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The  statewide  pattern  of  above  normal  tempera- 
tures established  in  August  1958,  continued  through 
January.  At  most  stations,  the  monthly  mean  tem- 
perature was  the  highest  since  1953.  At  San 
Francisco  Airport  it  was  the  highest  of  record 
since  1928,  and  the  highest  of  record  since  1936 
at  Los  Angeles  Airport.  At  Sacramento,  where  new 
record  maximums  for  the  day  were  established  on 
the  11th  and  13th,  it  was  the  second  warmest  Jan- 
uary in  82  years  of  record.  It  was  also  the  sec- 
ond warmest  of  record  since  1872  at  San  Diego, 
and  the  second  warmest  since  1932  at  Burbank. 

Some  record  rainfalls  occurred  in  the  north- 
ern part  of  the  State.  At  Mt .  Shasta,  where  a 
seasonal  deficit  of  6.03  inches  at  the  beginning 
of  the  month  was  replaced  with  an  excess  of  4.25 
inches  at  the  end  of  the  month,  it  was  the  wettest 
January  since  1916.  At  Red  Bluff  a  storm  total 
of  3.05  inches  on  the  4th  -  5th  was  the  second 
greatest  24-hour  amount  for  any  month  since  1933, 
and  the  greatest  for  any  January  since  1899.  At 
the  unofficial  Chemeketa  Park  station  in  Santa 
Clara  County,  a  new  record  24-hour  rainfall  for 
January  (7,59  inches)  occurred  on  the  9th. 

STORM  DATA 

An  intense  storm  front  moved  southeastward 
across  the  State  on  the  4th  -  5th,  with  gale  force 
winds  and  moderate  to  heavy  rains.  A  crab  fish- 
erman was  drowned  in  Humboldt  Bay,  an  elderly  lady 
was  injured  in  Berkeley  when  knocked  down  by  the 
wind,  a  hood  blown  from  a  passing  car  injured  a 
man  in  Sacramento,  an  instructor  and  a  student 
were  injured  at  the  Gait  Elementary  School  when 
a  portable  aluminum  shed  was  demolished,  and  a 
lineman  was  injured  when  a  utility  pole  was  snap- 
ped by  wind  near  Gait.  Damage  from  wind  was  wide- 
spread, consisting  mainly  of  TV  antennas,  trees, 
and  branches  blown  down,  roofs  and  buildings  dam- 


aged, windows  broken,  and  signs  and  power  lines 
blown  down.  Several  wire  cages  and  more  than 
400  chickens  were  destroyed  by  wind  at  a  poultrj 
ranch  near  Vista.  Wind  and  wave  action  on  coast- 
al and  inland  waters  caused  considerable  damage 
Small  boats  and  harbor  installations  were  damagec 
in  the  Sausalito-Belvedere  area,  at  China  Camp 
in  the  Oakland-Alameda  Estuary,  on  Bodega  Bay, 
and  at  Half  Moon  Bay,  Santa  Barbara,  Santa  Monic; 
Seal  Beach,  Newport  Harbor,  Coronado,  Rio  Vista 
and  at  the  Sacramento  Yacht  Club.  Wind  whippec 
waters  of  the  San  Joaquin  River,  broke  a  levee 
at  Collinsvil le ,  causing  the  loss  of  four  boats 
fishing  nets,  and  storage  shacks.  Several  bead 
homes  were  damaged  and  bulkheads  destroyed  a1 
Malibu  Beach.  There  was  considerable  damage  froi 
flooding  and  mud  slides  in  heavy  rain  areas.  Minoi 
flooding  was  reported  at  Pacifica,  San  Rafael 
Alameda,  Vallejo,  Santa  Barbara,  Oceano ,  Pali 
Springs,  Coronado,  Whittier,  West  Pomona,  Manhattai 
Beach,  El  Segundo,  and  in  the  San  Fernando  Valley 
Mud  flowing  from  near-by  hills  damaged  severa 
homes  in  Benedict  Canyon,  Monrovia,  Eagle  Roc 
and  La  Jolla.  Two  automobiles  were  washed  awa; 
by  flash  floods  in  the  Los  Angeles  area.  A  10 
minute  hail  storm  disrupted  power  service  at  E 
Monte,  and  a  home  was  struck  by  li^tning  in  Sua 
land.  A  sandstorm  east  of  Barstow,  which  reduce 
visibility  to  less  than  100  feet,  caused  a  15-ca: 
chain  traffic  accident,  which  injured  18  persons 

Heavy  rain  in  Humboldt  County  on  the  11th  cause 
the  Eel  River  to  crest  two  feet  above  flood  stag 
at  Fernbridge,  flooding  several  thousand  acres 
Damage  was  restricted  to  the  deposit  of  debris  o: 
farm  land  and  a  small  amount  of  bank  erosion. 

M.   P.  Bergerson 

Acting  State  Climatologist 

U.S.  Weather  Bureau 

San  Francisco,  California 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  90°  on  the  17th  at  Ramona  Spaulding. 

Lowest  Temperature  -6°  on  the  30th  at  White  Mountain  2. 

Greatest  Total  Precipitation  31.22  inches  at  Upper  Mattole. 

Least  Total  Precipitation  0.00  at  Eagle  Mountain  and  Niland. 

Greatest  One-day  Precipitation  9.51  inches  on  the  9th  at  Ben  Lomond. 

Greatest  Total  Snowfall  185.5  inches  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl. 

Deepest  Snow  on  Ground  135  inches  on  the  30th  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl. 
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1 

21 

3 

573 

0 

0 

10 

0 

6,00 

1,40 

9 

68 

28 

4 

579 

0 

0 

6 

0 

10,52 

2,51 

9 

2,4 

62 

12 

21 

4+ 

684 

0 

0 

20 

0 

6.73 

1.01 

2.00 

10 

66 

18 

29 

4 

562 

0 

0 

4 

0 

9,07 

1.13 

7. A 

61 

17  + 

2 

3 

888 

0 

0 

24 

0 

4.55 

.97 

9 

6.4 

57 

18  + 

10 

3 

797 

0 

0 

21 

0 

8.52 

1.49 

2.50 

9 

.0 
.0 

5.0 
5.5 


.0 
.0 

.0 
25.0 
.0 
.0 
9.0 
.0 
.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 
2.0 
.0 
.0 
T 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 


3.0 
.0 
.0 
45.4 


.0 
12.5 
29.5 
.0 
35.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
6.5 


12. 
35. 


12. 


.0 

5.5 
7.0 

.0 
9.0 

.0 

T 

10.0 
6.0 
.0 
.5 
.0 
.0 
.0 
48.3 
28.7 
.0 
45.5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
11.5 
4.0 


See  Reference  Holes  Following  Siarion  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 

JANUARY  1959!  I  ii^ 


Station 

*  i 
5  e 

1  1 

<u  E 

£  e 
1  1 

o 

I 

5 
1 

§  1 

1  s 

J 
± 

Lowesi 

J 

1 
a 

No  of  Days 

_ 
J 

i 

% 

o 

From  Long 
Term  Means 

0 
a 

0 

i3 

Snow,  Sleol 

No,  of  Days 

Max 

— 
5 

Max.  Depth 

6 

c 

Date 

10  or  More 

s 
1 

0 

5 

° 
0 

5  * 

5  J 

St  " 

_  J 

°  ^ 

RED  BLUFF  WB  AP 

R 

56 

40.5 

48  . 5 

3.4 

68 

18 

2  5 

4 

507 

0 

0 

3 

0 

5.86 

3.02 

6 

.2 

T 

5 

g 

3 

1 

REDDING  FIRE   STA  2 

57.5 

41.1 

49  •  3 

3.7 

69 

18 

29 

4 

'480 

0 

0 

3 

0 

8.89 

151 

1.60 

9  + 

7 

9 

3 

ROCKLIN 

AM 

66  .8 

38.7 

47.8 

3.6 

67 

12 

22 

4 

526 

0 

0 

6 

0 

6.27 

1.95 

1.50 

6 

.0 

0 

10 

6 

3 

SACRAMENTO  WB  AP 

R 

42*3 

49.1 

4.  8 

67 

1 1 

29 

4 

486 

0 

0 

3 

0 

4.93 

2.27 

1.32 

5 

.0 

0 

6 

5 

2 

SACRAMENTO  W8  CITY 

R 

56*7 

43.  7 

60.2 

5.0 

67 

11 

32 

3 

■451 

0 

0 

1 

0 

4.52 

1.75 

1.09 

5 

.0 

0 

6 

5 

1 

SHASTA  DAM 

AM 

54,3 

41,1 

47.7 

66 

1 

33 

5 

529 

0 

0 

0 

0 

26.86 

6.79 

9 

4.0 

13 

9 

7 

SIERRA  CITY 

AM 

50.5 

30.6 

40.6 

65 

1 

17 

3 

749 

0 

0 

20 

0 

13.76 

3.06 

9 

14.0 

11 

6 

13 

9 

6 

SIERRAVILLE  RS 

AM 

46  .9 

24,0 

36.  5 

8.3 

64 

18 

4 

3 

876 

0 

0 

27 

0 

4.91 

_ 

.06 

1.75 

9 

7.0 

5 

5 

7 

3 

2 

SODA  SPRINGS  // 

AM 

M 

M 

M 

0 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

57,3 

3  5,9 

46.6 

3.  2 

68 

1 

22 

3 

563 

0 

0 

1 2 

0 

5.87 

2.27 

2.97 

6 

2 . 0 

3 

1 

STRAWBERRY  VALLEY 

49.5 

33.3 

41  .4 

67 

18 

2 1 

3 

723 

0 

0 

13 

0 

19.16 

6.04 

9 

12.5 

11 

9 

5 

TURNTABLE  CREEK 

AM 

64  .7M 

40.  3^1 

47.  6M 

66 

1 

28 

6 

536 

0 

0 

3 

0 

26.09 

6.00 

9 

TWIN  LAKES 

38.5 

14.7 

26.6 

2.7 

55 

17 

—  2 

31  + 

1187 

0 

10 

31 

5 

8.26 

- 

.  40 

2.15 

9 

42.5 

35 

5 

4 

UPPER  LAKE  RS 

66.7 

34.5 

45.6 

66 

17 

20 

3 

592 

0 

0 

16 

0 

.  0 

0 

n 

6 

4 

VACAVILLE 

66.1 

41.4 

49.8 

4.7 

66 

13 

2  6 

4 

464 

0 

0 

3 

0 

6.99 

74 

2.42 

9 

.  0 

0 

_ 

4 

2 

VOLTA  PH 

54.6 

36.2 

46.4 

67 

1 

23 

3 

566 

0 

0 

4 

0 

6.83 

1.92 

1.26 

1 2 

.  0 

0 

6 

2 

WALNUT  GROVE 

56,5 

41.8 

50.2 

67 

12 

29 

3 

449 

0 

0 

3 

0 

4.02 

1.12 

9 

.0 

0 

4 

1 

WILLIAMS 

AM 

56.6 

41.2 

48.9 

64 

14  + 

28 

4 

490 

0 

0 

2 

0 

4.03 

1.41 

6 

•  0 

0 

3 

2 

WILLOWS 

AM 

56,6 

40.2 

48.4 

3.6 

65 

14 

26 

4 

604 

0 

0 

2 

0 

5.34 

2.08 

1.61 

9 

.  0 

0 

3 

3 

WINTERS 

AM 

68.9 

41.0 

60.0 

67 

27  + 

28 

4 

459 

0 

0 

3 

0 

6.77 

2.27 

6 

.0 

0 

4 

2 

WOODLAND  1  WNW 

AM 

57.0 

40.3 

46.7 

2.9 

64 

1 1 

21 

4 

497 

0 

0 

4 

0 

4.11 

.92 

1.14 

6 

.0 

0 

6 

4 

1 

DIVISION 

43.9 

4.4 

9.08 

1.90 

NORTHEAST   INTERIOR  BASINS 

BOCA 

AM 

46.7 

16.5 

32.1 

63 

18 

-  2 

3 

1011 

0 

0 

30 

2 

3.72 

1.05 

5 

12.5 

9 

3 

1 

BRIDGEPORT 

47.2 

17.4 

32.3 

60 

17 

-  1 

7 

1007 

0 

0 

30 

2 

.51 

.19 

6 

8.2 

7 

0 

0 

CEOARVILLE 

AM 

44.8 

28.2 

36.5 

7.5 

69 

24 

1 1 

4 

874 

0 

2 

23 

0 

1.19 

- 

.59 

.48 

28 

2.5 

0 

0 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

AM 

44.6 

19.6 

32.  1 

61 

1 8 

-  1 

3 

1010 

0 

0 

29 

1 

7  .  49 

1.51 

6 

34.0 

25 

5 

4 

DOYLE  5  SSE 

AM 

46.7 

27.7 

37.2 

60 

24 

3 

853 

0 

1 

22 

0 

3.66 

1.10 

25 

.3 

T 

30 

3 

1 

FORT  BIDWELL 

44. 2M 

27. 9M 

36.  IM 

7.3 

60 

2  3 

9 

3 

889 

0 

0 

22 

0 

1.70 

.  47 

0  38 

28 

1.0 

1 

29 

0 

0 

LAKE  CITY 

AM 

44. 2M 

26. 9M 

36. IM 

59 

24 

8 

4 

922 

0 

2 

0 

2.00 

0 

MONO  LAKE 

44.4 

25.1 

34.6 

58 

24 

1 5 

3 

930 

0 

0 

28 

0 

1.45 

1.10 

5 

16.0 

1 1 

1 

1 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

4  3  .4M 

22.2 

32.  8M 

68 

1  7 

2 

31  + 

994 

0 

0 

27 

0 

10.09 

2.65 

9 

41.0 

28 

7 
1 1 

5 

4 

SUSANVILLE  AP 

46.9 

27.4 

37.2 

6.7 

60 

1 1 

6 

4+ 

856 

0 

1 

22 

0 

1.68 

.63 

.44 

5 

T 

0 

0 

0 

TAHOE 

AM 

41.0 

23.8 

32.4 

5.9 

50 

24+ 

9 

3 

1003 

0 

0 

29 

0 

5.00 

.01 

1.50 

9 

29.0 

23 

5 

3 

TRUCKEE  RS 

AM 

41.4 

20.0 

30.7 

6.2 

67 

1  6 

-  1 

3 

1055 

0 

1 

27 

1 

7.06 

1.06 

2.28 

5 

35.0 

25 

1 1 

4 

3 

WOODFORDS 

46.1 

27.3 

37.7 

62 

17+ 

9 

3 

839 

0 

1 

21 

0 

3.91 

1.40 

9 

14.0 

7 

3 

1 

DIVISION 

34. 4 

6.7 

3 . 89 

.  70 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

BEN  LOMOND 

58.5 

38.9 

46.7 

67 

17 

4  + 

498 

0 

0 

5 

0 

21.60 

9.51 

9 

.  0 

0 

7 

4 

BERKELEY 

R 

56.4 

45.6 

52.1 

2 . 9 

65 

11 

3A 

3 

393 

0 

0 

0 

0 

4.69 

.04 

1.56 

6 

.  0 

0 

3 

2 

BURLINGAME 

66.5 

46.3 

61.9 

67 

11 

3 

397 

0 

0 

0 

0 

3.69 

1.26 

9 

.0 

0 

3 

1 

CROCKETT 

AM 

67.7 

43.4 

60.6 

66 

12 

^; 

4 

439 

0 

0 

2 

0 

2.87 

.57 

.68 

6 

.0 

0 

3 

0 

GILROY 

AM 

61.3 

41  .2 

61.3 

72 

24+ 

26 

3 

419 

0 

0 

4 

0 

6.68 

2.26 

10 

.0 

0 

3 

3 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

AM 

60.1 

45.0 

52.6 

68 

1 

4 

379 

0 

0 

0 

0 

5.07 

1.70 

6 

.0 

0 

4 

2 

HOLLISTER 

61  .9 

39.9 

50.9 

2.3 

73 

23 

PA 

4 

427 

0 

0 

6 

0 

2.57 

' 

.76 

10 

.0 

0 

2 

0 

KING  CITY 

65.8 

39.2 

52.5 

4.  2 

72 

23+ 

7^ 

3 

379 

0 

0 

6 

0 

2.07 

•  2I 

.94 

6 

.  0 

0 

2 

0 

LIVERMORE 

AM 

61.4 

37.5 

49.6 

3.6 

71 

12 

3 

473 

0 

0 

8 

0 

2.46 

.76 

25 

.0 

0 

2 

0 

LOS  GATOS 

61.8 

42.7 

52.3 

5.4 

72 

23 

3 

368 

0 

0 

1 

0 

7.85 

7*10 
2.19 

2.98 

9 

.0 

0 

4 

3 

MARTINEZ   FIRE  STA 

AM 

56.1 

42. OM 

60. IM 

65 

30  + 

3n 

4  + 

456 

0 

0 

2 

0 

3.61 

1.27 

6 

.  0 

0 

3 

1 

MONTEREY 

62  .6 

44.6 

63.7 

72 

16 

3 

341 

0 

0 

0 

0 

4.85 

1.17 

9  + 

.0 

0 

4 

3 

MOUNT   DIABLO  NORTH  GATE 

AM 

67.2 

41.7 

49.5 

66 

12 

4  + 

475 

0 

0 

0 

0 

5.54 

1.73 

9 

.  0 

0 

4 

3 

MOUNT  HAMILTON 

60. 3M 

37. 4M 

43. 9M 

3.7 

57 

17 

3 

648 

0 

0 

0 

2.95 

_ 

.75 

10 

.  0 

0 

1 

0 

NACIMIENTO  DAM 

64. 9M 

38. 8M 

61. 9M 

74 

17 

^1 

4 

400 

0 

0 

0 

2.50 

.85 

5 

.  0 

0 

3 

0 

NEWARK 

AM 

59.0 

43.  1 

61.1 

68 

13  + 

^4 

3 

427 

0 

0 

1 

0 

2.78 

1.11 

5 

.  0 

0 

2 

1 

OAKLAND  WB  AP 

R 

58.4 

44.  3 

61.4 

4.2 

65 

10 

4  + 

415 

0 

0 

0 

0 

3.96 

.  66 

1.55 

5 

.0 

0 

4 

1 

ORINDA  BOWMAN 

68.1 

36.8 

48.5 

69 

12 

24 

3 

506 

0 

0 

7 

0 

6.04 

1.94 

5 

.0 

0 

4 

2 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

60.0 

43.  1 

61.6 

69 

12 

30 

4  + 

406 

0 

0 

2 

0 

3.63 

1.28 

6 

.0 

0 

2 

1 

PASO  ROBLES 

65.4 

36.0 

50.2 

75 

23 

1  6 

4 

452 

0 

0 

15 

0 

1  .59 

.59 

6 

.  0 

0 

5 

1 

0 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

63.1 

36.4 

49.8 

74 

23 

4 

46  5 

0 

0 

1 1 

0 

1 .  79 

.55 

5 

.  0 

0 

2 

0 

PINNACLES  NM 

63.6 

37.9 

50.9 

75 

16 

4 

432 

0 

0 

8 

0 

3.92 

1 .50 

6 

.0 

0 

3 

2 

PISMO  BEACH 

65.9 

46.4 

56.2 

77 

1  6 

4 

267 

0 

0 

0 

0 

2 . 66 

1.33 

6 

.0 

0 

3 

1 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

60.4 

49.6 

55.0 

58 

19 

41 

3 

303 

0 

0 

0 

0 

4.52 

1.52 

5 

.  0 

0 

4 

1 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

AM 

58.6 

37.6 

46.1 

67 

11 

23 

4 

619 

0 

0 

7 

0 

3.27 

1.26 

6 

.  0 

0 

6 

3 

1 

PRIEST  VALLEY 

59.5 

32.3 

45.9 

72 

17 

16 

4 

665 

0 

0 

17 

0 

3.30 

.64 

1.09 

6 

.  0 

0 

5 

3 

1 

REDWOOD  CITY 

60.6 

43.7 

52.2 

4.  2 

70 

11 

32 

4  + 

392 

0 

0 

2 

0 

5.06 

.65 

2.31 

9 

.0 

0 

6 

2 

2 

RICHMOND 

AM 

60.0 

46.7 

52.9 

69 

20 

34 

4 

371 

0 

0 

0 

0 

4.16 

1.49 

9 

.0 

0 

7 

2 

1 

RICHMOND  FIELD  STA 

AM 

57. 9M 

45. 5M 

51  .7M 

67 

11 

33 

4 

402 

0 

0 

0 

0 

4.29 

1.69 

9 

.  0 

0 

6 

2 

2 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

57.0 

36.3 

46.7 

67 

11 

23 

4  + 

564 

0 

0 

10 

0 

5.26 

1.94 

9 

.0 

0 

7 

3 

2 

SALINAS  2  E 

63.4 

42.7 

53.1 

3.4 

73 

23  + 

^7 

3 

365 

0 

0 

1 

0 

3.15 

.  22 

1.06 

10 

.0 

0 

3 

1 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

58.6 

46.  6 

52.2 

54 

14+ 

4  + 

386 

0 

0 

0 

0 

3.75 

1.45 

5 

.0 

0 

2 

1 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

60.2 

46.6 

53.4 

5.5 

59 

11 

4 

351 

0 

0 

0 

0 

4.04 

1.96 

5 

.0 

0 

2 

1 

SAN  FRANCISCO  FOB 

R 

68.8 

49.2 

54.0 

3,9 

65 

1  3  + 

43 

4 

333 

0 

0 

0 

0 

3.95 

*  07 

1.46 

5 

.  0 

0 

3 

1 

SAN  GREGORIO  3  SE 

61.0 

41.8 

51.4 

72 

17 

29 

4 

416 

0 

0 

2 

0 

6.87 

2.12 

5 

.0 

0 

9 

4 

2 

SAN  JOSE 

R 

4.  1 

69 

1 1 

33 

3 

0 

0 

0 

0 

3.05 

.68 

1.26 

.0 

0 

7 

1 

1 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

AM 

67.6 

46.6 

57.1 

5.7 

77 

17 

33 

4 

235 

0 

0 

0 

0 

2.69 

- 

1.73 

2.00 

6 

.  0 

0 

4 

1 

1 

SAN  MATEO 

60.7 

43.0 

51.9 

58 

11 

33 

4 

398 

0 

0 

0 

0 

3.97 

1.20 

9 

.  0 

0 

6 

3 

2 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

60.5 

43.5 

52.0 

3.9 

68 

11 

31 

3 

395 

0 

0 

1 

0 

3.11 

.33 

.84 

9 

.  0 

0 

6 

3 

0 

SANTA  CRUZ 

61  .6 

41.5 

51.6 

2.6 

68 

23  + 

31 

4  + 

405 

10.40 

3.89 

3.27 

9 

.  0 

0 

8 

6 

5 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

AM 

58.4 

41.6 

50.1 

56 

12  + 

31 

4+ 

455 

0 

0 

2 

0 

4.73 

1.52 

6 

.0 

0 

8 

3 

2 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

AM 

59.0 

38.  1 

48.6 

72 

1  2 

24 

4  + 

501 

0 

0 

8 

0 

4.03 

_ 

.11 

1.46 

6 

.  0 

0 

6 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

AM 

62.2 

41.5 

51.9 

72 

1 

31 

5  + 

398 

0 

0 

3 

0 

7.77 

2.99 

10 

.0 

0 

8 

3 

3 

DIVISION 

51.3 

3.8 

4.58 

.42 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH  1  E 

57.4 

40.2 

48.6 

3.2 

66 

11 

24 

4 

496 

0 

0 

5 

0 

3.20 

.56 

1.14 

5 

.0 

0 

5 

2 

1 

ANTIOCH  PUMP   PLT  3 

AM 

67.0 

38.0 

47.5 

65 

14+ 

24 

4 

530 

0 

0 

9 

0 

2.96 

1.10 

6 

.0 

0 

5 

3 

1 

ASH  MTN 

AM 

60.5 

39.6 

50.1 

4.2 

76 

25 

30 

4 

454 

0 

0 

3 

0 

1.59 

3.06 

.99 

6 

.0 

0 

4 

1 

0 

AUBERRY 

69.3 

36.3 

47.3 

4.3 

70 

23 

25 

2 

542 

0 

0 

8 

0 

3.52 

.89 

1.27 

6 

.0 

0 

6 

3 

1 

AVENAL  9  SSE 

AM 

60  .6 

39.7 

50.2 

75 

25 

19 

4 

455 

0 

0 

6 

0 

1.52 

.34 

5 

.0 

0 

3 

2 

0 

Precipifation 


See  Reference  Notes  Following  Stalion  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


CALIFORNIA 
JANUARY  1959 


Temperature 


Station 

1  ■ 
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1 

1 

Q 

?  i 

E  e 
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5 
a 
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o 

Q 

5- 

No  ol  Days 

1 
S 
o 

3  1 

S  £ 

>. 

Q 

S 

£ 
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Snow,  Sleal 

No  ol  Dai's 

Max 

Min 

a  i 
1  o 

41 

o 

1 
o 
o 

5 

5 
° 

a-  < 

_ 

<r  J 
^« 

°  J 

aAlCERSFIELD  KB  AP  R 

61  •  1 

42  .  1 

51,6 

4.7 

76 

24+ 

28 

4 

406 

0 

0 

2 

0 

,  32 

~ 

*  70 

.24 

6 

•  0 

0 

1 

0 

0 

BIG  CREEK  PH  1 

51.0 

35.9 

43.5 

4.0 

65 

17  + 

27 

4 

661 

0 

0 

1 1 

0 

3,91 

.94 

1.93 

6 

4.0 

3 

6 

6 

2 

1 

BUTTONWI LLOW 

AM 

61  •  1 

36,9 

49,0 

75 

2  5 

2 1 

4 

489 

0 

0 

9 

0 

,  37 

.28 

6 

•  0 

0 

1 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

AM 

3 1  •4 

29,1 

40,3 

3.3 

66 

18  + 

1 7 

3 

767 

0 

0 

26 

0 

1  1  ,44 

1.28 

2.96 

9 

19.3 

18 

6 

11 

5 

3 

CAMP  PARDEE 

AM 

'  A 

■^R*n 

48.9 

3.5 

7 1 

1 2 

3 1 

21  + 

494 

0 

0 

4 

0 

4,53 

.  72 

1.38 

10 

.0 

0 

9 

3 

2 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

AM 

47.8 

70 

2  3 

4 

526 

0 

0 

8 

0 

4,28 

1.65 

6 

.0 

0 

8 

3 

1 

CHERRY  VALLEY  DAM 

AM 

5  1  •  8 

41,1 

tz 

1 8 

2 1 

3 

736 

0 

0 

19 

0 

10*16 

2.54 

9 

14.0 

12 

7 

10 

8 

3 

COALINGA 

39  4 
* 

50,1 

4,5 

70 

12  + 

2  3 

4  + 

455 

0 

0 

7 

0 

•  77 

.60 

•  35 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

AM 

38,9 

48,9 

72 

2  5 

22 

4 

492 

0 

0 

9 

0 

♦  84 

.47 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

DENAIR 

58.1 

40,7 

49.4 

4.4 

69 

1 1 

26 

4 

478 

0 

0 

7 

0 

3.38 

1.13 

1.04 

10 

.0 

0 

5 

3 

1 

DUDLEYS 

5  6  •  3M 

M 

M 

72 

17 

0 

0 

0 

8.06 

.  95 

2.06 

5 

.0 

0 

6 

6 

4 

ELECTRA  PH 

60*0 

38,9 

49.5 

3,8 

73 

1 1 

24 

3 

475 

0 

0 

7 

0 

6,42 

.  83 

1.69 

9 

.0 

0 

7 

6 

2 

FIVE  POINTS  5  SSW 

59  •  7M 

38  ,  8M 

49.  3M 

70 

26 

22 

4 

482 

0 

0 

9 

0 

1.33 

.45 

10 

.0 

0 

5 

0 

0 

FRESNO  WB  AP  R 

5  7.8 

40,1 

49.0 

4.3 

7 1 

24+ 

25 

3 

488 

0 

0 

4 

0 

1  ,47 

.10 

.  39 

6 

.0 

0 

5 

0 

0 

FRIANT  GOVT  CAMP 

AM 

59  •  1 

38*5 

48.8 

73 

25 

27 

3 

496 

0 

0 

8 

0 

2.21 

.74 

7 

.0 

0 

6 

1 

0 

GIANT  FOREST 

AM 

40  •  0 

27,0 

33.5 

1,1 

50 

25 

19 

3 

969 

0 

3 

29 

0 

4.04 

3.92 

1.98 

6 

19.0 

16 

8  + 

7 

3 

1 

GLENNVILLE 

58.8m 

2  6,7m 

42. 8M 

76 

1 8 

14 

4 

684 

0 

0 

25 

0 

.89 

.51 

6 

.0 

0 

2 

1 

0 

GRANT  GROVE 

AM 

An"2 

27,6 

36.3 

62 

1 8 

1 9 

3 

881 

0 

1 

23 

0 

5.03 

2.44 

6 

24,0 

20 

7 

8 

2 

L 

HANFORO 

39  *  7 

50, 1 

5.2 

73 

24 

2 1 

3 

454 

0 

0 

9 

0 

•  86 

•  75 

•  46 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

AM 

31.7 

41.2 

3.9 

64 

19 

23 

4  + 

733 

0 

0 

19 

0 

6 . 60 

•  79 

1.53 

6 

4 

7 

10 

5 

2 

HUNTINGTON  LAKE 

24.  3 

34,0 

^'  I 

61 

17 

12 

3 

953 

0 

3 

29 

0 

5.03 

•  01 

1  .  46 

6 

34.  5 

26 

6 

8 

4 

2 

IDRIA 

57,8 

41,0 

49.4 

4.0 

70 

24+ 

3 1 

4  + 

475 

0 

0 

2 

0 

3.09 

•  03 

1.18 

6 

•  0 

0 

6 

2 

2 

KERN  RIVER  PH  1 

62.7 

47.0 

54.9 

5,7 

80 

24 

3  7 

21 

316 

0 

0 

0 

0 

.47 

1 .61 

•  44 

6 

•  0 

0 

1 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  3 

62.9 

32.9 

47,9 

75 

17 

23 

3 

526 

0 

0 

1  7 

0 

1.12 

1,07 

6 

.0 

0 

1 

1 

1 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

AM 

60  ■  2 

40,9 

50,6 

72 

27 

25 

4 

440 

0 

0 

5 

0 

1.16 

.64 

6 

.0 

0 

4 

1 

0 

KETTLEMAN  STA 

60  •  7 

43,  5 

52.1 

72 

25 

31 

4 

394 

0 

0 

2 

0 

1  .48 

.  59 

6 

•  0 

0 

4 

1 

0 

LE  GRAND 

59-1 

38.4 

48.8 

3.7 

71 

1 1 

18 

3 

495 

0 

0 

7 

0 

3,05 

•  59 

.86 

10 

•  0 

0 

7 

3 

0 

LEMON  COVE 

59 . 5 

41,5 

50.5 

4,2 

72 

24+ 

29 

4 

440 

0 

0 

2 

0 

1.19 

1.60 

,82 

6 

.0 

0 

2 

1 

0 

LINDSAY 

60.0 

^n*n 

49.2 

3.6 

7  3 

24+ 

24 

4 

484 

0 

0 

9 

0 

1 .  07 

1.30 

.73 

6 

•  0 

0 

3 

1 

0 

LODI 

56  •  4 

40,0 

48.2 

3.8 

67 

1 1 

24 

3 

513 

0 

0 

6 

0 

4»  11 

1*23 

1.23 

9 

.0 

0 

7 

3 

1 

LOS  BANDS 

59.6 

40.  1 

49.9 

4,5 

70 

24 

23 

4 

462 

0 

0 

7 

0 

1  .69 

.15 

,48 

10 

.0 

0 

6 

0 

0 

MADERA 

AM 

40,8 

49.8 

4,6 

71 

13  + 

2  2 

3 

464 

0 

0 

0 

2  ,04 

.19 

■  6  5 

9 

.0 

0 

6 

1 

0 

MARICOPA 

62  •  1 M 

42  •  1 M 

52.  IM 

4,6 

77 

2  4 

32 

21  + 

395 

0 

0 

0 

•  32 

.68 

.23 

6 

•  0 

0 

1 

0 

0 

MERCED  FIRE  STA  2 

59  .  0 

38,4 

48.7 

4,  2 

70 

12  + 

20 

4 

500 

0 

0 

2.80 

.53 

.86 

10 

•  0 

0 

5 

3 

0 

MIDDLEWATER 

59  •  5 

39.9 

49.7 

3.7 

73 

24 

25 

4 

46  3 

0 

0 

.58 

.  50 

,28 

1 2 

.0 

0 

2 

0 

0 

MODESTO 

59.9 

41.2 

50.6 

6.0 

69 

2  3  + 

29 

4  + 

443 

0 

0 

0 

3,03 

.  88 

,68 

5 

.0 

0 

7 

2 

0 

NEWMAN  2  NW 

59  •  2M 

38.  6M 

48. 9M 

3,0 

70 

29 

24 

4 

491 

0 

0 

3,57 

1,75 

1.26 

5 

.0 

0 

6 

3 

1 

NORTH  FORK  RS 

AM 

32*  4M 

44,  8M 

74 

17 

23 

4 

622 

0 

0 

0 

5.  07 

•  91 

1.27 

6 

.0 

0 

9 

4 

1 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

AM 

^R*  7 

47.9 

T  '  t 

68 

1 2 

23 

3 

524 

0 

0 

6 

0 

2  •  84 

.41 

•  8  2 

10 

•  0 

0 

6 

2 

0 

48.6 

3,3 

72 

12 

26 

496 

0 

0 

^ 

0 

1*50 

1.10 

.6  3 

6 

•  0 

0 

6 

1 

0 

PANOCHE  JUNCTION 

60  .IM 

49.  8M 

7^ 

2  7 

46  3 

0 

^ 

0 

1*16 

.0 

0 

4 

0 

0 

PORT  ERVI LLE 

AM 

50.2 

I* 

^« 

452 

0 

0 

6 

0 

1.01 

1.20 

*46 
* 

.0 

0 

3 

0 

0 

POSEY  3  E 

5  1  •  9 

40.7 

69 

1  7 

1 8 

3 

746 

0 

0 

21 

0 

1.25 

•  60 

1.0 

1 

6 

4 

1 

0 

^7*7 

36.  8 

46  a  9 

68 

17 

25 

3 

558 

0 

0 

10 

0 

10.01 

2.51 

2,0 

T 

6 

9 

5 

5 

SONORA 

AM 

57.7 

36.5 

47.1 

3,  3 

70 

1 2 

26 

4  + 

545 

0 

0 

9 

0 

8.91 

3.09 

2.84 

.0 

0 

8 

4 

3 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

5  1  •6M 

27,  6M 

39-6M 

68 

17 

12 

3 

779 

0 

0 

0 

8*51 

2,45 

9 

15.0 

15 

6 

6 

6 

3 

STOCKTON  FAA  AP 

57.5 

40,7 

49.  1 

67 

1 1 

29 

4 

486 

0 

0 

5 

0 

3,48 

•  88 

9 

•  0 

0 

6 

3 

0 

STOCKTON  FIRE   STA  4 

AM 

56.9 

40.0 

48,5 

4,0 

66 

12 

30 

4  + 

506 

0 

0 

6 

0 

3.58 

.95 

.93 

9 

•  0 

0 

7 

3 

0 

STOCKTON  HOWRY  BRIDGE 

57.8 

41,4 

49.6 

65 

13  + 

27 

4 

471 

0 

0 

4 

0 

2.71 

1.22 

9 

•  0 

0 

2 

1 

TEHACHAPI 

53.7 

31.4 

42.6 

70 

16 

21 

5 

687 

0 

0 

16 

0 

T 

J 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

TEJON  RANCHO 

59.8 

44,4 

52.1 

5.3 

74 

11 

32 

4 

392 

0 

0 

1 

0 

.44 

- 

1.75 

.44 

6 

•  0 

0 

1 

0 

0 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

62.6 

39,5 

51.1 

5.9 

75 

25+ 

24 

4 

424 

0 

0 

4 

0 

1.46 

2.52 

1.07 

6 

•  0 

0 

3 

1 

1 

TIGER  CREEK  PH 

55.7 

35.4 

45.6 

4,5 

66 

23 

24 

4 

596 

0 

0 

9 

0 

9.38 

.97 

2.67 

10 

.0 

0 

9 

6 

4 

TRACY  PUMPING  PLANT 

57,7 

40.9 

49.2 

67 

12  + 

23 

4 

483 

0 

0 

4 

0 

2.53 

1.20 

9 

.0 

0 

6 

1 

I 

VISALIA 

AM 

61.0 

40  •  4 

50.7 

4,  1 

77 

25 

26 

4  + 

436 

0 

0 

5 

0 

•  98 

1.13 

•  63 

6 

•  0 

0 

1 

1 

0 

WASCO 

AM 

60.3 

39,4 

49.9 

4,5 

75 

25 

24 

4 

462 

0 

0 

6 

0 

.72 

•  52 

.43 

6 

,0 

0 

2 

0 

0 

YOSEMITE  NP 

49  •  1 

29,7 

39.4 

3,  1 

60 

23 

2 1 

4 

785 

0 

0 

23 

0 

5.74 

.65 

1.83 

5,0 

5 

6 

6 

4 

3 

DIVISION 

47,4 

4.6 

3. 18 

- 

.  54 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 

ALPINE  1  W 

70*0 

45,3 

57.7 

86 

17 

39 

25 

229 

0 

0 

0 

0 

.35 

•  0 

0 

1 

0 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

AM 

63.5 

48  ,4 

56.0 

2,1 

72 

1 

44 

2 

274 

0 

0 

0 

0 

1.17 

1 .  09 

,0 

0 

2 

1 

1 

BARRETT  DAM 

AM 

70  •  0 

31.2 

50.6 

1.9 

87 

18 

25 

23  + 

442 

0 

0 

20 

0 

•  0 

0 

2 

1 

0 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

AM 

64  .  3 

39  ,  6 

52.0 

78 

18 

33 

6  + 

396 

0 

0 

0 

0 

,88 

2.50 

*74 
* 

•  0 

0 

2 

1 

0 

BIG   BEAR  LAKE  DAM 

42,2 

23.2 

32.7 

54 

18+ 

13 

7 

995 

0 

3 

31 

0 

3,82 

2,43 

2.57 

16.0 

16 

7 

2 

2 

2 

BONITA 

72.3 

43,0 

57,7 

4,9 

83 

17  + 

35 

22 

218 

0 

0 

0 

0 

.11 

1,96 

•  1 1 

•  0 

0 

^ 

0 

0 

BURBANK  WB  AP  R 

69  .6 

45,3 

57,5 

4,9 

84 

17 

40 

23  + 

229 

0 

0 

0 

■  0 

2.90 

.55 

1.79 

•  0 

0 

2 

2 

CABRILLO  NM  R 

65.2 

50,  4 

57.8 

74 

16+ 

45 

30 

217 

0 

0 

0 

0 

.32 

'a] 

.0 

0 

0 

0 

CACHUMA  DAM 

AM 

69  .0 

39.6 

54,3 

80 

17 

27 

4 

322 

0 

0 

6 

0 

5.34 

4.81 

.0 

0 

1 

1 

CAMPO 

66  .7 

32.4 

49,6 

81 

18 

20 

28 

470 

0 

0 

16 

0 

1.12 

1.12 

6 

•  0 

0 

1 

1 

CAN06A  PARK  PIERCE  COL 

72.2 

39.9 

56,1 

87 

17 

30 

23  + 

271 

0 

0 

2 

0 

3.25 

3.25 

6 

•  0 

0 

1 

1 

CHULA  VISTA 

AM 

66.  DM 

45.3M 

55,7M 

3.9 

78 

1 

39 

22 

280 

0 

0 

0 

0 

•  16 

1.75 

•  1 6 

6 

•  0 

0 

0 

0 

CLAREMONT   POMONA  COLLEGE 

68.7 

43.7M 

56, 2M 

5.5 

84 

17 

233 

0 

0 

0 

0 

2,60 

.76 

2.78 

* 

•  0 

0 

1 

I 

CORONA 

70  .6 

41,6 

56,1 

4.  7 

83 

17  + 

34 

4 

267 

0 

0 

0 

0 

1,53 

,  79 

1  •  5  3 

6 

•  0 

0 

1 

1 

CULVER  CITY 

70  ♦4H 

48»4M 

59,  4M 

78 

29+ 

43 

31 

164 

0 

0 

0 

0 

2  ,47 

2.47 

.0 

0 

1 

1 

CUYAMA 

AM 

62  . 1 

31,3 

46.7 

76 

18 

16 

3 

556 

0 

0 

1  5 

0 

1.28 

^  * 

.0 

0 

1 

1 

CUYAMACA 

AH 

56.8 

28.6 

42.7 

3.9 

71 

19 

16 

4 

633 

0 

0 

24 

0 

•  91 

5.30 

•  J  ^ 

.  0 

0 

1 

0 

EL  CAJON  2  E 

72.5 

38*0 

55.3 

3.7 

87 

17 

28 

22 

296 

0 

0 

7 

0 

•  1 4 

2.15 

•  0 

0 

0 

0 

EL  CAPITAN  DAM 

AM 

74.5 

44,6 

59.6 

89 

18 

34 

25 

170 

0 

0 

0 

0 

■  06 

•  0 

0 

0 

0 

ELS  I  MORE 

70  ,9 

36.7 

53.8 

4.0 

86 

17 

29 

4 

341 

0 

0 

10 

0 

1 ,06 

1.10 

•  0 

0 

1 

I 

ESCONDIDO 

69.5 

39,2 

54,4 

3.5 

82 

17 

32 

22 

322 

0 

0 

1 

0 

.57 

2.24 

•  0 

0 

1 

0 

FONTANA  KAISER 

70  .5M 

45,9M 

58.  2M 

85 

17 

35 

9 

205 

0 

0 

0 

0 

1*62 

•  0 

0 

1 

HENSHAW  DAM 

AM 

65.8 

29.9 

47.9 

80 

18 

23 

5 

525 

0 

0 

19 

0 

1.20 

•  0 

0 

1 

I 

IDYLLWILO  RS 

61  .7M 

25. OM 

43. 4M 

76 

18 

18 

5  + 

663 

0 

0 

29 

0 

1.03 

2 

1 

0 

JULIAN  WYNOLA 

58,1 

34.9 

46.5 

72 

17 

26 

30  + 

567 

0 

0 

9 

0 

*  75 

*75 

•  0 

0 

1 

0 

LAGUNA  BEACH 

66. 2M 

41. OM 

53.6M 

_ 

0.1 

73 

29 

35 

23  + 

345 

0 

0 

0 

0 

2.40 

.09 

2.40 

6 

•  0 

0 

1 

1 

LA  MESA 

70.7 

45.9 

58.3 

82 

17 

41 

31  + 

200 

0 

0 

0 

0 

.23 

•  23 

6 

•  0 

0 

0 

0 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

66.4 

41,5 

54,0 

78 

16 

27 

4 

334 

0 

0 

4 

0 

2.43 

1.77 

6 

•  0 

0 

3 

I 

1 

LONG  BEACH 

69.0 

48.6 

58,8 

4,  1 

80 

17  + 

44 

31  + 

184 

0 

0 

0 

0 

.67 

1.81 

.56 

6 

•  0 

0 

2 

1 

0 

LONG  BEACH  FAA  AP 

69.2 

47,3 

58,3 

81 

17 

41 

23 

203 

0 

0 

0 

0 

.69 

,46 

6 

•  0 

0 

2 

0 

0 

LOS  ANGELES  WB  AP  R 

69.0 

50*8 

59,9 

6.7 

79 

16 

47 

31  + 

148 

0 

0 

0 

0 

1.11 

.90 

,76 

6 

•  0 

0 

2 

1 

0 

LOS  ANGELES  WB  CITY  R 

69.1 

51.0 

60.  1 

5.  1 

82 

17 

46 

3 

155 

0 

0 

0 

0 

1.24 

1.14 

•  82 

6 

•  0 

0 

2 

1 

0 

MILL  CREEK  2 

64,3 

45*1 

54.7 

78 

18  + 

35 

3 

319 

0 

0 

0 

0 

.81 

2,55 

.81 

6 

•  0 

0 

1 

1 

0 

MT  WILSON  FC   338B  // 

56.4 

39.0 

47,7 

73 

17 

29 

20  + 

531 

0 

0 

8 

0 

3.10 

3.10 

6 

1.0 

1 

6 

1 

1 

1 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

64.1 

47,4 

55.8 

2,0 

69 

24  + 

41 

23 

279 

0 

0 

0 

0 

.97 

1.26 

•  78 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

Ptecipitation 


See  Refeience  Nores  Following  Statton  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
JANUARY  1959 


Slalion 

Temperalure 

p 

tecip 

ilation 

5  i 
<  J 

a.  i 

-  i 
<  S 

< 

5 
1 
o 

From  Long 
Tetm  Means 

_ 
1 

X 

o 

_ 

i 
^ 

o 

& 
o 

No  oi  Days 

Fiottt  Long 
Tettti  Meatis 

Gteatest  Day 

Snow.  Sleet 

No  of  Days 

Max 

Total 

1      Max,  Depth  1 

1 
O 

° 

a 

o 
<n 

2 

1 

0 

g 

°l 
S< 

o  J 

NORTH  HOLLYWOOD 

72.2 

45.9 

59.6 

88 

17 

39 

22 

170 

0 

0 

0 

2.77 

2.77 

6 

.0 

0 

1 

1 

OCEANSIDE  PENDLETON 

63.9 

45.  7 

54  .  8 

68 

31  + 

38 

24 

306 

.26 

,22 

6 

,0 

0 

* 

0 

0 

OJAl 

71.1 

38.8 

55.0 

5.0 

82 

17 

31 

4 

303 

J: 

3.79 

- 

.39 

3.71 

6 

.0 

0 

1 

OXNARD 

ft7.2M 

46. OM 

56. 6M 

3,5 

80 

16 

40 

30  + 

253 

J; 

J: 

1.48 

- 

1,69 

1.47 

6 

.0 

1 

PALOMAR  MTN   OBSY  R 

59.6 

38.4 

49.0 

78 

18 

27 

4 

489 

.93 

.89 

6 

.0 

: 

• 

^ 

PASADENA 

71.5 

45.7 

58.6 

5,7 

85 

17 

39 

4 

198 

_ 

■J 

2.84 

1,41 

2.82 

6 

.0 

r 

POINT  ARCUELLO  LIGHT  STA 

51.3 

51.7 

56.5 

56 

15 

42 

4 

257 

2.56 

2.30 

5 

.0 

POMONA 

70.4 

39.5 

55.0 

5.9 

86 

17 

32 

4 

303 

0 

2,68 

,84 

2.57 

6 

.0 

RAMONA  SPAULDING 

72  .6 

36.  7 

64,7 

90 

17 

28 

25 

312 

1 

0 

1 0 

0 

,29 

.29 

6 

.0 

0 

0 

REDLANDS 

70.0 

41.5 

55.8 

5.7 

86 

17 

35 

31  + 

279 

.84 

- 

1,39 

.83 

6 

.0 

0 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

71.8 

39.  3 

55,6 

4.6 

87 

17 

31 

4 

285 

J: 

.71 

- 

1.16 

.70 

6 

,0 

0 

0 

RIVERSIDE  CITRUS  E   S  R 

AM 

71.6 

41.3 

56.5 

87 

16 

34 

22  + 

257 

.58 

,48 

5 

,0 

0 

0 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

65.5 

45.5 

56.0 

80 

17 

38 

5 

274 

J: 

2.73 

- 

2.31 

2,71 

6 

,0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

70  .8 

40.  1 

55.5 

4.4 

89 

17 

32 

21  + 

291 

0 

1.35 

- 

1.73 

1,35 

6 

,0 

0 

SANDBERG  WB  //R 

50  .0 

37.3 

43.7 

3.9 

65 

16 

25 

3 

655 

0 

0 

2,09 

- 

.21 

1,12 

5 

,0 

0 

SAN   DIEGO  WB  AP  R 

68.6 

50.8 

59,7 

4.8 

77 

16 

47 

30  + 

156 

0 

0 

0 

,08 

- 

1.61 

.08 

6 

.0 

0 

SAN  FERNANDO 

70.1 

46.7 

58,4 

5.  2 

85 

17 

35 

25 

207 

0 

0 

3,06 

- 

.59 

3.06 

6 

,0 

0 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

72.3 

44.7 

58,5 

86 

17 

37 

31 

199 

0 

0 

0 

0 

2,10 

2.10 

6 

.0 

0 

SAN  JACINTO 

69.4 

35.5 

52.5 

84 

17 

27 

31  + 

383 

0 

0 

1 1 

0 

1,00 

- 

1.01 

1.00 

6 

.  0 

0 

SAN   MARCOS  RANCH 

AM 

68, 5M 

36. 9M 

52. 7M 

80 

17 

22 

3 

382 

0 

0 

0 

5.93 

5.32 

6 

.0 

0 

SAN  PEDRO 

64.7 

52.2 

58,5 

75 

17 

47 

30  + 

194 

0 

0 

0 

.63 

- 

1.47 

.63 

6 

.  0 

0 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

59.2 

45.9 

57,6 

5,0 

79 

17 

39 

23 

223 

0 

1.80 

- 

.95 

1.80 

6 

.0 

0 

SANTA  BARBARA 

69.6 

45.5 

57,5 

5,4 

79 

16 

38 

3 

225 

0 

0 

0 

0 

2.68 

1,02 

2,49 

6 

,  0 

0 

2 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

68.0 

43.7 

55.9 

77 

27 

35 

3 

275 

0 

0 

0 

0 

1,66 

1,10 

5 

,0 

0 

3 

SANTA  MARIA 

AM 

57. 4M 

40. 6M 

54, OM 

3.5 

77 

17 

31 

2 

334 

0 

0 

3 

0 

1,79 

- 

1.25 

1,58 

6 

,0 

0 

2 

SANTA  MARIA  WB   AP  R 

56.1 

42.1 

54,1 

3.7 

75 

18  + 

30 

4 

329 

0 

0 

1 

0 

2,02 

.69 

1.50 

5 

,0 

0 

3 

SANTA  MONICA  PIER 

53.3 

52.2 

57.8 

48 

23 

218 

0 

0 

0 

0 

,0 

0 

SANTA  PAULA 

AM 

74. OM 

44. 4M 

59. 2M 

89 

17 

162 

0 

0 

0 

0 

2,07 

2,05 

6 

.0 

0 

I 

{ 

SUNLAND 

73.2 

44.5 

58,9 

69 

1 6 

37 

3  + 

202 

2,92 

2,92 

6 

,0 

0 

TORRANCE 

68.5 

45.0 

56,8 

4.0 

75 

18  + 

39 

5 

247 

1,69 

- 

.67 

1,68 

6 

,0 

0 

1 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

70.3 

41.0 

55.7 

3.4 

78 

29  + 

35 

23  + 

284 

1,24 

1.15 

1,24 

6 

,0 

0 

UCLA 

67.4 

49.9 

58.7 

S2 

16 

42 

4 

198 

1,98 

1,98 

6 

.0 

0 

UPLAND 

67.2 

47.3 

57,3 

82 

17 

40 

22 

243 

0 

0 

2.03 

- 

1.82 

2,02 

6 

.0 

0 

VISTA 

59.8 

42.8 

56,3 

82 

15 

36 

23  + 

253 

0 

,29 

.29 

6 

,0 

0 

0 

WARNER  SPRINGS 

55.7 

31.6 

48.7 

4.7 

79 

17 

21 

4 

497 

0 

0 

1 7 

0 

,57 

- 

2.04 

,57 

6 

,0 

0 

0 

YORBA  LINDA 

72.5 

43.5 

58.0 

4.5 

85 

16 

38 

31  + 

209 

0 

0 

0 

1,93 

- 

,81 

1,93 

6 

,0 

0 

1 

DIVISION 

54.8 

4.6 

1.61 

- 

1.81 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 

52.3 

34.5 

48.5 

77 

18 

17 

4 

505 

0 

0 

1 1 

0 

1,13 

1,13 

6 

,0 

0 

1 

1 

1 

BAKER  9  NNW 

AM 

64.7 

35.8 

50.8 

75 

25 

25 

4 

434 

0 

0 

5 

0 

,06 

,08 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARSTOW 

53.1 

34.4 

48.8 

75 

24 

21 

4 

495 

0 

0 

1 1 

0 

.31 

,31 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

BEAUMONT   1  E 

64.3 

38.2 

51.3 

4.8 

77 

18+ 

31 

5  + 

417 

0 

0 

2 

0 

1,05 

- 

1.48 

1,05 

6 

,0 

0 

1 

1 

1 

BISHOP  WB  AP  R 

55.4 

25.6 

41.0 

3,  1 

70 

1 

9 

4 

737 

0 

0 

0 

,77 

- 

.35 

,41 

6 

1,7 

1 

6 

2 

0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

AM 

40.7 

24.0 

32.4 

55 

17 

9 

20 

1003 

0 

6 

2  6 

0 

,86 

20,0 

20 

7 

0 

8LYTHE 

72.5 

40.7 

56.6 

4,4 

83 

16  + 

31 

5 

251 

0 

0 

1 

0 

,06 

- 

,46 

,06 

6 

,0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE  FAA  AP 

70.5 

42.  1 

55,3 

82 

17 

33 

5  + 

263 

0 

0 

0 

0 

,07 

,07 

6 

,0 

0 

0 

0 

0 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

AM 

75. 2M 

39. 3M 

57. 3M 

88 

17 

28 

4 

231 

0 

0 

,18 

,16 

6 

,0 

0 

1 

0 

0 

BRAWLEY  2  SW 

AM 

72.9 

39.4 

56.2 

2,5 

84 

16 

29 

5 

267 

0 

0 

0 

.12 

- 

,22 

,07 

6 

,0 

0 

0 

0 

0 

CANTIL 

53.5 

34.4 

49.0 

75 

17 

19 

4 

488 

0 

0 

1 3 

0 

,90 

,88 

6 

,0 

0 

1 

1 

0 

COW  CREEK 

69.1 

45.3 

57,7 

78 

14 

32 

5  + 

222 

0 

0 

2 

0 

.22 

.21 

6 

,0 

0 

1 

0 

0 

DAGGETT   FAA  AP 

65.5 

37,0 

51,3 

77 

18 

22 

4 

417 

0 

0 

6 

0 

.29 

.29 

6 

,0 

0 

1 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

49.5 

24.0 

36,8 

65 

19 

9 

4 

868 

0 

0 

26 

0 

.04 

,04 

6 

1.1 

0 

0 

0 

0 

EAGLE  MTN 

AM 

68.2 

45,  IM 

57, 2M 

84 

16 

36 

4 

246 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

73.3 

39.8 

55.6 

3.1 

85 

17 

30 

5 

256 

0 

0 

2 

0 

.16 

- 

.25 

,16 

6 

,0 

0 

1 

0 

0 

FAIRMONT 

AM 

57.5 

38.0 

47.8 

4,5 

75 

19 

27 

5  + 

525 

0 

0 

5 

0 

2.77 

.31 

2.75 

6 

,0 

0 

1 

1 

1 

GREENLAND  RANCH 

68 . 1 

44.  5 

55,3 

4,5 

78 

14 

31 

4 

263 

0 

0 

2 

0 

.21 

.03 

,21 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

HAIWEE 

AM 

54.5 

33,7 

44,  1 

4,4 

70 

20 

24 

5  + 

543 

0 

0 

13 

0 

.84 

- 

.11 

,81 

6 

,0 

0 

1 

1 

0 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

AM 

59.5 

38, 7M 

54.  IM 

82 

18 

26 

5 

331 

0 

0 

5 

0 

T 

T 

6 

,0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

73.8 

42.7 

58.3 

4,5 

85 

17 

33 

5 

200 

0 

0 

0 

0 

.15 

- 

.23 

•  15 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

INDEPENDENCE 

AM 

M 

M 

M 

70 

18 

11 

5 

0 

0 

23 

0 

.15 

- 

.55 

,15 

6 

1 

0 

0 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

AM 

76.5 

39.5 

56.0 

4,3 

88 

18 

27 

21 

213 

0 

0 

5 

0 

.05 

- 

.47 

,05 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

INYOKERN 

62  .3 

31  .8 

47.  1 

72 

24 

18 

5  + 

547 

0 

0 

14 

0 

,52 

,52 

6 

•  0 

0 

1 

1 

0 

IRON  MTN 

AM 

68  .9 

44.5 

55.8 

79 

19 

35 

21  + 

248 

0 

0 

0 

T 

T 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

50  .5 

32,5 

41.5 

64 

16 

24 

4 

721 

0 

0 

1 5 

0 

3.69 

3,59 

5 

5.0 

4 

6 

1 

1 

1 

LANCASTER 

51  .7M 

30,  3M 

46. OM 

75 

18 

16 

4 

572 

0 

0 

20 

0 

,50 

,50 

6 

,0 

0 

1 

1 

0 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

59.1 

37.9 

48.5 

73 

2  4+ 

23 

4 

505 

0 

0 

5 

0 

1,39 

1,38 

6 

,0 

0 

1 

1 

1 

MECCA   3  SE 

AM 

71.6 

39,5 

55.6 

82 

19 

30 

21  + 

285 

0 

0 

0 

.19 

•  1 9 

7 

,  0 

0 

1 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

58.0 

41 ,  IM 

49,  6M 

77 

18 

25 

3 

456 

0 

0 

0 

.25 

,25 

6 

T 

0 

1 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

53.5 

32,5 

43,0 

57 

18 

18 

4 

674 

0 

0 

1 2 

0 

.18 

,18 

6 

0 

1 

0 

0 

NEEDLES  FAA  AP 

65.5 

41  ,6 

53.6 

76 

17 

29 

5 

346 

0 

0 

2 

0 

,20 

.20 

6 

,0 

0 

1 

0 

0 

PALMDALE 

65  .7M 

36,7M 

51  .2M 

7,0 

79 

18 

420 

0 

0 

0 

,96 

- 

,73 

•  95 

6 

,0 

0 

1 

1 

0 

PALMOALE  FAA  AP 

61.8 

32,8 

47.  3 

76 

18 

20 

4 

540 

0 

0 

14 

0 

,43 

,43 

6 

,0 

0 

1 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

72.2 

42,4 

57.3 

3.5 

83 

17 

32 

5  + 

231 

0 

0 

2 

0 

•  47 

- 

,82 

,47 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

AM 

67.5 

44,  9 

56.2 

78 

18 

37 

21  + 

265 

0 

0 

,22 

,22 

7 

,0 

0 

1 

0 

0 

RANDSBUR6 

57.8 

38,6 

48.2 

70 

24+ 

28 

4  + 

512 

0 

0 

5 

0 

1,10 

1,05 

6 

T 

0 

1 

1 

1 

SQUIRREL   INN  2 

51.1 

36,6 

43.9 

5.2 

65 

17 

27 

31  + 

650 

0 

0 

10 

0 

3.05 

4,28 

3,05 

6 

5,1 

4 

6 

1 

1 

1 

TABLE  MOUNTAIN 

48. 6M 

32,  8M 

40.  7M 

7.5 

55 

17 

18 

31  + 

735 

0 

0 

15 

0 

.84 

_ 

1,55 

.84 

6 

8,0 

8 

6 

1 

1 

0 

THERMAL  FAA  AP 

73.5 

40.0 

55.8 

84 

17 

30 

5 

249 

0 

0 

3 

0 

.18 

,18 

6 

,0 

0 

1 

0 

0 

TRONA 

AM 

52. OM 

38. 7M 

50. 4M 

5.6 

72 

25 

25 

5 

450 

0 

0 

4 

0 

,50 

,23 

,50 

6 

.0 

0 

1 

1 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

57.9 

37.3 

52.6 

78 

17 

24 

4 

377 

0 

0 

5 

0 

,18 

,18 

6 

,0 

0 

1 

0 

0 

VALYERMO  RS 

51.9 

30,1 

46.0 

73 

24+ 

12 

4 

560 

0 

0 

19 

0 

1.93 

.10 

1,93 

6 

,0 

0 

1 

1 

1 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

AM 

53.1 

30,5 

46.8 

75 

25+ 

15 

4 

557 

0 

0 

16 

0 

.41 

,41 

6 

,0 

0 

1 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

AM 

35.4 

1 1,4 

23.9 

52 

18 

2 

20 

1257 

0 

11 

31 

0 

,29 

.29 

6 

2,5 

3 

6 

1 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

AM 

21.2 

8.9 

15.1 

34 

18 

-  5 

30 

1543 

0 

30 

31 

7 

1,07 

,76 

6 

11,5 

9 

7 

2 

1 

0 

DIVISION 

49.0 

4.  1 

.63 

.88 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde 
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DAILY  PRECIPITATION 

CALIfORNlA 
JANUARY  1959 


Station 

•3 

Day  ol  month 

H 

1       2  1 

3 

4  1 

5  6 

7  1 

8  1  9 

10 

11 

12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19  1  20  1  21 

22    23  24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

\CTOH  esCONDIDO  FC261BE 
\D\H  9S 
ILAMO  1  N 
VLDERPOI NT 

VLISO  CN  OAT  MT  FC'.46 

1.16 

4.45 
14.90 
2.67 

.13 

1.15 

.14  1.65 
2.43  1.60 
2.67 

.32 

.15 
1  .24 
1.48  2.00 

.01 

,43 
.70 

.01 

.60 

.17 
,27 
2.68 

.03 
.03 

.36 

.33 
.69 
1.89 

•  12 

.13 
.75 

.20 
.22 

.09 
.11 

1  W 
\LTADENA 
\LTURAS  RS 
VNGIOLA 

VNCWIN  PAC  UNION  COL 

.35 
3.76 
1.11 

.45 

10,17 

.09 

.35 
3.76 
T  .08 
.06  .21 
3.64  .84 

,45 

,13 

,73  1,62 

,06 
.04 
.06 

.03 
.12 

.09 
.07 
1.26 

.09 
.07 

T 

.07 
.62 

.04 

T 

.06 
.01 

,03 
.33 

.24 
.02 

.03 

.10 

VNTIOCH  1  .E 
\NT10CH  PUMP  PLT  3 
^NZA 

ARROYO  SECO  RS  FC  508  C 
ISH  MTN 

3.20 
2.96 
.16 
2.87 
1.59 

.03 
.01  .03 

1.14  .32 
.14  1. 10 
.12 
2.78 
.99 

,04 
,09 
,21 

,10  .90 
T  ,64 

T 

,05 
,21 

.16 

,02 
,09 

.08 
,03 

.02  ,02 
.01  ,01 

.  10 

T 

T  T 

.92 

T 

.08 

.01 

.01 

iSSOC  OIL  ANAHEIM  1 

lUBERRV 

4UBU9N 

IVALON  PLEASURE  PIER 
WENAL  9  SSE 

1.87 
3.52 
7.48 
1.17 
1.62 

1.75 
.25  1.27 
.44  1.17 

1.06 
.84 

.12 

.10 
.11 
.15 

.59 
.02  1.33 

.44 
.88 

.06 

.23 
.01 

.22 
.24 

1.19 
.56 

.01 

.75 
1.25 

.09 

,49 

.0* 

^ZUSA  CITY  PARK   FC  1*3 
3ACKUS  RANCH 
3AKER  9  NNW 

3AKERSFIEL0  WB  AP  R 
JALCH  PH 

2.40 
1.13 
.08 
.32 
3.46 

2.40 
1.13 
.08 
.02  .24 
.15  1.70 

T 
T 

.65 

.03 
.92 

.01 
.  12 

,05 

.02 
.27 

3ARNES0N  PARK 
3ARRFTT  DAM 
9ARST0W 
3EAUMONT 

3EAUM0NT   PUMPING  PLANT 

*89 
.31 
1.07 
.88 

.55 
.31 
.78 

.74 

.34 

.29 
.14 

JEAUMONT   I  E 
3EL  AIR  FC  10 
3EN  LOMOND 

BERKELEY  R 
3ERRYESSA  LAKE 

1.05 
2.54 
21.80 
4.69 
5.23 

1,05 
.01  2.53 
5.15  2.47 
1.56  .06 
.82  2.00 

.56 

.35  9,51 
.63  1.20 
.16  1.30 

.87 
.03 

1.38 
.41 
•  60 

.36 
.44 

.15 

•  96 
.14 

.17 

.14 

.05 
.05 

)IG  BAR  RS 

JIG  BEAR  LAKE  OAH 

3IG  CREEK  PH  1 

3IG  DALTON  OAH  FC  223  BE 

3IG  PINES  PARK   FC  83 

11.15 
3.82 
3.91 
2.56 
2.20 

1.52  1.30 
2.57 

.20  1,93 
2.56 

T  2.20 

,17 
1.25 

1.04  1.59 
T  .70 

.33 
.24 

T 

.16 

1.75 
.27 

.02 

.95 
.49 

,14 

.47 

.06 

■  10 

3IG  SUR  STATE  PARK 
3IG  TUJUNGA  DAM  FC  A6  DE 
3ISH0P  WB  AP  R 
3ISH0P  UNION  CARBIDE 
3LACK  MOUNTAIN  2  WSW 

12.87 
3.15 
.77 
.88 
9.99 

.48  3.79 
3.15 
.36  .41 
,05  • 
1.07  2.62 

,15 
.01 

,09  2.46 

.65  T 
.17  3.17 

3,74 

,10 
1.05 

.62 

.13 

T 

.84 

•  86 

T 

.10 

•  36 

.06 
,52 

.19 
.10 

,02 

.25 

.07 

3LUE  CANYON  WB  AP  //R 
3LUE  LAKE  REDWOOD  CR 
3LYTHE 

3LYTHE  FAA  AP 
30CA 

15.44 
13.06 
.06 
.07 
3.72 

2-52  1.36 
.85  .53 
.06 
.07 
.07  1.05 

.07 

1,39  4.07 
.91  1.05 

.78 

1,46 
,50 

.44 

.01 
,22 

T 

1.49 
1.95 

,09 

.18 

.79 
.76 

1  ,43 

1.05 

.94 

1.02 
.07 

,64 
2.00 

.  19 
1.49 

.08 

.10 
.33 

.»•> 

.02 

30NITA 

30RREG0  DESERT  PARK 
30RREG0  SPR6S  3  NNE 
BOULEVARD 
BOUQOET  CANYON 

.11 
.20 
.18 
1.15 
1.83 

,11 
.19 
.16 
.90 
.60  1,22 

.01 
.02 
.25 

T 

•  01 

90WMAN  DAM 

3RA0F0RD  RANCH 

3RA0LEY 

3RAWLEY   2  SW 

3REA  BERRY  IMPERIAL 

13.18 
.09 

1  .66 
.12 

2.00 

•  2.17 
.09 
.74 
.07 
1,75 

.23 
.05 
.25 

.15  3.91 
.06 

1.52 
.11 

2.05 

.90 

T 

2.13 

1.25 

3REA  CITY 
3REA  DAM 
aRIOGEPORT 
IRIDGEVILLE  4  NNW 
BROOKS  FARNHAM  RCH 

1.85 
1.55 
.51 
20.29 
4.36 

1.69 
1.47 

.06  .19 
1.67  1.49 

.79  1.38 

.16 
.08 

.29 
.06 

.12 

3.26  2,79 
•       1. 18 

.04 
.26 

,74 

3.91 
.63 

.76 

.10 
1.03 
.32 

.67 

T 

1.08 

T 

1.79 

.95 

T 

BRUSH  CREEK  RS 
3ULLAR0S  BAR  PH 
BURSANK   FIRE  DEP   FC  226B 
BURBANK  WB  AP  R 
BURL INGAHE 

17.09 
13.49 
2.56 
2.90 
3.69 

.42  2.46 
.59  1.78 
T  2.56 
1.11  1.79 
•98  ,80 

.84 

.17 

T 

.76  4.47 
.16  3.59 

.04  1.26 

1.24 
1.01 

T 

.03 

.40 

,53 

2.12 
1.09 

,21 

1.19 
1.39 

.54 
.49 

.22 

,74 
1.39 

.12 

.60 
.21 

1.  19 
1.10 

.01 

.10 
.07 

BURNEY 

BURT on  RANCH 
BUTTONWILLOV 
CABAZON 

CABRILLO  NH  R 

6.64 
4.75 

.37 
1.09 

•  32 

.66  1.17 
.22  1.57 

.28 
1,03 

.31 

.06 

T 

.02 

.12  1.62 
1.51 

.03 
.34 
.01 

.06 

,98 

.39 

.14  T 

.03 

.06 

.02 

.47 

.49 
.67 

,02 

•  13 
.01 

.02 

.43 
,04 

.06 
.02 

CACHUHA  DAM 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALEXICO  2  NE 
CALI STOGA 
CALLAHAN  RS 

5.34 
11.44 
.10 
9.52 
6.04 

.03 

4.81 

.21  2.69 
.10 

1.52  2.43 
.39  T 

.03 
T 

T 

.06 
.25 

2.96 

.63  2.07 
1.16  1.29 

.06 
2.87 

,02 
.03 

.28 

.26 
.22 

.23 

1.15 
.89 

.41 

.51 

.02 

T  .03 

T 

.57 
.67 

.86 

.56 
.07 

.03 
.41 

•01 

.44 

.21 

.18 
.23 

T 

.38 

.19 

•  04 

T 

CAMPO 

CAMP  PARDEE 
CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CAMPTONVILLE  RS 
CAN6Y  RS 

1.12 
4.53 
3.16 
12.67 
1.62 

.02 

1.12 
.11  .44 

2.19 
.52  1.56 
T  .11 

.01 
•  11 
T 

.66 

.02 

.09  2.55 
•03  .29 

1.38 
,13 

2.08 
.07 

.10 
.02 

.11 

.14 

.01 
1.28 
.11 

.42 

.52 
1.66 
.02 

.01 

.21 

1.0? 
,20 

.14 

.13 
.06 
2.00 
.03 

,05 

.05 

.75 
•  27 

.02 

.07 
.07 

CANOOA  PARK  PIERCE  COL 

CANT  IL 

CANYON  DAM 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

CAZAOERO 

3.2* 
.90 
8.38 
4.28 
23.42 

T 

T  3.25 
.88 

1.50  .86 
.02  1.65 
6.20  .62 

T 

.19 
,19 
1.14 

.39  1.57 
.64 

3,76  2.67 

.02 
.11 
.77 
1.01 

,44 
.45 

.23 

1.70 
.04 
3,50 

.05 
.23 

.95 
2.90 

.36 
.11 
,64 

.16 

,20 
.62 

•  29 

T 

.12 
,13 

.05 

CECILVILLE  SAWYER 
CEOARVILLE 
CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  RS 

CHATSWORTH  HEYNEHANN  RCH 

11.12 
1.19 
11.55 
16.02 
1*94 

.03 

.21 

1.14  ,14 

2.25  1.33 
1.12  3.37 
1.94 

1  .03 

1.19 
.47 

1,29  1,07 
•  01 

1,55  1,29 
•46  3.24 

.21 

.22 
1.82 

.75 

.12 
.16 

1.60 
.09 
2.50 
1.78 

.95 

.01 

.94 

.13 
.41 
.24 

,0V 
,46 
1.20 

.08 
.13 

•  28 

1,41 
.02 
.29 

•  26 
.46 

T 

.78 

.45 

.20 

.15 
.15 

CHATSWORTH  FC  2*  D 
CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 

CHICO  EXP  STATION 
CHITTENDEN  PASS 

7.04 
10.16 
7.59 
6.22 
6.14 

2.04 
.11  2.09 
2.10  .78 
1.37  .44 
.18  1.44 

.74 
.21 
,20 
.06 

2.54 
.57  1,05 
1.14  .80 
.02  1.04 

2.03 
.12 
.02 

2.11 

,54 
.15 
.07 
.23 

.05 
.97 
1,37 
•  06 

.86 
.02 
•  03 
.45 

.02 

T 

.78 
.44 

.96 

.28 
.27 
.37 

.91 
.02 

•  la 

.22 
.04 

.11 
.IS 

T 

.14 
.01 

T 

.03 

CHULA  VISTA 

CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 
CLARKSBURG 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVERDALE  3  SSE 

•  16 

2.8Q 
4.30 

17.19 

3.00 

.16 
2.78 
.41  .90 
.85  • 
3.38  1.88 

.14 

.01  l.OS 
2,90  4,76 

.31 

.08 

.02 
.75 
3.20 
1.81 

•  41 

.03 

.29 
.87 

.74 

.71 

•  04 

- 

.01 
.28 

- 

- 

- 

COAL INGA 

COALINGA  14  NW 

COLBYS  FC530 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

COLFAX 

.77 
2.48 
3,39 
7.38 
10.17 

.19  ,15 
1.04  .68 
3,34 
1.49  1.03 

.95  1.94 

.04 
.05 
.23 
.02 

.94  • 

.20  1.56 

.02 
,13 

1.35 

.12 
.02 

.3! 
.44 

1.07 
1.7C 

,04 

1.03 
T 

,39 
.7ft 

.02 
.19 

.46 

•  90 

T 

.21 

.42 
,36 

.16 

.0* 
.01 

COLGATE  PH 
COLUSA  1  SSW 
CONCORD  3  E 
CORCORAN   IRRIG  OlST 
CORDES 

8.35 
3  .04 
3.6G 
.84 
19.71 

.01 

.42  1.3! 
1.10  .22 
.10  1.57 
.41 

1.85  4.2! 

.12 
,01 
.04 
.05 
•  58 

.12  1.62 
.40  .42 
•  t! 

T 

3.79  2.9* 

.75 
.02 
.17 
.05 
,55 

.19 

.01 
.37 

.7C 
.41 
.13 

3.0* 

1.02 
.25 

.03 

.10 
.07 

•  96 
.34 
.70 

UM 

.18 

•  01 
.1* 

.01 

.82 
•  «> 
.54 

T 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 

COVELO 

5.75 
1.53 
9.1" 

1.69  1.3€ 
1.53 
1.06  1.3C 

•  10 
.10 

.24  1.22 
•43  I.IC 

,29 

•  09 

•  19 

•  12 
1.61 

.02  .01 

.27 
•  .94 

•  56 

•  66 

•02 
•  14 

.16 

.12 
.91 

T 

.14 

-  7  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Da7  oi  month 


COVINA  TEMPUe  FC  193 
cow  CREEK 
COYOTE  WELLS 
CRESCENT  CITY   I  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 

CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC2838 
CULVER  CITY 
CUHHIN05 
CUNNINGHAM 

CUYAMA 
CUYAMACA 
DAGGETT   FAA  AP 
DAVIS  AGR  COLLEGE 
DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  PH 

DELANO 

DENAIR 

OE  SABUA 
DESCANSO  RS 

DOSeiNS  COLGATE 
DOHNER  MEMORIAL   ST  PK 

DOS  RIOS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 
DOWNIEVILLE  RS 

DOYLE  5  S5E 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUNN  I G AN 

DUNSHUIR  RS 

DUTTONS  LANDING 
EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAJON  2  E 
EL  CAPITAN  DAM 

EL  CENTRO  2  S5W 
ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 
ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 

ELLIOTT 

ELSINORE 

ESCONDIDO 

EUREKA  WB  CITY 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAIRMONT 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 
FERGUSON  RANCH 
FIDOLETOWN  LYNCH  RCH 

FINLEY  5  SW 
FIVE  POINTS  5  SSW 
FOLSOM  DAM 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 

FOREST  GLEN 
FORESTHILL  RS 
FORT  BIDWcLL 
FORT  BRAGG 
FORT  RRAGG  AVN 

FORT  DICK   1  NNE 
FORT   JONES  RS 
FORT  ROSS 
FRENCH  GULCH 

FRESNO  we  AP  R 

FRIANT  GOVT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  DAM 
FULLERTON  HILLCREST  RES 
GARBERVlLLE 


3.03 
2.*7 
21.19 
10.S6 


8.73 
7.49 
13.31 


1  .62 

21. 3e 

10,31 
1.70 
11  .93 
12.53 

17. J9 
4.70 
11*28 
14.08 
1.47 


1.59 
U67 
21.53 


2  S 


GARDEN  VALLEY 
GASOUET  RS 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RS 

GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM 
GILROY 

GILROY  14  ENE 
GLENDALE  STAPENHORST 

GLENDORA  WEST 
GLENNVILLE 
GOLD  RUN 
GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 

GRATON   1  W 
GREENLAND  RANCH 
GREENVIEW 
GREENVILLE  RS 
GRIZZLY  PEAK 

GHOVELAND  RS 
GUERMEVILLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC  364 
HAINES  CYN  UPPER  FC  367 
HAIWEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
HAMILTON  AFB 
HAMILTON  AFB  1  E 
HANFORD 
HANSEN  DAM 

HAPPY  CAMP  RS 
HARRIS  GAGING  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  L  ENGLEBRIGHT  DAM 
HATCHET   MT  MNTNC  STA 

HAT  CREEK  PH  1 
HAYFIELO  PUMP  PLANT 
HAYFORK  RS 
HEALOSBURG 
HEALDSBURG  2  E 

HEMET 

HENSHAW  DAM 
HERNANDEZ  2  NW 
HETCH  HETCHY 
HIGHLAND  SPRINGS  RCH 

HILTS 
H06ER6S 
HODGES  DAM 


4.04 
5.75 
6.68 


12.48 

5.03 
13.64 


13.66 
15.66 

ia.2! 


1.2C 
2.94 
&.6C 
11.22 


.77 
•  40 
1.27 


1.61 

i.»e 

2.00 
2. 04 


1.51 
.03 
1.04 


.37  1.86  .53 

T        1.22  1.04 

1.26  2.12  .61 

.13  3.90  2.31 


2.06 
.74 
1.74 


1.72 
.40 

.37 
T 

1.25 
.63 

1.52 


1.96  1.78 
.07  1.20 
2.42  2.43 

•  1.57 

.48  1.71 


.18  1.63  .04 


.51 


.35 


.09 


1.93  ,13 

.38  .14  1.70 
.45 

.72  .08  .42 


.89 
.86 

1  .35 

,85  2,01  1.07 
.19 

T  .01  1.05 

.02 

.33  1.92  3.50 


.32   1.21    2.20      .82  1.15 


1.48 
1.67 
2.65 


.75  2.12  .20 


2.80 
2.06 
3.65 
3.77 


•21  3.04 
.46 
.06  3.10 

1.40  1.45 


•  03 


•  54 


2,14 
.59 
1.41 


1,26 
1.4( 
1.3* 


,03   1.22  1*52 


.02     .70  1.66 


*13   1.6C  .64 


.99  2,81 
2.98  2.3! 
.86  ' 


1.2C 
.89  1. IC 
,10  1. 
2.12  1.4C 


.18   1.55  2.05 


.06  2*31 

.21 
.34  3.00 


.02  1.67 
.15  .35 
.35  2.59 


.56 


,95 


.16  .04  .10 
.01 

.57 
.52 

4.07  1.10  2.89 
.42 


1.65  .01 
1,42   1.25  2.83 


.01      .63  .04 


2.85  1.87 


24  2.65  3*78  1.30     .63  3.97 


.15  1.35  2.61 


.04  1.39  2.26 


1.92 
.61 
2.17 


•53  1.67  .03 


*33  1.81 
.03  1.86 
•26  1.71 


13     14  15 


.26 
.16 

.19 


19     20     21    22    23    24    25    26    27    28    29  30 


T  T 
.01  T 


•20  .37 
•  14 
2.09  •07 


1*62 
1.10 


.62 
.67 


•01  .09 

.47  2,54 
•  24 

•10  .03 
•02  1.08 


1.02 
•  10 
U70 

.29 

.10 
.30 


.09     .10  .03 


DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 

CONTINUED  JANUARY  1959 


Station 

"3 

Day  of  month 

Toi 

1    1   2   1  3 

4  1 

5  1 

6 

7  1 

8 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1  14  1  15 

16 

17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

HOEGEES  FC  60A 
HOLLISTER 
HOOP  A 
HOOPA  2  SE 
HOPLANO  LAPGO  STA 

4.12 
2.57 

13.26 
13.17 

.29 
1.64 
2.30 
2.41 

4.12 
.75 
.83 
1.24 
2.0C 

.05 
.05 
.18 

.04 
1,21 
1.03 
1,64 

.25 
1  .25 
1  .2C 
2.44 

.76 
.69 
.59 
.65 

.01 

.14 
,09 

.27 
1.73 
1.61 
1.98 

.01 

■01 
1.21 
•  95 
.75 

,16 
,90 
•  70 
,42 

.33 
.56 
.11 

1.24 
1.05 
.02 

.02 
1.12 
1.07 

.45 

.11 

.13 

.61 
.03 

HUNT INGTON  LAKE 
IDRI  A 

lOXLLWRO  RS 

IMPERIAL 

INDEPENDENCE 

5.03 
3.09 

.15 
.15 

.32 
1.00 
•  89 

1.46 
I.IG 
.  l* 
.15 
.15 

.01 

,0J 

1  .09 
.12 

.88 

.35 

.15 
.16 

.05 
.22 

.82 
.05 

.14 

.11 

INOIO  US  DATE  GARDEN 
INYOKERN 

INYOKERN  AftMITAGE 
IOWA  HILL 
IRON  MTN 

.05 
•  52 

11.16 
T 

T 

.68 

.05 
.52 
.50 
1.72 

.15 

T 

2.19 

T 

1.73 

.15 

.52 

1.37 

1.93 

.27 

.37 

T 

.06 

JESS  VALLEY 
JOHNSONDALE 
JOKE  ISLAND 
JULIAN  KYNOLA 
JUNCAL  DAM 

1.33 
1.22 

.75 
6.46 

.08 

T 

.52 

.07 
1.15 

.75 
5.88 

.01 

.01 
.07 

,03 

.20 

T 

.02 

T 

.04 

.17 

.27 

T 
T 

.08 

.20 

.15 

.05 

.04 

KELLOGG 

KELSEYVlLLE 

KERLINGER 

KERN  RIVER    INTAKE  3 
KERN  RIVER  PM  1 

14,49 
7.79" 

1.29 
•  47 

2.40 
1.32 

2.26 
1.6' 

.30 
1.13 

.44 

.07 
.04 

.06 

.99 
.35 

3.35 
1  .83 
.07 

.06 
.15 
.44 
.06 
.01 

.56 
.06 

1  .99 
1.35 
.05 

.06 
.  12 
.02 

.73 
.45 

T 

1.25 
.36 

.12 

T 

,18 

T 

.02 

.55 
.15 

T 

.07 

.06 

T 

KERN  RIVER  PH  3 
KETTLEMAN  CITY   1  SSW 
KETTLEMAN  STA 
KING  CITY 

KLAMATH  R 

1.12 
1.16 

2,07 
19.09 

T 

.10 

.30 
.54 

2.06 

1.07 
.64 
.59 
.94 
•  05 

.11 

.02 
.70 

T 
T 

1.35 

.02 
.03 
.11 
2.12 

.02 
.12 
.17 
.18 

1.56 

T 

4.27 

.39 
.16 
I  .00 

.03 
.27 

T 

.06 

.01 

,02 

.12  .72 

T 

.06 
.96 

2.37 

.15 

.83 

.07 

LA  CRESCENTA  FC  251 

LAFAYETTE  2  NNE 

LAGUNA  BEACH 

LA  HONDA 

LAKE  ARROWHEAD 

2.64 
4.61 

9.  10 
3.59 

.23 
3,01 

2.64 
1.56 
2.40 
1.20 
3.69 

.01 

.08 
T 

,30 

1.36 
2.80 

.39 
.05 

.28 
.78 

.06 

.32 

.18 

,06 

,05 

.07 
.22 

.01 
.05 

LAKE  CITY 
LAKESHORE 
LAKESIDE  ?  ENE 
LAKE  SPAULDING 
LA  MESA 

2.00 
28.09 

13.9- 
.23 

4.95 

1  .06 

1.09 
.03 

1.98 
,23 

3,68 
.09 

3.16 
.05 

5.16 
4.06 

2.54 
1.87 

2.29 
,11 

.26 
2.32 

1.42 

.23 

.05  ,03 

.38 
,92 

.70 

.40 
,67 

1  .49 

.03 

T 
T 

.10 
T 

.04 
1 .06 

.33 

.37 

.61 
.26 

.02 

.20 
.05 

LANCASTER 
LAS  PLUMAS 
LEBEC 

LECHUZA  PT  STA  FC   352  8 
LE  GRAND 

.50 
11.53 

3.25 
3.05 

1.52 
2.19 

.55 

,50 
1.37 

3.25 
.79 

.53 

1.10 
.  1  5 

2.42 
.40 

.10 
.03 

.86 

.09 

2.76 
.17 

.07 

.63 

.62 
.13 

.06 

.21 

.11 

T 

LEMON  COVE 

LINDSAY 

LIVERMORE 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 
LOCK WOOD  2  N 

1.19 
1.07 

1.39 
3.17 

•  07 
.05 

.02 

.82 
.73 
.66 
1.38 
1  .66 

.01 
.34 

T 

.40 
•  16 

.20 
.10 
.42 
•  01 
.28 

T 

.0 

.07 

.02 

.04  .01 
.06 

.66 

T 

T 

,01  ,01 

T 

.08 
.10 
.76 

.01 
,02 

,05 

.02 

.01 

LOCKWOOD  MESA 
LOO  I 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT 
LONE    TREE  CANYON 
LONG  BEACH 

.24 
4.11 
2.43 
1.9fl 

.67 

.63 
.34 

•  1 1 

.16 
.36 
1.77 
1,03 
,  5< 

.03 

T 
T 

.09 

1.23 
.  14 

.46 
.09 
.52 

T 

.6« 
.0 

.0? 

.16      .02  T 
.03 

T 

.44 

.24 

.13 

T 

.05 
.04 

T 

T 

,01 

LONG  BEACH  FAA  AP 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AP  P 
LOS  ANGELES  WB  CITY  R 
LOS  SANOS 

.69 

2.5C 

1.24 
1*69 

.21 

.35 
.42 

.4C 

2.0' 
.7( 
.8^ 
.4C 

.07 
.32 

.11 

.08 
.48 

.15 

.0 

.30 
,10 

.02 

•  04 

LOS  BANDS  ARBURUA  RCH 
LOS  GATOS 
LOS  GATOS  fc  SW 
LYTLE  CREEK  PH 
LYTLE  CREEK  RS 

1.64 
7.8« 

2.5€ 
4.4C 

,15 
2,55 
1.05 

,5' 
1,0 
4.9 
2.5( 
4.2C 

T 

.09 
.51 

.20 

.01 
,05 
3.97 

,05 
2.9S 
3.5 

.36 
.24 

.04 

.05 
.66 

.0{ 
.7 
.6< 

.14 
.02 
.61 

T 
T 

.25 
.17 
.67 

.04 

.01 

,13 

.01 

MADERA 

MAD  RIVER  RS 
MANZANITA  LAKE  // 
MARCH  FIELD 
MAR  I  COP A 

2.04 
17.85 

1.05 
.32 

.02 
1.25 
.18 
.05 

.4< 
1.7( 

.2S 
l.OC 

.2" 

.37 
.41 
.09 

2.10 

T 

.65 
3.0t 
1.3* 

.22 
,72 
.12 

.02 

.01 
.68 
.10 

2,9C 
1.8 

,0 

.20 

.30  T 
*  06 

.81 
.28 

.01 
1  .05 
,43 

.12 
.58 
.57 

.67 
.07 

1.44 
.50 

T 

.40 

.20 

MARIPOSA 
MARTINEZ    3  SSE 
MARTINEZ   FIRE  STA 
MARYSVILLE 
MATHER 

6.41 
4.07 
3.6! 
4.55 

.06 
.22 
.27 
.43 

2.1* 
1*36 
1.2- 
.7E 

.45 

T 

.02 
.01 

.09 

1  ,21 
1,1G 
.9? 
1.15 
1  .25 

1  .09 
.28 
.19 
.05 

1  .  30 

.64 

.0' 
,  1^ 
,11 
1.2^ 
,3C 

.30 

.01 
.03 
.50 

.01 

.5? 

.16 
.81 
.66 
.13 
.48 

.23 

.29 

.08 
.03 
.01 
.09 

T 

MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA  3  SE 
MENDOTA  DAM 
MERCED  FIRE  STA  2 

20,81 
4.21 

1.27 
2.8C 

1,24 

,06 
,71 

2.7" 
1.2< 

,2 

,97 
.50 
.19 
,23 

2.92 
.01 

2.3e 

.6< 

.26 
.21 

3.62 
.54 

.30 
.86 

1.08 
.14 

.02 

3.1* 

.0 
.2 

.02 
.31 

.15 

.67 
.02 

.80 
,10 

T 

,06 

.08 
.75 

.14 

,74 

.29 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS    INSPECTION  STA 
MIDDLETOWN 
MIOOLEWATER 
MILL  CREEK  2 

1.10 
7.26 

.58 
.01 

• 

.20 
2.30 

1.21 
2.8^ 
.22 
.81 

.52 

T 

.08 

1.25 

1  .32 
2.6C 

.48 
1.82 
• 

.03 

T 

.05 

.1( 
.6^ 
1.8 
.26 

,01 

.22 

1.15 

1  .45 

.2« 

MINERAL 

MIRANDA  SPEHGLER  RCH 
MITCHELL  CAVERNS 
MODESTO 
MOJAVE 

13.25 
16.82 
.  25 
3.03 
1.13 

.25 

1.24 
3,11 

•  68 

.92 
.96 
.25 
,4- 

.20 
1.55 

T 

,59 
1.70 

.13 

2.93 
2.44 

.53 

.32 
.77 

T 

.44 

.36 
1  ,22 

3.22 
2.76 

.39 

.48  T 
.01 

.01 

.45 

.01  .99 
.30 

.66 
.98 

.09 

.28 
.12 

.06 
1.55 

,88 
.16 

.5? 
.14 

.12 
.07 

MONO  LAKE 

MONTEREY 

MONT ICELLO  DAM 

MOORPAffK    1  SSE 

MORGAN  HILL   2  E 

1.45 
4.85 

1.74 
7.38 

.09 
1.17 
1.32 

.50 

1.10 
.39 
2,86 
1,74 
2.34 

.01 

.05 

.06 
•  23 

.04 
1.17 
2.O0 

1  .74 

.05 
1.09 
.17 

1  .89 

•  02 
.02 

T 

.5C 
.65 

,15 

.09 

.01      .01  T 
.  22 

T 

T 

T 

.02 
.07 

.15 
.26 
.27 

.23 

.02 
.03 

.1* 

.05 

,02 
.10 

.03 
.02 

T 

MORONGO  VALLEY 

MOUNTAIN  PASS 

MOUNT  BALDY  FC  85F 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

.87 
.18 

9.08 
5.54 

.12 
.06 

.50 
.16 

.89 
1.21 

.37 

3.24 
.02 

.02 

2.33 
1  .73 

2.08 
.89 

.16 

T 

.30 
.20 

.72 
.20 

1,62 
1.13 

.43 

T 

,37 
,08 

.0* 

MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  RS 
MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 
MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //fi 
MT  WILSON  FC  3388  // 

2.96 
1.66 

14.8; 
3.1( 

T 

•  62 

.33 

1.60 
2.75 

.29 
.60 

1  .80 
.29 

3.10 

1.05 
2.55 

,03 

3,05 
2,40 

.34 
.02 
2.03 
1.17 

.76 

T 

1.40 
.35 

1.77 
1  .77 

.32 
.16 
.65 
.83 

.01 

.73  T 

.01 

T 

T 

T 

T 
T 

•  20 
.38 
.67 
.93 

.38 
,11 
,99 
.46 

.07 
.03 

T 

.07 
.02 
.25 
.43 

.13 
.19 
1  .06 

.03 
.04 

.26 

.11 
.57 

MUIR  WOODS 
NACIMIENTO  DAM 
NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  FAA  AP 

6.46 

?.5£ 
6.2( 
5.4( 
.2( 

•  63 

•  70 
.48 

.51 

1.45 
.85 
2.06 
1.65 
.20 

.02 
.03 
.51 

T 

,05 

T 

.02 

1.4« 
•  07 
1.6( 
1  .8! 

.15 
,06 
.08 

T 

.42 

.56 
•  5( 
.57 

.09 
.10 

.41 

.19 

.55 
.05 

1.27 
.21 

.20 
.03 

NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWeuRY  PARK  4  SW 
NEWHALL  SOLEDAO  FC   32  C 

13.19 
:.7( 
2.9? 
3.1! 

T 

.84 

.08 
,05 

2.63 
1.11 
2,9C 
3.15 

.26 

.08 

2.91 
.6: 

.04 
2.13 

.31 

.66 
.46 

1.18 
.10 

.05 

1.38 
.04 

.27 
•  33 

.02 

.44 

.05 

•  05 

T 

NEWMAN  2  NW 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NICOLAUS 

3.57 
.91 
4.1C 

1,26 
.78 
.35 

.8( 
.1< 
1.02 

.03 
.01 

.03 

.3* 
,B7 

•  83 
.19 

.15 
T 

.53 

.16 

T 

.65 

.01 

.10 

.01 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  month 

12  3 

4 

5  1 

6 

7  1 

8  1 

9 

10 

11 

12 

13  1  14  1  15 

16  17 

18 

19     20  21 

22  1  23  1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NILAND 

.00 

.23 

NORTH  FORK  flS 

5.07 

1.27 

,85 

.02 

,7C 

.87 

.41 

.01 

.30 

.11 

.30 

NORTH  HOLLYWOOD 

2.77 

2.77 

OAK DALE  WOOOWARO  DAM 

.57 

,41 

,82 

.06 

.15 

.  31 

.77 

.43 

•  09 

T 

.63 

.31 

.31 

4.09 

.10 

OAKLAND  WB  AP  R 

3.96 

T 

1.55 

.09 

T 

.57 

.71 

,05 

.23 

.55 

.05 

.09 

.07 

''' 

OAKVILLE   1  WNW 

10.16 

3.80 

U75 

.03 

.55 

1  .94 

.02 

T 

,84 

•  52 

.42 

.08 

.03 

.22 

.04 

OCC I  DENTAL 

13.42 

2.30 

1.91 

.11 

.36 

3.28 

.08 

2,03 

1.18 

,96 

.54 

,06 

OCEANSIOE  PENDLE TON 

.26 

T 

.22 

,04 

OCOTILLO  WELLS 

.03 

OJAI 

3.79 

.06 

3,71 

.02 

T 

OLINDA 

2.02 

1.82 

.20 

9.06 

1  .88 

1.13 

.07 

,51 

2.06 

.48 

.68 

.71 

T 

.35 

.53 

.01 

T 

.49 

,16 

1  •  50 

.63 

.22 

.10 

.20 

,01 

.14 

.20 

OR  K 

17.06 

1.85 

1,36 

69 

04 

06 

03  01 

02 

60 

97 

1,76 

.60 

.49 

.30 

03 

ORINOA  BOWMAN 

6.04 

1,94 

.24 

,02 

.76 

1.59 

.52 

.02 

.48 

.21 

•  16 

.04 

.06 

ORLAND 

5.92 

1  .60 

1.59 

.25 

1.46 

.02 

.02 

.16 

.01 

.25 

.50 

.01 

.03 

ORLEANS 

11.31 

.12 

1.09 

.49 

.11 

.26 

i.ie 

.37 

.61 

1  ,46 

1.01 

1.53 

.25 

1.54 

.52 

.67 

,10 

nDni/li'l"p   7  cc** 

5.  38 

.56 

.67 

.07 

.20 

1.38 

.10 

1.26 

,06 

.27 

.73 

.08 

6.00 

15 

.60 

,50 

,15 

OROVILLE  BRIDGE 

5.82 

.  59 

.80 

.09 

.23 

1.24 

.34 

.01 

1,20 

,22 

.68 

,30 

.10 

.02 

OXNARD 

1.48 

.01 

1.47 

2.40 

2.20 

,20 

,07 

PACIFIC  HOUSE 

9.15 

,20 

1.62 

,03 

.02 

2.12 

2.04 

.25 

.24 

.66 

1  .06 

.42 

,  42 

PACOIMA  DAM  FC  33  AE 

2.85 

PAICINES  OHRWALL  RCH 

3.09 

1.54 

.28 

.66 

.08 

.05 

.  15 

.23 

.05 

.05 

PALMDALE 

.96 

.96 

PALM  DA  L  E  F  A  A  A  P 

.43 

T 

.43 

.47 

.47 

.20 

.03 

3.63 

.38 

1.28 

.47 

,22 

.10 

PALOMA 

7.74 

2.92 

1.06 

,12 

.06 

2  .56 

.70 

.04 

.13 

.02 

•  06 

•  03 

T 

.04 

PALOMAP  MTN  OBSY  R 

.93 

.04 

.89 

PALOS  VERDES  EST  FC  43  C 

1.56 

1,5C 

.06 

P ANOCHE 

1.02 

.10 

.70 

.10 

.02 

.02 

,07 

.01 

T 

PftNOCHE  JUNCTION 

1.16 

16 

PARADISE 

10.62 

.92 

1.22 

.39 

.81 

2.51 

,05 

.22 

2.03 

.  77 

.01 

•  39 

.71 

.01 

•  57 

•  01 

PARKER  RESERVOIR 

.22 

T 

.22 

PARKFI ELD 

2*08 

.91 

.40 

.04 

.06 

.60 

.07 

2  .84 

T 

2.82 

.02 

T 

T 

paskenta  r** 

6.62 

42 

1  56 

20 

04 

.32 

.47 

,15 

,02 

PASO  ROBLES 

1  .69 

,33 

.59 

T 

.03 

.10 

T 

,27 

.37 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

1.79 

T 

.65 

.27 

.01 

T 

.08 

.14 

.63 

.01 

PA  TT I WAY 

1  ,46 

1.25 

.06 

,10  .03 

,02 

7.47 

.43 

2.07 

.22 

.48 

1.42 

T 

.10 

1*08 

.37 

.65 

.49 

T 

T 

.  16 

.02 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

6.35 

2.43 

.26 

,  10 

PIEORA 

1.85 

.86 

.16 

.30 

.28 

.02 

.14 

.04 

.05 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

2*36 

2.08 

.28 

PINNACLES  NM 

3.92 

1,15 

1.60 

.06 

,03 

.23 

.53 

.03 

.13 

.04 

.12 

P I SMO  BEACH 

.55 

1.33 

.04 

,09 

.02 

•  55 

•  03 

,07 

PIT   RIVER  PH  5 

24.36 

4,25 

2.07 

3,48 

.76 

2.49 

1.15 

1.15 

1  08 

48 

.23 

PITTS  RANCH 

11.30 

2.26 

1.92 

,16 

1.04 

2.33 

.21 

,10 

1.89 

.06 

.64 

.44 

.08 

,17 

PLACERVTLLE 

8.73 

.23 

1.03 

.05 

1  ,93 

2,00 

,31 

.86 

1.90 

.09 

,  30 

.03 

PLACERVILLE  IFG 

9.07 

.18 

.93 

.01 

1  .96 

2,76 

.85 

1  .96 

,30 

,08 

P0 1 N T  ARENA 

12.68 

3.01 

.46 

.14 

1.44 

2.ec 

.06 

.12 

2,11 

1.30 

•  24 

.10 

,07 

,64 

.19 

2.56 

.04 

PT   PIEDRAS  8LANCAS 

4.52 

1,52 

,04 

.66 

.89 

.93 

.07 

.22 

.19 

POMONA 

2.68 

T 

2.67 

.01 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

3.27 

.10 

1.25 

T 

.82 

.30 

.06 

T 

.70 

.02 

•  02 

l.Ol 

.14 

.06 

.22 

,07 

.06 

PORTOLA 

4,55 

65 

'86 

1  13 

14 

65 

•  10 

POSEY  3  E 

1.25 

T 

.42 

.60 

T 

.10 

.02 

.11 

POTTER  VALLEY  PH 

11.99 

3,03 

.56 

.34 

1.20 

1  .58 

.40 

,15 

1,54 

1  .  16 

1  .01 

.98 

.04 

.27 

.07 

.20 

3.30 

.79 

1.09 

,04 

.26 

.54 

.40 

.02 

.14 

8.52 

.49 

,37 

.04 

T 

,40 

.03 

RAMONA  SPAULDING 

.29 

.29 

T 

RANCHITA 

.40 

.40 

RANO  S8URG 

1.10 

1.05 

.04 

,01 

RAYWOOD  Flats 

1  ,52 

.03 

1  .49 

.29 

.53 

.01 

,07 

RED  BLUFF  WB  AP  R 

5*66 

04 

07 

03 

10 

45 

T 

T 

T 

REDDING  FIRE  STA  2 

S  •  89 

1.50 

.51 

.45 

1.11 

1  .5C 

.32 

.52 

.81 

.61 

,60 

.03 

,53 

.  13 

.07 

REDLANDS 

.84 

.83 

.01 

.03 

REDWOOD  CITY 

5.05 

1.32 

.40 

.01 

.04 

2,31 

.07 

.01 

.43 

.02 

.22 

,19 

T 

T 

REPRESA 

5.31 

1.08 

.14 

.01 

,82 

.81 

.12 

1,03 

.90 

.22 

.18 

.15 

.01 

R 1 CHMOND 

4.  15 

03 

T 

.05 

.45 

RICHMOND  FIELD  STA 

4.29 

.02 

.40 

1.11 

.02 

.01 

1  ,69 

.06 

.35 

.05 

.06 

.40 

.12 

RIVERSIDE  FIRE   STA  3 

.71 

.7C 

.01 

RIVERSIDE  CITRUS  E   S  R 

.58 

.48 

.10 

ROCKL 1 N 

6.27 

.35 

1.50 

.10 

T 

.85 

.10 

.12 

,92 

,74 

1  .00 

.  19 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 

17.00 

1.90 

1.24 

.44 

1  ,31 

.14 

SACRAMENTO  WB  AP  R 

4.93 

T 

1.32 

.  10 

1.03 

,93 

.05 

T 

,86 

.01 

T 

T 

.54 

.05 

.04 

T 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

4.62 

T 

T 

1.09 

.09 

T 

,97 

,78 

.04 

.01 

.92 

T 

T 

T 

.57 

,05 

,10 

sagehen  creek 

V  2.92 

2.72 

.02 

.17 

.01 

SA  INT  HE  LENA 

8.90 

3.56 

.48 

.27 

.37 

1  .82 

.03 

T 

1.05 

.62 

.61 

.06 

.02 

.01 

5.67 

.95 

1  .90 

.02 

.63 

,01 

.24 

.30 

T 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

5.26 

.02 

1.20 

.69 

.06 

1  ,94 

.04 

-41 

.45 

.35 

,  1  0 

SALINAS  2  E 

3.15 

,23 

.88 

.04 

1.08 

.12 

,03 

•  1  3 

SALINAS  FAA  AP 

2.64 

,49 

.33 

.14 

,78 

.63 

.11 

.02 

.02 

SAL  1 NAS  DAM 

3,15 

2.7: 

,07 

T 

.05 

.02 

.21 

.05 

3.19 

36 

20 

SALT   SPRINGS  PH 

10.01 

1.08 

1.84 

2.51 

2.49 

.47 

.20 

1.03 

•  67 

.11 

.22 

.06 

•  06 

SALTER  RS 

16.34 

2.01 

2.57 

.07 

1  .34 

2.35 

.59 

.49 

2.33 

,87 

.73 

.72 

.91 

.61 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

2.73 

2.71 

.02 

SAN  BERNARD I  NO  CO  HOSP 

1.35 

1.31 

.06 

.16 

.07 

.06 

SAN  CLEMENTE  DAM 

6.35 

26 

.03 

1.06 

•  27 

.03 

SANDBERG  PTL  STA  FC130B 

2.59 

2.53 

.06 

T 

SANDBERG  WB  //fi 

2.09 

1.12 

.  89 

.07 

SAN  DIEGO  WB  AP 

•  06 

T 

.08 

T 

2.71 

2.71 

SAN  FERNANDO 

3.06 

3.06 

S  F   RICHMOND  SUNSET  F 

3.75 

.05 

1,43 

.01 

.69 

,4'i 

,31 

.46 

.09 

.25 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  F 

4.04 

.01 

1.98 

.  I  2 

T 

.90 

,4  = 

T 

,23 

.01 

SAN  FRANCISCO  FOB  1 

.03 

1,45 

.12 

,03 

.74 

.6E 

,01 

.le 

.45 

,07 

,19 

2,e« 

T 

2.8* 

SAN  GABRIEL  DAM  FC425BE 

2,8C 

2.  8C 

SAN  GABRIEL   FIRE  0£PT 

2.  IC 

.21 

*  ^ 

* 

SAN  GREGORIO   3  SE 

6,8 

2,12 

.7* 

.03 

.28 

2,1 

.16 

T 

.7* 

.01 

l.OC 

,05 

,03 

.02 

.02 

SAN  JO  S  E  ! 

3.05 

I  .26 

.2C 

T 

.33 

,4 

.17 

.3f 

,11 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

2.6S 

2.0C 

.0 

.12 

.01 

.39 

.04 

.10 

SAN  MARCOS  RANCH 

5.9'' 

6.3 

.35 

.07 

,  19 

•  01 

.32 

.01 

.02 

SAN  MATEO 

3*91 

.82 

1.0 

T 

.03 

1  .2 

.04 

.01 

.3 

,16 

SAN  PEDRO 

.42 

.03 

.02 

SAN  RAFAEL 

10. o' 

2.85 

1.0 

.33 

.47 

3.3 

.11 

.81 

,01 

.66 

SANTA  ANA   FIRE  STA 

l.flC 

1.8 

T 

SANTA  ANA   RIVER  PH  1 

1*1< 

1.1 

.02 

SANTA  ANITA  FERN  FC  432 

3.4 

3.4 

SANTA  BARBARA 

2.6 

.13 

2.4 

.02 

.04 

-  10  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


SANTA  8AR8ARA  FAA  AP 
SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 
SANTA  FE  DAM 

SANTA  MARGARITA   2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

SANTA  MARIA 

SANTA  MARIA  WB  AP 

SANTA  MONICA 


PIER 


SANTA  MONICA  i 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTIAGO  DAM 
SAUGUS  POWER  PLANT  1 

SAWYERS  BAR  RS 
SCOT lA 

SEARSVILLE  LAKE 
SEPULVEDA  0AM 
SHASTA  DAM 

SHELL  ABS  PLANT 
SHINGLE 

SHINGLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 
SIERRAVILLE  RS 

SIGNAL  HILL  FC  A15 
SKAGGS  SPG5  LAS  LOMAS 
SLOUGHHOUSE  b  SE 
SNOW  CREEK  UPPER 
SODA   SPRINGS  / 

SOLE DAD 
SOMESBAR   1  W 
SOMIS  3  NE 
SOMIS  3  NW 
SONOMA 

SONORA 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 
SPADRA  PAC   FC   356  C 
SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
SPPINGVILLE  7  ENE 

SOUAH  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL    INN  1 
SQUIRREL    INN  2 
STOCKTON  FAA  AP 
STOCKTON  FIRE   STA  A 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

STONYFORD  RS 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 

SUNLAND 

SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AP 
SUTTER  HILL  RS 
TABLE  MOUNTAIN 

TAHOE 
TEHACHAP I 
TEJON  RANCHO 
THERMAL   FAA  AP 
THOUSAND  OAKS 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 
TIGER  CREEK  PH 
TOPANGA  RS  FC  6 
TORRANCE 

TRACY  PUMPING  PLANT 
TRONA 

TRUCKEE  RS 

TULELAKE  / 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 
TWIN  LAKES 
UK  I  AH 
UKIAH  *.  W 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

UCLA 

UPLAND 

UPPER  LAKE  7  W 
UPPER  LAKE  RS 

UPPER  MATTOLE 
UPR   SAN  LEANDRO  FILTERS 
VACAVI LLE 
VALLEY  CENTER 
VALYERMO  RS 

VAN  NUYS  CITY  WHSE  FC  15 
VENTURA 

VICTOflVlLLE  PUMP  PLANT 
VINCENT  FIRE  STA  FC  120 
VINTON 

VISALIA 
VISTA 

VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 
VOLTA  PH 

WALLACE 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2 
WALNUT  CREEK  A 
WALNUT  GROVE 

WALNUT  PATROL    STA  FC102B 

WARNER  SPRINGS 

WASCO 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
WEAVERVILLE  RS 

WEED  1  S 

WEST  HAVEN 

WEST  POINT   3  SW 

WHEELER 

WHITE  MOUNTAIN  1 

WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITE  ROCK 
WHITTIER   FC    106  C 
WILL  lAMS 
WILLOWS 

WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 
WOODFOROS 


13       14  15 


.09  3.27    1.00      .03    l.ie  .03 


.19     .92  .03 


.29  1.6C 
.36  1.96 
.02  1.93 


2.30   1.26  3.32 


.19  .35 
.10  1.20 
.52  1.32 


3.<»7  2.76      .50      .26  2*60  1.22 


2.17 
.06 


1.46 

.7A 
1.52 
1.70 


.OA      .05  .33 


.16      .26   1.60  T 


1.30 
2.97 
2.68 


2.55    1.50      .26     .39  .60 


.OA  1 .22 

.29  1.9fl 

.72  .97 

.33  S.O^t 


1.07 
1.71 
3.59 
1.68 


1.25 
3*32 
2.20 


.07      .37  .01 


1.50  .62 


2.06  2.67 


.10  1.2d  .15 


1.26  .64 


2,15  l.*5 


.32  5.97  2*24 
1 .20 

.19     .3B  2.42 


.51   3.42  2.91 


I. SI 
.41 
1.05 


1.05 
.56 


1.50 
1.20 


.07   1.14  1.07 

1.24  .45 

1.07  .43 

1.05  .30 

.13   1.12  .18 


.06   1.57  2.99 


,45   1.50  1.75 


.09 
1  .93 
.43 


.66  2.27      .04     .20  2.22 


16       17  18 


19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29  30 


.96      .80  1.42 


1.21     .19  .00 


1.51  .18 
1.33  .02 


1.03     .02  .11 


•88     .01  .22 


.63     .16  .04 


.73 
.67 
.66 


.35 
1.45 
.80 


1.32     .12  .72 


.40     .01  .06 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  month 

1   1   2  1  3 

4  1   5  I  6 

7  1   8  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

WOODLAND   1  WMW 
WRIGHTS 
YORBA  LINDA 
YOSeMITE  HP 
YREKA 

4.11 
15.81 
1  .9i 
5.7* 
3.10 

.53  1.14 
1,05  4.06 
1.93 
.24  1.63 
•  .36 

.03     .03  .99 
.30  A,?a 

l.OZ 

.12  ,19 

.08     .02  ,56 
4.25     .09  .60 

1.22     .03  .39 
.02     T  .52 

•  06 

.02 

.  16 
T 

.05 
.54 

.44  .02 
.62      .05  T 

.88  T 
.02     T  .21 

.05 
.05 

.07  .01 
.69     .01  .40 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Depth  in  Soil 


Day  of  month 


1      2      3      4      S      6  7 


9 

10 

11 

12 

13 

IS 
15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

DAVIS  AGRICULTURAL  COLLEGE 

51 
51 

54 
51 

58 

53 

58 
56 

58 

52 

57 
47 

56 
49 

55 
48 

50 
49 

50 
48 

53 
48 

54 
44 

51 
43 

51 
45 

50 
44 

RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 

56 
56 

56 
56 

57 
56 

57 
56 

57 
56 

58 
56 

58 
57 

58 
57 

59 
57 

59 
59 

59 
57 

57 
57 

57 
56 

56 

56 

57 
56 

52 
51 

52 
52 

52 
52 

52 
52 

53 
52 

53 
52 

53 
52 

53 
52 

53 
52 

54 

53 

53 
52 

52 
52 

52 
51 

51 

50 

51 

50 

4  Inches  (a) 


STATION  1 
12  Inches  (b) 


STATION  2 
18  Inches  (c) 


6  Inches  (d) 


1.5  Inches  (e) 
4.5  Inches 
9  Inches 

15  Inches 

21  Inches 

30  Inches 

66  Inches 
102  Inches 
138  Inches 


54  57  59  61  60  60  61  60  58  - 
54     52I    55     57     57     56     52     52     50  50 


53.4 
47.71 


57.  B; 
56.91 


SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 


61 


61 


61 


49. 0| 
50.  Oi 
55.0 
59.0 
60.0 


(a)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  ADOLPH  FRESE  SOIL  THERMOGRAPH. 

(b)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  BARE  GROUND,    EXPOSED  TO  THE  SUN.     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM  --  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,    SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL. 
HOURS).     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(d)  SALINAS  SILTY  CLAY  LOAM,   BARE  GROUND  EXPOSED  TO  SUN.     DATA  FROM  TAYLOR  RECORDING  THERMOGRAPH. 

(e)  SANDY  LOAM  —  UNDER  GRASS.     DATA  FROM  THERMISTORS  WITH  COLMAN  SOIL  MOISTURE  INSTRUMENT. 
(!)     THE  MONTHLY  AVERAGE  HAS  BEEN  OBTAINED  BY  USING  THE  MEAN  OF  THE  WEEKLY  AVERAGES. 


UNDER  IRRIGATION  WATER  JANUARY  26  AND  27  (48 
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DAILY  TEMPERATURES  CALIFORNIA 

 JANUARY  1959 


Station 

Day 

Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ADIN  RS 

MAX 
MIN 

47 

10 

32 

33 
1 0 

37 
2  1 

42 

48 

54 
36 

52 

58 

53 

40 

2  8 

46 

26 

60 
34 

60 
26 

51 

22 

39 
23 

39 
1  5 

41 

20 

44 

27 

55 

25 

47 

30 

40 
30 

46 

29 

34 

43 
25 

36 
21 

41 
26 

42 
22 

45.3 
25.3 

ALDERPOINT 

MAX 
MIN 

54 
41 

52 
31 

48 

25 

45 

45 

46 
4 1 

54 

56 

55 

59 

60 
5 1 

60 
48 

54 

38 

48 

55 
36 

57 
40 

58 
35 

54 

59 

57 

52 
3  1 

49 

33 

55 
3  5 

57 
35 

62 
40 

54 
48 

55 
40 

60 
42 

55 
38 

48 
40 

53 

37 

54,1 
36.2 

ALPINE 

MAX 
MIN 

71 
*4 

63 
43 

62 

43 

64 
4 1 

56 
40 

58 
52 

65 
40 

67 
46 

70 
46 

72 

78 
50 

74 
49 

69 
49 

72 
45 

77 
47 

61 
53 

86 
53 

78 
5  3 

69 
49 

65 
45 

67 
40 

70 
4  1 

75 

76 
48 

67 
39 

67 
42 

73 
45 

70 
43 

75 
43 

65 
43 

67 
41 

70.0 
45.3 

ALTURAS  RS 

MAX 
MIN 

42 

25 

31 
26 

28 
6 

29 
8 

36 
20 

39 

29 

46 

31 

47 

36 

51 
36 

54 

36 

57 
3  5 

52 
37 

56 
29 

22 

48 
23 

47 
29 

52 
26 

57 
20 

53 
24 

1  7 

41 

1  5 

43 
20 

46 

2  3 

61 
25 

58 
34 

52 
25 

45 
28 

26 

43 
18 

36 
24 

41 
19 

46.2 
25.0 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

MAX 
MIN 

63 
43 

53 
32 

45 
30 

46 
27 

43 

37 

50 
3  7 

48 
4  1 

51 
44 

54 
45 

54 

47 

55 
46 

53 
44 

56 
40 

60 
39 

56 
42 

59 
43 

61 
41 

60 
40 

55 
40 

51 
36 

54 
38 

52 
38 

60 

39 

50 
38 

51 

43 

55 
36 

50 
41 

51 
38 

48 

32 

51 
33 

55 
38 

53.4 
39.0 

ANTIOCH   1  E 

MAX 
MIN 

46 

33 

56 
30 

49 
26 

50 
24 

50 
41 

62 
43 

55 
43 

56 

60 
51 

63 

53 

66 
46 

65 

5  5 

65 

50 

63 
37 

55 
36 

50 
40 

49 
44 

52 
40 

52 
36 

59 
43 

55 
32 

56 
36 

60 
34 

56 

42 

63 
48 

63 

62 
44 

60 
45 

60 
32 

59 
35 

62 
31 

57.4 
40.2 

ANTIOCH  PUMP   PLT  3 

MAX 
MIN 

57 
29 

45 
30 

56 

26 

52 
24 

50 
27 

50 
37 

60 

41 

56 

57 
47 

60 
52 

65 
46 

65 

50 

62 
50 

65 
38 

53 
39 

55 
38 

50 
42 

48 
42 

52 
37 

52 
37 

59 
32 

59 
32 

60 
30 

59 
33 

57 
42 

63 
43 

62 
42 

60 
45 

60 
32 

59 
37 

59 
33 

57.0 
38.0 

ASH  HTN 

MAX 
MIN 

66 
34 

64 
36 

57 
32 

50 
30 

61 

35 

56 
42 

54 
40 

58 
41 

67 
45 

55 
50 

61 
46 

71 
50 

67 

64 
41 

62 
40 

64 
41 

69 
38 

64 

38 

53 
39 

46 
40 

45 
3  1 

57 
35 

55 
38 

70 
40 

75 
50 

65 
40 

58 
39 

62 
40 

60 
38 

60 
39 

58 
35 

60.5 
39.6 

AUBERRT 

MAX 
MIN 

62 

29 

61 
25 

60 

29 

60 

33 

58 
34 

58 

35 

57 

35 

64 

39 

62 
47 

60 
44 

68 
44 

64 

48 

61 
41 

60 
36 

56 
41 

58 
37 

67 

35 

59 
37 

36 

46 

29 

52 
30 

59 
31 

70 
34 

65 
34 

60 
33 

55 
33 

55 
35 

58 
36 

56 
33 

56 
31 

56 
29 

59.3 
35.3 

AUBURN 

MAX 
MIN 

69 

37 

59 
33 

50 
30 

50 
29 

54 

30 

48 
41 

53 
42 

66 

61 
48 

56 

57 
50 

63 
51 

55 

62 
40 

61 
40 

52 
38 

55 
38 

52 
3  7 

52 
36 

50 
32 

56 
32 

55 
32 

55 
40 

63 
39 

52 
4  5 

58 

39 

60 
38 

50 
40 

57 
35 

52 
36 

56 
34 

56.2 
39.0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 
MIN 

72 

66 

64 

60 

63 

60 

65 

62 

63 

66 

67 

60 

61 

64 

60 

59 
48 

65 
48 

63 

50 

60 

59 

65 

65 

62 

63 

62 

65 

66 
46 

65 

65 
48 

66 

65 
45 

63.5 
48.4 

AVENAL  9  SSE 

MAX 
MIN 

61 
27 

62 
28 

57 
22 

53 
19 

58 
40 

62 

62 
46 

58 
46 

67 

70 

68 

68 

50 

64 

5  3 

56 

56 
50 

59 
45 

55 
45 

54 

51 

53 
35 

51 
30 

55 

58 

65 

75 

70 
36 

62 

62 
38 

62 
3 1 

63 
36 

60 
35 

60.6 
39.7 

BACKUS  RANCH 

MAX 
MIN 

70 
30 

64 
43 

51 
30 

50 
1  7 

55 
26 

55 
36 

50 
34 

56 
43 

61 

38 

65 
40 

64 
39 

64 

38 

67 
45 

67 
34 

68 
34 

72 
36 

72 
34 

77 
37 

62 
51 

53 
36 

54 
24 

56 
27 

64 
26 

74 

31 

64 

36 

63 
45 

67 
31 

58 
44 

62 

27 

61 

33 

62 
25 

62.3 
34.6 

BAKER  9  NNW 

MAX 
MIN 

65 

33 

66 
34 

70 
35 

54 

25 

53 
26 

55 
33 

59 
37 

62 
41 

62 
40 

62 
41 

64 
40 

68 
39 

69 
43 

70 
42 

69 
38 

70 
39 

69 
38 

70 
39 

70 
37 

66 

42 

56 
28 

58 
32 

58 

3  1 

64 

34 

71 
40 

75 
43 

66 
37 

69 

39 

68 
41 

64 

35 

63 
39 

64.7 
36.8 

BAKERSFIELD  WB  AP 

MAX 
MIN 

63 
35 

56 

35 

52 
30 

61 

28 

60 
43 

65 
46 

61 

43 

70 
48 

72 
56 

70 
55 

76 
50 

67 
49 

63 
49 

56 

52 

63 
47 

52 
43 

54 
48 

50 
47 

51 
41 

53 

37 

58 
33 

59 
36 

66 

35 

76 
41 

67 
46 

59 
42 

63 

38 

60 
4  1 

51 

36 

53 

38 

58 
36 

61.1 
42.1 

BARRETT  DAM 

MAX 
MIN 

70 
28 

71 
26 

63 
40 

62 

27 

63 

29 

55 
29 

59 

3  1 

65 

31 

67 
36 

71 

35 

73 
36 

78 

36 

74 

36 

70 
33 

73 
31 

78 
30 

62 
34 

87 
34 

80 
36 

65 
36 

60 
30 

60 

2  5 

71 

76 
28 

77 

70 
3 1 

67 

75 

71 

72 
29 

64 
28 

70.0 
31.2 

BARSTOW 

MAX 
MIN 

69 

30 

65 
37 

50 
27 

50 
2  1 

53 
22 

55 
40 

57 
35 

59 
39 

60 
41 

63 
41 

67 
40 

65 

39 

67 
42 

68 
38 

69 
34 

71 
36 

74 

36 

70 
37 

69 
37 

53 
38 

53 
2  5 

58 
28 

65 

75 

32 

74 

65 

38 

66 

3  1 

67 
40 

60 

62 

56 

63.1 
34.4 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

65 
40 

76 

39 

55 
41 

55 
42 

56 

33 

54 

33 

54 

35 

55 
36 

58 
40 

67 

67 
46 

69 
45 

68 
43 

65 
42 

67 
43 

71 
47 

75 
47 

78 
48 

75 
42 

64 
35 

55 

55 
3  6 

63 

69 

71 

64 

65 

68 

63 

65 

60 

64.3 
39.6 

BEAUMONT    1  E 

MAX 
MIN 

69 

35 

57 
31 

58 
41 

53 
37 

51 
31 

51 

37 

53 
34 

58 
44 

64 

45 

71 
46 

73 
42 

71 
40 

67 
40 

70 
37 

71 
36 

72 
49 

77 
40 

77 

66 
41 

54 

35 

55 

59 
39 

67 

73 
3  5 

65 

66 

71 

65 

63 

63 

62 

64.3 
38.2 

BEN  LOMOND 

MAX 
MIN 

65 

33 

55 
32 

53 
28 

50 
28 

50 
45 

56 
46 

54 
42 

55 
41 

58 
49 

58 
54 

59 

53 

58 
54 

60 

39 

62 
38 

63 

33 

64 
34 

67 
32 

65 

63 

62 

57 

57 

66 

54 

60 

56 

57 

58 

57 

55 

59 

56.5 
38.9 

BERICELEY 

MAX 
MIN 

56 
44 

55 
43 

52 
36 

53 
39 

53 
48 

60 
47 

58 
50 

59 
51 

59 
53 

63 

50 

65 

55 

51 
44 

63 
47 

61 
46 

61 
45 

57 
45 

56 
43 

57 

58 
39 

59 
43 

59 
43 

59 
46 

61 

55 
49 

60 

5  3 

61 

58 
50 

59 

54 

58 

61 

58.4 
45.8 

BERRYESSA  LAKE 

MAX 
MIN 

70 
40 

63 

37 

53 
31 

50 
32 

47 

35 

51 
43 

54 
46 

54 

47 

62 
50 

62 

52 

62 
50 

62 
50 

62 
41 

64 
41 

59 
40 

56 
41 

53 
39 

53 
39 

5fl 
37 

58 
45 

56 
37 

54 

37 

53 
37 

59 
37 

57 

50 

60 
37 

60 
44 

56 
42 

57 
35 

58 
36 

58 
36 

57.5 
40.8 

BIG  BAR  RS 

MAX 

MIN 

49 
38 

52 
31 

48 

23 

43 

23 

44 

29 

35 
31 

44 

32 

45 
36 

45 

39 

49 

39 

52 
42 

53 
42 

52 
35 

49 

35 

45 

36 

37 

55 
38 

49 

3  7 

54 
30 

27 

49 

27 

46 
27 

53 
32 

61 

32 

53 

50 
4  1 

49 
4  1 

52 

54 

40 

51 

49.3 
34.1 

BIG   BEAR   LAKE  DAM 

MAX 
MIN 

48 

23 

44 

27 

43 

25 

38 
16 

31 
26 

34 

26 

32 
13 

35 
21 

31 
21 

40 

21 

45 

22 

47 

25 

45 
28 

42 
25 

46 

22 

52 
26 

54 

30 

54 

25 

47 
28 

40 
1  8 

42 
1  8 

42 
30 

40 

47 
24 

45 

39 

46 

44 

40 

38 

36 

42.2 
23.2 

BIG  CREEK  PH  I 

MAX 
MIN 

57 
42 

46 

32 

40 

26 

48 

27 

44 

32 

40 

32 

44 

32 

50 
34 

48 

37 

48 

40 

57 
41 

53 
41 

52 
38 

53 
36 

61 

39 

65 
47 

65 
48 

63 

54 

36 

39 
28 

49 

52 

61 

59 

52 

49 

51 

46 

48 

44 

44 

51.0 
35.9 

BISHOP  WB  AP 

MAX 
MIN 

70 
23 

62 
19 

49 
19 

43 

9 

44 

15 

44 

31 

46 

31 

49 

35 

49 

31 

52 
36 

49 
41 

55 
37 

60 
32 

63 
26 

65 
25 

68 
2B 

69 
26 

69 

30 

67 
28 

50 
28 

52 
1  9 

57 
21 

62 
2  1 

63 

22 

62 

56 

62 

57 

54 

50 

46 

56.4 
25.6 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 
MIN 

49 

31 

42 
26 

30 
14 

36 
15 

31 
21 

32 
16 

31 

18 

42 

11 

40 
27 

39 
34 

47 

30 

40 

31 

40 
21 

46 

20 

50 
29 

55 
35 

56 

35 

50 
40 

47 
34 

39 
9 

42 

22 

43 
28 

46 

27 

43 
31 

39 

38 
1  8 

41 

35 

35 

31 

28 

40.7 
24.0 

BLUE   CANYON  WB  AP 

MAX 
MIN 

54 
36 

37 
22 

39 
20 

38 

25 

33 
26 

33 
28 

37 
30 

43 

32 

43 

36 

42 

37 

49 

40 

46 

39 

52 
35 

56 
41 

58 
44 

61 
46 

64 
46 

59 
43 

47 
28 

45 
25 

52 
34 

49 

36 

53 

45 

3 1 

38 

51 

40 

38 

39 

43 

42 

46.0 
32.7 

BLYTHE 

MAX 
MIN 

73 
38 

70 
36 

62 
41 

60 
34 

64 

31 

64 

43 

70 
42 

70 
47 

70 
47 

68 

45 

73 
47 

76 
42 

77 
45 

78 
43 

79 
41 

78 
46 

63 
43 

83 
43 

75 

67 

63 

68 

74 

78 

79 

78 

77 

76 

72 

72 

70 

72.5 
40.7 

BLYTHE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

69 

39 

70 
38 

60 
40 

60 
33 

63 
33 

62 
43 

65 
40 

68 
46 

69 
45 

68 
45 

73 
43 

74 
44 

74 
44 

76 

50 

77 
43 

76 
50 

82 
47 

80 
45 

77 
46 

61 
42 

62 

66 

72 

74 

75 

75 

74 

75 

70 

70 

67 

70.5 
42.1 

BOCA 

MAX 
MIN 

43 
16 

52 
10 

35 
-  2 

35 
0 

44 

9 

36 
26 

40 
14 

40 
23 

48 
24 

47 

33 

45 
30 

57 
31 

42 
30 

46 
22 

46 
22 

55 
24 

62 
18 

63 
1  9 

58 
1  9 

46 
1  5 

39 
1  5 

45 

50 

57 

45 

36 

40 

44 

40 

41 

39 

45.7 
18.5 

BONITA 

MAX 
MIN 

73 
39 

68 
55 

67 
47 

67 

37 

62 
43 

68 

53 

70 
41 

70 
46 

73 
46 

68 
45 

80 
43 

75 
43 

70 
47 

77 
46 

81 
40 

83 
44 

83 
45 

73 
4  3 

64 

70 

75 

74 

75 

73 

69 

70 

79 

71 

3  7 

72 

67 
37 

75 
3  7 

72.3 
43.0 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

MAX 
MIN 

76 
36 

75 
42 

64 

30 

65 
28 

65 
35 

63 
38 

66 

42 

76 

43 

75 
44 

76 
40 

79 
42 

79 
45 

79 
44 

79 
41 

80 
43 

81 
44 

88 
44 

84 

80 

67 

65 

70 

76 

80 

84 

77 

78 

82 

73 
36 

75 
34 

75.2 
39.3 

BOWMAN  DAM 

MAX 
MIN 

61 
34 

54 
22 

41 

17 

40 

20 

39 
27 

34 

29 

36 
30 

44 

33 

45 

28 

46 

35 

39 

38 

32 

30 

34 

42 

63 

35 

62 
34 

59 
3  1 

40 

49 

49 

55 

54 

40 

45 

48 

42 

40 
20 

40 

1  9 

41 
19 

46.7 
29.2 

BRAWLEY  2  SW 

MAX 
MIN 

73 
35 

71 
34 

71 
44 

65 
31 

65 

29 

63 

39 

65 

38 

64 

46 

70 
46 

72 
43 

73 
42 

76 
43 

78 
46 

79 
45 

77 
40 

80 
43 

78 
42 

84 
42 

78 
41 

77 
50 

65 
3  1 

66 

66 

74 

76 

78 

75 

78 

75 
38 

75 

35 

72 
35 

72.9 
39.4 

BRIDGEPORT 

MAX 
MIN 

54 
8 

42 
15 

34 

3 

47 

0 

41 

30 

35 
20 

37 
-  1 

44 

16 

51 

30 

46 

33 

53 
22 

49 

29 

48 
26 

50 
14 

54 
22 

58 
20 

60 
15 

56 
22 

50 
18 

37 
1 1 

47 
1 1 

52 
20 

58 
16 

54 

27 

46 

46 

50 

42 

49 

38 

33 

47.2 

BROOKS   FARNHAM  RCH 

MAX 
MIN 

66 
31 

58 
31 

55 
26 

52 
25 

48 
38 

48 
40 

57 
39 

57 
42 

62 
48 

63 
50 

65 
51 

62 
46 

65 
34 

63 
38 

61 
34 

56 

37 

57 
37 

56 
32 

54 
36 

54 
31 

61 

37 

6? 
45 

58 
36 

60 
31 

55 
30 

58.2 
37.1 

BURBANK  WB  AP 

MAX 
MIN 

71 
45 

65 
45 

63 
41 

64 

40 

56 

50 

60 
48 

63 
44 

69 
47 

72 
48 

71 
52 

77 
48 

67 
48 

67 
48 

73 
47 

79 
45 

83 
49 

84 
48 

75 
49 

45 

46 

43 

40 

40 

42 

44 

45 

73 
43 

74 
47 

68 

42 

70 
41 

69.6 
45.3 

BURLINGAHE 

MAX 
MIN 

63 
40 

62 
46 

52 
33 

53 
35 

56 
48 

61 
46 

59 
46 

60 

55 

60 

53 

64 

56 

67 
52 

64 

53 

58 
46 

65 
42 

57 
42 

56 
41 

55 
44 

53 
46 

56 
39 

56 
47 

57 
37 

56 
42 

56 
40 

59 
53 

58 
53 

58 
51 

62 

52 

59 
49 

56 
39 

57 
40 

58 

37 

58.5 
45.3 

Se«  ref«r«nc«  DOt«a  folloalng  StatloD  Index. 
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CONTINUED 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 


CALIFORNIA  | 
JANUARY  1959 


37      37  34 


47  38 
27  29 


46     54      5  2 


53      46  43 


39  47  58 
22      21  23 


35      32  35 


52  47  35  46 
28      21      25  16 


BUTTONWILLOW 


CABRILLO  NM 


CACHUMA  DAM 


66  74 

53  51 


76  74 
36  39 


53  58  61 
21      30  40 


59  70 
38  43 


73  75 
48  46 


59  69 
50  49 


67  68  73 
44     45  41 


41      41  47 


74  69 
56  55 


49  56  54 
42      34  28 


64      66  64 


37      38  39 


29      32  34 


65  66  62 
53      48  50 


75      70  57 


61  62  69 
47      46  49 


68  64  70 
43      39  38 


63  62  62  57 
35      33      34  29 


72  69  70  64 
45     30     32  32 


CALAVERAS   BIG  TREES 


CALLAHAN  RS 


CAMP  PARDEE 


65  58 
30  24 


60  55 
27  24 


49      57  51 


74  73 

37  36 


62  71 
54  54 


56  58 
44  43 


30     30  32 


52      50  45 


73  79  81 
42      36  40 


64      54  46 


43      55  41 


32      39  33 


59  55 
27  36 


50  44  52 
38     28  28 


46  47  52 
31      29  37 


70      66  73 


54  60  60 
47      42  42 


47  42  35  35 

25  25  23  23 

70  65  63  63 

20  32  24  34 

53  59  57  54 

44  37  36  35 


CANOGA   PARK   PIERCE  COL 


CANYON  DAM 


75  75  73 
50      45  43 


65  68  64 
42      46  40 


12      30  31 


74      76  80 


69  70  70 
44     45  31 


40  40 

24  30 


82      87  86 


70  75 
35  30 


39      44  35 


47      36  24 


24      19  21 


76  75 
30  35 


58  65  73 
25      26  27 


42  52  47 
29      25  32 


73  71  79 
35      41  41 


66  67  68 
35     37  28 


38     42  40 


74  75  73  67 
37      47      33  47 


61      63      62  60 


43  26 
42  44 


26      22  23 


CATHAY   BULL   RUN  RCH 


CECILVILLE  SAWYER 


63  58 
31  29 


49  58 
23  40 


59  61  57 
40      36  41 


58  58  56 
33      29  28 


48  48  55 
23      19  23 


57      57  65 


65  58 
32  39 


70  57  58 
49      33  41 


45      48  49 


56  56  58  57 

39  32  34  31 

48  36  45  50 

30  25  30  24 


CEDARVI LLE 


25      36  37 


54  55  57 
40      40  44 


32      28  36 


50  37  35 
30      20  20 


48      40  45 

30      30  30 


CENTERVILLE  PH 


60  55 
33  27 


62  64 
54  54 


42     40  40 


62      62  54 


59  52  60  65 
34     32     31  29 


CHERRY   VALLEY  DAM 


42  46 

23  30 


44     44  57 

36      35  37 


52  55 
29  32 


63  64  67 
36      36  39 


65      58  44 

33     29  25 


51     55  52 


55  62  52 
35     26  28 


47  47  50  41 
29     24     25  23 


48      47  46 


46  44 

15  28 


55     40  38 


43  57  52 
27     21  32 


44     44  42 

33     32  34 


42  45 
15 


CHICO   EXP  STA 


56  55 
33  30 


61     62  62 

56      57  57 


64  62  58 
43      40  43 


59      57  54 


37      34  49 


62  62  60 
50      39  46 


60  56  58  62 
39     31     30  30 


CHULA  VISTA 


78  68 
4  3  48 


46      53  46 


70  63  65  64 
43     44     42  40 


CLAREMONT   POMONA  COL 


60      58  58 


60      67  71 


70  75  68 
49      48  49 


48     44  45 


79      84  75 


66      76  73 


62  67  73 
38      44  43 


73     74     66  68 


CLARKSBURG 


55      45  49 


49      49  52 


57  57 
50  51 


52      51  53 


50     40  43 


55  48  47 
42      44  43 


50  52  55 
33      40  32 


55  53  60 
33      33  35 


55      59  55 
40      34      37  33 


CLEARLAKE  HIGHLANDS 


60      50  48 


59  60  59 
37     35  34 


CLOVERDALE  3  SSE 


71  65  54 
40     39  35 


55     50  50 


54  58 
49  50 


55      54  52 


58  61  64 
40      35  36 


54      59  60 


55  58  49  58 
42      38      39  38 


63  53  47 
29     24  23 


62  57  59 
23      46  46 


69      70  70 


58  61 
49  49 


58      54  48 


54      57  56 


59      65  69 


67      64  61 


64     64     61  60 

39     30     35  28 


60  58  48 
36     30  28 


49  46  48 
27      37  38 


59  59 
48  50 


62  58 
38  37 


68  69  69 
43      38  42 


62  56  53 
33     35  31 


54  65  62 
38      38  41 


51     58  57 


36     32     34  34 


COLUSA   1  SSW 


CORCORAN    IRRIG  DIST 


MAX 
MIN 


48  55  52 
35     35  30 


57  60  51 
29     28  23 


74  66  64 
36     43  40 


28      40  45 


51  58  55 
22     32  39 


67  58  65 
34      35  48 


53  60 
49  50 


61      60  67 


67  67 
49  50 


60  57 
39  42 


58  55 
50 


62  76  78 
48      45  44 


52     48  54 


83     83  75 


58      56  53 


52      52  50 


62      63  69 


39      35  49 


55      59  62 


68  78  72 
36      35  37 


65      61  55 


72      68  57 


65  70  75 
38      44  45 


60  53  58  62 
37      34      33  36 


61  61  61  57 
38      35      37  30 


72      76  70 
35     48     35  35 


COW  CREEK 


CRESCENT  CITY  1  N 


CULVER  CITY 


DAGGETT    FAA  AP 
DAVIS   AGR  COLLEGE 
DEEP   SPRINGS  SCHOOL 
DEER  CREEK  PH 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


72     66  62 


39      38  32 


44     52  44 


68      70  60 


53  62  48 
27     27  30 


74  69  5  3 
37     40  28 


59     47  56 


38      37  33 


45      44  44 


56     56  55 


31      45  44 


54  54  56 
31      35  46 


59  58  52 
17      25  39 


49      51  49 


53     53  57 


41      37  35 


66  67 
46  47 


62  57 
52  52 


59  60 
49  52 


72  71 
49  51 


58      55  64 


61  63 

40  40 


56  55 
49  50 


42  45 

32  31 


43  47 

31  36 


49      50  47 


65  73  71 
51      56  48 


54      51  52 


63  67 
40  40 


64  63 

29  29 


68  68 
39  40 


64  64 

52 


45      46  46 


50  53 
28  29 


78  75 
58  46 


57  56 
41  45 


65  76 
52  46 


59  57 
40  34 


60  59 
26  26 


71  69 
42  40 


55  57 
24     2  5 


39  38 
28  31 


56  55 

29  27 


67  75 
36  33 


58  62  70 
31     30  34 


72  74 
41  42 


57  49 
39  45 


68  68  67 
43      50  45 


55  52  55 
37      30  38 


50      58  63 


61      66  71 


71      60  50 

30      28  24 


71      62  45 


71  57  55 
43      35  27 


65      40  42 


48      46  43 


52      60  59 


66      69  70 


56     57  58 


58  73  73 
28     28  37 


45  56  61 
21      25  26 


62      66  75 

31     33  36 


55  54  60 
40     37  45 


52     56  53 


47  53  48 
31     30  30 


60     51  51 


56  55  56 
49     46  50 


72  60  50 
33      41  27 


67  61  58 
34     29  21 


71  68  72 
43      40  36 


49      42  43 


57  50  52 
23     21  21 


38     30  31 


54     54     52  44 

38      27      27  29 


77  76  74  70 
45     55     47  49 


54  53  54  56 
41      40  40 


69  78  70  72 
45      47     45  43 


64  55  55  48 
29     27     24  25 


65  59  53  56 
35     27     29  27 


68  61  65  60 
42     34     39  31 


56  60  56  59 
39      35      39  40 


51      44  45 

20     15  21 


43     43  41 
31     24     27  23 


See  refereoce  ao^ 


wine  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1959 


Day 

Of  Month 

11 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

53 

51 

54 

5 1 

60 

59 

62 

65 

64 

69 

60 

53 

50 

49 

60 

60 

59 

57 

58.1 

30 

30 

28 

26 

45 

46 

41 

41 

52 

56 

50 

52 

49 

44 

48 

43 

46 

45 

36 

34 

32 

37 

33 

42 

48 

43 

4C 

44 

32 

39 

29 

40.7 

46 

45 

44 

41 

42 

44 

49 

50 

50 

52 

52 

60 

56 

58 

63 

62 

62 

58 

50 

54 

51.7 

29 

23 

25 

32 

36 

39 

41 

37 

48 

48 

49 

39 

32 

36 

40 

36 

35 

35 

27 

31 

33 

35 

41 

42 

34 

3^ 

31 

29 

28 

28 

35.3 

62 

52 

53 

49 

46 

54 

55 

59 

56 

55 

57 

56 

53 

59 

60 

56.8 

36 

30 

26 

27 

39 

42 

45 

46 

47 

53 

52 

54 

44 

35 

40 

36 

33 

39 

38 

44 

47 

49 

38 

33 

32 

32 

39.9 

46 

47 

38 

37 

41 

36 

35 

41 

46 

43 

46 

52 

45 

50 

59 

41 

40 

41 

40 

39 

44.6 

16 

20 

-  1 

1 

5 

28 

17 

27 

26 

33 

32 

37 

30 

22 

21 

25 

16 

20 

21 

12 

14 

16 

22 

22 

31 

2) 

23 

19 

9 

1  1 

8 

19.5 

55 

49 

44 

46 

46 

36 

39 

42 

45 

52 

50 

55 

49 

51 

57 

48.6 

27 

23 

17 

17 

21 

31 

31 

31 

32 

40 

40 

42 

36 

28 

28 

33 

26 

28 

26 

27 

25 

26 

2B 

28 

38 

31 

32 

32 

26 

27 

2t 

29.2 

1*3 

47 

3  3 

31 

41 

42 

43 

48 

54 

54 

59 

50 

53 

52 

41 

4  1 

46.7 

23 

17 

7 

9 

12 

33 

32 

37 

38 

43 

39 

44 

36 

27 

32 

32 

28 

26 

28 

20 

19 

22 

30 

34 

35 

29 

31 

27 

22 

25 

21 

27.7 

60 

50 

45 

45 

42 

58 

53 

65 

70 

72 

5 1 

50 

55.5 

29 

30 

33 

29 

33 

26 

21 

24 

28 

28 

3; 

34 

28 

3C 

30 

24 

27 

22 

62 

57 

54 

57 

56 

57 

57 

56 

60 

56 

59 

58.4 

34 

29 

44 

42 

48 

50 

51 

46 

38 

39 

38 

39 

39 

34 

35 

37 

37 

3? 

42 

34 

36 

34 

39.3 

67 

67 

66 

56 

56 

60 

59 

60 

67 

71 

70 

73 

73 

75 

42 

44 

36 

38 

43 

45 

46 

46 

48 

48 

48 

49 

52 

63 

63 

54 

53 

52 

49 

39 

40 

41 

4; 

47 

49 

46 

44 

45 

46.1 

70 

66 

52 

50 

45 

44 

51 

52 

55 

60 

63 

62 

62 

60 

60 

65 

54 

32 

26 

19 

23 

29 

34 

33 

47 

47 

52 

52 

54 

40 

31 

32 

33 

29 

32 

31 

32 

29 

32 

30 

3' 

43 

35 

3E 

38 

30 

26 

2f 

34.5 

75 

59 

57 

67 

59 

57 

70 

71 

74 

73 

8 1 

78 

71 

76 

80 

63 

87 

79 

33 

49 

44 

31 

39 

52 

36 

42 

42 

43 

40 

41 

45 

42 

33 

37 

36 

39 

45 

43 

31 

28 

31 

32 

34 

42 

3; 

31 

36 

32 

33 

38.0 

75 

75 

67 

67 

67 

61 

69 

74 

74 

75 

75 

82 

79 

74 

82 

85 

46 

49 

49 

43 

42 

43 

45 

47 

49 

49 

51 

51 

46 

42 

47 

46 

46 

49 

39 

42 

40 

42 

42 

41 

34 

43 

46 

46 

45 

43 

36 

44.6 

73 

71 

66 

63 

64 

69 

74 

76 

78 

76 

65 

78 

34 

34 

43 

33 

30 

38 

37 

45 

45 

44 

44 

44 

46 

45 

42 

44 

44 

43 

40 

52 

31 

34 

35 

38 

38 

45 

40 

36 

39 

35 

36 

39.8 

62 

58 

53 

59 

5  3 

60 

60 

65 

65 

7  3 

60 

57 

32 

30 

24 

29 

43 

44 

44 

45 

49 

53 

48 

53 

43 

37 

33 

36 

39 

40 

41 

29 

33 

36 

35 

43 

43 

39 

4C 

41 

33 

32 

31 

38.9 

47 

54 

56 

34 

29 

20 

22 

32 

31 

35 

40 

46 

46 

45 

38 

30 

32 

34 

37 

30 

41 

29 

21 

29 

32 

34 

45 

40 

39 

46 

34 

30 

34 

31 

34.4 

75 

65 

64 

64 

57 

74 

86 

34 

32 

31 

29 

39 

47 

36 

41 

44 

44 

41 

40 

41 

40 

36 

40 

38 

39 

38 

38 

32 

31 

30 

32 

32 

44 

35 

32 

39 

30 

31 

36.7 

69 

68 

66 

67 

58 

64 

66 

66 

70 

66 

75 

73 

66 

72 

76 

80 

82 

77 

61 

66 

68 

70 

72 

74 

65 

69 

73 

69 

73 

67 

69  5 

40 

39 

39 

33 

40 

52 

38 

44 

44 

44 

40 

42 

41 

43 

38 

40 

41 

41 

40 

39 

37 

32 

34 

35 

41 

47 

35 

34 

36 

33 

34 

39.2 

52 

46 

44 

52 

53 

57 

59 

61 

60 

64 

64 

56 

58 

55 

60 

55 

5 1 

5  ] 

57 

65 

60 

57 

5  5 

56 

54 

55 

55  6 

46 

39 

34 

33 

47 

47 

52 

55 

55 

53 

54 

42 

38 

38 

46 

46 

45 

47 

43 

40 

39 

43 

43 

51 

49 

48 

48 

42 

41 

40 

36 

44,5 

56 

56 

54 

52 

50 

59 

58 

57 

60 

65 

64 

63 

64 

58 

55 

50 

49 

56 

60 

59 

60 

62 

63 

6 1 

6  3 

59 

61 

63 

58.9 

33 

37 

28 

27 

42 

43 

43 

44 

52 

54 

51 

56 

49 

37 

38 

36 

45 

43 

37 

44 

33 

40 

3? 

46 

50 

40 

47 

45 

34 

33 

33 

41.2 

5g 

59 

59 

50 

62 

67 

47 

46 

57  5 

35 

46 

29 

27 

27 

33 

39 

38 

40 

40 

41 

43 

42 

43 

41 

41 

45 

46 

48 

35 

33 

31 

34 

36 

47 

41 

38 

38 

34 

34 

32 

38.0 

50 

34 

44 

54 

46 

20 

14 

12 

22 

22 

34 

34 

26 

30 

22 

20 

24 

28 

28 

26 

60 

58 

59 

67 

55 

53 

64 

70 

59.7 

26 

26 

23 

22 

40 

46 

39 

42 

50 

53 

45 

49 

50 

45 

48 

<7 

45 

44 

36 

38 

30 

33 

31 

34 

46 

39 

34 

41 

31 

3! 

38.8 

53 

50 

39 

34 

30 

31 

37 

36 

49 

51 

49 

56 

53 

55 

49 

45 

45 

45 

44 

42 

41 

36 

37 

40 

42 

44 

48 

44 

45 

41 

35 

34 

40 

42.5 

80 

65 

74 

70 

78 

70.5 

46 

47 

44 

45 

47 

44 

48 

35 

56 

50 

49 

45 

47 

49 

53 

47 

52 

46 

46 

46 

41 

43 

45 

41 

43 

47 

44 

47 

43 

42 

45.9 

51 

51 

48 

60 

5 1 

46 

50 

5  3 

47 

44 

46 

46.7 

32 

27 

17 

19 

20 

30 

31 

31 

35 

35 

35 

37 

30 

30 

29 

30 

25 

26 

23 

20 

20 

24 

26 

26 

38 

36 

35 

31 

33 

31 

29.0 

37 

45 

47 

45 

35 

42 

4? 

44.2 

30 

24 

9 

22 

21 

22 

33 

36 

39 

34 

35 

43 

27 

22 

23 

21 

19 

20 

31 

35 

40 

27 

32 

33 

30 

20 

28 

25 

27.9 

63 

59 

56 

58 

58 

60 

62 

62 

60 

58 

59 

57 

54 

56 

57.8 

41 

44 

35 

34 

40 

46 

46 

50 

53 

55 

54 

48 

37 

37 

41 

43 

44 

41 

42 

43 

38 

40 

41 

43 

52 

47 

48 

43 

39 

38 

36 

43.2 

57 

56 

61 

58 

58 

58 

57 

56 

59 

58.3 

41 

44 

31 

32 

46 

46 

50 

53 

55 

55 

54 

47 

36 

35 

40 

40 

44 

40 

48 

40 

35 

43 

37 

50 

49 

40 

53 

40 

36 

35 

35 

42.9 

38 

39 

38 

46 

52 

56 

56 

53 

52 

56 

49 

45 

17 

37 

47.4 

32 

27 

14 

18 

29 

29 

26 

43 

38 

40 

36 

41 

21 

23 

31 

36 

32 

29 

24 

19 

26 

29 

25 

39 

33 

30 

39 

30 

26 

31 

27 

29.8 

54 

59 

54 

56 

58 

59 

64 

60 

55 

59 

64 

58 

62 

54 

56 

60 

54 

60 

62 

58,3 

40 

38 

30 

37 

47 

45 

50 

52 

52 

52 

53 

46 

40 

42 

41 

42 

42 

42 

40 

36 

40 

43 

43 

50 

50 

44 

49 

42 

40 

40 

39 

43.5 

61 

7 1 

62 

5  5 

50 

49 

47 

50 

49 

55 

56 

65 

71 

63 

57 

60 

60 

62 

56 

57 

57.8 

30 

27 

25 

27 

44 

44 

43 

45 

53 

53 

47 

54 

45 

50 

44 

41 

47 

46 

40 

35 

33 

35 

34 

36 

46 

38 

38 

40 

33 

37 

33 

40.  1 

60 

56 

65 

58 

51 

48 

49 

56 

58 

66 

73 

62 

57 

60 

61 

61 

56 

59.1 

32 

30 

27 

28 

32 

44 

43 

46 

49 

49 

51 

49 

45 

42 

44 

36 

42 

43 

43 

34 

31 

33 

35 

35 

38 

35 

35 

42 

32 

35 

32 

38.5 

36 

32 

43 

45 

48 

46 

46 

33 

42 

44 

49 

60 

36 

38 

44 

36 

41 

32 

40.0 

29 

25 

19 

20 

23 

28 

21 

24 

24 

30 

32 

32 

30 

28 

28 

32 

34 

33 

31 

22 

21 

25 

30 

32 

32 

27 

27 

26 

23 

29 

20 

27.0 

51 

62 

62 

59 

61 

62 

63 

54 

58 

60 

59 

60 

62 

72 

62 

63 

63 

61 

59 

64 

59 

61,3 

32 

39 

26 

27 

36 

48 

44 

45 

53 

56 

53 

54 

52 

38 

38 

38 

36 

41 

39 

36 

33 

36 

36 

41 

47 

47 

4R 

46 

35 

41 

31 

41.2 

61 

50 

45 

58 

55 

51 

52 

54 

74 

72 

56 

59 

70 

71 

59 

5  I 

57 

5  1 

56 

60 

50 

58.  8 

23 

19 

27 

14 

24 

33 

28 

29 

30 

32 

33 

34 

30 

26 

32 

34 

30 

21 

21 

20 

25 

25 

27 

30 

33 

24 

25 

24 

25 

23 

26.7 

54 

40 

35 

41 

34 

32 

36 

42 

41 

42 

5 1 

56 

59 

54 

65 

36 

42 

49 

39 

44 

34 

46.0 

32 

26 

19 

20 

23 

27 

22 

23 

28 

34 

33 

33 

30 

27 

27 

34 

35 

35 

32 

23 

23 

27 

33 

33 

32 

26 

26 

28 

22 

22 

22 

27.6 

63 

58 

45 

49 

♦6 

41 

44 

50 

54 

53 

53 

58 

50 

62 

59 

56 

49 

47 

49 

55 

45 

50 

46 

50 

52.7 

32 

30 

24 

26 

26 

38 

39 

42 

43 

48 

47 

47 

40 

34 

37 

42 

39 

40 

35 

29 

31 

32 

38 

38 

39 

34 

35 

36 

30 

30 

29 

35.8 

60 

52 

62 

55 

62 

6 1 

56 

56 

60 

58 

60 

61 

56 

59 

52 

69 

63 

57.5 

36 

34 

26 

28 

44 

42 

43 

63 

63 

54 

52 

49 

36 

36 

36 

37 

41 

40 

32 

33 

30 

38 

34 

45 

52 

38 

46 

38 

32 

32 

32 

39.4 

74 

66 

63 

55 

55 

5* 

58 

64 

65 

66 

74 

69 

76 

78 

72 

74 

74 

67 

68 

69 

65 

66 

68 

69 

73 

74 

74 

75 

70 

70 

68 

68.  1 

41 

38 

45 

31 

32 

46 

46 

46 

46 

50 

65 

47 

52 

54 

46 

43 

45 

45 

41 

53 

40 

41 

39 

36 

36 

54 

44 

43 

51 

43 

h6 

44.5 

Oe  SABLA 
DOBBINS  COLGATE 
OONNER  MEMORIAL   ST  PK 
DOWNIEVILLE  RS 
OOYLE  8  SSE 
DUDLEYS 

DUTTONS  LANDING 

EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RES 

EL   CAJON   2  E 

EL  CAP  I  TAN  DAM 

EL   CENTRO  2  SSW 

ELECTRA  PH 

ELK  VALLEY 

ELSINORE 

ESCONDIOO 

EUREKA  KB  CITY 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

FAIRMONT 

FALL   RIVER  MILLS  INTAKE 

FIVE  POINTS   5  SSW 

FOLSOM  DAM 

FONTANA  KAISER 

FOREST  GLEN 

FORT  BIDWELL 

FORT  BRAGG 

FORT   BRAGG  AVN 

FORT   JONES  RS 

FORT  ROSS 

FRESNO  UB  AP 

FRIANT  GOVT  CAMP 

GIANT  FOREST 

GILROY 

GLENNVILLE 

GRANT  GROVE 

GRASS  VALLEY 

GRATON  1  W 

GREENLAND  RANCH 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


tea  r*fereoc«  notes  follovlag  Stutlao  Index. 
-   15  - 


CONTINUED 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1959 


Station 

Day 

Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10  j  11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

13 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HAIWEE 

MAX 

60 

60 

64 

43 

43 

42 

44 

48 

54 

50 

52 

54 

58 

54 

60 

59 

49 

54. 

5 

M  IN 

36 

31 

28 

24 

24 

30 

34 

37 

38 

40 

42 

36 

37 

40 

36 

38 

37 

37 

36 

35 

29 

28 

32 

32 

34 

36 

34 

32 

32 

30 

29 

33. 

7 

HALF   MOON   BAY   2  NNW 

MAX 

68 

59 

53 

53 

55 

55 

61 

59 

60 

59 

63 

65 

58 

63 

63 

62 

63 

6  3 

58 

58 

60. 

1 

MIN 

40 

44 

35 

34 

44 

46 

47 

53 

54 

55 

54 

57 

44 

44 

50 

43 

40 

43 

40 

43 

44 

44 

43 

48 

48 

48 

45 

39 

41 

40 

45. 

0 

HAMILTON  AFB 

MAX 

55 

54 

49 

53 

52 

60 

56 

58 

61 

64 

64 

61 

63 

56 

57 

5 1 

50 

5  3 

58 

6 1 

57. 

4 

MIN 

35 

39 

29 

28 

48 

46 

49 

52 

52 

54 

53 

47 

43 

37 

42 

40 

45 

38 

49 

40 

34 

40 

40 

45 

49 

44 

49 

45 

39 

36 

33 

42. 

6 

HAMILTON   AFB    1  E 

MAX 

61 

6 1 

59 

60 

MIN 

41 

41 

40 

40 

33 

35 

36 

40 

49 

42 

43 

43 

32 

35 

33 

HANFORO 

MAX 

61 

59 

50 

59 

50 

65 

60 

65 

70 

65 

71 

71 

58 

56 

58 

52 

52 

60. 

4 

MIN 

27 

26 

21 

22 

41 

44 

44 

45 

54 

56 

48 

51 

52 

46 

52 

43 

49 

47 

41 

36 

30 

34 

30 

34 

49 

41 

35 

38 

32 

32 

30 

39. 

7 

HAPPY   CAMP  RS 

MAX 

42 

41 

35 

41 

40 

39 

38 

43 

40 

49 

45 

50 

49 

46. 

4 

MIN 

23 

23 

28 

32 

32 

33 

34 

34 

35 

36 

32 

32 

34 

38 

36 

35 

32 

28 

29 

32 

28 

42 

42 

41 

43 

38 

32 

34 

30 

33. 

4 

HAT   CREEK    PH  I 

MAX 

54 

39 

38 

34 

42 

49 

47 

56 

57 

65 

53 

51 

42 

46 

56 

55 

46 

40 

48 

56 

51 

52 

48 

3  7 

48. 

1 

MIN 

18 

9 

9 

29 

28 

34 

34 

35 

38 

41 

33 

29 

30 

32 

25 

21 

17 

17 

25 

22 

24 

37 

31 

33 

27 

22 

27 

19 

26. 

6 

HAYFIELD   PUMP  PLANT 

MAX 

68 

73 

66 

57 

58 

63 

60 

61 

62 

66 

72 

75 

75 

75 

73 

74 

76 

82 

79 

77 

58 

60 

72 

69 

75 

77 

66 

66 

69. 

5 

MIN 

37 

33 

42 

27 

26 

29 

33 

39 

41 

39 

41 

42 

42 

47 

53 

53 

51 

42 

41 

42 

32 

33 

32 

34 

37 

43 

37 

45 

31 

36 

36. 

7 

HEALDSBURG 

MAX 

66 

56 

57 

51 

50 

60 

55 

54 

62 

61 

61 

61 

68 

65 

56 

56 

54 

58 

6 1 

62 

57 

61 

63 

6 1 

58 

60 

5 1 

62 

59. 

3 

MIN 

34 

43 

35 

31 

44 

43 

48 

51 

52 

55 

54 

52 

40 

39 

40 

37 

38 

41 

33 

39 

35 

41 

36 

45 

48 

41 

47 

41 

36 

34 

34 

41 

5 

HENSHAW  DAM 

MAX 

64 

68 

59 

58 

59 

54 

54 

58 

62 

67 

68 

72 

68 

67 

69 

71 

75 

80 

68 

56 

5  5 

73 

73 

65 

65 

6 

MIN 

27 

28 

36 

24 

23 

25 

33 

33 

36 

35 

34 

33 

34 

33 

29 

31 

33 

34 

32 

33 

29 

27 

28 

28 

27 

28 

27 

2E 

3C 

25 

25 

29 

9 

HETCH  HETCHY 

MAX 

53 

58 

48 

46 

47 

35 

41 

39 

47 

49 

49 

55 

5 1 

50 

59 

58 

52 

60 

50 

6 

MIN 

32 

28 

23 

23 

27 

32 

29 

32 

35 

41 

41 

37 

34 

30 

30 

35 

36 

37 

34 

28 

28 

30 

34 

37 

41 

3C 

30 

3; 

26 

21 

25 

31 

7 

HOLLISTER 

MAX 

66 

57 

56 

57 

54 

59 

60 

62 

65 

64 

66 

59 

62 

68 

64 

67 

60 

61 

9 

MIN 

30 

40 

27 

26 

42 

45 

43 

51 

53 

53 

51 

53 

50 

37 

37 

34 

33 

35 

33 

32 

30 

37 

36 

39 

52 

44 

46 

48 

34 

3< 

32 

39 

9 

HOOPA 

MAX 

51 

49 

49 

45 

57 

44 

50 

56 

56 

56 

59 

61 

5  5 

51 

50 

52 

55 

53 

4 

MIN 

42 

32 

25 

25 

32 

36 

37 

45 

43 

49 

50 

45 

38 

36 

39 

39 

40 

42 

37 

31 

31 

32 

37 

37 

43 

4« 

45 

4C 

3f 

3e 

39 

38 

3 

HUNTINSTON  LAKE 

MAX 

56 

46 

32 

37 

32 

31 

35 

42 

41 

40 

50 

46 

39 

45 

54 

58 

61 

43 

6 

MIN 

28 

22 

12 

17 

25 

26 

18 

22 

30 

33 

30 

29 

26 

20 

25 

30 

31 

29 

28 

20 

23 

37 

27 

29 

30 

17 

24 

23 

15 

le 

13 

24 

3 

I  DPI  A 

MAX 

67 

57 

48 

54 

46 

53 

50 

58 

57 

57 

68 

59 

52 

59 

63 

67 

70 

62 

60 

69 

70 

52 

52 

57 

e 

MIN 

42 

35 

31 

31 

41 

41 

40 

47 

48 

51 

47 

51 

47 

48 

40 

46 

46 

45 

40 

37 

34 

38 

44 

39 

34 

3  = 

40 

4t 

3' 

41 

34 

41 

0 

lOYLLWILD  RS 

MAX 

63 

61 

57 

57 

55 

64 

59 

61 

66 

72 

72 

76 

57 

52 

57 

65 

61 

6 1 

59 

61 

7 

MIN 

26 

30 

23 

18 

18 

28 

30 

23 

27 

31 

32 

33 

33 

22 

20 

24 

26 

27 

26 

21 

21 

21 

2; 

23 

19 

25 

0 

IMPER lAL 

MAX 

72 

73 

66 

64 

64 

64 

65 

70 

74 

74 

78 

78 

8C 

79 

79 

79 

85 

8 1 

71 

67 

68 

73 

78 

73 

6 

MIN 

40 

36 

48 

35 

33 

41 

42 

47 

49 

46 

45 

46 

49 

50 

43 

48 

45 

46 

44 

50 

35 

38 

37 

38 

40 

4< 

46 

40 

4] 

3! 

39 

42 

7 

INDEPENDENCE 

MAX 

66 

70 

MIN 

24 

11 

26 

33 

34 

35 

35 

39 

36 

32 

32 

31 

31 

23 

23 

26 

2t 

27 

2f 

2' 

23 

INDIO   US   DATE  GARDEN 

MAX 

80 

79 

85 

84 

76 

5 

MIN 

35 

33 

44 

30 

34 

36 

39 

44 

49 

46 

42 

42 

46 

53 

41 

44 

43 

42 

39 

46 

27 

30 

32 

36 

33 

51 

41 

31 

3f 

31 

39 

39 

5 

INYOKERN 

MAX 

70 

5 1 

50 

5 1 

60 

65 

71 

68 

69 

72 

66 

62 

3 

MIN 

27 

22 

23 

18 

18 

28 

29 

34 

34 

39 

44 

36 

11 

34 

36 

35 

36 

36 

35 

41 

26 

29 

29 

29 

41 

3; 

30 

33 

31 

3< 

26 

31 

8 

IRON  MTN 

MAX 

70 

65 

65 

68 

66 

72 

73 

75 

78 

79 

75 

61 

70 

72 

6f 

68 

66 

9 

MIN 

43 

40 

43 

42 

35 

36 

47 

46 

53 

53 

52 

46 

4f 

49 

48 

49 

53 

50 

44 

47 

35 

43 

38 

39 

43 

4^ 

51 

4! 

4; 

36 

39 

44 

6 

JESS  VALLEY 

MAX 

42 

^4 

40 

42 

42 

46 

52 

59 

50 

60 

60 

50 

38 

40 

38 

42 

56 

46 

37 

42 

36 

40 

45 

1 

MIN 

23 

16 

3 

26 

28 

30 

33 

38 

36 

36 

40 

2' 

20 

27 

30 

30 

26 

22 

14 

16 

28 

26 

33 

30 

24 

32 

2' 

14 

22 

14 

24 

9 

JOICE  ISLAND 

MAX 

47 

58 

54 

49 

50 

60 

54 

55 

59 

65 

65 

61 

64 

59 

56 

49 

48 

50 

53 

54 

56 

60 

60 

54 

61 

63 

60 

63 

57 

61 

68 

57 

2 

MIN 

35 

39 

30 

29 

43 

46 

49 

52 

54 

51 

55 

48 

42 

41 

40 

46 

44 

38 

37 

35 

40 

36 

45 

51 

44 

50 

46 

36 

37 

38 

42 

6 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

60 

51 

51 

48 

5 1 

50 

61 

65 

62 

60 

62 

66 

62 

72 

71 

60 

51 

50 

58 

62 

67 

60 

58 

62 

59 

58 

62 

55 

58 

.1 

MIN 

31 

29 

40 

33 

26 

40 

31 

42 

44 

41 

39 

36 

36 

37 

36 

34 

39 

40 

34 

31 

37 

35 

34 

33 

30 

32 

35 

26 

35 

26 

37 

34 

.9 

KERN   RIVER  PH  1 

MAX 

60 

66 

79 

64 

59 

59 

52 

52 

80 

69 

6E 

60 

61 

54 

62 

.7 

MIN 

45 

42 

38 

38 

48 

47 

49 

55 

58 

56 

57 

60 

53 

5C 

46 

43 

45 

44 

45 

41 

37 

47 

43 

53 

48 

4( 

46 

46 

44 

43 

43 

47 

0 

KERN   RIVER  PH  3 

MAX 

61 

66 

68 

74 

75 

7 1 

60 

60 

64 

61 

6  ] 

5  8 

62 

.9 

MIN 

27 

26 

23 

25 

31 

36 

37 

41 

38 

46 

40 

40 

39 

34 

32 

36 

35 

33 

30 

27 

29 

30 

26 

32 

4: 

34 

30 

32 

29 

31 

25 

32 

.9 

KETTLEMAN   CI TY   1  SSW 

MAX 

66 

65 

59 

54 

53 

51 

54 

52 

55 

59 

60 

67 

71 

72 

64 

63 

62 

56 

60 

.2 

MIN 

27 

28 

28 

25 

30 

45 

43 

45 

46 

54 

49 

51 

50 

5C 

49 

45 

45 

45 

44 

39 

33 

38 

37 

43 

44 

49 

36 

35 

38 

36 

40 

40 

9 

KETTLEMAN  STA 

MAX 

60 

69 

66 

65 

58 

55 

52 

51 

54 

53 

55 

60 

61 

63 

60 

58 

60 

,7 

MIN 

36 

38 

32 

31 

44 

48 

44 

45 

53 

50 

52 

57 

44 

42 

51 

48 

46 

46 

44 

36 

39 

40 

40 

41 

52 

4; 

41 

44 

3'. 

43 

40 

43 

5 

KING  CITY 

MAX 

61 

57 

63 

60 

63 

68 

71 

69 

70 

69 

72 

72 

70 

64 

60 

64 

69 

72 

71 

70 

64 

65 

63 

65 

62 

63 

65 

e 

MIN 

27 

38 

23 

24 

47 

46 

46 

49 

52 

56 

55 

53 

53 

39 

38 

36 

37 

37 

31 

33 

29 

30 

33 

42 

43 

45 

37 

39 

26 

41 

27 

39 

2 

KLAMATH 

MAX 

60 

60 

60 

60 

58 

55 

54 

55. 

62 

55 

58 

57 

55 

56 

55 

49 

54 

56 

55 

5 

M  I  N 

39 

35 

27 

29 

41 

40 

44 

51 

51 

52 

51 

44 

36 

3e 

36 

38 

41 

37 

31 

37 

40 

42 

48 

46 

45 

49 

43 

40 

38 

35 

41 

0 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

70 

64 

68 

70 

70 

68 

67 

66 

64 

66 

68 

66 

73 

69 

66 

.2 

MIN 

37 

44 

49 

41 

42 

43 

47 

43 

42 

4; 

46 

39 

44 

41 

45 

41 

35 

35 

37 

40 

41 

36 

38 

39 

36 

41 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

54 

52 

56 

60 

64 

53 

43 

51 

55 

58 

52 

55 

54 

50 

44 

43 

50 

5 

M  I  N 

32 

34 

25 

24 

32 

32 

30 

29 

31 

36 

35 

38 

35 

35 

32 

35 

38 

42 

37 

30 

25 

27 

33 

36 

36 

3< 

34 

30 

27 

34 

27 

32 

5 

LAKE  CITY 

MAX 

44 

51 

55 

50 

42 

36 

41 

47 

59 

4£ 

38 

47 

45 

34 

42 

44 

.2 

MIN 

28 

24 

11 

8 

11 

33 

2f 

23 

29 

32 

28 

37 

30 

21 

19 

28 

34 

37 

32 

29 

33 

19 

26 

22 

25 

9 

LAKESHORE 

MAX 

56 

60 

65 

60 

66 

59 

58 

54 

56 

59 

45 

55 

5  5 

51 

50 

41 

59 

62 

55 

5 

M  I  N 

33 

26 

21 

21 

29 

34 

35 

45 

46 

49 

52 

42 

3S 

31 

42 

41 

32 

33 

30 

28 

38 

32 

30 

42 

41 

36 

35 

32 

32 

31 

30 

35 

4 

LAKE  SPAULOING 

MAX 

44 

49 

61 

64 

60 

56 

44 

50 

50 

56 

53 

40 

49 

42 

40 

4C 

44 

40 

47 

6 

MIN 

26 

20 

10 

13 

28 

30 

30 

33 

34 

34 

37 

39 

2S 

2« 

26 

32 

26 

29 

26 

24 

27 

27 

26 

32 

31 

24 

29 

25 

16 

16 

16 

26 

6 

LA  MESA 

MAX 

68 

80 

75 

69 

79 

81 

82 

75 

65 

66 

70 

72 

74 

75 

65 

71 

76 

70 

72 

65 

71 

70 

.7 

MIN 

44 

53 

46 

41 

44 

43 

44 

48 

48 

49 

49 

50 

48 

45 

46 

50 

51 

49 

49 

50 

46 

41 

42 

42 

42 

46 

45 

43 

45 

42 

41 

45 

9 

LANCASTER 

MAX 

60 

67 

63 

62 

66 

66 

66 

69 

70 

75 

63 

53 

56 

57 

64 

73 

64 

62 

69 

64 

60 

56 

57 

61 

7 

MIN 

21 

36 

24 

18 

26 

32 

41 

36 

40 

36 

32 

38 

31 

26 

32 

28 

31 

36 

28 

22 

21 

23 

26 

40 

34 

26 

37 

34 

30 

21 

30 

.3 

LAS  PLUMAS 

MAX 

60 

55 

53 

51 

50 

53 

54 

59 

58 

60 

60 

64 

64 

62 

56 

56 

52 

58 

57 

60 

53 

56 

62 

56 

61 

63 

58 

60 

56 

60 

64 

57 

6 

MIN 

40 

34 

34 

34 

42 

45 

47 

49 

49 

54 

53 

55 

48 

42 

43 

42 

40 

40 

38 

32 

36 

42 

43 

48 

49 

43 

46 

40 

40 

38 

36 

42 

.6 

LE  GRAND 

MAX 

60 

52 

50 

57 

53 

60 

63 

64 

68 

64 

71 

65 

60 

53 

54 

54 

53 

49 

55 

56 

57 

57 

65 

66 

66 

66 

57 

61 

61 

58 

58 

59 

1 

MIN 

26 

20 

18 

26 

44 

45 

42 

44 

51 

50 

45 

52 

45 

42 

46 

46 

46 

42 

42 

33 

29 

34 

33 

34 

35 

37 

41 

40 

30 

40 

30 

36 

4 

I  followlDg  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CONTINUED  JANUARY  1939 


Station 

Day 

01  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

■  LEMON  COVE 

MIN 

58 
35 

55 
34 

55 
31 

60 
29 

53 
38 

57 
46 

66 

45 

67 

53 

71 
54 

65 
54 

72 
49 

67 
50 

64 
49 

56 
47 

61 
47 

52 
39 

52 
42 

52 

49 
45 

52 
40 

56 
33 

60 
34 

63 
36 

72 
36 

68 
47 

57 
44 

62 
39 

60 
41 

60 
33 

56 
37 

56 
34 

59.5 
41.5 

L I NDSAY 

MIN 

63 

30 

56 

28 

62 
28 

59 
24 

53 
33 

59 
45 

62 
38 

68 

39 

72 
50 

69 
53 

73 
46 

65 
45 

62 
43 

57 
50 

60 
50 

52 
39 

51 
46 

49 
45 

50 
43 

53 
35 

56 
29 

59 
31 

65 
32 

73 
35 

68 
43 

59 
39 

62 
35 

62 
35 

61 

31 

53 
34 

58 
32 

60.0 
38.3 

t  L IVERMORE 

MIN 

67 
3* 

69 

33 

56 

25 

58 
26 

60 
31 

60 
39 

61 

38 

60 
41 

62 
52 

65 
53 

66 

52 

71 
46 

60 
49 

65 
36 

69 
37 

59 
33 

55 
37 

60 

33 

59 
29 

63 
32 

60 
31 

59 
36 

59 
34 

67 
36 

58 
46 

60 
43 

67 

60 
42 

60 
31 

59 
33 

60 

30 

61.4 
37.5 

! LLANO   SHAWNEE  HILLS  RCH 

MIN 

71 
<>2 

60 
40 

50 
30 

47 
23 

54 
30 

53 
34 

47 

34 

49 

35 

60 
38 

62 
43 

60 
41 

61 
41 

61 
41 

61 
41 

64 
41 

57 
46 

69 
45 

73 
49 

64 
50 

57 
32 

54 
35 

54 

32 

62 
34 

73 
42 

62 
40 

56 
37 

64 
39 

56 
40 

57 
33 

53 
37 

50 
31 

59.1 
37.9 

LODI 

MIN 

44 

29 

53 
33 

50 
24 

53 
26 

51 
41 

60 
45 

56 
45 

68 
48 

61 

62 

64 
56 

67 
50 

62 

55 

63 
50 

52 
40 

54 
40 

51 
41 

50 
44 

46 
42 

51 
35 

56 
35 

56 

31 

55 
35 

63 
34 

52 
42 

64 
49 

60 
39 

56 
42 

60 
41 

59 
31 

57 
37 

60 
29 

56.4 
40.0 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

MIN 

68 

30 

60 

33 

63 
34 

63 

27 

58 
45 

63 
45 

61 
46 

61 
46 

70 
45 

68 
54 

65 
51 

63 
52 

65 
53 

69 
44 

72 
39 

76 
42 

68 
41 

73 
42 

70 
32 

65 
49 

67 
36 

68 

38 

69 
34 

63 

37 

64 

42 

67 
46 

66 
47 

67 
46 

69 
37 

65 
41 

67 
32 

66.4 
41.5 

LONG  BEACH 

MIN 

67 
47 

66 

50 

65 
45 

64 
44 

61 
48 

64 

45 

67 
48 

71 
50 

76 
53 

68 

53 

67 

50 

66 

51 

69 

66 

70 
54 

70 
47 

80 
47 

80 
52 

63 
53 

60 
52 

68 
49 

70 
45 

72 
47 

75 
44 

70 
46 

66 
46 

69 
53 

71 
49 

70 
47 

77 
48 

65 

74 

69.0 
48.6 

' LONG  BEACH  FAA  AP 

MIN 

67 
45 

67 
48 

66 
43 

66 
43 

60 

49 

64 
47 

67 
47 

71 

52 

72 
52 

69 

62 

72 
46 

66 

52 

67 

67 

69 
51 

66 
45 

79 
47 

81 
45 

67 
50 

62 
52 

67 
46 

70 

70 
45 

75 
41 

69 
43 

65 
46 

69 
50 

75 
47 

68 
46 

77 
47 

69 
43 

70 
44 

69.2 
47.3 

LOS   ANGELES   WB  AP 

MIN 

71 
48 

67 

52 

67 
47 

64 

49 

61 
50 

65 
53 

66 

51 

72 
54 

71 
54 

71 
66 

71 

53 

63 

53 

67 
56 

66 
54 

74 
47 

79 
50 

75 
48 

63 

52 

60 
52 

68 
52 

71 

50 

70 
50 

72 
47 

69 
48 

65 
48 

70 
52 

74 
51 

69 
49 

77 
52 

71 
50 

71 
47 

69.0 
50.8 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

MIN 

70 
48 

65 
51 

62 
46 

64 
47 

58 
51 

61 

51 

64 

51 

69 
54 

71 
55 

70 
57 

76 
54 

67 
50 

66 

53 

70 
50 

79 
51 

61 
56 

82 
54 

70 
51 

59 
51 

65 
49 

66 
50 

69 
49 

75 
46 

71 
47 

54 

51 

66 
53 

74 
52 

69 
48 

75 
53 

69 
51 

70 
48 

69.1 
51.0 

LOS  BANCS 

MIN 

60 
27 

67 
30 

64 

25 

54 

23 

52 
44 

62 
43 

58 
41 

62 

62 

52 

66 

55 

68 

50 

60 
53 

64 

52 

57 
38 

55 
47 

52 
47 

53 
47 

50 
46 

56 
36 

57 
37 

58 
30 

56 
36 

55 
33 

70 
36 

66 
45 

64 
41 

61 

39 

62 
43 

65 
32 

60 
40 

59 
30 

59.6 
40.  I 

LOS  GATOS 

MIN 

61 

39 

60 
38 

68 

31 

56 

33 

51 
46 

62 
47 

58 
45 

60 
50 

60 
52 

65 
51 

66 

54 

60 

52 

66 
49 

63 
44 

62 
39 

62 
38 

56 
37 

66 
41 

61 
37 

52 
38 

61 

35 

63 
40 

72 
39 

59 
56 

67 
52 

68 
45 

60 
44 

60 
42 

65 
37 

61 

37 

64 

35 

61.8 
42.7 

1  MADERA 

MAX 
MIN 

58 
32 

69 
29 

51 
22 

49 
24 

58 
34 

51 
46 

68 
44 

62 
47 

66 
60 

67 
56 

66 
47 

71 
50 

71 
46 

55 
45 

55 
50 

54 
48 

52 
47 

51 
46 

49 
45 

54 

38 

47 
34 

57 
36 

56 
34 

65 
40 

67 
46 

62 
40 

61 
41 

62 
40 

62 
33 

63 
39 

59 
34 

58.7 
40.8 

HANZANITA  LAKE 

MIN 

50 
29 

50 
15 

32 
12 

34 
12 

42 
21 

34 

23 

38 

22 

39 
32 

40 

32 

42 

36 

43 
36 

47 

38 

43 

26 

47 
26 

51 
29 

51 
34 

53 
26 

55 
28 

52 
26 

35 
18 

36 
16 

43 
29 

44 

29 

50 
32 

42 
30 

35 
24 

40 
26 

38 
23 

35 
15 

38 
12 

36 
18 

42.4 
25.2 

MAR  I  COP  A 

MIN 

63 
38 

57 

39 

65 
35 

57 
32 

63 
39 

66 
45 

6S 
42 

70 
43 

73 
52 

70 
52 

73 
47 

61 
49 

57 
49 

63 
49 

52 
41 

55 
43 

52 
44 

58 
40 

55 
37 

56 
32 

60 
37 

66 
40 

77 
42 

70 
48 

60 
45 

67 
45 

63 
41 

59 
39 

58 
41 

58 
37 

62.1 
42.1 

MARTINEZ    FIRE  STA 

MIN 

60 
35 

52 
36 

54 
30 

54 

30 

55 

57 

60 

60 
50 

59 
48 

62 
54 

65 
51 

64 

52 

60 
45 

64 
40 

58 
42 

58 
43 

50 
42 

49 
44 

50 
40 

56 
39 

60 
38 

55 
40 

57 
38 

58 
38 

56 
47 

62 
45 

62 
48 

6! 
48 

59 
37 

65 
41 

58 
35 

42.0 

MARYSVI LLE 

MIN 

57 
31 

60 
34 

66 
30 

51 
28 

50 
40 

53 
46 

57 
48 

60 

50 

59 
50 

60 

55 

63 
55 

63 
56 

61 
47 

65 
39 

62 
44 

53 
45 

50 
45 

47 
43 

55 
43 

57 
39 

56 
34 

53 
36 

55 

35 

60 
49 

59 
49 

62 
39 

63 
46 

54 
39 

60 
37 

53 
37 

59 
36 

42.2 

MC  CLOUD 

MIN 

60 
26 

58 
23 

42 
10 

41 

13 

36 

21 

34 

31 

39 
33 

41 

35 

43 

35 

45 

36 

49 

37 

50 
42 

48 

25 

50 
22 

53 
25 

53 
34 

56 
26 

58 
27 

54 
24 

45 
19 

44 

20 

44 

27 

45 

27 

52 
28 

38 
32 

42 
33 

42 

34 

42 

28 

46 

23 

37 
24 

46 
21 

27.2 

MECCA  3  SE 

MIN 

76 
38 

66 

35 

62 
40 

66 

30 

64 

32 

66 
32 

58 

39 

64 
43 

72 
46 

74 
44 

75 
43 

73 
44 

72 
48 

75 
51 

80 
41 

79 
41 

77 
43 

79 
41 

82 
43 

72 
47 

65 
30 

67 
33 

70 
34 

72 
36 

72 
35 

71 
45 

79 
42 

76 
37 

70 
43 

74 

33 

73 
37 

39.5 

MERCED  FIRE  STA  2 

MAX 
MIN 

59 
29 

56 
27 

51 
24 

56 
20 

51 
43 

60 
42 

62 

42 

64 
42 

66 
50 

65 
49 

70 
47 

70 
52 

60 
46 

59 
42 

53 
45 

53 
43 

52 
45 

50 
42 

54 
40 

51 
28 

58 
31 

59 
35 

65 
33 

65 
35 

63 
46 

60 
37 

60 
40 

64 

38 

61 
38 

56 
28 

56 
30 

38.4 

1  MIDOLEWATER 

MAX 
MIN 

61 
32 

59 
32 

51 
28 

58 
25 

59 
39 

61 
46 

61 
43 

64 

45 

69 
42 

67 

55 

66 
46 

66 
45 

58 
50 

56 
49 

58 
49 

59 
48 

49 
43 

49 
42 

54 
35 

52 
33 

53 
30 

57 
34 

63 
35 

73 
40 

69 
48 

57 
40 

60 
39 

60 
40 

60 
35 

57 
37 

56 
34 

39.9 

MILL  CREEK  2 

MAX 
MIN 

66 
48 

64 

37 

58 
35 

57 
38 

53 
36 

50 
42 

55 
40 

60 

39 

53 
45 

65 

51 

69 
51 

67 
50 

63 
46 

61 
48 

72 
52 

74 
54 

78 
57 

76 
60 

73 
49 

55 
37 

56 
40 

62 
43 

71 
48 

71 

53 

63 
45 

62 
38 

67 
45 

66 
45 

65 
46 

65 
42 

61 
39 

46ll 

MINERAL 

MAX 
MIN 

55 
26 

50 
25 

36 
11 

36 
14 

37 
27 

33 
28 

35 
30 

37 

33 

42 

32 

43 

38 

43 
38 

47 
41 

44 

30 

48 

23 

51 

26 

49 
32 

57 
27 

57 
25 

55 
26 

40 
21 

40 
24 

42 
26 

45 

27 

53 
32 

41 

33 

38 
29 

39 
29 

40 
26 

40 
15 

37 
14 

42 
1  7 

26.6 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 
MIN 

65 
46 

59 
41 

50 
26 

47 

31 

45 
34 

43 
33 

45 

36 

54 
39 

58 
42 

58 
45 

61 
46 

62 
49 

61 
49 

61 
48 

62 
47 

67 
48 

71 
55 

77 
54 

66 
47 

54 

54 

53 
36 

62 

64 
47 

63 
35 

64 

30 

61 
43 

55 
35 

54 

39 

50 
35 

51 
34 

41.1 

MODESTO 

MAX 
MIN 

54 

32 

57 
31 

53 
29 

55 
29 

51 
46 

62 
■S6 

69 
44 

62 
46 

65 

53 

67 
54 

69 
51 

66 
54 

65 
46 

62 
44 

56 
47 

52 
46 

51 
45 

49 
40 

53 
36 

58 
34 

59 
33 

69 
37 

69 
35 

65 
41 

64 
46 

62 
42 

60 
41 

62 
43 

63 
33 

60 

40 

59 
33 

41  .2 

MONO  LAKE 

MAX 
MIN 

41 

23 

41 

29 

39 
15 

41 
16 

35 
30 

17 
29 

38 
21 

40 

23 

43 

29 

42 

35 

43 

30 

47 
34 

48 

29 

42 
26 

47 

25 

51 
26 

53 
25 

57 
27 

49 
27 

40 
18 

42 

20 

47 

25 

55 
26 

58 
34 

43 

32 

44 
24 

50 

23 

45 

22 

46 
19 

39 
19 

34 

17 

25.1 

MONTEREY 

MAX 
MIN 

62 
46 

60 
42 

58 

35 

56 
36 

56 
47 

61 
46 

60 
45 

62 
47 

63 
52 

60 
54 

65 
52 

58 

53 

67 
50 

68 
45 

69 
43 

72 
43 

67 
45 

62 
41 

64 
42 

62 
44 

62 
41 

68 
42 

70 

64 
45 

60 
50 

63 
46 

65 

61 
44 

61 
40 

60 
41 

62 
40 

44.6 

MOHTICELLO  DAM 

MAX 
MIN 

69 
38 

65 
36 

54 

31 

54 

30 

50 
34 

48 
42 

57 
43 

58 
51 

57 
50 

60 

53 

64 

50 

64 

53 

61 
44 

69 
40 

65 
42 

58 
41 

57 
37 

53 
40 

57 
36 

59 
37 

60 
35 

56 
37 

55 
36 

59 
38 

55 
49 

60 
42 

63 

57 
41 

62 
35 

64 

39 

60 
36 

4o!6 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 
MIN 

60 
33 

62 
39 

45 
20 

39 
18 

50 
22 

43 

30 

46 

36 

47 
34 

51 
32 

49 

33 

54 

35 

61 

37 

57 
43 

54 
32 

66 

33 

63 
35 

63 

37 

67 
41 

58 
41 

47 

20 

50 
24 

63 
34 

60 
31 

62 
36 

56 
46 

52 
36 

57 
30 

53 
35 

50 
25 

50 
36 

43 

24 

ll'.l 

MT  DIABLO  NORTH  GATE 

MAX 
MIN 

62 
47 

64 

35 

62 

33 

50 
33 

52 
38 

47 
41 

55 
40 

51 
44 

51 
43 

55 
49 

63 
48 

66 
42 

58 
43 

62 
44 

60 
44 

63 
49 

63 
49 

60 
47 

61 
48 

58 
36 

54 
42 

61 
41 

59 
40 

65 
40 

50 
46 

54 

39 

58 
42 

51 
38 

51 
38 

53 
37 

54 
36 

57.2 
41.7 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 
MIN 

59 
28 

43 

27 

44 

31 

41 

33 

41 

33 

46 

37 

49 
45 

54 
43 

48 

43 

49 

39 

56 
40 

61 
49 

66 
50 

67 
54 

61 
43 

53 
32 

41 
28 

55 

60 
47 

50 
40 

46 
34 

46 

33 

44 

37 

44 

28 

49 
32 

42 
29 

43 

30 

50.3 
37.4 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

MIN 

46 

16 

41 

1 

36 
4 

38 

19 

45 

23 

44 

32 

46 

35 

52 
39 

54 

33 

56 

35 

40 

12 

43 
14 

41 

17 

47 
31 

53 
20 

55 
18 

46 
19 

36 
11 

39 
17 

42 
24 

47 

24 

58 
27 

50 
25 

42 

27 

46 

31 

48 

29 

39 
16 

38 

24 

38 
16 

45.0 
22.1 

MOUNT   SHASTA   WB  CITY 

MAX 
MIN 

39 
27 

35 
24 

35 
16 

35 
15 

33 
28 

41 

32 

41 
34 

41 
34 

4« 

38 

50 
43 

50 
44 

50 
34 

43 

25 

45 

26 

52 
33 

57 
35 

61 
29 

49 
34 

41 
32 

39 
25 

41 

27 

49 
27 

51 
30 

42 
32 

46 

33 

44 

30 

43 
36 

46 
24 

38 
24 

41 

22 

43 
29 

44.  1 
29.7 

MT  WILSON  FC  3388 

MAX 
MIN 

63 
45 

60 
42 

49 
31 

47 

30 

40 

29 

39 
30 

43 

31 

51 

35 

58 
38 

59 
44 

59 
43 

68 
42 

56 
40 

57 
39 

65 
46 

68 
48 

73 

53 

70 
53 

62 

50 

52 
29 

50 
32 

55 

63 
43 

63 
45 

58 
41 

52 

33 

61 

39 

56 
41 

56 
37 

56 

36 

50 
30 

56.4 
39.0 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 
MIN 

68 

32 

71 
31 

58 
29 

57 
23 

54 
42 

61 
44 

59 
41 

64 
45 

62 
51 

66 

53 

69 
50 

67 
49 

66 

52 

65 
43 

66 
45 

65 
38 

74 

37 

66 
35 

65 
34 

65 
29 

66 
34 

72 

33 

70 
32 

63 
43 

65 
41 

66 
38 

64 

38 

65 
32 

63 

32 

64.9 
38.8 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

60 
34 

58 
34 

55 
28 

53 
27 

53 
30 

62 
44 

60 
48 

57 
45 

61 
51 

64 

56 

61 
49 

69 
46 

65 
46 

63 
38 

61 
39 

58 
36 

62 
37 

54 
43 

55 
40 

68 
41 

62 
34 

61 
40 

65 
36 

60 
42 

63 
47 

66 
40 

60 
49 

64 
40 

60 
34 

62 
36 

64 
34 

60.2 
40.1 

NEEDLES   FAA  AP 

MAX 
MIN 

70 
41 

67 
41 

64 
36 

54 

31 

66 
29 

58 
43 

58 
41 

63 
44 

63 
46 

60 

43 

67 
44 

68 
43 

69 
47 

70 
47 

70 
44 

72 
46 

76 
45 

74 
45 

69 
45 

59 
38 

59 

33 

60 

37 

68 
39 

72 
40 

71 
41 

70 
53 

70 
48 

70 
39 

65 
43 

66 

35 

63 
41 

66.5 
41.6 

NEVADA  CITY 

MAX 
MIN 

57 
29 

52 
26 

41 

19 

42 
19 

45 

25 

43 

38 

44 

37 

50 
38 

55 
40 

68 
48 

52 
45 

56 
49 

62 
38 

58 
29 

52 
30 

53 
34 

60 
30 

60 
30 

56 
28 

47 

25 

49 

25 

48 

26 

50 
29 

59 
30 

47 
40 

48 

30 

50 
31 

45 
31 

47 

26 

44 

27 

47 
24 

60.5 
31.5 

NEWARK 

MAX 
MIN 

65 
36 

66 
37 

56 
31 

53 
33 

58 
37 

53 
48 

61 
49 

68 

52 

69 
53 

60 

55 

64 

50 

68 

57 

68 
60 

64 
42 

59 
43 

56 
38 

54 
40 

54 
44 

57 
38 

56 
39 

56 
35 

58 
38 

59 
41 

63 
41 

59 
55 

60 
46 

59 
46 

62 
45 

58 
39 

56 
40 

56 
37 

59.0 
43.1 

Ba«  raf«r«nc«  not**  follovlBg  Station  lodes. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1959 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

I3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

NEWMAN   2  NW 

MAX 

59 

53 

52 

61 

56 

61 

62 

65 

66 

65 

62 

56 

55 

52 

59. 

2 

HIN 

25 

29 

24 

43 

40 

43 

50 

53 

49 

50 

40 

44 

46 

45 

40 

38 

30 

36 

34 

36 

36 

40 

32 

31 

31 

3e« 

6 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

MAX 

65 

65 

61 

63 

59 

64 

63 

66 

64 

67 

62 

61 

62 

6 1 

60 

65 

69 

64. 

1 

MIN 

47 

53 

46 

44 

52 

53 

48 

49 

48 

52 

53 

47 

55 

51 

43 

45 

47 

46 

48 

45 

45 

42 

41 

45 

47 

48 

46 

46 

46 

48 

42 

47. 

4 

NORTH   FORK  RS 

MAX 

57 

54 

48 

47 

53 

63 

57 

65 

54 

61 

62 

74 

50 

56 

56 

54 

57. 

1 

HIN 

23 

28 

38 

30 

30 

39 

47 

39 

41 

32 

33 

34 

31 

38 

35 

28 

26 

26 

31 

31 

32 

38 

30 

31 

32 

30 

29 

26 

32. 

4 

NORTH  HOLLYWOOD 

MAX 

76 

68 

67 

66 

59 

62 

63 

72 

74 

72 

80 

72 

74 

73 

80 

84 

88 

7 1 

72. 

2 

MIN 

44 

43 

45 

42 

51 

50 

55 

46 

50 

54 

51 

49 

50 

48 

46 

49 

49 

51 

50 

50 

41 

39 

43 

44 

45 

46 

46 

43 

48 

43 

44 

46. 

9 

OAKDALE   WOODWARD  DAM 

MAX 

58 

52 

50 

49 

53 

51 

58 

59 

62 

64 

6  3 

68 

60 

61 

56 

49 

50 

50 

56. 

2 

MIN 

34 

25 

23 

25 

33 

44 

44 

44 

40 

52 

50 

50 

45 

46 

46 

45 

45 

43 

41 

31 

31 

36 

37 

42 

45 

41 

43 

42 

33 

37 

30 

39. 

5 

OAKLAND  WB  AP 

MAX 

52 

56 

53 

54 

53 

59 

58 

59 

60 

65 

64 

60 

61 

61 

60 

57 

55 

5  5 

59 

60 

60 

60 

56. 

4 

MIN 

39 

39 

34 

34 

50 

48 

49 

54 

55 

55 

52 

53 

48 

43 

43 

42 

39 

42 

38 

41 

38 

44 

42 

46 

52 

44 

49 

44 

39 

40 

37 

44. 

3 

0CEAN5IDE  PENDLETON 

MAX 

66 

64 

62 

62 

59 

63 

67 

65 

65 

64 

63 

60 

61 

60 

6 1 

62 

59 

65 

63 

63 

63. 

9 

HIN 

45 

53 

48 

42 

40 

51 

46 

46 

49 

50 

46 

43 

46 

50 

42 

41 

49 

47 

50 

51 

45 

44 

43 

36 

40 

52 

44 

44 

44 

44 

43 

45. 

7 

OJAI 

MAX 

75 

66 

66 

65 

55 

65 

62 

71 

72 

72 

78 

69 

71 

76 

79 

78 

73 

66 

69 

66 

75 

73 

65 

72 

76 

74 

68 

72 

71, 

I 

HIN 

35 

35 

34 

31 

42 

4J 

43 

41 

45 

50 

46 

45 

42 

40 

39 

42 

42 

42 

35 

37 

34 

35 

35 

36 

37 

39 

37 

39 

34 

35 

33 

36 

S 

ORANGE  COVE 

HAX 

61 

60 

65 

51 

59 

56 

58 

66 

66 

69 

68 

72 

64 

59 

53 

58 

50 

50 

48 

50 

52 

55 

58 

64 

71 

60 

6C 

51 

58 

9 

HIN 

30 

29 

28 

26 

35 

46 

39 

42 

51 

54 

46 

46 

42 

48 

48 

38 

44 

43 

42 

36 

30 

33 

32 

36 

47 

37 

36 

37 

32 

38 

30 

36 

7 

ORICK    PRAIRIE   CR  PARK 

MAX 

53 

45 

45 

45 

50 

51 

54 

57 

56 

5  9 

58 

49 

5  3 

56 

5 1 

53 

4 

MIN 

33 

26 

27 

33 

37 

41 

47 

49 

51 

49 

43 

35 

36 

43 

43 

40 

42 

33 

29 

35 

39 

39 

46 

46 

45 

49 

4; 

3E 

3e 

34 

39 

6 

ORINDA  BOWMAN 

MAX 

65 

54 

53 

53 

52 

57 

57 

58 

6 1 

5  7 

48 

51 

56 

61 

58 

1 

MIN 

31 

34 

24 

25 

42 

45 

43 

48 

51 

54 

52 

51 

42 

35 

36 

37 

37 

39 

33 

29 

30 

34 

34 

44 

52 

41 

43 

41 

3C 

35 

29 

38 

8 

ORLAND 

MAX 

67 

47 

56 

53 

45 

48 

56 

53 

54 

60 

60 

61 

63 

55 

60 

57 

0 

MIN 

34 

33 

32 

24 

30 

42 

46 

47 

48 

53 

52 

56 

45 

36 

36 

44 

40 

42 

39 

37 

32 

34 

32 

33 

46 

4C 

40 

3« 

3< 

32 

37 

39 

1 

ORLEANS 

MAX 

50 

50 

45 

36 

35 

45 

44 

57 

52 

58 

55 

54 

50 

50 

51 

52 

49 

50 

4 

MIN 

39 

34 

27 

25 

32 

32 

38 

42 

46 

47 

47 

43 

35 

35 

39 

40 

40 

40 

37 

29 

31 

35 

36 

35 

41 

42 

41 

41 

34 

3( 

37 

37 

4 

OROVILLE    1  W5W 

MAX 

58 

55 

55 

51 

53 

55 

57 

62 

64 

61 

64 

65 

61 

65 

61 

52 

52 

50 

61 

6  3 

62 

56 

57 

9 

MIN 

33 

32 

24 

28 

39 

45 

47 

51 

49 

55 

45 

56 

45 

37 

43 

43 

43 

43 

41 

31 

32 

38 

34 

49 

45 

39 

43 

36 

3; 

3] 

30 

40 

2 

OROVILLE   7  S£ 

MAX 

58 

60 

50 

49 

50 

50 

56 

60 

62 

60 

60 

62 

58 

65 

50 

50 

50 

47 

59 

55 

55 

52 

55 

60 

5i 

55 

60 

52 

5f 

50 

57 

55 

5 

MIN 

32 

29 

21 

25 

35 

40 

45 

48 

47 

47 

52 

46 

42 

35 

31 

42 

40 

40 

40 

30 

32 

31 

33 

35 

45 

37 

37 

35 

31 

33 

28 

37 

0 

OXNARD 

MAX 

69 

64 

65 

64 

59 

65 

65 

69 

67 

66 

70 

68 

66 

66 

66 

80 

66 

66 

70 

70 

66 

65 

67 

2 

MIN 

45 

44 

41 

40 

47 

50 

49 

47 

50 

48 

51 

52 

52 

47 

45 

49 

44 

48 

43 

43 

47 

43 

42 

4; 

4' 

50 

4! 

4< 

40 

45 

46 

0 

PALMDALE 

MAX 

77 

70 

56 

55 

56 

64 

68 

66 

67 

68 

67 

68 

74 

59 

65 

7 

MIN 

34 

40 

40 

36 

41 

37 

43 

39 

39 

41 

33 

34 

36 

38 

39 

43 

31 

27 

27 

29 

36 

47 

3f 

34 

3( 

j; 

38 

36 

.7 

PALMOALE    FAA  AP 

MAX 

62 

52 

57 

57 

49 

56 

66 

65 

65 

67 

70 

55 

56 

61 

.S 

MIN 

28 

38 

28 

20 

29 

39 

34 

40 

37 

43 

37 

37 

39 

35 

32 

36 

33 

36 

38 

29 

25 

25 

25 

32 

4C 

3' 

30 

3( 

3( 

28 

24 

32 

■  8 

PALM  SPRINGS 

MAX 

66 

63 

60 

66 

71 

80 

80 

79 

83 

74 

72 

72 

.2 

MIN 

38 

36 

38 

32 

32 

44 

39 

47 

46 

47 

44 

45 

51 

48 

45 

45 

46 

46 

47 

50 

34 

33 

34 

37 

41 

45 

47 

4; 

4< 

36 

47 

42 

>4 

PALO  ALTO   CI TY  HALL 

MAX 

60 

5 1 

61 

61 

56 

56 

57 

57 

60 

.0 

MIN 

36 

37 

30 

30 

50 

45 

45 

52 

54 

57 

53 

56 

5C 

35 

37 

36 

39 

46 

38 

42 

35 

39 

37 

43 

5! 

4: 

47 

4( 

35 

39 

43 

43 

■  1 

PALOMAR   MIN  OBSY 

MAX 

63 

59 

51 

5 1 

50 

60 

58 

59 

61 

59 

68 

76 

78 

61 

5 1 

60 

58 

58 

52 

59 

.6 

MIN 

45 

37 

30 

27 

31 

32 

30 

34 

36 

44 

44 

41 

39 

42 

46 

53 

53 

46 

29 

30 

32 

42 

41 

42 

3^ 

38 

41 

37 

37 

29 

36 

.4 

PANOCHE  JUNCTION 

HAX 

61 

51 

52 

57 

56 

59 

62 

62 

65 

64 

67 

66 

59 

60 

59 

55 

53 

54 

60 

62 

68 

6 ' 

62 

60 

.1 

HIN 

32 

32 

31 

27 

40 

39 

42 

44 

43 

43 

49 

53 

52 

42 

41 

46 

47 

41 

42 

35 

32 

33 

36 

37 

3< 

31 

35 

40 

37 

39 

.4 

PARADISE 

MAX 

68 

59 

52 

51 

45 

49 

53 

55 

54 

55 

58 

53 

65 

66 

62 

56 

61 

58 

55 

48 

54 

59 

49 

55 

59 

49 

55 

47 

56 

55 

.0 

MIN 

38 

31 

29 

28 

35 

34 

42 

43 

44 

43 

51 

47 

43 

36 

36 

38 

35 

33 

31 

31 

35 

35 

37 

39 

43 

37 

41 

34 

34 

32 

33 

37 

.1 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

67 

57 

62 

65 

63 

71 

7C 

70 

72 

7 1 

57 

6 1 

69 

76 

75 

72 

73 

66 

66 

67 

,5 

MIN 

45 

42 

43 

38 

37 

39 

48 

48 

48 

49 

46 

46 

46 

51 

45 

47 

51 

50 

49 

49 

37 

38 

40 

42 

4f 

49 

47 

4: 

44 

44 

44 

44 

.9 

PASADENA 

MAX 

69 

65 

61 

61 

63 

70 

70 

67 

83 

85 

64 

70 

68 

76 

7C 

76 

72 

70 

71 

.5 

HIN 

45 

46 

41 

39 

47 

46 

45 

47 

49 

52 

50 

49 

49 

47 

46 

50 

50 

49 

46 

44 

43 

41 

42 

44 

44 

46 

46 

42 

46 

43 

40 

45 

.7 

PASO  ROBLES 

HAX 

55 

61 

60 

70 

69 

64 

67 

67 

74 

64 

64 

60 

72 

64  65 

64 

65 

63 

63 

65 

.4 

HIN 

23 

23 

23 

18 

44 

46 

40 

40 

51 

53 

45 

47 

50 

35 

34 

36 

30 

31 

29 

28 

26 

30 

29 

29 

45 

40 

33 

35 

28 

32 

27 

35 

.0 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

HAX 

67 

5  3 

55 

54 

61 

62 

66 

63 

60 

62 

62 

66 

64 

72 

64 

61 

62 

65 

66 

65 

64 

61 

63 

61 

61 

63 

.1 

HIN 

27 

30 

22 

20 

43 

43 

42 

44 

54 

54 

47 

49 

48 

38 

35 

39 

34 

34 

29 

29 

30 

33 

31 

33 

4( 

40 

34 

35 

27 

32 

27 

36 

.4 

PETALUMA   FIRE   STA  2 

HAX 

66 

5 1 

62 

57 

56 

61 

63 

68 

59 

55 

54 

56 

63 

62 

60 

61 

6] 

64  60 

61 

59 

61 

66 

60 

.1 

HIN 

36 

39 

28 

27 

45 

42 

46 

52 

52 

53 

53 

53 

40 

3e 

40 

39 

43 

44 

37 

38 

32 

40 

36 

42 

51 

40 

49 

39 

33 

34  32 

41 

.1 

PINNACLES  NM 

HAX 

61 

61 

76 

72 

60 

71 

75 

68 

58 

69 

63 

66 

60  61 

63 

.8 

HIN 

32 

31 

24 

23 

46 

43 

41 

49 

50 

56 

51 

53 

47 

31 

35 

35 

36 

34 

35 

35 

29 

36 

33 

32 

44 

40 

35 

3( 

27 

40     2  8 

37 

.9 

PISMO  BEACH 

HAX 

65 

63 

58 

63 

67 

66 

64 

61 

63 

70 

7C 

70 

70 

65 

77 

70 

65 

62 

65 

64 

60 

6] 

68 

69 

6' 

70 

66  66 

65 

.9 

HIN 

45 

40 

38 

34 

49 

50 

51 

50 

54 

55 

50 

50 

50 

48 

45 

47 

46 

46 

52 

43 

42 

43 

41 

40 

47 

50 

48 

47 

46  48 

44 

46 

.4 

PLACERVILLE 

MAX 

55 

60 

60 

54 

54 

55 

60 

51 

60 

51 

53 

50 

52 

49 

52 

.5 

MIN 

29 

26 

21 

21 

31 

39 

37 

45 

45 

35 

44 

52 

38 

31 

31 

32 

31 

31 

30 

25 

25 

28 

31 

32 

4: 

32 

33 

31 

26 

29  25 

32 

.7 

PLACERVILLE   1 FG 

MAX 

61 

58 

64 

52 

48 

54 

46 

50 

49  50 

54 

.3 

MIN 

42 

32 

32 

29 

32 

36 

39 

44 

44 

47 

47 

49 

4; 

35 

43 

47 

43 

43 

34 

34 

34 

36 

42 

42 

3' 

38 

39 

36 

35 

33 

34 

38 

.9 

POINT  ARENA 

HAX 

61 

60 

58 

61 

6C 

59 

58 

57 

53 

55 

57 

.7 

MIN 

44 

42 

38 

32 

42 

47 

45 

52 

52 

52 

53 

48 

36 

3C 

40 

38 

40 

41 

47 

40 

35 

42 

41 

51 

5( 

45 

46 

43 

37 

36  38 

42 

.9 

POINT   ARGUELLO  LIGHT  STA 

MAX 

60 

61 

61 

58 

62 

62 

66 

64 

63 

60 

64 

62 

6C 

59 

60 

55 

59     59  60 

61 

.3 

MIN 

54 

54 

50 

42 

52 

52 

54 

54 

56 

54 

54 

53 

56 

54 

54 

52 

52 

52 

52 

47 

46 

47 

49 

53 

5' 

52 

50 

49     53     50  50 

51 

.7 

PT   PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

62 

60 

62 

59 

61 

60 

59 

60 

62 

62 

64 

60 

62 

68 

61 

62 

60 

62 

62 

59 

62 

61 

55 

58 

57  61 

60 

.4 

MIN 

51 

47 

41 

42 

50 

50 

51 

51 

53 

56 

53 

53 

54 

54 

53 

51 

49 

49 

50 

48 

47 

50 

49 

48 

53 

47 

50 

51 

46 

43 

47 

49 

.6 

POMONA 

HAX 

65 

56 

61 

62 

69 

72 

71 

72 

69 

75 

79 

76 

67 

63 

67 

68 

78 

75 

65 

69 

75 

7C 

75 

65 

70 

70 

.4 

HIN 

36 

45 

41 

32 

38 

44 

39 

43 

42 

45 

43 

43 

49 

47 

39 

43 

43 

41 

40 

41 

33 

33 

33 

36 

38 

41 

37 

34 

40 

36  33 

39 

.6 

PORT    CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 

60 

54 

59 

52 

56 

58 

62 

60 

59 

62 

67 

66 

61 

66 

60 

56 

50 

47 

52 

57 

60 

55 

59 

56 

62 

62 

60 

63 

58     60  56 

58 

.6 

HIN 

28 

31 

24 

23 

40 

44 

40 

47 

49 

50 

49 

49 

45 

35 

35 

38 

40 

42 

34 

33 

32 

35 

33 

-48 

40 

40 

34 

35 

30 

34  29 

37 

.6 

PORTERVILLE 

MAX 

64 

65 

57 

54 

62 

57 

61 

62 

70 

73 

69 

74 

65 

62 

56 

62 

50 

52 

50 

51 

56 

58 

61 

68 

74 

70  59 

64  62 

63 

55 

61 

.5 

MIN 

32 

31 

29 

26 

31 

43 

41 

37 

40 

53 

42 

48 

48 

50 

50 

39 

41 

44 

45 

39 

30 

33 

33 

35 

43 

42 

37 

35 

35 

36  34 

38 

.9 

PORTOLA 

MAX 

56 

44 

38 

43 

40 

40 

44 

42 

48 

49 

50 

50 

49 

54 

54 

61 

61 

59 

56 

40 

42 

52 

57 

54 

42 

45 

44 

46  42 

41 

40 

47 

.8 

HIN 

18 

14 

2 

4 

32 

32 

26 

30 

35 

35 

35 

40 

35 

22 

28 

28 

22 

22 

21 

21 

16 

27 

21 

33 

30 

28 

33 

22 

14      16  13 

24 

.4 

lotes  follovlng  Station  Index, 

-  18  - 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1959 


Station 

Day 

Oi  Month 

Dl 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

POSEY  3  E 

MAX 
MIN 

it, 

30 

44 

25 

36 
18 

50 
21 

46 

26 

46 
31 

40 
27 

44 

30 

52 
28 

50 
34 

61 

37 

57 

37 

54 

33 

56 

31 

65 
32 

67 
38 

69 
37 

64 

36 

62 
34 

48 
21 

47 
24 

54 
29 

62 

32 

62 
36 

54 

33 

45 

30 

62 

27 

41 

28 

43 

25 

43 
21 

40 
21 

51.9 
29.4 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 
MIN 

62 
31 

50 
22 

49 
26 

48 
40 

52 
40 

53 
44 

54 
42 

57 
49 

59 
51 

59 
52 

59 
48 

60 
36 

62 
26 

62 
38 

62 

29 

63 
29 

65 
33 

64 

30 

24 

57 
26 

56 
39 

64 

31 

63 
46 

59 
46 

57 
36 

54 
30 

56 
32 

64 
28 

56.1 
36.9 

PRIEST  VALLEY 

MAX 
MIN 

69 
22 

55 
20 

54 
17 

54 
15 

46 

40 

55 
40 

50 
40 

59 
42 

55 
45 

60 
50 

67 
45 

55 
43 

56 
45 

59 
36 

61 
40 

69 
33 

72 
33 

59 
29 

62 

30 

53 
25 

59 
25 

66 
32 

70 
28 

66 
28 

59 
40 

60 
30 

61 

30 

56 
31 

63 

20 

56 
26 

57 
19 

59.5 
32.3 

QUINCY  RS 

MAX 
MIN 

<|S 
26 

46 

17 

42 

10 

48 
12 

40 
27 

42 
32 

45 
33 

53 
33 

54 

35 

52 
41 

57 
39 

60 
46 

56 
41 

45 
32 

50 
31 

57 
30 

52 
29 

57 
27 

52 
24 

48 

21 

43 
21 

47 
24 

55 

25 

48 

27 

45 

38 

50 
38 

46 

38 

50 
28 

45 
25 

50 
30 

50 
21 

49.0 
29.0 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 
MIN 

73 
32 

65 
43 

65 
41 

66 

31 

58 
32 

63 
48 

67 

33 

70 
50 

73 
38 

73 

39 

79 
38 

77^ 
38 

73 
40 

76 

35 

79 
34 

84 
42 

90 

39 

63 
39 

68 
37 

66 
40 

66 
45 

73 
38 

79 
30 

79 
32 

70 
28 

70 
35 

77 
38 

73 
30 

76 
32 

68 
31 

71 
29 

72.6 
36.7 

RANOSBURG 

MAX 
MIN 

65 
<>0 

58 
44 

47 

28 

47 

28 

47 

32 

49 

32 

47 

36 

51 

39 

56 

39 

60 
43 

59 
42 

60 
43 

61 
43 

62 
40 

63 
42 

66 
46 

70 
47 

69 
47 

62 
43 

56 
33 

50 
32 

52 
34 

51 

37 

70 
40 

69 
45 

58 
35 

62 
39 

61 
43 

57 
35 

56 
40 

50 
31 

57.8 
38.6 

RED  BLUFF   WB  AP 

MAX 
MIN 

58 
36 

54 

33 

51 
28 

44 

25 

47 
32 

54 
46 

53 
47 

55 
49 

59 
49 

63 

55 

61 
55 

60 
48 

64 
41 

60 
35 

56 
44 

61 
43 

47 
42 

68 
40 

60 

36 

57 
39 

48 
34 

54 

38 

60 
33 

51 
47 

62 
45 

59 
42 

53 

57 
39 

50 
36 

59 
34 

61 
40 

56.4 
40.5 

REDDING  FIRE   STA  2 

MAX 
MIN 

66 

38 

61 
37 

51 
31 

45 
29 

44 

32 

47 
39 

50 
42 

55 
49 

56 
48 

61 
54 

60 
53 

61 

52 

64 
43 

62 
40 

64 
47 

63 
46 

61 
39 

69 
37 

62 
37 

55 
36 

55 
40 

58 
42 

56 
36 

65 
44 

56 
45 

67 
41 

58 
47 

55 
37 

54 

38 

68 
35 

62 
40 

57.5 
41.1 

REDLANOS 

MAX 
MIN 

72 
*0 

61 
41 

61 
43 

64 

35 

59 
39 

59 
46 

63 
40 

68 

42 

70 
46 

70 
47 

75 
46 

72 
46 

69 
45 

74 
42 

79 
42 

82 
47 

86 
47 

79 
46 

65 
43 

63 

39 

65 
36 

68 

37 

78 
39 

75 
41 

66 

38 

72 
43 

75 
40 

69 
40 

74 
42 

69 
38 

67 

35 

70.0 
41.6 

REDWOOD  CITY 

MAX 
MIN 

59 
38 

58 
40 

54 

32 

58 
32 

54 
48 

62 
47 

59 
44 

61 

54 

61 

54 

68 

66 

70 
50 

63 
57 

65 
50 

62 
40 

65 
39 

57 
38 

64 
40 

58 
44 

58 
39 

60 
44 

59 
37 

59 
40 

63 
38 

59 

64 

56 

54 
49 

62 
47 

60 
46 

62 
38 

58 
39 

62 
34 

60.6 
43.7 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

66 
*0 

60 
40 

54 
36 

52 
34 

55 
38 

55 
50 

59 
51 

61 

56 

62 
64 

62 
57 

67 

66 

57 

55 

63 
47 

56 
48 

64 
46 

68 
49 

55 
43 

52 
44 

53 
38 

69 

39 

61 
39 

57 
47 

59 

67 
49 

57 
54 

62 
46 

60 
60 

60 
48 

59 
40 

56 
44 

62 
38 

50.0 
45.  7 

RICHMOND  FIELD  STA 

MAX 
MIN 

64 

40 

53 
42 

54 

37 

50 
33 

51 
50 

53 
49 

58 
49 

55 
55 

59 
54 

59 

55 

67 
53 

63 
66 

59 
48 

63 
44 

62 
45 

58 
45 

57 
43 

53 
43 

54 
39 

58 
41 

56 
39 

57 
46 

69 
42 

64 
43 

56 

52 

61 
46 

60 
51 

57 
46 

58 
40 

56 
39 

57.9 
45.5 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 
MIN 

74 
38 

65 
40 

65 
40 

68 
31 

59 
39 

61 
47 

66 

38 

71 
43 

73 
43 

72 
45 

79 
42 

73 
42 

68 

52 

74 
46 

82 
39 

86 
43 

87 
41 

77 
41 

67 

35 

63 
39 

69 
32 

70 
36 

79 
33 

74 
35 

66 

33 

72 
41 

76 
38 

70 
34 

77 

74 
34 

71 
34 

71.8 
39.3 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 
MIN 

73 
40 

74 
43 

64 
40 

65 
34 

67 

38 

60 
47 

63 
39 

65 
44 

69 
45 

72 
46 

72 
45 

79 
45 

73 
44 

70 
42 

76 
41 

80 
47 

85 
45 

87 
45 

80 
41 

61 
41 

61 
35 

68 
34 

70 
37 

79 
40 

76 
37 

65 
43 

72 
43 

76 

39 

71 
44 

77 
37 

69 
40 

71.6 
41.3 

ROCKLIN 

MAX 
MIN 

60 

30 

53 
29 

50 
25 

49 
22 

54 

30 

51 
46 

58 
47 

61 

50 

65 
49 

61 

54 

62 
62 

67 
52 

69 
47 

61 
41 

59 
39 

62 
42 

59 
43 

47 
40 

48 

39 

52 
35 

56 
34 

57 
33 

54 

35 

63 
34 

56 
46 

62 
39 

60 
37 

54 
40 

56 
31 

55 
31 

58 
29 

56.8 
38.7 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 
MIN 

47 
31 

54 
36 

50 
30 

51 
29 

51 
44 

59 
46 

59 
46 

57 
50 

61 

53 

63 
55 

67 
53 

60 

55 

63 
47 

51 
43 

55 
43 

60 
43 

48 
46 

50 
44 

62 
40 

55 
39 

54 
35 

54 
41 

60 
38 

52 
i.7 

63 
4^ 

58 
42 

55 
45 

59 
41 

56 
35 

58 
37 

61 
34 

55.9 
42.3 

SACRAMENTO  WB   CI TY 

MAX 
MIN 

52 
34 

55 
36 

50 
32 

51 

33 

51 
43 

59 
48 

58 
47 

57 
50 

61 
53 

64 

57 

67 
54 

61 
56 

64 
48 

57 
43 

55 
46 

50 
46 

48 
45 

52 
43 

56 
43 

55 
41 

56 
36 

55 
42 

62 
39 

52 
47 

63 
47 

62 
43 

54 
47 

59 
42 

56 
38 

58 
38 

61 

37 

56.7 
43.7 

SAINT  HELENA 

MAX 
MIN 

64 

33 

55 
37 

56 

27 

51 

27 

49 
42 

57 
40 

56 
42 

57 
51 

60 
51 

62 
54 

63 
53 

61 
62 

68 
41 

65 
35 

64 

36 

63 
37 

56 
40 

54 
41 

58 
35 

62 
39 

59 
31 

60 

36 

65 

33 

54 
40 

61 
52 

64 

40 

56 
45 

60 
39 

62 

32 

60 
36 

63 
31 

69.2 
39.6 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

62 

32 

61 
35 

50 
23 

49 

23 

53 
35 

57 
45 

56 

35 

58 

37 

58 
42 

62 
54 

67 
47 

61 

62 

62 
43 

68 
34 

56 
36 

62 
36 

46 
38 

50 
39 

59 
32 

57 
29 

57 
31 

54 
34 

68 
32 

56 
36 

57 
41 

60 
37 

62 
38 

56 
40 

55 
30 

60 
31 

59 
29 

57.0 
36.3 

SALINAS  2  E 

MAX 
MIN 

67 
36 

60 
45 

56 
28 

58 
33 

54 
34 

64 
47 

59 
47 

62 
52 

62 
52 

62 
56 

68 
66 

61 

65 

70 
54 

71 
44 

70 
44 

73 
45 

70 
45 

65 
37 

61 
36 

60 
36 

62 
35 

67 
41 

73 
3S 

63 
43 

61 

49 

62 
44 

62 
40 

60 
46 

61 
34 

60 
39 

61 
33 

63.4 
42.7 

SALT   SPRINGS  PH 

MAX 
MIN 

66 
46 

61 
30 

49 
25 

53 
28 

53 
34 

44 

32 

50 

32 

55 
37 

51 
42 

60 
42 

63 
42 

62 
44 

60 
36 

59 
35 

64 

39 

67 
43 

68 
49 

66 
48 

64 
38 

54 
36 

54 
3? 

66 
36 

66 
40 

64 

42 

50 
40 

66 
32 

66 
35 

49 

33 

50 
32 

52 
30 

51 

32 

66.9 
36.8 

SALYER  RS 

MAX 
MIN 

54 
38 

52 
35 

49 

26 

25 

49 
28 

40 

32 

50 
35 

50 
35 

50 
45 

52 
45 

55 
47 

66 
45 

62 
39 

50 
36 

49 

38 

52 
37 

55 
36 

56 
35 

57 
36 

55 
32 

52 
30 

49 
30 

51 
34 

56 
34 

57 
41 

50 
42 

50 
42 

60 
40 

54 
37 

43 

36 

37 

51.7 
36.4 

SAN  ANTONIO   CN  MOUTH 

MAX 
MIN 

71 
47 

61 
39 

57 
39 

58 
39 

56 
38 

52 
40 

57 
42 

63 
46 

67 
47 

69 
50 

72 
51 

71 
50 

66 
49 

59 
49 

76 
48 

76 
57 

80 
52 

75 
53 

70 
50 

57 
43 

60 
43 

62 
42 

73 
47 

73 
49 

71 
42 

63 
41 

70 
49 

69 
43 

69 
46 

69 
40 

61 
40 

66.5 
45.5 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 
MIN 

73 
37 

60 
41 

62 
41 

63 
32 

61 

37 

59 
46 

63 

38 

70 
42 

72 
44 

72 
45 

77 
43 

72 
44 

70 
45 

75 
44 

81 
41 

84 

89 

80 
44 

66 
41 

61 
43 

69 

32 

70 
34 

79 
36 

77 
38 

67 

35 

71 
42 

76 
40 

70 

36 

73 
40 

68 

35 

66 
38 

70.8 
40.  1 

SANDBERG  WB 

MAX 
MIN 

61 
42 

48 

27 

39 
25 

40 
30 

37 
34 

41 

35 

44 

35 

44 

37 

53 
39 

56 
45 

52 
42 

55 
45 

56 
41 

56 
41 

67 
46 

60 
46 

62 
53 

65 
49 

52 
29 

39 
27 

43 
34 

46 
34 

53 
39 

61 
45 

53 
38 

44 
34 

55 
37 

42 
34 

50 
33 

41 

29 

44 
29 

50.0 
37.3 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 
MIN 

69 
50 

65 
56 

65 
51 

65 
49 

62 
50 

66 
54 

67 

49 

69 

54 

69 
54 

69 

54 

74 

50 

69 
61 

65 
55 

67 

52 

73 
46 

77 
52 

76 
50 

70 
51 

61 
55 

67 

53 

72 
50 

70 
47 

70 
48 

69 
48 

65 
49 

68 

63 

75 
49 

66 
48 

69 
50 

66 
47 

71 
48 

68.6 
50.8 

SAN  FERNANDO 

MAX 
MIN 

72 
45 

65 
47 

67 
44 

63 
44 

58 
45 

60 
48 

63 
45 

68 

50 

72 
53 

73 
49 

75 
51 

70 
46 

63 
40 

73 
44 

79 
49 

81 
59 

85 
51 

78 
48 

70 
40 

63 
44 

65 
45 

70 
48 

74 
48 

73 
41 

67 
35 

70 
46 

77 
47 

69 
58 

73 
50 

66 
41 

67 
47 

70.1 
46.7 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 
MIN 

60 
43 

56 
50 

63 
37 

55 
37 

56 
49 

60 
51 

60 
49 

61 
48 

60 
48 

62 
47 

64 
47 

64 
46 

61 
45 

64 
46 

69 
46 

67 
46 

57 
45 

57 
45 

57 
46 

56 
42 

58 
41 

58 
46 

60 
45 

69 
53 

59 
54 

69 
47 

58 

53 

67 
44 

56 
41 

67 
41 

58 
41 

58.6 
45.8 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 
MIN 

61 
42 

56 
42 

53 
37 

54 
36 

58 
50 

61 
49 

61 
49 

62 
55 

63 
56 

65 
56 

69 
54 

63 
52 

64 

47 

64 
45 

60 
44 

67 
44 

55 
46 

57 
45 

60 
44 

60 
45 

60 
40 

58 
45 

63 
42 

58 

52 

62 
54 

61 
51 

63 
54 

69 
48 

68 
41 

69 
42 

61 
39 

60.2 
46.6 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 
MIN 

61 
46 

56 
47 

54 
44 

53 
43 

54 
49 

59 
50 

58 
51 

60 
64 

61 
54 

64 

56 

66 
55 

62 
63 

65 
51 

63 
48 

58 
48 

66 
47 

63 
46 

53 
46 

59 
44 

59 
49 

57 
46 

58 
50 

64 
48 

56 

53 

69 

53 

61 
51 

60 
54 

69 
51 

56 
47 

58 
46 

61 
46 

56.8 
49.2 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

75 
41 

69 
47 

65 
40 

68 
38 

59 
45 

63 
47 

65 
44 

72 
47 

75 
47 

71 
47 

80 
47 

71 
46 

68 

53 

74 
49 

82 
44 

85 
47 

86 
48 

80 
47 

69 
49 

65 
55 

70 
42 

71 
38 

79 
41 

76 
40 

67 
47 

70 
46 

76 
42 

70 
39 

78 
46 

73 
41 

68 
37 

72.3 
44.  7 

SAN  GREGORIO  3  SE 

MAX 
MIN 

59 
35 

54 
47 

54 

30 

57 
29 

53 
48 

60 
44 

58 

60 

48 

60 

53 

64 

54 

69 
51 

63 

52 

64 
46 

67 
41 

65 

39 

70 
39 

72 
36 

66 

39 

58 

35 

59 

38 

59 
36 

64 
40 

70 
38 

57 

39 

59 

63 

58 
49 

60 
49 

58 
41 

59 
35 

57 
36 

60 
33 

61.0 
41.6 

SAN  JACINTO 

MAX 
MIN 

70 
30 

63 
47 

61 
41 

62 
27 

60 
30 

61 
47 

62 

35 

65 
38 

70 
41 

71 
41 

74 
40 

70 
38 

70 
40 

70 
35 

77 
34 

80 
38 

84 

39 

80 
40 

69 
34 

60 
40 

65 
29 

76 
30 

75 
31 

76 
34 

70 
31 

67 
36 

72 
31 

70 
32 

71 
34 

65 
31 

65 
27 

69.4 
36.6 

SAN  JOSE 

MAX 
MIN 

62 
40 

55 
39 

56 

33 

58 
35 

52 
48 

63 

50 

59 
50 

60 
54 

62 
53 

66 

58 

69 
63 

61 
67 

66 

62 

64 
45 

60 
42 

60 
41 

56 
42 

63 
45 

58 
43 

59 
43 

61 
38 

62 
43 

68 
42 

59 
50 

64 
56 

62 
49 

62 
51 

59 
47 

64 
42 

57 
41 

61 
36 

60.9 
45.8 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 
MIN 

74 
53 

73 
42 

67 
41 

60 
33 

62 
34 

56 
49 

63 
49 

65 
46 

67 

52 

66 

56 

74 
52 

72 
62 

63 

60 

66 
50 

69 
51 

72 
47 

77 
45 

75 
52 

74 

52 

66 
44 

60 
43 

67 
42 

69 
42 

72 
40 

63 
40 

65 
49 

65 
49 

75 
47 

66 
49 

66 
44 

65 
48 

67.6 
46.6 

SAN  MARCOS  RANCH 

MAX 
MIN 

75 
32 

73 
33 

63 

22 

66 

23 

61 
37 

56 
46 

57 
45 

69 
47 

65 
49 

69 
51 

70 
51 

73 
48 

69 
44 

66 
41 

71 
38 

78 
40 

80 

38 

76 
32 

75 
35 

64 

32 

55 
35 

67 

37 

73 
33 

70 
36 

68 

35 

70 
32 

70 
33 

68 
27 

68 

29 

67 

25 

68.5 
36.9 

SAN  MATEO 

MAX 
MIN 

67 
38 

60 
42 

55 
36 

54 

33 

56 
36 

61 
45 

61 
44 

62 

51 

61 

51 

65 
54 

68 

60 

64 

66 

66 
45 

65 
41 

64 

39 

55 

58 

69 
43 

59 
38 

59 
44 

61 

36 

59 
40 

64 

39 

59 
50 

61 
51 

60 
46 

63 
48 

59 
48 

68 
38 

66 
42 

61 
36 

60.7 
43.0 

SAN  PEDRO 

MAX 
MIN 

68 

51 

62 
52 

60 
50 

60 
47 

60 

53 

62 
56 

61 

50 

64 

54 

67 

55 

67 
57 

64 

53 

63 
52 

62 
56 

61 
56 

67 
52 

72 
52 

75 
54 

68 

55 

59 
53 

64 

52 

64 

51 

65 
52 

65 
48 

54 

51 

61 

64 

66 

67 

68 

67 

66 

64.7 
52.2 

SAM  RAFAEL 

MAX 
MIN 

40 

68 
40 

53 
35 

54 
35 

54 
49 

60 
46 

57 
48 

59 
54 

60 

53 

65 
56 

65 
54 

63 
64 

66 
44 

64 
42 

60 
44 

55 
44 

62 
45 

64 
45 

61 
39 

63 
44 

59 
39 

59 
42 

63 
43 

61 
51 

62 
53 

55 
48 

61 
61 

60 

56 
39 

62 
40 

66 
39 

60.0 
46.2 

1  ootes  following  Station  lodes. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1959 


STOCKTON   HOWRY  BRIDGE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 

SUNLAND 

SUSANVILLE  AP 

TABLE  MTN 

TAHOE 

TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 

THERMAL   FAA  AP 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TORRANCE 

TRACY   PUMPING  PLANT 
TRONA 

TRUCKEE  RS 


Day  Of  Month 


46     57  54 


68  54  53 
31     27  22 


57  47 
36  26 


20     22  6 

56  48  40 
35     35  25 


56  46  40 

27  33  25 

62  57  53 

38  40 

70  65 

37  34  37 

67  62  56 


56  50 

32  29 

71  65  64 

41  46 

54  57 

29  31  29 

62  65  54 

33  30  35 

37  44  36 


54  61  59 
27      45  46 


45      43  52 


41  35  40 
23      28  31 


64      53  63 


32      41  42 


45  34  34 
28     25  25 


12  12  28 

47  45  51 

23  21  33 

60  57  63 

32  42  47 


67      64  56 


63  63  56 
24      35  42 


52  44  49 
24      37  38 


66  64  66 
42      39  49 


54  52  60 
23      35  44 


52  52  54 
26     25  39 


35      41  45 


58  58  60 

45  48  51 

51  52  58 

39  48 

46  45 

34  34 

62  71  75 

44  44  46 

45  52  54 
33  41  38 

40  49  50 

25  31  38 

39  38  44 

23  29  33 

48  50  59 
32  39  38 

60  70 

49  51 


67  73  78 

40  49  47 

58  62  65 

37  49 

53  56 

34  39  45 

64  68  67 


57  59  60 
42      47  53 


55  59  62 
40     42  42 


36      40  45 


45      42  51 


64     65  65 

56      49  56 


66  62  65 
48      47  54 


48  49  50 
44     44  44 


50      53  48 


53  60  52 
44     39  39 


48  53  51 
38     38  38 


43     39  50 


54  58  62 
38     36  39 


73     74  66 


75  77  77 
46     41  45 


65  73  73 
52      44  45 


55  64  59 
47      45  37 


68  70  63 
53      48  51 


64  67  67 
54     44  55 


65  66  65 
47     52  42 


44     40  51 


53  52  53 
39      19  36 


65      58  54 


64  63  62 
41      31  38 


59  48 
32  40 


74     83  85 


30     22  31 


45  48  52 
35     32  36 


29     22  26 


54  60  63 
42     33  30 


59  55  60 
53     52  43 


79  81  81 
50      50  46 


56     55  60 


63  71 
52  46 


64  58  53 
53     36  40 


66  65  64 
46     42  40 


39  38  39 
29      18  19 


42  49  45 
18      18  26 


53      50  49 


64  66  67 
40      39  38 


89     87  84 


54  54  54 
31      25  31 


40     48  49 


70  69  63 
38      33  30 


55     56  48 


81  84  82 
42     44      4  3 


65     60  59 


63     62  65 


75      75  75 


50     49  53 


47  55  57 
26     21  21 


50  50  48 
31     22  23 


51      59  56 


58      56  54 


34      28  32 


67  68  70 
43      38  40 


24      19  IB 


45      49  47 

32      27  25 


42      40  35 


75      66  68 


53  49  56 
45      43  30 


56  54  57 
33      28  29 


47      45  41 


49  59  56 
37      40  33 


64  57  56 
40      44  32 


51  44  35 
22      14  15 


45      39  38 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

SANTA  ANA   FIRE  STA 

MAX 

67 

66 

66 

60 

67 

66 

70 

72 

71 

70 

62 

65 

68 

68 

71 

79 

67 

60 

69 

69 

71 

74 

70 

66 

71 

76 

70 

78 

70 

73 

69.2 

MIN 

46 

45 

45 

41 

48 

52 

45 

47 

46 

51 

49 

49 

55 

52 

44 

43 

46 

46 

50 

46 

42 

40 

39 

42 

44 

49 

42 

43 

45 

47 

43 

45.9 

SANTA  BARBARA 

MAX 

69 

66 

68 

65 

56 

66 

64 

66 

71 

71 

75 

67 

67 

73 

73 

79 

77 

67 

67 

66 

69 

67 

73 

70 

69 

72 

74 

75 

72 

70 

69 

69.6 

MIN 

41 

41 

38 

39 

49 

46 

47 

45 

52 

54 

50 

51 

46 

51 

45 

44 

45 

45 

50 

44 

41 

41 

41 

42 

45 

49 

45 

48 

42 

46 

44 

45.5 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

MAX 

68 

67 

68 

62 

58 

64 

62 

65 

69 

71 

68 

65 

64 

62 

71 

75 

72 

65 

75 

65 

66 

66 

70 

67 

71 

72 

77 

76 

71 

69 

67 

68.0 

MIN 

37 

36 

35 

36 

48 

46 

48 

47 

52 

55 

50 

52 

49 

46 

41 

41 

42 

44 

49 

41 

39 

40 

38 

40 

43 

46 

42 

47 

36 

48 

38 

43.7 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

59 

55 

54 

58 

53 

62 

60 

60 

62 

66 

68 

62 

61 

60 

60 

59 

55 

60 

58 

60 

59 

60 

67 

67 

60 

63 

63 

63 

61 

59 

62 

60.5 

MIN 

36 

36 

31 

33 

35 

46 

48 

50 

53 

56 

58 

55 

52 

41 

39 

39 

41 

44 

40 

41 

36 

41 

39 

39 

53 

46 

49 

49 

39 

40 

42 

43.5 

SANTA  CRUZ 

MAX 

62 

58 

58 

56 

5  3 

61 

57 

59 

59 

57 

65 

63 

67 

66 

66 

68 

64 

61 

62 

67 

63 

63 

68 

61 

62 

62 

58 

63 

59 

60 

61 

61.6 

MIN 

37 

39 

31 

31 

38 

49 

44 

41 

52 

55 

54 

54 

52 

52 

47 

37 

37 

36 

36 

42 

34 

39 

37 

40 

40 

41 

44 

43 

35 

38 

33 

41.5 

SANTA  MARIA 

MAX 

75 

70 

67 

68 

65 

56 

63 

69 

64 

67 

72 

67 

61 

65 

65 

75 

77 

69 

76 

63 

65 

64 

71 

64 

66 

64 

70 

67 

72 

63 

67.4 

MIN 

38 

31 

32 

32 

38 

45 

45 

49 

45 

44 

41 

44 

47 

43 

34 

40 

42 

39 

40 

35 

39 

42 

37 

38 

44 

45 

43 

45 

36 

45 

40.6 

SANTA   MARIA   WB  AP 

MAX 

70 

59 

61 

62 

56 

63 

62 

69 

69 

70 

67 

64 

66 

70 

73 

76 

70 

76 

67 

61 

64 

66 

70 

61 

63 

64 

68 

66 

68 

62 

65 

66.  1 

MIN 

36 

36 

33 

30 

45 

45 

45 

45 

56 

55 

51 

51 

46 

42 

39 

41 

41 

39 

38 

44 

34 

36 

37 

40 

43 

45 

48 

43 

43 

36 

40 

42.1 

SANTA   MONICA  PIER 

MAX 

71 

63 

62 

63 

63 

62 

65 

63 

65 

66 

64 

64 

61 

62 

62 

63 

63 

58 

57 

62 

67 

6 1 

61 

62 

66 

62 

64 

62 

62 

67 

68 

63.3 

MIN 

54 

54 

51 

50 

53 

54 

52 

53 

54 

57 

54 

52 

55 

52 

49 

50 

54 

51 

53 

52 

50 

49 

48 

50 

50 

53 

54 

50 

54 

50 

55 

52.2 

SANTA  PAULA 

MAX 

83 

58 

66 

65 

72 

78 

72 

74 

80 

81 

89 

85 

75 

67 

66 

70 

74 

80 

71 

66 

75 

79 

75 

76 

72 

74.0 

MIN 

41 

39 

41 

42 

43 

47 

48 

45 

49 

52 

52 

49 

44 

40 

46 

45 

44 

42 

38 

41 

45 

44 

52 

39 

41 

44.4 

SANTA  ROSA 

MAX 

68 

65 

57 

57 

52 

52 

61 

57 

58 

64 

62 

63 

62 

66 

65 

56 

55 

58 

59 

62 

63 

60 

61 

66 

57 

63 

66 

58 

62 

53 

63 

60.5 

MIN 

32 

31 

26 

26 

30 

44 

51 

52 

54 

53 

56 

37 

35 

35 

37 

40 

40 

32 

32 

32 

32 

33 

33 

51 

38 

39 

38 

32 

32 

31 

38.0 

SCOTIA 

MAX 

60 

48 

46 

43 

48 

52 

57 

64 

60 

60 

63 

65 

55 

53 

57 

56 

62 

59 

56 

54 

52 

52 

60 

69 

64 

53 

53 

61 

55 

50 

55 

56.3 

MIN 

50 

41 

32 

30 

34 

45 

48 

42 

53 

53 

53 

48 

36 

37 

38 

43 

41 

42 

45 

38 

36 

36 

44 

42 

48 

46 

47 

44 

40 

42 

36 

42.3 

SHASTA  DAM 

MAX 

66 

61 

54 

48 

44 

42 

47 

51 

50 

55 

56 

59 

55 

58 

57 

62 

59 

56 

63 

63 

53 

52 

53 

55 

48 

57 

55 

50 

56 

43 

55 

54.3 

MIN 

42 

37 

34 

34 

33 

34 

39 

44 

45 

50 

52 

51 

45 

42 

42 

44 

38 

37 

42 

40 

40 

42 

40 

40 

45 

43 

44 

40 

39 

36 

37 

41  .1 

SIERRA  CITY 

MAX 

65 

59 

42 

45 

46 

36 

39 

43 

51 

49 

46 

51 

47 

56 

58 

61 

64 

64 

62 

54 

47 

50 

52 

60 

42 

43 

52 

45 

45 

44 

47 

50.5 

MIN 

33 

21 

17 

20 

26 

32 

32 

31 

36 

37 

39 

42 

33 

32 

36 

36 

34 

32 

29 

28 

31 

31 

29 

35 

32 

30 

36 

26 

24 

23 

25 

30.6 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 

51 

59 

39 

40 

45 

37 

42 

46 

50 

50 

50 

57 

45 

53 

54 

54 

60 

64 

62 

50 

42 

42 

53 

56 

45 

43 

48 

46 

45 

45 

41 

46.9 

MIN 

18 

19 

4 

7 

16 

32 

31 

34 

37 

39 

31 

35 

27 

22 

25 

28 

22 

23 

24 

18 

19 

21 

24 

30 

30 

25 

26 

21 

19 

21 

17 

24.0 

SODA  SPRINGS 

MAX 

52 

37 

35 

36 

35 

33 

MIN 

SONOMA 

MAX 

61 

56 

53 

51 

52 

61 

57 

59 

63 

64 

64 

62 

65 

62 

63 

61 

57 

53 

62 

62 

60 

61 

63 

59 

61 

64 

61 

60 

60 

60 

65 

60.1 

MIN 

31 

34 

24 

26 

43 

42 

43 

42 

52 

55 

53 

54 

40 

33 

34 

36 

42 

44 

34 

44 

31 

37 

33 

41 

50 

38 

42 

39 

31 

32 

30 

39.0 

SONORA 

MAX 

66 

62 

53 

50 

55 

46 

56 

57 

63 

60 

61 

70 

56 

64 

63 

57 

65 

64 

50 

48 

48 

56 

59 

66 

56 

55 

60 

54 

57 

57 

56 

57.7 

MIN 

33 

31 

26 

26 

30 

40 

38 

49 

48 

42 

46 

47 

41 

38 

36 

36 

35 

36 

37 

29 

29 

32 

36 

38 

44 

36 

36 

40 

34 

32 

31 

36.5 

SO  ENTRANCE  VOSEMITE  NP 

MAX 

59 

57 

43 

46 

42 

43 

48 

45 

57 

52 

55 

58 

65 

68 

67 

54 

45 

47 

50 

47 

47 

50 

47 

46 

51.6 

MIN 

31 

24 

12 

20 

30 

31 

30 

37 

33 

34 

26 

30 

30 

33 

34 

30 

24 

25 

24 

30 

30 

22 

22 

21 

27.6 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

MAX 

46 

38 

39 

40 

36 

35 

39 

46 

38 

44 

51 

44 

50 

47 

55 

58 

51 

43 

38 

49 

46 

50 

41 

35 

48 

39 

40     38    40  35 

43.4 

MIN 

13 

23 

2 

6 

27 

29 

28 

29 

35 

33 

36 

40 

29 

17 

24 

26 

21 

22 

22 

14 

15 

28 

23 

32 

32 

17 

24 

25  8 

7 

2 

22.2 

SQUIRREL   INN  2 

MAX 

59 

52 

40 

41 

39 

36 

40 

47 

52 

52 

52 

54 

51 

50 

55 

58 

66 

65 

58 

50 

53 

54 

57 

51 

54 

48 

54 

54  50 

47  44 

51.1 

MIN 

40 

34 

30 

28 

30 

31 

32 

34 

35 

42 

40 

44 

40 

37 

38 

41 

46 

54 

46 

27 

33 

28 

41 

45 

40 

34 

34 

40     30  31 

27 

36.6 

STOCKTON   FAA  AP 

MAX 

48 

53 

53 

54 

52 

59 

58 

62 

62 

65 

67 

62 

66 

58 

54 

50 

50 

49 

53 

57 

57 

57 

64 

53 

64 

60 

58 

61 

62 

57 

59 

57.5 

MIN 

30 

31 

30 

29 

44 

45 

45 

46 

52 

55 

51 

54 

47 

40 

39 

43 

45 

39 

32 

37 

34 

39 

34 

43 

46 

41 

43 

41 

34  31 

35 

40.7 

STOCKTON   FIRE    STA  4 

MAX 

55 

45 

53 

50 

54 

52 

59 

56 

59 

62 

65 

66 

63 

63 

59 

54 

51 

50 

49 

51 

56 

55 

57 

63 

53 

63 

60 

60     60     60  56 

56.9 

MIN 

33 

32 

30 

30 

34 

46 

45 

44 

51 

54 

52 

55 

51 

41 

41 

38 

44 

43 

36 

39 

34 

32 

36 

37 

48 

40 

32 

31 

34     36  32 

40.0 

56      62  56 


54      56  52 


50      60  50 


70      79  78 


44  59  56 
25     22  37 


57  64  67 
27      29  30 


56  65  72 
40      40  49 


56  69  75 
34      33  37 


54  66  56 
34      35  42 


70  69 
40  42 


55  62  54 
38      36  42 


53  62  70 
33      34  38 


42      46  51 

17      25  26 


63     63  58 


62      60  53 


46  51  45 
34      30  37 


70      7  3  79 


50     47  50 


50  45  52 
35      27  29 


40     33  36 


51  48  55 
34      35  25 


66  59  62 
50      50  42 


73  80  76 
37      50  40 


75  66  66 
47     40  38 


51     56  56 


64  69  74 
42      44  46 


62  53  59 
46     45  45 


49     40  35 


32      21  22 


45      46  51 


52  61  60  63 
43      35      39  35 


59  52  57  51 
35      31      27  29 


43  35  46  47 
26     26     25  27 


77  66  72  72 
43     41  42 


45  37  43  52 
27     20     29  19 


48  42 
27  27 


40  35  36  33 
23     14     14  13 


42  55  40  51 
37     27     33  23 


54  57  47  55 
45     40     42  39 


74  74  75  73 
37     40     33  36 


60  60  56  50 
43     36  42 


70     56  56 


40     37      36  34 


46  36  39  44 
29     20      24  21 


3e«  reference  notes  follovlng  Stettoa  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1959 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

66 

53 

48 

43 

43 

47 

53 

56 

56 

60 

59 

62 

62 

42 

54 

54 

7 

34 

32 

33 

31 

28 

38 

45 

45 

50 

52 

50 

43 

43 

44 

45 

40 

40 

39 

38 

40 

40 

39 

39 

45 

42 

45 

35 

38 

37 

38 

40 

3 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MAX 

75 

72 

65 

67 

60 

65 

66 

69 

69 

69 

65 

75 

78 

76 

67 

75 

72 

70 

3 

MIN 

39 

38 

40 

36 

42 

40 

42 

42 

44 

49 

45 

47 

52 

45 

40 

41 

40 

42 

42 

42 

36 

35 

35 

38 

40 

46 

39 

38 

40 

39 

38 

41 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

69 

77 

69 

54 

63 

58 

58 

60 

65 

65 

69 

70 

70 

73 

78 

71 

60 

67 

9 

36 

41 

33 

24 

31 

44 

33 

40 

39 

41 

40 

40 

46 

45 

42 

40 

41 

41 

44 

40 

29 

29 

31 

34 

36 

41 

37 

40 

36 

33 

29 

37 

3 

TWIN  LAKES 

MAX 

50 

36 

30 

28 

28 

34 

52 

55 

31 

30 

38 

5 

MIN 

10 

10 

-  2 

0 

18 

21 

10 

22 

22 

28 

28 

30 

16 

10 

18 

24 

20 

18 

14 

8 

14 

18 

16 

28 

26 

7 

10 

15 

0 

-  2 

-  2 

14 

7 

UK  I  AH 

MAX 

66 

54 

5  3 

5 1 

5  2 

53 

54 

5 1 

59 

59 

56 

59 

63 

65 

67 

67 

67 

60 

58 

59 

1 

MIN 

34 

37 

25 

28 

28 

42 

46 

49 

50 

51 

54 

48 

34 

32 

32 

32 

30 

36 

34 

28 

29 

39 

31 

46 

47 

42 

48 

40 

32 

35 

3C 

37 

8 

UCLA 

MAX 

74 

82 

78 

66 

7  1 

67 

4 

MIN 

50 

48 

45 

42 

46 

46 

48 

50 

52 

54 

55 

46 

49 

50 

53 

55 

54 

50 

47 

47 

45 

50 

54 

51 

48 

51 

49 

51 

58 

50 

52 

49 

9 

UPLAND 

MAX 

78 

82 

7 1 

6  3 

71 

70 

65 

67 

2 

MIN 

50 

41 

42 

41 

41 

41 

44 

47 

49 

53 

53 

53 

49 

45 

52 

55 

59 

58 

49 

44 

43 

40 

48 

52 

43 

42 

51 

49 

47 

44 

41 

47 

3 

UPPER  LAKE  RS 

MAX 

50 

58 

64 

65 

55 

60 

56 

7 

MIN 

26 

24 

20 

23 

41 

40 

39 

45 

47 

49 

49 

48 

30 

27 

34 

29 

26 

30 

30 

24 

26 

35 

27 

44 

45 

36 

44 

35 

38 

28 

27 

34 

5 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

MAX 

65 

56 

52 

59 

59 

59 

59 

53 

68 

4 

MIN 

40 

36 

31 

31 

34 

41 

43 

51 

51 

54 

54 

55 

45 

42 

43 

42 

36 

40 

35 

36 

37 

41 

42 

42 

50 

42 

44 

43 

38 

39 

37 

41 

8 

VACAVILLE 

MAX 

58 

58 

47 

59 

54 

55 

58 

65 

65 

63 

68 

59 

50 

47 

56 

61 

58 

1 

MIN 

32 

34 

29 

28 

40 

45 

43 

48 

52 

50 

51 

55 

51 

39 

41 

39 

44 

42 

40 

45 

35 

40 

37 

47 

49 

39 

45 

43 

34 

33 

33 

41 

VALVERMO  RS 

MAX 

73 

70 

62 

54 

55 

61 

62 

60 

66 

66 

69 

56 

61 

9 

MIN 

31 

33 

26 

12 

23 

28 

30 

32 

33 

38 

35 

35 

38 

35 

31 

31 

35 

37 

36 

27 

23 

23 

23 

33 

35 

30 

29 

32 

25 

28 

25 

30 

1 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

MAX 

62 

76 

64 

56 

65 

70 

68 

70 

50 

58 

63 

1 

MIN 

26 

29 

20 

16 

25 

37 

33 

34 

36 

39 

35 

35 

40 

32 

32 

35 

34 

35 

35 

32 

21 

25 

24 

30 

37 

34 

26 

34 

25 

30 

21 

30 

5 

VISALIA 

MAX 

63 

50 

63 

70 

73 

74 

61 

51 

50 

61 

0 

MIN 

32 

32 

26 

26 

35 

45 

43 

44 

49 

54 

49 

48 

45 

49 

50 

40 

46 

45 

45 

38 

32 

36 

36 

38 

44 

39 

39 

41 

34 

37 

34 

40 

VISTA 

MAX 

76 

82 

78 

69 

8 

MIN 

39 

46 

46 

36 

44 

50 

43 

45 

45 

45 

43 

42 

48 

44 

40 

48 

48 

43 

46 

47 

41 

37 

36 

37 

42 

49 

41 

37 

40 

37 

40 

42 

VOLTA  PH 

MAX 

67 

45 

59 

64 

62 

64 

6 

MIN 

40 

30 

23 

27 

34 

40 

41 

43 

44 

49 

49 

50 

43 

35 

41 

43 

38 

39 

36 

34 

35 

38 

35 

43 

41 

36 

44 

33 

33 

31 

34 

38 

2 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

MAX 

58 

52 

59. 

0 

MIN 

31 

30 

24 

24 

39 

46 

34 

41 

50 

55 

49 

52 

46 

35 

35 

41 

40 

42 

34 

31 

31 

35 

34 

32 

50 

39 

39 

39 

37 

35 

32 

' 

WALNUT  GROVE 

MAX 

56 

58 

55 

50 

68. 

5 

MIN 

32 

36 

29 

30 

42 

50 

45 

49 

51 

54 

51 

56 

51 

37 

44 

42 

45 

43 

35 

41 

34 

39 

35 

37 

49 

41 

44 

42 

40 

38 

34 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

68 

61 

58 

59 

56 

59 

65 

68 

72 

70 

67 

70 

74 

79 

76 

58 

57 

65 

71 

73 

67 

66 

67 

62 

62 

65. 

7 

MIN 

30 

30 

35 

21 

23 

41 

27 

37 

36 

38 

35 

33 

37 

32 

30 

39 

36 

36 

36 

33 

28 

29 

30 

26 

27 

27 

29 

28 

35 

27 

28 

WASCO 

MAX 

60 

62 

56 

52 

56 

59 

62 

60 

70 

72 

69 

69 

64 

60 

57 

62 

51 

50 

53 

54 

54 

56 

64 

75 

69 

57 

63 

62 

57 

60. 

3 

31 

29 

28 

24 

31 

47 

42 

42 

46 

54 

49 

49 

49 

51 

49 

41 

43 

34 

45 

38 

31 

34 

34 

38 

42 

40 

37 

38 

35 

39 

33 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

72 

64 

59 

56 

54 

60 

60 

60 

63 

68 

68 

69 

63 

58 

62 

65 

70 

60 

62 

60 

62. 

2 

MIN 

35 

37 

32 

31 

31 

47 

45 

46 

50 

55 

56 

54 

51 

43 

41 

41 

42 

39 

36 

38 

36 

38 

39 

40 

45 

42 

42 

43 

36 

38 

36 

41. 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

47 

50 

52 

50 

47 

49 

46 

50 

38 

45 

47. 

2 

MIN 

35 

36 

12 

16 

20 

32 

32 

34 

37 

38 

41 

41 

30 

29 

30 

35 

35 

33 

31 

20 

20 

25 

28 

28 

32 

35 

38 

37 

28 

31 

32 

30. 

WEED  1  S 

MAX 

46 

52 

45 

37 

41 

42. 

9 

MIN 

25 

24 

11 

10 

26 

29 

34 

37 

34 

41 

44 

41 

19 

18 

18 

33 

27 

26 

28 

25 

21 

28 

37 

24 

36 

30 

30 

30 

22 

25 

22 

27. 

WHEELER 

MAX 

62 

60 

56 

55 

67. 

9 

MIN 

34 

32 

32 

35 

43 

47 

49 

50 

53 

54 

55 

48 

39 

42 

45 

42 

42 

46 

47 

36 

43 

45 

43 

52 

52 

46 

51 

42 

39 

39 

39 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

46 

50 

48 

26 

39 

37 

40 

41 

30 

34 

39 

28 

32 

24 

36. 

MIN 

12 

10 

9 

4 

9 

3 

4 

5 

8 

19 

12 

13 

14 

4 

10 

20 

21 

23 

25 

2 

10 

18 

14 

12 

20 

10 

12 

14 

10 

3 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

24 

28 

26 

24 

29 

32 

34 

30 

1  8 

21 

22 

20 

22 

26 

14 

22 

23 

13 

14 

10 

21. 

2 

MIN 

17 

e 

-  4 

0 

8 

4 

2 

9 

14 

16 

13 

16 

9 

8 

16 

22 

20 

22 

12 

-  2 

12 

14 

13 

12 

10 

2 

10 

-  1 

0 

-  6 

0 

8. 

9 

WILLIAMS 

MAX 

51 

53 

57 

51 

46 

55 

58 

56 

53 

60 

63 

58 

62 

62 

52 

58 

52 

59 

56. 

6 

MIN 

41 

42 

30 

28 

37 

42 

41 

43 

50 

55 

56 

54 

48 

36 

41 

43 

41 

39 

39 

39 

34 

40 

40 

43 

45 

40 

45 

39 

38 

33 

36 

2 

WILLOWS 

MAX 

54 

62 

57 

54 

46 

60 

57 

50 

55 

56 

55 

64 

62 

56 

60 

52 

60 

56. 

6 

MIN 

37 

33 

29 

26 

34 

37 

44 

47 

49 

52 

55 

56 

46 

36 

38 

44 

41 

43 

44 

39 

34 

34 

34 

36 

49 

40 

41 

39 

36 

35 

37 

40  • 

2 

WINTERS 

MAX 

63 

66 

60 

50 

52 

58 

60 

65 

62 

57 

51 

54 

58 

59 

56 

57 

5  5 

62 

67 

61 

62 

57 

63 

58. 

9 

MIN 

31 

34 

29 

28 

34 

44 

45 

47 

51 

52 

52 

53 

49 

37 

42 

38 

43 

42 

40 

41 

34 

39 

35 

41 

49 

43 

42 

46 

34 

36 

39 

41  • 

0 

MOODFOROS 

MAX 

55 

46 

31 

46 

40 

42 

43 

52 

52 

49 

56 

49 

62 

62 

36 

52 

56 

52 

51 

45 

49 

43 

46 

38 

34 

46. 
27, 

1 

MIN 

30 

27 

9 

10 

30 

29 

22 

27 

36 

35 

33 

39 

32 

25 

34 

37 

35 

38 

30 

15 

20 

29 

34 

33 

32 

21 

31 

27 

16 

17 

12 

3 

WOODLAND  1  WNW 

MAX 

60 

50 

55 

51 

49 

56 

55 

58 

52 

55 

54 

61 

55 

63 

63 

55 

60 

55 

58 

MIN 

34 

35 

28 

21 

32 

45 

46 

47 

50 

53 

52 

55 

49 

38 

40 

39 

39 

43 

42 

40 

31 

37 

33 

41 

46 

42 

42 

40 

33 

37 

38 

40. 

3 

rORBA  LINDA 

MAX 

70 

69 

70 

60 

65 

67 

72 

76 

71 

7 1 

85 

83 

57 

69 

73 

73 

78 

75 

67 

74 

79 

73 

80 

73 

74 

72. 

5 

MIN 

40 

43 

42 

39 

42 

50 

44 

48 

46 

48 

47 

45 

53 

49 

43 

44 

45 

42 

48 

44 

40 

39 

36 

39 

44 

45 

43 

39 

42 

39 

38 

43. 

5 

YOSEMITE  HP 

MAX 

50 

46 

42 

44 

43 

37 

40 

48 

46 

46 

51 

48 

47 

48 

52 

57 

57 

58 

54 

49 

50 

53 

60 

58 

46 

50 

50 

48 

49 

48 

48 

49. 

1 

MIN 

27 

23 

24 

21 

29 

31 

27 

30 

35 

36 

32 

33 

30 

29 

29 

31 

35 

34 

29 

25 

25 

26 

33 

34 

39 

30 

30 

32 

25 

30 

26 

29. 

7 

YREKA 

MAX 

42 

40 

44 

40 

36 

36 

42 

46 

50 

48 

59 

60 

59 

49 

43 

43 

45 

51 

52 

47 

45 

41 

59 

58 

49 

52 

48 

55 

45 

40 

47. 

4 

MIN 

33 

27 

16 

17 

23 

23 

24 

39 

37 

38 

37 

41 

23 

22 

24 

35 

27 

26 

23 

27 

31 

29 

30 

34 

34 

27 

36 

30 

27 

24 

24 

28. 

6 

8««  r«rer«Dce  note*  follovlng  StatloD  lodex. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
JANUARY  1959 


Station 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.03 

.03 

.03 

.07 

.04 

.  17 

.03 

.07 

.01 

* 

.03 

.00 

.02 

.08 

.05 

.02 

.  01 

.01 

.  01 

.  05 

.  07 

.08 

.  07 

.  00 

.  02 

.  09 

.  09 

.  00 

.  05 

.  06 

.  09 

.06 

.  10 

.10 

.  10 

.  07 

~ 

.  02 

.  08 

" 

.  01 

.  09 

.  00 

.  00 

.  04 

.  07 

.  06 

.03 

.06 

.04 

.  13 

.03 

.20 

.30 

.24 

.10 

.18 

_ 

.04 

.04 

.02 

.08 

.07 

.06 

.11 

.18 

.  17 

.14 

.16 

.21 

.32 

.  17 

.06 

.07 

.08 

.13 

.  18 

.11 

.17 

.19 

.10 

.24 

.12 

148 

215 

89 

1 

20 

36 

1 

6 

0 

25 

13 

3 

37 

3 

1 

1 

1 

30 

135 

97 

2 

1 

0 

40 

51 

141 

50 

178 

81 

112 

26 

55 

53 

47 

44 

47 

51 

51 

52 

55 

59 

58 

55 

61 

57 

57 

58 

59 

62 

53 

51 

54 

58 

64 

74 

64 

63 

67 

58 

62 

61 

62 

31 

33 

30 

30 

35 

34 

36 

42 

41 

44 

43 

42 

45 

41 

38 

40 

39 

40 

43 

31 

24 

27 

26 

31 

38 

45 

31 

44 

27 

33 

25 

.20 

.05 

.05 

.08 

« 

ii. 

.10 

.03 

.07 

.07 

.07 

.14 

.03 

.09 

.10 

.15 

.15 

.  13 

.16 

.07 

.11 

.  13 

.  16 

.09 

.05 

.16 

.  14 

.10 

.12 

.10 

.  18 

38 

48 

40 

33 

37 

14 

43 

29 

39 

35 

26 

16 

35 

19 

23 

29 

39 

25 

34 

37 

32 

31 

32 

16 

29 

39 

36 

16 

44 

31 

30 

.12 

.05 

.08 

.04 

.06 

_ 

.02 

.03 

_ 

.05 

.04 

.05 

.04 

.05 

.05 

.05 

.05 

.  10 

.06 

.07 

_ 

.02 

.06 

.06 

.04 

.05 

.06 

.07 

45 

28 

39 

43 

102 

144 

12 

111 

111 

58 

81 

102 

28 

25 

27 

22 

33 

37 

43 

38 

94 

28 

27 

45 

99 

48 

65 

31 

36 

30 

67 

66 

58 

55 

51 

47 

56 

56 

52 

61 

61 

62 

60 

61 

65 

59 

44 

39 

38 

32 

33 

44 

46 

46 

51 

53 

51 

50 

42 

45 

43 

43 

43 

43 

40 

46 

36 

36 

38 

37 

50 

45 

45 

43 

38 

36 

36 

06 

02 

03 

02 

.  04 

.  04 

.  03 

.  04 

05 

.  06 

.  10 

.  10 

.  06 

.  04 

.  05 

.  02 

.  07 

.  04 

.  08 

.  05 

.  05 

.  12 

21 

176 

49 

36 

136 

46 

59 

118 

103 

65 

23 

150 

40 

33 

36 

47 

33 

37 

69 

iss 

40 

29 

74 

39 

94 

95 

73 

100 

38 

61 

51 

56 

56 

54 

53 

52 

62 

62 

55 

61 

64 

69 

68 

65 

65 

51 

59 

59 

60 

61 

61 

61 

57 

66 

61 

62 

63 

62 

61 

62 

60 

61 

54 

44 

32 

34 

48 

48 

47 

51 

56 

48 

42 

42 

.14 

.12 

.11 

.13 

.13 

- 

.06 

.10 

.15 

.07 

.09 

.07 

.07 

.07 

.12 

.09 

.12 

.09 

.  10 

.15 

.  19 

.  15 

.  09 

.  10 

.09 

.06 

.  14 

.  14 

.  15 

.  16 

.  13 

SO 

48 

71 

65 

73 

185 

59 

121 

95 

60 

25 

30 

46 

47 

47 

52 

41 

37 

33 

88 

74 

76 

44 

40 

44 

74 

55 

104 

71 

72 

SO 

04 

03 

.  02 

.  04 

.  00 

.  04 

.  04 

.  09 

.  00 

.  01 

.  03 

.  01 

.  00 

.  02 

.  03 

.  02 

.  00 

.  01 

.  03 

.  02 

.  04 

.  03 

.  03 

.  03 

.  02 

.  01 

.  05 

.  01 

.  06 

.  03 

.  05 

20 

21 

18 

21 

57 

109 

40 

52 

87 

45 

21 

42 

11 

23 

21 

17 

18 

21 

17 

17 

25 

19 

19 

21 

34 

21 

31 

29 

27 

23 

28 

.03 

.03 

♦ 

* 

.28 

.02 

.05 

- 

- 

- 

- 

- 

.04 

.06 

.03 

.00 

♦ 

* 

.11 

.06 

.05 

.02 

♦ 

♦ 

* 

.21 

.02 

.04 

♦ 

.05 

.08 

15 

22 

* 

* 

199 

130 

103 

* 

+ 

♦ 

502 

* 

163 

20 

15 

7 

* 

* 

61 

27 

16 

6 

* 

4 

4 

201 

61 

71 

4 

54 

23 

.15 

.14 

« 

* 

.35 

.07 

.07 

.08 

.08 

* 

* 

.22 

.07 

.08 

.10 

.10 

.29 

.08 

.  16 

.21 

.  13 

4 

4 

.28 

.13 

.14 

.10 

.  10 

.  10 

41 

39 

• 

* 

259 

120 

60 

41 

47 

* 

* 

124 

48 

64 

64 

47 

* 

♦ 

140 

75 

S3 

57 

49 

+ 

* 

180 

63 

60 

53 

73 

55 

64 

63 

~ 

67 

56 

69 

65 

67 

~ 

70 

67 

67 

68 

68 

71 

61 

66 

63 

63 

67 

69 

68 

67 

68 

67 

37 

42 

43 

46 

46 

46 

48 

48 

50 

52 

46 

46 

46 

48 

43 

38 

38 

41 

45 

42 

43 

44 

38 

.  15 

.20 

.  10 

.  15 

.06 

.09 

.00 

.01 

.  15 

.01 

.15 

.12 

.00 

.06 

.07 

.15 

.28 

* 

.  15 

.28 

.14 

.15 

.  17 

.08 

.12 

.  18 

.  15 

.  14 

.11 

.15 

.45 

18 

2 

124 

35 

21 

14 

19 

7 

0 

0 

4 

8 

5 

27 

6 

4 

1 

5 

12 

114 

4 

0 

20 

0 

7 

42 

21 

10 

70 

45 

55 

68 

63 

60 

58 

54 

52 

58 

58 

66 

65 

71 

70 

73 

69 

70 

68 

68 

66 

61 

61 

61 

58 

64 

64 

65 

67 

63 

71 

68 

65 

65 

46 

42 

40 

32 

32 

32 

41 

46 

50 

54 

56 

51 

54 

54 

50 

50 

47 

48 

44 

44 

43 

44 

42 

42 

42 

49 

49 

46 

48 

44 

45 

.04 

.01 

.06 

.08 

.03 

.08 

.03 

.00 

.  08 

.  01 

.  03 

.  02 

.  06 

.  10 

.03 

.02 

.  01 

.02 

.02 

.  10 

.  12 

.  03 

.03 

.04 

.01 

.  05 

.03 

.00 

.07 

.03 

.09 

14 

22 

32 

49 

53 

177 

47 

108 

147 

79 

22 

62 

75 

66 

8 

8 

20 

23 

19 

141 

115 

16 

22 

20 

44 

43 

5 

69 

28 

65 

75 

* 

.06 

* 

* 

.20 

.05 

.03 

.05 

- 

* 

.05 

.05 

.07 

.03 

.05 

* 

* 

.09 

.08 

.  12 

.07 

.07 

+ 

4 

.18 

.06 

.02 

.07 

.03 

.07 

* 

73 

* 

* 

220 

127 

62 

126 

90 

* 

* 

177 

74 

38 

45 

78 

♦ 

* 

238 

93 

93 

44 

64 

* 

4 

303 

63 

137 

41 

49 

50 

59 

55 

60 

54 

55 

37 

32 

44 

45 

48 

50 

56 

47 

42 

42 

42 

42 

39 

35 

35 

39 

39 

43 

44 

39 

36 

36 

.05 

.03 

.04 

.04 

.00 

.00 

.04 

.17 

* 

* 

* 

* 

* 

.03 

.04 

.02 

.00 

.00 

.00 

.07 

.10 

.04 

.04 

.09 

.00 

.06 

.05 

.00 

.04 

.05 

.  15 

38 

30 

53 

41 

124 

249 

78 

140 

176 

83 

29 

79 

58 

24 

27 

23 

32 

23 

30 

50 

61 

50 

28 

39 

75 

72 

38 

85 

44 

42 

42 

.07 

.04 

.06 

.03 

.08 

.00 

.17 

.09 

.11 

.04 

.04 

.11 

.01 

.07 

.04 

.03 

.02 

.01 

.02 

.02 

.05 

.03 

.03 

.08 

.  10 

.04 

.05 

.04 

.13 

.06 

.05 

25 

29 

48 

32 

87 

174 

150 

65 

92 

113 

69 

70 

64 

37 

34 

16 

22 

28 

21 

15 

32 

19 

24 

45 

55 

46 

49 

34 

72 

34 

49 

36 

36 

31 

31 

44 

45 

47 

52 

52 

52 

50 

51 

49 

48 

49 

45 

45 

46 

45 

40 

35 

35 

40 

38 

43 

40 

40 

44 

37 

43 

35 

.  15 

.  15 

.  08 

.  07 

.  14 

.  17 

.  19 

.  18 

.  17 

.  14 

.  08 

.  15 

.  09 

.  12 

.  08 

100 

52 

65 

153 

60 

50 

70 

100 

190 

64 

86 

135 

40 

65 

70 

61 

51 

50 

40 

64 

62 

54 

58 

62 

62 

61 

68 

60 

59 

59 

60 

41 

45 

45 

46 

36 

35 

42 

41 

45 

52 

44 

47 

44 

38 

36 

40 

* 

♦ 

* 

.32 

* 

♦ 

* 

* 

.20 

* 

* 

* 

* 

* 

4 

.20 

.4 

4 

4 

4 

4 

4 

.29 

4 

4 

.18 

• 

* 

* 

» 

* 

* 

270 

* 

* 

• 

* 

« 

• 

200 

* 

* 

* 

4 

4 

325 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

370 

4 

♦ 

95 

.  05 

.  09 

.06 

* 

.  15 

.  10 

.  04 

.  09 

.  10 

.  06 

.  02 

.  05 

.  04 

.  05 

.  04 

.  05 

.  03 

.  04 

.  05 

.  06 

.  10 

.  05 

.  05 

10 

.  06 

.13 

.14 

05 

13 

10 

15 

*  34 

38 

64 

46 

103 

i30 

71 

78 

71 

95 

50 

ii2 

*  48 

*  58 

'  29 

*  30 

*  43 

*  42 

*  28 

40 

76 

31 

'  27 

40 

67 

92 

61 

'  59 

80 

'  56 

'  77 

.03 

.05 

.05 

.04 

.03 

.02 

.02 

.06 

.06 

.04 

.03 

.03 

.02 

.02 

.01 

.04 

.02 

.04 

8 

18 

9 

6 

15 

6 

80 

74 

92 

53 

62 

37 

18 

16 

3 

2 

6 

13 

27 

10 

11 

6 

8 

3 

6 

39 

12 

'e 

11 

16 

.01 

.04 

.04 

.05 

.03 

.07 

.07 

.05 

.05 

.07 

.04 

.07 

.05 

.03 

.02 

.02 

.00 

.01 

.03 

.10 

.04 

.03 

.05 

.03 

.04 

.06 

.03 

.06 

.05 

.06 

.06 

2 

42 

19 

32 

204 

185 

108 

128 

195 

65 

59 

80 

44 

23 

21 

19 

39 

22 

25 

147 

31 

19 

29 

30 

68 

40 

58 

76 

22 

72 

49 

.  05 

.  04 

.  05 

.  01 

.  07 

.  02 

.  07 

14 

15 

20 

14 

137 

76 

20 

96 

94 

16 

18 

39 

21 

13 

13 

20 

22 

23 

16 

63 

32 

19 

15 

45 

30 

29 

17 

33 

17 

19 

17 

62 

59 

54 

51 

45 

46 

54 

53 

53 

61 

63 

61 

61 

64 

61 

58 

60 

58 

59 

57 

56 

52 

51 

56 

55 

61 

63 

55 

61 

54 

60 

42 

38 

29 

29 

31 

43 

43 

46 

50 

53 

52 

52 

48 

45 

45 

46 

44 

44 

41 

37 

34 

34 

36 

46 

49 

44 

45 

44 

39 

39 

36 

.03 

.14 

.10 

.07 

.05 

.03 

.07 

.07 

.00 

.00 

.03 

.01 

.01 

.07 

.03 

.03 

.06 

.09 

.04 

4 

.22 

.09 

.10 

.12 

.09 

.09 

.09 

.09 

4 

.26 

.10 

* 

.07 

♦ 

* 

.15 

.07 

.05 

.04 

.05 

* 

* 

.05 

.08 

.04 

.02 

.03 

* 

* 

.11 

.04 

.06 

.06 

.03 

4 

4 

.10 

.03 

.04 

.06 

.02 

(S.20 

« 

29 

4 

* 

135 

112 

30 

85 

124 

* 

138 

50 

3 

35 

32 

* 

♦ 

140 

35 

17 

24 

15 

4 

4 

114 

35 

35 

19 

14 

lil04 

.02 

.  00 

.  02 

.  03 

.  09 

.  11 

.  07 

.  02 

.  01 

04 

.  02 

01 

01 

02 

01 

06 

03 

04 

07 

03 

05 

02 

05 

02 

12 

09 

55 

36 

56 

98 

318 

575 

199 

318 

501 

344 

118 

200 

76 

io5 

io5 

54 

79 

29 

45 

38 

159 

59 

30 

182 

157 

58 

82 

io3 

55 

70 

75 

* 

.04 

* 

.12 

.02 

.00 

.08 

.03 

.02 

.04 

.06 

.03 

* 

* 

.24 

.07 

.05 

.03 

.04 

4 

4 

.13 

.03 

.00 

.06 

.04 

iS.  12 

.10 

♦ 

♦ 

.51 

♦ 

.36 

* 

* 

.19 

.16 

.13 

4 

.31 

♦ 

4 

4 

4 

.21 

4 

4 

.17 

(i.l3 

* 

15 

« 

445 

* 

* 

470 

* 

210 

* 

70 

* 

* 

80 

4 

90 

4 

4 

4 

4 

4 

260 

4 

♦ 

130 

6  40 

- 

78 

- 

- 

- 

62 

- 

- 

61 

- 

- 

- 

68 

- 

- 

66 

- 

- 

62 

- 

65 

- 

- 

- 

- 

- 

73 

- 

- 

66 

39 

34 

49 

48 

- 

42 

- 

- 

41 

38 

45 

- 

38 

- 

.18 

.09 

.05 

.08 

_ 

.04 

.04 

.04 

.06 

.06 

.06 

.06 

.06 

.09 

.12 

.10 

.  10 

.08 

.06 

.15 

.10 

.09 

.10 

.10 

.06 

.17 

.12 

.  11 

.  14 

.  13 

.21 

.07 

.06 

.07 

.07 

.  02 

.  02 

.  04 

.  01 

.  04 

.  11 

.  11 

.  07 

.  14 

.  13 

.  14 

.  10 

.  07 

.  04 

.  06 

.  03 

.  01 

.  01 

.  01 

.  02 

.  12 

.  03 

.  11 

.  00 

.  00 

.  00 

.  06 

.  09 

.  05 

.  05 

,  05 

.  02 

.  12 

.  09 

.  09 

.  06 

.  05 

.  02 

.  00 

.  19 

.OC 

.  08 

.  01 

.  04 

26 

77 

108 

73 

21 

27 

21 

62 

34 

68 

18 

52 

60 

115 

26 

10 

67 

10 

26 

62 

88 

46 

35 

23 

10 

17 

12 

38 

40 

69 

60 

.  02 

.  02 

.  04 

.  05 

.  05 

.  03 

.  00 

.  00 
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.  02 

.  04 

.  04 

.  03 

.  02 

.  07 

.  oo 

.  03 

.  04 

.  07 

.  04 

.  04 

.  06 

15 

30 

35 

20 

165 

120 

95 

'so 

155 

35 

50 

70 

30 

25 

15 

15 

25 

20 

25 

85 

20 

20 

70 

25 

45 

45 

55 

30 

55 

50 

51 

54 

52 

50 

46 

55 

55 

51 

66 

64 

65 

64 

65 

62 

56 

53 

49 

50 

51 

56 

54 

54 

57 

56 

51 

52 

5S 

62 

58 

60 

59 

37 

37 

32 

32 

.07 

.00 

.11 

.00 

.00 

.20 

.00 

.03 

.16 

.02 

.00 

.10 

.05 

.05 

.03 

.02 

.02 

.03 

.00 

.15 

.11 

.05 

.00 

.04 

.07 

.13 

.00 

.09 

.07 

.  15 

.07 

21 

43 

42 

25 

223 

123 

78 

171 

199 

26 

37 

59 

67 

34 

21 

16 

43 

31 

42 

159 

28 

24 

27 

16 

114 

108 

111 

80 

48 

86 

60 

.17 

.16 

.13 

.10 

.03 

.12 

.05 

.10 

.05 

.06 

.06 

.11 

.09 

.14 

.12 

.08 

.06 

.05 

.00 

.07 

.05 

.13 

.06 

.00 

.11 

♦ 

146 

86 

64 

23 

72 

45 

114 

95 

148 

89 

115 

45 

135 

20 

33 

13 

21 

95 

91 

53 

92 

56 

5 

27 

39 

16 

48 

68 

44 

100 

* 

.15 

* 

* 

.42 

.02 

.15 

* 

* 

* 

.05 

* 

* 

4 

4 

.15 

4 

.15 

.20 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

12 

42 

45 

12 

147 

42 

64 

75 

117 

38 

29 

42 

72 

12 

7 

13 

15 

18 

18 

173 

14 

25 

11 

8 

71 

40 

35 

63 

20 

24 

278 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 
AVENAL  9  SSE 
BACKUS  RANCH 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BERRYESSA  LAKE 

BURLINGAME 

CACHUMA  DAM 
CAMP  PARDEE 
CHICO  EXP  STA 
CHULA  VISTA 

COW  CREEK 

DAVIS  AGH  COLLEGE 
DUTTONS  LANDING 

FOLSOM  DAM 
FHIANT  GOVT  CAMP 

HAMILTON  AFB  1  E 

JOICE  ISLAND 
KETTLEMAN  CITY  1  SSW 
LAKESHORE 
LODI 

HONTICELLO  DAM 

NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKDALB  WOODWARD  DAM 
PLACERVILLE  ITG 
RICHMOND  FIELD  STA 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
SALT  SPRINGS  PH 
SHASTA  DAM 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

TRACY  PUMPING  PLANT 
TURNTABLE  CREEK 
WALNUT  GROVE 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP. 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 


MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO 
i  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 
See  reference  notea  loUowing  Station  Index- 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIPORHIA 
JANUARY  1959 


Day  of  month 


1      2      3      4      5      6  7 


9     10     11     12    13    14     IS     16    17    18     19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


ALTUHAS  RS 

BIG  BAR  RS 

BIG  BEAR  LAKE  DAH 

BIG  CREEK  PB  NO  1 

BISHOP  WB  AP 

BLUE  CANYON  WB  AP 

BOCA 

BRIDGEPORT 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CANYON  DAM 
CHESTER 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 
DOYLE  5  SSE 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

FOREST  GLEN 

FORT  B I DWELL 

GRANT  GROVE 

HAPPY  CAMP  RS 

EETCB  HETCHY 

HUNTINGTON  LAKE 

JESS  VALLEY 

IJANZANITA  LAKE 

MC  CLOUD 

MINERAL 

MITCHELL  CAVERNS 
MONO  LAKE 

MT  SHASTA  SKI  BOWL 
MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

MT  WILSON  FC  338  B 

WINCY  RS 

SHASTA  DAM 

SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RS 

SODA  SPRINGS 

30  ENTRANCE  YOSEHITE  NP 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

SQUIRREL  INN  NO  2 

STRAWBERRY  VALLEY 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  END 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


23.0 
5 


19.5 
20 


lao 

10 

3.0 

3 

1.0 
1 

10.4 
20 

9.0 


15.3 
18 


3.4 
T 

1.0 


0.5 
1 


2.0 
1 


2.0 

2 


19.0 

19 


0.5 
13 

2.0 


0.5 
3 

2.0 


1.0 
1 

16.0 
25 

28.2 
18 
1.3 


4.0 


27.3 
24 

11.5 
20 

T 

15.0 
11 


21.029.016.026.0 


2.0 

2 


5.0 
3 


1.4 
2 


2.0 
119 


T 
127 


2 

0.2 


1.0 
1 


8.0 

5 


0.5 
1 


See  reference  notes  following  Stabon  Index- 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
JANUARY  1959 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

25 

26 

28 

29 

30 

SUSANVILLE  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

TABLE  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

8.0 

8 

T 

7 

6 

5 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

TAHOE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

1 

1 

3.0 

4 

19.0 

23 

21 

19 

8 

4 

3 

1 

4 . 0 
4 

T 

4 

3 

2 . 0 
5 

5 

1.0 
6 

6 

TULELAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

2 

1 

- 

- 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

8 

8 

8 

12.0 
20 

15.0 
35 

30 

T 

29 

3.0 
30 

2.0 
31 

27 

T 

26 

25 

24 

24 

24 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

22 

3.0 

25 

5.0 
30 

29 

1.5 
31 

1.0 
31 

T 
30 

T 
30 

T 

30 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

9 

7 

6 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

1 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
3 

10.0 
7 

4 

3 

T 

T 
T 

T 

T 

YOSEHITE  NATIONAL  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

5 

3 

2 

1 

T 

YREKA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.8 

2.0 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
P  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

o 

station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  m.le 

Date  of 
fastest  mile 

4:00A  PST 

H 
in 
0. 

< 

o 
o 

o 

4:  OOP  PST 

10: OOP  PST 

Trace 

60-10 

.10-49 

66 -OS 

661-001 

2,00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

ENE 

10 

5.3 

++35 

SE 

5 

82 

70 

56 

76 

0 

4 

1 

0 

0 

0 

5 

6.8 

BISHOP  WB  AIRPORT 

45 

33 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

2 

5.8 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

9.8 

40 

WSW 

28 

55 

0 

2 

2 

2 

5 

2 

13 

7.0 

BURBANK  WB  AIRPORT 

S 

10 

2.7 

++23 

NNW 

3 

69 

52 

41 

68 

1 

0 

0 

0 

2 

0 

3 

4.9 

EUREKA  WB  CITY 

8.3 

35 

SE 

4 

1 

8 

7 

2 

3 

0 

21 

45 

8.1 

FRESNO  WB  AIRPORT 

E 

12 

5.6 

25 

SE 

5 

92 

81 

65 

87 

6 

4 

5 

0 

0 

0 

15 

49 

7.1 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

W 

16 

6.2 

++32 

SSW 

6 

77 

61 

61 

79 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

2 

5.5 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

6.0 

32 

SE 

6 

69 

54 

52 

72 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

2 

81 

4.2 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

80 

72 

3 

1 

5 

3 

2 

3 

17 

7.5 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

SSE 

15 

7.7 

++40 

SSE 

5 

84 

76 

64 

79 

3 

5 

1 

3 

1 

0 

13 

6.9 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

SSE 

23 

10.9 

35 

SE 

12 

81 

74 

58 

76 

4 

5 

5 

2 

0 

1 

17 

50 

7.4 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SSE 

17 

8.7 

56 

SW 

5 

88 

81 

69 

83 

6 

4 

1 

3 

2 

0 

16 

45 

7.5 

SANDBERG  WB 

14.9 

++46 

NNW 

28 

54 

0 

2 

0 

1 

1 

0 

4 

5.0 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

NE 

10 

5.4 

29 

SE 

6 

77 

57 

60 

80 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

80 

4.8 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

13 

7.7 

38 

SE 

5 

84 

77 

66 

SO 

3 

3 

4 

1 

1 

0 

12 

7.0 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

7.6 

40 

SE 

5 

83} 

1 

5 

4 

2 

1 

0 

13 

62 

SAN  JOSE 

W 

26 

5.7 

35 

SE 

5 

68 

1 

4 

6 

0 

1 

0 

12 

42 

5.7 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

14 

6.9 

++28 

SE 

5 

79 

58 

58 

75 

1 

2 

2 

0 

1 

0 

6 

4.8 

t  8:00  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION   IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1959 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557 
Federal  Office  Building,   50  Fulton  Street,   San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months    will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  In  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches 
and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the 
"Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  In  the  station  name, 
and  also  Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  loca- 
tion.    Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 


Water  equivalent  values  published  in  the     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"     Table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,     or  Ice  on  the 
ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently  occasional  drift- 
ing and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall" 
Table  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  Ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table, and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times 
in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  F.A.A.  Stations. 
For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4; 00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m. 
PST,   and  Blue  Canyon  WB  AP  at  5:30  a.m. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indi- 
cate the  following: 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later 
In  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin, 


G    "Soil  Temperature"  Table. 


H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 


J     "Supplemental  Data"  Table, 

S    Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,  made  at  irregular  Intervals,     are  published  in  the  July  or  August 
issues,  or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Sta- 
tion Index. 


+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 


♦  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates 
that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
All    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new 
snowfall . 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.  See  "Dally  Temperature" 
Table  for  detailed  daily  record.  Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  tor 
a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 
later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:       20  cents  per  copy,     monthly  and  annual;     $2.50  per  year.       (Yearly  subscription     includes  the    Annual  Summary  ) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscrip- 
tions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  ^"''/^e  MONTHLY  CLI- 
MATOLOGICAL DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C. 


latest  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents 
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JiUIUJUtY  1959 


JAVnABT  1959 


JANUARY  1959 


JANUARY  1959 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

1  DRAINAGE  i 

< 

LONGITODE 

X 

o 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP.  1 

> 
u 

SPECIAL  1 

ACTON  ESCONOlOO  FC26iaE 

0014 

LOS  ANGELES 

29 

34  30 

118  17 

2920 

5P 

J  C  FASSOLD 

AOIN  RANGER  STATION 

MODOC 

21 

41  12 

120  57 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

AiOEHPOINT 

008S 

HUMBOLOT 

40  11 

123  36 

9A 

MRS  CORA  C  OLSEN 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  446 

0115 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

lie  33 

2367 

5P 

J  SPRECHER 

ALPINE 

SAN  DIEGO 

33 

32  50 

SS 

SS 

ALPINE  FIRE  OEPT 

ALTaDENA 

LOS  ANGELES 

34  11 

1125 

5P 

RUBIO  CANON  L*W  ASN 

ALtUftAS  RANGER  STATION 

MODOC 

4365 

6A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  BEROINO 

34  33 

115  45 

620 

NAT  CHLORIDE  OF  AM 

ANGIOLA 

02C4 

TULARE 

35  59 

119  29 

205 

5P 

ANGIOLA  ELEV  *  WHSE 

ANCWIN  PAC  UNION  COL 

NAPA 

17 

38  35 

122  26 

1815 

6P 

PACIFIC  UNION  COL 

ANTIOCH  1  E 

CONTRA  COSTA 

38  00 

46 

6P 

EDWARD  C  JENNINGS 

ANTiocH  Pumping  plant  s 

0232 

CONTRA  COSTA 

27 

37  59 

121  44 

60 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

anza 

RIVERSIDE 

3915 

CORPS  OF  ENGINEERS 

APACHE  CAMP 

0239 

30 

34  52 

119  21 

KERN  CO  ROAD  CAMP 

ARROYO  SECO 

MONTEREY 

24 

36  14 

121  29 

600 

CHARLES  M  HERBERT 

ARROYO  SECO  RS  FC  508  C 

0327 

LOS  ANGELES 

13 

118  10 

1220 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASH  MOUNTAIN 

03<.3 

TULARE 

9 

36  29 

118  60 

1698 

SA 

BA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

0355 

ORANGE 

26 

33  56 

117  53 

350 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ATLAS  fiOAO 

0372 

NAPA 

17 

36  25 

122  15 

1735 

GLADYS  A  DUIRA 

AlWELL  CCC  CAMP 

0374 

TULARE 

36  26 

lie  40 

6400 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUBERRY 

FRESNO 

37  05 

2003 

4P 

UNION  ELEM  SCHOOL 

AUQURN 

03B3 

PLACER 

^1 

38  54 

121  04 

1297 

7A 

7A 

DAN  BARBER 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0395 

LOS  ANGELES 

33 

33  21 

118  20 

0 

HARBOR  MASTER 

AVENAL  9  SSE 

0399 

35  54 

120  03 

550 

6A 

eA 

TIDEWATER  OIL  CO 

A2USA  CITY  PARK  FC  143 

0410 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

117  54 

605 

5P 

CORNELIUS  SMITH 

BACKUS  RANCH 

0418 

KERN. 

34  57 

116  11 

2645 

5P 

5P 

5P 

GEORGE  L  TUfiCOTT 

BADGER 

0422 

TULARE 

36  38 

119  01 

3030 

MRS  LUCILLE  E  WEODLE 

BADGER  PASS 

0't25 

MARIPOSA 

37  40 

119  40 

7300 

s 

US  NAT  PARK  SERVICE 

0<>36 

SAN  BERDINO 

35  16 

116  04 

940 

L  E  METHENY 

BAKEf!  9  NNW 

0'.37 

SAN  BERDINO 

35  23 

116  07 

1045 

L  A  WTR  ♦  PwR  OEPT 

BAHEfiSf IELD  WB  AIRPORT 

KERN 

35  25 

494 

:  ~' 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BALCM  POWER  HOUSE 

0449 

FRESNO 

11 

36  56 

119  05 

1720 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

0468 

TEHAMA 

23 

39  56 

122  47 

6500 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BARNESON  PARK 

0509 

ORANGE 

26 

33  56 

117  51 

600 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

6ARRETT  0AM 

0514 

SAN  DIEGO 

33 

32  41 

116  40 

1623 

7A 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

BARSTOW 

0519 

SAN  BEROINO 

15 

34  54 

117  01 

*P 

SO  CALIF  WATER  CO 

BATES  RIDGE 

0543 

SNTA  BARBARA 

30 

34  55 

119  54 

:;300 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

BEAUMONT 

0606 

RIVERSIDE 

28 

33  56 

116  59 

2580 

8A 

BEAUMONT    IRfllG  01  ST 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

0607 

RIVERSIDE 

26 

33  59 

116  68 

3045 

7A 

7A 

BEAUMONT    1RRI6  OIST 

BEAUMONT    1  £ 

0609 

RI VERSI DE 

33  56 

116  67 

2600 

2P 

2P 

U  S  WB  OBSERVER 

BEEHIVE  MEADOW 

TUOLUMNE 

38  00 

6500 

HEICH  HETCHY  WIR  SUP 

6EL  AIR  FC  10 

0619 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

118  27 

540 

5P 

T  J  LE  BLANC 

BEN  LOMOND 

0674 

SANTA  CRUZ 

37  05 

122  06 

504 

5P 

5P 

MRS  NELSON  T  SHAW 

BENSONS  FERRY 

0662 

SAN  JOAOUlN 

16 

38  15 

121  26 

17 

7A 

DAVID  P  CAMERON  JR 

BERKELEY 

0693 

ALAMEDA 

37  52 

122  15 

299 

6P 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

BERRYESSA  LAKE 

NAPA 

23 

38  33 

122  14 

460 

7A 

7A 

7A 

LARRY  D  GRINOHEIM 

BESWICK  7  S 

0715 

SISK  1  YOU 

12 

41  52 

122  14 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BIEeER 

0731 

LASSEN 

21 

41  07 

121  08 

4130 

aiG  BAR  RANGER  STATION 

0738 

TRINITY 

35 

40  45 

123  15 

1246 

BA 

eA 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE  0AM 

0742 

SAN  BEROINO 

28 

34  14 

6615 

5P 

KENNETH  V  SIMPSON 

BIG  CREEK  PM  NO  1 

FRESNO 

37  12 

4928 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

BIG  OALTON  dam  FC223e-£ 

0758 

LOS  ANGELES 

26 

34  10 

117  49 

1575 

5P 

0  E  WILSON 

61G  PINE  CREEK 

0767 

INYO 

19 

37  08 

118  28 

.0000 

VAR 

OEPT  WATER  RESOURCES 

BIG  PINES  PARK  FC  83 

0779 

LOS  ANGELES 

34  23 

117  41 

6860 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SUR  STATE  PARK 

MONTEREY 

36  15 

121  47 

235 

8A 

STATE  PARK  SERVICE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FCA6D-E 

LOS  ANGELES 

34  le 

lie  11 

2315 

5P 

WILLIAM  L  CROKE 

BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL 

0816 

LOS  ANGELES 

13 

3*  11 

118  3r 

722 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 

0821 

FRESNO 

11 

37  06 

U8  34 

11040 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  we  AIRPORT 

0822 

INTO 

37  22 

118  22 

4108 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BISHOP  UNION  CAR6I0E 

0824 

INTO 

19 

37  22 

lie  43 

9390 

3P 

3P 

UNION  CARBIDE  CO 

BLACK  MOUNTAIN  2  HSW 

SANTA  CLARA 

37  19 

2275 

TOM  T  NOZAKl 

BLACKS  MOUNTAIN 

0867 

LASSEN 

21 

40  46 

121  12 

7200 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 

0870 

LASSEN 

40  44 

121  15 

5600 

7A 

u  S  FOREST  SERVICE 

BLUE  CANTON  W6  AIRPORT 

0B97 

PLACER 

0 

39  17 

120  42 

5280 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 

0903 

HUMBOLDT 

17 

40  55 

123  49 

975 

9A 

JOSEPH  E  STAPP 

PBLYTHE 

0924 

33  37 

114  36 

26S 

6P 

6P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE  7  W 

092  5 

RIVERSIDE 

33  37 

114  43 

390 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

0927 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

114  43 

390 

MIO 

FEO  AVIATION  AGENCY 

BOCA 

0931 

36 

39  23 

120  06 

5532 

6A 

8A 

eA 

HAROLD  M  PABST 

BONITA 

0968 

SAN  DIEGO 

33 

32  40 

117  02 

105 

5P 

R  H  ALLEN 

BORREGO  DESERT  PARK 

SAN  OIEGO 

33  16 

850 

CORPS  OF  ENGINEERS 

80RREG0  SPRINGS  3  NNE 

0986 

SAN  OIEGO 

I 

33  17 

116  21 

625 

6A 

8A 

Dl  GIORGIO  FRUIT 

BOULDER  CREEK 

LOCATELLI  RANCH 

1005 

SANTA  CRUZ 

37  09 

122  12 

2175 

VINCENT  0  LOCATELLI 

BOULEVARD 

SAN  DIEGO 

32  40 

116  17 

3400 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BOUQUET  CANYON 

1013 

LOS  ANGELES 

13 

34  35 

118  21 

3000 

HID 

L  A  WTR  *  PWR  OEPT 

BOWMAN  DAM 

loie 

8 

39  27 

120  40 

5347 

5P 

5P 

NEVADA    IRRIG  Dl ST 

BRADLEY 

MONTEREY 

24 

35  52 

120  48 

540 

eA 

ALBERT  C  RlSl 

BRAWLEY  2  SW 

IMPERIAL 

32  57 

115  33 

-100 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

BRAT   10  WSW 

S  ISK I  YOU 

12 

41  34 

122  08 

5759 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

brea  berry  and  imperial 

ORANGE 

33  55 

350 

CORPS  OF  ENGINEERS 

brea  city 

1056 

ORANGE 

26 

33  55 

117  54 

350 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

brea  dam 

1057 

ORANGE 

26 

33  53 

117  56 

276 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD  b  SW 

1060 

CONTRA  COSTA 

27 

37  53 

121  47 

325 

VERNON  R  CAKE8REA0 

BRIDGEPORT 

1072 

MONO 

38 

3B  15 

119  14 

6470 

6P 

6P 

BRUCE  L  60ELK 

BfllOGEPORI  RANGER  STA 

1076 

MONO 

36 

38  16 

119  17 

6550 

U  S  FOREST  SERVICE 

1080 

HUMBOLDT 

40  31 

123  49 

2050 

8A 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

YOLO 

23 

38  46 

122  09 

350 

9A 

MRS  JOYCE  A  FARNHAM 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

1130 

BUTTE 

39  41 

121  20 

3560 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

1133 

PLACER 

1 

39  00 

120  35 

4600 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRYSON 

MONTEREY 

^8 

35  48 

925 

ERNEST  A  WEFERLING 

BUCKS  LAKE 

1161 

PLUMAS 

39  54 

121  12 

5200 

MRS   FAYE  D  MC  HUGH 

BUENA   VI STA 

1170 

SAN  BENITO 

20 

36  46 

121  11 

1640 

MRS  LOLA  F  GALLI 

BULLARDS  BAR  PWR  HOUSE 

iiao 

YUBA 

8 

39  25 

121  09 

P  G  ♦  E  COMPANY 

BURBANK  FIRE  D£P  FC226B 

1192 

LOS  ANGELES 

13 

116  18 

680 

5P 

CHIEF  W  J  TAYLOR 

'BURBANK  WB  AIRPORT 

1194 

LOS  ANGELES 

13 

34  12 

lie  22 

699 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BURLI NGAME 

SAN  MATEO 

37  35 

122  21 

10 

4P 

CITY  OF  BURLINGAME 

BURNEY 

1214 

SHASTA 

21 

40  53 

121  40 

3127 

SA 

6A 

RUTH  C  ESTES 

BURTON  RANCH 

1216 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  05 

560 

8A 

MRS  MAR  STIRTON 

BUTTONWILLOW 

KERN 

10 

35  24 

119  26 

268 

8A 

BA 

BUENA  VISIA  w  S  DIST 

CABAZON 

RIVERSIDE 

33  55 

1815 

JAMES  A  WAKELAND 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

1252 

SAN  DIEGO 

33 

32  40 

117  14 

410 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

cacmuma  dam 

1253 

SNTA  BARBARA 

32 

34  35 

119  59 

781 

8A 

8A 

U  5  BUR  RECLAMATION 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1272 

SAN  BERDINO 

34  23 

4780 

SAN  BERDINO  CO  FCD 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

CALAVERAS 

36  17 

120  19 

6A 

8A 

CAL  DIV  BEACH  *  PKS 

CALAVERAS  RANGER  SIA 

1260 

CALAVERAS 

36  12 

334? 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALEXICO  2  N£ 

IMPERIAL 

32  41 

115  28 

12 

5P 

IMPERIAL   IRRlG  OIST 

CALIFORNIA  HOT  SPRGS  RS 

1300 

TULARE 

35  52 

lie  41 

2975 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALISTOGA 

1312 

17 

38  35 

122  35 

365 

JOSEPH  J  SCHOLL  JR 

CALLAHAN   RANGER  STATION 

1316 

S  I  SKI  YOU 

12 

41  18 

122  46 

3136 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  ANGELUS 

SAN  BERDINO 

34  09 

5800 

JOSEPH  HOLl 

CAMPO 

1424 

SAN  DIEGO 

32 

32  37 

116  26 

2612 

5P 

5P 

ARCHIE  C  LEACH 

CAMP  PARDEE 

CALAVERAS 

16 

38  15 

120  51 

656 

8A 

E  BAY  MUN  UTL  OIST 

CAMP  PIONEER  SKI  SMLTER 

1433 

SIERRA 

8 

39  38 

120  34 

5565 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

1'.44 

SN  LUIS  08P0 

35  20 

120  41 

615 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPIONVlLLE  HANGER  STA 

8 

39  27 

121  03 

2745 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  WISHON 

TULARE 

9 

36  11 

118  40 

3800 

JESS  L  BURLESON 

CANBT  RANGER  STATION 

1476 

MOOOC 

21 

41  27 

120  52 

4312 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAN06A  PARK  PIERCE  COL 

14S4 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

794 

PIERCE  JR  COLLEGE 

CANTIL 

KERN 

35  16 

117  56 

2010 

6P 

6P 

POSTMASTER 

CANYON  DAM 

1497 

PLUMAS 

8 

40  10 

121  05 

4555 

5P 

5P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

CARBON  CANYON  GILHAN 

1518 

ORANGE 

26 

33  56 

117  48 

1776 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  BERDINO 

26 

33  57 

117  48 

1175 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CATHAY    BULL  RUN  RANCH 

1586 

MARI POSA 

27 

37  24 

120  03 

1425 

9A 

MM  H  ALISON 

CAZADERO 

1602 

SONOMA 

22 

38  32 

123  07 

1040 

5P 

MRS  HAZEL  L  BOHOTRA 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 

1606 

SISKIYOU 

41  06 

123  03 

3000 

6P 

KENNETH  fi  JACOBSON 

CEDAR  GROVE 

160% 

FRESNO 

11 

36  47 

116  40 

4650 

US  NAT  PARK  SERVICE 

CEDARVILLE 

MODOC 

18 

41  32 

120  10 

4672 

8/ 

8A 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE 

BUTTE 

23 

39  47 

121  40 

ap 

BP 

P  G  ♦  E  COMPANY 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

39  29 

121  14 

2575 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHAISWORIM  HEYNEMANN 

RANCH 

IbT, 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

1000 

7/ 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHAISWORIH  FC  2*1  0 

LOS  ANGELES 

lie  36 

LONNIE  8ATWAY 

CHAISWORIH  RESERVOIR 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

118  37 

665 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1691 

TUOLUMNE 

37 

37  56 

119  55 

4765 

HETCH  HETCH  WTB  SUP 

CHESTER 

1700 

PLUMAS 

8 

40  18 

121  13 

4530 

MRS  C  B  KROEKER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

1715 

BUTTE 

23 

39  42 

121  47 

4F 

US  PLANT    INTRO  GRON 

CMHTENOEH  PASS 

1739 

SAN  BENITO 

36  54 

121  36 

125 

VICTOR  L  HASKIN 

CHOLAME  HATCH  RANCH 

1743 

24 

35  41 

120  12 

1975 

EVERETT  C  HATCH 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

3 

LONGITUDE 

Z 

O 
P 

5 

OBSERVAHON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP. 

EVAP. 

a 

S| 

ii 

CHUCHUPATE  ranger  STA 

VENTURA 

34  48 

6250 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULA  VISTA 

1758 

SAN  DIEGO 

33 

32  36 

117  06 

8A 

SA 

SA 

WESTERN  SALT  COMPANY 

CISCO  RANGER  STATION 

1766 

PLACER 

8 

39  18 

120  31 

5739 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLAREMONT   POMONA  COL 

1779 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

117  43 

1201 

6P 

F  P  BRACKETT  OBSY 

CLARKSBURG 

1784 

YOLO 

23 

38  25 

121  32 

14 

BA 

AHER  CRYSTAL  SUG  CO 

CLEARlAKE  HIGHLANDS 

1806 

LAKE 

23 

38  57 

122  39 

1320 

12M 

12M 

MRS  VERA  A  GUST  IN 

CLOVERDALE   3  SSE 

SONOMA 

22 

36  46 

122  59 

320 

8A 

BA 

ARTINO  MUZZIN 

CLOVERDALE   11  W 

1640 

22 

123  13 

1750 

FRANK  S  ORNBAUN 

CLOVER  MEADOWS  GS 

1644 

MADERA 

27 

37  32 

119  17 

7002 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

C0ALIN6A 

1864 

FRESNO 

27 

36  09 

120  21 

671 

IIP 

IIP 

COALINGA  FIRE  OEPT 

COALINGA   1  SE 

FRESNO 

36  06 

663 

UNION  OIL  COMPANY 

COALINGA    14  NW 

1669 

FRESNO 

27 

36  14 

120  34 

1640 

5P 

MRS  CHARLES  HOWELL 

COLBYS  FC   53  0 

1896 

LOS  ANGELES 

13 

34  18 

116  07 

3675 

4P 

E   R  SHINN 

COLD  SPRINGS  CAMP 

MONTEREY 

36  13 

121  41 

3280 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

1907 

SHASTA 

23 

40  24 

122  09 

420 

7A 

U  S  F  ♦  W  L  SERVICE 

1912 

PLACER 

8 

39  06 

120  58 

2418 

SOUTHERN  PACIFIC  CO 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

YUBA 

39  20 

121  11 

666 

eA 

P  G  ♦  E  COMPANY 

COLUSA  I  SSW 

1948 

COLUSA 

23 

39  12 

122  01 

6P 

BERNERO  J  STEPHENS 

CONCORD  3  E 

1962 

CONTRA  COSTA 

37  56 

121  59 

195 

HOWARD  fi  LEE 

CORCORAN   IRRIG  DISTRICT 

2012 

K  INGS 

9 

36  06 

119  34 

200 

S  S  WHITEHEAD 

CORDES 

LAKE 

38  51 

2610 

EDWARD  J  CORDES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

TEHAMA 

23 

39  54 

122  22 

487 

SA 

FRANKLIN  K  REEO 

CORONA 

2031 

RIVERSIDE 

28 

117  34 

610 

4P 

4P 

JAMESON  COMPANY 

CORRAL  IT OS 

2046 

SANTA  CRUZ 

20 

36  59 

121  48 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

INYO 

19 

36  29 

118  11 

10600 

s 

OEPT  WATER  RESOURCES 

COVELO 

2061 

MENDOCINO 

39  47 

123  15 

1366 

8A 

8A 

GRANT   W  HANCOCK 

COVELO  EEL  RIvER  RS 

2084 

MENDOCINO 

39  50 

123  05 

1514 

U  S  FOREST  SERVICE 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

2090 

LOS  ANGELES 

2b 

34  05 

117  52 

575 

5P 

WILLIAM  B  TEMPLE 

COW  CREEK 

INYO 

36  30 

116  52 

-125 

4P 
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33 
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CULVER  CITY 
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6 
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:g 
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21 
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DEEP  SPRINGS  SCHOOL 
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37  22 
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2406 

SAN  DIEGO 
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4767 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

35 

23 

*773 

PLUMAS 

8 

39 

*1 

LAS  PLUMAS 

4812 

BUTTE 

8 

39 

*1 

L AYTONV 1 LLE 

*'a5i 

MENDOCINO 

39 

*2 

LEBEC 

4863 

KERN 

10 

LECHUZA  Patrol 

STATION  FC  352  B 

4867 

LOS  ANGELES 

33 

3* 

05 

le  grand 

MERCED 

27 

37 

1* 

lemon  cove 

TULARE 

LEWIS  CR  KINGS  CANYON 

FRESNO 

11 

LINDSAY 

4957 

TULARE 

36 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 

4986 

LOS  ANGELES 

13 

19 

LIVE  OAK  CANYON  FC  230C 

LOS  ANGELES 

26 

07 

ALAMEDA 

37 

41 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

5002 

LOS  ANGELES 

15 

3* 

26 

LOCKWOOO  2  N 

MONTEREY 

2* 

35 

56 

LOCKWOOO  MESA 

5023 

SAN  DIEGO 

33 

32 

59 

5032 

38 

07 

LOGAN  MEADOW 

5040 

MADERA 

21 

37 

20 

tOMPOC  SEWAGE  PLANT 

5064 

SNTA  BARBARA 

3* 

40 

LONE  PINE  COTTONWOOD  PH 

5067 

INYO 

19 

36 

LONE  TREE  CANYON 

5074 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

37 

LONG  BARN  EXP  STATION 

5078 

TUOLUMNE 

37 

11 

'LONG  BEACH 

5082 

LOS  ANGELES 

13 

33 

46 

20  52 

21  16 
19  36 


IB  15 
17  57 
22  27 

21  05 

22  31 
22  30 
19  40 


22  54 
22  38 
22  43 


19  45 

19  13 

23  27 

20  40 


16  32 
22  40 
22  50 


19  58 

20  OS 

21  08 
24  02 
23  5* 
20  09 

16  15 

22  06 

17  47 
17  46 

22  16 
20  01 
17  12 
20  13 

19  53 

23  24 
22  55 
22  55 
16  37 
22  23 

16  54 

20  38 
20  36 

17  00 


20  10 

20  58 

21  29 
23  29 


IB  41 
19  04 
18  IS 


17  45 

21  05 

17  15 

21  17 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


KERN  CO  FSIRY  *  F  D 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  F  WALL 
MRS  ALTA  M  BOGUE 
HETCM  METCHV  WTR  SUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CARL  £  BEYER 
ALOYSUIS  J  KELLY 
HOMER  L  PAflNELL 

US  NAT  PARK  SERVICE 
MRS  EMMA  I 

U  S  FOREST  ; 
MRS  LAURA  B  CEDERLOF 
CITY  OF  BERkELET 
DUANE  J  COK 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  E  BUTINER 

JAMES  P  KINDRED 


JAMES  P  KINDRED 
L  A  WTR  ♦  Pwft  OEPT 
SAN  MAIEO  DEPT  AGR 
ALBION  A  SARGENT 
U  S  AIR  FORCE 
L  J  ELDER 

STATE  DIV  OF  fSTHY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 

OLIN  LEWIS 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE   OIV  OF  HWYS 

U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  +  E  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ABBIE  S  DRENNAN 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 

W  F  IvERSEN 

LAKE  HEME!  MUN  WATER 

ELMER  G  JACKSON 

VISTfl    IRRIG  OlSI 

MAX   D  LEY 

MBS  ClORENE  AKERS 

HETCH  HETCHT  WTR  SUP 

ARTHUR   A  ANDERSON 

FRUl T  GROWERS  SUP  CO 

GEORGE  G  HOBERG 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
G  ROBINSON 
CITY  OF  HOLLISTER 
ARTHUR  W  mOLSWORTH 
BUR    INDIAN  AFFAIRS 
MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 
MRS  CHRISTINE  M  HUFF 
CLIFFORD  W  CRAWFORD 
CORPS  OF  I 
MRS  ANN  ROTTA 


HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
SO  CALIF  EDISON  CO 
FRANCES  V  MOSS 
NEW   IDRIA  MIN  CO 

U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL  IRRIG  Dl  SI 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
L  A  WTR  t  PWR  DEPT 
US  euR  OF  PLANT  1  NO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 


I   E  ROSE 

METRO  WATER  OEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
WALTER  CANIRALL 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  MERWIN 
ZENOS  Y  COLEMAN 
CHARLES  VILINEK 
JOHN   K  CHASE 

SO  CALIF  EDISON  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  RUTH  F  ftUBINOW 
JOSEPH  J  GLEBE 
MRS  KAREN  V  BACCI 
RICHARD  R  KLEIN 
PAC  COAST  AGGREGATES 
ALGOT   I  L0F8ER6 

SO  Calif  edison  co 

so  calif  EDISON  CO 

standard  oil  CO  CAL 
P  G  •  E  COMPANY 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
HAROLD  OtL  PON IE 
D  LEE  EMERSON 
HARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VLY  CO  W  D 
ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE    DISPOSAL  PLANT 
L  B  WATER  DISTRICT 

JAMES  C  ALLEN 
DEPI  WATER  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD  F  D 
REV  CHARLES  F  CATLIN 
HEICH  HETCHY   WTR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 
MRS  WILLIE  GREENE 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 

HELIX    IRRIG  OISI 
P  G  *  E  COMPANY 
P  G  ♦  E  COMPANY 
ESCONDIOO  MIL  WIR  CO 
LA  MESA  FIRE  OEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 
ABE  E  ZItWERHAN 
SILL  O  ROURKE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
EDWARD  E  DOWNING 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

L  A  CO  FIRE  HARDEN 
MERCED  CO  FIRE  OEPT 

kaheah  lemon  CO 

U  S  WEATHER  BUREAU 
FRANK    OE  CHAINE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
C  F  ELDER 

INDEPENDENT  WHSE  CO 

MRS  E  A  EBERLE 
ARCHIE  M  WEFERLING 
.  DIEGO  WATER  CO 

I  looi  sewage  treat  PL 

S  SO  CALIF  EDISON  CO 
LOMPOC   SEW  TREAT  PL 
WTR  ♦  PWR  OEPT 
1  EDWARD  C  GERLACH 

I  S  FOREST  SERVICE 
I  JOHN  W  TEED 


LONG  BEACH  FAA 

LORAINE 

LOS  ALAMOS 
>LOS  ANGELES  W8 
'  LOS  ANGELES  W6  CITY 

LOS  BANDS 

LOS  BANOS  ARBURUA  RANCH 

LOS  CATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LOST  HILLS 
LOWER  KIB8EY  RIDGE 
LOWER  OTAY  RESERVOIR 
LUCERNE  VALLEY  2  W 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS 
LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 
LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 
MADERA 

MAD  BIVER  RANGER  STA 

MAGIC  MOUNTAIN 
MAHNKE 

mammoth  pass 
mandeville  island 
manzanita  lake 
march  field 
maricopa 


MARTINEZ    3  SSE 
MARTINEZ   FIRE  STATION 
MARYSVILLE 
MATHER 

MC  CARTHY  POINT  RS 
MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA  3  SE 
MEDICINE  LAKE 
MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 
MERCED  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
YERS   INSPECTION  STA 
CHIGAN  BLUFF 
DOLE TOWN 
DDLEWATER 
LFORD  LAUFMAN  RS 
LL  CREEK  NO  2 
LL  CREEK  INTAKE 

LO  5  NE 
NERAL 

NEPAL  KINO 

RANDA  SPENGLER  RANCH 

TCHELL  CAVERNS 

TCHELL  MEADOW 
MODESTO 
MODESTO  2 
MOJAVE 

MEADOWS 


MONO  LAKE 
MONTAGUE  3  NE 
MONTEREY 
MONTGOMERY  CREEI 
MONT  I  CELLO  DAM 
MOORPARK    I  SSE 
MORENA  0AM 
MORGAN  HILL  2  E 
MORGAN  HILL  SOSSANA  RCH 
MORGAN  HILL  SCS 

MORONGO  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 
MOUNT  6ALDY  FC  eSF 

mount  danaher 

mount  diablo  north 

mount  hamilton 

mount  hebron  9  e 

mount  hebron  ranger  sta 

mount  madonna 

mount  shasta  slope 

mount  shasta  wb  city 
mount  tamalpais  i  s 
mount  wilson  fc  338  6 
muir  woods 
humbo  basin 
murcell  ranch 
nacimiento  dam 

NAPA 

inapa  state  hospital 
navarro  1  nw 


2  SSW 


NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY  PARK  *  SW 
NEWHALL  SOLEDAO  FC   32  C 
NEWHALL  U  S  HANGER  STA 
NEWMAN  2  NW 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NICOLAUS 
NILAND 

NORTH  FORK  RANGER  STA 
rNORTH  HOLLYWOOD 

rtOVATO  8  WNW 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

OAK  KNOLL  RANGER  STA 
rOAKLANO  WB  AIRPORT 

OAKVILLE    1  WNW 

OAKVILLE   4  SW 

OCCIDENTAL 
lOCEANSIOE  CAMP 

PENDLETON 
OCEANSIDE  PUMPING  PLANT 
OCOIILLO  WELLS 
OILFIELDS  JOAQUIN  RIDGE 
OJAI 
OLINDA 
ONO 

ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 

ORANGE  COVE 
ORICK  PRAIRIE  CREEK 
ORINDA  BOWMAN 
ORLAND 
ORLEANS 

OROVILLE    1  W5W 
OROVILLE  7  SE 
OROVILLE  BRIDGE 
OROVILLE  RANGER  STATION 
OSTRANDER  LAKE 

OXNARO 
OZENA 

pacheco  pass 
pacific  house 

PACOIMA  dam  FC  33  A-E 
PAICINES  OMRMALL  RANCH 
PALMDALE 
PALMOALE  2  NE 
PALMOALE  FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 


LOS  ANGELES 
KERN 

SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MERCED 
MERCED 
SANTA  CLARA 
SANTA  CRUZ 
SNTA  BARBARA 


SAN  BERDINO 
MONTEREY 
SAN  BERDINO 


SAN  BERDINO 

TRINITY 

LOS  ANGELES 

LAKE 

MONO 

SAN  JOAQUIN 

SHASTA 

RIVERSIDE 

MAPI POSA 
ALPINE 

CONTRA  COSTA 


CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
YUBA 

TUOLUMNE 

TEHAMA 

SISKIYOU 

FRESNO 

RIVERSIDE 


FRESNO 


ELDORADO 

PLACER 

LAKE 

KERN 

LASSEN 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

TULARE 

TEHAMA 

TULARE 

HUMBOLDT 

SAN  BERDINO 

FRESNO 

STANI SLAUS 

STANISLAUS 

KERN 

TULARE 

MONO 

lYOU 
EREY 
SHASTA 


DIEGO 
A  CLARA 
A  CLARA 
A  CLARA 


SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 
ELDORADO 
CONTRA  COSTA 
SANTA  CLARA 
SISK I  YOU 
SISKIYOU 
SANTA  CRUZ 
SISKIYOU 

SISKIYOU 
MARIN 

LOS  ANGELES 

RIVERSIDE 
SAN  LUIS  OBPO 
NAPA 
NAPA 

MENDOC I  NO 

SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 
NEVADA 
ALAMEDA 
VENTURA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
STAN  ISLAUS 


SUTIER 

IMPERIAL 

MADERA 

LOS  ANGELES 

MARIN 

STANISLAUS 


ALAMEDA 

NAPA 

NAPA 


SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
FRESNO 


ORANGE 
SHASTA 
ORANGE 


HUMBOLDT 
CONTRA  COSTA 
GLENN 
HUMBOLDT 


URA 

VEN' 
MERCED 
ELDORADO 
LOS  ANCEI 
SAN  BENI 
LOS  ANGEI 
LOS  ANGEl 
LOS  ANGEl 
RI VERSIOE 


32  37 

34  27 

35  S3 
34  06 


37  IB 

37  19 
36  42 

38  51 


38  30 

34  n 

32  41 

37  06 

37  09 

37  08 

34  03 


38  45 

37  52 
37  20 


38  16 

38  17 

39  10 


33  17 
37  14 
54  10 


LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECnP. 

> 
U 

SPECIAL 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

118  26 

2720 

CHARLES  W  POOLE 

120  17 

565 

SA 

HENRY  R  GEWE 

118  23 

99 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

118  14 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

120  5] 

125 

5P 

ROGER  C  RICE 

120  56 

Ss 

arbuhua  ranch 

121  59 

SP 

5P 

CITY  FIRE  DEPAfllMENT 

122  02 

2415 

LEON  5  MILLER 

119  48 

1000 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

KERN  CO  FSTHY  •  F  0 

119  53 

6500 

VAR 

HEICH  HETCHY  WTR  SUP 

SAN  DIEGO  WTR  DEPI 

1  16  59 

2975 

IBVIN   R  CALKINS 

121  27 

3*0 

STATE    DIV  OF  HWYS 

117  20 

SAN  BERNARDINO  FCD 

117  27 

2250 

SO  CALIF  EDISON  CO 

2720 

U  S  FOREST  SERVICE 

266 

St 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

123  32 

2775 

U  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

122  47 

23BO 

MISS   M   L  MAHNKE 

9500 

VAR 

DEPI  WATER  RESOURCES 

121  34 

10 

JESSE  FIERRO 

5650 

8A 

8A 

US  NAT  PARK  SERVICE 

117  15 

1533 

IIP 

U  S  AIR  FORCE 

1  19  23 

8P 

BANKLINE  OIL  COMPANY 

119  58 

MRS  GABRIELLE  WILSON 

119  47 

5546 

ELOISE  B  FAIRBANKS 

225 

MARGARET  S  PLUMMER 

^ll 

CHARLES  P  WEAVER 

122  08 

9< 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

121  36 

60 

lOA 

lOA 

MRS  J  6ANTTARI 

119  51 

*5ie 

5P 

CITY   SAN  FRANCISCO 

121  41 

3600 

s 

U  S  WEAlHER  BUREAU 

122  08 

3300 

8A 

6a 

Thomas  williams 

1  19  26 

**85 

TA 

RADIO  STATION  KRFH 

116  02 

-175 

8A 

eA 

D  B  W  ALEXANDER 

121  37 

6726 

s 

OEPT  WATER  RESOURCES 

120  22 

166 

FRANK   F   HOI T02A 

4P 

CITY  OF  MERCED 

120  29 

168 

MERCED    IRRIG  01  SI 

120  52 

5P 

MERCEY  HOI  SPRINGS 

120  01 

6342 

2P 

STATE  OF  CAL IFORNIA 

120  44 

ROBERT  C  WHEELER 

122  37 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

119  49 

903 

5P 

5A 

UNION  OIL  CO  OF  CAL 

120  21 

4660 

U  S  FOREST  SERVICE 

117  02 

2965 

3P 

3P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

116  57 

4958 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MRS  ETHEL  WALKER 

121  36 

491? 

BA 

:  H 

US  NAT    PARK  SERVICE 

IIB  35 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

123  46 

400 

bP 

115  32 

5P 

5P 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

9700 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

121  00 

91 

MID 

MIO 

121  00 

92 

CITY  OF  MODESTO 

116  10 

2735 

8/ 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

118  10 

CORPS  OF  ENGINEERS 

119  09 

6520 

5P 

MONO  INN 

122  26 

2640 

TOM   W  WILLIAMS 

121  54 

335 

SS 

SS 

ROBERT  W  JOHNSON 

2100 

AARON  SMITH 

505 

9A 

9A 

US  BUR  RECLAMATION 

US  SOIL  CON  SERVICE 

1  16  32 

3000 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

121  37 

225 

8A 

MRS  THELMA  F  DOWNER 

770 

LEONARD  A  BOSSANA 

350 

US  SOIL  CON  SERVICE 

1  16  34 

CORPS  OF  ENGINEERS 

4735 

S< 

MT  PASS  SERVICE  STA 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

3406 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

7A 

TA 

CAL  Olv  BEACH  ♦  PARK 

1  IP 

U  S  Wfl  OBSERVER 

4396 

U  S  FOREST  SERVICE 

JACK    I  SChELL 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MID 

U  S  HEATHER  BUREAU 

122  34 

950 

CAL  OIV  BEACH  ♦  PARK 

U  S  WB  OBSERVER 

US  NAT  PARK  SERVICE 

DEPI  WATER  RESOURCES 

CLOSED  11/24/5B 

4P 

4P 

MONTEREY  CO  FCWCD 

EARL   S  GIPSON 

JOHN  F  ALLEMANt 

MASONIIE  CORPORATION 

114  36 

460 

CITY  OF  NEEDLES 

11*  37 

913 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

IIB  35 

2885 

5P 

L  A  WIR  *  PWR  DEPT 

CUT  OF  NEVADA  CITY 

8A 

SA 

LESLIE  SALT  COMPANY 

RANCHO  SIERRA  VISTA 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

U  S  FOREST  SERVICE 

RICHARD  A  SMITH 

NEWPORT  HARBOR  DEPI 

121  35 

MRS  NELLIE  WE6B 

55 

7A 

IMPERIAL   IRRIG  DISI 

U  S  FORESI  SERVICE 

SN  FERNOO  VLY  TIMES 

EDWARD   L  THOMPSON 

8A 

8A 

S  SN  JOAOUIN  IR  OISI 

U  S  FORESI  SERVICE 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ALLARD  A  CALKINS  JR 

RICHARD  PlEINER 

122  59 

1000 

7» 

ANDREW  J  BLANEY 

U  S  MARINE  CORPS 

CITY  OF  OCEANSIDE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  WEATHER  BUREAU 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALMA  L  GREEN 

CORPS  OF  ENGINEERS 

119  18 

*31 

ORANGE  COVE  CI  I  ASSN 

124  02 

CAL  DIV  BEACH  •  PARK 

122  10 

550 

ARTHUR  W  BOWMAN 

122  12 

254 

SA 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

123  32 

403 

5P 

5P 

E   J  ANDERSON 

121  34 

160 

UA 

CITY  OF  OROVILLE 

121  29 

ALBERT   E  PALMER 

121  34 

220 

7A 

ROBERT   E  SKINNER 

121  3* 

300 

STATE  Olv  Of  FSTRY 

119  33 

VAR 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

119  11 

49 

SS 

SS 

CITY  OF  OXNARD 

119  19 

3705 

SP 

JEFF  SUTLER 

121  11 

850 

U  S  BUR  RECLAMATION 

120  30 

3440 

SA 

FLOYD  R  POOlE 

118  24 

1500 

5P 

E  K  BARR 

121  22 

950 

JOHN  P  OHRWALL 

118  07 

2655 

5P 

5P 

PALMOALE   IR^IG  OISI 

2563 

PALMOALE  IRRIG  OIST 

118  05 

251T 

HID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

116  32 

5P 

5P 

PALM  SPGS  FIRE  DEPI 

u  - 


STATION  INDEX 


PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMA 
PALOMAR  MTN  OBSERVATORY 
PALOS  VERDES  EST  FC 
PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 
PARADISE 
PARADISE  MEADOW 
PAR<ER  RESERVOIR 
PAR(CF[ELO 

PARKFIELD   B  NNW 
PASADENA 
PASKENTA  RANGER  STATION 
PASO  R09LES 
PASO  ROBLES  3  NNW 
PASO  ROBLES  FAft  AIRPOl 
PATTIWAT 
PAYNES  CREEK 
PEAR  LAKE 

PENDOLA  GUARD  STATION 

PETALUMA  FIRE  STATION  2 

PETALUMA  1  N 

PIEDRA 

PINE  CANYON  PATROL 
STATION  FC  321  E 
PINNACLES  NATIONAL  HON 
PISMO  BEACH 

PIT  filvER  POWER  HOUSE  5 
PITTS  RANCH 
PLACERVlLLE 

PLACERVILLE  IFG 
PLACERVILLE  I  V 
PLYMOUTH 
POINT  ARENA 
POINT  AftGuELLO 

LIGHT  STATION 
POINT   PIEORAS  BLANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 


POST  CORRAL  MEADOW 
POTTER  VALLEY  J  NNl 
POTTER  VALLEY  3  S£ 
POTTER  VALLEY  PWR  HOUSE 
POWAY  VALLEY 
PRADO  DAM 
PRIEST  VALLEY 

QUAKING  ASPEN 
OUINCY  RANGER 
OUINN  RANGER  STATION 
RAMONA  SPAULDING 
RANCHI TA 
RANDSSURG 
BAYWOOD  FLATS 
RED  BLUFF  W6  AIRPORT 
REDOING  I  SE 

IfiE  STA  NO  2 


REOLANDS 
REDWOOD  CI lY 
REDWOOD  VALLEY 
REPRESA 


RICHMOND  FIELD  STATION 
RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  3 
RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 
ROBERTSON  FLAT 

ROCK  CREEK 
ROCKLIN 

rose  marie  meadow 
round  meadow 
round  mountain  1  nne 
running  springs  1  e 
sacmes  springs 
sacramento  wb  airport 
isacramenio  wb  city 
saddle  camp  ranger  sta 

sagehen  creek 
saint  helena 
saint  helena  >>  wsw 
saint  helena  7  me 
saint  john 
saint  harts  college 

SALINAS 
SALINAS  2  E 
SALINAS  I 

DAM 


SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SALYER  RANGER  STATION 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN  BENITO 

SAN  BERNARDINO  CO  HDSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 
SANDBERG  PATROL 
STATION  FC   130  B 

SANDBERG  we 
SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 
SAN  DIMAS  FIRE  WHD  FC95 
SAN  DIMAS   TANBARK  FLAT 
SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 
SAN  FERNANDO 
SAN  FERNANDO  PH  3 
SAN  FRANCISCO 
RICHMOND  SUNSET 
(SAN   FRANCISCO  WB  AP 

N  FRANCISCO 
FEDERAL  BUILDING 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

GABRIEL  DAM  FCt^SSE 
GABRIEL  FIRE  DEPT 
GREGORIO  J  SE 
JACINTO 

JACINTO  RANGER  STA 
SAN  JOAQUIN  ExP  RANGE 
>SAN  JOSE 


JUAN  BAUTISTA 
JUAN  GUARD  : 
SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
MARCOS  RANCH 
»SAN  MATEO 

NICOLAS  ISLAND 
'SAN  PEDRO 
PSAN  RAFAEL 
SANTA  ANA  FIRE  STATIOI 
SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

SANTA  ANA  RIVER  PH  NO 
SANTA  ANITA  FERN  FC  -.S; 
SANTA  BARBARA 

A  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
SANTA  CLARA  UNIVERSII 
SANTA  CRUZ 
SANTA  FE  DAM 
SANTA  MARGARITA  2  5W 
SANTA  MARGARITA  BOOSTER 


SANTA  CLARA 


SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 

BUTTE 
TUOLUMNE 
SAN  BERDINO 
MONT  EREY 

FRESNO 

LOS  ANGELES 

TEHAMA 

SN  LUIS  OePO 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
KERN 
TEHAMA 
TULARE 

SNTA  BARBARA 

SONOMA 

FRESNO 

LOS  ANGELES 
SAN  8ENI TO 
SN  LUIS  OBPO 
SHASTA 
LAKE 

ELDORADO 

ELDORADO 
ELDORADO 
AMAOOR 
MENDOCI NO 

SNTA  BARBARA 
SN  LUIS  OBPO 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 


PLUMAS 

TULARE 

TULARE 

FRESNO 

MENDOCINO 

MENDOCINO 

MENDOCINO 

SAN  DIECO 

RIVERSIDE 


TULARE 
PLUMAS 
TULARE 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
KERN 

SAN  8ERDIN0 
TEHAMA 
SHASTA 
SHASTA 

SAN  BERDINO 
SAN  MAIEO 
MENDOCINO 
SACRAMENTO 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
RIVERSIDE 


TULARE 

SHASTA 

SAN  BERDINO 

TUOLUMNE 


NEVADA 
NAPA 
NAPA 
NAPA 

CONTRA  COSTA 

MONTEREY 

MONTEREY 

MONTEREY 

SN  LUIS  OBPO 

SNTA  BARBARA 
AMADOR 
TRINITY 
CALAVERAS 
LOS  ANGELES 
SAN  BENI TO 
SAN  BERDINO 
MONTEREY 

LOS 


LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 


LOS  ANGELES 


BENITO 
ORANGE 

SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
SAN  MATEO 
VENTURA 

ANGELES 
MARIN 

I  BERDINO 

I  BERDINO 
LOS  ANGELES 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CftUZ 
LOS  ANGELES 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 


35  <.8 
35  1.8 
37  07 
39  22 
39  IS 
39  22 

32  57 

33  53 


36  07 
39  56 
36  20 
33  Ot 
33  14 
35  22 
3'.  03 
23  40  09 
23  40  34 
23  40  35 


38  42 

37  56 

37  55 

33  57 


37  27 

38  48 

37  19 
35  58 
40  49 
34  12 

38  06 
38  31 


38  30 

38  34 

39  43 
37  50 
36  40 
36  40 
36  40 
35  20 


34  45 

34  45 

34  Ofc 

34  12 

37  01 

34  16 

34  19 


34  12 
34  06 
37  16 


33  14 
33  43 
37  58 


34  12 
34  26 
34  26 


122  oa 

121  30 

116  51 

118  23 
120  50 

120  29 

121  37 

119  40 
114  10 

120  26 


120  38 

121  59 

122  52 


118  38 

1  18  54 

123  07 

123  04 

123  08 

U7  04 

117  36 

140  42 


32 

117  39 

116  49 
122  15 
122  23 
122  24 

117  11 


121  10 

122  21 
122  20 
117  24 


118  44 

121  14 

118  52 
US  21 
121  56 
117  05 

119  51 
121  30 

121  29 

122  48 


120  24 
120  13 
123  35 

120  40 
117  40 

121  05 

117  16 
121  42 

118  43 


117  10 

117  48 

117  46 

121  20 

118  30 

122  30 


122  25 

117  54 

117  52 

118  06 
122  20 
116  59 

116  58 

119  44 
121  5* 

121  31 

117  31 

120  40 
119  52 

122  20 
119  28 

lie  16 


117  04 

118  01 

119  42 
119  50 
119  57 

121  56 

122  01 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


ENGINEERING  DEPT 
JAMES  A  BELL 
PALOMAR  OBSERVATORY 
R  W  HIATT 
MISS  LILY  BERG 
P  G  ♦  E  COMPANY 
PARADISE  FIRE  DIST 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
METRO  WATER  DISTRICT 
HERBERT  H  DURHAM 

MARCELENE  ROBERTS  RH 

PASADENA  WATER  DEPT 

U  S  FOREST  SERVICE 

CITY  OF  PASO  ROBLES 

HARRY  E  WERNER 

FED  AVIATION  AGENCY 

HUDSON  RANCH 

MBS  ANITA  V  KUNKLER 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 

PETALUMA  FIRE  DEPT 
VICTOR  E  CHAU 
MRS    IDA  H  AKERS 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 
US  NAT  PARK  SERVICE 
POLICE  DEPARTMENT 
P  G  ♦  £  COMPANY 
AUBREY  W  PITTS 
P  G  ♦  E  COMPANY 

INST  FST  GENETICS 
CITY  OF  PLACERVILLE 
LORftIN  L  CRAIN 
JAMES  D  MOUNGOVAN 

U  S  COAST  GUARD 
U  S  COAST  GUARD 
J  E  ADAHSON 
U  S  NAVAL  MAGAZINE 
JOHN  H  DAYBELL 

I   C  BALDWIN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  R  BOOTH 
CORPS  OF  ENGINEERS 
OTTO  R  HUGHES 
RUSSELL  £  NEAR 
P  G  +  E  COMPANY 
POWAY  MUN  WATER  D15T 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 

CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  B  SPAULDING 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  REDOING 
REDDING  FIRE  CHIEF 

REOLANDS  DAILY  FACTS 
CITY  FIRE  DEPT    STA  2 
THOMAS   M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PRISON 
CITY  OF  RICHMOND 
RAY  KRONE 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 


DEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
SO  CALIF  EOlSON  CO 
CALIF  STATE  ENG 
MRS  MARIAN  L  BERTAGNA 
STATE  DIV  OF  HWYS 
HETCH  HETCHY   WTR  SUP 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
BUREAU 


UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  Clara  b  abpEu 
JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  U  BENEDICT 
AGR  EXTENSION  SEft 
SALINAS  RURAL  F  D 
FED  AVIATION  AGENCY 
SN  LUIS  OBPO  CO  FCD 

JOE  CA6RAL  JR 

P  G  *  E  COMPANY 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SO  CALIF  EOlSON  CO 

JOHN  M  SHIELDS 

S  6  COUNTY  HOSPITAL 

CALIF  WTR  »   TEL  CO 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
SAN  DIMAS  FIRE  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
S  F  HEIGHTS  LEMON  AN 
CORPS  OF  ENGINEERS 


S  WEATHER  BUREAU 
PASADENA  WATER  DEPT 

DE  VORE 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
POMPON  10  RANCH 
BYRON  JOHANSEN 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
E  0  BlLLWILtER 

MRS  M  A  BINGHAM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CAL  STATE  POLY  COL 

BUR  RECLAMATION 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
U  S  NAVY 
MARINE  EXCHANGE 
CITY  ENGINEER 
SANTA  ANA  fIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 

SO  CALIF  EDISON  CO 
G  ROBINSON 
S  BARBARA  FIRE  DEPT 
FED  AVIATION  AGENCY 
TV  STATION  KEYT 
UNIV  OF  SANTA  CLARA 
ROBERT  E  BURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CLARENCE  MC  KOSICK 
D  DALE  I 


SANTA  MARIA 
SANTA  MARIA  14  ENE 
SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 
SANTA  MONICA 
•SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTA  YNEZ 
SANTIAGO  0AM 
SAUGUS  POWER  PLANT  NO  1 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
►SCOTIA 
SEARSVILLE  LAKE 
SEBASTOPOL  4  S 
SEPULVEOA  DAM 
SHASTA  DAM 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 
SHINGLE 

SIERRA  MADRE  1  N 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 
SIGNAL  HILL  FC  415 
SILVERADO  RANGER  STA 
SISQUOC  SOUTH  FORK  CAMP 
SKAGGS  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH 
SLACK  CANYON 
SLOAT 

SLOUGHHOUSE  6  SE 
SMITH  ftlvER  3  WNW 

SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  FLAT 
SNOW  LAB  1 

sooa  springs 

SOLEDAO 
SOMESBAR  1  W 
SOMIS  3  NE 
SOMIS  3  NW 
SONOMA 
SONORA 


SO  ENTRANCE  YOSEMl IE  Nl 
SOUTH  LAKE 
SPADRA  PACIFIC 

COLONY  FC  356  C 
SPRECKELS  HWY  BRIOGE 
SPRINGVlLLE  7  ENE 
SPRINGVILLE  RANGER  STA 
SPRINGVlLLE  rULE 

HEAOWORKS 

SOUAW  VALLEY  LODGE 


SQUIRREL    INN  2 
STATE  LAKES 
STATUM  MEADOW 


STIRLING  CITY  RS 
STOCKTON  DISPOSAL  PLAN 
•STOCKTON  FAA  AIRPORT 
STOCKTON  FIRE   STATION  ■ 

STOCKTON  HOWRY  BRIDGE 
STONYFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STOUTS  MEADOW 
STRAWBERRY  VALLEY 
SUNLAND 

SUNSET  BEACH  STATE  PAR) 
SURF  2  ENE 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 

SUSANVILLE  AIRPORT 
SUSANVILLE  1  WNW 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 
TABLE  MOUNTAIN 


TEHACHAPI 

TEHACHAPl    RANGER  ST, 
TEJON  RANCHO 

TERmO 

THE  CEDARS 
THE  GEYSERS 
THERMAL  FAA  AIRPORT 
THREE  RIVERS  6  SE 
THREE  RIVERS  EDISON  PH2 
THREE  RIVERS  EDISON  PHI 
TIGER  CREEK  POWER  HOUSE 
TOPANGA  RANGER  STA  FC  6 
TORRANCE 

TRABUCO  CANYON 
TRACY    2  SSE 
TRACY  CARBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TRINITY  CENTER  RS 
TRONA 

TRUCKEE  HANGER  STATION 
ILL  CR  FC  470 


TUNNEL   HANGER  STATION 


MEADOWS 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUST IN    IRV  INE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 
TWIN  LAKES 
UK  I  AH 
UK  I  AH  4W 


(UNIVERSITY  OF  CALIF 

AT  LOS  ANGELES 
UPLAND 

UPPER  LAKE  7  w 
UPPER  LAKE  RANGER  S 
UPPER  MATTOLE 
UPPER  SAN  LEANORO 

FILTERS 
UPPER  TRES  PINOS 
VACAVILLE 

VALLETON 

VALLEY  CENTER  3  NE 
VALYERMO  RANGER  STATION 
VAN  NUYS  CITY 

WAREHOUSE  FC  15 
VENAOO 
VENTURA 

VERMILION  VALLEY 
VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
VINCENT  FISE  STA  FC  120 


VI  SAL  I  A 
VISTA 

VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 

VOLIA  POWER  HOUSE 


SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
VENTURA 
SONOMA 

SNTA  BARBARA 

ORANGE 

LOS  ANGELES 

SISKIYOU 

HUMBOLDT 

SAN  MATEO 

SONOMA 

LOS  ANGELES 

SHASTA 

LOS  ANGELES 

ELDORADO 

SIERRA 

LOS  ANGELES 

SIERRA 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

SNTA  BARBARA 


RIVERSIDE 

MAPI POSA 

NEVADA 

NEVADA 

MONTEREY 

HUMBOLDT 

VENTURA 

VENTURA 

SONOMA 

TUOLUMNE 

SAN  FRANCISCO 
MARIPOSA 
INYO 


WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  Z  ESE 
WALNUT  CREEK  2  ENE 


PLACER 
SAN 
SAN  BERDINO 
FRESNO 
FRESNO 
MERCED 
BUTTE 

SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 


SAN  JOAQUIN 

COLUSA 

GLENN 

SHASTA 

YU8A 

LOS  ANGELES 
SANTA  CRUZ 
SNTA  BARBARA 


LASSEN 

LASSEN 

LASSEN 

AMAOOR 

LOS  ANGELES 

KERN 

PLACER 

PLACER 

KERN 

KERN 

KERN 

LASSEN 

PLACER 

SONOMA 

RIVERSIDE 

TULARE 

TULARE 

TULARE 


ORANGE 

SAN  JOAQUIN 

SAN  JOAQUIN 

ALAMEDA 

TRINITY 

SAN  BERDINO 

NEVADA 

LOS  ANGELES 

S ISK lYOU 

TULARE 

TUOLUMNE 
STANI SLAUS 
SHASTA 


ALPINE 
MENDOC INO 
MENDOCINO 


LOS  ANGELES 
SAN  BERDINO 
LAKE 
LAKE 

HUMBOLDT 

ALAMEDA 
SAN  BENITO 
SOLANO 

MONTEREY 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

SONOMA 

VENTURA 

FRESNO 

SAN  BERDINO 

LOS  ANGELES 


SAN  C 


SHASTA 
SHASTA 
CALAVERAS 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 


39  35 
33  48 
33  46 


36  05 

39  52 

38  28 

41  57 


39  20 

39  19 

3b  26 

41  23 

34  n 

34  17 

38  17 

37  59 

37  42 

37  30 

37  10 


39  54 
37  56 
37  54 
37  56 


40  23 
40  26 

38  23 

34  23 

35  09 

39  10 
39  12 
35  08 
35  08 
35  02 


'  52 


37  43 
37  42 
37  48 


34  23 
41  58 
36  22 


40  46 

33  44 

34  08 

38  42 

39  09 
33  56 


37  22 
34  32 
34  29 


33  12 
38  59 
40  57 
40  2S 
38  12 
37  57 
37  53 
37  54 


117  54 
120  55 
120  38 


120  22 

lie  10 

117  40 


120  23 

121  19 
123  30 

118  58 

119  03 

122  27 

120  23 


123  ( 


121  32 

121  20 

121  15 

121  18 


120  48 

m  41 

119  26 

120  09 
120  22 
118  27 
lie  27 
1  18  45 


118  53 

118  52 

120  27 

118  36 


121  25 
121  25 
121  35 


119  20 

120  51 

122  le 


120  03 
123  12 
123  16 


122  10 

121  02 

122  00 

120  42 

117  01 

117  51 

118  27 

123  01 

119  18 
lie  59 
117  18 
lie  08 


121  52 
120  59 

122  05 
122  02 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


a  a  howard 
james  r  jensen 
u  s  weather  bureau 
city  santa  monica 
s  m  lifeguard  ser 
co  agricultural  comm 
Clarence  s  newberry 
snia  yne2  high  sckl 
corps  of  engineers 
l  a  pwr  *  light  dept 

u  s  forest  service 
pacific  lumber  co 
aust in  clapp 
william  g  sanders 
corps  of  engineers 
u  s  bur  r6clamat ion 
corps  of  engineers 
theodore  b  heusner 
harry  h  roerer 

CLOSED  7/1/58 

U  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE    I  OSBORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  K  LEITHOLD 
CALIF  DIV  OF  FSTRY 
CLARENCE  F  ELWORTHY 
MRS  MABEL  VAN  vlECK 
CLOSED  U/23/5B 


CO 


PALM  SPRINGS 
DEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  FOREST  SERVICE 
MISS  DONNA    I  POWER 
JAN  M  JACOBSEN 
MRS  GEORGIA  ANN  LONG 
LAWION    INVESTMENT  CO 
BEfiYLWOOO   INVEST  CO 
LAURENCE  W  DICKEY 
P  G  ♦  £  COMPANY 

U  S  COAST  GUARD 

US  NAT  PARK  SERVICE 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

R  S  HUTCHISON 
MRS  BERTHA  HENNES 
ELMER  A  SUTTON 
U  S  FOREST  SERVICE 


SQUAW  VLY  DEvEL  CO 
EDGAR  L  KEISTER 
LEROV  KEMP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RANAR  B  KNOX 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 
FED  AVIATION  AGENCY 
STOCKTON  F I  RE  DEPT 

MARTIN  P  MUHS 
U  S  FOREST  SERVICE 
OfiLAND  UNI T  WU  ASSN 
DEPT  WATER  RESOURCES 
SOPEfl-WHEELER  CO 
FRANK   T  STEVENS 
CAL  OIV  BEACH  +  PARK 
U  S  AIR  FORCE 
SUSANA  KN  FIRE  STA 
CITY  OF  SUSANVILLE 

DAVID  BARR 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  PIV  OF  FSTRY 
SMITHSONIAN  OBSY 
KERN  CO  FSTRY  ♦  FD 
ARTHUR  E  FflODENBERG 
DEPT  WATER  RESOURCES 
MRS   ANITA  COWAN 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
TEJON  RANCH  COMPANY 

SULO  E  LAKSO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  FAYE  DEWEY 

FED  AVIATION  AGENCY 

GLENN  BAKER 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SO  CALIF  EOlSON  CO 

P  G  ♦  E  COMPANY 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

ORANGE  CO  Park  dept 

AAGE  P  TUGEL 
BANTA  CARQONA  |R  CO 
U  S  eufl  RECLAMATION 
U  S  FOREST  SERVICE 
AMERICAN  P  ♦  C  CORP 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
TULELAKE  W  U  ASSN 
U  S  WEATHER  BUREAU 

DEPT  WATER  RESOURCES 
CARL  A  PEARSON 
V  S  8UR  RECLAMATION 
THE    IRVINE  COMPANY 
US  NAI   PARK  SERVICE 
P  G  *  E  COMPANY 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MARJORIE  S  DORY 

CORPS  OF  ENGINEERS 


ROBERT  BEARD 
PETER  V  PEORONCINI 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESLEY  C  ROSCOE 


RS  AMY  CURTIS 
F  IVERSON 
S  FOREST  SERVICE 

LEONARD  SWINNEY 
JOHN  e  HARPER 
STAR  FREE  PRESS 
SO  CALIF  EDISON  CO 
VICTOR  CO  WATER  DIST 
CO  FIRE  DEPT 

FRANK  DOTTA 
TULARE  CO  C  OF  C 
CHAMBER  OF  COMMERCE 
ELMER  C  OGLE 
WILLIAM  J  VOLLMERS 
P  G  ♦  E  COMPANY 
E  J  FOOTE 
WESLEY  G  STELLE 
RAY   I  WHITTEMORE 
TOMAS  S  VANASEK 


-  32  - 


STATION  INDEX 


STATION 


WALNUT  CREEK  k  E 
WALNUT  GROVE 
WALNUT  PATROL 

TATION  FC  102 
WARNER  SPRINGS 
WASCO 
WASIOJA 
WATSONV 
-WAWONA  I 
HEAVERV 


LE  RANGEft  STA 

WESD  1  S 

WELDON  1  NSW 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

WE5THAVEN 

 3  SW 

HESTVILLE 
WHEAILANO  2  NE 
WHEELER 

WHEELER  SPRINGS  Z  Sw 
WHEELER  SPRINGS  7  H 

HITE  MOUNTAIN  1 

MITE  MOUNTAIN  2 
WHITE  flOCK 
WHITTIER  CITY  HALL 

FC  106  C 
WILLIAMS 

WILLITS  HOWARD  FOREST 

RANGER  STATION 
WILLOWS 


ESTI 


MOFFORD  HEIGHTS 
WOOOCHUCK  MEADOW 
W0O0F0RD5 


COUNTY 


S I SK I VOU 
KERN 

SNTA  SARBARi 
FRESNO 


VENTURA 
VENTURA 

MONO 

SACRAMENTO 

LOS  ANGELES 
COLUSA 

MENDOCINO 

GLENN 

RIVERSIDE 


VOLO 
75«)  KERN 

FRESNO 


9Sb6  SISKIYOU 


36  13 

38  22 

39  II 
39  02 


le  IS 

.19  hO 

19  59 

20  33 
20  39 


OBSERVAnON 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVEH 


PAUL  LACKAS 

E  PEDERSON 
WARNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSTRY  ♦  F  0 
WILBUR  E  PATTERSON 
JOHN  L  KISTLER 
US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 

CHESTER   1  KIMHET 
VERNON  J  BLOUNT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
BOSTON    LAND  COMPANY 
W  S  MANKER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
THOMAS  A  FERGUSON 
PACIFIC  COAST  CO 
KENNETH  P  SHELOON 
ROSCOE  G  WILBER 


UNIVERSIT 
UNIVERSIT 
EDMOND  e  i 


OF  CALIi 


CITY  OF  WIL 


1A»5 
FSTRY 


STATE  DIV  I 
H  R  ALLARD 
JIM  M  BLACKMORE 

CITY  OF  WINTERS 
JAMES  H  JORGENSEN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  WILMA  C  BARR 
COUNTY  OF  YOLO 
MRS  HAZEL  J  BARSNES: 
CORPS  OF  ENGINEERS 


STATION 


NEW  STATI0H5 

FORT  DICK  1  NNE 

BRADFORD/ RANCH 

MOUNT  SH|kSTA  SKI  BOWL 

SH  INGLE  T;OWN 


REACTIVATED  STA 
ALAHO  1  N 
THOUSAND  OAKS 


COUNTY 


RIVERSIDE 
SISKIYOU 
SHASTA 


CONTRA  COSTA 
VENTURA 


33  29 
kl  22 
40  30 


122  02 
U6  51 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


ORPS  OF  ENGINEERS 
WUNT  SHASTA  SKI  80WL 
4RS  JANICE  H  SUTTER 


MRS  SHIRLEY  L  CASIRi 
ENTURA  CO  FIRE  0£P 


1  AMERICAN,  2  CALJIVERAS,  3  CARSON,  *  CENTRAL  COAST,  5  COLORADO,  6  DESERT,  7  EEL,  8  FEATHER,  9  KAWEAH, 
17  NORTH  COAST,  18  N.E. INTERIOR,  19  OWENS,  20  PAJARO,  21  PIT,  22  RUSSIAN,  23  SACRAMENTO,  2*  SALINAS,  2 
31  SANTA  MARGARITA,     32  SANTA  YNE2,     33  SOUTH  COAST,     34  STANISLAUS,     35  TRINITY,     36  TRUCKEE,     37  TUOLUMNE, 


10  KERN,  U  KINGS,  12  KLAMATH,  13  LOS  ANGELES,  lA  MERCED, 
i  SAN  DIEGO,  26  SAH  GABRIEL,  27  SAN  JOAQUIN,  28  SANTA  ANA,  I 
18  WALKER. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 


FEBRUARY  1959 
Volume  LXIII       No.  2 


ASHEVILLE:  1959 


CALIFORyiA 


-  FEBRUARY  1959 


Some  record  amounts  of  precipitation  occurred 
in  California  during  February  1959.  At  Bishop,, 
the  monthly  total  (2.53  inches)  was  the  greatest 
for  February  since  1945,  and  at  San  Diego,  the 
monthly  total  (3.76  inches)  was  the  greatest  since 
1941.  There  were  also  some  record  24-hour  amounts. 
At  Eureka,  4.88  inches  on  the  13th-14th  was  the 
greatest  24-hour  rainfall  of  record  for  February, 
at  Red  Bluff,  2.66  inches  on  the  15th-16th  was 
the  greatest  for  February  since  1925,  and  at 
Fresno,  1.91  inches  on  the  lOth-llth  was  the  sec- 
ond greatest  of  record  for  February  and  the  great- 
est since  1918.  The  monthly  snowfall.  73.2  inches, 
at  Mt .  Shasta  was  the  heaviest  since  1918,  and  at 
Blue  Canyon,  the  monthly  snowfall,  (105.0  inches) 
and  the  24-hour  total  (33.1  inches)  on  the  10th- 
11th  were  new  record  amounts  for  February. 

STORM  DATA 

Widespread  thunderstorms  with  heavy  rain  and 
hail  occurred  in  southern  California  coastal  areas 
on  the  11th.  Lightning  struck  a  transformer  and 
two  powerlines  in  the  San  Fernando  Valley,  a 
home  in  Pasadena,  and  another  in  Escondido.  Hail 
up  to  the  size  of  a  half  dollar  fell  in  areas 
north  and  west  of  Los  Angeles.  High  winds  blew 
over  a  lunch  room  at  Venice  damaging  three  trail- 
ers. A  storm  drain  collapsed  and  low  lying  areas 
were  flooded  in  Los  Angeles.  A  boy,  suffering 
minor  injuries ,  was  rescued  from  the  rain  swollen 
Los  Angeles  River.  Streets  and  intersections 
were  flooded  in  Glendale ,  and  mud  slides  occiirred 
in  several  canyons.  Flood  waters  damaged  a  home 
at  La  Crescent  a. 

A  storm  front  moved  southeastward  across  the 
State  on  the  14th-16th  with  gale  force  winds  and 
heavy  rain.  Peak  gusts  were  reported  reaching 
75  m.p.h.    at  Blunt 's  Reef   and  Santa  Maria,  68 


m.p.h.  at  Areata  and  Sacramento,  64  m.p.h.  a 
Moffett  Field,  58  m.p.h.  at  Salinas,  and  57  m.p.t 
at  San  Francisco  International  Airport.  Wide 
spread  damage  was  reported  to  trees,  fences,  uti] 
ity  lines,  TV  antennas,  signs,  and  buildings, 
huge  duststorm  south  of  Bakersfield  closed  U.  J 
Highway  99  for  several  hours.  Sheds  or  barns  wei 
blown  down  at  Weed,  Dixon,  Fresno,  and  near  Baiers 
field.  Plate  glass  windows  were  smashed  at  Cor1 
Madera,  San  Francisco,  Antioch,  and  Bakersfielc 
A  cabin  cruiser  and  a  515,000  fishing  boat  wei, 
wrecked  on  the  breakwater  at  San  Pedro.  Two  mc 
torists  were  injured  at  Leucadia.  San  Diego  Coui 
ty,  when  a  large  limb  fell  on  their  car.  Creel 
overflowed  and  flooded  roads  and  farm  lands  nej 
Fortuna,  Geyserville,  Lakeport ,  Point  Arena,  Mac 
ison,  Zamora,  Patterson,  and  Xewman.  The  Russia 
River  reached  a  peak  stage  of  33.5  feet  at  Guerne, 
ville,  flooding  cottages  in  low  lying  portions  <^ 
the  summer  resort  area,  and  causing  some  mine] 
flooding  of  farm  lands  and  roads  in  upstrea 
areas.  Local  flooding  of  streets  occurred  £ 
San  Rafael,    Kentfield,   Kovato,    and  San  Diegc 

A  small  tornado  moving  from  southwest  to  nort; 
east  at  Fort  Ross  at  4:45  a.m.  on  the  17th,  skirte 
the  home  of  Carlos  Call,  dean  of  California  cc 
operative  weather  observers.  Shingles  and  sheati 
ing  were  ripped  from  a  12-  by  54-foot  area  of  h; 
roof.  Fences  were  destroyed  and  branches  weii  x 
twisted  from  trees  along  the  narrow  (50-yard  widej  'i 
path  of  the  storm  for  a  distance  of  12  mile.  Tl, 
circular  character  of  the  storm,  which  was  accorl 
panied  by  lightning  and  heavy  rain,  was  evider 
from  the  scattering  of  debris.  1 


M.   P.  Bergerson 

Acting  State  Climatologisi 

U.   S.  Weather  Bureau 

San  Francisco,  California 


MpyTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  89"'    on  the  28th  at   Indio  U.S.   Date  Garden. 
Lowest  Temperature  -25"'   on  the  13th  at  Bridgeport. 
Greatest  Total  Precipitation  22.69  inches  at  Upper  Mattole. 
Least  Total  Precipitation  0.01  inch  at  Eagle  Mountain. 

Greatest  One-day  Precipitation  7.54  inches  on  the  14th  at  Upper  Mattole. 

Greatest  Total  Snowfall  236.0  inches  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl. 

Deepest  Snow  on  Ground  247  inches  on  the  19th  at  Mount  Shasta  Ski  Bo*l. 
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a 

12 

a 

11.02 

1.92 

2.59 

11 

16.5 

10 

9 

7 

7 

'  i  .  3  * 

- 

t : 

28 

I* 

13 

796 

a 

a 

25 

0 

3.23 

.4.7 

.71 

II 

9.0 

6 

II 

7 

2 

0 

A.I* 

28 
28 

-  1 

12 

936 

a 

I 

27 

1 

1.4.5 

-  .4.9 

.50 

II 

16.0 

9 

11 

5 

I 

0 

*  '.  - 

- ' 

23 

8 

569 

a 

a 

16 

a 

5.9* 

1.66 

1.75 

16 

.0 

0 

a 

5 

I 

.  :  - 

28 

26 

9* 

553 

a 

a 

11 

0 

15.39 

4..37 

14. 

2.0 

1 

9 

11 

_ 

23 

6 

13 

866 

0 

5 

26 

a 

12.70 

2.62 

3.15 

16 

S4.U 

l£ 

I* 

27 

36 

13* 

4434. 

G' 

a 

0 

a 

11.59 

3.25 

3.05 

16 

.0 

0 

21 

II 

S 

4. 

26 

—  Oi 

12 

ISOO 

e 

6 

23 

2 

6.4.9 

1.30 

II 

4,9.5 

27 

12 

5 

2 

^  -  '  : 

-  r 

28 

32 

; 

4.34. 

ai 

a 

a 

5.19 

1.56 

1.46 

la 

.0 

0' 

IS 

7 

» 

2 

28* 

12 

829 

a 

1 

2a 

a 

13.13 

6.09 

2.27 

16 

65-0 

34. 

II 

7 

6 

Q 

3C 

i 

*«5 

a 

0 

2 

a 

3.20 

16 

-0 

0 

IS* 

a 

5 

2 

- 

28 

13 

12 

sa7 

a 

2 

23 

a 

ia-32 

5. 10 

2.59 

14. 

73.2 

33 

9 

7 

4 

28 

18 

13 

729 

a 

a 

22 

a 

11.99 

2.99 

2.73 

II 

19.6 

IS 

12 

9 

7 

7 

25 

12 

460 

a 

a 

5 

a 

4..  78 

1.98 

3.20 

16 

.0 

0 

6 

2 

I 

a* 

4JLa 

a 

a 

a 

5.95 

1.76 

16 

.0 

0 

9 

4 

2 

28 

9 

*9e 

a 

0 

4. 

a 

7.65 

2.32 

1.75 

18 

.0 

0 

9 

S 

4 

a 

5 

a 

9.57 

2.58 

16 

0 

10 

7 

4 

.12 

2.16 

11 

1 

a 

16 

a' 

6.99 

2 

11 

a 

6 

7.36 

2.51 

II 

2 

a 

T 

0 

19.0 

13 

11 

2 

27 

5  •33 

Z.13 

1.65 

IS 

40.0 

30 

II 

a 

4 

2 

a 

26 

2.5* 

2.28 

16 

26.0 

1* 

11 

9 

6 

4 

a 

a 

.55 

1.4* 

16 

.0 

0 

7 

2 

2 

el 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFOP 
FEBRUARY  ] 


Station 

o.  1 

i  ; 
<  s 

S  § 
i  1 
<  s 

1 

« 
1 

Ftoin  Long 
Term  Means 

I 

a, 

i 

5 
^ 

Q 

V 

a 

No  ol  Days 

5 

• 
1 

From  Long 
Term  Means 

o 
O 

Snow,  Sleet 

Nc 

ol  D 

Mm 

Total 

s 

Q 

J 
J. 
° 

to 
o 

« 

1 
5 
o 

5  f 

hi 

<r-  < 

- 

3 

n  ts 

^  s 

o  ^ 

REDOING  FIRE   STA  2 

5  9  •  3 

41.1 

50.2 

1.1 

76 

28 

32 

8 

410 

0 

0 

1 

0 

7.24 

1.86 

2.32 

16 

.0 

0 

10 

5 

ROCKLIN 

AM 

58,0 

35.5 

47.3 

_ 

0.1 

70 

28 

28 

1 

487 

0 

0 

7 

0 

5.10 

.82 

1.30 

11 

.0 

0 

10 

5 

SACRAMENTO  WB  AP 

R 

58,2 

40.6 

49  .4 

0.3 

70 

28  + 

32 

9 

429 

0 

0 

1 

0 

4.1  1 

1 .35 

.95 

10 

.0 

0 

9 

3 

SACRAMENTO  WB  CITY 

R 

58,8 

41.9 

50.4 

0.2 

72 

28 

33 

9 

405 

0 

0 

0 

0 

3.54 

.33 

1.24 

10 

.0 

0 

9 

3 

SHASTA  DAM 

AM 

5^  •A 

40.2 

47.3 

71 

5 

32 

10 

488 

13.19 

3.42 

15 

.0 

0 

11 

9 

SIERRA  CITY 

AM 

46*4 

28.9 

37.7 

64 

6 

11 

13 

751 

0 

2 

20 

0 

13.36 

3.05 

1 1 

63.0 

44 

11 

9 

6 

SIERRAVILLE  RS 

AM 

« IM 

19. 9M 

32. OM 

57 

5 

-11 

13 

928 

2  7 

5.32 

1  •  ^4 

1.87 

1 1 

44.0 

12  + 

7 

3 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

58.4 

36.0 

47.2 

0*3 

73 

28  + 

26 

12  + 

492 

0 

0 

9 

0 

4.90 

1  •  99 

2.12 

16 

.  0 

0 

7 

3 

STRAWBERRY  VALLEY 

47.2 

29.5 

38.4 

66 

28 

17 

1 3 

739 

18.50 

1 6 

45.  5 

1 3 

TURNTABLE  CREEK 

AM 

54. 6M 

39. 6M 

47.  IM 

71 

5 

32 

10 

494 

0 

0 

1 

0 

15.49 

3.91 

15 

.  0 

0 

12 

9 

TWIN  LAKES 

32.8 

12.1 

22.5 

• 

51 

5 

-1 1 

9 

1188 

0 

17 

28 

2 

10.75 

3.21 

2.90 

1 6 

83.0 

83 

22  + 

1  3 

UPPER  LAKE  RS 

58.2 

31.7 

45.0 

74 

28 

23 

8 

552 

0 

0 

17 

0 

8.11 

1.96 

14 

T 

0 

10 

7 

VACAVI LLE 

60  .4 

39.8 

50.1 

1.2 

74 

28 

29 

13 

408 

0 

0 

3 

0 

6.60 

1.85 

1  .40 

1 6 

.  0 

0 

9 

4 

VOLTA  PH 

54  ,8 

36.7 

45  •  8 

70 

28  + 

25 

12  + 

532 

0 

0 

6 

0 

5.03 

1.67 

2.34 

16 

T 

T 

11  + 

10 

4 

WALNUT  GROVE 

61.6 

39.6 

50.5 

72 

28  + 

31 

10  + 

395 

0 

0 

3 

0 

3.95 

1.00 

21 

.  0 

0 

10 

4 

WILLIAMS 

AM 

59.7 

37.9 

48.8 

73 

27 

30 

9 

450 

0 

0 

4 

0 

3.10 

1.17 

16 

.  0 

0 

7 

2 

WILLOWS 

AM 

58.9 

38.1 

48.5 

0  2 

74 

5 

28 

12  + 

457 

0 

0 

4 

0 

4.67 

1.92 

3.11 

16 

.  0 

0 

7 

2 

WINTERS 

AM 

60  .2 

40.  1 

50.2 

75 

28 

29 

13 

405 

0 

0 

3 

0 

7.27 

3.60 

16 

.0 

0 

7 

4 

WOODLAND   1  WNW 

AM 

58  .0 

38.3 

48.2 

_ 

2.0 

70 

28 

29 

9 

464 

0 

0 

2 

0 

4.59 

1.55 

1.41 

18 

.  0 

0 

8 

3 

DIVISION 

42  . 9 

0.3 

7.64 

1 .  74 

NORTHEAST   INTERIOR  BASINS 

BOCA 

AM 

40  .6 

12.1 

25.4 

53 

5 

-22 

13 

1077 

0 

2  8 

2 

4.49 

1.91 

1 1 

41.0 

7 

2 

BRIDGEPORT 

40.1 

8.7 

24.4 

54 

5+ 

-25 

13 

1131 

0 

4 

28 

7 

3.44 

1.20 

10 

26.3 

16 

11 

5 

3 

CEDARVI LLE 

AM 

42.3 

24.9 

33.6 

0.2 

56 

28 

8 

12 

872 

.19 

8 

1  \ 

0 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

40.3 

13.5 

25.9 

54 

6 

-  8 

13 

1051 

0 

4 

28 

3 

9.28 

2.61 

11 

73.5 

44 

13  + 

10 

6 

DOYLE   5  SSE 

AM 

24.2 

0 

0 

24 

0 

10.9 

FORT  BIDWELL 

44.1 

24.0 

34.1 

60 

28 

-  1 

12 

851 

0 

1 

24 

1 

1.53 

- 

* 

.54 

10 

11.0 

7 

10 

5 

1 

LAKE  CITY 

AM 

M 

M 

M 

6 

12 

0 

0 

.51 

0 

MONO  LAKE 

41.8 

20.4 

31.1 

55 

6+ 

9 

13 

942 

0 

3 

28 

0 

4.42 

1.79 

16 

43.0 

30 

11 

4 

3 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

40  •  1 

16.1 

28.1 

58 

28 

~  9 

13 

1027 

0 

6 

27 

2 

10.40 

2.78 

11 

114.0 

50 

11 

10 

6 

SUSANVILLE  AP 

45.5 

22.2 

33.9 

60 

28 

2 

1  3 

864 

0 

2 

26 

0 

3.29 

•  96 

1.18 

10 

26.0 

17 

11 

6 

3 

TAHOE 

AM 

36.3 

19.0 

27.7 

_ 

0*5 

50 

6 

3 

13 

1039 

0 

10 

28 

0 

7.12 

2.15 

2.04 

11 

64.6 

42 

11 

7 

5 

TRUCKEE  RS 

AM 

38.0 

14.3 

26.2 

1*9 

48 

5 

-  9 

13 

1083 

0 

7 

28 

2 

7.81 

2,83 

2.58 

11 

62.5 

33 

12 

9 

6 

WOODFORDS 

42.5 

22.1 

32.4 

57 

28 

5 

13 

908 

0 

2 

25 

0 

4.45 

1.91 

16 

44.0 

23 

11 

5 

3 

DIVISION 

29.9 

0.4 

1 . 95 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

BEN  LOMOND 

58.1 

36.7 

47.4 

75 

28 

29 

13  + 

485 

0 

0 

5 

0 

11.58 

3.00 

16 

.  0 

0 

12 

9 

BERKELEY 

R 

58.5 

45.3 

51.9 

0.1 

71 

28 

37 

8 

359 

0 

0 

0 

0 

4.63 

•  94 

.77 

10 

.  0 

0 

8 

4 

BURLINGAME 

59.0 

42.9 

51.0 

58 

28 

33 

13 

386 

0 

0 

0 

0 

4.34 

1.38 

10 

,  0 

0 

9 

3 

CARMEL  VALLEY 

61  .7 

38.0 

49.9 

77 

28 

31 

23  + 

415 

0 

0 

5 

0 

6.93 

1.39 

16 

.  0 

0 

9 

4 

CROCKETT 

AM 

59.9 

41.4 

50.7 

72 

28  + 

33 

13  + 

397 

0 

0 

0 

0 

5.71 

2.73 

1.39 

16 

.  0 

0 

9 

3 

GILROY 

AM 

50.5 

39.  3 

49.9 

72 

28 

29 

2 

414 

0 

0 

6 

0 

5.71 

1  .99 

16 

•  0 

0 

7 

5 

HALF  MOON   BAY  2  NNW 

AM 

59.5 

42.8 

51.2 

55 

6 

36 

12 

379 

0 

0 

0 

0 

5.64 

1.37 

11 

.  0 

0 

8 

5 

HOLLISTER 

61.7 

39.  3 

50.5 

5 

76 

28 

31 

13  + 

398 

0 

0 

5 

0 

4.19 

1  fll 

1.01 

21 

0 

11 

3 

KING  CITY 

64. 4M 

36.  IM 

50. 3M 

_ 

0  4 

81 

28 

26 

3  + 

404 

0 

0 

0 

4.78 

2*65 

1  .44 

21 

.  0 

0 

7 

4 

LIVERMORE 

AM 

61.2 

35.5 

48.4 

0*5 

71 

28  + 

29 

13  + 

451 

0 

0 

7 

0 

3.59 

.94 

U 

0 

7 

3 

LOS  GATOS 

52.4 

39.5 

51.0 

1*4 
• 

78 

28 

32 

9 

386 

0 

0 

1 

0 

9.70 

4*60 
* 

3.18 

15 

,  0 

0 

9 

8 

MARTINEZ  FIRE  STA 

AM 

59.7 

40.8 

50.3 

75 

28 

32 

13 

408 

0 

0 

1 

0 

4.90 

1.30 

16 

.  0 

0 

7 

3 

MONTEREY 

50.8 

43.8 

52.3 

72 

28 

38 

13+ 

349 

0 

0 

0 

0 

6.76 

1.08 

16 

0 

1  1 

5 

MORRO  BAY 

61  .6M 

43. 5M 

52.frM 

73 

27  + 

33 

9 

343 

0 

0 

0 

0 

4.22 

1.15 

21 

'q 
*  _ 

0 

8 

4 

MOUNT   DIABLO  NORTH  GATE 

AM 

53.2 

37.5 

45.4 

65 

26+ 

30 

22  + 

544 

0 

0 

7 

0 

5.04 

1 .38 

16 

0 

8 

4 

MOUNT  HAMILTON 

44. IM 

32.2M 

38. 2M 

_ 

63 

28 

22 

8 

744 

0 

2 

0 

3.30 

- 

* 

.79 

10 

20*0 

9 

9 

8 

3 

NACIMIENTO  DAM 

61  .4M 

37. 2M 

49.  3M 

76 

28 

27 

3 

431 

0 

0 

6 

0 

4.50 

.92 

10 

•  0 

0 

4 

NEWARK 

AM 

58.8 

42.5 

50.7 

67 

28 

36 

8 

395 

0 

0 

0 

0 

3.26 

,  0 

0 

OAKLAND  WB  AP 

R 

59.3 

42.9 

51.1 

0,4 

71 

28 

34 

13  + 

385 

0 

0 

0 

0 

3.95 

•  55 

.89 

10 

,  0 

0 

9 

5 

ORINDA  BOWMAN 

58.8 

36.3 

47.6 

75 

28 

25 

8 

482 

0 

0 

11 

0 

7,47 

1.55 

18 

0 

9 

6 

PALO   ALTO   CITY  HALL 

59.5 

41  .0 

50.3 

70 

28 

29 

13 

406 

0 

0 

2 

0 

3.70 

1.22 

16 

*  n 

0 

8 

3 

PASO  ROBLES 

52  .2 

35.3 

48.8 

80 

28 

22 

3 

448 

0 

0 

10 

0 

4.53 

.97 

10 

*  n 

0 

7 

5 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

60.5 

35.4 

48.0 

80 

28 

25 

3  + 

470 

0 

0 

8 

0 

3.90 

1.18 

10 

'n 

0 

1 1 

3 

PINNACLES  NM 

50.4 

33.9 

47.2 

78 

28 

25 

13 

495 

0 

0 

14 

0 

5.59 

1.90 

21 

'  0 

0 

9 

3 

PISMO  BEACH 

52  .3 

43.4 

52.9 

77 

27 

34 

13 

334 

0 

0 

0 

0 

4.65 

1.47 

10 

'  Q 

0 

7 

4 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

59.9 

46.5 

53.2 

73 

2 

38 

9 

323 

0 

0 

0 

0 

5.16 

1.12 

10 

.0 

0 

8 

5 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

AM 

59.9 

34.6 

47.3 

72 

28 

26 

13 

489 

0 

0 

13 

0 

4.12 

.94 

16 

.0 

0 

8 

4 

PRIEST  VALLEY 

55.5 

29.0 

42.3 

74 

28 

1  8 

2 

531 

0 

0 

21 

0 

8.52 

4.30 

1.47 

1 1 

T 

0 

9 

7 

REDWOOD  CITY 

51  .2 

41.5 

51.4 

0,6 

73 

28 

32 

1  3 

377 

0 

0 

1 

0 

4.66 

1.20 

1.15 

16 

.0 

0 

9 

3 

RICHMOND 

AM 

60  .2 

44.  1 

52.2 

73 

28 

36 

13  + 

354 

0 

0 

0 

0 

5.39 

1.54 

16 

.0 

0 

a 

4 

RICHMOND  FIELD  STA 

AM 

58.3 

43.5 

50.9 

59 

28 

35 

13  + 

390 

0 

0 

0 

0 

4.82 

.0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

56.1 

35.0 

46.  1 

59 

28  + 

23 

9 

523 

0 

0 

6 

0 

6.04 

1.27 

10 

0 

11 

5 

SALINAS  2  E 

52  .3 

39.9 

51.1 

_ 

0 

78 

28 

31 

9  + 

382 

0 

4.21 

1.07 

1 1 

*  n 

0 

10 

3 

S  F   RICHMOND  SUNSET 

R 

68.1 

44.  3 

51.2 

71 

26 

34 

20 

378 

0 

0 

0 

0 

4.74 

1.30 

17 

*  n 

0 

9 

5 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

61.0 

46.4 

53.2 

2  4 

73 

28 

37 

13 

322 

0 

0 

0 

0 

4.55 

1  22 

1.47 

10 

*0 

0 

8 

3 

SAN  FRANCISCO  FOB 

R 

59.1 

47, e 

53.5 

0.5 

59 

28  + 

43 

13  + 

315 

0 

0 

0 

0 

4.04 

.13 

1.05 

10 

.0 

0 

9 

2 

SAN  GREGORIO   3  SE 

59.2 

40.2 

49.7 

73 

28 

31 

8 

422 

0 

0 

2 

0 

5 . 69 

1.38 

16 

0 

11 

4 

SAN  JOSE 

R 

51.5 

43.2 

52.4 

- 

0.4 

75 

28 

36 

8 

349 

0 

0 

0 

0 

4.95 

2.42 

1  .09 

16 

.0 

0 

9 

5 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

AM 

53.1 

41.4 

52.3 

0.8 

75 

28 

33 

9 

348 

0 

0 

0 

0 

6.50 

2.42 

1.30 

11 

.0 

0 

10 

7 

SAN  MATEO 

61  .5 

40.9 

61.2 

73 

28  + 

32 

26  + 

380 

0 

0 

2 

0 

4.31 

1*46 

10 

.0 

0 

8 

3 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

62  .0 

41.7 

61.9 

0.9 

74 

28 

34 

13  + 

363 

0 

0 

0 

0 

5.01 

2.48 

1.27 

16 

.0 

0 

8 

5 

SANTA  CRUZ 

59.9 

39.9 

49.9 

0.9 

76 

28 

31 

1  3 

417 

0 

0 

2 

0 

7.13 

1.54 

1.23 

16 

.0 

0 

1 1 

7 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

AM 

58.5 

40.8 

49.7 

71 

28 

32 

8 

423 

0 

0 

1 

0 

4.70 

1.20 

1 1 

.0 

0 

7 

5 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

AM 

60.2 

36.8 

48.  6 

72 

28 

29 

9  + 

456 

0 

0 

9 

0 

4.08 

.47 

1.16 

11 

.0 

0 

6 

3 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

AM 

59.6 

39.  IM 

49.  4M 

59 

28 

32 

9 

434 

0 

0 

1 

0 

5.98 

2.22 

16 

.0 

0 

8 

6 

DIVISION 

49.9 

0.1 

5.27 
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44 

22  + 

209 

0 

0 

0 

0 

3.72 

.97 

1.45 

16 

•  0 

0 

6 

3 

1 

ANGELES  WB  CITY  R 

64,5 

48,0 

56.3 

0,1 

78 

28  + 

43 

13 

237 

0 

0 

0 

0 

3.32 

-  .05 

1.00 

16 

.0 

0 

7 

3 

1 

CREEK  2 

57.3 

39.2 

48,3 

71 

27 

30 

9 

461 

0 

0 

2 

0 

5.63 

1.54 

1.23 

11 

.0 

0 

21  + 

8 
8 

6 

1 

ILSON  PC   338B  // 

45.2 

29.4 

37.3 

63 

28 

12 

9 

768 

0 

2 

19 

0 

8,07 

2.71 

11 

15.0 

8 

5 

3 

ORT  BEACH  HARBOR 

62,9 

45.4 

54,2 

0.9 

68 

25 

36 

13 

297 

0 

0 

0 

0 

2,46 

-  .11 

,90 

16 

.0 

0 

7 

2 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFOR 
FEBRUARY  1 


Temperalu 


Stdlion 

ft)  ^ 

2  1 

-  ^ 
1  1 

D 

2 
_> 

NORTH  HOLLYWOOD 

64  .6M 

43. 7M 

54. 2M 

OCEANSIDE  PENDLETON 

61.8 

4?. 5 

52.7 

OJA  I 

f.4.9 

37.4 

51.2 

OXNARD 

64.7 

43.8 

54.3 

PALOMAR  MTN  OBSY 

R 

49.1 

30.7 

39  .9 

PASADENA 

66.0 

43.5 

54.3 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

60  .2 

48.8 

54.5 

POMONA 

64.0 

37.6 

50.8 

RAMONA  SPAULDING 

54.2 

36.5 

50.4 

REDLANOS 

64.1 

4C.5 

52.3 

RIVERSIDE  FIRE   STA  3 

66.8 

38.3 

52.6 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S 

R 

AM 

63.9 

40.6 

52.3 

SAN   ANTONIO   CN  MOUTH 

58.2 

39 .  k 

48.8 

SAN  BERNARDINO  CO  H05P 

64.6 

40.5 

52.5 

SANDBERG  WB                     1 IV 

45. S 

33.  1 

39.3 

SAN  DIEGO  WB  AP 

R 

65.0 

49.  1 

57.1 

SAN  FERNANDO 

6  3.9 

42.  1 

53.0 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

66. 6M 

41  .7M 

64. 2M 

SAN  JACINTO 

62.3 

34.8 

48.5 

SAN   MARCOS  RANCH 

AM 

61  .8 

35.5 

48.7 

SAN  PEDRO 

61.6 

49.  1 

55.4 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

66.2 

^4.2 

55.2 

SANTA  BARBARA 

65.2 

43.0 

54.  1 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

63.6 

42.3 

63.0 

SANTA  MARIA 

AM 

63.8 

3°.0 

51.4 

SANTA  MARIA   WB  AP 

R 

62.3 

SANTA  MONICA  PIER 

61.3 

48.9 

55.1 

SANTA  PAULA 

AM 

SUNLAND 

65  .0 

<•!  .  IM 

53, IM 

TORRANCE 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

65.6 

3<).6 

52.5 

UCLA 

63.5 

4H.8 

56.2 

UPLAND 

60  .2 

4]  .5 

50.9 

VISTA 

65.5 

40.  7 

53.1 

WARNER  SPRINGS 

58.2 

29.1 

43.7 

YORBA  LINDA 

58.1 

41.0 

54  .6 

DIVISION 

51.0 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 

57.9 

32.9 

45.4 

BAKER  9  NNW 

AM 

63.9 

39.  1 

51.6 

BARSTOW 

59. 7M 

36.0 

47. 9M 

BEAUMONT   1  E 

57.9 

35.2 

45.5 

BISHOP  WB  AP 

R 

53.0 

24.0 

38.5 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

AM 

35. IM 

1  5.  7M 

25. 4M 

BLYTHE 

70.2 

39.8 

55.0 

BLYTHE   FAA  AP 

58.9 

44.0 

55.6 

BORREGO  SPRGS   3  NNE 

AM 

69.3 

41.2 

55.3 

BRAWLEY  2  SW 

AM 

69.5 

40.7 

55.1 

CANT IL 

61  .0 

35.1 

48.1 

COW  CREEK 

71.3 

48.  3 

59.8 

DAGGETT   FAA  AP 

63.3 

37.1 

50.2 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

44.3 

19.8 

32.1 

EAGLE  MTN 

AM 

65  .3 

45.9 

55.5 

EL   CENTRO  2  5SW 

70  .4 

40.5 

55.5 

FAIRMONT 

AM 

52.0 

34.2 

43.1 

GREENLAND  RANCH 

70.3 

47.1 

58.7 

HAIWEE 

AM 

51.0 

32.3 

41.7 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

AM 

56.5 

40.5 

53.1 

IMPERIAL 

71.3 

43.3 

57.3 

INDEPENDENCE 

AM 

57  .CM 

27. OM 

42. OM 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

AM 

72.7 

41.6 

57.2 

INYOKERN 

50.1 

33.6 

45.9 

IRON  MTN 

AM 

57.1 

43.4 

55.3 

LAKE  ARROWHEAD 

44.8 

27.7 

35.3 

LANCASTER 

57.7 

30.5 

44.1 

LLANO  SHAWNEE   HILLS  RCH 

54.2 

33.9 

44. 1 

LUCERNE  VALLEY   1  WSW 

50.2M 

32. 5M 

46.  4M 

MECCA  3  SE 

AM 

70.0 

41.4 

55.7 

MITCHELL  CAVERNS 

52.5 

36.6 

44.6 

MOUNTAIN  PASS 

48.7 

30.4 

39.6 

NEEDLES  FAA  AP 

56.3 

42.7 

64.5 

PALMDALE 

59. 7M 

35.  3M 

47. 5M 

PALMDALE  FAA  AP 

57.5 

33.5 

45.5 

PALM  SPRINGS 

70.0 

40.9 

55.5 

PARKER  RESERVOIR 

AM 

66.5 

44.5 

55.6 

RANDSBURG 

53.5 

35.6 

44.6 

SQUIRREL   INN  2 

TABLE  MOUNTAIN 

37.9 

24.1 

31.0 

THERMAL  FAA  AP 

71.5 

42.0 

55.8 

TRONA 

AM 

50.5 

37. 7M 

49.  2M 

TWENTYNINE  PALMS 

64.5 

37.2 

60.9 

VALYERMO  RS 

55.5 

29.4 

42.5 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

AM 

57.3 

31.4 

44.4 

WHITE  MOUNTAIN  1 

AM 

27.8 

1.7 

14.8 

WHITE  MOUNTAIN  2 

AM 

13.8 

0.  1 

7.0 

DIVISION 

46.4 

0.7 
0.5 


0.1 
1  .0 


0.5 
0.3 


0.5 
1.5 
0.8 
1  .2 


0.0 
1.0 
0.4 

1.0 
1.2 


1.0 
1.4 


1.5 
2.8 


2.2 
2.5 
0.8 
2.0 

0.5 

0 


0.2 
1.7 


4.8 
2.2 


 j 

o 

o 

Days 

Tolal 

1    J  1 

a  S  £ 
O  ^ 

£ 

4) 

!■ 

Q 

I  o 

5  1 

82 

28 

35 

17 

295 

0 

0 

0 

0 

5.05 

1,76 

1 1 

70 

25 

37 

1  7  + 

339 

0 

9 

^ 

3.11 

•  7  2 

II 

82 

28 

30 

1  3 

380 

0 

0 

6.55 

'  R7 

73 

27  + 

37 

3 

293 

0 

^ 

3  .82 

.  87 

16 

: 

55 

28 

18 

9 

698 

0 

3 

1 7 

0 

8.89 

7*07 

81 

28 

37 

22  + 

297 

0 

0 

0 

5.30 

• 

16 

66 

28 

40 

1 1 

288 

0 

0 

0 

0 

3.56 

81 

28 

30 

9  + 

390 

0 

0 

\ 

0 

3.46 

.23 

82 

28 

22 

3 

404 

0 

0 

1 0 

0 

6.23 

17ft 

1  7 

7 

82 

28 

31 

9 

347 

0 

0 

1 

0 

2.98 

.17 

1  1 

84 

28 

30 

9 

3  44 

0 

2.41 

,01 

• 

80 

28 

32 

9 

352 

0 

2.56 

• 

1  7 

: 

76 

28 

30 

9 

449 

0 

8.05 

81 

28 

32 

14  + 

338 

0 

4,01 

.18 

102 
* 

1  ft 
: 

61 

28 

23 

22 

714 

0 

1 2 

3 . 39 

.67 

1.03 

73 

28 

43 

13 

216 

^ 

3.76 

^  *  ?fi 

^  '94 

7  1 

82 

28 

32 

22 

330 

0 

3.60 

.18 

*  c 

8  2 

28 

34 

1  3 

299 

0 

4,69 

80 

28 

26 

4  + 

455 

3.85 

1,25 

1*30 

75 

27 

27 

2  + 

45  1 

9.98 

4.05 

72 

28 

43 

22 

262 

4.29 

* 

1,72 

16 

76 

28  + 

37 

1  3 

265 

0 

0 

0 

0 

3.64 

16 

77 

28 

35 

1 3 

3  00 

0 

0 

0 

0 

5.05 

1.50 

2  1 

73 

28 

35 

13  + 

3  33 

0 

0 

0 

0 

4.37 

1.22 

77 

28 

30 

14+ 

376 

0 

0 

3 

0 

5.22 

2  90 

11 

75 

28  + 

29 

9 

399 

0 

0 

4 

0 

4.37 

1  .90 

1.57 

10 

67 

5 

43 

22 

270 

0 

0 

0 

0 

5.34 

2.00 

16 

79 

28  + 

33 

9 

285 

^ 

^ 

'? 

3.91 

1.13 

1 1 

82 

28 

31 

9 

329 

6.52 

3.06 

11 

72 

27  + 

37 

13  + 

320 

4,69 

1  .84 

1.79 

16 

75 

28  + 

32 

9  + 

339 

0 

3.09 

.22 

.74 

22 

75 

27 

40 

9 

2  45 

5.48 

it 

76 

28 

3  3 

9 

387 

Q 

4,97 

1  *  1  n 

75 

28 

33 

3 

324 

0 

5,01 

73 

?8  + 

20 

4  + 

591 

Q 

2  2 

5,12 

179 

85 

2  8 

30 

9 

285 

3.74 

.57 

1  ?n 
• 

5.10 

1  •  72 

72 

28 

25 

1  3 

542 

4 

1,16 

•  5  7 

75 

28 

32 

14  + 

371 

•  41 

0 

: 

29 

14  + 

478 

g 

•  76 

.30 

74 

27 

25 

3 

509 

1 0 

5.15 

1 0 

70 

28 

14 

1  3 

7  3  5 

2  7 

2.53 

1  *  2fi 
* 

1  ft 

48 

28 

4 

13  + 

1101 

1 0 

2  8 

0 

3.51 

82 

28  + 

3 1 

13  + 

274 

Q 

Q 

3 

0 

•  96 

• 

80 

28+ 

35 

4 

235 

0 

•  36 

86 

28 

34 

14  + 

2  66 

Q 

•  77 

84 

2  8 

32 

1 4 

271 

•  1 2 

* 

'n7 

75 

28  + 

24 

1  3 

467 

.83 

86 

27 

42 

1  3  + 

152 

•  34 

16 

74 

28  + 

28 

1 4 

407 

•  33 

*n9 
* 

71 

63 

4 

1  0 

1  9 

918 

0  1*61 

ft 

77 

?8 

40 

14 

2  59 

- 

.01 

n  1 

7? 

83 

27 

33 

1  4 

259 

•  2  3 

*  1 1 

*  \\ 

7 

65 

28 

27 

14 

609 

^  2 

5.44 

85 

28 

40 

4 

179 

- 

- 

•  36 

11 

* 

1ft 

: 

64 

28 

23 

14 

649 

12 

1,15 

•  0  5 

79 

28 

31 

4 

329 

2 

•  14 

.06 

17 

83 

28 

37 

5  + 

212 

Q 

0 

0 

•  2  3 

•  22 

* 

16 

14  + 

1*21 

.41 

•  69 

1  6 

89 

28 

31 

4  + 

220 

Q 

Q 

3 

Q 

•  25 

-  ,16 

1 7 

73 

2  8 

23 

1  3 

50 1 

Q 

1 2 

Q 

.  84 

*7o 
• 

it 

79 

2  8 

36 

14 

266 

Q 

•  1 1 

■ 

59 

2  8 

1  5 

1  3 

In? 

^ 

2  5 

13.40 

4*52 

74 

1 

Q 

Q 

1 8 

1 .  40 

.77 

1ft 

66 

2  8 

26 

1  3 

577 

0 

1  3 

Q 

1  •  44 

74 

28 

514 

0 

\  5 

Q 

.70 

*  7R 

82 

28 

3  3 

1 4 

2  54 

0 

0 

0 

Q 

,04 

• 

7 

65 

1 8 

0 

0 

g 

Q 

1,02 

60 

2  8  + 

2 1 

14 

706 

Q 

1  7 

1.35 

*60 

12 

77 

33 

287 

0 

0 

0 

c 

.19 

.09 

^  2 

73 

28 

26 

1  3 

485 

0 

0 

8 

0 

1*89 

•  03 

II 

72 

2  8 

25 

13  + 

535 

0 

0 

12 

0 

1.12 

86 

28  + 

3 1 

1 

263 

0 

0 

1 

0 

1.35 

*48 

16 

77 

21 

39 

13 

260 

0 

0 

0 

0 

.61 

.40 

9 

67 

28 

27 

13 

563 

0 

0 

7 

0 

1.65 

.78 

16 

56 

4 

17 

9 

828 

0 

2 

22 

0 

13.71 

4.53 

4.82 

11 

54 

4 

10 

9 

947 

0 

6 

25 

0 

8.76 

6.08 

3.98 

16 

88 

28 

33 

14 

225 

0 

0 

0 

0 

.12 

.08 

16 

73 

28 

29 

9 

451 

0 

0 

3 

0 

1.51 

.67 

.45 

22 

76 

28 

29 

14 

390 

0 

0 

4 

0 

•  03 

.02 

12 

68 

28 

20 

13 

623 

0 

0 

20 

0 

1.99 

-  .31 

1*06 

11 

70 

5 

21 

1 

572 

0 

0 

14 

0 

.84 

.55 

11 

40 

5 

-15 

9 

1403 

0 

21 

28 

13 

3.10 

.91 

11 

28 

28  + 

-13 

9 

1622 

0 

28 

28 

16 

3.83 

1.32 

16 

1.89 

.35 

.0 

.0 
.0 
.0 
26.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
7.8 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 
.0 
1.2 


.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
13.8 
.0 
.0 
.0 
.0 
T 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

37.0 
.0 

T 

.0 
.0 


.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
32.6 
45.5 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
36.5 
41.5 


0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 


13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


20 
32 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
34 


See  Refers 
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DAILY  PRECIPITATION 


Da?  of  month 


Ton  escondioo  fc261be 

IN  RS 
VHO  1  N 
JERPOINT 

ISO  CN  OAT  MT  FCWt6 

»INE  1  W 
TADENA 
rURAS  RS 
ilOLA 

;W1N  PAC  UNION  COL 


iOC  OIL  ANAHEIM  1 

lERRY 

(URN 

iLOH  PLEASURE  PIER 
:nAL  9  SSE 

ISA  CI  TY  PARK   FC  1*3 

KUS  RANCH 
,ER  9  NNW 
I ERSFIELD  WB  AP 

CH  PH 

rNESON  PARK 
IRETT  0AM 
;STOW 
UMONT 

UMONT  PUMPING  PLANT 

UMONT  1  E 
AIR  FC  10 
LOMOND 

KEUEY 

RTE5SA  LAKE 
BAR  RS 

BEAR  LAKE  DAM 
CREEK  PH  1 

DALTON  DAM  FC  223  BE 
PINES  PARK   FC  83 

SUR  STATE  PARK 

TUJUNGA  DAM  FC  *6  DE 
HOP  HB  AP 
KOP  UNIOM  CARBIDE 
"TK  I«UHTAIN  2  USV 

'.  CANYON  WB  AP  //R 
:  LAKE  REDWOOD  CR 
THE 

THE  FAA  AP 


ITA 

IREGO  DESERT  PARK 
I REGO  SPRGS  3  HNE 
I  DUET  CANYON 

( ^^^t  DAM 

C  OFORO  RANCH 
(  DLEY 

IWLEY  2  SW 

BERRY  IMPERIAL 
CITY 

DAM 

'3GEP0RT 
OGEVILLE  U  NNW 
3KS  FARNHAM  RCH 
jSH  CREEK  RS 

Lards  bar  ph 

BANK  fire  DEP  FC  22&B 
BANK  WB  AP 


4.S* 

11.19 
5.80 


3.03 
3.44 
12.22 


14.07 
6,03 
5,76 


TON  RANCH 
jTONHILLOW 
AZON 

f?ILLO  NM  R 
HUMA  DAM 

iVERAS  BIG  TREES 

IXICO  2  NE 

I ST06A 

.AHAN  RS 

>0 

»  PARDEE 

>  SAN  LUIS  OBISPO 
l^TONVILLE  RS 
3Y  RS 

)&A  PARK  PIERCE  COL 
TIL 

[fOH  0AM 

valley 
[HAY  BULL  RUN  RCH 
iVOERO 

ILVILLE  SAWYER 
ARVILLE 
TERVILLE  PH 
.LENGE  RS 

rSWORTH  HEYNEMANN  RCH 


CfEMONT  POMONA  COLLEGE 
<  JrSBURG 

C  kRLAKE  HIGHLANDS 


3.91 
9.33 
6.  84 
5.61 
7,30 

3,30 
14.12 
3.27 
3.66 
7.95 


SSE 


C  'ERDALE 
C  INGA 
C    INGA    14  NW 
C  lYS  FC530 
C  :maN  FISH  HATCHERY 


C  lATE  PH 

C  JSA  1  SSW 

C  ORD  3  E 

C  ORAN   IRRIG  DIST 


C.llNG  HOUGHTON  RANCH 


,82 
.33  ,25 
,73  1.41 


13     14  15 


1.56  2.00 


.01      .64  .90 


2.45 
.20  ,87 
.06  1,01 
,14  1.55 


,02 
1,39 
,19 


,10   1.58  .45 


1.40   1.74  ,52 


1.12 

.98 

1.91  1.60 


.84  2,36 

.11  1,83 

.06  3.21 

.72  ,60 

.04  4.55 

.25  .58 


.10     ,23  1.52 


.38 
.03 


1.53  3.10 


.35  1.27 
1.17  2.35 
1.53  1*88 


1.70  .62 
.47  1.01 
.59  .78 

1.29  .29 


,98 
.27 
.09  2.01 

.75  1.31 

.17 
.01 


1,21  .46 

.53  .42 

1,07  1.95 

2.40  2.42 

T  2,30 

.25  1.90 

1,38  ,49 


.30  3.29  .25 


.20 

1.26  2.38 
T  ,06 


.02   1.37  .15 


.25 


.02 
.26 

T  ,45 

T 

.60  2.10  2,20 
.10   1.10  .52 
1.19  .74 


1.82  2.15  .80 
,05   1.54  .17 


1.60  .80 


1.65  3,18 
.03  1.06 
.36  .59 
.26  .62 


.06  3.79  .58 


.46     .96  .34 


.20 


.16 


,22  .43 
.83  1.27 


2.58  1.84 


2,40  .47 


1,95  .12 
,54 

.10  ,05 

T  T 

2.14  .40  .57 


3.00 
.75 
1.50 


1.78  1,37  1.30 
1,47  1.13  ,81 
2.73  2.30  3,10 


3.23 
1.53 
1.26 


1.62  .08 
1,45   1.37  1.74 

.06  .13 
1.11  .04 


2.24  1.96 
1.39  .08 
1.01  .21 
.40  .89 


2,42  2,27 
2,73  2.00  2.95 
1.35  .79 


1.04 
1,29 

.97 
1.08 

.25 


.60  1 
.93  1.66 
.09  .02 


19       20  21 


.93 
1.02 


.11 

1.05 
.06 
1.35 

1.70 
.11 


.06 
.17 
.40 


22     23     24     25     26     27  28 


.02 
.09 
.25 


.25  .03 
.42 


,15  .13 
1.31  .02 


DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNi( 
FEBRUARY  19!, 


biQiion 

Total 

Day  of  month 

1    1    2   1  3 

4      5  6 

7   1    8   1  9 

10 

11  1 

12 

13  1  14  1  15 

16  1 

17 

 L 

18 

19 

 L 

20 

 L 

21 

22 



23  24 

 1  

25    26  27 

 1  !  

28    29    30  1 

3 

COVELO 

7.20 

2  ,00 

.72   1.13  1.18 

.75 

.  73 

.16 

,51 

.01 

.03 

COVINA  TEMPLE   FC  193 

3.7^. 

.02 

.88 

.02 

.86 

.19 

T 

1.25 

•  04 

T 

T 

.43 

COW  CREEK 

.3A 

T 

.03 

.31 

T 

! 

COYOTE  CANYON 

2-19 

1.07 

.07 

.07 

COYOTE  WELLS 

.  09 

.02 

C" ESCENT  CI TY   1  N 

13,83 

* 

,85 

,35 

.07   2.62   1 .60 

1.71 

.55 

2.00 

.61 

.66 

.10 

.05 

.65 

CRESCENT  CITY   7  ENE 

15.18 

.82 

.36 

.86 

.87 

.01    2.14  3.46 

.82 

.48 

2.42 

1.36 

.64 

.59 

CROCKETT 

5.71 

•  35 

.03 

1.39 

.20 

1.34 

.33 

.14 

.37 

.06 

.  14 

CRYSTAL  LAKE  FC283e 

12.27 

2 .  00 

.04 

5.16 

1.08 

2.62 

.14 

.14 

.  56 

.25 

CULVER  CITY 

.75 

.14 

1.72 

.  18 

.08 

CUMM INGS 

1  3  .90 

.24 

.46 

1  .44 

.86 

.02    3.55  1.54 

2,20 

1.12 

1,57 

.28 

.60 

.02 

CUNNINGHAM 

8.  39 

.50 

1.03  1.10 

2.09 

1.22 

.60 

.21 

.43 

CUYAMACA 

13.0fc 

• 

.17 

T 

1.17 

2.19 

T 

3.48 

.15 

1.28 

2.50 

.26 

1.72 

.10 

DAGGETT   FAA  AP 

.  33 

.08 

.08 

T 

.07 

.01 

.09 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

4.41 

.35 

.97 

.  18 

T 

1.06 

.  16 

.77 

.31 

.55 

.04 

.02 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

D  1  .61 

0  .05 

.13 

>1.33 

.10 

.31 

DEER  CREEK  PM 

14.17 

T 

T 

.  38 

3.06 

1.80 

.  34 

.13  .22 

3.06 

1.02 

2.69 

.69 

.34 

.04 

.09 

DELANO 

2.40 

.11 

T 

•  94 

.  24 

.17 

.72 

.22 

DENA  IR 

3.84 

.  1  8 

.46 

.69 

.04 

.63 

.46 

.  13 

.33 

.01 

,89 

.02 

OE  SABLA 

1.48 

,76 

.76  .71. 

4.28 

2.72 

1  •  29 

.35 

1.00 

.58 

.07 

•  09 

DESCANSO  RS 

8.21 

.07 

.54 

1.76 

.  10 

.65 

.68 

.11 

.08 

1.72 

.05 

DOBBINS  COLGATE 

e.ei 

.10 

1  .89 

1  .02 

.53 

.09  .27 

1.19 

1.47 

1.58 

.19 

.40 

.09 

DONNER  MEMORIAL    ST  PK 

9.28 

T 

T 

,13 

.06 

,90 

2.61 

.42 

.25  .11 

1  .6] 

1.20 

1.01 

.89 

DOS  RIOS 

1,15 

.78 

1.31  2.40 

1  .54 

1.01 

.95 

.51 

.55 

.20 

T 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

3.85 

.82 

.02 

.69 

.15 

1  .44 

.05 

*  1 1 

.57 

DOWNIEVlLLE  RS 

2.53 

.12  .04 

2.70 

1  .77 

2.15 

1  .40 

.03 

.32 

.04 

.10 

DOYLE  5  SSE 

2.70 

T 

T 

.01 

.  1 1 

.53 

.09 

T 

1.19 

.72 

,03 

.02 

OR*   CANYON  RESERVOIR 

3.25 

.02 

.35 

.09 

.05 

.71 

.23 

.  1  0 

.66 

.40 

.23 

.02 

.39 

DUDLEYS 

7.  95 

.31 

1.61 

1.17 

.82 

.63 

1.82 

.43 

.46 

.06 

.05 

.06 

.12 

DUNN IGAN 

4.46 

.41 

.65 

.04 

.05  1.20 

•  54 

1.06 

,02 

.45 

.04 

OUNSMUIR  RS 

1.07 

T        1.57  1. 49 

2.23 

2.17 

1,95 

.34 

.  39 

.94 

.  12 

.03 

OUTTONS  LANDING 

7.31 

T 

.  38 

1.16 

■  25 

2.36 

.42 

1.15 

.90 

•  1 1 

* 

,68 

EAGLE  MTN 

.01 

T 

T 

T 

.01 

EAST   PARK  RESERVOIR 

5.51 

.12 

.17 

.25 

.23  .57 

2,92 

.58 

.26 

.06 

.28 

.02 

,05 

EL   CAJON  2  E 

4  .69 

.03 

.69 

.  36 

,52 

.58 

.01 

•  89 

.  35 

.93 

.33 

EL  CAPITAN  DAM 

.09 

.94 

1.40 

.  02 

•  48 

.89 

T 

1.12 

T 

EL  CENTRO  2  SSW 

.23 

.11 

.02 

.05 

.03 

.02 

ELECTRA  PH 

6.20 

.08 

.02 

.67 

2,03 

,10 

1.16 

.  14 

.71 

.66 

.03 

.06 

.05 

ELIZABETH  LAKE  FC12e8 

.26 

2.42 

.20 

,04 

2.76 

•  02 

.41 

.03 

ELK  VALLEY 

12.61 

.09 

.IB 

.97 

.89 

.07 

.15   3.24  1.46 

•  66 

.23 

2.80 

.92 

,40 

.55 

ELLERY  LAKE 

4  34 

12 

* 

24 

.  6 

12 

1  .24 

•  82 

.04 

•06     .10  ,30 

,74 

.  18 

.12 

ELL lOTT 

4.25 

.62 

,83 

•  18 

.62 

.21 

,60 

.11 

.88 

.20 

E  L  S 1 NORE 

2.87 

.20 

.27 

,92 

.  35 

T 

,55 

.03 

.44 

.11 

ESCONOIDO 

*?o 

.62 

* 

.64 

.65 

.02 

.97 

.31 

T 

.  75 

.21 

EUREKA  W8  CITY  R 

10.65 

.  I  7 

.18 

* 

.92 

.06 

.07  4.64  .01 

.86 

1.03 

.88 

.06 

.60 

.17 

,06 

A 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

.34 

.96 

.15 

.22 

.59 

•  03 

.12 

.08 

.06 

1 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

5.59 

.36 

1.15 

.24 

,41 

1.14 

•  76 

.90 

,10 

.21 

.20 

.06 

.04 

1 

■ 

FA  I RMONT 

5.44 

.08 

.02 

2  .56 

.55 

1,02 

1.06 

.03 

.10 

Fall  river  mills  intake 

.35 

,30 

•          .40  .55 

.20 

.10 

.60 

•  10 

FERGUSON  Ranch 

5*90 
* 

J. 

.40 

.22 

T          .54  .47 

,66 

2.30 

.  14 

.15 

•  10 

.54 

,15 

.03 

fiddletown  lynch  rch 

.60 

2.47 

.42 

.02 

1,38 

.80 

1,08 

.64 

T 

.20 

FINLEY  5  SW 

10.64 

.40 

1.24 

,16 

,05 

,03  2.62  .98 

2,16 

1.51 

.80 

.05 

•  62 

T 

FOLSOM  DAM 

5.43 

,37 

1.05 

,87 

•  59 

.45 

,88 

.34 

.  58 

.10 

.20 

FONTANA  5  N 

.05 

1.82 

,24 

1,75 

,04 

•  03 

.05 

.49 

.43 

fontana  kaiser 

3.17 

.47 

.08 

1  .21 

.40 

,60 

.41 

FOREST  GLEN 

15  99 

1.55 

.  34 

1.89  3.23 

3.25 

2,00 

1^60 

.75 

•  26 

•  12 

T 

.80  T 

FORESTHILL  RS 

10.72 

.30 

.IB 

1,34 

2.63 

.62 

.  25 

1.28 

1,02 

1^20 

1,25 

.02 

.23 

.13 

.27 

FORT  B  IDUELL 

1  .53 

.05 

.02 

,54 

,06 

T 

.33 

.12 

.09 

.20 

•  10 

.02 

T 

FORT  BRAGG 

,99 

,30 

,99  ,94 

2.07 

.58 

•  31 

•  19 

•  57 

.02  .22 

FORT   BRAGG  AVN 

6.96 

,05 

.30 

.66 

.03 

2.00  1.02 

1  ,44 

.  29 

•  23 

•  08 

.64 

FORT  DICK   1  NNE 

12  59 

.06 

46 

06 

.96 

,62 

1*39  3.18 

.32 

.52 

2.00 

1,11 

,73 

•  1 1 

•  06 

.57 

FORT  JOHES  RS 

3.08 

.10 

T 

.23 

,71 

,01 

.76  .54 

.  1 1 

•  16 

.10 

,24 

,10 

FORT  ROSS 

6.57 

.40 

,67 

,30 

T 

.93  1.16 

1,02 

1,07 

.13 

,01 

,85 

,03 

FRENCH  GULCH 

.24 

,04 

2,24  1.17 

3.45 

.52 

.54 

•  02 

,40 

,52 

•  14 

.04 

FRESNO  W6  AP  R 

^  * 

.11 

1.29 

1  ,43 

T 

.13 

,15 

.15 

.  16 

,05 

•  19 

FRIANT   GOVT  CAMP 

•  16 

1,50 

.26 

.01  T 

.  22 

•  15 

•  10 

.59 

•  21 

FULLERTON  ARROUES  RCH 

3.62 

.01 

.10 

.36 

.04 

.79 

.16 

.78 

.41 

.40 

•  1 1 

•  44 

FULLERTON  DAM 

3.28 

T 

.22 

.14 

.06 

.83 

.15 

.68 

.42 

.27 

T 

.51 

FULLERTON  HiLLCREST  RES 

.02 

,08 

.22 

•  Oi 

.72 

.  16 

.77 

.35 

•  01 

,02 

,59 

GARBERVl LLE 

14.  10 

1,07 

1  .65 

1.77  2.56 

1,85 

1  ,52 

1.99 

.79 

•  49 

.41 

GARDEN  VALLEY  2  S 

6  96 

.02 

,56 

2  .34 

.  36 

.  32 

•  62 

•  67 

,82 

.60 

.  10 

.08 

.01 

6AS0UET  RS 

17,80 

.03 

.37 

.17 

1  ,29 

.66 

1.90  5.35 

•  71 

•  95 

2.66 

2.07 

,62 

.13 

•  04 

,60  ,03 

GEM  LAKE 

6.02 

,34 

.22 

.24 

1  ,72 

.96 

.  14 

.06     .08  .82 

1.02 

.22 

.20 

GEORGETOWN 

•  66 

2.85 

.45 

.08 

.75 

•  96 

1.04 

1,23 

•  13 

.12 

G 1  ANT  FORE  ST 

10. 

,02 

1 ,  20 

.13 

,42 

2  .47 

1.30 

.21 

1.68 

1  .94 

•  54 

,40 

•  40 

.03 

GIBRALTAR  DAM 

10  48 

,0 

* 

2.33 

.77 

.01 

1^63 

.01 

GILflOY 

6I71 

.06 

T 

.90 

1.10 

,43 

1.99 

.06 

.66 

.05 

1.21 

.15 

.08 

6 1 LRQY   1 4  ENE 

S.44 

.25 

.05 

1 ,10 

1.52 

07 

2,95 

.05 

.65 

.17 

1.30 

•  05 

GLENDALE  ST apenhorst 

c 'it 

.01 

.68 

.03 

1.13 

.06 

1,78 

•  06 

.25 

•  04 

GLENOORA  WEST 

5.67 

.02 

.  76 

•  07 

.10 

1.62 

.39 

•  01 

2,05 

•  03 

T 

.52 

•  10 

GLENNVILLE 

•  76 

.47 

.30 

•  30 

.35 

.46 

GRANT  GROVE 

14.26 

1.26 

,14 

•  86 

4.74 

2.06 

.12 

1.76 

2,15 

,73 

.10 

•  06 

•  26 

GRASS  VALLEY 

11.02 

.07 

1.80 

1  ,05 

1.22 

1.15 

.46 

.06 

•  29 

GRATON  1  H 

.54 

.10 

•66  .91 

K81 

1.50 

.30 

,03 

•  41 

T 

.13 

•  01 

GREENLAND  RANCH 

*  36 

.05 

,30 

•  01 

GREENVIEW 

,40 

•  60 

•  25 

.32 

.30 

T 

GREENVILLE  RS 

10.12 

.16 

1  .06 

•          •  • 

2.36 

2^56 

1.18 

.69 

.06 

6R I  2  2L Y  PEAK 

5.91 

.35 

•  57 

.16 

1  ,35 

.91 

•  75 

•  11 

•  46 

.07 

•  12 

GROVELAND  RS 

•  48 

'  ,91 

K90 

2.36 

2.04 

.86 

.65 

.34 

.10 

.13 

1  0' 
* 

1.28 

,79 

.06 

•59  .58 

4,79 

.  79 

•  63 

•  13 

•  38 

.20 

•  05 

T 

HAINES  CYN  LOWER  FC  364 

7  63 

97 

05 

3.46 

•  16 

1,92 

.08 

•  04 

.49 

•  46 

HAINES  CYN  UPPER  FC  367 

e.40 

1.00 

,05 

3.61 

.17 

2^20 

.11 

•  06 

.52 

•  46 

1.15 

.06 

T 

,55 

.53 

.01 

.08 

.61 

1.37 

•  36 

1,03 

.06 

.73 

,15 

•  31 

.72 

T 

HA    IL  OH  AFB 

6*69 

•  23 

•  91 

.16 

T  1.29 

2,  15 

.63 

•  51 

•  67 

.03 

•  29 

HANFORD 

.21 

.85 

.03 

•  10 

,27 

,15 

•  05 

.12 

.01 

HANSEN  DAM 

3.66 

T 

.31 

.42 

T 

1  .15 

•  30 

.29 

.30 

T 

,14 

.20 

.55 

HARrIs^GAGING  STA 

9,82 

• 

.09 

1.62 

.14 

1.66  2*87 

•  37 

1.18 

1.03 

,55 

•  07 

.07 

.05 

•10  .02 

,13 

.53 

•  79 

.22 

.07 

.02 

.03 

.05 

1.28 

HARRISON  GULCH  RS 

7*74 
* 

1. 01 

.16 

•  1.95 

2.64 

•  66 

.65 

.08 

.21 

.15 

T 

.01 

HARRY  L   ENGLEBRIGHT  DAN 

1.02 

1.29 

.74 

.02 

1^13 

.86 

1.70 

.63 

.64 

.05 

•  23 

HATCHET  MT  MNTNC  STA 

D  7,49 

T 

•90D1.00 

2.00 

,32 

.57 

.73 

.24 

.12 

,10 

T 

HAT  CREEK  PH  1 

3.23 

,16 

.71 

.  63 

,35 

.09 

.48 

HAYFIELO  PUMP  PLANT 

•  01 

T 

T  T 

•  06 

.06 

•  01 

J. 

^03 

1.04 

•  09 

.95  1,79 

1.24 

.91 

.70 

.12 

.12 

•  19 

•  02 

•  01 

HEALOSBURG 

9.15 

.26 

.65 

•  09 

1.13  1.75 

3.21 

•  89 

•  42 

.03 

.47 

•  03 

HEALOSBURG  2  E 

8.44 

,56 

.01 

•64  ,7h 

4^41 

•  76 

•  51 

.11 

.37 

.14 

•  03 

•  02 

3.94 

.42 

•  86 

.34 

l.OI 

.03 

.  29 

•  59 

•  38 

HENSHAW  DAM 

9,73 

,14 

.02 

,65 

1.59 

•  20 

2.01 

.  12 

1  .06 

2^76 

.06 

U12 

HERNANDEZ  2  NW 

6.07 

T 

,17 

,74 

.52 

.18 

•  57 

1.20 

,29 

•  77 

.04 

.03 

1.56 

T 

HETCM  HETCHY 

7.66 

T 

1,62 

.20 

.42 

1.27 

•  39 

,03 

1,44 

1.20 

.46 

.49 

.03 

•  11 

T 

HIGHLAND  SPRINGS  RCH 

10,38 

1.12 

.69 

2,00  .95 

2.50 

1,23 

•  89 

.26 

.54 

HtLTS 

2.26 

.20 

.43 

1.03 

•  14 

•  05 

.04 

•  31 

.06 

HOBERGS 

14,75 

•  92 

.56  2.03 

5,23 

2.59 

2^03 

,52 

•  11 

.76 

HODGES  DAM 

4.75 

,30 

.51 

.01 

1,57 

.11 

,72 

.40 

.03 

.03 

1.05 

.02 

HOEGEES  FC  60A 

9.81 

.12 

1,40 

•  10 

.11 

3,34 

•  60 

3,91 

•  07 

.06 

HOLL ISTER 

4.  19 

.03 

.10 

•  41 

•  98 

•  20 

.31 

•  59 

•  10 

.14 

.10 

.20 

l.OI 

.02 

HOOP  A 

12.71 

.41 

.10 

•05 

1,71 

.52 

1.01  3.14 

1.52 

1^36 

1.22 

,98 

.47 

.15 

T 

.05 

•02 

DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 

CONTINUED  FEBRUARY  1959 


1  Station 

Tola. 

Day  of  month 

1   {   2  3 

4   1   5  1  6 

I 

1 

8 

9 

10 

 L 

11 

 L 

12 

13  1  14  I  15 

 '  '  

16 

 ^ 

17 

 ^ 

18 

19 



20 

 L 

21 

22 

 L 

  _ 

23  24 

1 

25     26  27 

 '  '  

28     29  30 

1  1 

.31 

HOOP A  2  SE 

11.01 

.20 

T 

1.85 

,48 

.48  3.50 

1,30 

I,  be 

• 

• 

1.62 

HUNT  INGTON  LAKE 

12.51 

.17 

IDRIA 

7.63 

1  .10 

1.25 

.09 

.80 

1.82 

•  25 

.59 

1  ,46 

lOYLLWlLO  BS 

IMPERI AL 

.23 

.11 

.01 

,03 

,05 

.03 

INDEPENDENCE 

1.21 

.15 

.69 

.36 

.01 

INOIO  US   DATE  GARDEN 

.25 

T 

.06 

.02 

,02 

.08 

,07 

INYOKERN 

.84 

•  79 

.05 

INYOKERN  ARMITAGE 

.02 

.30 

•  35 

•  1  7 

IOWA  HILL 

10,07 

.10 

.29 

1.12 

2.08 

.96 

1.10 

1.15 

.72 

1,49 

.52 

.26 

.19 

.09 

IRON  HTN 

.  11 

T 

.04 

.05 

.02 

JESS  VALLEY 

l.*5 

.02 

•  16 

.10 

.12 

•  50 

•  09 

,03 

,08 

•  0  3 

,  28 

•  01 

JOHNSONDALE 

5.62 

JOKE    I  SLAND 

JULIAN  WVNOLA 

9.*7 

T 

.13 

.28 

1  .  72 

.90 

1^10 

1,09 

1.88 

1,01 

.30 

.87 

,19 

lJUNCAL  DAM 

12,90 

.24 

3.44 

3^8e 

.25 

.13 

2.70 

.49 

.02 

1.69 

.02 

.04 

KEE  RANCH 

3.14 

KELLOGG 

10.88 

1  .30 

•  SO 

.50 

T          ,50  .70 

3,50 

1  •  52 

,88 

•  31 

.61 

.18 

.04 

.04  T 

IKELSEYVl LL  E 

.54 

.59 

.07      .37  .78 

1  .  55 

.  73 

,63 

.12 

,37 

.20 

.02 

KERL INGER 

2.68 

.15 

■  14 

.33 

.02 

.59 

,08 

.01 

1  .36 

KERN  RIVER    INTAKE  3 

4.96 

.26 

.12 

.03 

1.45 

•  90 

.02 

1.20 

.79 

.10 

•  09 

KERN  RIVER  PH  1 

1.87 

KERN  RIVER  PH  3 

2.57 

.15 

.02 

.05 

,97 

•  30 

.01 

.02 

,0S 

KETTLEMAN  CITY    1  SSW 

.20 

■  03 

•  87 

•  13 

,30 

.05 

• 

KETTLEMAN  STA 

2.82 

.22 

■  53 

•  ^ 

.20 

'56 

03 

*  5< 
* 

KING  CITY 

4,78 

.17 

T 

.35 

,56 

.40 

1.10 

,02 

.73 

.01 

1.44 

T 

T 

KLAMATH  R 

13.04 

.  29 

.27 

1  .05 

.64 

,31 

■01    3.98  .22 

1  .04 

,  81 

2,09 

.  75 

,71 

.0* 

.67 

.18 

LA  CRESCENTA  FC  251 

7.91 

.04 

.  89 

•  05 

.03 

2  ,41 

3.53 

,  20 

.  6* 

.  12 

LAFAYETTE   2  NNE 

1  .24 

•  14 

ILAGUNA  BEACH 

3.21 

.24 

.23 

•  04 

.51 

,1S 

.98 

,08 

.03 

.87 

.05 

6.71 

.12 

.25 

UIO 

.87 

•  10 

.70 

1  .90 

.30 

,23 

.14 

.70 

.30 

IlAKE  ARROWHEAD 

13.40 

.40 

1  ,86 

,55 

T 

4.52 

!•  52 

2,61 

•  34 

1  .04 

Ilake  city 

.61 

.18 

,02 

• 

• 

.08 

.13 

■  ^'^ 

LAKE  PORT 

.22 

.83 

•  02 

,02 

■01      .92  .31 

1,75 

.  82 

,46 

•  |5 

'^n 

LAKE  SHORE 

15.39 

,56 

1.13 

T 

.10  4.37  1.90 

3,18 

1.73 

.49 

'  ^ 

.  14 

** 

LAKESIDE  2  ENE 

6.87 

T 

,46 

1  .25 

T 

1,38 

1.06 

.65 

.85 

T 

1.20 

.02 

LAKE  SPAULDING 

12.70 

*  10 

,27 

2.01 

1.62 

.17  .09 

LA  MESA 

4,03 

.03 

.01 

.68 

.27 

•  36 

,52 

T 

LANCASTER 

.28 

,21 

,08 

.77 

.01 

.05 

LAS  PLUMAS 

11.99 

,41 

.50 

U62 

•  37 

,01 

.41  .34 

3.05 

2,75 

1,25 

.0 

,  8 

.32 

.08 

LEBEC 

2.00 

.10 

1.24 

•  20 

,48 

.17 

.05 

.30 

,26 

LECHUZA  PT  STA  FC   352  8 

5.65 

,20 

.06 

2^05 

•  16 

.02 

1.95 

,08 

,  10 

1  .0' 

LE  GRAND 

2.81 

.01 

,31 

.25 

•  62 

.28 

,  32 

.20 

.06 

.19 

•  ^  J 

.04 

LEHON  COVE 

LINDSAY 

2.63 

.04 

.  26 

.  20 

1  ■06 

.19 

■  10 

.31 

.07 

.04 

.13 

.16 

.05 

LIVE  OAK  CANYON  FC  230  C 

3.22 

.11 

,72 

.04 

1.23 

■  46 

.14 

.46 

.04 

LIVERMORE 

3.59 

■  45 

■  94 

.12 

I  T 

•  66 

,01 

,33 

,12 

,01 

.  8< 

•06  ,01 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

1.44 

.49 

■  54 

.12 

•  22 

,0' 

LOCK WOOD  MESA 

.  10 

.52 

•  04 

1.21 

.05 

.43 

,  30 

,0 

LODI 

4.46 

,11 

1  .06 

.33 

,19 

.36 

•  58 

.49 

,16 

,18 

.96 

LOHPOC  SEWAGE  PLANT 

3.M 

.10 

■  44 

•  45 

.12 

•  06 

•  99 

,05 

1.15 

.08 

LONE  TREE  CANYON 

3.48 

.05 

.11 

•  35 

.04 

1  ^41 

.  0  1 

1.2! 

•  01 

LONG  BEACH 

3.99 

•  10 

.25 

■  08 

•  46 

.06 

.09 

1^91 

■  06 

,  91 

ILONG  BEACH  FAA  AP 

.05 

•  11 

•  03 

•  09 

.03 

.09 

1  ,43 

■  04 

,9( 

LOS  ALAMOS 

4.98 

■  02 

•  18 

•  21 

1^57 

,45 

.58 

■  34 

■  03 

.09 

1,32 

LOS   ANGELES  W8  AP  R 

3.72 

T 

,24 

.30 

.04 

■  07 

.63 

.03 

.20 

1.45 

.02 

.03 

.71 

LOS  ANGELES  WB  CI TY  R 

3.32 

.05 

•  40 

■  01 

■  11 

•  96 

.01 

.12 

1  .00 

■  1< 

,5. 

LOS  BANCS 

2.63 

■  25 

■  13 

•  32 

•  24 

•  37 

■  1 1 

■  1  3 

.02 

•  61 

LOS  BANOS  ARBURUA  RCH 

.  10 

.  20 

•  01 

■  09 

•  35 

.21 

LOS  GATOS 

9.70 

•  08 

T 

.12 

1  ^35 

•  99 

T 

■  81 

3^16 

■  50 

1.21 

.54 

.85 

LOS  GATOS  *  SW 

13.20 

.11 

.01 

•  86 

1.62 

•  61 

5.40 

.15 

1.12 

1.51 

,10 

1.42 

.07 

.22 

LOS  PRIETOS  RS 

9.08 

.01 

,17 

4^85 

1.78 

■  99 

LUCERNE  VALLEY   1  HSW 

.70 

.21 

.12 

.25 

.06 

•  05 

.0 

lytle  creek  ph 

.  18 

.98 

.05 

.11 

2.02 

.63 

1.36 

.91 

.09 

.4C 

1.05 

lytle  creek  R5 

12)57 

1  .82 

4.35 

.53 

1.67 

3.46 

.74 

MADERA 

2.27 

.  14 

.15 

■  49 

.40 

.30 

■  15 

■  15 

.34 

•  02 

.13 

HAD  RIVER  RS 

15.42 

T 

.19 

1  ^49 

.65 

2.03  1.83 

3.30 

1  .69 

2. 29 

•  78 

.50 

•  5; 

•  15 

HANDEVILLE  ISLAND 

3.40 

.04 

.63 

.25 

.11 

,23 

•  35 

.  66 

.06 

•  06 

•  9' 

•  02 

.02 

>4ANZANITA  LAKE  // 

.24 

T 

T 

.39 

1.30 

•  19 

T          .10  .40 

K23 

.79 

.26 

.70 

T 

.6' 

•  14 

•  06 

MftCH  FIELD 

2.22 

•  16 

.45 

.72 

•  07 

.05 

.  32 

.45 

■URICOPA 

•  04 

.01 

.16 

.16 

.02 

.13 

.3« 

URIPOSA 

6.33 

•  05 

•  77 

■  87 

1.11 

.  12 

1.71 

,35 

WflTINEZ   3  SSE 

5.4S 

.49 

1  ^29 

.  35 

1.28 

■  16 

1,19 

•  1  5 

•  06 

,3! 

•  02 

,12 

MARTINEZ   FIRE  STA 

■  45 

1  .04 

.07 

1  .30 

■  20 

1  .20 

.04 

.03 

•  3' 

•  02 

MARYSVILLE 

5.19 

.54 

.46 

.23 

.07 

1.41 

•  41 

1  ,46 

•  05 

•  01 

,53 

•  02 

MATHER 

7.88 

1,75 

.25 

.90 

•  55 

.89 

2.28 

•  23 

,79 

.10 

• 

•  14 

MC  CLOUD 

13.13 

T 

T 

1.31 

■  40 

T        1.63  1.90 

2.27 

2^12 

2,03 

•  14 

•  28 

•  6') 

.08 

•  10  T 

MEADOW  LAKE 

21.23 

,98 

■  07 

•  53 

4.25 

1  ,67 

.03 

1  .24 

,  98 

•  39 

.86 

•  21 

MECCA  3  SE 

•  03 

.01 

MENDOTA  DAM 

2.16 

,30 

•  02 

.29 

,15 

.37 

■  06 

.14 

.36 

•  24 

.23 

[MERCED  FIRE  STA  2 

2.06 

.19 

•  11 

.84 

•  13 

.20 

•  40 

■  J5 

.09 

• 

.05 

i^ERCEY  HOT  SPRINGS 

2.64 

• 

* 

.42 

.31 

.05 

.49 

•  07 

•  05 

.09 

1.  16 

4ETERS   INSPECTION  STA 

8.58 

.40 

.34 

,17 

,29 

.36 

•  83 

2.01 

•  45 

T  T 

2.21 

.62 

•4ID0LET0WN 

1.11 

.95 

•  • 

5.20 

1  ,  50 

1*37 

•** 

•  21 

* 

.29 

IIODLEWATER 

1.42 

•  15 

.04 

•  55 

•  07 

■  05 

.12 

.44 

■tlLL  CREEK  2 

5,63 

,25 

.93 

■  45 

1.23 

•  65 

■  71 

,70 

.02 

,61 

.08 

jMIRANOA  SPENGLER  RCH 

12.27 

■01  .01 

.03 

.53 

1.58 

.07  3.64  1,12 

1  ^65 

1,18 

1  .56 

•  21 

•  47 

.21 

l-dTCHELL  CAVERNS 

1.02 

.31 

.10 

.04 

•  40 

.06 

'Si 

I^ODESTO 

.25 

•  11 

.48 

•  07 

•  01 

.63 

JtOJAVE 

.84 

T 

•  42 

■  25 

.14 

.0 

\OH0  LAKE 

4.42 

T 

T 

,16 

.70 

1^75 

U79 

IWNTEREY 

5.76 

.13 

,07 

•  10 

•  99 

1  .05 

,21 

•  25 

1-08 

• 

•  23 

,62 

.  8< 

10NT ICELLO  DAM 

8.15 

•  65 

.80 

•  27 

.05 

3^20 

1.83 

•  16 

.05 

,44 

.06 

400RPARK    1  SSE 

,  35 

.04 

1  •OS 

•  31 

HORONGO  VALLEY 

2.78 

.01 

.17 

.19 

•  59 

•  58 

l.Zl 

•  0 

40RRO  BAT 

4.22 

.20 

uoz 

.58 

•  14 

.19 

•  66 

•  22 

.06 

1,15 

40UNTAIN  PASS 

1.35 

.20 

.14 

.19 

•  60 

•  to 

•  1 4 

<0UNT  BALOY  FC  85F 

13.70 

T 

1,22 

.73 

4,94 

,96 

4  .06 

10UNT  DA NAME R 

.19 

•  63 

2.53 

•  52 

,13 

.  69 

1.13 

1  ^06 

1  .43 

.  10 

,09 

.28 

WUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

5!04 

•  50 

1.09 

.04 

1.38 

•  06 

•  38 

•  36 

.80 

30 

* 

40UNT  HAMILTON 

3.30 

•  07 

■  33 

.79 

.51 

■  04 

•  07 

■  14 

.17 

•  20 

.24 

.69 

.05 

T 

fOUNT  HEBRON  RS 

.84 

T 

•  01 

.10 

■  08 

•  .16 

lOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

17,92 

T 

.10 

1.41 

.30 

•  02    1^32  U86 

4.50 

3,  74 

2,42 

,35 

.10 

WUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

T 

.04 

.37 

.60 

•  01 

,42   2.59  1.30 

,99 

IT  H ILSON  FC  338B  // 

8.07 

,06 

1.10 

■  09 

.10 

2*71 

,  54 

* 

* 

* 

* 

*78 

,17 

1UIR  WOODS 

8.02 

,42 

1,27 

,22 

T 

2.03 

,33 

1.86 

•  21 

.50 

.25 

•  48 

■  45 

UCIMIENTO  DAM 

.48 

■  01 

.92 

,88 

.03 

.03 

*APA 

6.21 

.51 

.77 

.18 

1  .65 

1.41 

•  ^23 

IAPA  STATE  HOSP I TAL 

7,60 

.65 

1  .06 

.25 

2.15 

.64 

1.60 

.62 

.31 

.10 

.22 

lEEDLES  FAA  AP 

.19 

.01 

•  09 

T 

■  02 

•  07 

lEENACH 

2.57 

T 

T 

■  02 

•  06 

1.02 

T 

T 

1.35 

T 

T 

.12 

.24 

teVAOA  CITY 

11.99 

.06 

1.20 

2.73 

l.ll 

.06     .07  .03 

1.96 

1.23 

1.58 

1.37 

.02 

.28 

■  05 

lEWARK 

3,26 

.50 

•  63 

•  17 

.59 

•  05 

.31 

.16 

•  ,85 

IEW6URY  PARK  4  SW 

4,09 

.22 

•  02 

1.66 

T 

1.02 

•  03 

1,00 

■  14 

lEWHALL  SOLEDAD  FC   32  C 

4.66 

.06 

•  12 

.14 

.01 

1  .82 

.18 

1.69 

.60 

■  04 

lEWMAN  2  NW 

4.39 

.29 

.45 

.69 

•  77 

.68 

,11 

.18 

■  14 

1.08 

.10 

lEWPORT   BEACH  HARBOR 

2.46 

,17 

.19 

T 

.18 

■  11 

T 

,90 

.04 

1.03 

T 

.77 

.02 

IICOLAUS 

4.09 

.20 

.69 

.22 

•  70 

.44 

.12 

.62 

.05 

1 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  month 

1   1   2  1  3 

4  1   5  1  6 

7 

8 

9 

10 

11  1 

12 

13  I  14  I 

15 

16  1 

17  1 

18 

19 

20  1 

21 

22  1 

23  |.  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

MILANO 

.20 

.05 

■  15 

NORTH  FORK  R$ 

10.12 

,08 

1  .00 

.97 

3.21 

1.03 

1.49 

.  93 

,  14 

NORTH  HOLLYWOOD 

.07 

■  83 

T 

1.76 

•  02 

T 

1.57 

.03 

.  68 

.09 

oakdale  woodward  dan 

2.63 

.15 

•  22 

•  72 

.06 

.47 

.11 

.17 

.08 

.40 

.25 

OAK  KNOLL  RS 

3.07 

•  71 

1.33 

•  22 

■  45 

.22 

.11 

.03 

OAKLAND  we  AP  R 

3.95 

T 

•  53 

•  89 

.20 

,02 

•  22 

.52 

.22 

.52 

.03 

■  56 

■  05 

.19 

OAKVILLE   I  WNW 

a.  06 

T 

1.15 

•  14 

,01 

■  13 

.05 

3^07 

2.87 

•  62 

.21 

.  36 

.09 

.07 

•  09 

OCC 1  DENTAL 

.77 

»47 

.06 

.03 

•  16 

2.97 

.66 

.06 

.19 

OCEANSIDE  PENDLETON 

3.11 

T 

.56 

.08 

,72 

.24 

T 

.50 

,21 

.  69 

.11 

OCOIILLO  WELLS 

.40 

T 

.15 

•  02 

.  12 

,10 

.01 

OJAI 

6.55 

.02 

.13 

.53 

2.43 

,17 

,12 

1.67 

•  03 

.09 

1 ,  36 

OLINDA 

3.30 

T 

.11 

.27 

.05 

.89 

.09 

.77 

■  56 

.05 

.51 

ONO 

.08 

,53 

,07 

,19 

.73 

2,23 

.24 

•  19 

T 

T 

.56 

.16 

•  01 

ORANGE  COVE 

2.88 

.25 

.15 

,99 

,13 

■  03 

,42 

*  21 

•  1  5 

.21 

.01 

,33 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

12.73 

.24 

.29 

.70 

.37 

.38 

,34 

3,24 

I  .66 

1.  12 

,24 

2^35 

.40 

.67 

.51 

ORINDA  BOWHAN 

7,47 

.55 

1.63 

.55 

,07 

•  34 

1.19 

.63 

1^65 

.04 

.47 

.03 

,28 

•  04 

Om.AND 

4.78 

.09 

.04 

,26 

.17 

3.20 

,24 

,22 

.01 

,52 

.03 

ORLEANS 

.18 

.87 

1.16 

.08 

2,78 

•  92 

.68 

•  80 

1^00 

.43 

.51 

.02 

.05 

OROVILLE   I  WSW 

5.95 

.05 

,45 

.32 

.12 

.05 

.20 

1,76 

1.  33 

,84 

•  08 

.17 

■  53 

,05 

OROVILLE  7  SE 

7.65 

.40 

1  .20 

.15 

.05 

1.35 

1.40 

1.75 

•  45 

.80 

.10 

OROVILLE  BRIDGE 

6.43 

.05 

.30 

.55 

.13 

,04 

.22 

1,72 

1  .07 

1.26 

•  22 

.60 

.05 

,02 

OX HARD 

3.82 

.11 

.06 

.77 

.09 

,02 

1.38 

•  02 

1.37 

OZENA 

.50 

1  ,00 

.  35 

PACIFIC  HOUSE 

10.41 

.01 

.23 

.53 

3.11 

,52 

.09  T 

T 

1.48 

1.41 

1*30 

1^55 

.04 

T 

.08 

,06 

PACOINA  DAM  FC  33  AE 

4.87 

•  08 

1.07 

•  12 

T 

1  .35 

.  16 

T 

.95 

.05 

■  16 

.86 

.07 

PAICINES  OHRWALL  RCH 

4.47 

.24 

.44 

•  90 

.44 

T 

.73 

T 

■  15 

,20 

1  .20 

.17 

PALMDALE 

1.89 

.31 

.82 

.27 

.43 

.01 

,05 

PALMDALE  FAA  AP 

.25 

T 

.43 

.25 

.17 

•  01 

.01 

PALM  SPRINGS 

1.35 

,06 

.02 

.45 

•  03 

•  48 

.28 

.02 

.01 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

3.70 

.11 

.  38 

•  60 

.25 

1  •  22 

.05 

.23 

.14 

.72 

PALOMA 

7.48 

.03 

.05 

.06 

.70 

•  95 

.10 

.99 

2.  16 

.31 

.52 

.29 

1.30 

T 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 

6.89 

>  12 

.47 

1.13 

2^54 

•  24 

.06 

3.  73 

.03 

,  54 

.03 

PALOS  VERDE5  EST  FC  ^3  C 

.49 

.07 

•  60 

•  16 

1.27 

■  03 

,94 

,32 

PA  NO  CHE 

3.27 

.05 

.25 

T 

.26 

.38 

•  01 

.46 

.50 

T 

.25 

.02 

1.09 

T 

PAHOCHE  JUNCTION 

2.17 

.80 

.28 

.11 

.96 

PARADISE 

9.57 

T 

•  76 

•  66 

.01 

.13 

,68 

2,58 

1  .30 

1.55 

.27 

.06 

1.12 

.09 

.36 

PARKER  RESERVOIR 

.61 

.40 

•  05 

.08 

T 

.06 

parkfield 

.20 

.60 

1.70 

.17 

1,56 

,  34 

•  31 

•  19 

.31 

,15 

PASADENA 

5.30 

T 

.02 

.47 

.14 

.09 

t  ^71 

•  22 

T 

2,07 

.02 

T 

T 

,06 

PASKENTA  RS 

4.94 

.28 

•  11 

.55 

,43 

2.76 

.17 

•  20 

.01 

.10 

.31 

•  02 

PASO  ROBLES 

4,53 

.22 

.01 

,97 

.94 

.07 

,40 

.  73 

.02 

.64 

.01 

.52 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

3.90 

T 

.19 

.14 

.11 

1.18 

.15 

T 

,41 

.54 

.11 

.53 

.11 

.43 

PATT  IWAY 

.11 

.05 

.70 

.  12 

,11 

•  31 

PAYNES  CREEK 

7.94 

T 

.89 

•  16 

•  22 

2.  73 

.54 

.27 

.53 

.35 

1.93 

T 

■15  .15 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

6.26 

.21 

.83 

.28 

,04 

,63 

2.05 

.67 

.38 

,08 

•  76 

.32 

•  01 

PIEDRA 

4.27 

.26 

.41 

1.61 

.59 

.04 

.27 

.43 

•  24 

.13 

.27 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

6.45 

.10 

.21 

.13 

2,52 

.34 

2.46 

,05 

PINNACLES  NM 

.22 

.31 

,62 

.06 

,40 

1  .  16 

,22 

.43 

.09 

.  10 

1  ,  90 

•  06 

PISMO  BEACH 

4.66 

.18 

1  .47 

,81 

.25 

.07 

.51 

.14 

.04 

1  .19 

PIT    RIVER  PH  5 

16.11 

T 

.06 

.55 

2.55 

1.10 

.02  2,66 

1  .71 

3.39 

1.37 

2.06 

,60 

.98 

,32 

.59 

.15 

PITTS  RANCH 

9.74 

,92 

.85 

.30 

,94 

1.54 

1,86 

1  .54 

1.12 

.13 

.37 

,17 

T 

PLACERVI LLE 

6.99 

T 

T 

,74 

2.16 

.40 

,  86 

,  95 

.96 

•  75 

,10 

.07 

PLACERVILLE  IFG 

• 

• 

.17 

,50 

2.51 

•  45 

,03  • 

• 

,  94 

■  92 

1.10 

.91 

.03 

* 

* 

,  30 

PLYMOUTH 

5.42 

.22 

1  .84 

1.09 

.70 

.58 

•  30 

.05 

POINT  ARENA 

6.31 

.01 

1 .00 

.63 

•  16 

1.17 

1  .08 

2.73 

,48 

.24 

.12 

.67 

,01  .01 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

3.56 

.12 

.02 

.33 

.36 

.04 

.50 

1.77 

T 

.03 

•  20 

,  16 

.03 

PT   P  lEORAS  BLANCAS 

5.16 

.46 

,08 

1  ,  12 

•  11 

•  13 

.64 

,95 

.03 

T 

.  70 

.  90 

.02 

POMONA 

.03 

.68 

1  .21 

•  37 

T 

.14 

.  29 

.01 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

4.12 

.34 

.75 

.50 

.05 

'94 

,03 

.65 

.23 

.44 

■  11 

.06 

PORTERVI LLE 

2.08 

,02 

.89 

.44 

,29 

,06 

.22 

.16 

PORTOLA 

5.33 

T 

T 

.22 

1  .23 

.66 

.05 

,10 

T 

1,65 

,45 

.81 

•  16 

POSEY   3  E 

5.78 

,69 

.17 

.04 

1  .40 

•  88 

,07 

■  66 

•  01 

•  66 

,06 

.66 

POTTER  VALLEY  PH 

.50 

1.50 

.13 

1,60 

.46 

1,05 

.60 

.79 

.11 

•  75 

POWAT  VALLEY 

3.97 

,56 

.54 

.92 

T 

,59 

.41 

,95 

PRIEST  VALLEY 

8.52 

.28 

1  .43 

1  ,47 

.10 

.54 

1  .26 

.64 

1.37 

T 

1,40 

.03 

QUINCY  RS 

9.08 

T 

.18 

.59 

1  .68 

.11 

.03 

•  01 

2.28 

1  .98 

1.37 

.72 

.03 

,10 

RAMONA  SPAULOING 

6.23 

.01 

•  10 

.98 

•  62 

,43 

1.28 

T 

1  .06 

.54 

.32 

.63 

.26 

RANCHI TA 

,26 

1  ,05 

1.04 

RANDSBURG 

1.65 

.72 

.  78 

.15 

RAYWOOD  FLATS 

15.50 

,94 

1  ,49 

2.59 

1  .04 

1  .90 

1.26 

, 

5.52 

,76 

RED  BLUFF  WB  AP  ft 

4.06 

.06 

.09 

.04 

T  .25 

1.22 

1  .44 

.12 

.23 

•  36 

.27 

REDOING  FIRE  STA  2 

7.24 

,01 

T 

.29 

.61 

.66 

,75 

2.  32 

•  39 

1  .45 

•  40 

,23 

.11 

.02 

reolanos 

,19 

,27 

,12 

*  26 

REDWOOD  CITY 

4,55 

.03 

.17 

1,03 

•  63 

.06 

•  24 

REPRESA 

4.77 

.27 

1,14 

.73 

.13 

•  72 

.72 

l37 

,02 

I  30 

,35 

■  02 

RICHMOND 

5.39 

,53 

1  .03 

.20 

1«54 

.09 

1.11 

.06 

•  32 

,  32 

■  06 

■  1  3 

RICHMOND  FIELD  STA 

4.82 

T 

• 

1.32 

• 

.24 

* 

* 

* 

^  * 

* 

* 

.20 

R I  VERS  IDE  FIRE  STA  3 

.20 

.  30 

.02 

•  76 

•  24 

RIVERSIDE  CITRUS  E   S  R 

2.56 

,26 

.20 

.50 

•  57 

ROCKL 1 N 

5.10 

.30 

1  .30 

.46 

.50 

■  50 

.70 

.22 

T 

,90 

.10 

■  10 

ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 

11.56 

1  .62 

.74 

.41 

.63 

,94 

2.53 

■  92 

.33 

1  ,48 

.33 

.99 

■  43 

.23 

SACRAMENTO  W6  AP  P 

4,11 

.31 

.95 

.05 

T 

.21 

SACRAMENTO  W6  CITY  R 

.26 

1  .24 

•  04 

.01 

■  15 

.59 

■  31 

•  10 

T^^ 

.32 

.10 

sagehen  creer 

8.66 

.04 

,10 

.03 

2,34 

1  .27 

,36 

•  1 1 

■  11 

.01 

SAINT  HELENA 

6.16 

,42 

.78 

,06 

.36 

,61 

2I32 

2,58 

•  46 

.02 

.44 

.04 

.07 

SAINT  JOHN 

5.24 

,16 

.05 

.16 

.44 

2.62 

,  30 

,50 

.01 

.05 

.61 

.10 

.02 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

6.04 

.51 

1,27 

.72 

.30 

1  .03 

.47 

.77 

.16 

•  30 

,  29 

.07 

.13 

SALINAS  2  E 

.06 

.09 

T 

,34 

1  .07 

.25 

.12 

.  1  3 

•  33 

.02 

SALINAS  FAA  AP 

3.94 

,17 

,25 

,62 

,67 

,05 

.12 

'62 

'23 

*05 

.44 

*  60 

.03 

SALINAS  DAH 

6.44 

.32 

,56 

2  .29 

,66 

.83 

.90 

.22 

.32 

.26 

.04 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

6.25 

.16 

1  .10 

1  ,38 

.16 

1  .  95 

.11 

•  06 

.95 

,  34 

SALT   SPRINGS  PH 

8.95 

,06 

.07 

,05 

,97 

2.12 

.  76 

,06 

2.43 

.22 

1.25 

.83 

.01 

,09 

.01 

SALYER  RS 

.10 

.05 

.06 

1  .36 

,58 

1.02 

3.15 

2.16 

1.50 

•  1  9 

,04 

SAN  ANDREAS  2  5 

7,90 

.06 

.89 

2,57 

.32 

.19 

.  93 

•  67 

1  .22 

.01 

,21 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

9.05 

.06 

1  .26 

.09 

.02 

2  ,34 

,46 

2.12 

.33 

.61 

.53 

,23 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

4.01 

.10 

.7& 

,01 

,80 

.34 

1  ,02 

.12 

.29 

.55 

,04 

SAN  CLEMENTE  OAM 

6.92 

.10 

.13 

.27 

1.16 

.54 

.06 

2,23 

,11 

,53 

.26 

1,26 

,  20 

.07 

SANDBERG  PTL  STA  FC130B 

.06 

2.09 

.06 

SAND6EPG  WB  //R 

3.39 

.05 

.02 

1.01 

.39 

.46 

1,03 

,04 

,  39 

SAN  DIEGO  WB  AP  R 

3.76 

.  14 

.  55 

T 

.86 

,21 

.01 

.90 

T 

1  .03 

.06 

SAN  OIMAS   FIRE  WDN  FC  95 

5.07 

.51 

.33 

.01 

1,16 

.27 

.51 

1  ,83 

.45 

SAN  FERNANDO 

3.60 

.04 

.64 

•  03 

T 

•  63 

.14 

S  F   R I CHMOND  SUNSET  R 

.33 

.70 

.13 

.02 

.55 

1  .30 

.10 

.51 

.26 

.03  ,02 

SAN  FRANCI SCO  WB  AP  R 

4.66 

T 

•  46 

1.47 

•  29 

T 

.36 

*56 

.45 

.04 

.01 

.03 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

4.04 

T 

•  46 

1^05 

•  17 

.37 

,76 

.38 

I23 

.46 

•  03 

.10 

.01 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7.07 

.09 

.78 

.10 

.04 

2  .09 

.40 

.01 

2.65 

.12 

.03 

•  45 

.11 

SAN  GABRIEL  DAM  FC*.25BE 

10.38 

.05 

1.01 

,15 

.01 

3,70 

.  29 

T 

.21 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

4.69 

.01 

.64 

,05 

.12 

1.11 

.26 

2.05 

.01 

T 

.41 

.03 

SAN  GREGORIO  3  SE 

5,59 

T 

.03 

,26 

.73 

.06 

.63 

1.38 

.49 

.14 

,17 

,91 

.16 

•  12 

.01 

SAN  JACINTO 

3.85 

.05 

1,30 

.05 

1.14 

.28 

.63 

.05 

,26 

.07 

SAN  JOSE  R 

4.95 

.05 

.22 

.80 

,26 

.64 

1  .09 

.16 

,54 

.71 

,40 

.06 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

6.60 

.22 

1,15 

1,30 

,70 

.65 

.74 

.18 

,56 

.94 

.16 

SAN  MARCOS  RANCH 

9.98 

.22 

.02 

,44 

4.05 

.22 

2,32 

.13 

.67 

,52 

1.20 

-19 

SAN  MATEO 

4.31 

T 

T 

.14 

1.45 

.46 

.09 

.15 

,74 

.44 

.15 

,06 

.53 

.07 

•  01 

SAN  PEDRO 

4.29 

.02 

,30 

.07 

•  72 

.07 

T 

T 

1.72 

.32 

1.02 

.05 

SAN  RAFAEL 

e.34 

,27 

1.29 

.32 

.06  ,01 

,72 

2,18 

1,35 

.54 

.10 

.60 

.02 

.65 

.03 

SANTA  ANA   FIRE  STA 

3.64 

.10 

,40 

T 

,05 

1 .02 

.15 

T 

1  ,23 

.02 

T 

T 

.52 

.15 

SANTA  ANA  RIVER  PK  1 

6.79 

.09 

,99 

,60 

1  .16 

1.23 

.72 

.49 

.53 

.27 

.51 
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...  . 
Station 

1  Total 

Day  of  month 

1      2  1  3 

1           1  ^ 

4      5  6 

7 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

1 

1*7 

1 

10 

lo 

Oft 

__  1 

24 

nc      nc  ni 
Z3     2d  2/ 

28     29  30 

31 

5ANTA  ANITA  FERN  FC  *32 

.09 

1*19 

.08 

.09 

2 

•  69 

.46 

3.46 

.06 

.07 

.61 

.11 

SANTA  BARBARA 

05 

*11 

.10 

1.04 

.74 

.10 

•  11 

1^29 

•  05 

l.5( 

•  01 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

4 

37 

T 

.43 

.04 

.91 

.53 

«06 

•  32 

•  76 

.04 

•  05 

.01 

1.22 

SANTA  BARBARA   TV  PEAK 

15 

01 

T 

.43 

5.00 

1 

.37 

•  19 

•  16 

2.83 

3.50 

.03 

1  .48 

SANTA  CLARA  UNIVERSJTT 

•  01 

.04 

T 

.01 

.53 

.78 

•  38 

1.27 

.26 

.57 

.01 

.34 

.76 

.06 

SANTA  CRUZ 

.19 

.76 

1 

•  07 

■  18 

1*23 

■  78 

.66 

•  03 

.02 

.29 

.96 

.58 

.38 

SANTA  FE  0AM 

08 

.45 

.26 

.05 

1 

.41 

•  46 

•  54 

1.42 

T 

T 

.47 

SANTA  MARGARITA  2  SH 

10 

54 

.40 

3.31 

2 

.22 

.65 

•  30 

2.03 

.34 

.17 

.02 

1.09 

.01 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

11 

37 

.31 

1.70 

4 

.42 

.70 

2.00 

.54 

.  1 1 

.35 

•  03 

1  .08 

.13 

SANTA  MARIA 

22 

T 

.21 

.12 

1 

.55 

•  69 

.04 

•  63 

.41 

.42 

.90 

.24 

.CI 

SANTA  MARIA  MB  AP  R 

- 

T 

.20 

1.57 

.64 

.13 

•  04 

.60 

T 

.15 

•  04 

•  17 

.62 

.01 

SANTA  MONICA 

48 

1.55 

T 

1 

.00 

•  15 

2.16 

•  04 

T 

.03 

.55 

SANTA  MONICA  PIER 

5 

34 

T 

1*43 

.46 

T 

2.00 

.08 

T 

.64 

.73 

SANTA  PAULA 

91 

T 

.07 

•  02 

1 

.13 

.18 

•  86 

•  80 

.65 

.20 

SANTA  ROSA 

* 

24 

.34 

.42 

.15 

.11 

I.B2 

.90 

1.74 

•  14 

.32 

.23 

T 

.07 

SAUGUS  POWER  PLANT  1 

.02 

.45 

.07 

.03 

1 

.50 

.43 

.01 

l.lO 

.92 

.04 

.37 

SAWYERS  BAR  RS 

57 

.71 

1.60 

.20 

« 

2.40 

.71 

.35 

.23 

.  30 

.07 

SCOT lA 

15 

52 

.01 

T  T 

T 

.10 

.07 

1^09 

.26 

■  01 

3.01 

4.23 

2.66 

1.  16 

1  .54 

•  71 

•  56 

T 

.09 

.02 

SEARSVILLE  LAKE 

6 

23 

.09 

.85 

1 

.49 

.30 

1.80 

.10 

.52 

.32 

.03 

.68 

.05 

SEPULVEOA  DAM 

* 

83 

.02 

.26 

.30 

.02 

1 

.67 

•  19 

.84 

•  48 

T 

.03 

.42 

.60 

SHASTA  DAM 

1.26 

•  56 

•  04 

1.13 

3.42 

3.  18 

.81 

•  66 

.66 

.11 

.92 

.42 

.02 

SHELL  ABS  PLANT 

3 

36 

.02 

.09 

*30 

.04 

.89 

.27 

.71 

.56 

.05 

.24 

.19 

SHINGLE 

5 

77 

.55 

1 

•  95 

•  29 

.67 

•  83 

•  76 

.42 

.23 

.04 

•  03 

SHINGLETOWN  2  E 

7 

05 

.10 

.60 

•  30 

2.20 

.55 

•  25 

1  .  10 

.  10 

1  .  30 

.  30 

•  25 

SIERRA  CITY 

13 

36 

.12 

.  14 

.05 

U75 

3 

.05 

.09 

T 

.15 

T 

2.70 

1.55 

2.06 

1.45 

.03 

.07 

.09 

•  06 

SIERRAVILLE  RS 

* 

.02 

.07 

•  37 

1 

.87 

.37 

.01 

•  01 

1.39 

.63 

•  38 

.17 

.01 

SIGNAL  MILL   FC  415 

^ 

18 

.45 

.05 

.41 

.08 

2.13 

.04 

.04 

•  95 

.03 

SKAGGS  SP6S  LAS  LOMAS 

IB 

32 

1.35 

.65 

•  25 

1.70 

2.27 

6.80 

2.20 

■  85 

.35 

1.48 

.  1  1 

.03 

.08 

SLOUGMHOUSE  5  SE 

4 

33 

.36 

1 

.45 

.41 

.57 

.  15 

•  56 

.15 

.53 

.15 

SNOW  CREEK  UPPER 

.12 

.52 

.37 

.90 

.80 

.93 

.08 

SOLEDAO 

67 

•  20 

•  19 

•  29 

.17 

.96 

•  35 

.20 

1.07 

.24 

SOMESBAR   1  W 

.20 

.05 

.03 

2.05 

.20 

1 .30 

2.50 

•  64 

1.56 

.60 

.90 

.16 

.23 

SOMIS  3  NE 

3 

74 

.35 

.60 

.19 

.85 

.52 

.63 

.40 

SOMIS  3  NW 

31 

.19 

•  97 

.24 

.93 

.93 

1  .05 

SONOMA 

50 

.30 

.90 

.34 

T 

.60 

2.16 

1.36 

•  94 

.01 

.52 

1.03 

.32 

SONORA 

. 

.05 

.01 

1  .39 

1 

•  53 

.74 

.03 

1.18 

.50 

.88 

.49 

r 

.01 

.23 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

15 

59 

.53 

1.33 

T 

3.27 

3 

•  08 

.59 

.77 

3.84 

.19 

1.49 

.27 

.21 

.02 

SPADRA  PAC  FC    356  C 

3 

66 

.04 

.70 

.06 

•  95 

.70 

.80 

.10 

.31 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

4 

25 

.28 

•  01 

.30 

.63 

.46 

.68 

.07 

.25 

.15 

1.14 

.15 

.13 

SPRINGVILLE  7  ENE 

72 

.63 

.15 

.02 

2 

.10 

1.22 

.  12 

.42 

.75 

•  08 

.60 

.63 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

• 

.03 

.  1 1 

T 

1.31 

2 

.78 

•  37 

.46 

.07 

T 

1.45 

1  .72 

1.07 

.85 

T 

.02 

.13 

SOU  1 RREL    1 NN  1 

10 

82 

.  36 

I  .42 

.  32 

2 

.97 

.79 

2.58 

.44 

■  24 

1.20 

.50 

SQUIRREL    INN  2 

13 

71 

.42 

2.02 

.27 

T 

.82 

1.23 

3.04 

.40 

.21 

.83 

.43 

.04 

STOCKTON  FAA  AP 

* 

02 

T 

•  44 

•  57 

.12 

.54 

•  39 

.37 

.21 

.68 

.68 

.02 

STOCKTON  FIRE  STA  4 

12 

T 

.46 

.56 

•  53 

•  76 

•  04 

.40 

.22 

T 

.98 

.12 

.05 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

.59 

.32 

.13 

.57 

•  04 

.50 

.02 

•  15 

1.14 

.02 

STONYFORD  RS 

07 

.04 

.22 

.15 

.40 

•  94 

3^25 

•  56 

.08 

.25 

.14 

.04 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

4 

90 

•  09 

.42 

.64 

.70 

2^12 

•  41 

T 

.05 

.25 

.20 

.02 

STRAWBERRY  VALLEY 

le 

50 

T 

.26 

.  75 

3.48 

1 

.41 

•  15 

•  33 

•  35 

4^45 

2^98 

2.T5 

1  .04 

.  32 

.17 

•  03 

.03 

SUNLAND 

.09 

.88 

.01 

3 

.06 

.09 

T 

1.16 

.07 

.31 

.77 

•  06 

SUSANA  KNOLLS 

.06 

.05 

•  02 

.05 

1 

•  35 

.24 

1  .25 

.44 

.09 

•  59 

.41 

SUSANV I ll  e 

.04 

.30 

1 

.20 

.42 

1  .39 

.37 

•  08 

SUSANVILLE  AP 

3 

29 

.09 

1.18 

.22 

•  10 

.94 

.51 

•  21 

•  04 

SUTTER  HILL  RS 

5 

23 

T 

.45 

1 

•  49 

.25 

.98 

.  33 

•  76 

.66 

.23 

.06 

TABLE  MOUNTAIN 

76 

.10 

.93 

.25 

T 

2 

.32 

.62 

T 

3.98 

.30 

T 

T 

.18 

.08 

TAHOE 

T 

T 

T 

1.19 

2 

•  04 

.30 

•  05 

.02 

1  .66 

.  78 

•  61 

•  45 

T 

.02 

TEHACHAPI 

T 

.22 

•  60 

.27 

.05 

.21 

T 

•  22 

.26 

TEJON  RANCHO 

2 

15 

T 

.  66 

.40 

.12 

.20 

.27 

.50 

THERMAL  FAA  AP 

12 

T 

.08 

•  03 

THOUSAND  OAKS 

.03 

.09 

.06 

1 

.30 

.07 

.03 

1.31 

1.07 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

.05 

.65 

.13 

.  34 

1 

.50 

.49 

.01 

.90 

.06 

.16 

.07 

•  10 

•  29 

T  IGER  CREEK  PH 

84 

•  1 1 

,05 

1  .40 

2 

■  85 

•  14 

I  •  11 

.  35 

.92 

1  .04 

.04 

•  02 

.21 

TOPANGA  RS  FC  6 

6 

89 

.05 

•  64 

.03 

.69 

.19 

3.24 

.06 

•  93 

.06 

TORRANCE 

69 

T 

.20 

•  5  3 

.07 

.61 

T 

1  .79 

.03 

I.  32 

TRACY  CARBONA 

01 

.18 

.17 

.32 

I02 

.80 

•  03 

.10 

.02 

uie 

.17 

.02 

TRACY  PUMPING  PLANT 

T 

•  12 

.58 

.37 

.04 

.16 

.30 

.26 

T 

T 

.20 

1.00 

.02 

T 

TflONA 

51 

.30 

.10 

.28 

.38 

.45 

TRUCKEE  RS 

7 

81 

T 

.07 

.71 

2 

.56 

•  43 

.16 

.10 

1.64 

.93 

.62 

.54 

.03 

TULELAKE  //R 

60 

.13 

.20 

.06 

T 

.06 

.10 

.04 

.01 

turlock 

93 

.24 

.17 

•  69 

.19 

1.03 

T 

•  39 

.14 

.72 

.35 

.01 

TURNTABLE  CREEK 

1  94 

•  80 

1 .  76 

3.91 

2.46 

1  .06 

.92 

1  .  10 

.24 

.75 

.45 

.10 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

3 

09 

.65 

.05 

•  44 

•  33 

.48 

.37 

•  03 

.74 

TWENTYNINE  PALMS 

03 

T 

■ 

.02 

.01 

I 

T 

TWIN  LAKES 

10 

75 

.15 

•  20 

.  35 

.  1 0 

1  .50 

2 

.60 

•  60 

.20 

T 

2.90 

.50 

•  80 

.40 

T 

.45 

UK  I  AH 

42 

.31 

1.38 

.10 

.01 

1.23 

•  66 

1  .40 

.76 

•  53 

.15 

.69 

T 

UK  I  AH  U  W 

T 

T 

1  •  35 

.67 

1 . 15 

1.23 

2.67 

1  .26 

U02 

.41 

.69 

.11 

.01 

r 

UCLA 

5 

48 

1  .23 

.03 

1 

.02 

•  08 

2.04 

.27 

.03 

.72 

.06 

UPLAND 

4 

97 

.82 

•  07 

.  30 

1  .04 

.10 

.11 

.29 

.48 

UPPER  LAKE  7  W 

9 

20 

.  36 

1.79 

.64 

2.  12 

.92 

.73 

.19 

.79 

.05 

T 

UPPER  LAKE  RS 

.29 

1I33 

.13 

.01 

.03 

1.96 

•  89 

1.26 

.90 

.56 

.10 

.62 

.03 

UPPER  MATTOLE 

22 

09 

.85 

02 

17 

.  28 

7.54 

3*40 

2.69 

1  .32 

3.11 

1.02 

.  75 

.45 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

70 

• 

.90 

.  30 

.72 

.02 

,54 

•  06 

.28 

VACAVILLE 

6 

60 

42 

• 

*  . 

.01 

32 

1  .40 

1.14 

1  .16 

.22 

.21 

.08 

VALLEY  CENTER  3  NE 

5 

85 

.43 

'10 

1  70 

05 

•  60 

.17 

1.00 

VALYERMO  RS 

1 

99 

.37 

1 

•  06 

.10 

[42 

.04 

VAN  NUTS  CITY  WHSE   FC  15 

* 

70 

•  85 

.  72 

T 

.01 

.43 

.36 

VENTURA 

* 

• 

•  10 

* 

.47 

.  79 

1.10 

.22 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

84 

07 

•  03 

.02 

.10 

VINCENT  FIRE  STA  FC  120 

2 

16 

48 

*  74 

'26 

.39 

.02 

,25 

VINTON 

T 

T 

.06 

.69 

.25 

•  10 

T 

.55 

.02 

•  14 

.05 

VISALIA 

22 

07 

06 

13 

.27 

•  25 

•  01 

.13 

.08 

* 

.80 

.  37 

.03 

.65 

.18 

VOLCANOVILLE 

n 

56 

.0 

* 

'93 

'  . 

'  37 

on 

1.35 

1  .  1 1 

1.22 

1  .42 

1.04 

.16 

.05 

.10 

VOLLMERS 

16 

32 

1*12 

•  07 

1  64 

2  .99 

3.43 

1  .60 

2.80 

•  11 

.68 

1.23 

.10 

.08 

VOLT  A  PH 

03 

.03 

•  19 

.40 

.22 

.26 

2.34 

.43 

.04 

•  75 

.51 

.59 

.20 

.07 

WALLACE 

25 

09 

.60 
* 

.  67 

.  32 

.  33 

T 

.05 

.72 

WALMAR  SCHOOL 

• 

'  fi 

18 

1  •  19 

.04 

•  03 

.92 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

OS 

•J 

1.08 

.33 

.38 

.56 

.08 

WALNUT  CREEK  4  E 

3 

81 

*  35 

*03 

05 

1.14 

.36 

.20 

T 

.55 

.02 

.09 

WALNUT  GROVE 

T 

^63 

•  43 

.11 

.  10 

.15 

.60 

.69 

.14 

.10 

1.00 

WALNUT  PATROL   STA  FC102B 

3 

66 

.50 

.95 

.07 

T 

.40 

WARNER  SPRI NGS 

12 

.10  T 

.52 

1.29 

.  35 

.26 

.51 

WASCO 

1 

74 

*  1  ft 

*«7 

• 

.03 

.25 

•  03 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

6 

96 

*03 

97 

'95 

*  58 

2*  22 

.02 

.71 

.12 

.98 

.37 

WEAVERVILLE  RS 

7 

73 

1.36 

.20 

.02 

1.02 

1.65 

1I57 

.56 

.57 

•  07 

.08 

.  39 

.22 

WEED  1  S 

6 

03 

.08 

.01 

.05 

.64 

1  29 

1  10 

1  .00 

08 

•  1 1 

1.00 

.02 

T 

2 

11 

*04 

*17 

01 

.25 

•  12 

.02 

.02 

.05 

.32 

WEST   POINT   3  SW 

e 

40 

.06 

.06 

1.47 

1 

•  89 

.65 

.56 

1.58 

.19 

1.00 

.80 

.03 

.11 

•  08 

WHEELER 

10 

29 

.41 

1.19 

.06 

T 

3.36 

.4* 

1.39 

.78 

1.61 

.23 

.  74 

.26 

WHITE  MOUNTAIN  1 

3 

10 

.04 

.03 

.65 

.  58 

T 

WHITE  MOUNTAIN  2 

3 

83 

.03 

.03 

.10 

.17 

.09 

.28 

.26 

•  09 

1.32 

.48 

.09 

.04 

.74 

.09 

WHITE  ROCK 

B4 

•  35 

1 

.46 

.33 

.58 

.27 

.66 

.30 

.54 

.14 

•  01 

WHITTIER  FC   106  C 

3 

29 

.02 

.57 

.87 

•  12 

1.14 

.01 

.01 

.10 

.43 

.02 

WILL lAMS 

3 

10 

•  20 

.40 

.04 

1.17 

.60 

.12 

.42 

.15 

WILLOWS 

67 

.10 

.19 

•  1  1 

.06 

3.11 

•  58 

.13 

T 

.36 

.01 

WINTERS 

7 

27 

•  37 

.72 

■  09 

3.50 

.37 

1.42 

.21 

.52 

T 

.07 

WOFFORO  HEIGHTS 

1 

89 

T 

.12 

T 

•  56 

.18 

.04 

.88 

.04 

.03 

.02 

T 

WOODFORDS 

.45 

*03 

.02 

.25 

.05 

.59 

1 

.25 

.26 

T 

1.91 

.03 

.04 

-  45  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  month 

I    1   2  1  3 

4    1    5   1  6 

7   1   8   1  9 

10  1  11  I  12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

WOODLfiND  1  WNW 
WRIGHTS 
Y0R8A  LTNDA 
YOSEMITE  NP 
YHEKA 

4.59 
11.09 
3.74 
9.4B 
1.27 

.04  .34 

.60   1.12  .05 

.35     .61  .20 
.76   1.B2  .45 
.07   1,20  .20 
1.70  1.90  .36 

.30  r 

T 

.14 
.05 

1.03     .30  1.41 
4.20     .35  1.11 
1.17 

2.42      .15  .67 
.62      .04  .07 

.19  .47 
.38     .05  1.56 
,22  .49 
.30  T 
.05  .12 

,02  .01 
.10  .29 
.01 

.07  T 
.02 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Depth  in  Soil 


Day  of  montli 


10     11     12     13    14     IS  I  16     17     18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


4  Inches  fa) 


STATION  1 
12  Inches  (b) 


18  Inches   (c ) 


1.5  Inches  (e) 
4.5  Inches 
9  Inches 

15  Inches 

21  Inches 

30  Inches 

66  Inches 
102  Inches 
138  Inches 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


DAVIS  AGRICULTURAL  COLLEGE 


531  55  1  47  1  48  1  481  55  1  541  51 
45  I   44  I   46  I   43  I  43  I   42  I   47  I  47 


SOI  57  1 
50  I  49  I 


52  1  53 
49  I  48 


591  53  1  54  1  521  58 
50 '   48  I  45'   47 1  46 


RIVERSIDE  CITRUS  EXPERIMENT  STATION 


541  501 
50 1   46  I 


501 
47  1 


54  1  511  52  1  -  I 
46'   45'   45'  50' 


54  1   55  1 

50  I   50 ' 


SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 


59 


59 


58 


59 


58 


52  1 
50 


56 1  56 
48'  48 


(a)  SANDY  LOAM  --  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  ADOLPH  FRESE  SOIL  THERMOGRAPH. 

(b)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  THE  SUN.     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,  SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL. 

(d)  SALINAS  SILTY  CLAY  LOAM,   BARE  GROUND  EXPOSED  TO  SUN.     DATA  FROM  TAYLOR  RECORDING  THERMOGRAPH. 

(e)  SANDY  LOAM  —  UNDER  GRASS.     DATA  FROM  THERMISTORS  WITH  COLMAN  SOIL  MOISTURE  INSTRUMENT. 
4  THE  MONTHLY  AVERAGE  HAS  BEEN  OBTAINED  BY  USING  THE  MEAN  OF  THE  WEEKLY  AVERAGES. 


DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1959 


Day  Ol  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


»2      44  48 

21      20  20 


53  59 
37  30 


63  58  65 
39     43  36 


53  54  64 
42     37  39 


62  61 
43  43 


62  62  61 
39     41  33 


54  59  58 
35     34  34 


53  55  51 
21     22  25 


59  62 
42  37 


56  57 
29  32 


66  63 
34  35 


67  66  65 
45     44  44 


62  55  60 

27  27 

60  60 

38  41  41 


55  58 
36  35 


67  62 

25  29 


54  57  60 

30  32 

60  55 

32  32  29 

56  59  63 

28  29  25 

59  63  64 

36  32  29 


62  61 
51  46 


59  58  64 

50  49  38 

55  57  66 

34  26 

31  31 

14  14  17 


46     48  64 

25     20  25 


22     28  44 


27  25 

70  64 

32  38  35 

64  64  67 

41  44  42 

36  33  35 


66  65  67 
37     38  34 


72  67  69 
35     43  38 


38  41 
27  25 


70     68  66 


29     33  49 


62 
31 


65  65 
43  47 


60  59 
45  43 


68  66 
36  41 


48  51  54 
20     16  18 


66  67  55 
42     42  38 


64     66  67 

32     32  33 


62  64  70 
36     37  40 


63  55  67 
31      35  39 


60  64  65 
36     36  36 


66     63  62 


59     64  65 

26     30  33 


63  70  72 
33     36  35 


63  69  70 
37     39  40 


63     64  67 

25     25  27 


68  67  70 
30     35  33 


60     60  67 

30     32  37 


62  67  68 
29     28  46 


68  65  63 
32     34  35 


63  67  55 
44     48  46 


34      39  33 


58  63  61 
30     35  34 


39  40  46 
19     23  22 


52  58  56 
34     38  40 


68  65  62 
30     26  20 


29     23  27 


59  48 
40  33 


73  73  76 
31     36  33 


72  74  74 
35     40  40 


50  53  52 
12     15  17 


40  40  47 

72  73  73 

34  35  38 

58  60  58 

35  33  29 

69  71  72 

34  37  38 


12     10  11 


65  68  64 
38      40  41 


60  67  67 
40      42  41 


40  36  32 
23      16  18 


55  53  51 
37     29  29 


69     68  53 


52  39  38 
28     26  12 


45     46  43 

34     28  26 


66  57  55 
37     29  33 


71  48  48 
41     33  31 


65  54  47 
34     34  25 


62  49  51 
40     34  31 


63  61  62 
50      48  44 


75     57  63 


50  48  50 
40      36  34 


71     67  54 

38     47  33 


56  51  57 
46     36  33 


68  55  49 
30     44  37 


44  52 
42  34 


47  46 
40  29 


48  48 

41  28 


67  63  48 
36     31  31 


53  63  51 
47     37  39 


67     52  55 

35     32  32 


59  50  50 
33     28  27 


33  35  27 
26     25  13 


48     35  35 


69     46  46 

22     24  17 


35     23  18 


33  31  25 
23     18  16 


71  65  61 
40     41  40 


69  63  61 
45      45  41 


65     69  62 


76  71  60 
43     52  42 


44     34  30 

25     20  12 


41  32  35 
30     20  -11 


66     53  54 


56  52  67 
51     41  39 


66     62  54 


10     11     12     13     14      15    16     17     18     19     20     21     22    23    24    25    26  27 


35     42  33 


40     43  48 

34      33  32 


56     61  52 


36     28  27 


53  53  56 
41     37  34 


52  52  51 
40     37  35 


51  45  43 
30     36  32 


45      44  46 

35      31  29 


32     36  33 


59  62 
46  45 


56  66  53 
37     41  32 


49      50  47 

31      40  30 


57     60  58 


62  54  64 
40      43  40 


63  58  50 
31     35  42 


54  50  51 
36     42  42 


47  54  46 
30     36  37 


54     48  60 

31     39  37 


40     35  35 


62     50  64 


48  48  43 
34     37  33 


31  31  30 

30  31  31 

15  25  22 

35  34  38 

27  26  23 


21     29  22 


30     33  33 


36     40  50 


66  67  66 
41     42  47 


13      12  13 


67     59  62 


61  66  69 
37     43  50 


30  30  30 
21     21  20 


64  64  69 
36     38  53 


52     50  49 

39     35  30 


56  56  69 
45     46  42 


63     52  54 


50  60  50 
31     40  42 


57     64  67 


48      44  50 

27     36  37 


57  67  55 
30     40  41 


55  55  62 
30     33  39 


33     34  33 


64     60  59 

30     35  32 


50  65  52 
31     32  33 


44     48  51 


54  57  64 
30     34  40 


5  2  54  49 
26     26  35 


68     68  58 


34     37  50 


56  58  66 
27     26  26 


63  63  54 
29     29  37 


46  53  58 
27     27  32 


53  55  54 
28     32  41 


62  64  56 
29     37  43 


56  55  60 
39     47  50 


52  58  54 
38     34  39 


49     44  46 


33     41  43 


18     28  35 


14     18  21 


33  33  41 
17     25  30 


64     66  65 

31     36  37 


64  66  64 
39     38  41 


-22  -15  11 


64     68  73 


66  70 
34  35 


64  65  68 
40     32  35 


24     47  42 


52     53  53 


62     63  64 


53  66  59 
33     47  47 


34      26  32 


54      55  51 


45      49  41 


41      39  40 


63      58  62 


55  64  58 
36     43  45 


50  41 

60  59 


60  55 
4  3  44 


50      51  49 


59     65  65 


60      57  60 


55      50  47 


67  62 
42  45 


57  54 
42  43 


60  58  57 
53      50  50 


53      58  58 


46  53 
39  33 


30     31  25 


47  46 

36  32 


31  23  27 

34  28  36 

19  16  15 

41  32  32 

31  28  31 

67  70  70 

49  49  49 

64  71  70 

50  52  51 

44  42  39 

32  29  29 

71  67  66 

57  49  47 


42  35  32 
31      29  27 


63  68  73 
48      47  53 


63  63 

51  50 


8M  r«(»r*iic«  aotss  follovlag  statloa  ludaK. 


45  48 
28  25 


45  46 

28  23 


49      43  45 


65      60  62 


56      56  57 


59  51 
43  40 


65  6  3  60 
47      46  45 


61      61  63 


70  68  66 
45      41  40 


62  66  55 
45      42  43 


63      62  50 


54  54 
34  36 


47      45  44 


54  49 
26  34 


39  34  38 
30     30  28 


42      41  41 


7  3      7  3  64 


24     15  14 


47      49  42 


74      74  72 


38  40 
29  25 


45  40  44 
42      40  40 


64  61  51 
43      44  44 


57  52 
46  46 


29      27  20 


58  58  57 
35      39  38 


65  61  68 
40      36  40 


24      22  17 


43  51  57 
28      33  35 


50  56  59 
36     34  34 


58     57  57 


39  40  36 

54  58 
46  45 

48  59  58 

29  36  35 

55  58  60 

32  39  27 

60  63  63 

41  36  37 

58  60  61 

37  40  36 

50  55  63 
39  30  31 

56  60  63 
34  31  33 

44  50  59 

33  29  30 

51  61  60 

34  29  36 

48  69  65 

37  36  35 

55  59  62 


36     36  35 


15     14  13 


42  43 

25  25 


22  21 

32  37 
14      10  16 


66      68  72 


66      68  70 


41      37  43 


64  66 
40  41 


42      35  37 


36  40 

24  21 


61      68  69 


40     35  38 


55      51  61 


61  66  71 
34      37  42 


61  59  58 
40      43  40 


68  65 
40  41 


71      72  75 


49  55  51 
20      20  28 


62      66  67 


37      37  42 


60  64  67 
36      37  40 


62      65  65 


35      36  37 


31      29  32 


66  67  71 
40      36  40 


66      67  69 


69  70  73 
32     31  32 


60     64  69 

35     35  40 


67  69  70 
33     34  35 


63      66  69 


14      28  24 


51  55  57 
32     37  39 


59  65  65 
21     27  28 


18     25  25 


56     55  58 


73  78  82 

46  40  39 

73  77  80 

51  45  45 

37  50  50 


58  53  56 
29     31  33 


35  34  34 

74  75  78 

46  43  43 

62  64  67 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNI 
FEBRUARY  195 


Day   Of  Month 


eUTTONWI LLOW 
CABRILLO  NM 
CACHUMA  DAM 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALLAHAN  RS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CANOGA   PARK   PIERCE  COL 
CANI I L 
CANYON  DAM 
CARHEL  VALLEY 
CATHAY   BULL    RUN  RCH 
CECILVILLE  SAWYER 
CEDARVI LLE 
CENTERVILLE  PH 
CHERRY  VALLEY  DAM 


CHICO  EXP  STA 
CHULA  VISTA 
CLAREMONT   POMONA  COL 
CLARKSBURG 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVERDALE   3  SSE 
COALINGA 
COLFAX 

COLUSA    1  SSH 

CORCORAN    IRRIG  DIST 

CORONA 

COVELO 

COW  CREEK 

CRESCENT  CITY  1  N 

CROCKETT 

CULVER  CITY 

CUYAMACA 

DAGGETT  FAA  AP 

DAVIS  A6R  COLLEGE 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  PH 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


27      18  17 


58  57  61 
30     29  29 


65  61 
<.6  '.6 


46     'tt  A8 

22     23  26 


43      46  49 

23     17  20 


60     55  63 


38     35  35 


58  60  62 
36     39  26 


40     42  52 


54  54  49 
31      29  31 


53      56  59 


63  65 
30  31 


26  26 

43  44 

24  14 

64  60  62 

32  34  32 


69      71  68 


59  60  59 
33      38  30 


65  64  66 
40     41  38 


58  60  62 
30      27  27 


40     32  36 


57  57 
31  31 


47     40  32 


69     67  73 

53      50  56 


59  59  57 
38      38  39 


53  46  45 
15      17  16 


56  59 
31  37 


42     42     3  3 


47  49 
26  26 


53     58  59 


63  65  68 
29      29  34 


43      50  45 


68  68  68 
33      35  36 


54      60  62 


56  55  53 
23     22  25 


21     24  29 


59     62  64 


26     27  27 


55  53  49 
25      24  24 


71      54  60 


56  57  64 
32      33  35 


62  63  56 
28      26  26 


28     35  26 


34      36  35 


55  61  60 
30     32  30 


24      20  18 


72  69  62 
36      34  39 


40      43  42 


66  6  7  60 
36      37  43 


60  63  65 
32      32  33 


73      75  73 


66      68  62 

35     35  39 


33     36  33 


32      34  34 


68  70  65 
32     34  34 


62  60  64 
24     27  30 


71  79  76 
42      46  45 


56  59  54 
31     38  43 


64  67  68 
38      42  46 


66      66  63 


54  55  56 
26     21  26 


72      68  71 


62      69  66 

35      36  32 


49      50  52 


55  43  43 
22      24  17 


63     61  62 


65     55  55 


54  42  36 
27     20  14 


48     46  42 

23     24  25 


55  49  48 
34     43  36 


63     52  50 


64     57  59 


57  51  50 
38     36  40 


27     12  12 


57     55  55 


67      47  50 


26      25  25 


49      34  32 

25      15  18 


59      57  40 


45  30  33 

61  64  58 

46  51 

57  51 

48  40 

59  56  53 

36  29  28 


61  65  55 
41      33  35 


61  53  53 
44     42  31 


56      42  42 

38      30  27 


37      36  31 


45      42  33 


64     60  51 

27      29  21 


76  70  63 
42     53  45 


37     31  34 


59  53  56 
47     33  33 


63  61  58 
51     47  40 


59     42  35 

34     35  25 


65  51  55 
39     38  36 


42     32  29 


48      45  3? 


30     27  19 


10     11     12     13     14      15     16     17     18     19     20     21     22    23    24    25    26    27    28  29 


28     18  17 


58  62  55 
32      46  40 


64     60  62 


57  53  52 
40      45  35 


30  34  31 
20      24  27 


26      15  14 


57      49  48 


34      38  36 


57  57  57 
41      45  39 


53  53  51 
35      40  42 


57      54  56 


38      34  32 


28      22  12 


32     35  35 


38     38  32 


32  35  37 
17     25  23 


32     34  39 


47  5  3  51 
40      40  30 


38      46  37 


49  50  50 
36     36  38 


47  47  51 
38      34  34 


45      39  36 


40      41  38 

32      32  32 


48  52  53 
42      36  30 


59  59  53 
33      46  37 


60  63  57 
30      49  43 


24      32  19 


69  68  67 
42     53  48 


48      48  49 

38     33  31 


54  54  52 
42      40  36 


63  59  58 
45     50  45 


23     27  22 


61     60  54 

33     38  35 


42     35  36 


20     30  20 


35  3B  35 
28     29  2a 


14  24  27 

56  57  64 

30  33  39 

63  65  70 

45  47  50 

56  60  60 

31  40  41 


36     44  42 


22     30  35 


54     59  62 


50  55  57 
35     37  42 


63  61 
32  41 


55  57  52 
24     27  36 


40  32  40 
10     22  25 


63  63 
37  40 


54  61 
36  47 


40  45 

32  32 


50  59 
41  41 


36  45  41 
17      17  29 


52  49  57 
3  5     44  45 


53  54  52 
32      35  43 


50  49  47 
27     27  42 


31     36  45 


56  59  62 

29  40  44 

48  45  52 

25  35  42 

52  51  53 

33  43  42 

55  55  61 

30  34  40 

63  66  64 

34  36  43 


2  2     36  43 


64  63 
44  43 


63  53  59 
43     43  40 


54  55  56 
33     37  46 


39  42  47 
17     22  28 


55  57  55 

29  28  38 

55  56  54 

32  43  43 

40  42  43 
11  16  20 

41  37  44 


31      32  37 


68  65  67 
52      55  54 


62  65  65 
48      46  45 


65  65  61 
45      48  41 


63      63  65 


42      44  36 


65     63  59 


50  46  45 

36  31  35 

48  52  40 

34  30  32 

60  51  53 

47  45  46 

48  45  43 
32  30  31 

45  37  37 

32  30  31 


47      47  48 

65      68  62 

57  51 

59     62  63 


43     38  37 


63     54  58 


55  54 
39  40 


60  72 
47  45 


64  65 

50  55 


55  51 
40  41 


74     64  68 


40  34  41 
30     12  16 


34      34  33 


45      48  42 

32     30  32 


59      63  60 


38      48  40 


52  45  38 
30     31  30 


59  60  52 
43     28  38 


56  60  55 
45      46  42 


38      39  42 


50      32  38 


40  38  42 
30     30  30 


61  58  49 
42     43  40 


61      60  59 


52      43  37 


40  45  43 
31     28  30 


60  49  48 
43      42  42 


39      48  43 

30      30  29 


42  39  42 
31     29  28 


58  55  46 
47      45  41 


63  63  61 
51      45  48 


56     60  52 


57      54  41 


59  56  46 
43      42  40 


40      43  42 


53  57  44 
40      39  38 


60  53  54 
43      45  43 


64     60  62 


65  62  58 
44     39  44 


54  40  52 
34     33  30 


73  73  70 
48      49  50 


54  53  51 
46      40  38 


59  60  47 
45      45  44 


64  63  62 
45      49  47 


48      53  36 


67  67  53 
44      40  38 


57     61  50 


37  40  37 
10      16  19 


43  38  41 
33     32  32 


45      45  47 

25      28  19 


49  57  60 
32      37  41 


64  65  70 
49      47  47 


52      60  66 

35      35  37 


28      24  24 


51     62  61 

36     25  26 


41     42  37 


55     62  63 


59      64  65 

35      31  36 


47  56  60 
37     31  33 


52     59  62 


47     39  43 


50  60  66 
42     35  34 


25     24  22 


43     43  48 

30     19  14 


56     59  64 

42      37  33 


56  65  71 
36     35  40 


48  51  56 
39      39  36 


50  54  55 
29     32  31 


54     53     60  67 


57     58  62 


47     54  58 

30     36  39 


60     68  71 

35     35  35 


68  70  73 
53     44  45 


54      50  61 


41      44      39  41 


61  64  72 
42      43  45 


39  50  48 
19     21  31 


62      64     64  64 


38     42  39 


28     18  17 


40  42  43 
31     30  25 


53  60  57 
21     20  26 


61     66  67 


71      71  70 


68      70  76 


25      23  28 


61  69  72 
36      31  31 


60  64  65 
37      43  44 


71     79  80 


72  75 
29  30 


51  52  53 
20     22  24 


70  71  74 
36      39  41 


35      36  39 


45  52  48 
24     26  33 


67  76  77 

33  35 

51  56  58 
24  29  31 

52  54  56 
15  15  22 

65  72  74 

37  38  40 


64     66  66 


37  40  40 

61  66  66 

36  37  39 

60  66  65 

32  33  39 


60  65 
30  28 


70 
45  46 


64     66  68 


31      33      34      33      36  37 


66  70 
37  42 


64     54     64|    67     71  73 
37     38  4* 


48      66  59 

36      37  36 


67  69 

30  31 


76  77  86 
54     47  49 


57     55  58 


64     67  72 


71  73  74  71 
43      45      46  48 


49  68 
26  27 


62  66  68 
40     39  48 


46     49  52 


47  49 
29  29 


r«t«reDCe  DOtvs  follovinK  StatloD 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1959 


Station 

Day 

Oi  Month 

i> 
n 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

:n*ir 

MAX 
MIN 

60 
30 

60 
31 

61 
28 

64 

30 

67 
33 

67 
34 

62 
39 

53 
32 

50 
29 

54 
42 

51 
38 

55 
39 

56 
30 

59 
39 

61 

46 

67 

61 

63 
50 

63 
44 

61 

47 
42 

56 
36 

59 

35 

60 
34 

65 

35 

66 
38 

67 
40 

73 
40 

60.3 
37.6 

SABLA 

MAX 
MIN 

53 
3* 

51 
35 

61 

32 

64 

36 

64 

35 

61 

33 

54 

32 

50 

25 

43 
24 

37 
26 

37 
31 

42 
24 

43 
26 

39 
31 

46 

30 

50 

45 

42 

37 

47 
38 

44 
36 

43 

33 

43 

33 

57 
31 

60 
32 

65 

33 

66 
41 

67 
43 

51.0 
32.8 

IBBINS  COLGATE 

MAX 
MIN 

60 
39 

63 
42 

60 

39 

68 
35 

65 
36 

65 
36 

54 
41 

51 
33 

44 

30 

43 

30 

45 
34 

44 

32 

55 
30 

49 
39 

56 
39 

57 

51 

47 
41 

60 
43 

56 
42 

52 
39 

45 
39 

63 

33 

66 
36 

68 
36 

55.6 
37.4 

INNER  MEMORIAL 

ST  PK 

MAX 
MIN 

36 
11 

33 
5 

39 
6 

50 
7 

52 
15 

54 
19 

46 

29 

30 
10 

32 
-  1 

27 

7 

30 
16 

35 
19 

33 
-  8 

38 
-  6 

45 
19 

42 

40 

35 
29 

34 

23 

41 
17 

39 
18 

40 
22 

41 
11 

41 

1  I 

43 

7 

51 
12 

51 
1  3 

51 
13 

40.3 
13.5 

IWNIEVILLE  RS 

MAX 
MIN 

»9 
2» 

47 
29 

51 
25 

62 

27 

55 
27 

64 

27 

55 

27 

40 

26 

42 

21 

35 

23 

36 
29 

36 
30 

41 

16 

39 
19 

39 
28 

40 

48 

40 
31 

39 
32 

46 
33 

43 
31 

46 
32 

46 
32 

49 

26 

53 
27 

55 
28 

62 
28 

64 

30 

47.8 
27.5 

iTLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

*0 
2« 

35 
18 

37 
19 

45 

23 

52 
23 

49 

26 

53 
32 

38 
21 

33 
15 

36 
19 

35 
20 

40 

21 

34 

5 

37 
12 

47 
34 

50 

48 

45 
34 

44 

31 

48 
31 

46 
27 

47 

30 

44 

21 

45 

22 

47 

22 

52 
23 

53 
26 

56 
28 

44.2 
24.2 

OLETS 

MAX 
MIN 

50 
23 

52 
23 

53 
22 

57 
26 

69 
25 

63 
27 

43 

30 

43 

23 

38 
18 

42 

32 

42 
32 

42 
29 

44 

11 

61 
20 

50 
36 

50 

46 

50 

48 

48 

46 

50 

53 

53 

58 

61 

62 

70 
31 

51.3 

TTONS  LANDING 

MAX 
MIN 

63 
39 

62 

33 

62 
34 

64 

37 

66 

35 

58 
29 

50 
34 

51 
35 

47 
32 

53 
31 

32 

57 

60 

57 
48 

57 
45 

59 

59 
37 

63 
38 

67 
39 

67 
42 

73 

59.8 
37.5 

GLE  MTN 

MAX 
MIN 

63 
*5 

62 
46 

61 
47 

64 

42 

69 
44 

70 
45 

69 
48 

68 

50 

61 
41 

60 
41 

61 
42 

62 
48 

62 
43 

61 
40 

63 
42 

63 

62 

67 
51 

69 
49 

69 
46 

68 
48 

59 
41 

62 

65 
45 

67 
45 

69 
48 

74 

52 

77 
55 

65.3 
45.9 

ST  PARK  RES 

MAX 
MIN 

59 
40 

55 
42 

57 
29 

67 
34 

70 
35 

69 

32 

67 

36 

52 
25 

50 
26 

48 

34 

45 
27 

48 

26 

50 
26 

49 
33 

48 
42 

50 

56 

56 
45 

56 
34 

55 
38 

45 
38 

50 
30 

47 

32 

56 

30 

61 
33 

66 

35 

70 
37 

70 
38 

56.  3 
34.4 

CAJON  2  E 

MAX 
MIN 

67 
2S 

64 

37 

69 
29 

66 

29 

71 
38 

67 
34 

60 
48 

54 

47 

59 
36 

61 
41 

55 
47 

59 
48 

63 

35 

68 
32 

65 
34 

68 

64 

66 
47 

65 
43 

64 

40 

53 

60 
40 

66 
34 

72 
35 

73 

33 

75 
31 

76 
34 

«1 

36 

65.4 
38.8 

CAP I  TAN  OAH 

MAX 
MIN 

73 
»1 

66 
41 

65 
40 

69 
40 

71 
40 

72 
42 

69 
46 

62 
48 

53 
37 

57 
38 

70 
43 

66 
46 

64 

37 

63 
40 

68 
42 

66 

69 

66 
48 

70 
46 

69 
43 

65 
45 

55 
41 

60 
41 

57 
43 

75 
43 

75 
45 

76 
46 

78 
49 

67.2 
43.4 

CENTRO  2  SSW 

MAX 
MIN 

67 
36 

66 
42 

69 

36 

70 
35 

70 
35 

75 
39 

70 
42 

66 
49 

63 
42 

64 

36 

71 
38 

65 
49 

65 

35 

69 
33 

64 

35 

69 

72 

72 
50 

74 

47 

73 
42 

70 
43 

68 
45 

70 
36 

72 
36 

72 
36 

79 
38 

83 
42 

82 

70.4 
40.6 

ECTRA  PH 

MAX 
MIN 

63 

30 

61 
29 

62 

30 

64 

33 

68 

35 

68 
36 

62 

37 

52 
35 

47 
31 

51 
39 

49 
36 

55 
35 

58 
32 

58 
40 

64 
44 

60 

58 

56 
46 

61 
44 

60 
44 

48 
43 

55 

60 
38 

61 

33 

66 

38 

67 
38 

69 
40 

76 
40 

60.0 
37.8 

t  VALLEY 

MAX 
MIN 

50 
32 

51 

27 

54 
28 

65 
30 

52 
26 

44 

31 

41 

32 

44 

27 

40 

31 

38 
32 

40 
31 

44 
28 

48 

30 

49 

33 

40 

32 

55 

52 

46 

36 

50 
38 

48 
34 

45 

35 

53 
36 

46 

37 

49 

32 

57 
30 

61 

30 

59 
37 

64 

30 

49.2 
32.1 

SINORE 

MAX 
MIN 

64 

37 

63 
36 

68 

28 

67 
28 

72 
36 

71 
30 

60 
43 

59 
45 

56 
31 

59 
38 

60 
46 

56 
42 

59 
31 

65 
30 

63 
40 

64 

65 

63 
38 

64 
40 

62 
41 

54 
40 

57 
34 

65 
31 

66 
32 

70 
32 

75 
33 

78 
35 

80 
39 

64.5 
36.8 

:ONDIDO 

MAX 
MIN 

65 
32 

62 
36 

65 
30 

65 
30 

67 
38 

64 

36 

63 
49 

55 
48 

56 
34 

61 
41 

58 
48 

56 
42 

60 
31 

64 

31 

66 
36 

64 

63 

64 

64 
45 

61 

50 

55 
44 

58 
36 

62 
34 

69 
34 

71 

35 

71 
35 

74 
36 

78 
46 

63.6 
39.4 

lEKA  *B  CITY 

MAX 
MIN 

59 
36 

56 

37 

54 
39 

54 
45 

55 
39 

55 
41 

49 
36 

48 

33 

50 
36 

46 
39 

49 
36 

50 
34 

53 
45 

53 
46 

59 
52 

61 

55 

64 
46 

55 
46 

52 
38 

51 
36 

59 
39 

54 

53 
38 

53 
41 

52 
47 

54 
45 

56 
46 

53.5 
41.2 

IRFIELD  POLICE 

STA 

MAX 
MIN 

63 
51 

62 
49 

65 

33 

67 
34 

66 

39 

66 
36 

58 
44 

57 
30 

53 
36 

52 
41 

49 

35 

54 
34 

57 
29 

56 
45 

55 
42 

61 

59 

58 
46 

61 
43 

59 
46 

53 
43 

53 
35 

62 
44 

64 

36 

67 
36 

71 
38 

73 
41 

72 
42 

60.4 
40.0 

[RMNT 

MAX 
MIN 

52 
30 

49 

29 

52 
30 

59 
31 

60 
38 

61 
36 

64 
40 

45 

36 

45 

30 

47 

31 

44 

36 

44 

32 

44 

28 

45 

27 

49 

31 

47 

54 

52 
39 

53 

36 

56 
39 

51 
35 

40 
30 

49 

31 

55 
33 

54 

33 

56 
36 

64 
41 

65 
41 

52.0 
34.2 

.L  RIVER  MILLS 

INTAKE 

MAX 
MIN 

46 

20 

52 
22 

54 
24 

50 
22 

34 
20 

36 
6 

40 

46 
34 

46 

32 

24 

50 
26 

56 
26 

.sen  DAM 

MAX 
MIN 

62 
♦  7 

62 
39 

60 
34 

59 
42 

63 
43 

64 
44 

62 
43 

52 
34 

53 
35 

47 
38 

50 
40 

49 
41 

51 
38 

55 
36 

55 
49 

63 

61 

55 
45 

53 
47 

60 
45 

57 
42 

47 
41 

57 
42 

60 
36 

61 

42 

65 
45 

66 
42 

69 
46 

57.8 
41.6 

ITANA  KAISER 

MAX 
MIN 

75 
50 

65 
45 

68 
43 

66 

37 

68 
40 

67 
41 

61 
45 

64 

35 

65 
35 

55 
42 

56 
46 

54 
43 

57 
37 

66 
45 

64 
46 

64 

64 

62 
46 

61 
49 

61 
45 

62 
46 

65 
47 

63 
36 

70 
41 

74 
58 

77 
49 

78 
47 

85 
38 

65.3 
44.3 

lEST  GLEN 

MAX 
MIN 

48 
28 

51 
23 

53 
23 

54 

23 

59 
25 

57 
25 

55 
24 

44 

23 

45 
23 

37 
26 

38 
26 

42 

26 

41 
26 

41 

26 

37 
31 

38 

42 

42 
31 

42 

35 

50 
34 

41 

33 

44 

32 

53 
34 

49 

32 

55 
27 

59 
27 

60 
26 

63 
28 

47,9 
26.0 

T  BIOHELL 

MAX 
MIN 

36 
22 

39 
17 

42 

20 

55 
35 

50 
22 

50 
28 

42 
23 

39 
14 

32 
20 

33 
26 

41 

23 

34 
-  1 

35 

41 
24 

41 

33 

46 

43 

42 

34 

44 

32 

45 

25 

4-7 
27 

45 

28 

45 
27 

45 

20 

52 
23 

55 
27 

57 
29 

60 
28 

44.1 
24.0 

T  BRAGG 

MAX 
MIN 

58 

35 

61 

35 

62 
36 

62 

37 

58 
39 

63 
38 

57 
39 

54 

31 

52 
31 

52 
36 

50 
34 

50 
31 

64 
34 

55 
43 

63 
49 

52 

60 

61 
49 

58 
44 

56 
40 

51 
36 

56 
36 

59 
38 

59 
37 

60 
38 

60 
39 

59 
43 

60 
42 

56.9 
38.9 

T  BRAGG  AVN 

MAX 
MIN 

64 

34 

61 
31 

60 

32 

61 

37 

62 
36 

58 
34 

54 

37 

56 
29 

53 
34 

51 
40 

52 
35 

65 
48 

59 

59 

60 
47 

56 
43 

53 
40 

56 
37 

56 
36 

60 
41 

60 

35 

61 

37 

61 
38 

62 
45 

61 
39 

56.  1 
36.3 

T  JONES  RS 

MAX 
MIN 

37 
28 

45 

19 

51 
22 

57 
25 

56 

23 

54 
22 

45 

26 

43 
24 

41 

22 

37 
27 

38 
21 

35 
5 

40 
16 

40 

33 

45 

32 

65 

50 

49 

35 

52 
31 

49 

32 

42 

32 

51 
34 

51 

31 

55 
25 

60 

37 

68 
24 

64 

30 

66 

27 

46.8 
26.6 

T  ROSS 

MAX 
MIN 

68 
42 

65 
42 

59 
38 

63 
42 

68 
42 

62 
42 

60 
40 

58 
38 

68 

38 

52 
42 

53 
36 

68 
35 

62 
36 

53 
48 

53 
48 

60 

59 

58 
60 

60 
46 

52 
43 

58 
40 

49 
41 

60 
44 

62 
40 

64 
42 

67 
43 

68 
46 

68 
45 

59.5 
42.5 

11 

SNO  «e  AP 

MAX 

MIN 

58 

33 

57 
34 

60 
34 

63 

32 

66 
34 

69 
36 

52 
41 

52 
35 

51 
29 

54 
44 

66 
37 

65 
36 

57 
31 

60 
37 

62 
46 

70 

65 

64 
47 

60 
47 

62 
43 

46 
43 

56 
39 

59 
36 

61 
36 

66 

36 

66 

37 

70 
42 

74 
43 

60.5 
38.8 

11 

ANT  GOVT  CAMP 

MAX 
MIN 

57 
33 

57 
33 

57 
32 

60 
32 

62 
40 

67 
38 

68 
46 

50 
40 

53 
26 

51 
30 

51 
40 

55 
37 

51 
30 

68 
31 

61 
45 

66 

69 

64 
48 

64 
45 

62 
42 

61 
42 

47 
40 

56 
36 

69 
35 

62 
35 

65 
36 

66 
42 

69 
47 

59.6 
38.6 

NT  FOREST 

MAX 
MIN 

34 

19 

31 
18 

32 
19 

45 
24 

48 
20 

50 
28 

46 

24 

32 
24 

28 
8 

28 

9 

32 
22 

25 
18 

29 
8 

34 

9 

43 

23 

41 

40 

35 
27 

37 
20 

36 
19 

36 
20 

32 
18 

32 
16 

34 
14 

36 
17 

42 
19 

49 

28 

50 
30 

37.2 
20.1 

* 

ROT 

MAX 
MIN 

61 

32 

64 

29 

63 
30 

66 

33 

68 
35 

68 
42 

62 
45 

66 

32 

57 
31 

54 

38 

58 
41 

48 
38 

52 
31 

60 
39 

60 
45 

69 

63 

61 
47 

60 
48 

63 
45 

56 
42 

49 
39 

55 
42 

61 
42 

63 
46 

67 
39 

69 
38 

72 
40 

60.5 
39.3 

» 
u 

MWILLE 

MAX 
MIN 

51 
21 

51 
17 

58 
18 

58 
20 

73 
23 

66 
24 

57 
25 

43 

31 

45 

28 

52 
24 

50 
26 

40 
28 

51 
17 

61 
24 

59 
31 

62 

66 
34 

54 

33 

52 
38 

56 
26 

46 

32 

47 
32 

49 

21 

54 
24 

60 
25 

62 
26 

64 
28 

71 
30 

56.4 
26.9 

11 

n  6R0VE 

MAX 
MIN 

37 
20 

35 
18 

35 
19 

51 
29 

53 
31 

52 
29 

50 
26 

30 
23 

30 
8 

27 
10 

29 
22 

25 
19 

29 
9 

36 
10 

46 
24 

41 

31 

40 

37 
30 

37 
21 

38 
21 

39 

22 

32 
18 

34 

15 

36 
17 

42 

21 

46 
21 

52 
23 

52 
30 

39.0 
21.3 

s 
11 

SS  »ALLEY 

MAX 
MIN 

55 

30 

52 
30 

55 
35 

60 
33 

65 

37 

60 
37 

57 
36 

43 

26 

42 
26 

36 
30 

39 
31 

37 
30 

37 
24 

46 
27 

46 

36 

51 
35 

50 
39 

42 
34 

43 
39 

60 
39 

43 
36 

42 

31 

45 

32 

52 
31 

56 

33 

60 
36 

63 
38 

66 
42 

33.3 

ll 
II 

rON  1  H 

MAX 
MIN 

62 

37 

63 
39 

66 

30 

65 
34 

68 
35 

58 
35 

54 

39 

55 
27 

52 
31 

60 
39 

48 

35 

52 
29 

52 
28 

52 
45 

50 
44 

60 
49 

56 
45 

66 
47 

56 
39 

50 
43 

55 
40 

51 
34 

60 

37 

64 

33 

66 

35 

70 
37 

74 
41 

74 
41 

59.0 
37.4 

ENLANO  RANCH 

MAX 
MIN 

68 
49 

66 
51 

71 
55 

70 
40 

79 
45 

73 
42 

75 
46 

70 

53 

63 
44 

69 
41 

67 
51 

65 
48 

66 
43 

64 
42 

61 
43 

60 
46 

71 
44 

70 
49 

72 
46 

72 
46 

70 
50 

64 

53 

70 
43 

72 
43 

74 

51 

78 
46 

84 

47 

65 
62 

70.3 
47.1 

(EE 

MAX 
MIN 

45 

29 

44 

34 

46 
34 

58 
34 

58 
37 

62 
38 

59 
34 

56 
38 

48 

25 

4« 
24 

46 
34 

45 

30 

44 
24 

47 
23 

47 

26 

46 

32 

46 

37 

53 
36 

56 
34 

55 
34 

60 
38 

40 

32 

49 
30 

60 
30 

60 
32 

54 
34 

62 
34 

64 

38 

51.0 
32.3 

I  r«f«T«iiic«  aot««  follovlBg  Stfttlon  1 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Monlh 
15     16     17  18 


HALF   MOON   BAY   2  NNW 
HAMILTON  AFB 
HANFORD 
HAPPY   CAMP  RS 
HAT   CREEK   PH  1 
HAYFIELD   PUMP  PLANT 
HEALOSBURG 
HENSHAW  DAM 
HETCH  HETCHY 


HUNTINGTON  LAKE 


IDYLLWILD  RS 


INDEPENDENCE 


INDIO  US   DATE  GARDEN 


JESS  VALLEY 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Ul      43  40 


62      63  62 


58  58  63 
30     30  28 


31     30  29 


63     61  60 


62  57  56 
25     2'.  22 


49  48  52 
26      33  27 


32      31  31 


56  55  56 
37     33  32 


50  54  59 
32     34  36 


51  45  54 
18      21  14 


39     45  37 


74  71  70 
40     45  31 


55  56  60 
39     40  29 


65  63  62 
41      41  45 


22     10  12 


63  65  59 
38     37  37 


65  67  70 
30     32  33 


54  59  58 
23      20  20 


65  73  69 
31      34  32 


69      69  61 


24      26  28 


56  60  63 
28      29  31 


68  69  55 
33      36  38 


52  49  45 
24      27  23 


50      62  65 


57  61  58 
21     24  23 


71  71  75 
37      37  41 


65  70  66 
33      38  27 


31     32  38 


67      67  70 

28      33  30 


39      42  42 


43      50  48 

20     20  20 


60  57  55 
38     40  40 


54  56  51 
40     30  36 


39     40  27 


58  58  53 
40      29  35 


33     42  32 


59  36  37 
32     30  15 


48     34  32 


52     48  51 

35     35  33 


54  56  40 
21     28  15 


71  65  66 
44     50  44 


78     76  63 

38      47  37 


72  70  66 
43      48  42 


39      34  28 


53      53  52 


54     46  53 


58     54  56 


46      44  42 

31      32  29 


23      18  15 


58      59  62 


49      53  57 


48  55  47 
30      34  39 


37  37  36 
21     29  26 


46     38  38 


41      39  49 

33     33  33 


56  55  57 
37      38  38 


55  56  56 
32      45  47 


42      40  36 

30      32  32 


60  59  63 

37  39  33 

55  53  53 

32  45  45 

46  54  58 

28  25  30 

38  41  44 


31      40  50 


34     41  35 


45  42  44  48  52  57 
40      32      30      31      37  44 

46      51  52 


45      36  42 


65  72  69 
39      40  52 


47  58  45 
24      30  24 


67  67  67 
37     37  48 


53  52  50 
34     37  33 


66     68  65 


53  56  52 
23     24  32 


60     62     64     57     69  64 


41      43  43 


33      40  38 


38     36  43 


38      34  44 


70  67  65 
51      54  47 


31      33  35 


49     47  47 


48      48  45 


63  64  63 
54     45  47 


54  51 
40  40 


38  35  32 
31     23  26 


56     52  52 


47  47 
30 


68      73  73 


67     53  78 


38      36  45 


46     51  51 


45  39  38 
38      26  29 


47      46  46 


45      45  39 


59      68  58 


34      34  33 


32      30  32 


43      43  41 


57  57  57 
38      35  37 


33      32  30 


62     58  47 


43     36  35 


37      38  32 


26     21  28 


73      72  68 


77  75  75 
54      49  42 


60  59  64 
38      37  37 


71     71  70 


43     43  45 

28     25  22 


50  58 

3  8  44 

70  60 

35  34 

53  48  52 

35  34  33 


60  62  66 
36     40  43 


63  68 
42  37 


32      29  29 


32      29  27 


64  68  70 
37      41  43 


65  67  70 
35     35  39 


63  57  66 
34     33  37 


54     60  56 


68  70  76 
49      49  43 


70      74  79 


29      28  30 


56  60  63 
27     29  32 


58      61      64      69      70  74 


37      39  37 


58  60 
39  40 


70 
40  40 


62  70  76 
38      45  38 


60  62  63 
29     30  28 


41      40  42 


36      38  38 


62  62 
40  40 


17      24  25 


58      60  63 


55  56  60 
20      21  22 


74  79  82 
45      41  43 


56  60  68 
28     30  31 


77  78  86 
42      44  48 


63      70  71 


70  70  76 
46     42  45 


44  50 
14  20 


JOICE  ISLAND 

JULIAN  WYNOLA 

KERN   RIVER   PH  1 

KERN  RIVER  PH  3 

KETTLEMAN  CITY  1  SSM 

KETTLEHAN  STA 

KING  CITY 

KLAMATH 

LAGUNA  BEACH 

LAKE  ARROWHEAD 

LAKE  CITY 


LAKESHORE 


LAKE  SPAULDING 


LANCASTER 


LAS  PLUMAS 


LEMON  COVE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
HIN 


46     45  36 


52  50  54 
26     26  21 


55  56  63 
41      40  41 


26      34  26 


36     38  30 


59     60  65 


63  65  67 
27     26  26 


56     56  62 

35     32  35 


40  39 
25  28 


49  33  36 
29     15  20 


60  63 

32  31 


59  59  66 
33     30  30 


26     22  24 


64     64  66 


55  56  60 
21     24  23 


62  61  63 
38      36  41 


60  60 
30  30 


57  60  62 
33     34  33 


35      42  39 


53  56  62 
25      26  40 


65  73  70 
45      49  53 


63  70  72 
26     29  36 


64  66  67 
34      29  38 


65  68  72 
39      41  42 


70  71  71 
29     32  41 


60  62  56 
36     35  36 


65      64  64 

31     35  36 


57  56  51 
29     30  32 


66      66  65 

30     30  30 


71  72  59 
33     39  30 


57     59  5* 


65  68  64 
39      41  42 


68  67  68 
22      26  26 


66      65  66 


65  68  70 
30      32  33 


64     68  70 


53     56  52 


47  43  36 
33     36  27 


67     52  58 


62     49  50 

34     39  23 


70  59  54 
37      44  37 


59  59  56 
46     42  37 


66  57  60 
47      33  29 


64     60  60 

35     36  34 


34     30  20 


58  54  49 
28     23  27 


5  3  64  40 
27     26  26 


50      49  42 


38      26  26 


62  63  47 
47      36  36 


64  53  51 
42      33  28 


54  52  53 
37      36  28 


53  50  56 
45      36  34 


46      44  42 

28     37  36 


53      47  49 

33     35  33 


57  65  54 
34     41  38 


54  56  56 
46      41  40 


42  50  51 
36      34  30 


61  62  60 
34     46  40 


26     30  27 


44      47  46 

33     26  27 


45  46  52 
34     29  27 


30  31  26 
22     22  20 


62  56  59 
43      49  46 


62     46  52 

36     32  28 


40      40  38 


53     55  56 


55  52  52 
36      44  40 


56     56  53 


43  51  58 

22  26  38 

60  69  67 

39  46  62 

54  59  61 

28  34  44 

54  57  62 

32  36  39 

57  62  63 

38  36  45 

60  61  56 

29  36  »4 

52  52  57 

37  41  40 


15     20  30 


46  60 
41  42 


45  40 

32  33 


36  42 
21  24 


66  67 
39  42 


63  60 
24  36 


56     51  56 


56     65  63 


64  66 
40  42 


62  49  53 
45      47  44 


39     29  32 


70  65 
49  37 


70  65  62 
51      46  50 


68  63  64 
41      44  45 


61  55  52 
46     43  44 


69  61  65 
46     47  40 


56  55 
40     3  7 


36     41  40 


42  33  33 
32     30  29 


67  64  65 
49     55  49 


57     54  56 


59  54  53 
46     45  46 


65  61  63 
51      45  49 


62     48  50 


50  61  63 
37      43  41 


43  52  55 
32     25  35 


41      42  43 


64  58  60 
39     44  31 


65  64  64 
43      45  43 


52     51  50 


64  62  60 
40      36  40 


55  50  55 
35     35  35 


50  42  50 
40     36  37 


41  39  39 
30     29  24 


60     66  43 


58  53  49 
46      46  42 


63  61  50 
42     44  42 


61     64  56 


67  69  73 

36  39  46 

57  62  67 

38  30  31 

67  68  70 

46  49  49 


62  66  67 
40      39  41 


70 
34|  33 


60 

36|  37 


40  45  46 
26     20  22 


52 
32  28 


39     36  32 


37  45  61 
24     21  22 


60  64  70 
42     40  42 


68  60  63 
32     26  28 


64     69  66 


57 
40  43 


50  57  58 
29     26  29 


67 
33 


71 
34|  34 


49     57     65     71     67  73 


37     32  36 

69  56  60 
26     26  27 


BO  74  79 
43     46  46 


66     6B  76 


42     41     40     42  42 

57  60  64  67  69  73 
36     33     43     34     36  39 


See  r«f»r«Dca  notes  follo«la<  Station  Indox. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUABY  1959 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LINDSAY 

MAX 

se 

60 

62 

65 

69 

70 

59 

54 

54 

58 

55 

55 

58 

62 

64 

69 

67 

66 

61 

64 

58 

58 

60 

62 

65 

66 

68 

74 

62 

2 

MIN 

32 

29 

31 

31 

32 

34 

35 

42 

29 

42 

43 

37 

30 

34 

42 

52 

46 

43 

45 

38 

42 

38 

33 

36 

36 

35 

36 

LIVEflMORE 

MAX 

61 

62 

63 

67 

71 

69 

64 

60 

55 

55 

55 

51 

55 

59 

62 

65 

62 

61 

57 

62 

51 

56 

57 

59 

65 

67 

71 

71 

61 

2 

MIN 

30 

31 

29 

30 

36 

33 

36 

31 

29 

37 

38 

34 

29 

33 

40 

41 

42 

47 

40 

42 

40 

35 

33 

33 

33 

35 

36 

39 

36 

5 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

MAX 

M 

50 

59 

65 

62 

64 

56 

45 

46 

50 

47 

45 

46 

50 

50 

61 

54 

55 

56 

55 

44 

50 

55 

54 

56 

65 

65 

66 

54 

2 

MIN 

31 

31 

31 

37 

39 

39 

33 

32 

27 

28 

38 

32 

26 

31 

35 

36 

35 

36 

35 

33 

31 

26 

32 

30 

37 

40 

44 

33 

9 

LODI 

MAX 

62 

60 

60 

64 

66 

64 

58 

52 

49 

53 

50 

55 

56 

56 

58 

62 

59 

56 

62 

60 

49 

56 

59 

61 

66 

66 

68 

72 

59 

3 

MIN 

37 

32 

30 

31 

32 

34 

38 

30 

29 

40 

38 

39 

30 

41 

41 

46 

46 

48 

41 

45 

42 

38 

36 

34 

35 

36 

37 

45 

37 

5 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

MAX 

63 

66 

65 

66 

68 

62 

61 

57 

58 

59 

58 

56 

59 

62 

64 

67 

66 

65 

61 

62 

68 

61 

64 

69 

70 

71 

69 

72 

63 

9 

MIN 

32 

32 

32 

35 

40 

39 

49 

43 

29 

41 

46 

38 

32 

35 

48 

52 

41 

45 

45 

39 

46 

38 

32 

33 

35 

34 

34 

39 

7 

LONS  BEACH 

MAX 

67 

66 

64 

64 

65 

63 

59 

56 

62 

57 

62 

62 

60 

59 

62 

60 

66 

63 

63 

61 

56 

61 

65 

70 

76 

77 

75 

82 

64 

5 

MIN 

*6 

45 

41 

42 

45 

45 

52 

48 

43 

45 

52 

45 

40 

42 

49 

49 

53 

50 

46 

47 

46 

46 

43 

47 

47 

47 

LONG  BEACH  PAA  AP 

MAX 

68 

66 

66 

65 

67 

64 

62 

56 

60 

59 

60 

59 

63 

68 

66 

63 

66 

65 

64 

65 

54 

62 

68 

74 

75 

77 

74 

80 

65 

6 

A2 

42 

39 

41 

44 

44 

52 

46 

44 

44 

50 

45 

42 

41 

48 

48 

51 

46 

47 

46 

43 

40 

41 

41 

46 

45 

46 

LOS  ANGELES  WB  AP 

MAX 

69 

68 

70 

66 

68 

65 

61 

58 

62 

59 

62 

62 

65 

65 

66 

63 

67 

66 

67 

64 

56 

64 

66 

71 

76 

76 

73 

73 

66 

1 

MIN 

«7 

49 

46 

46 

46 

49 

54 

48 

45 

48 

51 

47 

44 

46 

52 

52 

55 

51 

49 

50 

47 

44 

46 

47 

49 

49 

51 

48 

48 

5 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

MAX 

66 

66 

68 

65 

67 

64 

57 

54 

59 

57 

58 

60 

62 

64 

65 

62 

63 

66 

65 

61 

53 

61 

65 

71 

74 

77 

78 

78 

64 

5 

MIN 

»7 

50 

45 

45 

47 

48 

52 

48 

46 

47 

50 

46 

43 

46 

52 

50 

54 

49 

48 

49 

47 

44 

48 

47 

50 

51 

53 

48 

0 

LOS  BANGS 

MAX 

62 

62 

63 

65 

68 

71 

56 

56 

55 

57 

53 

66 

59 

59 

54 

67 

62 

64 

66 

62 

47 

60 

62 

64 

68 

69 

71 

75 

61 

9 

MIN 

31 

28 

30 

31 

32 

34 

43 

33 

31 

43 

36 

36 

30 

37 

44 

52 

41 

45 

42 

41 

32 

36 

35 

35 

37 

37 

39 

37 

0 

LOS  6AT0S 

MAX 

66 

64 

70 

74 

71 

64 

60 

59 

49 

54 

49 

57 

59 

56 

64 

63 

58 

59 

64 

56 

49 

54 

62 

67 

72 

74 

75 

78 

62 

4 

MIN 

40 

35 

36 

37 

39 

37 

46 

33 

32 

44 

38 

36 

33 

42 

42 

49 

48 

46 

41 

43 

41 

40 

39 

39 

39 

38 

38 

3  8 

39 

LUCERNE  VALLEY  1  WSH 

MAX 

62 

68 

66 

68 

64 

52 

49 

52 

52 

48 

51 

55 

53 

68 

65 

61 

60 

53 

55 

61 

62 

60 

63 

71 

73 

74 

60 

2 

MIN 

24 

33 

29 

28 

31 

36 

30 

36 

41 

37 

24 

24 

34 

39 

39 

39 

40 

28 

41 

30 

31 

25 

24 

37 

31 

33 

32 

5 

MADERA 

MAX 

se 

60 

61 

61 

65 

68 

71 

64 

56 

55 

68 

55 

55 

57 

60 

62 

69 

65 

62 

63 

61 

47 

57 

60 

64 

67 

69 

70 

61 

0 

MIN 

33 

31 

32 

32 

36 

35 

42 

36 

28 

34 

41 

35 

30 

37 

45 

48 

45 

48 

45 

45 

43 

37 

35 

35 

38 

37 

37 

43 

38 

0 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 

61 

60 

63 

66 

67 

62 

60 

52 

53 

51 

49 

55 

55 

54 

55 

60 

58 

56 

62 

60 

54 

56 

58 

61 

66 

66 

68 

71 

59 

3 

MIN 

«2 

40 

34 

34 

34 

34 

42 

34 

34 

41 

38 

39 

33 

41 

44 

51 

46 

47 

42 

43 

36 

42 

47 

36 

37 

45 

41 

40 

0 

MANZANITA  LAKE 

MAX 

37 

33 

39 

45 

46 

48 

44 

31 

31 

27 

27 

30 

31 

33 

40 

41 

42 

34 

35 

37 

35 

40 

34 

40 

43 

52 

48 

50 

36 

3 

MIN 

23 

19 

19 

32 

31 

22 

21 

7 

8 

20 

17 

-  4 

0 

IS 

28 

30 

27 

28 

21 

21 

25 

25 

6 

9 

24 

23 

26 

28 

19 

8 

tARICOPA 

MAX 

57 

61 

63 

68 

70 

71 

59 

58 

57 

66 

56 

55 

57 

64 

70 

80 

69 

63 

63 

64 

57 

59 

60 

58 

63 

67 

69 

75 

63 

5 

MIN 

37 

34 

37 

37 

40 

41 

43 

39 

34 

37 

44 

39 

34 

37 

46 

50 

46 

46 

47 

41 

43 

34 

40 

43 

42 

43 

43 

47 

40 

9 

MARTINEZ  FIRE  STA 

MAX 

63 

63 

63 

64 

68 

67 

60 

55 

65 

53 

54 

51 

54 

56 

56 

60 

62 

60 

59 

61 

49 

54 

51 

59 

62 

67 

70 

75 

59 

7 

MIN 

41 

38 

35 

38 

41 

40 

48 

33 

40 

45 

39 

35 

32 

39 

46 

45 

48 

49 

45 

44 

43 

40 

37 

36 

38 

41 

42 

44 

40 

8 

«RYSVILLE 

MAX 

62 

64 

61 

59 

66 

64 

62 

53 

54 

46 

48 

50 

63 

53 

51 

59 

61 

53 

55 

60 

54 

49 

54 

59 

64 

66 

70 

73 

58 

0 

MIN 

40 

39 

37 

34 

36 

36 

44 

35 

32 

42 

39 

38 

35 

45 

43 

48 

47 

47 

45 

47 

43 

41 

44 

39 

37 

39 

45 

43 

40 

7 

iC  CLOUO 

MAX 

50 

47 

50 

67 

60 

59 

50 

42 

41 

31 

37 

41 

42 

34 

34 

40 

47 

38 

43 

40 

36 

45 

40 

46 

52 

58 

55 

60 

46 

5 

MIN 

22 

20 

24 

26 

25 

24 

20 

14 

18 

25 

24 

5 

6 

30 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

32 

28 

22 

26 

24 

28 

30 

24 

8 

^ECCA  3  SE 

MAX 

73 

68 

69 

72 

67 

70 

72 

70 

63 

65 

63 

68 

65 

67 

69 

68 

65 

71 

74 

75 

72 

64 

67 

71 

75 

76 

79 

82 

70 

0 

36 

44 

35 

36 

35 

37 

41 

47 

38 

39 

45 

61 

36 

33 

37 

49 

47 

48 

50 

44 

43 

36 

41 

37 

45 

40 

40 

46 

41 

4 

(ERCEO  FIRE  STA  2 

MAX 

60 

59 

60 

65 

67 

69 

69 

63 

53 

56 

51 

53 

57 

62 

65 

62 

64 

61 

57 

60 

62 

66 

66 

70 

74 

61 

7 

MIN 

25 

30 

27 

30 

30 

34 

33 

34 

28 

40 

33 

35 

29 

40 

48 

42 

48 

43 

34 

34 

35 

33 

37 

35 

41 

35 

1 

<IDDLEWATER 

MAX 

56 

59 

62 

63 

67 

70 

69 

51 

55 

57 

64 

62 

55 

62 

65 

67 

66 

67 

62 

64 

60 

57 

57 

59 

63 

64 

67 

74 

61 

6 

MIN 

33 

33 

34 

35 

37 

39 

45 

40 

32 

46 

42 

37 

32 

37 

45 

49 

45 

46 

43 

43 

45 

33 

38 

42 

39 

40 

42 

44 

39 

8 

(ILL  CREEt  2 

MAX 

59 

54 

60 

59 

66 

65 

61 

47 

46 

61 

49 

46 

51 

57 

68 

59 

59 

56 

55 

53 

56 

50 

57 

60 

63 

69 

71 

70 

57 

3 

MIN 

38 

38 

38 

38 

40 

48 

39 

36 

30 

34 

40 

35 

32 

36 

44 

42 

44 

40 

39 

38 

33 

33 

35 

40 

41 

45 

50 

51 

39 

2 

IITCHELL  CAVERNS 

MAX 

49 

46 

53 

62 

60 

65 

59 

48 

38 

44 

42 

42 

48 

49 

50 

48 

55 

65 

55 

54 

48 

48 

52 

52 

56 

63 

64 

64 

52 

5 

MIN 

24 

32 

34 

41 

42 

43 

43 

36 

18 

31 

35 

32 

31 

31 

39 

39 

43 

41 

39 

41 

36 

31 

35 

36 

36 

42 

46 

48 

36 

6 

lOOESTO 

MAX 

69 

62 

63 

65 

67 

68 

57 

54 

49 

66 

52 

57 

57 

59 

62 

68 

62 

63 

64 

59 

47 

58 

62 

62 

67 

66 

70 

75 

61 

4 

MIN 

34 

34 

31 

33 

36 

37 

40 

34 

33 

43 

39 

33 

33 

43 

47 

47 

48 

50 

43 

45 

41 

42 

38 

38 

42 

40 

40 

44 

39 

6 

lONO  LAKE 

MAX 

31 

36 

44 

55 

50 

55 

47 

35 

36 

34 

31 

35 

30 

49 

45 

47 

45 

41 

43 

40 

40 

41 

40 

39 

41 

45 

47 

49 

41 

8 

MIN 

23 

15 

17 

24 

26 

24 

25 

22 

10 

22 

23 

12 

9 

16 

29 

30 

27 

21 

20 

21 

22 

21 

16 

17 

17 

20 

21 

23 

20 

4 

lONTEREY 

MAX 

65 

64 

63 

71 

64 

57 

51 

56 

66 

66 

52 

56 

59 

59 

62 

62 

62 

61 

61 

54 

54 

59 

62 

62 

66 

68 

70 

72 

60 

8 

44 

40 

41 

41 

43 

44 

47 

38 

41 

42 

41 

38 

38 

39 

47 

53 

52 

52 

46 

45 

41 

41 

44 

42 

44 

46 

47 

49 

43 

8 

ONTICELLO  DAM 

MAX 

5a 

59 

59 

68 

72 

68 

66 

62 

56 

51 

49 

45 

55 

54 

54 

51 

60 

53 

55 

60 

46 

52 

48 

61 

67 

66 

70 

71 

58 

1 

35 

43 

35 

36 

39 

36 

38 

30 

33 

39 

35 

35 

31 

33 

43 

37 

46 

46 

42 

42 

41 

35 

39 

36 

38 

39 

42 

44 

36 

1 

KWRO  BAY 

MAX 

61 

64 

61 

60 

69 

66 

57 

56 

56 

65 

59 

59 

61 

63 

65 

63 

60 

62 

55 

59 

61 

65 

71 

73 

73 

68 

61 

6 

MIN 

37 

41 

39 

40 

44 

33 

48 

45 

37 

37 

39 

46 

50 

48 

51 

44 

46 

45 

39 

40 

46 

49 

45 

51 

48 

43 

5 

OUNTAIN  PASS 

MAX 

42 

43 

47 

58 

63 

60 

60 

46 

33 

46 

42 

37 

39 

42 

50 

56 

50 

49 

55 

53 

49 

43 

47 

48 

50 

59 

58 

60 

48 

7 

MIN 

24 

25 

22 

36 

36 

30 

37 

32 

23 

32 

34 

27 

23 

21 

30 

34 

41 

36 

35 

32 

30 

31 

25 

25 

28 

34 

33 

36 

30 

4 

T  DIABLO  NORTH  GATE 

MAX 

55 

65 

53 

62 

61 

66 

60 

49 

50 

45 

42 

44 

49 

52 

50 

55 

52 

50 

47 

55 

47 

43 

48 

55 

56 

65 

62 

61 

53 

2 

39 

38 

40 

42 

39 

37 

36 

30 

30 

32 

30 

31 

31 

33 

40 

38 

42 

40 

39 

39 

34 

30 

35 

38 

41 

46 

50 

49 

37 

5 

OUNT  HAMILTON 

MAX 

43 

45 

54 

57 

67 

66 

42 

36 

32 

37 

32 

34 

37 

43 

48 

39 

39 

43 

36 

33 

35 

40 

46 

54 

57 

55 

63 

44 

1 

30 

31 

36 

42 

43 

39 

25 

22 

33 

27 

25 

23 

25 

36 

34 

33 

34 

30 

29 

27 

26 

30 

31 

37 

43 

43 

46 

32 

2 

OUNT  HEBRON  RS 

MAX 

41 

38 

44 

47 

46 

52 

46 

38 

34 

34 

36 

38 

33 

36 

36 

42 

52 

51 

48 

49 

43 

47 

51 

53 

57 

43 

7 

21 

12 

17 

22 

16 

23 

20 

15 

22 

24 

18 

-  3 

8 

32 

5 

15 

26 

29 

28 

28 

12 

20 

17 

26 

23 

19 

0 

OUNT  SHASTA  WB  CITY 

MAX 

45 

45 

52 

52 

54 

61 

43 

39 

30 

35 

39 

41 

32 

33 

36 

46 

38 

40 

42 

38 

37 

39 

44 

46 

51 

54 

55 

61 

43 

5 

23 

21 

32 

36 

31 

29 

19 

20 

24 

28 

22 

10 

28 

29 

32 

34 

32 

35 

33 

31 

30 

29 

31 

26 

28 

32 

38 

32 

28 

4 

T  WILSON  FC  3itB 

MAX 

45 

40 

51 

69 

60 

54 

'  60 

34 

34 

33 

32 

32 

37 

50 

42 

45 

45 

38 

42 

41 

36 

35 

46 

51 

53 

58 

60 

63 

45 

2 

26 

25 

27 

42 

38 

39 

30 

27 

12 

23 

28 

22 

19 

26 

36 

30 

33 

29 

28 

28 

25 

20 

25 

33 

32 

37 

41 

43 

'  29 

4 

ACINIENTO  DAM 

MAX 

61 

65 

65 

68 

70 

67 

66 

56 

66 

52 

52 

55 

59 

67 

66 

62 

62 

63 

61 

52 

55 

60 

62 

68 

70 

71 

76 

61 

4 

MIN 

29 

29 

27 

31 

34 

40 

42 

37 

30 

43 

39 

32 

34 

34 

43 

49 

42 

40 

39 

41 

35 

37 

38 

38 

40 

40 

37 

2 

»PA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

62 

64 

45 

67 

68 

66 

59 

56 

52 

47 

65 

51 

66 

59 

58 

62 

56 

60 

61 

56 

54 

63 

66 

67 

69 

71 

72 

60. 

7 

MIN 

42 

4« 

31 

37 

38 

35 

40 

29 

30 

41 

36 

31 

29 

45 

44 

47 

47 

49 

44 

41 

42 

42 

41 

37 

35 

39 

40 

41 

39> 

2 

lEOLES  FAA  AP 

MAX 

70 

70 

70 

72 

70 

63 

64 

65 

66 

67 

74 

75 

77 

66. 

3 

MIN 

39 

43 

41 

34 

37 

37 

45 

48 

43 

39 

43 

40 

33 

40 

40 

49 

53 

49 

48 

45 

41 

44 

38 

40 

47 

43 

44 

52 

42 

7 

:¥AOA  CITY 

MAX 

51 

49 

52 

53 

60 

56 

56 

43 

43 

37 

39 

40 

37 

42 

43 

50 

49 

44 

42 

48 

43 

43 

46 

49 

54 

57 

61 

64 

48, 

2 

MIN 

26 

29 

26 

27 

27 

28 

28 

25 

22 

27 

32 

32 

18 

20 

31 

35 

37 

33 

39 

36 

35 

31 

32 

27 

27 

30 

30 

30 

29. 

3 

8m  r*f«r«oc«  not**  follovlai  StktlOD  1 


-   51  - 


CONT INUED 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNl, 
FEBRUARY  195 


Day  Ol  Month 


NEWMAN   2  NW 


NEWPORT   BEACH  HARBOR 


NORTH   FORK  RS 


NORTH  HOLLYWOOD 


OAKDALE   WOODWARD  DAM 


OAKLAND  WB  AP 


OCEANSlOE  PENDLETON 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


ORANGE  COVE 


ORICK   PRAIRIE   CR  PARK 


ORINOA  BOWMAN 


OROVILLE    1  WSW 

OROVILLE   7  SE 

OXNARD 

PALMDALE 

PALMDALE   FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMAR  MTN  OBSY 

PANOCHE  JUNCTION 

PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 

PASADENA 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PETALUMA   FIRE    STA  2 

PINNACLES  NM 

PI  SMC  BEACH 

PLACERVILLE 

PLACERVILLE  IFG 

POINT  ARENA 

POINT   ARGUELLO  LIGHT  STA 
PT  PIEDRAS  BLANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 
PORTERVILLE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


56     62  63 


61  61  62 
36     29  29 


63  66  6'+ 
46      37  41 


50  50  56 
28      24  27 


51  61  60 
31      30  31 


48      42  37 


62     62  62 


67     67  71 


57      58  59 


58      57  59 


31      28  29 


62  61  61 
43     41  39 


60     60  58 

32     27  30 


61     60  60 

30     37  35 


66  68  68 
41     38  37 


5  3  54  59 
25     33  25 


67     68  73 


60     63  60 


50  46  54 
26     26  28 


60     60  58 


6!  58  61 
37     37  41 


63  63  61 
40     43  43 


67  66  69 
42     43  40 


62  64  66 
24     24  22 


68     61  64 

26     25  25 


64  66  70 
40      37  31 


61  63  69 
29     27  26 


66  60 
47  40 


55  59  55 
27     33  29 


54  54  54 
37     38  38 


69     63  61 


58  60  59 
48     51  49 


63     73  60 


66     66  67 

33     33  30 


62  59  60 
29     36  27 


60  60  62 
34     34  32 


65      65  65 


29      33  42 


66      70  64 


58      61  65 


40      43  41 


61  61  61 
39      37  41 


68     67  66 


61      64  68 


34      31  40 


68  65  57 
32      36  32 


59  73  72 
33      36  32 


61      60  51 


59      69  64 


65  62  62 
33      34  35 


66  66  64 
41      41  41 


69      69  68 

34     33  34 


69  66  67 
32     31  30 


36     36  37 


34      36  35 


57  58  60 
34      37  37 


65     66  71 

33     34  35 


65  69  66 
39      39  38 


62  67  71 
40     43  42 


67     69  66 


67  69  62 
26     28  35 


65  69  60 
28     30  36 


70     68  67 


71  69  67 
31     33  33 


61  62  60 
36      38  41 


54      56  52 

29     30  31 


55  60 
38  40 


59  60 
36  39 


50  50  50 

59  61  56 

47  48  47 

67  69  63 

31  39  37 

66  65  66 

28  32  31 


35     35  36 


55  54 
36  40 


57  53 
30  28 


52  43 

32  20 


58      56  56 


65      51  52 


59  58 
51  45 


57  61 
43  34 


36      29  36 


53  51 
25  29 


55  55 
29  28 


35     35  32 


68  60 
47  39 


53  51 
39  32 


47  50 
34  32 


34      49  39 


55  53 
33  36 


37  32 
31  18 


70  66 

35  31 


49  49 

28  28 


69  66 
46  41 


53  58 
46  38 


53  55 
36  27 


53  53 
29  27 


69  58 
43  36 


♦  7  *♦ 

26  24 


54  61 
31  32 


56  56 
45  49 


59  61  57 
49     41  38 


64  58 
45  30 


56  65 
28  27 


52  55 
42  28 


55  53 
40  36 


41     40  42 

27      32  28 


49  52 
38      35  40 


59  60  59 
41      50  49 


53  54 
38     38  35 


53  55 
42  43 


43  51 
36  34 


49  47  53 
42  36 


39      48  49 

32  32 


61  59 
44  49 


66  60 
37  40 


74     60     64     64     62  68 


66  58 
48  41 


43  48 

51 


32  37 
24     30  29 


63  56  56 
40  40 


39  41 

31     35  29 


60  63  63 
42     42  43 


64  52 

46     39  34 


55  55  64  53  49  56 
41     26     30     39  34 


51  49  49 
43  31 


40     46  41 

30     32  32 


36  40 
30  30 


50  51 
41     32  30 


67  68 
50     40  46 


66  56 
49  46 


64  68 
37  46 


65  54  61 
36     36  32 


55  54  65 
33  44 


15  I  16     17     18     19     20     21  22 


58  55 
38  42 


49  56 
27  32 


55  57 
40  42 


62  68 
37  45 


64  60 
34  41 


57  61 
35  41 


53  52 
40  39 


54  59 
42  43 


52  50 
36  42 


44  35 
32  32 


55  53 
45  44 


62     66  64 


55  56 
27  37 


52  52 
26  37 


67  64 
38  40 


64  67 
47  51 


48  64 

26  33 


47  47 

36  34 


60  66 
40  42 


64  63 
39  47 


69  60 
32  40 


65  65 
44  44 


55  57 
31  46 


68  61 
39  40 


42  57 
23  24 


61  48 
26  40 


51  51 
45  48 


59  60 
46  48 


67  67 
4*  49 


58  55 
28  40 


68  64 
36  41 


52      51  51 


64  50  62 
42      42  45 


66  66 

50  51 


57      55  54 


63  62  62 
48     35  41 


62     62  62 


60      68  65 


55     56  50 


53     64  54 


47  53  47 
34     34  40 


60  62 
43  46 


65  68  64 
49      52  48 


40     44  43 


63  56  58 
40     45  43 


64  62  62 

53  51  50 

47  47  46 

35  37  35 


53      54  49 


65  66  70 
46     54  50 


61  63  65 
48     53  45 


64  63  61 
50     43  49 


63     62  60 


51     69  69 


62     61  57 


63  66 
51  50 


54  50  45 
40     39  36 


56  59  56 
42     48  47 


65  62 

50  55 


62  60  61 
50     51  53 


60     62  65 


67  70  68 
52      48  47 


B«o  ref«r«DCe  notea  folloi 
-  52 


ivlng  StBtlOD  Index. 


50  47 
43  39 


60      61  58 


60      51  54 


60  59 
45  39 


59  51 
42  42 


51  47 
37  37 


58  56 
38  36 


58  45 
37  34 


62  57 
45  43 


59  55 
41  42 


60     60  48 


62  57 
47  45 


53  51 
40  37 


56  51 
41  39 


58  54 
47  46 


62  57 
39  40 


52      56  58 


56     56  60 


47     46  55 

33      26  31 


56  66  72 
36      38  44 


48      50  58 


57      60  63 


58      60  66 


61      67  71 


32      36  37 


57  60  64 
30     32  35 


76      76  76 


59  64  65 

37  40  41 

65  67  69 

41  43  44 

70  65  65 

42  45  45 

73  78  79 

36  37  39 

62  64  65 


59  56  55 
35      43  34 


55  59  62 
35     43  32 


50      55  60 


50  55  58 
40     37  32 


61  65 
39  41 


56  61  60 
34      30  31 


54  57  60 
33     31  28 


66     72  76 

35     35  40 


51     58  59 


30  50  56 
25     27  29 


66     57  59 


65      67  68 


61  66  71 
37     40  42 


59  61  63 
32      34  39 


61      64  68 


34     41  37 


66     72  71 

31      35  38 


64  65  72 

35  38  40 

62  63  68 

33  36  36 

73  72  73 

46  48  43 

62  71  72 

30  33  36 

62  68  71 

31  29  33 

76  83  86 


56  60  64 
30      36  40 


36      40  43 


66      68  74 


67     70  73 


65     67  72 

33     34  35 

69     70  74 

J4     37  42 

71 


60  65  68 
39     39  48 


31      33  36 


76 
43  49 


47  51  53  56 
35     32     29  30 


57  57 
43  43 


60  65  69 
31     32  33 


52  54  62 
33     35  33 


49  61  62 
39      36  40 


69  61 

30  33  33 

66  69  61 

37  39  45 

68  60  60 

37  42  48 

64  63  65 

48  61  61 

62  67  66 

49  63  50 

71  77  78 

34  36  37 


64  67  69 
38     38  41 


DAILY  TEMPERATURES  cal.forn.a 

CONTINUED  FEBRUARY  19S9 


Station 

Day 

Of  Month 

di 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

PORTOLA 

MAX 

37 

40 

51 

52 

54 

50 

46 

34 

32 

32 

36 

48 

42 

42 

46 

40 

38 

34 

46 

44 

43 

39 

45 

43 

46 

54 

52 

60 

43 

.9 

MIN 

30 

16 

14 

18 

18 

20 

28 

22 

9 

26 

13 

18 

-  9 

10 

19 

34 

30 

28 

26 

22 

23 

26 

24 

1 2 

1  5 

1  5 

1 1 

22 

19 

POSEY  3  E 

MAX 

43 

43 

48 

53 

60 

58 

45 

35 

37 

42 

35 

36 

44 

55 

52 

5 1 

46 

46 

41 

48 

40 

40 

43 

45 

52 

56 

56 

63 

46 

.9 

MIN 

2  1 

20 

21 

23 

28 

29 

26 

27 

17 

21 

29 

24 

1 1 

21 

30 

39 

31 

32 

32 

27 

28 

26 

1  e 

23 

26 

29 

30 

33 

25 

.  8 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

63 

70 

72 

72 

56 

53 

61 

52 

48 

48 

53 

66 

57 

53 

54 

51 

55 

53 

62 

71 

74 

76 

59 

.1 

MIN 

34 

28 

31 

32 

32 

23 

27 

27 

25 

29 

42 

46 

47 

42 

45 

40 

36 

35 

31 

29 

32 

32 

35 

36 

34 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

54 

58 

62 

66 

67 

66 

54 

48 

48 

45 

44 

48 

52 

52 

54 

56 

53 

53 

54 

50 

46 

49 

54 

57 

62 

63 

64 

74 

55 

.5 

MIN 

21 

18 

21 

23 

24 

24 

37 

28 

22 

38 

32 

32 

23 

27 

36 

40 

32 

41 

31 

36 

33 

26 

26 

27 

26 

28 

29 

30 

29 

.  0 

aUINCY  RS 

MAX 

46 

53 

59 

65 

62 

57 

43 

42 

36 

36 

43 

45 

42 

42 

46 

48 

43 

42 

51 

47 

42 

47 

52 

56 

60 

61 

65 

67 

50 

.0 

MIN 

28 

22 

18 

22 

22 

22 

24 

26 

18 

22 

28 

23 

10 

15 

28 

34 

32 

32 

32 

31 

34 

32 

29 

24 

22 

24 

24 

25 

25 

RAMONA  SPAULDINC 

MAX 

65 

65 

68 

68 

72 

70 

58 

51 

55 

61 

62 

54 

60 

66 

66 

64 

60 

65 

63 

62 

54 

56 

64 

70 

70 

75 

79 

82 

64 

.2 

MIN 

28 

29 

22 

23 

29 

30 

48 

46 

32 

37 

41 

44 

30 

32 

37 

47 

53 

41 

45 

37 

40 

37 

30 

33 

40 

37 

35 

40 

36 

,  5 

RANDSBURG 

MAX 

43 

50 

53 

64 

62 

64 

55 

48 

46 

47 

46 

45 

47 

49 

48 

56 

57 

54 

46 

50 

54 

53 

57 

66 

65 

67 

53 

.6 

MIN 

33 

32 

3 1 

36 

42 

42 

40 

37 

29 

32 

36 

32 

27 

30 

35 

36 

35 

38 

39 

36 

36 

33 

40 

34 

33 

39 

44 

35 

RED  BLUFF  we  AP 

MAX 

60 

60 

69 

72 

73 

62 

55 

65 

43 

49 

53 

51 

52 

50 

49 

62 

54 

57 

57 

50 

48 

53 

59 

65 

68 

72 

74 

75 

58 

.6 

MIN 

42 

43 

43 

38 

42 

35 

38 

30 

33 

42 

35 

28 

37 

43 

46 

47 

46 

45 

44 

43 

41 

41 

37 

38 

40 

45 

51 

45 

40 

.  6 

REDDING  FIRE  STA  2 

MAX 

61 

61 

68 

73 

72 

72 

67 

52 

50 

49 

49 

61 

49 

50 

46 

60 

54 

55 

56 

56 

49 

51 

56 

65 

72 

73 

74 

76 

59 

.3 

MIN 

41 

42 

44 

43 

47 

38 

35 

32 

34 

37 

33 

36 

36 

41 

43 

43 

42 

47 

40 

44 

40 

42 

40 

42 

45 

47 

46 

50 

41 

,  1 

REDLANDS 

MAX 

64 

64 

70 

67 

70 

69 

53 

54 

55 

58 

54 

55 

60 

66 

64 

66 

63 

62 

63 

61 

50 

59 

67 

70 

73 

77 

80 

82 

64 

.1 

MIN 

37 

43 

42 

35 

36 

38 

47 

46 

31 

39 

46 

42 

33 

35 

43 

46 

52 

43 

48 

41 

39 

37 

35 

37 

39 

39 

45 

40 

,  5 

REDHOOD  CITY 

MAX 

62 

63 

66 

68 

69 

63 

55 

55 

54 

54 

51 

56 

58 

57 

62 

61 

64 

59 

61 

58 

52 

59 

60 

52 

69 

70 

72 

73 

61 

.2 

MIN 

46 

36 

34 

38 

40 

37 

45 

33 

38 

46 

41 

36 

32 

46 

46 

51 

51 

50 

45 

46 

44 

40 

41 

39 

36 

40 

43 

43 

41 

5 

RICHMOND 

MAX 

62 

62 

63 

65 

67 

66 

58 

54 

55 

55 

56 

54 

50 

58 

58 

62 

62 

60 

59 

61 

50 

54 

56 

60 

65 

70 

72 

73 

60 

.2 

MIN 

42 

42 

41 

41 

45 

47 

49 

36 

36 

47 

41 

37 

36 

43 

62 

51 

51 

49 

49 

45 

44 

44 

43 

41 

43 

48 

47 

44 

1 

RICHMOND  FIELD  STA 

MAX 

62 

62 

62 

61 

62 

67 

67 

56 

54 

51 

52 

57 

63 

65 

59 

58 

60 

56 

57 

58 

46 

53 

55 

59 

61 

64 

66 

69 

58 

.3 

MIN 

41 

40 

40 

40 

44 

45 

47 

36 

39 

46 

43 

36 

35 

40 

51 

52 

51 

50 

49 

46 

44 

45 

43 

41 

40 

42 

47 

46 

43 

5 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 

67 

64 

71 

67 

69 

66 

58 

68 

68 

61 

62 

58 

63 

67 

66 

71 

65 

64 

65 

63 

63 

60 

69 

71 

74 

77 

78 

64 

66 

8 

MIN 

41 

35 

32 

31 

34 

34 

46 

46 

30 

38 

38 

40 

32 

31 

40 

47 

51 

41 

45 

40 

42 

37 

33 

33 

44 

35 

36 

41 

36 

3 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

68 

65 

62 

68 

67 

70 

66 

56 

52 

58 

57 

55 

55 

61 

66 

65 

65 

65 

64 

65 

61 

51 

60 

67 

69 

73 

77 

80 

63 

9 

MIN 

44 

37 

40 

34 

36 

36 

47 

47 

32 

39 

47 

40 

33 

33 

40 

47 

52 

43 

47 

40 

46 

39 

34 

36 

45 

38 

40 

44 

40 

6 

ROC KLIN 

MAX 

61 

64 

60 

59 

62 

65 

63 

52 

53 

48 

50 

52 

54 

57 

56 

63 

61 

56 

54 

61 

53 

48 

55 

59 

60 

64 

65 

70 

58 

0 

MIN 

28 

31 

29 

32 

34 

36 

38 

29 

30 

30 

39 

37 

33 

33 

42 

37 

48 

44 

46 

42 

42 

40 

40 

34 

34 

39 

38 

38 

36 

5 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 

62 

59 

58 

62 

61 

62 

55 

53 

49 

50 

52 

53 

56 

65 

59 

62 

57 

56 

60 

55 

51 

54 

56 

62 

63 

65 

70 

70 

58 

2 

MIN 

42 

38 

33 

37 

38 

38 

42 

33 

32 

43 

37 

37 

33 

44 

45 

49 

47 

47 

44 

44 

42 

39 

43 

40 

39 

42 

42 

46 

40 

6 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

63 

60 

61 

65 

66 

63 

54 

S3 

48 

50 

60 

55 

56 

65 

61 

62 

56 

56 

60 

52 

50 

54 

59 

62 

66 

66 

70 

72 

58 

8 

MIN 

41 

39 

35 

39 

40 

41 

44 

34 

33 

43 

39 

39 

36 

46 

47 

49 

48 

49 

45 

44 

42 

40 

41 

40 

43 

44 

46 

41 

9 

SAINT  HELENA 

MAX 

62 

62 

67 

68 

70 

62 

55 

67 

60 

51 

48 

56 

55 

52 

52 

60 

54 

58 

57 

51 

55 

51 

62 

67 

70 

75 

77 

76 

60 

1 

MIN 

40 

46 

30 

33 

39 

33 

39 

27 

29 

39 

36 

28 

27 

41 

42 

48 

46 

47 

44 

42 

42 

32 

41 

34 

33 

38 

39 

40 

37 

7 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

58 

50 

52 

51 

48 

49 

53 

55 

65 

49 

47 

51 

55 

53 

60 

68 

56 

55 

58 

60 

54 

54 

57 

63 

64 

67 

69 

69 

56 

1 

MIN 

34 

33 

35 

33 

34 

33 

34 

30 

23 

42 

38 

30 

26 

40 

40 

37 

43 

48 

43 

42 

40 

36 

42 

32 

31 

34 

36 

39 

36 

0 

SALINAS  2  E 

MAX 

64 

65 

64 

70 

65 

69 

59 

57 

63 

58 

53 

66 

53 

61 

59 

62 

63 

57 

57 

54 

61 

63 

68 

68 

71 

78 

62 

3 

MIN 

31 

33 

32 

37 

39 

44 

45 

34 

31 

45 

41 

37 

34 

40 

49 

52 

45 

46 

44 

46 

42 

37 

39 

35 

36 

40 

40 

44 

39 

9 

SALT  SPRINGS  PH 

MAX 

57 

50 

62 

65 

65 

63 

56 

40 

36 

40 

38 

38 

48 

46 

50 

40 

50 

48 

46 

44 

52 

56 

61 

63 

66 

68 

51 

6 

MIN 

38 

35 

31 

35 

37 

33 

28 

30 

29 

29 

22 

29 

32 

37 

35 

32 

32 

36 

32 

32 

31 

33 

34 

37 

42 

45 

33 

2 

SALTER  RS 

MAX 

56 

56 

53 

52 

60 

60 

52 

50 

61 

37 

39 

51 

61 

50 

42 

51 

47 

55 

45 

65 

57 

58 

60 

63 

62 

69 

53 

1 

MIN 

38 

30 

29 

31 

31 

35 

36 

35 

32 

32 

32 

34 

33 

40 

32 

42 

37 

37 

42 

35 

35 

38 

37 

38 

35 

39 

40 

36 

36 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

61 

60 

60 

62 

65 

64 

61 

50 

50 

49 

46 

50 

64 

58 

61 

66 

55 

55 

53 

55 

54 

49 

60 

63 

64 

68 

72 

75 

58. 

2 

MIN 

36 

40 

40 

32 

37 

43 

40 

40 

30 

36 

40 

36 

34 

38 

45 

45 

43 

39 

38 

40 

36 

32 

34 

43 

41 

42 

52 

50 

39. 

4 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

63 

62 

70 

68 

71 

69 

56 

52 

56 

60 

54 

66 

62 

65 

65 

66 

53 

62 

60 

56 

59 

67 

71 

74 

76 

80 

61 

64 

6 

MIN 

42 

37 

47 

33 

35 

47 

33 

32 

47 

63 

44 

47 

43 

40 

37 

34 

35 

46 

36 

36 

43 

40. 

6 

SANDBERG  WB 

MAX 

41 

43 

51 

55 

56 

56 

37 

35 

41 

35 

37 

36 

40 

45 

46 

47 

46 

46 

43 

33 

40 

40 

48 

60 

60 

59 

61 

45. 

5 

MIN 

30 

29 

31 

39 

40 

37 

35 

26 

24 

31 

28 

26 

27 

33 

35 

36 

35 

35 

34 

33 

28 

2  3 

30 

33 

36 

40 

45 

47 

33. 

1 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

64 

64 

65 

63 

65 

64 

64 

60 

61 

63 

60 

61 

62 

66 

69 

66 

66 

65 

56 

63 

64 

70 

72 

72 

71 

73 

65. 

0 

MIN 

47 

47 

45 

45 

48 

54 

51 

48 

54 

43 

45 

48 

52 

58 

64 

54 

60 

48 

46 

45 

46 

46 

46 

50 

51 

49. 

1 

SAN  FERNANDO 

MAX 

65 

63 

70 

65 

68 

66 

59 

64 

57 

56 

63 

67 

60 

61 

62 

60 

63 

69 

56 

68 

66 

71 

72 

73 

77 

62 

63. 

9 

MIN 

46 

45 

36 

38 

38 

43 

39 

36 

39 

46 

47 

51 

42 

40 

42 

40 

32 

37 

47 

50 

43 

42 

44 

42. 

1 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

64 

61 

58 

61 

58 

56 

54 

54 

65 

51 

53 

65 

68 

56 

66 

60 

60 

60 

55 

53 

54 

61 

58 

59 

71 

63 

63 

58. 

1 

MIN 

47 

48 

41 

39 

36 

35 

38 

48 

52 

50 

51 

46 

34 

45 

44 

45 

41 

43 

56 

44 

46 

44. 

3 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

63 

61 

65 

68 

68 

60 

66 

54 

67 

55 

53 

55 

66 

57 

60 

65 

61 

61 

53 

55 

61 

60 

62 

67 

68 

70 

73 

61  . 

0 

MIN 

§2 

45 

37 

55 

52 

51 

47 

47 

46 

44 

46 

44 

42 

45 

46 

46 

45. 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 

62 

62 

66 

65 

66 

56 

54 

53 

64 

56 

49 

56 

56 

66 

57 

59 

60 

52 

53 

53 

69 

60 

65 

67 

69 

69 

59. 

1 

MIN 

93 

50 

47 

49 

50 

51 

51 

51 

60 

45 

45 

46 

48 

47 

48 

50 

51 

52 

47. 

6 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

69 

70 

69 

70 

67 

65 

65 

60 

58 

57 

69 

64 

■  66 

65 

65 

65 

65 

60 

64 

68 

74 

75 

79 

80 

82 

66. 

6 

MIN 

39 

36 

35 

40 

47 

42 

46 

51 

34 

35 

47 

48 

53 

44 

41 

43 

35 

36 

37 

39 

40 

42 

44 

41. 

7 

SAN  GREGORIO  3  SE 

MAX 

60 

60 

62 

64 

66 

56 

57 

54 

54 

54 

91 

56 

57 

55 

99 

58 

68 

54 

52 

66 

60 

62 

63 

68 

68 

73 

59. 

2 

MIN 

37 

38 

35 

38 

31 

36 

39 

32 

33 

42 

47 

50 

48 

51 

44 

43 

42 

39 

40 

36 

39 

40 

39 

43 

40. 

2 

SAN  JACINTO 

MAX 

61 

61 

65 

66 

71 

70 

55 

50 

54 

98 

99 

51 

58 

62 

62 

60 

60 

60 

53 

56 

63 

68 

70 

74 

76 

80 

62. 

MIN 

30 

46 

48 

37 

38 

43 

39 

33 

31 

32 

31 

30 

35 

36 

34. 

8 

SAN  JOSE 

MAX 

64 

65 

U 

70 

67 

60 

57 

56 

53 

56 

49 

58 

60 

59 

64 

69 

60 

66 

51 

53 

57 

61 

62 

72 

69 

70 

75 

61. 

MIN 

46 

38 

38 

*^ 

*' 

48 

36 

47 

39 

46 

61 

60 

45 

45 

43 

44 

42 

42 

42 

43 

44 

47 

43. 

2 

SAN  LUIS  OBISPO  POLT 

64 

62 

66 

66 

71 

66 

69 

69 

56 

98 

94 

55 

95 

60 

60 

64 

63 

61 

62 

62 

60 

63 

63 

73 

75 

76 

63. 

1 

MIN 

36 

38 

38 

40 

40 

46 

49 

44 

37 

37 

46 

50 

48 

49 

51 

41  . 

4 

SAN  MARCOS  RANCH 

MAX 

66 

62 

64 

65 

66 

67 

68 

65 

54 

96 

94 

62 

94 

66 

60 

62 

65 

63 

60 

61 

58 

52 

59 

66 

66 

70 

75 

74 

61. 

8 

MIN 

27 

27 

28 

28 

30 

31 

37 

42 

29 

31 

44 

35 

28 

30 

33 

42 

45 

47 

44 

45 

43 

34 

33 

34 

39 

39 

35 

36 

36. 

6 

SAN  MATEO 

MAX 

63 

62 

67 

69 

69 

61 

56 

56 

55 

95 

92 

55 

98 

68 

60 

63 

65 

61 

61 

57 

53 

60 

60 

63 

66 

69 

73 

73 

61. 

5 

MIN 

42 

36 

36 

42 

42 

43 

45 

33 

44 

33 

40 

40 

32 

35 

45 

49 

56 

49 

43 

44 

42 

39 

41 

39 

36 

32 

43 

43 

40. 

9 

SAN  PEDRO 

MAX 

62 

64 

64 

61 

60 

61 

60 

57 

57 

59 

99 

57 

57 

61 

61 

61 

62 

61 

60 

60 

60 

58 

59 

65 

70 

68 

70 

72 

61. 

6 

MIN 

49 

49 

46 

46 

48 

48 

65 

49 

44 

47 

53 

47 

46 

46 

61 

48 

55 

51 

52 

49 

47 

43 

45 

46 

58 

53 

61 

51 

49. 

1 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FeBRUARY  19S9 


Day  Ol  Month 


SAN  RAFAEL 


SANTA   ANA   FIRE  STA 


SANTA  BARBARA 


SANTA   BARBARA   FAA  AP 


SANTA   CLARA  UNIVERSITY 


SANTA  CRUZ 
SANTA  MARIA 
SANTA  MARIA  WB  AP 
SANTA   MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SCOTIA 
SHASTA  DAM 
SIERRA  CITY 
SIERRAVILLE  RS 
SONOMA 


SO  ENTRANCE   YOSEMITE  NP 

SQUAK  VALLEY  LODGE 

SQUIRREL   INN  2 

STOCKTON  FAA  AP 

STOCKTOtt  FIRE  STA  A 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 

SUNLANO 

SUSANVILLE  AP 

TABLE  MTN 

TAHOE 

TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 

THERMAL   FAA  AP 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TORRANCE 

TRACY  CARBONA 

TRACY   PUMPING  PLANT 

TRONA 

TRUCKEE  RS 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


65     65  i"! 


66  66  63 
A5     43  39 


67  68  70 
39     41  39 


65  71  67 
35     45  35 


63     63  65 


70  65  69 
35     32  37 


61  64  63 
31     30  34 


63  65  64 
49      51  50 


74     66  69 

37     37  36 


67  66 
31  45 


56     58  60 


59  55  55 

42  43  43 

45  42  49 
33  26  31 

44  34  47 

16  14  16 

64  65.  68 

43  46  30 

55  57  58 

30  30  30 

46  46  55 

21  20  24 

28  40  50 


40     37  47 

25     25  26 


64     61  63 

38     33  29 


60  63 
36  31 


64     63  64 

36     33  31 


58  60  69 
37     42  32 


49     50  61 


69  66  70 
47     44  47 


41  38  50 
28     15  17 


28  29  42 
17     16  20 


32  30  32 
15     22  15 


47     47  57 

22     20  20 


37     40  40 


67  69  75 
38     37  35 


32     34  30 


55  57  57 
30     30  30 


56  62  59 
42     39  36 


63  62  64 
45     36  33 


58  57  56 
39     39  37 


34     32  35 


66      67  65 


65  66 
42  42 


63  67 
47  48 


71  70  69 
31      34  34 


57  55 
36  37 


69  67 
33  35 


57  62 
32  34 


59  57 
26  28 


52  54 
14  14 


56  53 
34  37 


61  63  64 
34     35  36 


71  72 
35  35 


69  73 
37  36 


57  52 
25  20 


41  46 

24  23 


63  70 
32  33 


63  64 

32  30 


62  63 
36  33 


65  65 
34  33 


63  63 
52  40 


63  62 
45  40 


55  55 
34  35 


61  56 
42  30 


59  57 
50  44 


57  59 
27  27 


47  48 

34  37 


55  52 
36     3  3 


36  39 
22  15 


51  35 
29  13 


58  55 
25  30 


47  50 
31  26 


65     36  32 


33  23 
4  -  1 


33  31 
30  17 


52  50 
35  30 


56  52 
33  31 


56  50 
32  31 


26  28 
40  30 


50  58 
40  31 


60     68  70 


44  48 

10  16 


34  40 

15  12 


30  27 
24  10 


60  50  53 
44     39  35 


52  62 
39  26 


34     30  24 


55  63 
34  34 


46     30  30 


57  59 
43  39 


56  66 
40  36 


56  60 
61  46 


46  51 
36  33 


34  42 
20  21 


49  55 
32  28 


47  43 
36  34 


32  32 
24  24 


29  30 
20  17 


34  34 

29  27 


50  54 
41  38 


49  51 

40  39 


52  54 
40  39 


50  50 
28  26 


33  39 
27  24 


55  51  59 
40     43  37 

36     34  32 


29  29 
21  18 


28  27 
17  17 


41     41  40 

25     32  29 


55  52 
43  36 


66  63 
39  46 


47  46 

40  37 


53  50 
39  39 


59  55 
44  39 


30  29 
19  16 


15     16     17     18     19     20     21     22     23     24    25     26     27     28     29     30  31 


57  57  56 
3  5      47  46 


61  67  67 
37      38  47 


62  64  62 
36      40  42 


60  61  63 
35      39  45 


61  58  65 
34     41  60 


31      39  49 


57     56  61 


58     63  62 


60     56  64 


60     67  69 


57  58  52 
28      29  46 


54     55  65 


61      46  43 


39     46  41 

11      23  29 


40 
-1  1 


57  54  58 
26     42  44 


44  54  67 
28     26  41 


36  41  47 
11     22  30 


-9     17  30 


33     40  42 

16     22  32 


34     43  46 


59  56  67 
32     40  43 


56  55  55 
33     42  42 


48     48  50 


43  40  39 
17     20  29 


63  63  61 
34     36  42 


20     17  27 


28     32  40 


44     48  44 

20     30  27 


56  62  65 
36     36  46 


69  67 

33  37 


56  64  67 
26     33  40 


46  49 

32  32 


60     65  63 


53  54  55 
30     32  43 


57  56  61 
38     42  38 


55  56  57 
31     31  38 


29     33  41 


61  57 
50  52 


66  69 
49  49 


64     65  64 


65  58 
50  60 


63     65  62 


53      51  51 


63     65  67 


57     61  56 


57      66  64 


34      33  32 


47      45  39 


62  58  69 
49     46  48 


43     40  36 


33      27  27 

46  46  38 
32     35  31 


64  60  69 
43     45  48 


46      38  38 


58  69 
45  49 


47  44 

34  31 


39  35 
28  27 


41      39  33 


53      50  52 


74  65 
51  45 


50     46  47 


53      55  62 
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61      56  55 


67  65  59 
43      49  45 


65      62  58 


63      57  51 


61  53  51 
48      45  42 


64  60  65 
42      44  43 


42      43  42 


60      60  59 


67  68  61 
42      43  42 


51  54  53 
45      37  37 


42      42  40 


38      46  40 


37  45  44 
19      23  25 


61  54  55 
41      41  43 


53  60  60 
39      40  40 


46     40  37 


27     15  20 


42     42  36 

30     32  25 


66  56  46 
43     43  39 


43      46  42 


66  49  61 
35      40  40 


34      32  31 


65  66  58 
40     41  39 


48      45  47 

32      26  28 


40  42  34 
26      26  26 


33  38  39 
25     21  23 


46  52  43 
37      29  30 


59      61  55 


76  73  62 
53      47  42 


62  62  62 
42      40  43 


53  53  46 
37      38  37 


45      45  44 


68  60  49 
39      41  40 


60  59  50 
42      44  43 


35  38  41 
27     17  19 


56  57  65 
40      42  41 


39     39  40 


63  65  70 
37      39  40 


61      63  66 

38      42  38 


58  61  63 
42      41  40 


51  64  65 
38      36  37 


38      36  35 


59      64  66 


57      60  62 


33      36  33 


37      40  37 


39      40  41 


43  42  47 
27      22  17 


33      39  33 


38     33  32 


39     46  46 

27     23  22 


34     44  44 

25     10  12 


25     23  26 


56  60  61 
38      42  36 


46      57  69 


56  63  65 
36      43  37 


52  56  63 
32     33  32 


43      60  64 

30      30  29 


60      68  71 


45  47  47 
31     20  20 


14     22  24 


45  45  56 
29      30  26 


55      56  66 


69     73  76 


48     56  58 


59     62  68 


44     54  56 

31      33  39 


66     60  63 


48  69  60 
35      33  37 


41     39  36 


53     43  43 


70  72  76 
42     43  43 


70  68  70 
40      40  41 


68      71  72 


36      37  40 


64  73  72 
38      45  43 


71  70  75 
36      38  39 


62      64  63 


34      34  37 


60  67  63 
43      45  45 


51  63  60 
31     35  35 


16  20  20 

67  73  75 

33  36  36 

60  64  67 

35  34  40 

51  56  56 

25  27  29 


54     53  51 


45  46  56 
26     32  33 


66     68  69 

38     38  40 


44      46  41 


68  72  73 
36     35  38 


60  63  63 
32     36  36 


75  76  81 
49     39  44 


58  67  56 
19     22  30 


40      48  47 

23     30  32 


36  40  42 
16      21  22 


57  60  65 
33     26  27 


60      64  66 


35      40      39     40      42  46 


77  82  86 
49     46  43 


58  57  60  65  66  66 
39      32     40      36      38  36 


62  65  69 
30     33  36 


72     72  72 


60  64  66 
41      43  44 


65  70  70 
37      39  42 


66      65  69 


36     45  45 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1959 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

12 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TULELAKE 

MAX 

40 

56 

45 

50 

4  2 

53 

55 

63 

44 

5 

MIN 

2S 

19 

n 

24 

19 

2C 

17 

10 

2 

24 

19 

C 

2 

27 

33 

14 

33 

28 

30 

28 

32 

22 

1< 

21 

18 

29 

21 

20 

0 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

45 

53 

70 

54 

6 

MIN 

itl 

40 

42 

42 

44 

38 

35 

34 

32 

32 

34 

34 

37 

37 

39 

43 

43 

42 

42 

36 

37 

38 

41 

44 

45 

45 

51 

39 

6 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 

61 

65 

75 

65 

6 

MIN 

4<l 

38 

3: 

33 

38 

37 

46 

48 

32 

38 

50 

42 

3* 

34 

42 

50 

40 

43 

43 

40 

40 

36 

36 

3; 

43 

38 

3f 

40 

39 

6 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

61 

65 

70 

76 

64 

6 

MIN 

35 

37 

3S 

34 

37 

34 

35 

37 

34 

34 

40 

41 

30 

29 

36 

46 

44 

42 

39 

37 

35 

32 

35 

32 

42 

39 

41 

45 

37 

2 

TWIN  LAKES 

MAX 

30 

26 

33 

26 

'4 

50 

32 

8 

MIN 

12 

8 

ic 

20 

22 

12 

15 

-  2 

-11 

14 

12 

a 

14 

14 

20 

24 

16 

16 

20 

6 

10 

12 

2 

12 

12 

le 

18 

12 

1 

UKIAH 

MAX 

58 

64 

80 

60 

0 

MIN 

31 

30 

3C 

31 

31 

35 

36 

26 

31 

38 

34 

2S 

29 

29 

46 

47 

44 

42 

40 

36 

30 

33 

31 

34 

35 

42 

39 

36 

1 

UCLA 

MAX 

62 

62 

72 

75 

74 

63 

5 

MIN 

48 

50 

52 

57 

46 

46 

52 

45 

4C 

44 

48 

43 

43 

45 

51 

48 

53 

49 

48 

50 

45 

43 

45 

51 

56 

58 

53 

54 

48 

8 

UPLAND 

MAX 

62 

61 

64 

65 

5 1 

52 

52 

69 

56 

57 

6 1 

58 

5  5 

61 

72 

73 

76 

60 

2 

MIN 

42 

38 

41 

42 

38 

44 

47 

42 

33 

39 

41 

40 

36 

40 

43 

42 

46 

40 

40 

42 

43 

34 

37 

4C 

45 

51 

45 

53 

41 

6 

UPPER  LAKE  RS 

MAX 

61 

62 

66 

71 

70 

6 1 

51 

51 

43 

48 

50 

50 

52 

55 

55 

5  1 

70 

74 

58 

2 

MIN 

26 

25 

25 

29 

28 

29 

31 

23 

24 

32 

27 

25 

27 

40 

44 

47 

42 

42 

37 

35 

35 

26 

30 

30 

33 

32 

33 

31 

7 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

MAX 

60 

62 

71 

58 

6 

MIN 

37 

44 

37 

38 

39 

41 

43 

32 

33 

38 

38 

34 

33 

36 

48 

49 

50 

49 

45 

45 

42 

40 

41 

3  = 

39 

4C 

4^ 

4  7 

40 

8 

VACAVILLE 

MAX 

63 

58 

74 

60 

4 

MIN 

♦  7 

48 

33 

35 

40 

34 

45 

31 

30 

41 

34 

33 

29 

43 

43 

48 

45 

48 

43 

45 

42 

35 

39 

37 

39 

38 

44 

46 

39 

8 

VALYERMO  RS 

MAX 

50 

60 

59 

68 

55 

5 

MIN 

26 

26 

24 

27 

29 

29 

26 

34 

27 

26 

38 

33 

20 

22 

32 

37 

32 

34 

30 

28 

32 

35 

23 

24 

34 

30 

31 

35 

29 

4 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

50 

58 

62 

69 

57 

3 

MIN 

21 

28 

22 

27 

28 

27 

38 

28 

30 

37 

40 

33 

24 

25 

33 

38 

39 

38 

34 

33 

38 

34 

28 

21 

26 

39 

32 

33 

31 

4 

VISALIA 

MAX 

70 

72 

62 

71 

6 1 

48 

6 1 

62 

65 

70 

72 

62 

5 

MIN 

34 

34 

34 

35 

37 

37 

37 

41 

28 

37 

44 

37 

33 

39 

43 

51 

46 

49 

46 

41 

43 

39 

36 

40 

39 

40 

42 

43 

39 

5 

VISTA 

MAX 

65 

65 

7C 

71 

7 1 

73 

75 

65 

5 

MIN 

40 

39 

33 

34 

39 

38 

42 

48 

37 

40 

41 

45 

34 

37 

39 

48 

52 

44 

44 

42 

46 

38 

37 

37 

42 

43 

39 

42 

40 

7 

VOLTA  PH 

MAX 

55 

65 

70 

54 

8 

MIN 

37 

32 

41 

41 

49 

37 

33 

26 

28 

35 

33 

26 

31 

37 

39 

41 

40 

41 

37 

37 

34 

37 

32 

3; 

36 

45 

42 

47 

36 

7 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

MAX 

52 

60 

62 

72 

60 

2 

MIN 

32 

38 

32 

32 

35 

32 

35 

29 

29 

35 

39 

32 

30 

31 

42 

43 

50 

50 

42 

44 

42 

37 

40 

3; 

33 

35 

37 

38 

36 

6 

WALNUT  GROVE 

MAX 

55 

65 

72 

72 

61 

6 

MIN 

40 

38 

33 

33 

47 

38 

37 

31 

32 

31 

38 

38 

34 

41 

43 

50 

46 

48 

50 

45 

43 

39 

40 

38 

34 

37 

42 

44 

39 

6 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

58 

56 

73 

58 

2 

MIN 

24 

24 

20 

20 

25 

32 

33 

32 

26 

30 

30 

37 

23 

26 

31 

31 

44 

34 

34 

30 

30 

31 

25 

23 

28 

27 

28 

36 

29 

WASCO 

MAX 

60 

64 

71 

70 

61 

6 

MIN 

34 

31 

33 

31 

35 

37 

41 

43 

32 

36 

43 

37 

32 

37 

40 

52 

46 

44 

42 

43 

45 

36 

39 

36 

37 

39 

42 

43 

38 

8 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

60 

62 

60 

69 

59 

6 

MIN 

37 

34 

35 

35 

37 

40 

45 

33 

32 

35 

40 

39 

34 

35 

43 

41 

45 

48 

41 

42 

43 

41 

42 

36 

38 

40 

44 

39 

1 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

55 

56 

61 

65 

62 

55 

47 

47 

47 

42 

48 

47 

40 

42 

47 

51 

50 

50 

57 

67 

51 

5 

MIN 

27 

24 

22 

23 

28 

26 

24 

31 

20 

20 

30 

23 

23 

29 

32 

37 

32 

33 

35 

35 

34 

33 

35 

30 

29 

30 

29 

30 

28« 

7 

WEED  1  S 

MAX 

50 

42 

38 

34 

39 

41 

38 

43 

46 

38 

57 

43. 

9 

MIN 

26 

16 

14 

24 

20 

21 

18 

22 

22 

24 

18 

6 

8 

27 

30 

34 

32 

33 

33 

34 

29 

29 

31 

2C 

20 

22 

22 

27 

23 

6 

WHEELER 

MAX 

70 

51 

52 

50 

52 

54 

5  3 

58 

62 

56 

66 

57. 

6 

MIN 

44 

40 

44 

51 

49 

42 

39 

35 

37 

39 

36 

35 

37 

49 

50 

46 

42 

47 

45 

38 

39 

38 

45 

39 

46 

48 

46 

48 

42 . 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

14 

30 

30 

30 

28 

'4 

36 

27. 

3 

MIN 

4 

-10 

-  2 

16 

5 

8 

15 

8 

-15 

2 

8 

-  5 

-14 

-  1 

15 

14 

-  3 

4 

-  8 

-  3 

4 

-  8 

-  5 

0 

-  2 

7 

1  0 

1  ■ 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

3 

14 

26 

28 

21 

12 

2 

2 

6 

1 2 

10 

15 

20 

18 

1 0 

1  3 

28 

13. 

8 

MIN 

-  8 

-10 

-  3 

10 

8 

10 

4 

-  2 

-13 

-  8 

-  2 

-  3 

0 

-  3 

6 

2 

1 

2 

-  2 

0 

-  2 

-  2 

-  8 

-  2 

6 

9 

9 

* 

0. 

WILLIAMS 

MAX 

61 

56 

49 

50 

57 

53 

72 

69. 

7 

MIN 

3B 

38 

37 

35 

39 

35 

34 

32 

30 

36 

31 

31 

35 

39 

40 

41 

47 

48 

41 

45 

41 

39 

36 

36 

38 

39 

41 

40 

37. 

' 

WI LLOWS 

MAX 

61 

50 

52 

62 

62 

73 

58. 

9 

HIN 

41 

42 

37 

34 

37 

34 

39 

30 

28 

34 

33 

28 

31 

36 

42 

44 

46 

47 

40 

45 

43 

40 

37 

37 

39 

38 

44 

41 

38. 

WINTERS 

MAX 

64 

63 

64 

73 

66 

70 

55 

57 

52 

49 

49 

56 

55 

58 

62 

61 

75 

60. 

2 

MIN 

47 

45 

38 

35 

43 

37 

45 

32 

32 

41 

36 

34 

29 

37 

42 

46 

46 

48 

43 

45 

42 

37 

39 

37 

39 

39 

48 

43 

40. 

1 

WOODFORDS 

MAX 

40 

48 

52 

49 

52 

43 

35 

33 

36 

35 

32 

32 

46 

45 

42 

39 

57 

42. 

6 

MIN 

24 

16 

13 

27 

25 

33 

26 

15 

9 

22 

19 

17 

6 

18 

33 

30 

28 

30 

30 

23 

20 

26 

19 

12 

18 

25 

27 

29 

22* 

1 

WOODLAND  1  WNW 

MAX 

61 

61 

60 

60 

66 

62 

56 

54 

50 

50 

58 

63 

70 

68. 

0 

MIN 

40 

40 

33 

33 

33 

33 

38 

33 

29 

35 

36 

33 

32 

39 

42 

44 

47 

48 

44 

45 

42 

39 

41 

37 

34 

37 

45 

40 

38. 

3 

YORBA  LINDA 

MAX 

75 

71 

71 

71 

72 

67 

59 

58 

62 

64 

59 

63 

66 

70 

66 

60 

69 

70 

68 

65 

50 

71 

85 

68. 

1 

MIN 

42 

35 

33 

35 

39 

39 

46 

47 

30 

39 

51 

41 

34 

35 

44 

51 

50 

45 

47 

42 

43 

37 

36 

38 

45 

40 

41 

43 

41. 

0 

TOSEMITE  NP 

MAX 

49 

49 

53 

56 

60 

58 

51 

43 

33 

35 

36 

41 

44 

45 

47 

46 

50 

40 

48 

47 

46 

45 

49 

62 

56 

60 

62 

67 

48. 

8 
3 

MIN 

32 

28 

25 

25 

28 

27 

31 

29 

16 

27 

28 

25 

16 

25 

29 

33 

30 

31 

30 

29 

27 

31 

27 

26 

26 

27 

29 

30 

27. 

YREKA 

MAX 

44 

44 

48 

47 

53 

55 

52 

53 

43 

44 

38 

39 

40 

42 

48 

44 

47 

53 

52 

50 

51 

43 

42 

52 

50 

65 

58 

58 

48. 

0 

MIN 

24 

24 

24 

25 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

22 

18 

22 

30 

32 

35 

32 

35 

31 

32 

33 

33 

30 

25 

25 

27 

30 

30 

27. 

8 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1959 


Day  of  month 


Dianon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Tola! 

Avg. 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

EVAP 
WIND 

.  10 

.  16 

.  13 

.  08 

.  07 

.07 

.  08 

.07 

.08 

.  02 

.  02 

.03 

.05 

.08 

.04 

.05 

.08 

.03 

.03 

.  04 

.00 

.04 

.06 

.08 

.10 

.10 

.  11 

.11 

1.91 

AVENAL  9  SSE 

EVAP 

.  10 

.  09 

.05 

.08 

.08 

.10 

.18 

.15 

.03 

.10 

.15 

.03 

.07 

.07 

.10 

.11 

.11 

.15 

WIND 

BACKUS  RANCH 

EVAP 

.17 

.23 

.21 

.24 

.22 

.23 

.12 

.12 

.15 

.09 

.01 

.11 

.09 

.07 

.07 

.  02 

.  07 

.10 

.13 

.11 

.02 

.09 

.  18 

.  12 

.  14 

.14 

.16 

.15 

3.56 

WIND 

14 

30 

105 

22 

30 

32 

80 

71 

130 

58 

72 

119 

47 

0 

4 

37 

61 

42 

59 

25 

26 

40 

144 

42 

7 

3 

26 

4 

1330 

MAX 

48 

53 

53 

58 

59 

59 

48 

45 

49 

43 

50 

49 

53 

50 

44 

55 

57 

58 

61 

58 

43 

58 

61 

61 

63 

67 

69 

71 

55.1 

MIN 

30 

31 

31 

32 

33 

35 

38 

35 

30 

31 

39 

32 

30 

32 

37 

39 

39 

38 

38 

36 

36 

31 

34 

32 

35 

35 

38 

41 

34.6 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.10 

.09 

• 

.16 

.05 

.15 

* 

* 

* 

.07 

* 

* 

* 

* 

.20 

.08 

~ 

- 

.08 

.05 

.09 

.06 

.04 

.  09 

.19 

.08 

.15 

.15 

B 

2.02 

W IND 

24 

28 

45 

18 

31 

28 

23 

6 

4 

34 

3 

16 

28 

16 

48 

12 

27 

16 

31 

22 

21 

8 

13 

21 

19 

41 

29 

39 

651 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

.10 

.11 

.  09 

.10 

.11 

.11 

.10 

.05 

.04 

.02 

.01 

.01 

.05 

.00 

.01 

.01 

.05 

.06 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.05 

.11 

.12 

.12 

B 

1.82 

WIND 

119 

55 

60 

69 

92 

48 

80 

68 

24 

104 

46 

33 

43 

101 

210 

110 

55 

72 

* 

* 

* 

* 

* 

297 

34 

41 

18 

30 

1809 

MAX 

59 

58 

60 

65 

67 

68 

68 

60 

55 

46 

46 

46 

58 

56 

51 

51 

57 

56 

55 

55 

70 

71 

73 

58.7 

MIN 

43 

41 

37 

35 

45 

32 

37 

32 

32 

35 

35 

34 

36 

37 

42 

43 

36 

35 

43 

42 

41 

44 

45 

38.3 

BURLINGAME 

EVAP 

.10 

.11 

.10 

.05 

.13 

.11 

.  05 

.08 

.05 

.00 

.  01 

.  01 

.03 

.08 

.11 

.08 

.  13 

.03 

.08 

.10 

.02 

.06 

.06 

.10 

.09 

.11 

.10 

.05 

2.03 

WIND 

127 

81 

49 

39 

64 

41 

41 

65 

140 

94 

41 

45 

40 

101 

88 

161 

185 

114 

19 

44 

63 

56 

26 

49 

56 

45 

58 

45 

1977 

MAX 

63 

63 

63 

64 

77 

68 

62 

58 

58 

54 

54 

59 

59 

59 

53 

66 

66 

68 

61 

60 

54 

61 

69 

68 

68 

73 

73 

73 

63.5 

MIN 

47 

43 

40 

42 

44 

45 

47 

36 

40 

46 

42 

39 

34 

47 

46 

51 

50 

52 

47 

47 

45 

42 

47 

43 

41 

44 

44 

47 

44.2 

CACHUUA  DAM 

EVAP 

.  14 

.10 

.  12 

.11 

.  08 

.  07 

.  08 

.  01 

.  11 

.  14 

.  08 

.03 

.10 

.  09 

.23 

.12 

.17 

.01 

.  09 

.20 

.03 

.  09 

.  12 

.  14 

.16 

.  15 

.14 

B 

3.02 

WIND 

59 

62 

54 

50 

40 

29 

31 

25 

65 

25 

140 

45 

68 

42 

140 

300 

50 

50 

30 

53 

91 

61 

55 

58 

67 

79 

41 

50 

1860 

CAMP  PARDEE 

EVAP 

.06 

.12 

.07 

.06 

.05 

.05 

.06 

.04 

.06 

.00 

.00 

.01 

.04 

.08 

.09 

.02 

.02 

.00 

.01 

.05 

.02 

.02 

.06 

.07 

.06 

.07 

.07 

.07 

1.33 

WIND 

23 

58 

26 

28 

21 

16 

20 

21 

47 

73 

55 

32 

37 

42 

41 

113 

47 

62 

30 

24 

38 

30 

26 

30 

31 

29 

23 

24 

1047 

CHICO  EXP  STA 

EVAP 

.08 

.  10 

.  05 

.  07 

.  08 

.  09 

* 

* 

.  22 

.  01 

.08 

* 

.  08 

~ 

* 

.  09 

.  03 

.  04 

~ 

.  07 

.  09 

.  11 

.12 

.  06 

B 

1.87 

WIND 

28 

34 

19 

28 

25 

52 

* 

* 

178 

176 

35 

* 

133 

* 

* 

353 

119 

158 

65 

109 

' 

' 

130 

21 

28 

35 

33 

24 

1783 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.18 

.15 

.15 

.12 

.10 

.12 

.09 

.11 

.15 

.15 

.14 

.04 

.12 

* 

* 

.27 

.06 

.07 

.10 

.15 

.13 

.18 

.13 

.12 

.14 

.17 

.15 

.15 

3.44 

WIND 

67 

90 

75 

63 

61 

61 

53 

104 

210 

72 

79 

127 

57 

* 

* 

190 

151 

43 

84 

71 

71 

157 

46 

66 

61 

56 

46 

49 

2210 

MAX 

66 

66 

65 

65 

66 

66 

66 

66 

60 

64 

66 

59 

65 

66 

69 

69 

67 

71 

68 

52 

67 

67 

69 

70 

71 

72 

66,1 

MIN 

40 

40 

41 

40 

40 

44 

45 

51 

46 

45 

45 

50 

41 

- 

- 

40 

53 

52 

52 

46 

46 

45 

43 

43 

44 

42 

43 

44 

44.7 

COW  CREEK 

EVAP 

.  45 

.  15 

.42 

.15 

.13 

.20 

.30 

.  30 

.30 

.08 

.33 

.19 

.16 

.13 

.15 

.  05 

.00 

.00 

.  15 

.  07 

.30 

.  11 

.36 

.  15 

.30 

.  15 

.  17 

.41 

5.66 

WIND 

130 

68 

79 

22 

11 

151 

85 

59 

236 

107 

26 

15 

5 

32 

29 

41 

17 

10 

6 

75 

42 

20 

0 

7 

B 

1485 

MAX 

68 

65 

68 

68 

72 

71 

69 

66 

63 

65 

64 

67 

66 

63 

62 

60 

73 

68 

75 

73 

71 

66 

72 

76 

73 

75 

79 

82 

69.3 

MIN 

45 

45 

45 

45 

45 

47 

47 

50 

41 

43 

42 

44 

44 

45 

45 

49 

48 

46 

52 

53 

52 

50 

46 

47 

48 

50 

51 

55 

47.1 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

EVAP 

.13 

.19 

.16 

.07 

.07 

.06 

.09 

.04 

.08 

.03 

.09 

.00 

.05 

.06 

.04 

.12 

.04 

.04 

.03 

.07 

.02 

.03 

.01 

.08 

.15 

.08 

.13 

.15 

2.11 

WIND 

163 

196 

78 

15 

9 

7 

18 

79 

30 

144 

111 

26 

10 

44 

47 

193 

135 

89 

89 

24 

39 

36 

39 

44 

55 

10 

65 

60 

1855 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

* 

4 . 2 

.  14 

,  05 

.  07 

.  20 

* 

* 

.  21 

.  00 

-11 

.  04 

.  05 

~ 

.  14 

.  11 

.  03 

.  06 

* 

* 

* 

.  14 

.  11 

.  10 

.  10 

1<.12 

B 

2.46 

WIND 

* 

323 

72 

36 

31 

43 

* 

* 

203 

114 

98 

41 

56 

358 

165 

112 

78 

48 

* 

* 

* 

206 

50 

36 

37 

i  40 

2147 

MAX 

61 

62 

62 

65 

65 

61 

48 

47 

47 

59 

60 

66 

54 

58 

66 

68 

65 

70 

72 

60.8 

MIN 

- 

36 

34 

34 

39 

39 

- 

- 

33 

34 

38 

33 

32 

- 

- 

33 

49 

49 

47 

47 

- 

- 

- 

39 

39 

42 

45 

39.1 

FOLSOU  DAM 

EVAP 

.08 

.10 

.16 

.07 

.08 

.08 

.10 

.07 

.04 

.07 

.00 

.00 

.03 

.07 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.03 

.00 

.00 

.00 

.07 

.10 

.10 

.10 

.15 

1.50 

WIND 

83 

94 

45 

69 

37 

39 

91 

45 

59 

225 

131 

63 

74 

81 

77 

255 

124 

152 

92 

31 

50 

56 

52 

56 

43 

49 

45 

50 

2268 

FRIAMT  GOVT  CAMP 

EVAP 

.07 

.08 

.08 

.10 

.13 

.11 

.11 

.04 

.12 

.06 

.07 

.05 

.03 

.12 

.12 

.07 

.06 

.12 

.11 

.10 

.06 

.05 

.07 

.12 

.09 

.13 

.12 

.11' 

2.50 

WIND 

47 

46 

46 

80 

96 

59 

27 

35 

66 

140 

185 

133 

33 

60 

78 

181 

117 

150 

99 

38 

52 

56 

49 

53 

37 

40 

49 

62 

2114 

MAX 

59 

60 

60 

59 

62 

66 

66 

49 

58 

47 

48 

54 

53 

62 

61 

54 

65 

65 

61 

63 

62 

46 

61 

65 

68 

70 

72 

74 

60.4 

MIN 

34 

36 

35 

35 

39 

41 

43 

43 

32 

31 

41 

36 

31 

32 

41 

44 

48 

47 

46 

46 

41 

41 

39 

39 

41 

43 

43 

47 

39.8 

JOrCE  ISLAND 

EVAP 

* 

* 

' 

.  55 

\ 

\ 

\ 

.35 

\ 

* 

\ 

* 

* 

* 

.47 

* 

* 

\ 

.42 

<.10 

1.89 

WIND 

* 

« 

360 

* 

, 

* 

430 

* 

600 

* 

* 

190 

/  30 

1610 

KETTLEHAN  CITY  1  SSW 

EVAP 

.13 

.14 

.  20 

.15 

.14 

.  10 

.15 

.07 

.  09 

.16 

.06 

.26 

.08 

.05 

.15 

.22 

.30 

.00 

.05 

.11 

.10 

.11 

.14 

.12 

.12 

.09 

.15 

.12 

3.56 

WIND 

67 

69 

68 

45 

42 

48 

42 

56 

67 

86 

162 

146 

49 

54 

91 

203 

136 

108 

99 

59 

97 

100 

15 

50 

37 

52 

40 

42 

2130 

LAKESHORE 

EVAP 

.08 

.05 

.04 

.07 

.08 

.06 

.05 

.05 

.01 

.03 

.04 

.00 

.02 

.01 

.04 

.03 

.06 

.08 

.09 

.09 

.11 

B 

1.45 

WIND 

30 

20 

13 

19 

14 

27 

14 

5 

18 

21 

7 

7 

6 

27 

11 

26 

67 

63 

3 

3 

1 

10 

6 

15 

8 

7 

9 

7 

464 

LODI 

EVAP 

.  07 

.  23 

.  06 

.06 

.  05 

.06 

.06 

.  12 

.  00 

.14 

.03 

.04 

.06 

.08 

.16 

.17 

.10 

.02 

.05 

.10 

.03 

.07 

.05 

.09 

.05 

.09 

.09 

.08 

2.21 

WIND 

157 

106 

35 

19 

10 

29 

55 

39 

108 

202 

87 

13 

44 

109 

116 

305 

167 

75 

74 

62 

74 

94 

57 

38 

27 

23 

23 

25 

2173 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

.20 

.26 

.15 

.08 

.07 

.05 

.13 

.07 

.10 

.03 

.03 

.07 

.10 

.08 

.08 

.00 

.16 

.00 

.07 

.01 

.03 

.04 

.02 

.08 

.13 

.13 

.15 

.09 

2.41 

WIND 

«230 

290 

80 

40 

20 

30 

140 

80 

190 

250 

110 

60 

90 

30 

290 

410 

220 

130 

90 

70 

130 

120 

80 

110 

60 

60 

100 

40 

3550 

MAX 

58 

56 

50 

62 

62 

61 

61 

56 

58 

59 

50 

58 

59 

54 

50 

58 

57 

54 

65 

65 

67 

56 

64 

63 

68 

68 

68 

72 

60.0 

MIN 

40 

37 

38 

39 

40 

40 

42 

37 

36 

42 

40 

40 

36 

41 

42 

48 

44 

47 

45 

48 

48 

38 

44 

43 

40 

44 

46 

46 

41.8 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

.15 

.15 

.10 

.08 

.09 

.11 

.10 

.03 

.07 

.00 

.01 

.00 

.05 

.07 

.07 

.02 

.00 

.00 

.05 

.01 

.03 

.00 

.06 

.11 

.09 

.11 

.15 

B 

1.77 

WIND 

75 

56 

29 

22 

26 

22 

48 

16 

20 

39 

35 

10 

15 

38 

69 

148 

74 

31 

28 

21 

15 

20 

12 

17 

23 

18 

19 

30 

976 

MAX 

57 

59 

58 

60 

65 

65 

62 

52 

59 

49 

45 

44 

57 

54 

51 

59 

58 

51 

55 

63 

48 

54 

48 

67 

68 

68 

68 

70 

57.6 

MIN 

36 

38 

34 

34 

40 

41 

41 

33 

33 

36 

36 

36 

35 

36 

44 

44 

47 

47 

44 

44 

42 

36 

37 

43 

40 

40 

43 

44 

39.4 

NACIHIENTO  DAM 

EVAP 
WIND 

.12 

.12 

.16 

.10 

.12 

.10 

.07 

.07 

.11 

.10 

.08 

.12 

.02 

.04 

* 

.39 

.05 

.11 

.03 

.04 

.04 

.11 

.10 

.11 

.14 

.14 

B 

2.79 

NEVARE 

EVAP 

• 

^.10 

.12 

.14 

.13 

* 

* 

.23 

.05 

.02 

.  03 

.06 

♦ 

.20 

.06 

.11 

.03 

.10 

* 

* 

* 

.26 

.05 

.05 

.08 

/.lO 

1.92 

WIND 

* 

• 

/  51 

27 

19 

14 

* 

« 

100 

57 

54 

26 

7 

* 

353 

12 

12 

30 

18 

• 

* 

* 

75 

21 

12 

51 

/  21 

960 

OAEDALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 

.04 

.09 

.10 

.09 

.04 

.08 

.09 

.02 

.06 

.02 

« 

.01 

.05 

.04 

.21 

.04 

* 

* 

.20 

.07 

.09 

.07 

.11 

.11 

.11 

B 

1.80 

WIND 

45 

40 

85 

110 

83 

65 

36 

26 

69 

471 

303 

137 

108 

199 

226 

672 

235 

305 

147 

65 

154 

134 

151 

36 

76 

35 

51 

65 

4129 

PLACEKVILLE  IFG 

EVAP 
WIND 

» 

^.24 

.09 

.05 

.05 

.06 

* 

* 

.  13 

.  00 

.00 

.00 

.13 

.01 

.02 

.00 

.06 

* 

.05 

.06 

.07 

.'07 

.11 

1^.12 

B 

1.42 

RICHMOND  FIELD  STA 

EVAP 

* 

/.25 

* 

.95 

* 

* 

.69 

.20 

* 

* 

.27 

* 

* 

.40 

* 

♦ 

.06 

* 

.33 

3.15 

WIND 

* 

4  80 

* 

♦ 

• 

150 

« 

• 

• 

• 

345 

• 

130 

* 

• 

• 

695 

* 

« 

* 

350 

• 

* 

* 

150 

• 

• 

100 

2000 

MAX 

66 

69 

62 

62 

66 

67 

70 

77 

MIN 

38 

39 

'_ 

37 

39 

46 

45 

'_ 

'_ 

I 

42 

I 

47 

_ 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 

.21 

.  12 

.20 

.  12 

.  09 

.  09 

.  04 

.  02 

.  02 

.08 

.08 

.  00 

.  07 

.11 

- 

- 

.13 

• 

.04 

.  09 

.08 

.02 

.08 

.10 

.17 

.18 

.  15 

.14 

B 

2.62 

WIND 

SALT  SPRINGS  PH 

EVAP 

.20 

.18 

.04 

.06 

.11 

.12 

.01 

.00 

.06 

.01 

.00 

.11 

.15 

.12 

.13 

.23 

- 

WIND 

- 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.  09 

.  15 

.  11 

.  08 

.  13 

.11 

.  08 

.  06 

.  06 

.  00 

.  02 

.  02 

.  07 

.  05 

.  03 

.  03 

.  02 

.00 

.  03 

.00 

.  04 

.  05 

.  12 

.  13 

.  12 

.16 

B 

1 . 90 

WIND 

55 

119 

66 

44 

53 

46 

35 

43 

23 

25 

16 

50 

32 

19 

28 

34 

55 

69 

31 

31 

5 

49 

27 

50 

77 

66 

37 

73 

1258 

STOCKTON  HOWRY  BRIDGE 

EVAP 

.07 

.10 

.06 

.06 

.06 

.05 

.05 

.03 

.06 

.04 

.08 

♦ 

.04 

.07 

.00 

.07 

.09 

.08 

.07 

.00 

.04 

.07 

.03 

.08 

.07 

.10 

.10 

.07 

1.64 

WIND 

30 

30 

130 

60 

25 

45 

75 

75 

235 

90 

80 

40 

30 

35 

85 

40 

40 

20 

1555 

MAX 

58 

59 

59 

60 

61 

61 

55 

58 

47 

51 

52 

59 

58 

53 

48 

64 

60 

55 

67 

55 

52 

56 

64 

70 

69 

72 

75 

75 

59.8 

MIN 

38 

34 

33 

38 

40 

40 

45 

36 

35 

43 

42 

41 

37 

43 

44 

46 

46 

49 

43 

49 

43 

38 

46 

41 

42 

45 

47 

49 

41.9 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.26 

.15 

.16 

.05 

.10 

.13 

.10 

.09 

.02 

« 

.18 

.13 

.08 

.00 

.02 

.16 

.02 

.00 

.08 

.01 

.09 

.02 

.14 

.11 

.13 

.15 

.15 

.15 

2.68 

WIND 

108 

92 

62 

29 

27 

52 

125 

86 

134 

144 

78 

36 

52 

59 

103 

296 

106 

74 

41 

57 

68 

77 

47 

54 

46 

31 

85 

31 

2200 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.13 

.21 

.15 

.11 

.18 

.07 

.08 

.13 

.13 

.00 

.12 

♦ 

.09 

.05 

.06 

.01 

.01 

.02 

.03 

.08 

.09 

.19 

.20 

.06 

.34 

B 

2.84 

WIND 

* 

219 

108 

54 

93 

71 

61 

44 

43 

94 

49 

128 

50 

52 

36 

100 

115 

42 

40 

58 

45 

40 

22 

129 

92 

SO 

115 

1950 

WALNDT  GROVE 

EVAP 

.15 

.10 

.10 

* 

* 

.30 

.18 

.13 

.11 

.00 

.15 

.00 

* 

.08 

* 

* 

* 

* 

•  5^1.88 

3.18 

WIND 

25 

134 

28 

10 

10 

46 

96 

43 

14 

126 

59 

30 

24 

51 

59 

162 

88 

69 

30 

52 

90 

18 

41 

56 

22 

28 

43 

16 

1470 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 
4  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


See  referetkce  Dotes  follovlog  Station  Index. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1959 


Day  of  month 


12      3      4      5      6  7 


9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

1.0 

2 

2.0 
4 

6.0 
6 

3.0 

6 

5 

T 

5 

5 

3 

2 

1.0 
1 

1.0 
1 

12. 0 

20 

_ 

12.0 
28 

14.0 
40 

1.0 

40 

38 

36 

30 

15 

_ 

0.5 

15 

_ 

6.0 
20 

18 

17 

16 

_ 

_ 

_ 

T 

6 

L2.0 

16 

0.2 

26.5 
36 

1.0 

1 

L4.0 
40 

T 

34 

28 

22 
T 

9 

T 

9 

0.5 
11 

0.5 
9 

7 

1.0 

9 

2.0 
8 

7 

5 

3 

L5.1 
4 

33.0 
16 

7.0 
36 

8.2 

39 

39 

1.8 

36 

0.4 

36 

2.2 

24 

7.7 

20 

15.2 
26 

2.5 

35 

2.2 
33 

0.5 
33 

3.3 

33 

0.2 
34 

32 

30 

29 

28 

27 

T 
T 

8.0 
8 

20.0 
24 

3.0 

24 

1.0 

22 

20 

18 

14 

1.0 
13 

5.0 
16 

3.0 

15 

13 

13 

13 

13 

T 
12 

12 

12 

12 

12 

1 

9.0 
10 

9.0 

16 

14 

13 

11 

T 

9 

5.0 
11 

10 

0.3 
10 

9 

9 

T 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

8 

0.5 
2 

12.0 
14 

L8.0 

32 

13.4 
44 

43 

34 

32 

20 

14 

1.8 

15 

1.8 
18 

16 

15 

1.3 
15 

T 
15 

14 

13 

12 

12 

11 

5.0 
9 

32.0 
40 

6.0 

35 

30 

28 

4.0 

29 

3.0 
27 

19 

16.0 
37 

7.0 
38 

3.0 

35 

2.0 

32 

31 

0.5 

30 

- 

28 

28 

28 

28 

27 

4.0 
4 

23.0 
28 

T 

6.0 

26 

T 

5 

0.5 
22 

T 

20 

2.0 
20 

1.0 
18 

14 

L4.5 

26 

1.0 
23 

0.5 
19 

T 
19 

T 
18 

T 
17 

16 

16 

14 

13 

12 

11 

5.0 
5 

3 

1 

8.0 
8 

6 

5 

4 

2 

0.5 
1 

T 

13.3 
13 

12 

10 

9 

9 

8 

T 

8 

8 

7 

7 

6 

5 

4 

3.0 
3 

2 

1.0 

2 

2 

1.0 

3 

T 

T 
T 

2.8 

2 

LO.O 
10 

6.8 

9 

8 
8 

1.1 

9 

5 

T 

8 
5 
4 

7 

2 

5 
1 

T 

2 

T 

0.2 
T 

- 

- 

- 

- 

T 
T 

8.0 
7 

1.0 

5 

5 

3.0 

5 

4 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 

2.0 
10 

8.0 
18 

J4.0 
50 

20.0 
63 

2.0 
60 

58 

54 

T 
48 

T 

T 
42 

6.0 
48 

1.0 
46 

T 
46 

43 

3.0 
46 

46 

45 

44 

42 

42 

42 

- 

7 

4 

3 

3 

T 

14 

10 

9 

8 

7 

5 

3 

T 

T 

T 

9 

15 

16 

17 

14 

12 

10 

8 

5 

4 

3 

T 

T 

1 

T 

T 

T 
26 

15.0 
38 

28.0 
58 

18.0 

67 

63 

57 

2.0 

58 

T 
47 

4.0 

46 

6.0 
51 

2.0 
50 

48 

0.5 
48 

2.5 
50 

0.5 
49 

47 

47 

45 

44 

42 

Ll.O 
8 

7 

2.4 
7 

4.9 

12 

4.6 
4 

4.8 
7 

3 

1 

1 

1.0 

2 

1.0 
3 

6.0 
9 

8 

7 

6 

T 

4 

2 

1.0 
T 

T 

1.0 
T 

T 

T 

3.0 

3 

1 

T 

4 

4.5 

9 

9.2 
18 

4.0 

21 

T 
18 

1.0 
17 

6.0 

19 

12 

5.0 
17 

3.5 
18 

5.0 
20 

T 
19 

8.0 
27 

1.0 
24 

T 
22 

22 

20 

IS 

17 

16 

T 
T 

19.0 
19 

6.0 
17 

14 

T 
12 

17.0 

29 

L2.0 
34 

6.0 
30 

2.0 
28 

T 

25 

23 

1.0 

22 

2.0 
21 

T 
18 

T 
18 

T 
15 

13 

12 

11 

9 

T 

T 

1.0 

8.0 

10 

18.0 
30 

26 

21 

15 

12 

15.0 
27 

24 

20 

19 

19 

18 

16 

16 

15 

15 

14 

13 

12 

9.0 
9 

6.0 
3 

7 

5 

T 

T 

1.0 
1 

4.0 
7 

T 

4 

T 

2.0 

122 

18.0 
124 

7.0 
131 

131 

2.0 

133 

22.0 
155 

Zl.O 
176 

54.0 
202 

49.0 

226 

32.0 
244 

9.0 
247 

4.0 
240 

2.0 
218 

14.0 

226 

202 

202 

200 

180 

180 

180 

6.2 

8.5 
10 
0.5 

0.1 

9 

1.0 

8 

1.0 

5.2 
7 

1.0 

27.9 
18 
1.8 

8.5 
33 
3.7 

T 
18 
5.0 

8.0 
15 
4.8 

13 
4.9 

10 
4.2 

7.8 
9 

3.9 

0.6 
12 
3.7 

T 
10 
3.4 

9 

3.2 

9 

3.0 

8 

2.9 

6 

2.8 

3 

2.0 

T 

3 

1.0 
4 

2.0 
6 

2.0 
8 

8 

7 

7 

4 

4 

3 

2 

6.0 
8 

7 

4 

4 

2 

2 

1 

2 

1 

ALTURAS  RS 
ASH  MOUNTAIN 
BIG  BAR  RS 
BIG  BEAR  LAKE  DAM 
BIG  CREEK  PH  NO  1 
BISHOP  WB  AP 
BLUE  C.'UfYON  WB  AP 
BOCA 

BRIDGEPORT 

CALAVERAS  BIG  TREES 

CANYON  DAM 

CHESTER 

COLFAX 

COVELO 

CUYAMACA 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 
DE  SABLA 
DOYLE  5  SSE 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

FOREST  GLEN 

FORT  BIDITELL 

GLENNVILLE 

GBANT  GROVE 

HAIWEE 

HAPPY  CAUP  RS 
HETCH  HETCHY 
HUNTINGTON  LAKE 
IDYLLWILD  RS 
JESS  VALLEY 

LLANO  SHAITNEE  HILLS  RCH 
KANZANITA  LAKE 
HC  CLOUD 

MITCHELL  CAVERNS 

KONO  LAKE 

HOHNT  HAMILTON 

MT  SHASTA  SKI  BOWL 

HODNT  SHASTA  WB  CITY 

HT  WILSON  FC  338  B 
«OHTH  FORK  RS 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


14.0 
27 


See  reference  notes  following  Station  Index. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1959 


Stahon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PALOMAR  MTN  OBST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

4 

2 

1 

6.0 

6 

5 

4 

6.0 
10 

2.0 
12 

10 

8 

6 

3 

T 

8.0 

8 

8 

4 

3 

2 

1 

T 

PLACERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

2 

1 

QUINCY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

- 

10.0 
11 

10.0 
14 

1.0 
10 

- 

8 

8 

4 

1.0 
4 

1.0 
4 

3 

2 

1 

1 

SANDBERG  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

3.0 

T 

1.0 

T 

3.6 

3 

T 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
3 

3.0 

5 

1.0 

5 

19.0 
23 

21.0 
44 

1.0 

37 

T 
32 

2.0 
30 

28 

16 

4.0 

18 

2.0 
17 

5.0 
19 

17 

16 

1.0 

16 

1.0 

15 

15 

14 

12 

10 

8 

SIERRAVILLE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 
1 

1.0 
1 

8.0 

5 

25.0 
25 

3.0 

25 

T 
21 

T 
19 

15 

9 

2.0 
7 

2.0 

6 

2.0 

7 

5 

5 

5 

T 

5 

5 

4 

3 

2 

T 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
3 

14.5 
17 

0.5 
13 

22.5 

26 

20.0 
42 

8.0 
42 

38 

36 

32 

18 

17 

4.0 
21 

19 

19 

19 

18 

16 

16 

14 

14 

14 

10 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
7 

1.0 
7 

7 

6 

5 

5 

5 

2.0 
7 

T 

7 

21.0 
28 

a.o 

50 

6.0 
48 

5.0 
46 

1.0 
42 

T 
39 

T 
32 

5.0 
36 

12.0 
42 

10.0 
48 

T 
46 

42 

2.0 
40 

4.0 

44 

40 

38 

36 

34 

32 

SQUIRREL  INN  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

7.0 
7 

1.0 

8 

- 

12.0 
19 

1.0 

20 

- 

- 

18 

16 

10 

- 

0.5 
10 

- 

9.0 

1.1 

20 

- 

14 

12 

9 

10 

9 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0.5 
1 

9.0 

9 

18.0 
24 

9.0 
31 

1.0 

30 

27 

3.0 

28 

25 

13 

5.0 
19 

16 

14 

l.C 
14 

13 

T 
12 

T 
12 

11 

10 

9 

8 

6 

SUSANVILLE  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

L5.0 
8 

3.0 
17 

- 

- 

- 

4 

1.0 
4 

6.0 
8 

T 

4 

3 

TABLE  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.5 
1 

11.0 
12 

3.0 
14 

T 
13 

16.0 

29 

4.0 

32 

30 

28 

26 

8.0 

15 

15 

14 

14 

14 

3.0 
16 

T 
16 

15 

15 

14 

12 

11 

10 

TAHOE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

T 

5 

5 

5 

5 

3 

T 

3 

T 

3 

T 

3 

18.5 
22 

20.5 
42 

4.0 
40 

1.0 

36 

0.5 
34 

30 

2.5 

26 

4.5 
28 

8.0 
34 

4.0 
38 

T 
34 

32 

32 

1.0 

33 

32 

30 

30 

28 

26 

TEHACHAPI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

2.0 

2.0 

TULELAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
2 

1 

1 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
31 

31 

31 

30 

30 

29 

1.0 

30 

6.0 

35 

1.0 

35 

13.0 
46 

24.0 
68 

4.0 

72 

70 

2.0 
72 

T 
71 

lO.O 
79 

3.0 

80 

8.0 

83 

4.0 
83 

80 

T 
78 

6.0 
83 

81 

79 

76 

74 

73 

71 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

0.5 
1 

T 

3.0 
3 

T 

3 

2 

11.5 
13 

4.0 
16 

16 

14 

12 

7.0 
17 

6.0 
21 

20 

18 

17 

T 

16 

4.0 

19 

18 

16 

15 

14 

14 

13 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

1 

0.5 
1 

1.0 
1 

2.0 
1 

1.0 
2 

3.0 
5 

3.0 
8 

1.0 

9 

9 

8 

14.0 

20 

5.0 
25 

1.0 

26 

26 

25 

0.5 

25 

8.0 

33 

1.0 

34 

34 

30 

30 

28 

27 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 
T 

4.0 

2 

2.0 

2 

to.o 

10 

26.0 
23 

20 

17 

15 

10 

8 

1.0 
7 

4 

4 

3 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.0 
6 

T 

6 

L2.0 

18 

5.0 
21 

3.0 

20 

19 

17 

15 

13 

10 

B 

1.0 

9 

9 

1.0 
9 

9 

8 

7 

6 

4 

T 

T 

YHEKA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


station 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p,  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

(- 

0. 

< 
o 
o 

■» 

m 

< 
o 
o 

o 

L : OOP  PST 

H 
W 

a 

0, 

o 
o 

o 

H 

u 
H 

60-I0' 

10--49 

66 -OS 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

ENE 

11 

6.4 

++32 

SSE 

16+ 

78 

62 

47 

71 

4 

4 

3 

0 

0 

0 

11 

5.1 

BISHOP  WB  AIRPORT 

52 

35 

0 

2 

2 

1 

1 

0 

6 

4.6 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

11.0 

45 

SSW 

16 

65 

0 

2 

6 

3 

5 

0 

16 

6.2 

BURBANK  WB  AIRPORT 

S 

13 

3.6 

++25 

NE 

2 

75 

57 

48 

69 

2 

2 

3 

2 

2 

0 

11 

5.1 

EUREKA  WB  CITY 

7.8 

42 

SE 

15 

0 

5 

3 

5 

2 

0 

15 

56 

6.9 

FRESNO  WB  AIRPORT 

E 

13 

6.5 

32 

S 

15 

90 

68 

52 

84 

3 

1 

6 

0 

2 

0 

12 

70 

4.9 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

WSW 

15 

7.3 

++26 

SSE 

16+ 

77 

58 

56 

75 

1 

5 

3 

2 

1 

0 

12 

5.0 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

7.2 

34 

SE 

16 

72 

57 

53 

71 

3 

3 

4 

2 

1 

0 

13 

73 

4.5 

UODNT  SHASTA  WB  CITY 

78 

66 

3 

3 

2 

3 

4 

0 

15 

6.1 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

SSE 

13 

9.0 

++35 

SE 

16 

82 

71 

58 

80 

1 

3 

4 

5 

0 

0 

13 

5.3 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

SSE 

23 

12,0 

41 

SE 

14 

72 

64 

47 

67 

2 

3 

5 

0 

2 

0 

12 

60 

5.9 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SSE 

18 

9.6 

51 

SE 

16  + 

86 

73 

59 

79 

1 

1 

6 

3 

0 

0 

11 

63 

5.8 

SANDBERG  WB 

14.3 

++37 

N 

9 

63 

0 

3 

3 

0 

2 

0 

8 

4.6 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

NE 

9 

6.3 

30 

S 

11 

77 

58 

59 

72 

2 

2 

2 

3 

1 

0 

10 

71 

4.7 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

16 

9.1 

47 

S 

16 

82 

72 

60 

77 

2 

3 

5 

2 

1 

0 

13 

5.4 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

7.8 

34 

SE 

16 

80t 

1 

2 

7 

1 

1 

0 

12 

69 

SAN  JOSE 

S 

30 

6.2 

37 

SE 

16+ 

59 

0 

2 

4 

4 

1 

0 

11 

53 

4.7 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

SE 

10 

7.2 

++46 

SE 

15 

89 

61 

55 

84 

3 

3 

4 

3 

1 

0 

14 

4.9 

t  8:00  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1959 

I  Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557 
1  Federal  Office  Building,  50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months    will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches 
land  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

I  Evaporation  is  measured  in  the  standard    Weather  Bureau     type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise    shown  by  footnote  following  the 
"Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name, 
and  also  Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  loca- 
tion.    Long-terra  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"    Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,     or  ice  on  the 
ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently  occasional  drift- 
ing and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall" 
Table  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table, and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times 
in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  F.A.A.  Stations. 
For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m. 
PST,  and  Blue  Canyon  WB  AP  at  5:30  a.m. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indi- 
cate the  following: 

C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later 
in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table, 

S  Storage  Precipitation  Station.  Precipitation  measurements,  made  at  Irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or  August 
issues,  or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Sta- 
tion Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates 
that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AH    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.  See  "Daily  Temperature" 
Table  for  detailed  daily  record.  Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for 
a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 
later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:       20  cents  per  copy,     monthly  and  annual;     $2.50  per  year.       (Yearly  subscription     includes  the    Annual  Summary.) 
3iecks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscrip- 
ions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C. 

—jeneral  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLI- 
lATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
''ashington  25,  D.C. 

"information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in 
;;he  publication  'Substation  History'  for  this  state.      That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Govern- 

lent  Printing  Office,     Washington  25,  D.C.  for  $1.25.     Similar  information  for  regular    Weather  Bureau    stations  may  be  found  in  the 

atest  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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FEBRUARY  1959 


FEBRUARY  1959 


STATION  INDEX 


COUNTY 


ACTON  E5CONDI00  FC261BE 

0014 

LOS  ANGELES 

21 

34 

30 

ue 

17 

2920 

5P 

ADIN  RANGER  STATION 

0029 

MOOOC 

41 

12 

120 

57 

4193 

5P 

ALOCRPOINT 

HUMBOLDT 

40 

n 

123 

36 

435 

ALISO  CN  OAT  HT  FC  446 

LOS  ANGELES 

13 

34 

19 

116 

33 

5P 

ALPINE 

0136 

SAN  OIECO 

33 

32 

50 

116 

46 

1735 

SS 

SS 

ALTAOENA 

0144 

LOS  ANGELES 

13 

1  1 

lie 

08 

1125 

5P 

ALTURAS  RANGER  STATION 

0161 

MODOC 

21 

41 

29 

120 

32 

4365 

8A 

BA 

0176 

SAN  BERDINO 

34 

115 

45 

635 

ANGIOLA 

0204 

TULARE 

35 

59 

119 

29 

205 

5P 

ANCyiN  PAC  UNION  COL 

0212 

NAPA 

17 

38 

35 

122 

26 

1815 

6P 

6P 

ANTIOCH  1  E 

0227 

CONTRA  COSTA 

27 

38 

00 

121 

47 

46 

6P 

6P 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

0232 

CONTRA  COSTA 

59 

121 

60 

aA 

3A 

ANZA 

0236 

RIVERSIDE 

3; 

33 

33 

116 

40 

3915 

BA 

APACHE  CAMP 

0239 

VENTURA 

34 

52 

119 

21 

4600 

ARROYO  SECO 

0322 

MONTEREY 

24 

36 

121 

29 

800 

ARROYO  SECO  BS  FC  508  C 

LOS  ANGELES 

13 

34 

13 

10 

5P 

ASH  MOUNTAIN 

TULARE 

29 

50 

1698 

SA 

SA 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

0355 

ORANGE 

33 

55 

117 

53 

350 

7A 

ATLAS  fiOAO 

0372 

17 

38 

25 

122 

16 

1735 

AIKELL  CCC  CAMP 

0374 

TULARE 

36 

28 

ue 

40 

6400 

VAR 

AU8ERRY 

03T9 

FRESNO 

27 

37 

05 

119 

29 

2003 

4P 

4P 

AUBURN 

0383 

PLACER 

1 

36 

5* 

121 

04 

1297 

7A 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0395 

LOS  ANGELES 

33 

33 

21 

20 

6A 

BA 

AVENAL  9  SSE 

0  396 

K  INGS 

10 

35 

54 

120 

03 

560 

AIUSA  CITY  PARK  FC  1A3 

0410 

LOS  ANGELES 

26 

34 

117 

809 

6P 

QACHUS  RANCH 

0416 

57 

118 

U 

2645 

5P 

5P 

SAOGEft 

0422 

TULARE 

36 

38 

119 

3030 

BADGER  PASS 

0425 

MARIPOSA 

37 

119 

40 

7300 

VAR 

BAKER 

35 

16 

116 

04 

940 

SA<ER  9  NNW 

0437 

SAN  BERDINO 

*> 

35 

23 

116 

07 

1045 

8A 

BA 

8AKERSFIEL0  MB  AIRPORT 

0442 

KERN 

10 

35 

25 

119 

03 

494 

MID 

MID 

BALCM  POWER  HOUSE 

0449 

FRESNO 

36 

55 

119 

05 

1720 

5P 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

0468 

TEHAMA 

23 

39 

56 

122 

6600 

VAR 

BARNESON  PARK 

ORANGE 

26 

33 

117 

600 

BARRETT  DAM 

0514 

SAN  DIEGO 

33 

32 

116 

40 

1623 

7A 

BARSTOW 

0519 

SAN  BERDINO 

15 

34 

54 

117 

01 

2142 

4P 

SATES  RIDGE 

0543 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

55 

119 

54 

VAR 

BEAUMONT 

0606 

RIVERSIDE 

26 

33 

56 

59 

2580 

6A 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

0607 

RIVERSIDE 

28 

33 

59 

116 

3045 

7A 

BEAUMONT    1  £ 

0609 

RIVERSIDE 

33 

56 

116 

57 

2600 

2P 

2P 

BEEHIVE  MEADOW 

0617 

TUOLUMNE 

37 

36 

00 

119 

47 

6  500 

VAR 

BEL  AlP  FC  10 

0619 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

118 

27 

540 

SP 

BEN  LOMOND 

0674 

SANTA  CRuZ 

3T 

05 

122 

06 

504 

5P 

5P 

BENSONS  FERRY 

0682 

SAN  JOAOUIN 

16 

38 

15 

121 

26 

17 

BERKELEY 

0693 

ALAMEDA 

37 

52 

122 

15 

8P 

BERHYESSA  LAKE 

0705 

NAPA 

23 

38 

33 

122 

14 

480 

7A 

BESWICK  T  S 

0715 

SISK 1  YOU 

12 

122 

6140 

VAR 

BIEBER 

LASSEN 

21 

07 

121 

08 

4130 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

0736 

TRINITY 

35 

40 

45 

123 

15 

1246 

8A 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

0742 

SAN  BERDINO 

26 

34 

14 

116 

58 

6815 

5P 

6A 

BIG  CREEK   PH  NO  1 

0755 

FRESNO 

27 

37 

12 

119 

15 

4928 

5P 

5P 

BIG  OALTON  DAM  FC223e-E 

0758 

LOS  ANGELES 

10 

117 

1575 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

19 

37 

08 

118 

28 

LOOOO 

BIG  PINES  PARK  FC  93 

0779 

LOS  ANGELES 

117 

6660 

5P 

BIG  SUA  STATE  PARK 

0790 

MONTEREY 

36 

15 

121 

47 

235 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC<t6D-E 

0798 

LOS  ANGELES 

13 

34 

18 

118 

2315 

5P 

BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL 

LOS  ANGELES 

13 

11 

118 

30 

722 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 

FRESNO 

11 

37 

118 

34 

.1040 

VAR 

8I5HOP  we  AIRPORT 

0822 

INYO 

19 

37 

22 

MID 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

0824 

INYO 

19 

37 

22 

116 

43 

9390 

3P 

3P 

BLACK  MOUNTAIN  2  WSW 

0850 

SANTA  CLARA 

37 

19 

122 

U 

2275 

BA 

SLACKS  MOUNTAIN 

0867 

LASSEN 

21 

40 

46 

121 

12 

7200 

VAR 

BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 

0870 

LASSEN 

21 

40 

121 

15 

7A 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

Ofl97 

PLACER 

6 

39 

17 

120 

42 

5280 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 

HUM6OL0T 

17 

55 

123 

975 

I0LYTHE 

0924 

5 

37 

114 

36 

268 

6P 

BLYTHE  T  W 

0925 

RIVERSIDE 

37 

114 

43 

390 

BLYTME  PAA  AIRPORT 

0927 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

J14 

43 

390 

MID 

HID 

BOCA 

0931 

NEVADA 

36 

39 

23 

120 

06 

5532 

6A 

6A 

90NI TA 

0968 

SAN  DIEGO 

33 

32 

40 

117 

02 

105 

5P 

5P 

BORREGO  DESERT  PARK 

0983 

SAN  DIEGO 

6 

33 

16 

116 

25 

860 

8A 

aORREGO  SPRINGS  3  NNE 

0986 

SAN  DIEGO 

33 

17 

116 

21 

625 

8A 

BOULDER  CREEK 

LOCATELLl  RANCH 

1005 

SANTA  CRUZ 

37 

09 

122 

12 

2175 

BOULEVARD 

1009 

SAN  DIEGO 

32 

40 

116 

17 

3400 

BOUQUET  CANYON 

1013 

LOS  ANGELES 

13 

34 

35 

118 

21 

3000 

HID 

BOWMAN  0AM 

1018 

8 

39 

27 

120 

40 

6347 

5P 

5P 

BRADLEY 

1034 

MONTEPEy 

24 

35 

52 

120 

48 

540 

OA 

SRAWLEY  2  SW 

1048 

32 

57 

115 

-100 

BRAY  10  WSW 

1050 

S  ISK I  YOU 

»2 

41 

34 

122 

08 

5759 

VAR 

BREA  BERRY  AND  IMPERIAL 

1054 

ORANGE 

26 

33 

55 

117 

54 

350 

SA 

BREA  CITY 

1056 

26 

33 

55 

117 

54 

350 

8A 

BREA  0AM 

1057 

ORANGE 

33 

53 

117 

66 

275 

8A 

BRENTWOOD  6  SW 

1060 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

53 

121 

325 

BRIDGEPORT 

1072 

MONO 

38 

36 

15 

119 

6470 

6P 

6P 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

1076 

MONO 

36 

38 

16 

119 

17 

6550 

BRIDGEVILLE  4  NNW 

1060 

HUMBOLDT 

40 

31 

123 

2050 

8A 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

1112 

YOLO 

38 

122 

09 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

1130 

BUTTE 

8 

39 

41 

20 

3560 

6A 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

1133 

PLACEP 

1 

39 

00 

120 

35 

4800 

VAR 

BRYSON 

1142 

MONTEREY 

24 

35 

48 

121 

05 

925 

BUCKS  LAKE 

1161 

PLUMAS 

8 

39 

54 

121 

12 

6200 

BUENA  vISTA 

1170 

SAN  BENITO 

121 

U 

BULLARDS  BAP  PUR  HOUSE 

1 180 

6 

39 

25 

121 

09 

1640 

BA 

BURBANK  FIRE  DEP  FC226B 

1192 

LOS  ANGELES 

13 

34 

11 

18 

680 

5P 

'BUR8ANK  WB  AIRPORT 

1194 

LOS  ANGELES 

13 

34 

12 

ue 

22 

699 

MID 

HID 

BURL INGAME 

1206 

SAN  MATEO 

37 

122 

21 

10 

BURNEY 

U14 

SHASTA 

21 

121 

40 

3127 

BA 

BURTON  RANCH 

1216 

CONTRA  COSTA 

37 

52 

122 

6A 

BUTTONWt  LLOW 

1244 

KERN 

10 

35 

24 

119 

26 

266 

BA 

8A 

CABAZON 

1250 

RIVERSIDE 

6 

33 

55 

116 

47 

1816 

5P 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

1252 

SAN  DIEGO 

33 

32 

117 

14 

410 

5P 

5P 

CACHUMA  DAM 

1253 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

35 

119 

59 

781 

SA 

eA 

CAJON  WEST  SUMMIT 

12  72 

SAN  BERDINO 

23 

117 

34 

4760 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

CALAVERAS 

2 

17 

19 

4696 

CALAVEPAS  RANGER  STA 

1280 

CALAVERAS 

34 

12 

3343 

CALEXICO  2  NE 

1288 

IMPERIAL 

115 

12 

5P 

CALIFORNIA  HOT   SPRGS  PS 

1300 

TULARE 

9 

35 

52 

ue 

41 

2975 

CAL ISTOGA 

1312 

NAPA 

17 

38 

122 

35 

7A 

CALLAHAN  RANGER  STATION 

1316 

SISKIYOU 

12 

41 

16 

122 

48 

3136 

5P 

5P 

CAMP  ANGELUS 

1369 

SAN  BERDINO 

28 

34 

09 

116 

59 

5800 

CAMPO 

1424 

SAN  DIECO 

33 

32 

37 

116 

28 

2612 

5P 

5P 

CAMP  PARDEE 

1428 

CALAVERAS 

38 

15 

120 

61 

668 

8A 

CAMP  PIONEER  SKI  SMLTER 

1433 

S  lERRA 

8 

36 

120 

34 

5565 

VAR 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

SN  LUIS  OBPO 

35 

120 

41 

8A 

CAMPTONVILLE  RANGER  STA 

1462 

8 

39 

27 

121 

03 

2745 

8A 

CAMP  WISHON 

TULARE 

36 

11 

ue 

40 

3800 

CANBY  RANGER  STATION 

1476 

MODOC 

21 

27 

120 

4312 

8A 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

1484 

LOS  ANGELES 

13 

34 

11 

118 

34 

794 

4P 

CANT  I L 

1488 

KERN 

6 

35 

18 

117 

58 

2010 

6P 

6P 

CANYON  DAM 

1497 

PLUMAS 

40 

10 

121 

05 

4555 

5P 

CARBON  CANYON  GILMAN 

1518 

ORANGE 

26 

33 

56 

117 

48 

1775 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1520 

SAN  BERDINO 

26 

33 

57 

117 

48 

1175 

CATHAY  BULL  RUN  RANCH 

1588 

27 

24 

120 

03 

1425 

9A 

9A 

CAZADERO 

1602 

SONOMA 

22 

38 

32 

123 

07 

1040 

5P 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 

1606 

SISKIYOU 

12 

41 

06 

123 

3000 

6P 

6P 

CEDAR  GROVE 

FRESNO 

11 

36 

47 

U8 

40 

4650 

4P 

CEOARVILLE 

1614 

MODOC 

41 

32 

120 

4672 

BA 

8A 

CENTERvlLLE  POWER  HOUSE 

1624 

BUTTE 

23 

39 

47 

121 

40 

522 

ep 

ep 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

ruBA 

8 

39 

12t 

14 

2575 

8A 

CHATSWORTH  HEYNEMANM 

RANCH 

1679 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

116 

36 

1000 

7A 

CHATSWORTH  FC  24  D 

16A0 

LOS  ANGELES 

13 

34 

IS 

118 

36 

957 

VAR 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

1682 

LOS  ANGELES 

13 

34 

14 

ua 

37 

B65 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1697 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

55 

4765 

CHESTER 

1700 

PLUMAS 

a 

18 

121 

13 

4530 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

BUTTE 

23 

39 

42 

121 

205 

CH>TTENDEN  PASS 

1739 

SAN  BENITO 

20 

36 

%4 

121 

125 

CHOLAMC  HATCH  RANCH 

1743 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

41 

120 

12 

1975 

OBSQVATIOIf 
TIME  AND 
TABLES 


J  C  FASSOLD 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  CORA  C  OLSEN 
J  SPHECHER 
ALPINE  FIRE  DEPT 
RU8I0  CANON  L*W  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
ANGIOLA  ElEv  •  WHSE 
PACIFIC  UNION  COL 

EDWARD  C  JENNINGS 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  ROAD  CAMP 
CHARLES  M  HERBERT 
U  S  fORESI  SERVICE 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GLADYS  A  OUTRA 
CORPS  OF  ENGINEERS 

UNION  CLEM  SCHOOL 
DAN  BARBER 
HARBOR  MASTER 
TIDEWATER  OIL  CO 
CORNELIUS  SMITH 
GEORGE   L  TUfiCOTT 
MRS  LUCILLE  E  WEDDlE 
US  NAT  PARK  SERVICE 
L  E  MEIMENT 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

U  S  WEATHER  BUREAU 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
SO  CALIF  WATER  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
BEAUMONT  IRRIG  DIST 
BEAUMONT  IRRIG  DIST 
U  S  WB  OBSERVER 

HETCM  HETCHY  WTR  SUP 

T  J  LE  BLANC 

MRS  NELSON  T  SHAW 

DAVID  P  CAMERON  JR 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

LARRY  D  GRINDMEIM 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MARK   P  HICKS 

U  S  FOREST  SERVICE 

KENNETH  V   S IHPSON 

SO  CALIF  EDISON  CO 
0  E  WILSON 
DEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  PARK  SERVICE 
WILLIAM  L  CROKE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNION  CARBIDE  CO 


U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
JOSEPH  E  STAPP 
STATE  DIV  OF  FSTRT 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
FED  AVIAT ION  AGENCY 
HAROLD  M  PA6ST 
R   M  ALLEN 


VINCENT  D  LOCATELLl 
CORPS  OF  ENGINEERS 
L  A  WTR  ♦  PwR  DEPT 
NEVADA    IRRIG  DIST 
ALBERT  CRIST 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKEBREAD 
BPUCE  L  eOELK 
U  S  FORESI  SERVICE 
MRS  ALBERT  R  HUNT 
MRS  JOYCt 


ERNEST  A  WEFERL ING 
MRS  FAYE  0  MC  HUGH 
MRS  LOLA  F  GALL  I 
P  G  *  E  COMPANY 
CHIEF  W  J  TAYLOR 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  BURLINGAME 
■'UTH  C  ESTES 
MRS  MAR  STIRTON 
BUENA  VISTA  W  S  DIST 

JAMES  A  WAKELAND 
US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
SAN  BERDINO  CO  FCD 
CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 
U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL  IRRIG  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  J  SCHOLL  JR 
U  S  FOREST  SERVICE 

JOSEPH  HOLT 
ARCHIE  C  LEACH 
E  BAY  MUN  UTL  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
JESS  L  BURLESON 
U  S  FOREST  SERVICE 
PIERCE  JR  COLLEGE 
POSTMASTER 

P  G  ♦  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WM  H  ALISON 
MRS  HA2EL  L  BOROTRA 

KENNETH  R  JACOBSON 
US  NAT  PARK  SERVICE 
US  SOIL  CON  SERVICE 
P  C  •  E  COMPANY 

U  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
LONNIE  BATWAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  HETCH  WTR  SUP 
MRS  C  B  KROEKER 
US  PLANT   INTRO  GRON 
VICTOR  L  RASKIN 
EVERETT  C  MATCH 


CHUCHUPATE  RANGER  STA 
CMULA  VISTA 
CISCO  HANGER  STATION 
CLAREMONT   POMONA  COL 
CLARKSBURG 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVERDALE  3  SSE 
CLOVERDALE   11  W 
CLOVER  MEADOWS  GS 
COALINGA 


1  SE 
COALINGA   14  NW 
COLBYS  FC   53  D 
COLD  SPRINGS  CAMP 
COLEMAN  FISH  HATCHERY 
COLf AX 

COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA   1  SSW 


CORCORAN   IRRIG  DISTRICT 


COTTONWOOD  CREEK 

COVELO 

COVELO  EEL  RIVER  RS 
COVINA  TEMPLE  FC  193 
COW  CREEK 
COYOTE  CANYON 

COYOTE  WELLS 
CRA6TREE  MEADOW 
CRAWFORD  RANCH 
CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CRESCENT   CITY  MNTNC  STA 
CRESTLINE  LAKE  GREGORY 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  EAST  PINE 
FLAT  FC   283  B 


CUNNINGHAM 

CUYAMA 

CUYAMACA 

CUYAMA  RANCH 

CUYAMA  RANGER  STATION 

DAGGETT   1  ENE 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

DAY 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

DELANO 

DEL  MONTE 

DENAIR 

DE  SABLA 

DESCANSO  RANGER  STATION 
DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 
DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 


OONNER  MEMORIAL  STA 
DOS  RIOS 

DOUBLEBUNK  MEADOW 
DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 
OOWNIEVILLE  RANGER  STA 
DOYLE  5  SSE 
DRY  CANYON 
DUDLEYS 


DUNSMUIR  RANGER  STATION 

DUTTONS  LANDING 
EAGLE  MOUNTAIN 
EAST  PARK  RESERVOIR 
EAST  VIOETTE  MEADOW 
EL  CAJON  2  E 
EL  CAPITAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELIZABETH  LAKE  CANYON 
FC  126  B 

ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE 

ELLIOTT 

EL  MODENA 

ELSINORE 

ElSINORE  4  SSE 

ESCONDIDO 

ESCONDIDO  PARK  HILL 

ET I  WANDA 

ETNA 

(EUREKA  WB  CI TY 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
EXETER  FAUVER  RANCH 
lELD 

ICE  STA 
AI RMONT 
ALLBROOK 

ALL  RIVER  HILLS  INTAKE 
EATHER  FALLS 
ERGUSON  RANCH 


DDLETOWN  LYNCH  RANCH 

GUEROA  MOUNTAIN 

NLEY   I  NNE 

NLEY   1  W 

NLEY  5  SW 

VE  POINTS  6  SSW 

ORENCE  LAKE 
OLSOM  DAM 
ONTANA   5  N 
ONTANA  KAISER 

OREST  GLEN 

ORESTHILL  RANGER  STA 

ORT  6IDWELL 

ORT  BRAGG 

ORT  BRAGG  AVIATION 

JONES  6  ESE 
ORT  JONES  RANGER  STA 
ORT  ROSS 
REEDOH  8  NNW 
RENCH  GULCH 

RESNO  WB  AIRPORT 

GOVERNMENT  CAMP 
ON  ARROUES  RANCH 
ON  CREEK  NO  ; 

ON  HILLCREST  RES 
ILLE 

VALLEY  2  S 
RANGER  STATION 


ULLER 
ULLER 
ULLER 
ULLER 
GARBER' 
GARDEN 
GASQUE 
GEM  LAI 


GEORGE 
GEORGE 
6ERLE 
GIANT 
GIBRAL 
GILROY 
GILROY 
GILROY  14  ENE 
GLENDALE  STAPEN  FC  2 
GLENDORA  WEST  FC  185 


OWN  RANGER  STA 
CAMP 

OREST 
AR  DAM 


COUNTY 


VENTURA 

SAN  DIEGO 

PLACER 

LOS  ANGELES 

YOLO 

LAKE 

SONOMA 

SONOMA 

FRESNO 

FRESNO 

FRESNO 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

SHASTA 

PLACER 

YUBA 

COLUSA 

CONTRA  COSTA 


LAKE 
TEHAMA 
RIVERSIDE 
SANTA  CRUZ 
INYO 

MENDOCINO 
MENDOCINO 
LOS  ANGELES 
INYO 

RIVERSIDE 

IMPERIAL 
TULARE 
SAN  DIEGO 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 


LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

MENDOCINO 

LAKE 

SNTA  BARBARA 
SAN  DIEGO 
SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
YOLO 

MODOC 
INYO 
NEVADA 
KERN 

MONTEREY 

STANISLAUS 

BUTTE 

SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 

YUBA 


MENDOCINO 

TULARE 

LOS  ANGELES 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

MARIPOSA 

YOLO 

SISKIYOU 

NAPA 

RIVERSIDE 

COLUSA 

TULARE 


LOS 

DEL  NORTE 
MONO 

SAN  JOAQUIN 
ORANGE 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
SAN  BERDINO 
SISKIYOU 

HUMBOLDT 

MARIPOSA 

TULARE 

SOLANO 

SOLANO 

LOS  ANGELES 

SAN  DIEGO 

SHASTA 

BUTTE 

TEHAMA 

AMADOR 

SNTA  BARBARA 

LAKE 

LAKE 

LAKE 

FRESNO 

FRESNO 

SACRAMENTO 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

TRINITY 


OBSERVAnON 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


34  4B 

32  36 

39  18 

34  06 


34  18 
36  13 
40  24 


38  67 
34  56 
32  59 
34  59 

34  52 
34  52 

38  32 

41  13 
37  22 

39  18 


32  51 

33  59 
39  21 


MENDOCINO 
SISK lYOU 
SISK I  YOU 
SONOMA 
SANTA  CRUZ 
SHASTA 

FRESNO 

FRESNO 

ORANGE 

ORANGE 

ORANGE 

ORANGE 

HUMBOLDT 

ELDORADO 

DEL  NORTE 

MONO 

ELDORADO 
ELDORADO 
ELDORADO 
TULARE 

SNTA  BARBARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 


38  : 

33  48 

33  40 

33  37 

33  07 

33  07 

34  06 
41  26 

I  48 


34  44 

39  01 
39  00 


.  05 

40  23 
39  01 

41  51 
39  27 
39  24 

35 
36 


33  56 
33  54 
33  63 
40  06 


L19  00 

117  06 

120  31 
117  43 

121  32 

122  36 
122  59 

13 

U9  17 


07 

121  41 

122  09 

120  58 

121  11 

122  01 
121  59 

34 


1640 
3676 
3280 


120  05 

lie  32 

120  06 

121  56 


1324 
1421 
2240 
4660 
2160 
2749 
1975 
1922 


121  23 

117  59 

L20  61 

119  15 
121  62 

120  46 

121  37 
37 


120  14 
123  21 
lie  36 


3650 
5225 
3700 


2896 
4385 
1511 
3000 


122  18 
115  27 
122  31 


123  43 
119  14 
121  U 


117  04 

117  31 

122  54 

124  10 

120  16 

119  04 

122  03 


117  15 
121  28 

121  15 

122  27 

120  42 

120  00 

122  62 

122  55 

122  57 

120  09 

118  ! 

121  09 
1  17  27 
117  30 


117  52 
117  53 
117  66 


2701 
3001 
5500 
6375 


S  FOREST  SERVICE 
WESTERN  SALT  COMPANY 
I  S  FOREST  SERVICE 
P  BRACKETT  OBSY 
AMER  CRYSTAL  SUG  CO 
RICHARD  C  CHAPMAW 
ARTINO  MUZZIN 
RANK   S  ORNBAUN 
I  S  FOREST  SERVICE 
COALINGA  FIRE  DEPT 


I  S  FOREST  SERVICE 
I  S  F  ♦  w  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  CO 
P  G  ♦  E  COMPANY 
BERNERO  J  STEPHENS 
HOWARD  R  LEE 
WHITEHEAD 

EDWARD  J  COROES 
FRANKLIN  K  REED 
JAMESON  COMPANY 
STATE  DIV  OF  FSIRY 
,  DEPT  WATER  RESOURCES 
GRANT    W  HANCOCK 
.  FOREST  SERVICE 
LIAM  B  TEMPLE 
NAT  PARK  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ERT  A  CRAWFORD 
CAL-ORE  PWR  CO 
CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 
STATE  DIV  OF  HWYS 
CR  FST  CO  WATER  DIST 
*H  SUGAR  REFINING  CO 

I  S  FOREST  SERVICE 

CULVER  CITY 
.  BUTLER 

.  M  V  Cunningham 

JOHN  S  ROWELL 

1  LEWIS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
I  S  FOREST  SERVICE 
COOL  WATER  RANCH 
FED  AVIATION  AGENCY 
UNI VERSI TY  of  CAL if 

HERMAN  L  LOfiENZEN 
DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

*  E  COMPANY 
DELANO  FIRE  DEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 

G  ♦  E  COMPANY 
S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 


CARL  WHITEFIELO 
SIUARI   T  PRICKETT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DOWNEY  FIRE  DEPT 
.  FOREST  SERVICE 

JAMES  B  RAY 

I  D  MC  LEAN 
MRS  ALETMA  G  HUNT 

I  S  FOREST  SERVICE 

DAN  STEELE 

METRO  WATER  DISTRICT 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
EDWIN  R  CUNNINGHAM 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
EL  CENTRO  WATER  DEPT 
'   G   •    E  COMPANY 

E  STUOLEY 

ROBERT  E  flOTTEL 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
ORHAN  ADAMS 
ER  F  WANNAMAKER 
STATE  DIV  OF  FSIRY 

N  L  EWING 
DARWIN  M  TING 
CITY  OF  ESCONDIDO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  BUCHNEH 


ano  co  surveyor 
police  department 
wtr  *  pwr  dept 
soil  con  service 
+  e  company 
leonard  m  preston 
lisa  ferguson 

wentworth  lynch 
i  s  forest  service 

JAMES  T  MELVIN 
LESTER  W  aOAROHAN 

.   HILDA  K  GRAHAM 
RAYMOND  THOMAS  RANCH 
SO  CALIF  EDISON  CO 
I  S  BUR  RECLAMATION 
ROLAND  W  GETCHELL 
KAISER  STEEL  CORP 


AL-WEST   RR    *■   NAV  C( 
I  S  WB  OBSERVER 
CARL  C  CRAMER 

.  FOREST  SERVICE 


I  S  WEATHER  BUREAU 

I  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CLOSED  12/31/5B 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLERTON  HUN  W  DEPT 

IRS  N  E  PANCOAST 

t  C  KYLE 

I  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 

ILLIAM  BREEDLOVE 
I  S  FOREST  SERVICE 
I  S  WEATHER  BUREAU 
IS  NAT  PARK  SERVICE 
SNTA  BARBARA  WTR  DEP 
GILROY  FIRE  DISTRICT 

LIAM  J  KICKHAM 
SETH  E  AUSER 
RALPH  STAPENHORST 
MRS  L  M  WEST 


STATION  INDEX 


STATION 


QLENKVILLE 

6LENNVILLE  FULTON  RS 
60CO  BUN 
GONZALES  9  ENE 
GRACE  MEADOW 
GRANtre  BASIN 

grant  grove 
grass  valley 
grass  vallev  2  nne 
graton  i  w 

greenland  ranch 
greenview 

greenville  ranger  st& 
gruzly  flats 
grizzly  peak 

6R0VELAND  2 
6R0VELAND  RANGER  STA 
GUERNEVILLE 
MAINES  CANYON 
LOWER  FC  36* 


NYON 


UPPER 
HAIMEE 

HALF  MOON  SA 
HAMILTON  BRAI 
HAMILTON  AIR  FORCE  BASE 
HAMILTON  AFB  1  E 
HANFORD 
HANSEN  DAM 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 


HARRIS  GAGING  STATU 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  L  EfJGLEBRIGHT 
HATCHET  MT  MNTNC  ST, 
HAT  CREEK  RS 
HAT  CREEK  PH  NO  I 
MAYFIELO  PUMPING  PUi 
HAYFORK  RANGER  STAT 
MAYWABD  6  ESE 
HEALDSBURG 


HEALDSBURG  2  E 
HEMET 

HEMET  RESERVOIR 

HENSHAW  DAM 

HERNANDEZ  2  NW 

HERNANDEZ  7  SE 

HETCM  HETCMY 

HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 

HILTS 

H08ERGS 

HODGES  DAM 
HOEGEES  FC  60  A 
HOLLISTER 
HOLLISTER  2 
MOOPA 

HOOPA  2  SE 

HOPLAND  8  NE 

HOPLAND  LARGO  STATION 

MORSE  CORRAL  MEADOW 

HUASNA 

HUCKLEBERRY  LAKE 
HUNTINGTON  LAKE 
MYAMPOM 
IDRU 

IOVLLWILD  ranger  STA 
IMPERIAL 
INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE  ONION  VLY 
INDIO  U  S  DATE  GARDEN 
INYOKERN 

[NYOKERN  ARHITAGE 


IRON  MOUNTAIN  LOOKOUT 

JESS  VALLEY 

JOHNSONOALE 

JOICE  ISLAND 

JULIAN 

JULIAN  VYNOLA 
JUNCAL  DAM 

KAISER  MEADOWS 

REE  RANCH 

KELLOGG 

KELSEYVILLE 

KELSEYVILLE  *  SW 

KENTFIELO 

KERLINGER 

KERN  RlvER   INTAKE  NO  3 
KERN  RIVER  Ph  NO  1 
KERN  RIVER  PH  NO  3 

KETTLEMAN  CITY  I  SSW 
KETTLEHAN  STATION 
KING  CITY 
KLAMATH 

KNEELAND  10  SSE 
KYBUBZ  STRAWBERRY 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LAFAYETTE  Z  NNE 
H.AGUNA  BEACH 
LAGUNA  BEACH  2 


LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  CITY 
LAKE  ELEANOR 
LAKE  MOUNTAIN 
LAKEPORT 
LAKEPORT  SCS 
LAKE  SABRtNA 
LAKESHORE 

LAKESIDE  2  ENE 
LAKE  SPAULDING 
LAKE  SPAULDJNG  DAM 
LAKE  HOHiIfORD 
LA  MESA 
LANCASTER 
LA  PANZA  RANCH 
LA  PORTE 

LAS  Plumas 

LAYTONVILLE 
LEBEC 

LECHUZA  PATROL 

STATIOip  FC   3S2  B 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 

LEWIS  CR  KINGS  CANYON 
LINDSAY 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 
LIVE  OAK  CANYON  FC  230C 
LIVERItORE 


S  RCH 


LLANO 

LOCKWOOO  2  M 
LOCKWOOO  MESA 
LOO  I 

LOGAN  MEADOW 
LOHPOC  SEWAGE  PLANT 
LONE  PINE  COTTONWOOD  I 
LONE  TREE  CANYON 
LONG  BARN  EXP  STATION 
'LONG  BEACH 


KCRN 

KERN 

PLACER 

SAN  BENITO 

TUOLUMNE 

FRESNO 

TULARE 

NEVADA 

NEVADA 

SONOMA 


ELDORADO 
CONTRA  COSTA 
TUOLUMNE 
TUOLUHWE 
SONOMA 

LOS  ANGELES 


LOS  ANGELES 


SNTa  SARBARi 

SHASTA 

NEVADA 


I  DIEGO 
I  BENITO 
1  BENITO 


SAN  BENITO 
HUMBOLDT 
HUMBOLDT 
LAKE 

MENDOCINO 
FRESNO 

SN  LUIS  OSPO 


SAN  BENITO 
RIVERSIDE 
IMPERIAL 
INYO 


PLACER 

SAN  BERDINO 

ELDORADO 

MODOC 

TULARE 

SOLANO 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 


FRESNO 

SAN  BERDINO 

SONOMA 


KINGS 
KINGS 
MONTEREY 
DEL  NORTE 

HUMBOLDT 

ELDORADO 

GELES 


:ONT( 


COS 


NEVADA 
NEVADA 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
SN  LUIS  OBPO 
PLUMAS 
BUTTE 
MENDOCINO 

KERN 


TULARE 

FRESNO 

TULARE 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

ALAMEDA 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

SAN  DIEGO 

SAN  JOAQUIN 

MADERA 

SNTA  BARBARA 

INYO 

SAN  JOAOUIN 
TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 


16  h2 

20  52 

21  IB 
19  36 
IS  36 
la  SB 
21  02 


16  52 
22  54 
20  56 
20  32 

22  13 
20  1ft 
30  06 

23  00 


22  27 

21  05 

22  31 


21  30 
21  33 
IS  38 
23  10 


5  08 
20  21 
20  IB 


2  50 

22  53 

22  33 

I  26 


3130 
3500 
32*0 
2350 
8900 
lOOOO 
6580 
2693 
2710 
210 


OBSERVAnOII 
TIME  AMD 
TABLES 


OBSERVER 


KERN  CO  FSTRY  +  F  D 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  F  HALL 
MRS  ALTA  m  60GUE 
HETCH  HETCHY  WTR  sup 
CORPS  OF  ENGINEERS 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CARL  E  BEYER 
ALOYSUIS  J  KELLY 
HOMER  L  PARNELL 


US  I 


lAT  PARK  SERVICE 
EMMA  R  PEREIRA 
FOREST  SERVICE 
LAURA  B  CEDERLOF 
OF  BERKELEY 


JAMES  P  KINDRED 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

SAN  MATEO  DEPT  AGR 

ALBION  A  SARGENT 

U  S  AIR  FORCE 

L  J  ELDER 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 


OLIN 


LEWIS 


STATE  DIV  OF  HWYS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ABB  IE  S  ORENNAN 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 

W  F  IVERSEN 
LAKE  HEMET  MUN  WATER 
ELMER  G  JACKSON 
VISTA   IRRIG  DIST 


SAN  DIEGO  WATER  Dl 
G  ROBINSON 

CITY  OF  HOLLISTER 
ARTHUR  W  HOLSWORII 
BUR  INDIAN  AFFAIR 
MRS  DOROTHY  mC  COi 
MRS  CHRIST IN£ 
CLIFFORD  W  CRAWFORD 
CORPS  OF  ENGINEERS 


UFF 


MRS  I 


I  ROTT, 


HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
SO  CALIF  EDISON  CO 
FRANCES  V  MOSS 
NEW   IDRIA  0-S  MIN  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL   IRRIG  DIST 


US  BUR  OF  I 


DEPT 
■  DEPT 


1  E  ROSE 

METRO  WATER  OEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
WALTER  CANIRALL 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  MERWIN 
ZENOS  Y  COLEMAN 
CHARLES  VILINEK 
JOHN  K  CHASE 

SO  CALIF  EDISON  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  RUTH  F  RUBINOW 
JOSEPH  J  GLEBE 
MRS  KAREN  V  BACCI 
RICHARD  R  KLEIN 
PAC  COAST  AGGREGATES 
ALGOT   T  LOFBERG 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 


HAROLD  DEL  PONT E 
D  LEE  EMERSON 
HARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VLY  CO  I 


TEB  RESOURCES 


DEP 


REV  CHARLES  F  CATLIN 
HETCH  HETCHY  WTR  SOP 
LEONARD  M  MILLER 
MRS  WILLIE  GREENE 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 


HELIX 


IRRIG  DIST 
E  COMPANY 
E  COMPANY 
ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 
LA  MESA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 
ABE  E  ZIMMERMAN 
BILL  0  ROURKE 
P  G  •  £  COMPANY 
EDWARD  E  DOWNING 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 
MERCED  CO  FIRE  DEPT 
KAWEAH  LEMON  CO 
U  S  WEATHER  BUREAU 
FRANK  DE  CHAINE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
C  F  ELDER 

INDEPENDENT  WHSE  CO 

MRS  E  A  EBERLE 
ARCHIE  M  WEFERLING 
SAN  OIEGO  WATER  CO 
LODl    SEWAGE   TREAT  PL 
SO  CALIF  EDISON  CO 
LOMPOC   sew  treat  PL 


,  WTR 


DEP 


C  GERLACH 
U  S  FOREST  SERVICi 
JOHN  W  TEED 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

o 
< 

Q 

M 

LONGmJDE 

1 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

WDOCJiVUl 

speoalI 

LONG  BEACH  FAA  AP 

5085 

LOS  ANGELES 

j3 

33  49 

IIB  09 

36 

FED  AVIATION  AGENCY 

LORAINE 

KERN 

ic 

35  18 

LOS  ALAMOS 

SNTA  BARBARA 

33 

rLOS  ANGELES  WB  AlttPOAT 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

LOS  ANGELES 

34  03 

MIC 

MID 

LOS  BANOS 

MERCED 

21 

37  03 

5P 

6A 

ROGER  C  RICE 

LOS  BANOS  ARBURUA  RANCH 

LOS  GATOS 

SANTA  CLARA 

37  13 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

LOS  GATOS  4  SW 

37  11 

LOS  PRIEIOS  RANGER  STA 

SNTA  BARBARA 

32 

34  32 

i 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOST  MILLS 

5151 

KERN 

10 

35  37 

119  41 

285 

KERN  CO  FSTRY  *  F  D 

LOWER  KIBBEY  RIOGE 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

LUCERNE  VALLEY  1  iCH 

SAN  BfRolNO 

ROY  A  FLETCHER 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

LYTLE  CR  FOOTHILL  8LVD 

SAN  BERDINO 

SAN  BERNARDINO  FCO 

lytle  creek  power  house 

SAN  BERDINO 

LYTLE  creek  ranger  STA 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

MADERA 

MADERA 

2" 

HAD  RIVER  RANGER  STA 

TRINITY 

17 

40  27 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAGIC  (FOUNTAIN 

5256 

LOS  ANGELES 

29 

34  24 

118  17 

4450 

MAMMOTH  Pass 

HANDEVILLE  ISLAND 

VA 

MANZANITA  LAKE 

8-! 

MARKOPA^^'' 

IIP 

KERN 

35  05 

BANKLINE  OIL  COMPANY 

MARIPOSA 

MAPI POSA 

37  29 

MRS  GABR I ELLE  MIL  SON 

ELOISE  B  FAIRBANKS 

MARTINEZ   3  S 

CONTRA  COSTA 

37  58 

MARGARET  S  PLUMMER 

MARTINEZ   3  SSE 

5372 

CONTRA  COSTA 

37  58 

122  06 

278 

CHARLES  P  WEAVER 

MARTINEZ   FIRE  STATION 

CONTRA  COSTA 

38  01 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

MARYSVlLLE 

YUBA 

( 

39  09 

MATHER 

TUOLUMNE 

37 

37  53 

MC   CARTHY    POINT  RS 

TEHAMA 

23 

40  11 

VAR 

U  S  HEATHER  BUREAU 

MC  CLOUD 

S I SK 1  YOU 

21 

8A 

8A 

THOMAS   WILL [AMS 

37  05 

MECCA   3  SE 

33  33 

D  B  W  ALEXANDER 

MEDICINE  LAKE 

SISK 1  YOU 

12 

41  35 

OEPI  WATER  RESOURCES 

MENDOTA  DAM 

FRESNO 

27 

36  47 

FRANK   F  MOI IOZA 

MERCED  FIRE  STATION  2 

5532 

MERCED 

14 

37  18 

120  29 

169 

CITY  OF  MERCED 

MERCED    IRRIG  01  ST 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

FRESNO 

21 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

MEYERS   INSPECTION  STA 

ELDORADO 

36 

38  51 

STATE  OF  CALIFORNIA 

MICHIGAN  BLUFF 

39  03 

ROBERT  C  WHEELER 

Ml  DOLE  TOWN 

LAKE 

2; 

38  45 

SA 

MIDDLEWATER 

KERN 

10 

35  30 

UNION  OIL  CO  OF  CAL 

MILFORD  LAUFMAN  RS 

LASSEN 

IB 

40  OB 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILL  CREEK  NO  2 

SAN  BERDINO 

28 

34  05 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILL  CREEK  INTAKE 

5632 

SAN  BERDINO 

28 

34  05 

4958 

SO  CALIF  EOlSON  CO 

MILD  5  NE 

5669 

TULARE 

36  17 

118  46 

MRS  ETHEL  WALKER 

56  79 

TEHAMA 

2; 

40  21 

121  36 

4911 

:  ^ 

US  NAT  PARK  SERVICE 

MINERAL  KING 

TULARE 

36  26 

7975 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

5T13 

HUMBOLDT 

40  12 

HAROLD  R  CHACE 

5T21 

SAN  BERDINO 

34  56 

115  32 

4  310 

5P 

5P 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO 

STANISLAUS 

31 

37  39 

MID 

mc 

MODESTO  IRRIG  DIST 

MODESTO  2 

STANISLAUS 

37 

37  38 

CITY  OF  MODESTO 

MOJAVE 

KERN 

35  03 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

HONACHE  MEADOWS 

TULARE 

10 

36  13 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MONO  LAKE 

5T79 

MONO 

38 

38  01 

119  09 

65Z0 

MONO  INN 

MONTAGUE    3  NE 

SISKIYOU 

12 

41  45 

TOM  W  WILLIAMS 

MONTEREY 

MONTEREY 

36  36 

ROBERT  W  JOHNSON 

MONTGOMERY  CREEK  2  SSW 

SHASTA 

21 

40  49 

AARON  SMITH 

MONTICELLO  DAM 

NAPA 

23 

38  30 

9A 

9A 

9A 

US  BUR  RECLAMATION 

MOORPARK   1  SSE 

VENTURA 

33 

34  17 

8A 

US  SOIL  CON  SERVICE 

MORENA  DAM 

SAN  DIEGO 

33 

32  41 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

MORGAN  HILL  2  E 

37  08 

MRS  ThELMA  f  DOWNER 

MORGAN  HlLL  eOSSANA  RCH 

20 

37  09 

LEONARD  A  eOSSANA 

MORGAN  HILL  SCS 

SANTA  CLARA 

20 

37  08 

MORON GO  VALLEY 

5863 

SAN  BERDINO 

34  03 

116  34 

2580 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  PASS 

SAN  BERDINO 

MI  PASS  SERVICE  STA 

MOUNT  8AL0Y  FC  B5F 

LOS  ANGELES 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOUNT  DAN A HER 

ELDORADO 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

7A 

7A 

MOUNT    HAM  1 LTON 

37  20 

IIP 

UP 

U  S  WB  OBSERVER 

MOUNT  HEBRON  9  E 

S 1 SK 1  YOU 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOUNT  MADONNA 

JACK    I  SCMELL 

MOUNT   SHASTA  SLOPE 

S 1 SK I  YOU 

2: 

41  22 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

59fl3 

SISKIYOU 

23 

41  19 

122  19 

3544 

:  Hj 

U  S  WEATHEIt  BUREAU 

MOUNT   TAMALPAI S  1  S 

37  55 

CAL  DIV  BEACH  •  PARK 

MOUNT  WILSON  FC  338  5 

LOS  ANGELES 

U  S  WB  OBSERVER 

37  54 

US  NAT  PARK  SERVICE 

MUMBO  BASIN 

VAR 

OEPT  MATER  RESOURCES 

BA 

CLOSED  11/24/5B 

NACIMIENTO  DAM 

SAN  LUI s  oePo 

MONTEREY  CO  FCWCO 

EARL  S  GIPSON 

PNAPA  STATE  HOSPITAL 

JOHN  F  ALLEHANT 

NAVARRO  1  NW 

MENDOCINO 

11 

39  10 

MASONITE  CORPORATION 

NEEDLES 

6115 

SAN  BERDINO 

34  50 

114  36 

480 

C  1  lY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

FED  AVIATION  AGENCY 

LOS  ANGELES 

1  5 

34  48 

L    A  WIR   *    PWH  OEPT 

CI  TY   OF   NEVADA    C 1 TY 

37  31 

BA 

BA 

8A 

LESLIE   SALT  COMPANY 

3; 

34  09 

BA 

RANChO  SIERRA  VISTA 

NEWHALL  SOLEDAD  FC  32  C 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

2< 

34  22 

U  S  FOREST  SERVICE 

37  21 

RICHARD  A  SMITH 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

61 

ORANGE 

3; 

33  36 

NEWPORT  HARBOR  DEPT 

NKOLAUS 

6193 

SUTTER 

a 

38  54 

121  35 

47 

MRS  NELLIE  WEBB 

IMPERIAL   IRRIG  OlST 

U  S  FOREST  SERVICE 

SN   FERNDO  VLY    1 IMES 

EDWARD   L  THOMPSON 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

6A 

BA 

BA 

S   SN  JOAQUIN    IR  DIST 

U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ALLARO   A   CALKINS  JR 

OAKVlLLE  *  SW 

6  * 

NAPA 

n 

38  23 

RICHARD  PLEINER 

6370 

SONOMA 

3B  25 

122  59 

1000 

ANDREW  J  BLANEY 

U  S  MARINE  CORPS 

CITY  OF  OCEANSIDE 

OCOTILLO  HELLS 

SAN  DIEGO 

33  09 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALMA  L  GREEN 

ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 

ORANGE 

26 

33  56 

CORPS  OF  ENGINEERS 

6476 

36  37 

119  IB 

431 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

6498 

124  02 

161 

CAL  DIV  BEACH  .  PARK 

6502 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  10 

550 

ARTHUR   W  BOWMAN 

6506 

122  12 

254 

ORLANO  UNI T  WU  ASSN 

6508 

HUMBOLDT 

123  32 

403 

5P 

5P 

E  J  ANDERSON 

6521 

121  34 

llA 

llA 

CITY  OF  OROVILLE 

OROVILLE  T  SE 

6523 

121  29 

6A 

ALBERT  E  PALMER 

6525 

121  34 

220 

7A 

ROBERT  E  SKINNER 

6528 

121  34 

300 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

OSTRANDER  LAKE 

6552 

MARIPOSA 

14 

37  38 

119  33 

8600 

VAR 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

OXNARO 

6569 

VENTURA 

33 

34  12 

119  11 

49 

SS 

SS 

CITY  OF  OKNARO 

OZENA 

VENTURA 

30 

34  42 

119  19 

3705 

5P 

JEFF  SUTLER 

PACHECO  PASS 

6583 

MERCED 

27 

37  04 

121  11 

850 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

ELDORADO 

38  45 

120  30 

3440 

8A 

FLOYO  R  POOLE 

PACOIMA  DAM  FC   33  A-E 

LOS  ANGELES 

13 

34  20 

118  24 

1500 

E  K  BARR 

PAICINES  OWWALL  RANCH 

6610 

SAN  BENITO 

36  44 

121  22 

I2M 

JOHN  P  OHRWALL 

PALMDALE 

6624 

LOS  ANGELES 

6 

34  35 

118  07 

5P 

PALMDALE   IRRIG  DIST 

PALMDALE  2  NE 

6625 

LOS  ANGELES 

3*  36 

118  06 

2583 

PALMDALE   IRRIG  DIST 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

6627 

LOS  ANGELES 

6 

34  38 

118  05 

2517 

HIO 

MID 

FED  AVIATION  AGEMCT 

PALM  SPRINGS 

6635 

RIVERSIDE 

6 

33  49 

116  32 

411 

5P 

6P 

PALM  SPGS  FIRE  DEPI 

STATION  INDEX 


PALO  ALTO  CITY  MALL 
PALOMA 
PALOMAft  MTN  OBSERVATORY 
PALOS  VEROES  EST  FC  43C 


PANOCHE  JUNCTION 


MEADOW 
PARKER  RESERVOIR 
PARKFrELD 

PARKFIELO  8  NNW 
PASADENA 
PASKENTA  RANGER  STATION 
PASO  ROBLES 
PASO  ROBLES  3  NHW 
PASO  ROBLeS  FAA  AIRPORT 
PAT T I  WAY 
PATNES  CREEK 
PEAR  LAKE 

PENOOLA  GUARD  STATION 

PETALUMA  FIRE  STATION  2 
PETALUMA  1  N 
PIEDRA 

PINE   CANYON  PATROL 
STATION    FC    321  E 
PINNACLES   NATIONAL  I 
PISMO  BEACH 
PIT  RIVER  POWER  HOUSE  5 
PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 


IFG 
1  W 
PLYMOUTH 
POINT  ARENA 
POINT  ARGUELLO 

LIGHT  STATION 
POINT  PIEDRAS  BLANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEf 
POBTERVILLE 

PORTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  3  E 

POST  CORRAL  MEADOW 
POTTER  VALLEY  3  NNW 
POTTER  VALLEY  3  SE 
POTTER  VALLEY  PWR  HOUSE 

VALLEY 
PRAOO  DAM 
PRIEST  VALLEY 

QUAKING  ASPEN 

OUINCT  RANGER  STATION 

QUINN  RANGER  STATION 

RAMONA  SPAULOING 

RANCHI TA 

RANOSBURG 

RAYWOOD  FLATS 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

REDOING  1  SE 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

REOLANDS 
REDWOOD  CITY 
REDWOOD  VALLEY 
REPRESA 


:lo  station 
riverside  fire  sta  no 
riverside  citrus 

Experiment  station 
robertson  flat 

rock  creek 

ROCKL IN 

ROSE  MARIE  MEADOW 
ROUND  MEADOW 
ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 
RUNNING  SPRINGS   1  E 
SACHES  SPRINGS 
SACRAMENTO  W8  AIRPORT 
SACRAMENTO  WB  CITY 
SADDLE  CAMP  RANGER  STA 


CREEK 
SAINT  HELENA 
SAINT   HELENA   U  WSW 
SAINT  HELENA  7  NE 
SAINT  JOHN 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS 
SALINAS  2  E 
SAL  INAS  FAA  Al RPORT 
SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SALyER  ranger  STATION 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN  BENITO 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 
SANOflERG  PATROL 
STAT  ION  FC   130  B 

SANOBERG  WB 
ISAN  DIEGO  we  AIRPORT 
SAN  DlMAS  FIRE  WRD  FC9S 
SAN  OIMAS    TANBARK  FLAT 
SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 
SAN  FERNANDO 
SAN  FERNANDO, PH  3 
SAN  FRANCI SCO 

RICHMOND  SUNSET 
SAN   FRANCISCO  wB  AP 

ISAN  FRANCISCO 

FEDERAL  BUILDING 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DAM  FC425BE 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT  i 
SAN  GREGORIO  3  SE 
SAN  JACINTO 
SAN  JACINTO  RANGER  STA 
SAN  JOAQUIN  EXP  RANGE 

■SAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUTISTA  i  SSE 
SAN  JUAN  GUARD  STATION 
SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

»SAN  MATEO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
'SAN  PEDRO 
►SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA  FIRE 

SANTA  ANA  RIVEI 


SANTA  ANA  RIVER  PH  I 
SANTA  ANl  TA  FERN  FC  <.32 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FA*  AP 
SANTA  aARBARA  Iv  PEAK 
SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 
SANTA  FE  DAM 
SANTA  MARGARITA  2  SM 
SANTA  MARGARITA  BOOSTER 


7231 


COUNTY 


SANTA  CLARA 
MONTEREY 
SAN  DIEGO 


SAN  SEN  I  10 

FRESNO 

BUTTE 

TUOLUMNE 

SAN  BERDINO 

MONTEREY 

FRESNO 

LOS  ANGELES 

TEHAMA 

SN  LUIS  08P0 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
KERN 
TEHAMA 
TULARE 

SNTA  BARBARA 

SONOMA 
SONOMA 
FRESNO 

LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
SN  LUIS  OBPO 
SHASTA 
LAKE 

ELDORADO 

ELDORADO 
ELDORADO 
AMADOR 
MENDOCINO 

SNTA  BARBARA 
SN  LUIS  OBPO 
LOS  AKGELES 
CONTRA  COSTA 
TULARE 

PLUMAS 

TULARE 

TULARE 

FRESNO 

MENDOCINO 

MENDOCINO 

MENDOCINO 

AN  DIEGO 

IVERSIOe 
MONTEREY 


7179  TULARE 
7195  PLUMAS 
7205  TULARE 

SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
KERN 


SAN 
TEHAMA 
SHASTA 
SHASTA 

SAN  BEROINO 
SAN  MATEO 
MENDOCINO 
SACRAMENTO 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
RIVERSIDE 


INYO 

PLACER 

FRESNO 

TULARE 

SHASTA 


TUOLUMNE 
SACRAMENTO 
SACRAMENTO 
TEHAMA 

NEVADA 

NAPA 

NAPA 

GLENN 

CONTRA  COSTA 

MONTEREY 

MONTEREY 

MONTEREY 

SN  LUIS  OBPO 

SNTA  BARBARA 
AMADOR 
TRINITY 
CALAVERAS 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
SAN  BERDINO 


LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 


SAN  FRANCISCO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
MADERA 
SANTA  CLARA 

SAN  BENITO 
ORANGE 

SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
SAN  MATEO 
VENTURA 
LOS  ANGELES 
MARIN 

ORANGE 

SAN  BEROINO 

SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CRUZ 
LOS  ANGELES 

LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 


37  27 
3b  21 
33  21 


36  01 
3*.  09 
39  53 
35  38 


33  li. 
35  22 
3<.  03 


38  42 

37  56 

37  55 

33  57 


37  27 

38  i>« 

37  19 
35  58 
<>0  49 
34  12 

38  06 
38  31 
38  35 
40  10 


40  53 
38  10 
34  10 


32  44 
34  06 
34  12 
37  01 
34  16 
34  19 

37  46 


34  12 
34  06 
37  18 
33  4S 


36  49 

33  36 
35  la 

34  33 

37  3* 
33  14 
33  43 
37  58 

33  4« 

34  07 


34  12 
34  26 
34  26 
34  32 
37  21 
36  59 

34  07 

35  22 
35  22- 


122  oe 

121  30 

116  51 

118  23 
120  50 

120  29 

121  37 

119  40 
114  10 

120  26 


120  43 

120  38 
119  23 

121  54 


122  3B 
122  38 
119  23 


119  01 

120  28 
118  34 
118  38 
118  54 
123  07 
123  04 
123  08 
117  0* 
117  38 
140  42 


120  57 
118  35 
116  51 


122  15 
122  23 
122  24 

117  11 

122  14 

123  12 

121  10 

122  21 
122  20 
117  24 


118  44 

UB  52 

lie  21 

121  56 

117  05 

119  51 
121  30 

121  29 

122  48 


122  26 

122  32 

122  22 

122  OO 

122  06 

121  39 

121  37 

121  36 

120  30 


123  35 

120  40 
117  40 

121  05 

117  16 
121  42 

118  43 


122  25 
117  54 
in  52 


121  31 

117  31 

120  40 

119  52 


122  32 
117  52 
117  07 


119  50 

119  57 

121  56 

122  01 
117  58 

120  38 
120  38 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


ENGINEERING  DEPT 
JAMES  A  BELL 
PALOMAR  OBSERVATORY 
R  W  HIATT 
MISS  LILY  BERG 


PARADISE  FIRE  OIST 
HETCH  HETCHY  WTR  sup 
METRO  WATER  DISTRICT 
HERBERT  H  DURHAM 

MABCELENE  ROBERTS  RH 
PASADENA  WATER  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PASO  ROBLES 
HARRY  E  WERNER 
FED  AVIATION  AGENCY 
HUDSON  RANCH 
MPS  ANITA  V  KUNKLER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CLOSED  l/l/SB 

petaluma  fire  dept 
victor  e  chajx 
mrs  ida  h  akers 

l  4  co  fire  warden 
us  nat  park  service 
police  department 
p  g  *  e  company 
aubrey  w  pitts 
p  g  ♦  e  company 

inst  fst  genetics 
city  of  placerville 
LORRIN  l  crain 
JAMES  D  I 


S  COAST  GUARD 
S  COAST  GUARD 

J  E  ADAM SON 

U  S  NAVAL  MAGAZINE 

JOHN  M  DAYBELL 

I    C  BALDWIN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WILL lAM  R  BOOTH 
CORPS  OF  ENGINEERS 
OTTO  R  HUGHES 
RUSSELL  E  NEAR 
P  G  *  E  COMPANY 
POWAY  MUN  WATER  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 

CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  a  SPAULOING 

corps  of  engineers 
kern  co  fire  oept 
calif  elec  power  co 
u  5  weather  bureau 
city  of  redding 
redoing  fire  chief 

reolands  dailf  facts 
city  fire  oept  sta  2 
Thomas  m  jameson 

FOLSOM  state  prison 
CITY   OF  RICHMOND 
RAY  KRONE 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 


DEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
50  CALIF  EDISON  CO 
CALIF  STATE  ENG 

BERIAGNA 


SUP 


STATE  DIV  OF 
HETCH  HEICHY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 


UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  K  LEARNED 
MRS  CLARA  B  ABREU 
JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  U  BENEDICT 
AGR  EXTENSION  SER 
SALINAS  RURAL    F  D 
FED  AVIATION  AGENCY 
SALINAS  DAH  OPERATORS 

JOE  CABRAL  JR 

P  G  *  E  COMPANY 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

JOHN  M  SHIELDS 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

CALIF  WTR  •  TEL  CO 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
SAN  OIMAS  FIRE  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
S  F  HEIGHTS  LEMON  AN 
CORPS  OF  ENGINEERS 


U  S  WEATHER  BUREAU 
PASADENA  WATER  DEPT 
E  K  DE  VORE 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
POMPONIO  RANCH 
BYRON  JOHANSEN 
STATE  DIV  OF  FSIRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
£  0  BILLWILLER 

MRS  M  A  BINGHAM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CAL  STATE  POLY  COL 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
U  S  NAVY 
MARINE  EXCHANGE 
CITY  ENGINEER 
SANTA  ANA  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 

SO  CALIF  EDISON  CO 
G  ROBINSON 
S  BARBARA  FIRE  OEPT 
FED  AVIATION  AGENCY 
TV  STATION  KEYT 
UNIV  OF  SANTA  CLARA 
ROBERT  E  BURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CLARENCE  W  MC  KUSICK 
DALE  RUSKOVlCH 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TE^O>. 

PRECIP. 

> 
U 

H 

rI 

B  ■ 

P 

SANTA  MARIA 

794C 

SNTA  BARBARA 

30  34  57 

120  26 

224 

8« 

8A 

120  12 

eis 

7A 

30   34  54 

120  2T 

236 

MIC 

MIC 

:  J 

33  34  01 

lie  29 

80 

33   34  00 

lie  30 

15 

5P 

5P 

119  04 

282 

10< 

BA 

22   36  27 

122  43 

167 

7A 

7A 

120  06 

798 

28   33  48 

117  43 

1025 

BA 

SAUGUS  POWER  PLANT  NO 

801* 

LOS  ANGELES 

29   34  35 

118  27 

2105 

1 

802' 

S 1 SK 1  YOU 

12  41  18 

123  06 

2169 

6A 

124  06 

139 

8A 

8A 

350 

BA 

SEBASTOPOL  4  s 

SONOMA 

22   38  21 

122  50 

175 

3   34  10 

116  26 

3, 

:  M 

117  54 

120  S5 

S  1 ERRA  CITY 

lOA 

SIERRA  MADRE   1  N 

LOS  ANGELES 

3   34  10 

118  04 

1153 

6P 

6P 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

8218 

8   39  35 

120  22 

4975 

BA 

SA 

118  10 

100 

SISQUOC  SOUTH  FORK  CAMI 

123  08 

1930 

BA 

M 

MONTEREY 

120  40 

1730 

120  44 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

SACRAMENTO 

121  05 

160 

SMITH  RIVER  3  WNW 

DEL  NORTE 

7  41  57 

124  12 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

6  33  52 

116  41 

1940 

9A 

SNOW  FLAT 

S 

SODA  SPRINGS 

:  H 

SOLEDAD 

123  30 

450 

S  OM  1  S  3  N  E 

SONORA 

TUOLUMNE 

37  37  59 

120  23 

1630 

8A 

S  E  FARALLON 

8  376 

SAN  FRANCISCO 

4  37  42 

123  00 

27 

SO  FNTPANCE  YOSEMITE  NP 

M  A  R I PO  S  A 

SOUTH  LAKE 

SPADRA  PAC  I  F IC 

COLONY  FC  356  C 

LOS  ANGELES 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

MONT  ERE Y 

SPRINGVILLE  7  ENE 

SPR I NGV ] LLE  RANGER  STA 

SPRINGVILLE  TULE 

HEADWORKS 

TULARE 

9  36  12 

lie  39 

4070 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

8474 

PLACER 

6  39  12 

120  14 

6226 

5P 

8A 

SQUIRREL    INN  2 

SAN  BERDINO 

STATE  LAKES 

FRESNO 

S 

STAVTON  MINE 

ST  1 RL ING  CITY  HS 

STOCKTON  DISPOSAL  PLAN1 

>*S  TOCK  TON  FAA  A  I  RPORT 

STOCKTON  FIRE  STATION  4 

SAN  JOAOUIN 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

8562 

SAN  JOAOUIN 

7   37  51 

121  23 

5P 

5P 

5T0NYF0RD  RANGER  STA 

S  TONY  GORGE  RE SERVO  1 R 

STOUTS  MEADOW 

STRAWBERRY  VALLEY 

SUNL AND 

SUNSET  BEACH  STATE  PARK 

SANTA  CRUZ 

SURF  2  ENE 

SNTA  BARBARA 

SU5ANA  KNOLLS 

SUSANVI LLE 

LASSEN 

4  25 

120  39 

4195 

BA 

SUSANVILLE  Al RPORT 

8702 

8  40  23 

120  33 

4)48 

lOP 

lOP 

SUSANVILLE  1  MNW 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

BA 

H 

TALBOT  CAMP 

TEHACHAP I 

TEHACHAP I    RANGER  STA 

TEJON  RANCHO 

88  39 

KERN 

0   35  02 

118  45 

1425 

6P 

6P 

TERMO 

8673 

LASSEN 

6  40  52 

120  27 

5300 

T  HE  C  E  DA  R  S 

THE  GEY'iERS 

Thermal  Faa  airport 

THREE  RIVERS  6  SE 

THREE  RIVERS  EDISON  PH2 

THREE  RIVERS  EDISON  PHI 

TIGER  CREEK  POWER  HOUSE 

TOPANGA  RANGER   STA  FC  6 

8973 

LOS  ANGELES 

3  33  48 

lie  20 

102 

4P 

4P 

TRABUCO  CANYON 

899? 

ORANGE 

3   33  39 

117  36 

970 

TRACY  2  SSE 

SAN  JOAOUIN 

TRACY  PUMPING  Plant 

6P 

TRINITY  CENTER  RS 

TRuCKEE  Ranger  station 

120  11 

5962 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 

5P 

Tunnel  ranger  station 

TULARE 

lie  17 

8950 

VAR 

TUOLUMNE  MEADOWS 

9063 

7  37  53 

119  20 

6600 

VAR 

turlock 

120  51 

BA 

TURNTABLE  CREEK 

TWENTVNINE  PALMS 

TWIN  LAKES 

H 

UNION  OIL  STEARNS 

ABSORPTION  PLANT 

13 

ORANGE  2 

6  33  56 

in  52 

700 

6A 

•UNIVERSITY  OF  CALIF 

9152 

UPLAND 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

UPPER  MATTOLE 

255 

Ijpp^f)  t^i^n  LEANDRO 

UPPER  TRES  PINOS 

VACAVILLE 

SOLANO 

VALLETON 

9221 

4  35  53 

120  42 

950 

VALLEY  CENTER  3  NE 

9228 

3   33  16 

IIT  01 

1615 

7A 

9251 

5  34  27 

117  51 

3700 

4P 

4P 

VAN  NUVS  CITY 

WAREHOUSE  FC  15 

9260 

3  34   1  1 

lie  27 

695 

8A 

9273 

2   36  37 

123  01 

1260 

VENTURA 

9285 

3  34  17 

119  IB 

45 

8A 

VERMILION  VALLEY 

9301 

FRESNO  i 

7   37  22 

UB  59 

7520 

s 

ViCTORVILLE  PUMP  PLANT 

9325 

6   34  32 

117  18 

2659 

6A 

BA 

VINCENT  FIRE  STA  FC  120 

9345 

LOS  ANGELES  2 

9   34  29 

lie  oe 

3135 

5P 

VINTON 

9351 

PLUMAS 

6   39  49 

120  11 

494  5 

VISAL lA 

9367 

TULARE 

9  36  20 

119  18 

354 

9378 

3  33  12 

117  13 

570 

5P 

VOLCANOVILLE 

ELDORADO 

1    38  59 

120  47 

303* 

VOLLMERS 

93B6 

SHASTA  2 

3  40  57 

122  26 

7A 

VOLTA  POWER  HOUSE 

SHASTA  2 

3  40  28 

121  52 

2200 

WALLACE 

9416 

CALAVERAS 

2   38  12 

120  59 

197 

5P 

WALMAR  SCHOOL 

9420 

CONTRA  COSTA 

4  37  57 

122  05 

128 

6* 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

CONTRA  COSTA 

4  37  53 

122  02 

245 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9426 

CONTRA  COSTA 

4  37  54 

122  01 

220 

OBSERVER 


A  A  HOWARD 
JAMES  R  JENSEN 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  SANTA  MONICA 
S  M  LIFEGUARD  SER 
CO  AGRICULTURAL  COMM 
CLARENCE  S  NEWBERRY 
SNTA    TNEZ    HIGH  SCHL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
L  A  PWB  +  L IGHT  DEPT 

U  S  FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMBER  CO 
AUSTIN  CLAPP 
WILLIAM  G  SANDERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
THEODORE  B  HEUSNER 
HARRY  H  ROEBER 
CLOSED  7/1/5B 

U  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE    I  OSBORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  K  LEITHOLD 
CALIF  OIV  OF  FSTRY 
CLARENCE  F  ELWORTHY 
MRS  MABEL  VAN  VLECK 
CLOSED  11/23/58 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 
DEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  FOREST  SERVICE 

JAN  M  JACOBSEN 
MRS  GEORGIA  ANN  LONG 
LAWTON    INVESTMENT  CO 
BERTLWOOO   INVEST  CO 
LAURENCE  W  DICKEY 
P  G  *  E  COMPANY 

U  S  COAST  GUARD 

US  NAT  PARK  SERVICE 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

R  S  HUTCHISON 
MRS  BERTHA  HENNES 
ELMER  A  SUTTON 
U  S  FOREST  SERVICE 

P  G  +  E  COMPANY 

SQUAW  VLY  DEVEL  CO 
EDGAR  L  KEISTEfi 
LEROY  KEMP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RANAR   B  KNOX 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 
FED  AVIATION  AGENCY 
STOCKTON  FIRE  OEPT 

MARTIN  P  MUMS 
U  S  FOREST  SERVICE 
ORLANO  UNIT  WU  ASSN 
DEPT  WATER  RESOURCES 
SOPER-WHEELER  CO 
FRANK    T  STEVENS 
CAL  DIV  BEACH  ♦  PARK 
U  S  AIR  FORCE 
5USANA   KN  FIRE  STA 
CITY  OF  SUSANVILLE 

DAVID  6ARR 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
SMITHSONIAN  OBSY 
KERN  CO  FSIRY  <■  FD 
ARTHUR  E  FR00EN6ERG 
OEPI  WATER  RESOURCES 
MRS  ANITA  COWAN 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
TEJON   RANCH  COMPANY 

SULO  E  LAKSO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  FAYE  OEwfY 

FED  AVIATION  AGENCY 

GLENN  BAKER 

SO  CALIP  EOlSON  CO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

P  G  ♦  E  COMPANY 

L  A  CO  FIRE  HARDEN 

TORRANCE  HUN  AIRPORT 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 
AAGE  R  TUGEL 
6ANTA  CARBONA  |R  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  FOREST  SERVICE 
AMERICAN  P  *  C  CORP 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
TULELAKE  W  U  ASSN 
U  S  WEATHER  BUREAU 

DEPT  WATER  RESOURCES 
CARL  A  PEARSON 
U  S  BUR  RECLAMATION 
The    IRVINE  COMPANY 
US  NAT  PARK  SERVICE 
P   G   ♦    £  COMPANY 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MARJORIE  S  DORY 
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0.1 

7  2 

21  + 

20 

8 

649 

0 

0 

29 

0 

- 

1.83 

24 

•  0 

0 

0 

0 

JESS  VALLEY 

53.8 

24.9 

39.4 

6  7 

1 6 

14 

14 

789 

0 

0 

29 

0 

,  7Q 

1.21 

*18 

24 

2^0 

0 

2 

0 

LAKEPORT 

68.9 

34.9 

51.9 

77 

1 6 

29 

14  + 

399 

0 

0 

7 

0 

.97 

2.45 

.42 

23 

•  0 

0 

3 

0 

LAKESHORE 

69.2 

35.6 

52.9 

80 

2 

30 

10 

367 

0 

0 

4 

0 

4.39 

29 

•  0 

0 

5 

3 

LAKE  SPAULDING 

56.7 

28.5 

42.6 

4.2 

66 

2  + 

23 

25  + 

686 

0 

0 

28 

0 

3  .  40 

6.05 

1.43 

30 

17^5 

29 

1 

4 

3 

LAS  PLUMAS 

71.3 

46.8 

59.  1 

4.0 

79 

16  + 

41 

27 

181 

0 

0 

0 

0 

2.50 

4.77 

1.17 

30 

•  0 

0 

4 

2 

MANZANITA  LAKE 

// 

AM 

48.8 

26.8 

37.8 

60 

21  + 

19 

27 

636 

0 

0 

29 

0 

2.22 

•  57 

30 

4.5 

17 

1 

6 

2 

MARYSVILLE 

AM 

70.2 

44.0 

57.1 

2.4 

76 

17  + 

39 

25  + 

237 

0 

0 

0 

0 

.90 

1.93 

•  43 

30 

.0 

0 

3 

0 

MC  CLOUD 

AM 

57.5 

27.5 

42.6 

1.6 

70 

17  + 

21 

27  + 

686 

0 

0 

27 

0 

2.51 

3.39 

1^10 

30 

T 

5 

1 

4 

2 

MINERAL 

AM 

53.2 

27.3 

40.3 

4.3 

64 

21 

21 

27 

762 

0 

0 

29 

0 

1.97 

4.83 

•  62 

30 

4.5 

20 

1 

5 

1 

MONT ICELLO  DAM 

AM 

70.8 

42.9 

55.9 

77 

21  + 

38 

27 

243 

0 

0 

0 

0 

.34 

.15 

23 

.0 

0 

1 

0 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

//R 

55.1 

31.1 

43.5 

1.9 

69 

16 

24 

29  + 

655 

0 

0 

19 

0 

1.84 

2.24 

•  55 

29 

4.6 

T 

30  + 

5 

1 

NEVADA  CITY 

AM 

52.3 

32.1 

47.2 

2.4 

70 

21 

27 

15  + 

544 

0 

0 

17 

0 

3.22 

4.88 

\.20 

30 

.0 

0 

4 

3 

ORLAND 

AM 

71.5 

42.9 

57.2 

3.5 

79 

3 

36 

24 

235 

0 

0 

0 

0 

.45 

2.06 

•  31 

24 

.0 

0 

1 

0 

OROVILLE  1  WSW 

AM 

70.6 

41.9 

55.3 

78 

17+ 

35 

27  + 

265 

0 

0 

0 

0 

1.21 

.0 

0 

OROVILLE  7  SE 

AM 

58.3 

39.3 

53.8 

78 

4 

32 

27 

338 

0 

0 

1 

0 

1.35 

2.95 

.75 

30 

.0 

0 

4 

1 

PARADISE 

AM 

57.0 

44.  1 

55.6 

78 

4 

36 

27 

284 

0 

0 

0 

0 

2.79 

1.39 

30 

.0 

0 

6 

2 

PLACERVI LLE 

AM 

65.5 

36.1 

50.8 

3.5 

74 

21  + 

31 

27  + 

431 

0 

0 

5 

0 

1.70 

4.64 

.60 

24 

.0 

0 

4 

2 

PLACERVILLE  IFG 

AM 

53.2 

43.2 

53.2 

72 

4 

35 

24 

357 

0 

0 

0 

0 

2.01 

.0 

0 

PORTOLA 

57.7 

24.4 

41.1 

4.0 

67 

20  + 

18 

5 

736 

0 

0 

28 

0 

.80 

1.80 

.54 

23 

5 

23 

2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Stalion  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 

INTINUED  ,  ^^"^^  1^^'^ 


Tempeiature 

F 

lecip 

ilahon 

No  oi  Days 

Snow,  Sleet 

No  ol  Days 

Station 

5 

5 

"  1 

V  e 

% 

3  S 

i 

I 

i 

S 

2  e 

I 

£  £ 

i 

a) 

^  I 

— 

1 

£  £ 

% 

6 

z 

<  S 

<  i 

< 

o 

i 

0 

S 

o 

g< 

O 

O 

o 

1 

° 

INCY  RS- 

AM 

63,7 

26.8 

45,  3 

73 

21  + 

20 

7 

605 

0 

0 

25 

0 

1  .48 

4.00 

.41 

23 

•  0 

0 

3 

Q 

0  BLUFF  WB  AP  R 

70  #5 

44,  8 

57.7 

3.4 

8  0 

2 

38 

24  + 

222 

0 

0 

0 

0 

.41 

2,20 

,16 

21 

.  0 

0 

2 

Q 

Q 

DOING  FIRE   STA  2 

72  •  3 

46. OM 

59  .  2M 

6.5 

2 

38 

26 

180 

0 

0 

0 

0 

2.09 

2.98 

1.42 

30 

.  0 

Q 

1 

1 

CKLIN 

AM 

69  •  5 

40.0 

54,8 

78 

1  7 

34 

28  + 

310 

0 

0 

0 

0 

.84 

2.86 

.40 

30 

.  0 

0 

^ 

0 

Q 

CRAMENTO  WB  AP  R 

69,9 

44.  5 

57.2 

3.3 

76 

37 

24 

2  37 

0 

0 

0 

0 

•  53 

1.66 

.14 

2  6 

.  0 

0 

3 

0 

0 

CRAHENTO  WB  CITY  R 

70  ,  A 

46.0 

58.2 

3.3 

7  7 

2  2 

40 

24 

203 

0 

0 

0 

0 

.  45 

1 .  77 

.16 

2  6 

.  0 

0 

2 

0 

0 

ASTA  DAM 

AM 

56.9 

79 

1 2 

40 

29 

242 

0 

0 

0 

0 

4.72 

2.25 

2  3 

.0 

0 

4 

2 

ERRA  CITY 

AM 

61,3 

33.6 

47.6 

73 

2 1 

28 

9 

532 

1  3 

3.49 

1.01 

24 

5,0 

6 

24  + 

5 

3 

1 

ERRAVILLE  RS 

AM 

57»9M 

2  5.  4M 

41  .  7M 

4.  1 

68 

1  7 

20 

26  + 

715 

0 

0 

25 

0 

.  50 

2.38 

•  3  1 

24 

3.0 

2 

24 

2 

0 

0 

OW  LAB  CEN  SIERRA  //R 

AM 

46,1 

22.7 

34.4 

57 

12 

1 3 

26 

940 

Q 

3 1 

Q 

3.39 

1.15 

24 

2  2.5 

78 

1 

5 

3 

1 

ONY  GORGE  RESERVOIR 

38,6 

54.5 

3.1 

77 

2 

30 

27 

318 

0 

0 

1 

0 

.21 

2.14 

•  1  2 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

'iRAWBERRY  VALLEY 

59.6 

34.4 

47.0 

70 

20 

29 

27+ 

551 

4.48 

2.04 

23 

2.0 

1 

3 

RNTABLE  CREEK 

AM 

68. 8M 

44. 7M 

56. SM 

79 

12 

39 

29  + 

251 

0 

0 

0 

0 

6.35 

.0 

0 

IN  LAKES 

44.6 

16.8 

30.7 

2.6 

56 

11 

8 

26 

1058 

0 

1 

31 

0 

1.93 

5,41 

.60 

2  3 

17.0 

71 

1 

3 

2 

0 

PER  LAKE  RS 

69.6 

32.9 

51.3 

78 

16 

22 

27 

421 

0 

0 

14 

0 

1.74 

.69 

23 

.0 

0 

3 

2 

0 

CAVILLE 

72.5 

44.0 

58.3 

5.2 

80 

4 

37 

27  + 

210 

0 

0 

0 

0 

.72 

2.52 

.44 

30 

.  0 

0 

2 

0 

0 

'LTA  PH 

66.7 

41  ,  i 

53.9 

75 

2 

34 

25 

335 

0 

0 

0 

0 

1.34 

2.87 

.42 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

LNUT  GROVE 

72.4 

42,  7 

57.6 

78 

3 1 

37 

9 

223 

0 

0 

0 

0 

.77 

.45 

30 

.  0 

0 

2 

0 

0 

LLIAMS 

AM 

5  7.4 

3  3 

24 

228 

0 

0 

0 

0 

.11 

.06 

30 

.  0 

0 

0 

0 

0 

LLOWS 

AM 

71.1 

42 . 5 

5  6.8 

3.2 

77 

12  + 

34 

24 

248 

0 

0 

0 

0 

•  08 

2,22 

.04 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

NTERS 

AM 

73.7 

44.8 

e  c  '  ^ 

80 

16  + 

3  7 

24 

176 

0 

0 

0 

0 

.23 

.12 

3  0 

.  0 

0 

1 

0 

0 

OOLAND  1  WNW 

AM 

70.4 

41.0 

55.7 

0.5 

78 

1  3 

33 

24 

280 

0 

0 

0 

0 

•  35 

1  94 
* 

.25 

30 

.  0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

4 . 2 

1 .  66 

3.  87 

ORTHEAST   INTERIOR  BASINS 

CA 

AM 

54  .0 

19.3 

36.  7 

66 

1 7 

10 

5 

873 

0 

0 

31 

0 

.33 

.22 

30 

I  DGEPORT 

52.4 

18.1 

35.3 

64 

31 

5 

5+ 

914 

0 

0 

30 

0 

.  1  2 

.  1  0 

23 

2.2 

7 

1 

1 

0 

0 

DARVILLE 

AM 

54  .4 

29.4 

41.9 

2.2 

68 

17 

20 

14 

708 

.47 

_ 

.  92 

.10 

29 

J 

Q 

0 

Q 

[NNER  MEMORIAL   ST  PK 

AM 

52.7 

20.7 

36.7 

64 

21 

11 

6 

870 

0 

0 

31 

0 

1  .40 

.59 

24 

11.0 

32 

1 

1 

0 

YLE  5  SSE 

AM 

56.6 

29.0 

43.8 

69 

13 

21 

1 1 

648 

0 

0 

24 

0 

.24 

.12 

24 

T 

T 

24 

0 

0 

[rt  BIDWELL 

55.9 

26.9 

41.4 

2.0 

66 

16 

18 

11 

724 

0 

0 

28 

0 

.67 

- 

.94 

.21 

23 

1.0 

T 

23 

3 

0 

0 

1  KE  C I TY 

AM 

55  .5M 

28.0m 

41  .BM 

68 

18 

18 

14 

713 

0 

0 

0 

.0 

0 

0 

0 

.NO  LAKE 

56.6 

28.6 

42.  1 

21 

6 

702 

0 

0 

21 

0 

.16 

.16 

23 

1 

0 

0 

DAW  VALLEY  LODGE 

50.5 

22.3 

36.4 

62 

2  0 

12 

4 

881 

0 

0 

29 

0 

1 .57 

.63 

24 

15.0 

30 

1 

2 

0 

SANVILLE  AP 

3.1 

67 

31  + 

1 9 

1  4 

659 

0 

0 

23 

0 

.22 

1.34 

.12 

23 

.  0 

0 

1 

0 

0 

HOE 

AM 

46.6 

24.6 

35.6 

3.5 

5  6 

1  3 

1 9 

25  + 

899 

0 

0 

31 

0 

.88 

3.09 

.42 

30 

7.5 

26 

1 

2 

0 

0 

UCKEE  RS 

AM 

49.9 

21.9 

35.9 

3.2 

1 1 

1 1 

894 

0 

0 

30 

0 

.89 

_ 

3.24 

.43 

24 

9.0 

15 

1 

3 

0 

0 

ODFORDS 

56,0 

29.9 

43.0 

* 

2 1 

25 

678 

0 

0 

20 

0 

.35 

.22 

23 

2.5 

2 

23 

2 

0 

0 

;  DIVISION 

39.6 

4 .  1 

1.51 

ENTRAL  COAST  DRAINAGE 

N  LOMOND 

71.1 

37.1 

54.1 

80 

1 2 

3  3 

1 3 

329 

0 

0 

0 

0 

1.11 

.53 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

RKELEY  R 

67.4 

48.9 

58.2 

4.3 

79 

3 

43 

28 

212 

0 

0 

0 

0 

.68 

2.71 

.24 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

PLINGAME 

65  .4 

45.1 

55.3 

39 

14 

295 

0 

0 

0 

0 

.  16 

.08 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

RKEL  VALLEY 

71.0 

56.0 

6 1 

1 6 

3 1 

1 4 

269 

0 

0 

1 

0 

.  1  8 

.08 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

OCKETT 

AM 

69,9 

46  ,  1 

58,0 

83 

5 

40 

27 

210 

0 

0 

0 

0 

.28 

2.18 

.19 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

LROY 

AM 

72.2 

42  .  3 

57,3 

82 

17 

37 

25  + 

233 

0 

0 

0 

0 

.46 

.24 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

LF  MOON  BAY  2  NNW 

AM 

64  .4M 

/fA,4M 

54.  4M 

77 

39 

20 

321 

0 

0 

0 

0 

.64 

.22 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

LUSTER 

71  .9 

41.5 

56.7 

1  6 

1 2 

35 

23 

251 

0 

0 

0 

0 

.21 

1  .76 

.17 

23 

.0 

0 

I 

0 

0 

NG  CITY 

75.5 

38.3 

56.9 

3.0 

6  3 

1 2 

32 

15 

243 

0 

0 

1 

0 

.03 

_ 

1  .67 

.03 

25 

.  0 

0 

0 

0 

0 

VERMORE 

AM 

71.8 

40.5 

56.2 

^*7 

34 

27  + 

267 

0 

0 

0 

0 

.29 

_ 

1.77 

.14 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

S  GATOS 

77  .  IM 

41.3 

59.  2M 

6.2 

34 

22 

154 

0 

0 

0 

0 

.36 

_ 

3.76 

.23 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

RTINEZ  FIRE  STA 

AM 

69,9 

44,  9 

5  7.4 

fln 

54. 

40 

14 

230 

0 

0 

0 

0 

.49 

.31 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

NTEREY 

26 

2  2  6 

0 

0 

0 

0 

,32 

.19 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

,RRO  BAY 

69*2 

46*4 

57.8 

Rl 

40 

25  + 

219 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

26  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

•JUl  DIABLO  NORTH  GATE 

AM 

65.4 

44*4 
* 

54.9 

74 

J  _ 

36 

29 

306 

0 

0 

0 

0 

.50 

.20 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

UNT  HAMILTON 

0 

0 

0 

27  + 

.0 

0 

tCIMIENTO  DAM 

76  8M 
* 

40 

58  CM 

1  2 

35 

27  + 

192 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

iWARK 

AM 

• 

• 

• 

78 

1  7 

27+ 

287 

0 

0 

0 

0 

.30 

.10 

24+ 

.0 

0 

2 

0 

0 

IKLAND  WB  AP  R 

3.7 

80 

40 

0 

0 

0 

0 

.33 

1.98 

.13 

30+ 

.0 

0 

2 

0 

0 

INDA  BOWMAN 

53*7 

3  3 

27  + 

342 

0 

0 

0 

0 

.  79 

.35 

30 

.0 

0 

4 

0 

0 

LO  ALTO  CITY  HALL 

68  4 

42*2 

55.3 

77 

37 

25  + 

292 

0 

0 

0 

0 

.12 

.05 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

SO  ROBLES 

75.5 

37*8 

56.7 

30 

28 

252 

0 

0 

5 

0 

.03 

.03 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

SO  ROBLES  FAA  AP 

73.8 

38.5 

56,2 

fli 

20  + 

32 

2  5 

270 

0 

0 

1 

0 

.08 

.04 

26  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

NNACLES  NM 

,6 

37.9 

fl? 

31 

25 

277 

0 

0 

2 

0 

.09 

.05 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

SMO  BEACH 

60*4 

pa 

4 1 

6 

141 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

PIEDRAS  BLANCAS 

60  *6 

49*4 

55*0 

75 

4 1 

30  + 

305 

0 

0 

0 

0 

.09 

.09 

.0 

0 

0 

0 

0 

RT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

AM 

70  c  4 

37,2 

53,8 

7  8 

32 

1  5 

340 

c 

0 

1 

0 

.31 

.18 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

lEST  VALLEY 

2  6 

28  + 

443 

0 

0 

20 

0 

.23 

_ 

3.02 

.12 

23 

.  0 

0 

2 

0 

0 

DWOOD  CITY 

71.3 

43.8 

57.6 

* 

78 

16  + 

39 

25  + 

224 

0 

0 

0 

0 

.14 

2.55 

.08 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHMOND 

AM 

68.8 

48,0 

58.4 

78 

6  + 

43 

29 

203 

0 

0 

0 

0 

.77 

.43 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

CHMOND  FIELD  STA 

AM 

43 

24 

234 

0 

0 

.64 

.25 

30 

.0 

0 

0 

0 

,  INT  MARYS  COLLEGE 

68*3 

38*3 

53.3 

7o 

31 

14 

355 

0 

0 

1 

0 

.88 

.33 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

LINAS  2  E 

70.0 

* 

56.1 

81 

16  + 

36 

25  + 

258 

.28 

_ 

1.94 

.15 

23 

1 

0 

0 

F  RICHMOND  SUNSET  R 

75 

16 

40 

27  + 

307 

0 

0 

0 

0 

.39 

2.14 

.20 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

N  FRANCISCO  WB  AP  R 

67*8^ 

48*0 

57*9^ 

6.1 

80 

3 

44 

27  + 

213 

0 

0 

0 

0 

.30 

.23 

23 

.  0 

0 

1 

0 

0 

N  FRANCISCO  FOB  R 

65,6 

50.7 

58.2 

3.3 

77 

3 

47 

27 

209 

0 

0 

0 

0 

.30 

- 

2.48 

.18 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

N  GREGORIO  3  SE 

65,1 

41.9 

53.6 

77 

16 

33 

27  + 

351 

0 

0 

0 

0 

.  50 

.29 

2  3 

0 

N  JOSE  R 

70.6 

46.3 

58.5 

3.3 

81 

15 

41 

15  + 

200 

0 

0 

0 

0 

.25 

- 

1.64 

.11 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

N  LUIS  OBISPO  POLY 

AM 

72.7 

49.  1 

60.9 

5.2 

84 

13  + 

43 

6 

133 

0 

0 

0 

0 

T 

3.28 

.0 

0 

0 

0 

0 

N  MATEO 

68.8 

44.  1 

56.5 

78 

38 

27 

257 

0 

0 

0 

0 

.13 

.08 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

NTA  CLARA  UNIVERSITY 

71.9 

44.3 

58.1 

4.0 

82 

15 

39 

27  + 

206 

0 

0 

0 

0 

.20 

2.04 

.12 

23 

.  0 

0 

1 

0 

|NTA  CRUZ 

41.7 

3.  1 

79 

15 

36 

1  4 

274 

0 

0 

0 

0 

1.01 

3.33 

.52 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

R  SAN  LEANDRO  FILTERS 

AM 

68.5 

43.7 

56.1 

78 

11  + 

38 

2°  + 

258 

0 

0 

0 

0 

.83 

2.69 

.31 

30 

.0 

0 

4 

0 

0 
0 

LNUT  CREEK  2  ESE 

AM 

70.5 

38.5 

64,5 

78 

4 

32 

27  + 

320 

0 

0 

2 

0 

.29 

_ 

.12 

24 

.0 

0 

1 

0 

TSONVILLE  WATERWORKS 

AM 

69.0 

42.7 

56.9 

80 

12 

37 

28  + 

275 

0 

0 

0 

0 

.56 

.20 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

56.4 

4.1 

.35 

2.  B9 

AN  JOAQUIN  DRAINAGE 

TIOCH  1  E 

70.4 

44,0 

57.2 

3.  3 

76 

31  + 

37 

15 

234 

0 

0 

0 

0 

.42 

1.59 

.31 

23 

.0 

0 

1 

1 

0 
0 

0 
0 

TIOCH  PUMP  PLT  3 

AM 

71.4 

41,8 

56.6 

78 

17 

35 

16 

252 

0 

0 

0 

0 

.27 

.10 

24 

.0 

0 

See  Relerence  Notes  Following  Slalion  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Station 

1  1 

«  E 
2  1 
<  5 

« 
J 

2  f  J 

"  "e  E 

8-05 

1 
± 

J 

J 

Degiee  Days 

No.  o(  Days 

1 
% 

g  1 

E  E 

9  5 

Snow,  Sleet 

No  ol  D 

Max. 

£■  1 
-  0 

S  0 

© 

1 
5 
0 

1 

s 

6  5 

5  * 

_ 

5 

ASH  MTN 

AM 

71  .0 

44,8 

57.9 

5,  1 

79 

22  + 

36 

27+ 

212 

0 

.  56 

3.96 

.52 

24 

•  0 

0 

1 

1 

AU8ERRY 

69  •  8 

40  .  2 

5  5.0 

5,7 

76 

18  + 

32 

24 

303 

0 

0 

1 

0 

.07 

4  .  00 

,05 

2  4 

,0 

0 

0 

0 

AVENAL   9  SSE 

AM 

72.6 

39.  8M 

56  .  3M 

83 

1  8 

32 

27 

260 

0 

0 

1 

0 

.01 

.01 

26 

,  0 

0 

0 

0 

BAKERSFIELD   WB  AP 

R 

73.2 

47.7 

60  ,  5 

3.4 

82 

21  + 

44 

28+ 

140 

0 

0 

0 

0 

.02 

1.09 

.02 

23 

•  0 

0 

0 

0 

BIG   CREEK   PH  1 

56»  8 

39.2 

46.0 

4.  2 

64 

21  + 

26 

24 

520 

^ 

^ 

.63 

4.10 

.45 

2  4 

1.5 

0 

2 

0 

BUTTONWILLOW 

AM 

7^.1 

43.6 

56  »  9 

82 

1  3 

36 

1  5 

183 

T 

T 

24 

,  0 

0 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

AM 

5e«8 

31.0 

44.  9 

3,4 

66 

4 

26 

27  + 

621 

2.53 

5.97 

,98 

24 

5.0 

10 

2  + 

5 

1 

CAMP  PARDEE 

AM 

68  .7 

44  .  7 

56.7 

3.7 

76 

16  + 

37 

2  7  + 

250 

J: 

n 

.  96 

2.38 

.34 

24 

,  0 

0 

3 

0 

CATHAY   BULL   RUN  RCH 

AM 

68*1 

40.0 

54  .  1 

78 

17 

33 

27  + 

334 

J: 

_ 

.33 

•  1  5 

24 

,  0 

0 

1 

0 

CHERRY   VALLEY  DAM 

AM 

60  .0 

32.9 

46  •  5 

67 

21  + 

23 

24 

566 

0 

1.48 

.  40 

24 

4.0 

4 

24 

5 

0 

COALINGA 

73.1 

40  ,  4 

56.8 

2,5 

82 

17 

35 

27+ 

246 

J: 

•  00 

1.13 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

AM 

72.8 

42.9 

5  7.9 

81 

1  8 

37 

28  + 

214 

.14 

.10 

27 

•  0 

0 

1 

0 

OENAIR 

72.1 

42  •  7M 

5  7  .  4N 

3,8 

8  1 

17 

37 

25  + 

231 

.31 

1.73 

•  1  5 

30  + 

•  0 

0 

2 

0 

DUDLEYS 

62  .8 

30.8 

46.8 

2,7 

71 

12 

25 

15 

556 

0 

0 

26 

0 

1.47 

4.  54 

1^04 

23 

1 , 0 

T 

23 

3 

1 

ELECTRA  PH 

71.5 

41.  3 

56.4 

3.7 

80 

16 

35 

10 

264 

^ 

1 .  46 

3.36 

•  45 

23 

.  0 

0 

^ 

0 

FIVE  POINTS  5  SSW 

7if  .IM 

41.7M 

57, 9M 

82 

12 

36 

28  + 

216 

0 

0 

0 

0 

,04 

•  04 

23 

•  0 

0 

0 

0 

FRESNO  WB  AP 

R 

71.9 

43.5 

57.7 

2.2 

81 

17 

39 

27  + 

218 

0 

.09 

- 

1 .  54 

•  08 

23 

.  0 

0 

0 

0 

FRIANT   GOVT  CAMP 

AM 

71.7 

40  •  7 

56.2 

80 

18  + 

34 

27+ 

264 

Q 

0 

0 

23 

•  0 

0 

0 

0 

GIANT  FOREST 

AM 

^9  .J* 

27.6 

36.5 

1,0 

58 

21  + 

1  6 

25  + 

813 

30 

,68 

6.23 

•  79 

24 

5.0 

2  8 

1 

1 

1 

GLENNVILLE 

65  .  2M 

30  •  IM 

47  .  7M 

74 

2  0 

25 

1 5 

530 

Q 

Q 

2  7 

Q 

,33 

.30 

24 

*  2 

^ 

} 

0 

GRANT  GROVE 

AM 

51.3 

29  •  0 

40  .  2 

59 

21  + 

1 7 

24 

763 

Q 

,50 

•  5  0 

2  4 

3.0 

41 

1 

1 

I 

HANFORD 

7^,3 

42  •  4 

58.4 

= '  ? 

8  2 

1 7 

1 1 

197 

'  i  ^ 

.09 

•  0 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

AM 

6^.7 

34.1 

49.4 

5.3 

7  3 

21  + 

26 

24 

476 

1,31 

3.77 

.54 

24 

2.0 

2 

24 

^ 

1 

HUNTINGTON  LAKE 

^7.9 

26.5 

37.2 

4,9 

57 

3 

1 5 

24 

854 

0 

1 

0 

,53 

3.86 

.2  8 

24 

2.5 

41 

1 

2 

0 

IDRIA 

66.6 

44  •  0 

55.3 

4,1 

76 

1  6 

36 

29 

295 

0 

,31 

2,45 

•  22 

26 

.  0 

0 

1 

0 

KERN   RIVER   PH  1 

7^  •  7 

53.1 

63.9 

5,7 

86 

20 

45 

24 

74 

,  1 1 

1.85 

•  1 1 

24 

•  0 

0 

1 

0 

KERN  R  I VER  PH  3 

72.2 

40  ,  6 

56.4 

8 1 

12 

32 

25 

258 

.11 

•  1 1 

24 

•  0 

0 

1 

0 

KETTLEMAN   CITY   1  SSW 

AM 

73.0 

46  •  5 

59.8 

81 

17 

36 

25 

155 

.00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  STA 

7j+  ,^ 

48  .  9 

61,7 

83 

1  7  + 

41 

28 

103 

T 

T 

26 

.0 

0 

0 

0 

LE  GRAND 

73  •  5M 

40  a  6M 

5  7  •  1 M 

3,7 

85 

1  7 

34 

1  5 

239 

Q 

Q 

Q 

Q 

.20 

1,77 

.10 

23 

.  0 

0 

1 

0 

LEMON  COVE 

7^*  •  3 

44.  6 

59.5 

3,9 

63 

17 

40 

1 4 

169 

,32 

1,87 

.32 

24 

.  0 

0 

1 

0 

LINDSAY 

72 

40  •  7 

56,6 

2,3 

82 

1  7 

37 

29 

250 

Q 

Q 

0 

,27 

1  ,68 

.11 

23 

,  0 

0 

1 

0 

LODI 

71.1 

41.7 

56,  4 

3,8 

77 

20+ 

3  5 

1 1 

258 

Q 

Q 

Q 

- 

,38 

2.14 

.25 

23 

•  0 

0 

1 

0 

LOS  BAN05 

42  .  8 

5  8,4 

3,8 

82 

1  7  + 

37 

11  + 

196 

J: 

,10 

1.27 

•  04 

26+ 

•  0 

0 

0 

0 

MADERA 

AM 

7^  'a 

4.  2 

8  3 

16  + 

36 

1 1 

193 

Q 

0 

.01 

1.82 

.01 

24 

.  0 

0 

0 

0 

MANDEVILLE  ISLAND 

60*3 
* 

44' 9 
• 

57*1 

f  A 

237 

0 

0 

0 

0 

.16 

23 

.  0 

0 

1 

0 

MAR  ICOPA 

ft  7 

3n 

66 

0 

.  00 

.91 

a  00 

.  0 

0 

0 

0 

MERCED  FIRE  STA  2 

72  9M 

57  IM 

3*9 

8 1 

17  + 

3  3 

2  5 

238 

0 

Q 

0 

0 

.  30 

1.54 

•  1 5 

23 

•  0 

0 

1 

0 

MIDDLEWATER 

73,3 

44  9 

59,1 

4,0 

J  7 

^ft 

26 

1 78 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MODESTO  , 

73.8 

fin 

17* 

180 

0 

0 

0 

0 

• 

1.60 

*n 

0 

0 

NEWMAN   2  NW 

,  '  _ 

56*4 

n' 7 

82 

7Q 

260 

0 

Q 

0 

Q 

1.51 

.05 

Z. 

26 

*n 

0 

0 

NORTH   FORK  RS 

AM 

65.8m 

*  _ 

51  2M 

75 

: 

77 

7i 

421 

0 

2 

Q 

*24 

5.19 

'i  ^ 

*n 

r 
0 

^ 

0 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

AM 

1? 

71 

7^ 

289 

Q 

0 

Q 

* 

.  40 

1,67 

.22 

24 

•  0 

0 

2 

0 

ORANGE  COVE 

AM 

77*7 

ZiO  *  7 

8 1 

1  ft 

256 

Q 

0 

Q 

Q 

.09 

2,11 

.09 

24 

•  0 

0 

0 

0 

PANOCHE  JUNCTION 

76*7M 

45*3M 

ft!  *  OM 

fl^ 

+ 

38 

77 

134 

0 

0 

Q 

.  00 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

PORTERVILLE 

AM 

75  '4 

e;Q  0 

4,  9 

1 8 

41 

2  8 

154 

0 

0 

0 

0 

.13 

1.86 

,08 

27 

.  0 

0 

0 

0 

POSEY  3  E 

5  7.4 

• 

\\ 

623 

0 

0 

18 

0 

.  76 

,60 

24 

2.0 

1 

SALT  SPRINGS  PH 

Ai  n 

7i 

31 

3 1 

77 
27 

352 

0 

0 

3 

0 

1.92 

.84 

23 

3,0 

3 

23 

4 

l\ 

SONORA 

AM 

68*6 

40  5 

54  6 

4.  2 

78 

1  7 

35 

25  + 

315 

0 

0 

0 

0 

1  ,46 

3.77 

.72 

24 

•  0 

0 

5 

1 

SO   ENTRANCE   YOSEMITE  NP 

56.2 

29.6 

43,9 

67 

16 

19 

24 

649 

0 

0 

26 

0 

,93 

.38 

25 

4.0 

10 

1 

3 

0 

STOCKTON   FAA  AP 

71  .4 

43.7 

57,6 

79 

17  + 

39 

24 

223 

0 

0 

0 

0 

,30 

.17 

23 

•  0 

0 

2 

0 

STOCKTON  FIRE  STA  4 

AM 

70.4 

42.8 

56.6 

3.6 

78 

18 

34 

11 

253 

.32 

1  .94 

,16 

24 

•  0 

0 

1 

0 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

73.8 

42.2 

56,0 

80 

12 

37 

25 

211 

^ 

Q 

.19 

.09 

30 

,0 

0 

0 

0 

TEHACHAPI 

61.5 

35.4 

48,5 

72 

12 

22 

2 

506 

Q 

.02 

,02 

24 

T 

0 

0 

0 

TEJON  RANCHO 

72.5 

46.9 

59,7 

4,  2 

83 

20 

42 

30  + 

165 

.15 

- 

1.92 

.15 

24 

,  0 

0 

1 

0 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

41.7 

57,2 

3,6 

80 

21  + 

35 

25 

235 

Q 

Q 

0 

,22 

3,25 

•  20 

24 

•  0 

0 

1 

0 

TIGER  CREEK  PH 

67*5 

37.5 

*  ^ 

4,5 

78 

34 

380 

0 

0 

0 

0 

2.31 

4.  76 

•  69 

2  3 

•  0 

0 

4 

2 

TRACY  CARBONA 

AM 

71*5 

79 

1  8 

38 

29 

205 

0 

0 

0 

•  09 

•  09 

30 

•  0 

0 

0 

0 

TRACY   PUMPING  PLANT 

71.5 

44*0 

1  5 

In 

1 6 

218 

0 

Q 

Q 

0 

,11 

•  07 

30 

•9 

0 

0 

0  ■ 

VISALIA 

AM 

74.9 

44  .  6 

59*8 

3 

64 

1  53 

1  •  39 

,28 

24 

,  0 

0 

1 

0 

WASCO 

AM 

74.3 

45.8 

60  '  1 

81 

18  + 

7R* 

146 

Q 

0 

Q 

'nn 

1,15 

.00 

,  0 

0 

0 

0 

YOSEMITE  NP 

64.8 

33.7 

49  •  3 

4  3 

7  3 

2  0 

7f, 

^4 

480 

0 

0 

1  0 

Q 

.95 

4,23 

,40 

2  3 

T 

T 

23  + 

3 

0 

DIVISION 

55.0 

4.5 

.44 

- 

2.  78 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 

ALPINE   I  W 

75.5 

_  - 

7 

17* 

109 

Q 

0 

0 

0 

,03 

.0  3 

23 

,  0 

0 

0 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

AM 

* 

Sq  0 
^* 

8  1 

A^7 

183 

Q 

0 

Q 

0 

•  0 1 

1.86 

•  01 

24 

,  0 

0 

0 

0 

BARRETT  DAM 

AM 

74  'e 

2,6 

: 

^7 

260 

3.01 

T 

23 

,  0 

0 

0 

0 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

AM 

70  .8 

*Q 

56  4 

ft  7 

1  ft 

^ 

260 

Q 

Q 

2 

.00 

3.50 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

BIG   BEAR  LAKE  DAM 

77*7 

64 

2  3 

24 

759 

T 

6.17 

T 

24 

•  5 

0 

0 

BONI TA 

7^*7 

47  .  1 

.  z, 

61,2 

5.3 

89 

20+ 

40 

6 

120 

.00 

1  .86 

.00 

•  0 

0 

0 

0  ■ 

BURBANK   WB  AP 

R 

76  3 

5,9 

8  7 

1 2 

44 

8  + 

84 

0 

.00 

2.25 

.00 

.0 

0 

0 

0 

CACHUMA  DAM 

AM 

75.8 

i7  *fi 

85 

12  + 

36 

2  8 

1  72 

2 

,  00 

,00 

.  0 

0 

0 

0 

CAMPO 

7Q*^ 

5  2,6 

8  1 

1 0 

25 

25 

376 

0 

T 

T 

30 

,  0 

0 

0 

0 

CANOGA   PARK   PIERCE  COL 

68 

12 

35 

6 

113 

0 

•  00 

•  00 

,  0 

0 

0 

0 

CHULA  VISTA 

AM 

69  *0M 

65 

1 2 

44 

6 

179 

,  00 

1.63 

•  00 

,  0 

0 

0 

0 

CORONA 

78  •  1 

5.6 

89 

1 2 

37 

6 

129 

.00 

2.04 

.00 

,  0 

0 

0 

0 

CULVER  CITY 

62  •  1 M 

88 

1 1 

47 

26  + 

105 

,00 

.00 

,  0 

0 

0 

0 

CUYAMA 

AM 

* 

52. 4M 

80 

18  + 

29 

1  6 

372 

0 

0 

7 

0 

T 

T 

24 

.  0 

0 

0 

0 

CUYAMACA 

AM 

34.2 

48  .  0 

71 

1 1 

29 

26  + 

522 

0 

0 

10 

0 

,  2  1 

6.59 

,21 

24 

.0 

0 

1 

0, 

EL  CAJON  2  E 

60,  6 

5,1 

89 

1  2 

34 

12  + 

134 

0 

0 

0 

0 

T 

2.22 

T 

24  + 

.0 

0 

0 

0 

EL   CAPITAN  DAM 

AM 

78  3 

47*  8 

6  3,1 

89 

1  3 

40 

18 

72 

0 

0 

0 

0 

•  04 

•  04 

24 

.0 

0 

0 

0 

ELSINORE 

77.9 

40.6 

59.3 

4,0 

86 

31  + 

34 

25 

167 

0 

0 

0 

0 

.00 

1.98 

.00 

.0 

0 

0 

C  ' 

ESCONDIDO 

76.1 

42.9 

59,5 

3.9 

87 

20 

36 

6 

167 

0 

0 

0 

0 

•  00 

: 

2.67 

.00 

•  0 

0 

0 

0  1 

FONTANA  KAISER 

77.6 

51.0 

64.  3 

89 

31 

38 

7 

69 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

14 

.0 

0 

0 

HENSHAW  DAM 

AM 

70.5 

35*3 

52.9 

79 

3 

30 

6 

369 

0 

0 

7 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

si: 

IDYLLWILD  RS 

M 

M 

M 

72 

11  + 

0 

0 

0 

,00 

•  00 

.0 

0 

0 

0,' 

JULIAN  WYNOLA 

66.6 

36.8 

51,7 

61 

12 

27 

29  + 

407 

0 

0 

6 

0 

,26 

.24 

24 

,0 

0 

1 

0; 

LAGUNA  BEACH 

74.0m 

39. 3M 

56, 7M 

0,4 

84 

14  + 

36 

6 

250 

0 

0 

0 

0 

.01 

1.97 

.01 

31 

•  0 

0 

0 

0|' 

LA  MESA 

74.8 

49.6 

62.2 

87 

20  + 

44 

26  + 

95 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

•  0 

0 

0 

0  1 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT 

71.7 

41  .6 

56,7 

82 

11 

34 

9 

250 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

23 

.0 

0 

0 

0  1 

LONG  BEACH 

72.0 

51.6 

61,8 

3.8 

90 

12 

47 

29  + 

119 

1 

0 

0 

0 

T 

1,95 

T 

23 

.0 

0 

0 

0  1 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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Continued  ,    march  1959 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


ACTON  E5C0NDI00  FC261BE 
AOTN  RS 
ALAMO   1  N 
AUDERPOl NT 

ALISO  CN  OAT  MT  FC<»46 

ALPINE   1  W 
ALTAOENA 
ALTURAS  RS 
ANGIOLA 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

ANTIOCH   1  E 
ANTIOCH  PUMP  PLT  3 
AN2a 

ARROYO  SECO  RS  FC  508  C 
ASH  MTN 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  1 

AUBERRV 

AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PtER 
AVENAL  9  SSE 

AZUSA  CITY  PARH  FC  143 
BACKUS  RANCH 
BAKER  9  NNW 
8AKERSFIELD  WB  AP 
BARNESON  PARK 

BARRETT  0AM 

BARSTOW 

BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEAUMONT    1  E 

BEL   AIR  FC  10 
BEN  LOMOND 
BERKELEY 
BERRVESSA  LAKE 
BIG  BAR  RS 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

BIG  CREEK  PM  1 

81G  DALTON  0AM  FC  223  BE 

BIG  PINES  PARK   FC  83 

eiG  SUR  STATE  PARK 

BIG  TUJUNGA  DAM   FC  Ub  DE 
BISHOP  W8  AP 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLACK  MOUNTAIN  2  WSW 
BLUE  CANYON  W6  AP  //R 

BLUE  LAKE  REOwOOO  Cfl 
BLYTHE 

BLYTHE  FAA  AP 
BOCA 
BONl TA 

BORREGO  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRGS   3  NNE 
BOULEVARD 
BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 

BRADFORD  RANCH 
BRADLEY 
6RAWLEY   2  SW 
6REA  BERRY  IMPERIAL 
BREA  CITY 

BREA  DAM 
BRIDGEPORT 
8RIDGEVILLE  A  NNW 
BROOKS  FARNHAM  RCH 
BRUSH  CREEK  RS 

BOLLARDS  BAR  PH 
BUR8ANK   FIRE  OEP  FC  226B 
BURBANK  we  AP 
BURL IN6AME 
BURNET 

BURTON  RANCH 
8UTT0NWI LLOW 
CABAZON 
CACHUMA  DAM 
CALAVERAS  BIG  TREES 

CALEXICO  2  NE 
CAL I STOGA 
CALLAHAN  RS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP   SAN  LUIS  OBISPO 
CAMPTONVILLE  RS 
CAN8Y  RS 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CANT  IL 

CANYON  DAM 
CARMEL  VALLEY 
CATHAY  BULL  RUN  RCH 
CA2A0ER0 

CECILVILLE  SAWYER 

CEOARVILLE 
CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  RS 

CHATSWORTH  HEYNEMANN  RCH 
CHATSWORTH  FC   2W  0 

CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 

CHICO  EXP  STATION 
CHITTENDEN  PASS 
CHULA  VISTA 

CISCO  RS 
CLARKSBURG 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVERDALE  3  SSE 
COAL INGA 

COALINGA  14  NW 

COLBYS  FC53D 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

COLFAX 

COLGATE  PH 

COLUSA   1  SSW 
CONCORD  3  E 
CORCORAN    IRRIG  DIST 
CORDES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
COW  CREEK 


.00 
.00 
.00 
.00 


,00 
.00 
2,53 


10     11  12 


13     14  15 


16  I  17     18     19     20  21 


22     23  24 


.07  T 
.09  .07 
1,28  ,32 


,03  T 

.01      .02  .05 
.04 

,37     .80  .01 

T  .31 

,07  >10 


.04  T 
.09  .03 

.05      ,29  T 


,09     .73  .98 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


10  I  11  I  12     13  1  14  I  15      16  I  17  I  18     19  |  20  |  21     22  |  23  |  24    25  |  26  |  27     28  |  29  |  30  31 

.46      ,(.3  1,17 
.26     .36  1.70 
.01  .Ob 


.83  .3^ 
.02 


.96 


.05 


.19 
I  .  19 
.90  1.12 


T 


.  12 


l.OA  .03 


.04     .69  T 


,lh   1.10  1.83 


.02  .09 
1.23 


,07   1.65  .24 


.30 
,1S 

,13  .11 


.01  1.36 
1.04 


1  .24 
1.25 


.23      .02  1,30 


.01      .01  .49 
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DAILY  PRECIPITATION 


MARCH  1' 

CONTINUED  ,  .  


Totcil 

Day  of  month 

Station 

1   1   2  I  3 

 1 

1 

5  1  6 

7  1   8   1  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16 

17  j  18 

19  1  20 

23  1 

24 

25  1 

26  j  27 

28  j 

29  j  30 

HOLL I STER 
HOOP  A 
HOOPA  2  SE 
HOPLAND  LARGO  5TA 
HUNTINGTON  LAKE 

.21 

6.24 
1.75 
.53 

T 

T 

,07 
.03 

.40 
.42 
.06 

.01 
T 

.11 

.17 
.71 
.70 
.64 
,08 

1.67 
•  62 
.32 
.28 

.12 
T 

.03 

.98  ,23 
•  90  T 
.13 
.11 

,10 
.27 

.01 
,12  1,73 
T  2.30 
T  .49 

•  06 

tOYLLWILO  RS 

IMPERIAL 

INDEPENDENCE 

IHDIO  US  DATE  GARDEN 

.31 

T 

.07 
.00 

,09 

.07 

.22 

T 

I HYOKERN 

INYOKERN  ARMITA6E 
IOWA  HILL 
IRON  MTN 
JESS  VALLEY 

.00 
.00 
1.94 
,00 
.70 

.03 

•  02 

.02 

.05 

.25 

T 

.43 
,12 

.16 

.02 

.37 

T  .05 

.08 

•  76 
.05  .06 

JOICE  ISLAND 
JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 
KELLOGG 

.46 

.26 
.00 
2.66 

.05 

T 

,89 

.46 
•  24 
.29 

T 

.23 

.70  T 

T 

.25 
.12  ,61 

KENTFIELD 
KERLINGER 

KERN  RIVER    INTAKE  3 
KERN  RIVER  PH  1 

.75 

T 

.28 
.11 

.07 

,18 

.18 

T 

.28 
.11 

.12 
.98 

.05  .15 
.49 

T 

KERN  RIVER  PH  3 
KETTLEMAN  CITY   1  SSW 
KETTLEMAN  STA 
KING  CITY 

KLAHATH  fi 

.11 

T 

.03 
8.91 

,05 

.07 

.07  .59 

1.19 

.26 

T 

2.13 

.11 

.07 

1.53 

T 

.03 

•42  .05 

,65 

1.00  .75 

LA  CRESCENTA  FC  251 

LAFAYETTE   2  NNE 

LAGUNA  BEACH 

LA  HONDA 

LAKE  ARROWHEAD 

.00 

.*0l 
.82 
.02 

.07 

T 

.12 
.'t7 

.17 
.02 

•  13 

.08 
•  19 

LAKEPORT 
LAKESHORE 
LAKESIDE  2  ENE 
LAKE  SPAULDING 

.86 

4.39 
.03 
3.40 

.01 

.04 
.13 

T 

.13 
.02 

1.33 

T 

.01 
.42 
.67 

,03 
1.19 

.28 

•  01 
.25 

•  03 

•  39 

T 

.19 
•  11 

.52 

,20 
.01 

•  28 

•  39 

1.66 

1.43 

LANCASTER 
LAS  PLUMAS 
LEOEC 

LECHUZA  PT    STA  FC  352  B 

.00 
.00 
2.60 
.62 
.00 

.08 

.03 

.66 

.16 
.52 

.05 

.23 

.10 

1.17 

LE  GRAND 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

LIVE  OAK  CANYON  FC   230  C 
LIVERMORE 

.20 
.32 
.27 
.00 
.29 

,10 
.11 
.10 

.32 
.08 

.14 

T 

.06 
.08 
.02 

.04 

T 

•  03 

LL ANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 
LOCKWOOD  2  N 
LOCKWOOD  MESA 
LODI 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

.00 
.00 
.00 
.38 

T 

T 

T 

.25 
T 

T 

,06 

.07 

LONE  TREE  CANYON 
LONG  PEACH 
LONG  BEACH  FAA  AP 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WS  AP  R 

.01 

T 

.00 
.00 
.00 

T 
T 

.01 

T 

LOS  ANGELES  WB  CITY  f 
LOS  BANCS 

LOS   BANCS  AR8URUA  RCH 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  SW 

.00 

ll3 
.36 
.97 

,02 

T 

.23 
.40 

.04 
.16 

.13 

,04 
.04 

T 

.13 
.29 

LUCERNE  VALLEY    1  WSW 
LYTLE  CREEK  PH 
LYTLE  CREEK  RS 
MADERA 

.00 
•  00 
.06 
.00 
.01 

.06 
.01 

T 

MANDEVILLE  ISLAND 
MANZANITA  LAKE  // 
MARCH  FIELD 
MARICOPA 

4.45 
.  27 

2.22 
.00 
.00 

T 

,07 

.05 

.30 
,09 

1,12 
,16 
,27 

.50 
.52 

.02 
.02 

.73  T 
.38 

,08 

.10  1.40 
.09 
.22  .57 

MA  R I  PC  S  A 
MARTINEZ    3  SSE 
MARTINEZ   FIRE  STA 
MARYSVILLE 
MATHER 

.S6 

.49 
.90 

1.29 

.02 

,11 
,09 
.08 
.22 
,60 

.21 
,25 
.31 
.09 

coe 

T 

.09  ,03 

.04 

.08 

.12  .01 
.42 

•  09 
.02 
.02 
.01  .43 
.19 

MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA  3  SE 
HENOOTA  DAM 
MERCED  FIRE  STA  2 

2.51 

.00 

T 

.30 

T 

.11 

,93 
T 

.15 

.09 
.16 

.24 
T 

.06 

T 

.02  l.lfl 
T 

.09 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS    INSPECTION  STA 
MIODLETOWN 
MIODLEWATER 
MILL  CREEK  2 

T 

2.23 
.00 
.03 

* 

T 

.73 
1.20 

.03 

,3C 

,01 

T 

.24 

1.05 
•  .48 

MIRANDA  SPENGLER  RCH 
MITCHELL  CAVERNS 
MODESTO 
MOJAVE 

1.97 
4.07 
.00 
.15 

T 

.01 

.01 

.10 

.41 

.05 
.26 

.42 
1.22 

.05 

.37 
,05 

T 

,58 

T 

.36 

.10  .06 
.02 

.05 

,05  .62 
.26  .95 

.06 

MONO  LAKE 
MONTEREY 
MONTICELLO  DAM 
MOORPARK    I  SSE 
MORONGO  VALLEY 

.16 

.34 
.00 
,00 

.16 
.19 
,15 

.02 

.oe 

.05 
.04 

,0< 
.01 

MOUNTAIN  PAS<; 

MOUNT   BALDY  FC  85F 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

T 

,00 
2,47 
.50 

T 

T 

.31 
.20 

.7' 
.1 

T 

.57 
.06 

.03  .5! 
.0! 

MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  RS 
MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 
MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 
MT  WILSON  FC   338B  // 

.37 
3.31 
1  .84 

.00 

T 

T 

T 

.02 

.If 

- 

.33 

.18 
.09 

T 

,25 

.10 
,05 

.02 
T 

.OS 
.13 

.66  .3* 

MUIR  HOODS 
NACIMIENTO  DAM 
NAPA 

NAPA  STATE  HOSPI TAL 
NEEDLES  FAA  AP 

1.84 

T 

.86 
1  .09 
,00 

,0* 

.27 

.11 
.17 

.1( 

.OC 
.P 

,24 

T  T 

.11 

.16 

.06  1.12 

.6G 
.63 

NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

.oc 

3,22 
.3C 

,03 

.55 
.10 

1  .02 
.IC 

,34 
.06 

1.20 
.04 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


9      10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


NEWBURY  PARK  h  SW 

^EWHALL   SOLEDAD  FC  32  C 

4EHMAN   2  NW 

<eHPORT  BEACH  HARBOR 

JICOLAUS 

lOfiTH  FORK  RS 
<ORTH  HOLLYWOOD 
JAKDALE  WOODWARD  DAH 
OAK  KNOLL  RS 

OAKLAND  we  AP 
3AKVILLE  1  WNW 
3CCIDENTAL 

3CEANS1DE  PENDLETON 
XOTILLO  WELLS 


3RINDA  BOWMAN 
'  JRLAND 
3RLEANS 

3R0VILLE  1  WSW 
DROVILLE  7  SE 

3R0V1LLE  BRIDGE 

DXNARD 

3ZENA 

'ACIFIC  HOUSE 
'ACOIMA  DAM  FC    33  AE 

'AlCINES  OHRWALL  RCH 
,  'ALMDALE 
'ALMDALE  FAA  AP 
3ALM  SPRINGS 
'ALO  ALTO  CITY  HALL 

'SLOMA 

=aLOMAR  MTN  OBSY 

^ALOS  VERDES  EST   FC  43 

'4 MO CHE 

^ANOCHE  JUNCTION 
'iOftDI SE 

^flPKER  RESERVOIR 
'IPKFIELO 
'aSAOENA 
'ASO  ROBLES 

=ASO  ROBLES  FAA  AP 
'ATT IWAY 
'AYNES  CREEK 
"ETALUMA  FIRE    STA  2 
PIEORA 

PINE  CANYON  PS  FC321E 
»INNACLES  NM 
PISMO  BEACH 
PIT   RIVER  PH  5 
PITTS  RANCH 

PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 
PLYMOUTH 
)='OINT  ARENA 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 
jPORTERVILLE 
PORT OLA 

POSEY  3  E 
POTTER  VALLEY  PH 
POVAY  VALLEY 
PRIEST  VALLEY 
QUINCY  RS 

AAMONA  SPAULDING 

^iRANCHITA 

|RANDSBURG 

RED  BLUFF  WB  AP 

REDDING  FIRE  STA  2 

|REDLANDS 

KEDHOOD  CITY 
'REPRESA 

RICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STA 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  E  S 
BOCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 
SACRAMENTO  WB  AP 

SACRAMENTO  W8  CITY 
SAGEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
SAINT  JOHN 
SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  2  E 
SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SALT  SPRINGS  PH 

SALYER  RS 

SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SAN  CLEMENTE  DAM 

SANDBERG  PTL   STA  FC130B 


//R 


SANDBERG  WB 
SAN  DIEGO  W0  AP 
SAN  DIMAS  FIRE  WDN  FC  95 
, SAN  FERNANDO 

S  F  RICHMOND  SUNSET  I 
,  SAN  FRANCISCO  WB  AP  I 
SAN  FRANCISCO  FOB  I 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DAM  FCA25BE 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 
SAN  GRE60RIO  3  SE 
SAN  JACINTO 

SAN  JOSE  I 
SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

■  SAN  MARCOS  RANCH 
SAN  MATEO 
SAN  PEDRO 


1.70 
2.01 
1.35 
2.42 


T  .7*. 
.12    1 .78 


.O'*  .06 
.10 


.13     .35  .20 


.8A 
.31  1.14 


.05  .05 
.01  .23 
.03  .04 


.02 
.07 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


9      10     11     12     13     14      15     16     17     18     19     20     21     22     23  24 


SAN  RAFAEL 
SANTA  ANA  FIRE  5TA 
SANTA  ANA  RIVER  PH  1 
SANTA  ANITA  FERN  FC  A32 
SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 
SANTA  FE  DAM 

SANTA  MARGARITA   2  SW 
SANTA  MARGARITA  BOOSTER 
SANTA  MARIA 
SANTA  MARIA  WB  AP 
SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SANTA  ROSA 

SANT lAGO  0AM 

SAUGUS  POWER  PLANT  1 

SAWYERS  BAR  RS 
SCOT lA 

SEARSVlLLE  LAKE 
SEPULVEDA  DAM 
SHASTA  DAM 

SHINGLE 

SHINGLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 
SIERRAVlLLE  PS 
SIGNAL  HILL  FC  fclS 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 
SLOUGHHOUSe  6  SE 
SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  LAB  CEN  SIERRA  //R 
SOLEDAD 

SOMIS  3  NE 
SOMIS  3  NW 
SONOMA 
SONORA 
SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SPAORA  PAC   FC    356  C 
SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
SPRINGVILLE  7  ENE 
SQUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL    INN  1 

SQUIRREL    INN  2 
STOCKTON  FAA  AP 
STOCKTON  FIRE   STA  *. 
STOCKTON  HOWRY  BRIDGE 
STONYFORD  RS 

STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
SUNLAND 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 

SUSANVILLE  AP 
SUTTER  HILL  RS 
TABLE  MOUNTAIN 
TAHOE 
TEHACHAP I 

TEJON  RANCHO 
THERMAL   FAA  AP 
THOUSAND  OAKS 
THREE  RIV  EDISON  PH  2 
T IGER  CREEK  PH 

TOPANGA  RS  FC  6 
TORRANCE 
TRACY  CAR60NA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TRONA 

TRUCKEE  RS 

TULELAKE  / 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN    IRVINE  RANCH 

TWENTYNINE  PALMS 

TWIN  LAKES 

URIAH 

UK  I  AH  I*  W 

UNION  OIL   STEARNS  ABS 

UCLA 
UPLAND 

UPPER  LAKE  7  W 
UPPER  LAKE  RS 
UPPER  MATTOLE 

UPR    SAN  LEANORO  FILTERS 
VACAVI LLE 
VALLEY  CENTER 
VALYERMO  RS 
VAN  NUYS  CI TY  WHSE   FC  15 

VENTURA 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
VINCENT  FIRE  STA  FC  120 
VINTON 
VI  SALl A 

VISTA 

VOLCANOVl LLE 
VOLLMERS 
VOLT A  PH 
WALLACE 

WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK 
WALNUT  CREEK 
WALNUT  GROVE 
WALNUT   PATROL   STA  FC1028 

WARNER  SPRINGS 
WASCO 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
WFAVERVILLE  RS 
WEED    1  S 

WESTHAVEN 

WEST  POINT    3  SW 

WHEELER 

WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

WHITE  ROCK 
WHITTIEH  FC    106  C 
WILL  lAMS 


.00 
,00 
1  .60 


ESE 


.2*5 
.77 


.13 
.09 


.10 
.02 

2. 96 


.02 
.05  1.99 
.37 


11  pNTINUED 


DAILY  PRECIPITATION 


1  Station 

Tota; 

Day  of  month 

1    1   2  1  3 

4   1   5   1  6 

7   1   8   1  9 

10  1  U  1  12 

13     14  15 

1  1 

16  1  17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30  ,  31 

Billows 

ivOFFORO  HEIGHTS 
VOODFORDS 
VOODLAND   1  WNW 

WRIGHTS 
|fORBA  LINDA 
rOSEMlTE  HP 
/REK  A 

•  oe 

.23 
.07 
.35 
.36 

.65 
.00 
.95 
.82 

.05  T 

.OA  ,03 

.03  T 
T  .07 
.22 

T          ,0*.  .03 

.27  .11 

T          .£.0  .05 
T          ,09  ,1*. 

T 

.06 

,04 

,25 
.  1  *. 

.01  T 

.12 

.13 

.25  T 

.23 

.25 

I          .02      .36  . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Depth  In  Soil 


Day  of  month 


17  I  18     19     20     21     22  23 


30  31 

 1  


1  Inches  (a) 


STATION  1 
Inches  (b) 


STATION  2 
Inches  (c) 


,5  Inches  (e) 
.5  Inches 
9  Inches 
15  Inches 
21  Inches 
30  Inches 
66  Inches 
02  Inches 
38  Inches 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


DAVIS  AGRICULTURAL  COLLEGE 


711  681  731  741  73|  701  71i  731  741  75]  73i  751  68;  62 
56|    58     57     59|    57]    58     57    60     58|    581    56     58l    56  55 


RIVERSIDE  CITRUS  EXPERIMENT  STATION 


62  68 
53 


67  67 
64    65    66  66 


68  69  69|  69 
67    67  68 


59  59 
S8 


69  70 
67    67    68  69 


64|   64|   66|  66| 


I  64|  64 
1    54 1    55 1 


541   55!  581 


651  661  671  67:  681  661  75 
-   I    54 1   56 1   57 1   58 1   56 1    56 1 

SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 
3:29P 


761  64 
42  I  42 


1:53P 
55  - 
54  - 


69.7 
56  .  0 


67.1 
65.6 


57.1 
56.4 


65.5 
54.4 


:44P 
60 


51.2 
51.8 
53.0 
54.0 
56.0 


;a)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  ADOLPH  FRESE  SOIL  THERMOGRAPH. 
»  RAMONA  SANDY  LOAM  —  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  THE  SUN.     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 
:)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL. 

MARCH  30  TO  8:00  A.M.   APRIL  1    (48  HOURS).     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 
;d)  SALINAS  SILTY  CLAY  LOAM,  BARE  GROUND  EXPOSED  TO  SUN.     DATA  FROM  TAYLOR  RECORDING  THERMOGRAPH. 
:e)  SANDY  LOAM  —  UNDER  GRASS.     DATA  FROM  THERMISTORS  WITH  COLMAN  SOIL  MOISTURE  INSTRUMENT. 


IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  8:00  .l.M. 
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DAILY  TEMPERATURES 


station 

Day 

Of  Month 

1  Average  | 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  I 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ADIN  RS 

MAX 

65 

60 

57 

64 

60 

57 

59 

56 

52 

68 

65 

51 

53 

70 

64 

57 

55 

66 

62 

43 

48 

48 

50 

55 

53 

49 

64 

ST. 

S 

M  I  N 

28 

21 

25 

26 

22 

25 

i2 

22 

23 

26 

22 

15 

27 

33 

26 

26 

25 

25 

27 

26 

24 

28 

19 

31 

27 

32 

25. 

ALDERPOINT 

MAX 

71 

68 

68 

67 

72 

70 

66 

70 

67 

63 

63 

70 

70 

74 

73 

72 

76 

66 

64 

67 

74 

64 

52 

53 

62 

57 

58 

65 

63 

58 

62 

66. 

0 

MIN 

50 

49 

39 

38 

38 

41 

39 

36 

42 

35 

35 

37 

39 

32 

31 

38 

42 

39 

42 

37 

48 

41 

43 

41 

42 

43 

36 

37 

39 

44 

42 

ALPINE 

MAX 

79 

78 

77 

78 

77 

72 

70 

80 

78 

79 

82 

84 

75 

70 

79 

80 

81 

79 

73 

84 

62 

69 

65 

61 

70 

72 

69 

74 

73 

69 

82 

75. 

9 

MIN 

52 

52 

53 

51 

50 

45 

41 

47 

50 

50 

55 

49 

50 

53 

48 

44 

52 

43 

43 

51 

53 

44 

47 

48 

40 

42 

50 

44 

42 

45 

48 

47. 

3 

ALTURAS  RS 

MAX 

65 

65 

67 

59 

60 

64 

68 

59 

55 

55 

54 

69 

66 

63 

61 

68 

72 

65 

54 

57 

66 

59 

48 

44 

53 

55 

53 

49 

52 

54 

52 

59. 

1 

MIN 

21 

20 

18 

15 

17 

16 

18 

18 

15 

19 

13 

19 

34 

32 

35 

35 

30 

24 

29 

14 

30 

34 

22 

30 

15 

25 

17 

26 

24 

29 

30 

23. 

ANGWIN   PAC  UNION  COL 

MAX 

72 

71 

70 

70 

73 

67 

69 

71 

68 

61 

70 

72 

61 

66 

69 

71 

66 

65 

65 

73 

57 

52 

48 

58 

54 

56 

59 

57 

55 

SB 

70 

64. 

3 

MIN 

47 

50 

51 

53 

52 

44 

45 

45 

41 

46 

51 

46 

35 

38 

47 

54 

46 

37 

35 

43 

36 

36 

38 

32 

37 

35 

35 

37 

31 

41 

40 

ANTIOCH  1  E 

MAX 

73 

74 

75 

75 

73 

69 

75 

74 

72 

71 

73 

75 

67 

69 

76 

75 

75 

69 

72 

76 

66 

63 

60 

65 

66 

65 

68 

65 

63 

67 

76 

70. 

4 

MIN 

42 

43 

47 

55 

43 

41 

40 

38 

39 

36 

43 

36 

51 

43 

54 

37 

46 

46 

50 

38 

45 

42 

47 

45 

45 

45 

39 

46 

45 

47 

47 

ANTIOCH   PUMP   PLT  3 

MAX 

71 

75 

75 

76 

76 

75 

72 

75 

75 

75 

74 

75 

75 

71 

71 

76 

78 

77 

71 

72 

77 

69 

62 

59 

66 

68 

66 

66 

62 

63 

6T 

71. 

« 

MIN 

41 

41 

48 

50 

44 

40 

39 

36 

40 

36 

41 

36 

45 

43 

50 

35 

46 

40 

49 

38 

40 

38 

45 

43 

39 

46 

36 

43 

40 

44 

44 

ASH  MTN 

MAX 

77 

74 

75 

71 

71 

75 

73 

72 

73 

70 

69 

75 

78 

72 

65 

70 

79 

79 

70 

70 

79 

79 

67 

67 

66 

65 

65 

59 

65 

67 

65 

71. 

0 

MIN 

47 

47 

48 

50 

54 

49 

48 

46 

47 

44 

44 

47 

48 

41 

42 

46 

51 

45 

44 

45 

50 

43 

44 

38 

38 

36 

36 

41 

42 

43 

44 

44, 

AU8ERRT 

MAX 

70 

71 

69 

69 

72 

71 

72 

72 

72 

72 

74 

76 

74 

74 

75 

74 

76 

76 

74 

74 

74 

63 

58 

55 

63 

64 

64 

66 

65 

66 

68 

69. 

6 

MIN 

41 

42 

43 

43 

40 

39 

36 

37 

40 

40 

42 

43 

39 

40 

42 

42 

43 

42 

42 

42 

43 

36 

42 

32 

34 

34 

38 

40 

41 

43 

43 

AUBURN 

MAX 

72 

74 

72 

79 

75 

74 

72 

72 

73 

73 

71 

75 

75 

66 

70 

77 

76 

74 

67 

69 

76 

64 

55 

5* 

62 

63 

63 

64 

62 

61 

61 

69, 

1 

45 

46 

46 

42 

43 

46 

47 

44 

46 

43 

44 

45 

46 

40 

40 

44 

46 

41 

41 

44 

46 

45 

45 

40 

40 

41 

38 

39 

41 

43 

43 

43, 

2 

AVALON   PLEASURE  PIER 

MAX 

64 

65 

62 

64 

67 

75 

64 

65 

64 

63 

65 

75 

79 

66 

65 

78 

81 

68 

64 

65 

70 

66 

64 

67 

68 

65 

66 

69 

64 

65 

66 

67. 

4 

47 

48 

50 

50 

47 

50 

51 

49 

50 

50 

51 

52 

53 

51 

54 

54 

50 

53 

50 

52 

51 

49 

50 

49 

52 

49 

48 

50 

50 

52 

53 

50. 

5 

AVENAL   9  SSE 

MAX 

76 

73 

74 

72 

69 

76 

75 

72 

73 

70 

79 

81 

75 

71 

70 

70 

81 

63 

71 

73 

81 

82 

68 

67 

62 

71 

60 

69 

72 

69 

73 

72. 

8 

42 

43 

43 

46 

38 

38 

40 

35 

35 

41 

39 

42 

36 

35 

36 

46 

45 

36 

37 

42 

44 

43 

33 

33 

49 

32 

33 

40 

48 

44 

39. 

8 

BACKUS  RANCH 

MAX 

76 

77 

77 

68 

70 

73 

75 

75 

71 

70 

70 

76 

72 

67 

70 

74 

78 

73 

72 

74 

73 

70 

63 

52 

69 

70 

62 

74 

77 

69 

79 

71. 

5 

MIN 

39 

41 

43 

35 

31 

48 

36 

38 

36 

52 

39 

32 

40 

49 

36 

32 

44 

46 

52 

38 

43 

48 

41 

39 

43 

49 

45 

43 

49 

45 

50 

BAKER   9  NNW 

MAX 

76 

78 

82 

84 

71 

71 

75 

78 

78 

81 

80 

73 

80 

84 

75 

74 

77 

83 

65 

81 

77 

80 

60 

73 

73 

75 

78 

78 

81 

61 

80 

78. 

1 

MIN 

45 

48 

49 

53 

45 

44 

46 

47 

49 

49 

54 

43 

47 

51 

53 

46 

47 

54 

53 

59 

47 

48 

55 

47 

53 

46 

52 

47 

50 

58 

51 

BAKERSFIELD  WB  AP 

MAX 

75 

76 

73 

73 

80 

75 

74 

76 

74 

70 

80 

80 

75 

67 

72 

81 

62 

70 

71 

79 

82 

68 

68 

62 

70 

67 

66 

69 

69 

73 

73 

73. 

2 

MIN 

49 

51 

51 

47 

46 

48 

50 

50 

48 

47 

46 

48 

49 

47 

44 

47 

55 

47 

47 

49 

50 

47 

47 

45 

47 

46 

46 

44 

46 

45 

47 

47. 

BARRETT  DAM 

MAX 

79 

80 

79 

80 

77 

74 

74 

73 

79 

78 

82 

72 

85 

76 

70 

75 

78 

80 

76 

76 

75 

80 

72 

65 

60 

69 

71 

66 

74 

74 

68 

74. 

8 

36 

41 

39 

40 

41 

32 

33 

37 

37 

40 

42 

34 

36 

39 

39 

37 

38 

34 

36 

39 

40 

36 

42 

47 

34 

35 

40 

37 

35 

37 

44 

BARSTOW 

MAX 

77 

79 

80 

74 

69 

72 

76 

78 

78 

77 

69 

79 

79 

74 

75 

74 

80 

80 

80 

73 

78 

74 

66 

65 

71 

74 

74 

76 

80 

71 

82 

75. 

4 

MIN 

44 

45 

47 

35 

35 

37 

41 

43 

42 

37 

37 

45 

46 

38 

41 

41 

49 

49 

40 

47 

43 

46 

39 

36 

41 

43 

40 

47 

50 

45 

BEAUMONT    PUMPING  PLANT 

MAX 

74 

74 

78 

78 

69 

65 

71 

69 

75 

74 

78 

79 

77 

72 

67 

69 

74 

82 

71 

70 

74 

73 

63 

68 

59 

67 

66 

67 

69 

66 

56 

70. 

a 

45 

44 

46 

43 

44 

39 

40 

42 

45 

43 

44 

45 

44 

44 

45 

43 

47 

41 

38 

45 

52 

39 

39 

41 

32 

32 

39 

39 

36 

42 

40 

41 . 

9 

BEAUMONT   1  E 

MAX 

77 

78 

80 

67 

64 

72 

72 

75 

75 

80 

68 

76 

73 

70 

68 

73 

78 

72 

70 

72 

71 

65 

62 

61 

70 

68 

65 

71 

72 

60 

80 

71. 

1 

40 

39 

42 

44 

44 

35 

39 

35 

38 

39 

46 

49 

40 

46 

39 

40 

39 

36 

36 

37 

37 

37 

43 

42 

29 

35 

43 

35 

36 

42 

43 

BEN  LOMONO 

MAX 

75 

78 

75 

77 

72 

69 

73 

77 

76 

70 

76 

80 

64 

69 

72 

77 

75 

77 

74 

77 

70 

59 

56 

65 

60 

62 

63 

70 

75 

70 

68 

71. 

39 

39 

40 

39 

37 

37 

40 

36 

36 

36 

35 

37 

33 

34 

35 

36 

42 

36 

35 

34 

35 

37 

46 

40 

36 

34 

35 

36 

37 

38 

37 

37. 

J 

BERKELEY 

MAX 

72 

67 

79 

78 

73 

65 

73 

69 

71 

73 

74 

70 

63 

65 

76 

75 

63 

66 

68 

70 

62 

62 

60 

62 

58 

62 

63 

57 

59 

63 

71 

67. 

4 

50 

49 

49 

61 

52 

51 

48 

48 

48 

45 

50 

51 

47 

55 

50 

54 

53 

50 

48 

47 

46 

45 

50 

46 

46 

47 

46 

43 

47 

47 

47 

48 . 

9 

BERRYESSA  LAKE 

MAX 

71 

72 

72 

74 

75 

75 

76 

75 

74 

71 

68 

73 

74 

75 

76 

72 

72 

70 

70 

71 

75 

65 

56 

55 

62 

62 

62 

65 

62 

61 

63 

69. 

2 

44 

44 

44 

42 

42 

42 

42 

41 

40 

45 

45 

42 

40 

40 

39 

47 

48 

43 

42 

41 

43 

45 

47 

39 

41 

41 

36 

44 

40 

47 

42 

BIG  BAR  RS 

MAX 

71 

72 

72 

71 

73 

72 

72 

70 

63 

67 

75 

69 

56 

65 

76 

79 

65 

61 

70 

79 

60 

46 

54 

62 

51 

56 

64 

60 

58 

57 

65. 

6 

36 

37 

37 

29 

32 

33 

29 

30 

29 

30 

34 

36 

29 

29 

32 

35 

33 

32 

31 

34 

36 

40 

38 

39 

39 

33 

39 

35 

38 

39 

BIG   BEAR   LAKE  DAM 

MAX 

58 

64 

54 

49 

47 

54 

52 

55 

57 

59 

51 

59 

57 

56 

49 

51 

53 

56 

57 

54 

49 

43 

47 

39 

49 

49 

50 

51 

59 

56 

57 

52. 

9 

26 

26 

28 

34 

26 

27 

24 

27 

25 

29 

29 

26 

29 

29 

24 

29 

29 

30 

34 

24 

26 

29 

29 

23 

28 

26 

28 

26 

27 

30 

32 

BIG  CREEK  PH  1 

MAX 

60 

63 

60 

58 

60 

58 

58 

60 

58 

56 

62 

64 

60 

54 

57 

64 

64 

60 

57 

64 

64 

55 

49 

40 

50 

4S 

47 

51 

52 

51 

58 

56. 

8 

44 

44 

44 

36 

41 

40 

41 

40 

41 

40 

40 

43 

42 

40 

34 

41 

46 

42 

40 

44 

44 

41 

33 

26 

32 

34 

34 

34 

37 

39 

39 

39 

BISHOP   WB  AP 

MAX 

70 

71 

69 

63 

68 

68 

68 

71 

73 

66 

70 

72 

73 

66 

66 

73 

69 

77 

69 

71 

70 

70 

65 

56 

66 

71 

68 

70 

72 

74 

79 

69. 

5 

29 

30 

31 

34 

28 

25 

27 

24 

28 

30 

29 

27 

33 

39 

35 

27 

34 

33 

39 

27 

32 

29 

36 

29 

26 

31 

32 

31 

35 

47 

41 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

50 

50 

50 

47 

49 

51 

46 

48 

50 

50 

52 

54 

53 

48 

50 

55 

56 

49 

52 

53 

52 

42 

37 

36 

47 

46 

46 

49 

48 

46 

59 

49. 

2 

31 

29 

31 

25 

27 

25 

28 

25 

29 

28 

26 

32 

34 

28 

20 

24 

33 

33 

26 

28 

32 

29 

24 

13 

14 

28 

30 

26 

29 

30 

31 

BLUE   CANYON   WB  AP 

MAX 

62 

62 

55 

55 

57 

58 

55 

53 

50 

54 

60 

54 

48 

58 

54 

61 

53 

52 

53 

62 

48 

39 

32 

44 

49 

44 

50 

47 

47 

37 

65 

52. 

2 

41 

44 

40 

38 

40 

38 

37 

40 

36 

35 

38 

42 

35 

35 

35 

42 

37 

35 

32 

40 

37 

30 

29 

28 

32 

31 

29 

35 

30 

29 

33 

BLYTHE 

MAX 

B3 

88 

89 

85 

72 

79 

80 

84 

87 

68 

83 

64 

89 

87 

76 

81 

85 

66 

89 

89 

82 

66 

61 

75 

80 

84 

84 

65 

67 

65 

66 

84. 

0 

43 

44 

46 

57 

44 

38 

38 

38 

41 

46 

51 

42 

39 

48 

48 

47 

44 

42 

42 

50 

49 

45 

49 

53 

52 

49 

57 

46 

49 

53 

52 

BLYTHE  FAA  AP 

MAX 

82 

87 

87 

70 

70 

78 

79 

83 

86 

87 

75 

83 

91 

80 

75 

80 

85 

89 

87 

79 

80 

66 

81 

74 

80 

62 

83 

88 

67 

66 

66 

82. 

3 

50 

51 

54 

5  7 

50 

44 

46 

49 

48 

51 

55 

47 

48 

53 

54 

56 

53 

50 

54 

61 

56 

50 

52 

58 

54 

49 

62 

57 

55 

59 

56 

BOCA 

MAX 

57 

60 

55 

53 

50 

59 

56 

51 

57 

55 

50 

61 

59 

54 

53 

51 

66 

59 

56 

55 

65 

56 

48 

39 

44 

51 

49 

56 

52 

52 

44 

54. 

0 

14 

18 

16 

13 

10 

16 

18 

13 

15 

16 

14 

19 

19 

17 

17 

16 

22 

21 

24 

15 

23 

25 

31 

24 

19 

23 

19 

24 

24 

32 

22 

BON  I TA 

MAX 

81 

72 

69 

84 

82 

71 

68 

77 

69 

76 

69 

87 

72 

69 

79 

60 

82 

70 

71 

69 

63 

69 

69 

67 

71 

72 

73 

71 

72 

66 

79 

75. 

2 

M I  N 

48 

48 

47 

51 

43 

40 

49 

50 

45 

44 

46 

43 

41 

57 

47 

45 

44 

46 

54 

47 

46 

50 

50 

51 

42 

41 

51 

44 

45 

53 

52 

47. 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

MAX 

83 

86 

88 

90 

75 

74 

79 

82 

85 

88 

89 

78 

84 

90 

86 

81 

62 

86 

86 

88 

81 

62 

84 

77 

71 

81 

81 

62 

85 

67 

85 

83. 

2 

46 

49 

52 

57 

39 

42 

43 

44 

47 

52 

49 

41 

46 

55 

45 

45 

44 

46 

56 

51 

45 

48 

55 

55 

44 

45 

48 

47 

50 

55 

47 

46. 

° 

BOWMAN  DAM 

MAX 

64 

65 

60 

60 

60 

59 

60 

58 

60 

55 

65 

65 

60 

55 

60 

65 

65 

55 

55 

65 

59 

45 

44 

50 

45 

54 

53 

49 

53 

50 

51 

56. 

9 

33 

35 

39 

36 

30 

31 

29 

29 

28 

29 

34 

30 

35 

29 

35 

35 

34 

30 

30 

33 

33 

29 

26 

25 

32 

35 

34 

26 

35 

31 

29 

31 . 

BRAWLEY   2  SW 

MAX 

83 

84 

87 

se 

75 

73 

79 

80 

85 

85 

90 

79 

83 

90 

86 

79 

81 

84 

88 

87 

82 

62 

85 

60 

73 

80 

82 

82 

84 

86 

87 

82. 

9 

MIN 

44 

47 

48 

59 

38 

37 

40 

42 

44 

49 

48 

41 

42 

52 

42 

45 

42 

42 

47 

47 

44 

43 

53 

56 

49 

45 

56 

49 

46 

50 

52 

46. 

4 

BRIDGEPORT 

MAX 

45 

45 

49 

46 

45 

49 

49 

49 

53 

49 

51 

59 

56 

50 

50 

62 

59 

59 

55 

62 

58 

51 

47 

38 

54 

54 

53 

55 

55 

54 

64 

52. 

4 

M  I  N 

5 

9 

1 1 

6 

5 

13 

!  5 

8 

12 

14 

11 

15 

28 

25 

17 

28 

26 

15 

25 

26 

26 

12 

15 

32 

16 

22 

27 

36 

17 

BROOKS   FARNHAM  RCH 

MAX 

73 

75 

73 

76 

74 

72 

72 

7« 

73 

72 

71 

77 

72 

7; 

72 

76 

73 

74 

71 

72 

73 

65 

57 

59 

66 

6: 

66 

6i 

6'; 

6! 

69 

70. 

3 

MIN 

39 

40 

44 

53 

38 

40 

39 

46 

39. 

7 

BURBANK   WB  AP 

MAX 

82 

82 

77 

83 

79 

70 

71 

82 

77 

82 

85 

87 

76 

72 

81 

83 

79 

72 

79 

84 

60 

67 

66 

69 

72 

70 

70 

72 

73 

66 

78 

76. 

3 

MIN 

51 

48 

53 

47 

47 

46 

44 

48 

52 

50 

50 

51 

51 

49 

56 

55 

46 

49 

51 

54 

53 

49 

49 

48 

47 

50 

45 

46 

49 

50 

49. 

3 

BURLINGAME 

MAX 

69 

67 

74 

75 

73 

67 

67 

65 

63 

67 

70 

67 

62 

60 

73 

75 

73 

61 

63 

65 

63 

63 

60 

58 

60 

56 

57 

63 

59 

61 

70 

65. 

4 

MIN 

46 

45 

50 

43 

43 

42 

41 

41 

42 

44 

48 

39 

42 

45 

52 

50 

47 

41 

44 

43 

50 

46 

42 

48 

40 

51 

46 

51 

43 

45. 

1 

reference  notes 

followlns  Station 

-  80  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MARCH  19S9 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BURNER 

MAX 

68 

67 

68 

60 

61 

67 

65 

62 

65 

61 

56 

69 

66 

57 

59 

63 

63 

63 

56 

61 

71 

56 

48 

47 

56 

53 

54 

59 

54 

55 

52 

60 

1 

MIN 

25 

24 

22 

1  8 

1  9 

21 

23 

15 

22 

19 

18 

26 

1  7 

21 

21 

26 

26 

1  8 

24 

26 

36 

2  3 

22 

28 

2  1 

3  5 

30 

36 

26 

23 

.5 

BUTIONWILLOW 

MAX 

75 

76 

76 

74 

73 

80 

76 

75 

77 

75 

72 

77 

82 

77 

70 

81 

72 

74 

78 

79 

71 

68 

64 

72 

66 

68 

71 

69 

75 

74 

1 

MIN 

^5 

44 

47 

46 

40 

43 

43 

45 

44 

39 

40 

40 

46 

45 

38 

40 

45 

43 

45 

43 

47 

39 

39 

50 

46 

48 

43 

6 

CACHUHA  DAM 

MAX 

82 

82 

80 

85 

80 

79 

71 

71 

80 

62 

84 

85 

83 

72 

78 

8  0 

77 

69 

82 

61 

75 

62 

65 

66 

73 

65 

74 

70 

70 

66 

75 

8 

MIN 

51 

41 

42 

44 

46 

40 

45 

42 

47 

45 

47 

4  1 

40 

42 

49 

4  1 

42 

37 

40 

42 

36 

42 

43 

44 

42 

8 

CALAVERAS   BIG  TREES 

MAX 

62 

66 

64 

68 

65 

62 

60 

64 

62 

62 

60 

64 

64 

56 

58 

66 

66 

64 

60 

59 

66 

58 

46 

38 

48 

56 

48 

53 

49 

54 

54 

56 

8 

MIN 

34 

32 

34 

34 

31 

30 

32 

28 

2  8 

28 

30 

30 

36 

32 

28 

30 

34 

34 

34 

26 

26 

30 

28 

30 

30 

34 

3  0 

31 

0 

CALLAHAN  RS 

MAX 

65 

66 

62 

64 

66 

64 

64 

64 

60 

58 

67 

65 

56 

58 

67 

72 

67 

52 

60 

70 

65 

54 

51 

57 

56 

53 

59 

57 

58 

55 

63 

61 

1 

MIN 

28 

28 

25 

22 

24 

24 

23 

22 

24 

20 

23 

27 

25 

35 

24 

24 

39 

26 

29 

30 

20 

30 

26 

6 

CAHPO 

MAX 

77 

76 

79 

68 

63 

73 

73 

73 

76 

81 

71 

75 

78 

69 

67 

69 

79 

75 

77 

70 

74 

69 

62 

56 

67 

69 

67 

71 

73 

66 

76 

71 

6 

MIN 

34 

37 

3  1 

38 

34 

27 

26 

34 

35 

34 

36 

37 

33 

39 

30 

28 

26 

33 

5 

CAMP  PARDEE 

MAX 

71 

72 

73 

74 

71 

73 

70 

70 

73 

72 

72 

74 

76 

67 

68 

76 

68 

70 

75 

62 

58 

58 

62 

66 

62 

63 

63 

60 

62 

68 

7 

MIN 

49 

46 

46 

44 

47 

47 

47 

48 

48 

51 

42 

42 

40 

42 

45 

43 

44 

7 

CANOSA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

85 

87 

84 

80 

80 

74 

73 

85 

84 

85 

62 

68 

84 

76 

79 

79 

81 

87 

62 

78 

66 

66 

78 

73 

74 

75 

75 

72 

86 

79 

6 

MIN 

45 

5  3 

40 

49 

55 

47 

40 

43 

43 

40 

45 

36 

39 

43 

46 

43 

5 

CANTIL 

MAX 

79 

81 

82 

72 

71 

76 

75 

78 

76 

74 

79 

79 

76 

76 

73 

79 

62 

78 

75 

77 

65 

56 

65 

72 

67 

77 

62 

74 

83 

75 

5 

MIN 

36 

37 

40 

41 

3 1 

36 

35 

36 

40 

45 

44 

.1 

CANYON  DAM 

MAX 

58 

60 

50 

56 

54 

56 

58 

57 

57 

53 

54 

59 

54 

54 

56 

52 

54 

61 

54 

43 

40 

46 

46 

47 

54 

53 

50 

50 

58 

53 

6 

MIN 

26 

27 

29 

26 

22 

25 

26 

22 

2  6 

26 

2  4 

27 

31 

27 

CARMEL  VALLEr 

MAX 

76 

72 

79 

78 

78 

68 

76 

76 

77 

74 

80 

79 

65 

70 

76 

65 

70 

80 

66 

63 

61 

60 

66 

62 

63 

65 

64 

61 

76 

71 

0 

MIN 

43 

46 

46 

42 

43 

39 

37 

41 

41 

35 

42 

45 

31 

40 

44 

46 

3  7 

37 

4  3 

39 

35 

46 

38 

43 

36 

41 

0 

CATHAY   BULL   RUN  RCH 

MAX 

74 

71 

71 

70 

70 

73 

70 

68 

71 

69 

67 

73 

76 

65 

63 

77 

68 

67 

75 

73 

58 

62 

57 

66 

56 

62 

63 

64 

63 

68 

1 

MIN 

42 

43 

45 

44 

45 

40 

44 

40 

40 

0 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

69 

69 

67 

70 

70 

69 

69 

65 

64 

65 

73 

58 

52 

61 

69 

61 

57 

63 

72 

56 

49 

47 

56 

51 

50 

59 

54 

50 

55 

63 

61 

6 

MIN 

30 

26 

30 

35 

29 

5 

CEDARVILLE 

MAX 

59 

60 

59 

53 

53 

62 

56 

54 

57 

58 

49 

60 

62 

45 

49 

68 

61 

48 

52 

62 

52 

50 

45 

50 

54 

50 

52 

52 

50 

49 

54 

4 

MIN 

30 

20 

26 

29 

34 

" 

36 

32 

30 

26 

" 

34 

30 

33 

" 

29 

* 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

79 

77 

80 

80 

74 

74 

76 

76 

74 

75 

77 

76 

70 

75 

79 

74 

73 

77 

65 

56 

57 

65 

55 

66 

69 

60 

62 

59 

80 

71 

4 

MIN 

39 

49 

40 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 

64 

64 

66 

66 

66 

63 

64 

64 

64 

65 

62 

67 

67 

60 

63 

66 

62 

62 

67 

57 

52 

40 

49 

51 

46 

54 

57 

56 

45 

60 

0 

MIN 

36 

36 

35 

37 

34 

33 

33 

31 

31 

30 

35 

35 

35 

31 

34 

34 

39 

3  3 

32 

34 

36 

34 

31 

2  3 

29 

37 

28 

3  1 

30 

33 

30 

32 

9 

CHESTER 

MAX 

60 

63 

58 

56 

60 

59 

57 

60 

59 

54 

60 

64 

56 

57 

59 

59 

58 

65 

65 

46 

40 

46 

49 

51 

56 

55 

53 

48 

65 

56 

9 

MIN 

2 1 

22 

22 

1 8 

20 

2 1 

1 7 

21 

22 

22 

2  8 

18 

23 

27 

26 

24 

20 

26 

30 

31 

27 

20 

29 

29 

29 

31 

32 

29 

24 

1 

CHICO  EXP  STA 

MAX 

73 

75 

75 

75 

71 

73 

73 

74 

72 

73 

75 

74 

73 

73 

76 

71 

70 

75 

72 

54 

57 

67 

66 

68 

69 

64 

64 

63 

77 

70 

7 

MIN 

43 

43 

42 

36 

37 

35 

38 

37 

35 

40 

37 

35 

41 

51 

3  3 

47 

46 

4 1 

41 

2 

CHULA  VISTA 

MAX 

69 

72 

64 

62 

75 

78 

64 

62 

70 

85 

75 

72 

64 

66 

75 

65 

62 

65 

67 

65 

64 

69 

0 

MIN 

45 

50 

5 1 

52 

44 

47 

47 

46 

49 

57 

45 

53 

47 

56 

49 

3 

CLARKSBURG 

MAX 

70 

72 

74 

74 

73 

71 

70 

72 

73 

72 

71 

72 

76 

70 

71 

75 

75 

72 

69 

70 

76 

66 

58 

57 

65 

65 

66 

67 

65 

62 

65 

69 

5 

MIN 

42 

51 

45 

39 

39 

42 

43 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

73 

71 

73 

75 

75 

74 

71 

72 

74 

66 

70 

72 

73 

59 

65 

73 

76 

70 

65 

70 

71 

64 

55 

52 

62 

49 

58 

62 

59 

58 

59 

66 

6 

MIN 

40 

45 

44 

44 

44 

42 

' 

39 

4 

CLOVEROALE  3  SSE 

MAX 

78 

80 

80 

78 

86 

79 

71 

78 

76 

72 

76 

60 

78 

64 

70 

79 

79 

72 

69 

76 

76 

62 

53 

56 

65 

55 

60 

66 

62 

62 

64 

71 

0 

MIN 

50 

40 

46 

46 

46 

46 

40 

44 

9 

COAL  I NGA 

MAX 

75 

74 

78 

74 

78 

73 

73 

76 

75 

74 

75 

80 

74 

72 

73 

81 

82 

74 

76 

80 

67 

66 

67 

65 

71 

65 

67 

70 

69 

69 

74 

73 

1 

MIN 

35 

38 

49 

37 

5C 

3  5 

37 

40 

40 

40 

40 

4 

COLFAX 

MAX 

73 

71 

76 

78 

74 

68 

72 

70 

70 

70 

72 

7C 

67 

72 

65 

66 

74 

71 

68 

56 

56 

60 

54 

61 

61 

56 

76 

68 

1 

MIN 

40 

41 

49 

39 

42 

40 

39 

42 

5 

COLUSA  1  SSW 

MAX 

74 

75 

75 

75 

73 

73 

73 

74 

73 

71 

76 

75 

70 

73 

76 

72 

71 

75 

65 

58 

62 

67 

61 

70 

71 

72 

61 

62 

73 

70 

9 

MIN 

46 

51 

43 

45 

4  3 

46 

35 

37 

45 

37 

42 

38 

47 

42 

43 

3 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

MAX 

74 

73 

75 

72 

72 

76 

75 

73 

75 

75 

71 

75 

80 

75 

70 

81 

72 

74 

77 

80 

68 

66 

63 

70 

65 

67 

70 

72 

70 

72 

8 

KIN 

45 

46 

42 

38 

49 

49 

40 

37 

42 

44 

45 

42 

9 

CORONA 

MAX 

81 

78 

78 

81 

80 

73 

72 

82 

80 

84 

82 

89 

60 

73 

79 

85 

75 

75 

86 

85 

74 

70 

70 

75 

75 

72 

75 

75 

69 

85 

78 

1 

MIN 

45 

43 

43 

50 

50 

42 

40 

42 

43 

41 

60 

43 

40 

43 

4 1 

40 

44 

48 

44 

COW  CREEK 

MAX 

84 

91 

92 

89 

81 

83 

82 

85 

86 

86 

85 

84 

86 

84 

83 

86 

84 

90 

86 

87 

86 

88 

86 

65 

64 

84 

85 

88 

87 

91 

93 

86 

2 

MIN 

54 

54 

58 

60 

63 

50 

5  3 

58 

53 

60 

63 

69 

71 

56 

55 

60 

63 

64 

68 

59 

3 

CRESCENT  CITY   1  N 

MAX 

59 

56 

57 

65 

60 

60 

59 

56 

56 

54 

61 

55 

52 

53 

59 

70 

67 

56 

55 

57 

56 

56 

52 

5; 

55 

55 

54 

55 

53 

56 

56 

57 

1 

MIN 

40 

42 

40 

40 

39 

36 

34 

41 

37 

34 

36 

37 

47 

40 

45 

37 

47 

40 

47 

46 

39 

9 

CROCKETT 

MAX 

71 

76 

74 

81 

83 

76 

66 

72 

73 

72 

74 

75 

76 

64 

66 

81 

69 

67 

70 

75 

62 

63 

57 

65 

63 

64 

65 

63 

62 

65 

69 

9 

MIN 

45 

46 

46 

52 

46 

45 

45 

44 

44 

42 

42 

41 

49 

51 

47 

47 

52 

46 

44 

48 

40 

48 

47 

50 

44 

46 

1 

CULVER  CITY 

MAX 

77 

69 

70 

75 

80 

71 

68 

69 

71 

88 

66 

76 

70 

80 

80 

70 

67 

84 

79 

72 

67 

69 

70 

69 

71 

69 

68 

67 

75 

73 

6 

MIN 

50 

49 

53 

5  3 

48 

56 

52 

54 

50 

52 

47 

50 

49 

47 

48 

51 

51 

50 

5 

CUYAMA 

MAX 

75 

71 

72 

68 

69 

74 

71 

71 

74 

71 

66 

77 

77 

73 

62 

68 

80 

67 

69 

76 

78 

63 

61 

56 

58 

60 

66 

68 

68 

69 

6 

MIN 

38 

37 

34 

34 

36 

36 

36 

37 

29 

42 

36 

34 

31 

37 

32 

34 

37 

34 

46 

35 

0 

CUYAMACA 

MAX 

61 

68 

66 

69 

55 

51 

63 

61 

62 

66 

71 

57 

65 

66 

63 

58 

60 

70 

68 

70 

61 

63 

60 

51 

44 

59 

60 

58 

63 

64 

62 

61 

8 

MIN 

34 

34 

33 

30 

33 

32 

40 

31 

35 

36 

39 

34 

34 

29 

29 

36 

30 

38 

38 

34 

34 

2 

DAGGETT   FAA  AP 

MAX 

79 

80 

83 

70 

69 

73 

75 

77 

81 

79 

71 

76 

82 

74 

70 

74 

81 

84 

82 

74 

81 

76 

69 

66 

73 

78 

75 

80 

83 

74 

82 

76 

5 

MIN 

45 

49 

49 

44 

36 

45 

38 

43 

47 

42 

39 

40 

48 

51 

39 

44 

44 

42 

51 

53 

46 

45 

2 

OAVIS  AGR  COLLEGE 

MAX 

74 

74 

74 

75 

74 

75 

74 

73 

74 

74 

71 

75 

78 

72 

71 

75 

76 

75 

73 

71 

77 

66 

59 

60 

66 

66 

68 

69 

69 

66 

68 

71 

4 

MIN 

47 

44 

51 

53 

42 

45 

42 

37 

44 

42 

49 

41 

45 

47 

45 

49 

40 

42 

39 

41 

37 

49 

42 

43 

6 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

MAX 

59 

63 

61 

60 

58 

60 

62 

61 

65 

58 

60 

67 

63 

58 

55 

65 

61 

67 

64 

60 

58 

61 

61 

50 

60 

60 

60 

7 

MIN 

20 

32 

31 

36 

25 

32 

30 

27 

31 

25 

2  7 

30 

2  5 

31 

35 

35 

30 

37 

30 

3 

DEER  CREEK  PH 

MAX 

48 

50 

63 

64 

59 

59 

62 

61 

58 

61 

65 

65 

59 

62 

64 

66 

64 

60 

59 

67 

55 

50 

40 

49 

55 

51 

56 

53 

53 

50 

68 

57 

9 

MIN 

30 

30 

31 

28 

28 

30 

31 

27 

28 

28 

28 

30 

31 

26 

27 

29 

33 

29 

29 

26 

31 

40 

35 

32 

28 

36 

27 

31 

32 

33 

31 

30 

2 

DENAIR 

MAX 

74 

73 

75 

72 

77 

75 

73 

74 

75 

72 

75 

78 

75 

70 

72 

80 

81 

73 

73 

77 

75 

65 

63 

64 

70 

66 

67 

68 

64 

67 

73 

72 

1 

MIN 

41 

42 

45 

43 

42 

42 

43 

38 

40 

43 

37 

40 

47 

44 

40 

40 

49 

43 

49 

49 

37 

37 

51 

44 

40 

38 

48 

44 

»2 

7 

DE  SABLA 

MAX 

68 

68 

71 

70 

67 

67 

65 

65 

64 

68 

68 

65 

64 

68 

69 

66 

63 

61 

66 

66 

64 

44 

53 

54 

56 

58 

57 

50 

51 

68 

62 

9 

MIN 

39 

39 

40 

35 

37 

37 

38 

36 

35 

35 

36 

39 

40 

34 

36 

45 

41 

35 

36 

38 

44 

41 

36 

32 

33 

40 

32 

37 

40 

35 

37 

37 

4 

3«e  reference  : 


I  follovlag  Stfttlon  Index. 
81  - 


CONTINUED 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MARCH  1959 


Station 

Day 

Oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•t 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

79 

75 

73 

74 

71 

71 

75 

75 

76 

70 

66 

77 

70 

66 

60 

62 

64 

63 

65 

63 

75 

M  1  N 

43 

43 

42 

42 

39 

46 

46 

49 

40 

39 

44 

46 

45 

42 

37 

44 

35 

40 

40 

DONNER   MEMORIAL    ST  PK 

MAX 

56 

63 

59 

52 

50 

58 

56 

53 

56 

51 

53 

62 

56 

51 

53 

50 

63 

55 

52 

53 

64 

50 

43 

35 

45 

52 

47 

53 

49 

50 

41 

52.7 

M  I  N 

19 

21 

19 

14 

11 

20 

1  6 

14 

17 

14 

16 

20 

27 

1  7 

1  8 

1  s 

26 

25 

2  1 

1 7 

29 

29 

24 

19 

30 

20.7 

OOWNIEVILLE  RS 

MAX 

65 

62 

64 

65 

64 

65 

66 

66 

67 

63 

63 

72 

67 

60 

65 

65 

70 

66 

63 

65 

71 

58 

50 

43 

55 

58 

57 

60 

55 

57 

48 

61.8 

M  I  N 

29 

32 

31 

30 

28 

29 

30 

27 

27 

26 

30 

31 

33 

27 

29 

31 

36 

31 

29 

26 

31 

36 

3 1 

26 

28 

34 

32 

30.6 

DOYLE   5  SSE 

MAX 

62 

64 

61 

57 

54 

65 

60 

55 

61 

61 

51 

63 

69 

61 

51 

55 

67 

66 

61 

55 

66 

62 

55 

46 

49 

60 

55 

55 

59 

58 

53 

58.6 

M  I  N 

31 

28 

33 

22 

23 

26 

29 

26 

27 

26 

21 

28 

43 

22 

24 

2  8 

32 

25 

38 

36 

31 

30 

36 

29.0 

DUDLEYS 

MAX 

69 

66 

70 

66 

68 

55 

64 

66 

67 

65 

69 

71 

63 

61 

63 

70 

70 

64 

64 

70 

67 

54 

48 

52 

58 

55 

57 

58 

59 

53 

64 

62.6 

MIN 

32 

33 

35 

28 

32 

31 

32 

29 

30 

27 

28 

30 

31 

28 

25 

30 

29 

29 

3  1 

32 

32 

30 

26 

44 

26 

3C 

29 

40 

3  1 

30.8 

DUTT0N5  LANDING 

MAX 

73 

71 

78 

78 

73 

73 

73 

74 

73 

74 

77 

73 

66 

66 

70 

73 

57 

64 

56 

63 

65 

63 

69.8 

MIN 

44 

44 

46 

42 

47 

39 

38 

44 

42 

46 

44 

41 

41 

40 

38 

36 

43 

36 

37 

41 

41.6 

EAGLE  MTN 

MAX 

78 

80 

83 

65 

70 

69 

74 

74 

80 

82 

83 

73 

80 

65 

79 

73 

76 

79 

83 

84 

74 

77 

62 

77 

77 

75 

78 

79 

60 

62 

62 

78.6 

MIN 

54 

55 

59 

55 

48 

47 

49 

53 

55 

60 

55 

52 

56 

55 

52 

55 

55 

56 

54 

56 

56 

52 

52 

52 

56 

56 

60 

60 

61 

EAST   PARK  RES 

MAX 

72 

73 

76 

72 

73 

74 

70 

71 

73 

69 

67 

75 

72 

65 

68 

72 

72 

74 

66 

67 

74 

62 

60 

57 

62 

59 

62 

65 

65 

57 

65 

68.0 

M  I  N 

itO 

40 

44 

46 

35 

37 

37 

36 

37 

31 

39 

36 

44 

34 

45 

35 

39 

37 

48 

37 

46 

37 

40 

37 

28 

39 

35 

44 

37 

38.9 

EL  CAJON  2  E 

MAX 

82 

79 

75 

63 

62 

75 

71 

82 

79 

82 

66 

89 

77 

79 

84 

85 

65 

75 

76 

68 

87 

72 

70 

68 

74 

76 

73 

76 

77 

70 

83 

78.8 

MIN 

41 

40 

45 

36 

34 

45 

39 

43 

40 

40 

34 

45 

44 

42 

37 

52 

41 

40 

44 

49 

44 

42 

38 

52 

42 

38 

49 

54 

42  .4 

EL   CAPITAN  DAM 

MAX 

82 

63 

80 

77 

62 

80 

75 

72 

83 

81 

62 

86 

89 

77 

73 

82 

65 

84 

76 

76 

87 

86 

72 

66 

65 

75 

75 

73 

76 

76 

70 

78.3 

M  I  N 

52 

50 

47 

47 

45 

45 

42 

42 

47 

51 

46 

50 

50 

5  3 

48 

52 

40 

46 

51 

46 

43 

51 

50 

45 

46 

53 

49 

46 

4( 

52 

47. S 

EL    CENTRO   2  SSW 

MAX 

85 

67 

69 

64 

74 

60 

81 

64 

85 

89 

77 

82 

90 

84 

81 

79 

84 

90 

87 

82 

63 

67 

80 

73 

60 

63 

83 

85 

88 

85 

84 

63.4 

MIN 

•>! 

50 

50 

4 1 

40 

43 

47 

47 

48 

40 

4 1 

45 

47 

40 

43 

52 

45 

47 

48 

46 

47 

54 

57 

44 

47 

53 

49 

4f 

45 

50 

46.9 

ELECTRA  PH 

MAX 

76 

74 

79 

76 

77 

73 

72 

74 

74 

72 

76 

78 

76 

66 

74 

60 

78 

73 

71 

78 

76 

66 

59 

62 

66 

63 

64 

64 

62 

62 

70 

71.5 

MIN 

'♦I 

45 

43 

38 

41 

40 

42 

40 

37 

■'^ 

42 

42 

38 

36 

40 

46 

45 

36 

40 

41 

46 

47 

42 

36 

5 1 

36 

4C 

44 

46 

4C 

41.3 

ELK  VALLEY 

MAX 

65 

63 

59 

61 

64 

60 

63 

62 

52 

57 

65 

54 

51 

58 

65 

72 

67 

51 

58 

66 

57 

50 

48 

53 

52 

50 

56 

51 

60 

46 

58 

57.9 

M  I  N 

34 

33 

26 

2  8 

29 

28 

28 

30 

30 

25 

26 

3  3 

3  1 

24 

27 

37 

32 

35 

29 

36 

32 

35 

37 

35 

36 

30 

34 

3; 

3? 

4C 

31.7 

ELS INORE 

MAX 

81 

63 

82 

77 

76 

76 

77 

82 

81 

62 

79 

66 

60 

73 

74 

82 

83 

76 

78 

64 

83 

71 

67 

66 

74 

76 

72 

76 

76 

73 

86 

77.9 

M  I  N 

42 

43 

43 

48 

37 

35 

39 

39 

40 

41 

41 

36 

37 

45 

41 

4  3 

40 

37 

47 

45 

43 

38 

41 

42 

34 

36 

43 

39 

31 

44 

44 

40.6 

ESCONDIDO 

MAX 

78 

75 

76 

80 

77 

71 

66 

77 

77 

60 

63 

84 

74 

70 

82 

82 

82 

73 

72 

87 

84 

80 

67 

70 

71 

72 

74 

73 

73 

70 

78 

76.1 

M  I  N 

43 

43 

42 

42 

39 

36 

45 

39 

41 

41 

43 

36 

40 

52 

44 

39 

53 

45 

44 

44 

49 

43 

43 

4C 

39 

41 

39 

47 

53 

42.9 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

55 

53 

54 

58 

55 

55 

55 

54 

55 

52 

55 

55 

50 

50 

54 

71 

62 

57 

53 

55 

55 

56 

53 

53 

59 

53 

55 

55 

55 

57 

59 

55.4 

MIN 

49 

46 

43 

40 

44 

46 

42 

40 

39 

42 

41 

42 

42 

37 

39 

4  3 

47 

41 

42 

40 

45 

45 

47 

45 

46 

44 

36 

47 

44 

46 

46 

43.2 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 

75 

74 

79 

80 

76 

73 

77 

76 

75 

73 

74 

77 

74 

72 

76 

78 

73 

66 

73 

76 

73 

62 

57 

67 

63 

67 

65 

65 

62 

63 

75 

71.7 

MIN 

43 

44 

45 

39 

41 

42 

38 

41 

41 

39 

40 

42 

49 

52 

49 

46 

42 

39 

46 

44 

38 

41 

44 

43 

40 

39 

40 

39 

41 

42. S 

F« 1 RMONT 

MAX 

65 

72 

72 

75 

62 

69 

67 

67 

72 

64 

64 

64 

72 

63 

56 

67 

73 

65 

63 

68 

69 

59 

56 

49 

63 

60 

65 

66 

70 

61 

65.4 

MIN 

43 

45 

46 

40 

43 

49 

45 

46 

43 

43 

46 

45 

43 

45 

49 

47 

45 

43 

42 

43 

37 

3e 

42 

41 

41 

44 

45 

45 

43.8 

FALL    RIVER   MILLS  INTAKE 

MAX 

64 

64 

64 

64 

56 

66 

62 

66 

58 

68 

52 

52 

54 

MIN 

30 

24 

26 

24 

24 

28 

2  2 

30 

24 

26 

26 

32 

FIVE   POINTS   5  SSW 

MAX 

76 

77 

75 

78 

78 

76 

78 

62 

78 

68 

73 

81 

61 

72 

75 

79 

78 

70 

67 

65 

72 

66 

69 

71 

70 

72 

7* 

74.1 

MIN 

45 

39 

42 

43 

45 

40 

38 

38 

46 

45 

41 

38 

42 

43 

45 

3£ 

36 

52 

43 

36 

46 

43 

41.1 

FOLSOM  DAM 

MAX 

72 

73 

73 

75 

74 

72 

73 

72 

73 

72 

70 

73 

76 

72 

70 

74 

77 

74 

69 

70 

73 

65 

57 

56 

63 

62 

64 

67 

63 

61 

62 

69.3 

MIN 

^' 

50 

5 1 

48 

49 

50 

49 

47 

50 

44 

43 

50 

46 

41 

46 

55 

50 

46 

46 

48 

46 

47 

41 

41 

46 

40 

45 

43 

46 

46 

46. S 

FONTANA  KAISER 

MAX 

80 

81 

83 

80 

78 

73 

73 

82 

60 

83 

82 

87 

82 

72 

75 

85 

83 

75 

74 

85 

83 

75 

69 

66 

67 

73 

72 

71 

75 

70 

69 

77, « 

M  I  N 

53 

50 

54 

67 

57 

47 

36 

42 

51 

47 

59 

51 

5  1 

40 

51 

65 

55 

48 

50 

52 

42 

45 

55 

50 

48 

48 

56 

55 

52 

52 

49 

51. C 

FOREST  GLEN 

MAX 

65 

67 

69 

68 

69 

70 

69 

68 

66 

60 

65 

72 

70 

69 

70 

72 

75 

65 

61 

66 

74 

56 

48 

52 

55 

67 

52 

55 

60 

53 

52 

63.! 

MIN 

29 

26 

30 

24 

25 

27 

24 

24 

2  3 

26 

27 

26 

24 

22 

31 

33 

26 

26 

33 

32 

32 

32 

34 

28 

29 

31 

36 

38 

28. £ 

FORT  BIDWELL 

MAX 

63 

61 

55 

60 

63 

56 

55 

57 

55 

50 

60 

63 

51 

53 

59 

66 

62 

57 

60 

62 

57 

51 

49 

46 

53 

50 

52 

51 

46 

49 

60 

55. S 

M  N 

24 

26 

20 

26 

28 

1 8 

26 

3  2 

1 9 

20 

2  3 

38 

24 

26 

20 

28 

28 

30 

28 

22 

32 

25 

32 

30 

34 

38 

26.^ 

FORT  BRAGG 

MAX 

62 

60 

58 

61 

67 

60 

59 

62 

60 

57 

58 

60 

56 

55 

56 

62 

71 

59 

59 

59 

60 

57 

55 

60 

57 

56 

57 

59 

57 

55 

59 

59.1 

42 

42 

39 

39 

40 

39 

44 

44 

37 

36 

48 

39 

43 

39 

44 

44 

46 

42 

43 

43 

46 

39 

43 

43 

41.1 

FORT    BRAGG  AVN 

MAX 

61 

60 

62 

65 

61 

60 

61 

61 

59 

59 

59 

59 

57 

56 

62 

72 

59 

60 

58 

58 

60 

55 

57 

58 

56 

58 

58 

59 

55 

60 

69 

59. E 

MIN 

41 

40 

49 

36 

38 

36 

39 

35 

34 

43 

34 

35 

47 

44 

35 

39 

36 

36 

33 

39 

38 

45 

40 

41 

40 

35 

44 

37 

45 

40 

39.; 

FORT    JONES  R5 

MAX 

67 

68 

67 

65 

66 

66 

64 

63 

62 

59 

67 

67 

59 

59 

68 

72 

72 

56 

59 

68 

67 

57 

52 

56 

56 

52 

56 

56 

55 

57 

58 

61,! 

MIN 

28 

26 

2  2 

2  3 

24 

24 

23 

21 

25 

21 

22 

27 

22 

19 

22 

22 

30 

24 

36 

34 

34 

32 

32 

32 

23 

38 

27 

40 

35 

27.* 

FORT  ROSS 

MAX 

68 

68 

76 

73 

70 

62 

69 

69 

65 

67 

66 

66 

67 

63 

71 

73 

63 

65 

66 

63 

59 

56 

59 

62 

54 

63 

63 

62 

60 

63 

68 

65,1 

MIN 

42 

44 

46 

48 

44 

4  3 

42 

40 

41 

4  3 

41 

40 

40 

36 

41 

40 

43 

39 

39 

38 

47 

39 

41 

36 

39 

44 

40 

46 

42 

42,1 

FRESNO  WB  AP 

MAX 

73 

74 

72 

74 

77 

73 

72 

74 

73 

70 

77 

60 

71 

66 

74 

80 

61 

70 

72 

76 

78 

65 

64 

63 

69 

63 

66 

69 

66 

69 

73 

71,! 

MIN 

42 

44 

48 

44 

42 

44 

41 

4  1 

43 

43 

42 

40 

41 

47 

42 

43 

46 

46 

42 

42 

39 

48 

39 

41 

43 

46 

43 

43,' 

FRIANT   GOVT  CAMP 

MAX 

75 

73 

74 

72 

73 

76 

74 

70 

73 

73 

69 

77 

78 

69 

67 

72 

60 

80 

70 

71 

78 

78 

63 

65 

64 

70 

64 

67 

69 

68 

70 

71,1 

MIN 

45 

45 

48 

45 

45 

44 

4  3 

43 

43 

37 

40 

42 

43 

35 

38 

37 

36 

41 

47 

38 

44 

34 

35 

46 

34 

36 

36 

42 

37 

40,1 

GIANT  FOREST 

MAX 

54 

56 

54 

56 

51 

52 

51 

51 

46 

49 

48 

56 

57 

50 

48 

49 

50 

51 

57 

46 

58 

52 

46 

44 

32 

44 

44 

39 

43 

46 

44 

49.' 

30 

26 

30 

30 

27 

28 

30 

29 

30 

30 

28 

30 

26 

27 

29 

28 

30 

32 

29 

29 

16 

16 

21 

21 

29 

28 

28 

30 

27, < 

GILROY 

MAX 

76 

76 

73 

78 

77 

79 

73 

73 

76 

74 

73 

78 

61 

68 

71 

76 

82 

77 

70 

72 

79 

71 

62 

61 

65 

71 

64 

66 

65 

65 

66 

72,; 

38 

40 

46 

38 

38 

46 

40 

4  3 

36 

37 

48 

36 

37 

40 

49 

49 

41 

37 

50 

39 

42 

40 

47 

42 

42.'- 

GLENNVI LLE 

MAX 

69 

70 

64 

66 

70 

68 

65 

69 

65 

63 

73 

72 

66 

61 

65 

71 

73 

69 

63 

74 

73 

52 

55 

59 

57 

55 

59 

61 

61 

67 

65.: 

MIN 

32 

34 

30 

29 

30 

30 

30 

26 

26 

29 

29 

26 

25 

29 

26 

26 

29 

32 

32 

31 

29 

38 

28 

28 

32 

32 

30.  ] 

GRANT  GROVE 

MAX 

55 

56 

57 

57 

53 

54 

53 

52 

55 

53 

52 

58 

59 

54 

52 

50 

59 

58 

53 

52 

59 

55 

45 

41 

35 

47 

39 

42 

42 

50 

42 

51.: 

29 

^' 

29 

30 

3 1 

31 

29 

30 

32 

31 

29 

28 

31 

29 

32 

32 

29 

28 

17 

18 

21 

29 

29 

29 

29 

29 

29. ( 

GRASS  VALLEY 

MAX 

70 

70 

70 

72 

72 

74 

66 

70 

68 

65 

68 

69 

70 

62 

65 

72 

71 

68 

63 

63 

72 

56 

53 

43 

65 

59 

55 

59 

55 

55 

53 

64.' 

MIN 

44 

43 

44 

38 

41 

42 

42 

41 

40 

38 

43 

46 

45 

37 

39 

37 

38 

42 

44 

44 

40 

34 

37 

40 

34 

39 

41 

39 

37 

GRATON    1  w 

MAX 

75 

74 

79 

60 

75 

69 

75 

73 

75 

75 

76 

75 

70 

70 

78 

77 

66 

69 

70 

73 

59 

57 

57 

65 

58 

65 

65 

64 

60 

63 

72 

69,1 

M  1 N 

4  1 

41 

41 

48 

39 

40 

39 

37 

36 

35 

37 

36 

42 

33 

38 

42 

44 

37 

42 

37 

36 

35 

47 

39 

38 

41 

35 

45 

39 

46 

39 

39.1 

GREENLAND  RANCH 

MAX 

85 

91 

91 

89 

78 

63 

82 

85 

86 

85 

85 

63 

64 

81 

82 

67 

83 

89 

88 

86 

85 

87 

85 

61 

82 

82 

65 

86 

86 

91 

93 

85,' 

MIN 

53 

53 

54 

63 

60 

50 

52 

55 

53 

53 

63 

51 

52 

■  58 

65 

68 

54 

50 

56 

64 

53 

55 

64 

57 

62 

55 

61 

59 

64 

63 

66 

57,' 

HAIWEE 

MAX 

64 

64 

69 

69 

66 

60 

66 

66 

67 

70 

66 

67 

66 

72 

66 

62 

72 

70 

74 

68 

68 

65 

70 

64 

54 

64 

62 

66 

66 

70 

72 

66,' 

MIN 

40 

40 

42 

42 

36 

36 

38 

39 

39 

40 

42 

37 

38 

42 

45 

42 

42 

43 

46 

4  2 

42 

47 

44 

36 

37 

42 

42 

40 

40 

44 

46 

41,: 

HALF   MOON  BAY   2  NNW 

MAX 

70 

61 

77 

74 

70 

60 

72 

62 

63 

72 

72 

63 

56 

60 

75 

71 

62 

59 

62 

62 

63 

60 

59 

58 

59 

58 

59 

62 

64,' 

MIN 

46 

53 

46 

50 

48 

41 

42 

40 

43 

42 

49 

40 

42 

42 

50 

49 

41 

39 

42 

46 

46 

41 

43 

44 

42 

44,' 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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'COMTrNUED 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFOPNI* 
MAPCH  1959 


Day 

Ol  Month 

E3) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MAX 

72 

71 

79 

79 

72 

64 

76 

70 

72 

71 

73 

73 

64 

67 

75 

71 

71 

64 

71 

71 

59 

59 

59 

6. 

60 

63 

63 

63 

61 

65 

75 

68.  2 

MIN 

45 

44 

4  3 

4  1 

40 

43 

44 

41 

40 

46 

44 

44 

45 

45 

40 

42 

44 

47 

41 

46 

42 

49 

41 

48 

46 

44.  1 

MAX 

71 

72 

80 

79 

79 

72 

72 

74 

72 

71 

73 

73 

70 

71 

78 

77 

72 

66 

69 

70 

72 

60 

59 

65 

62 

65 

63 

63 

62 

64 

72 

69,9 

MIN 

38 

41 

37 

45 

39 

42 

41 

43 

37 

37 

42 

46 

41 

36 

44 

37 

47 

38 

38 

41 

40.6 

MAX 

77 

75 

74 

74 

76 

75 

73 

75 

75 

73 

77 

75 

71 

72 

80 

81 

82 

79 

74 

78 

60 

69 

68 

55 

79 

69 

68 

71 

70 

73 

74 

74.3 

MIN 

43 

42 

44 

4  3 

42 

42 

42 

42 

40 

40 

34 

46 

42 

39 

41 

49 

43 

40 

45 

45 

45 

41 

39 

49 

39 

38 

41 

46 

46 

42*4 

MAX 

69 

69 

68 

67 

71 

70 

73 

72 

73 

69 

70 

64 

62 

73 

75 

70 

50 

56 

66 

70 

72 

58 

56 

59 

60 

61 

60 

56 

60 

52 

56 

65.1 

M  I  N 

36 

34 

2  7 

32 

29 

3  3 

3  1 

28 

32 

32 

39 

30 

29 

27 

" 

35 

37 

32 

39 

34 

34 

3' 

34 

35 

35 

33 

36 

32 

40 

33.1 

MAX 

68 

68 

61 

63 

68 

65 

65 

63 

57 

69 

69 

60 

64 

72 

65 

58 

61 

72 

57 

5C 

57 

54 

57 

6  1 

57 

55 

62.2 

M  I  N 

26 

24 

2  1 

22 

23 

25 

20 

21 

22 

27 

27 

21 

32 

27 

21 

27 

29 

33 

22 

28 

22 

37 

22 

29 

25.  5 

MAX 

78 

82 

85 

85 

71 

70 

74 

78 

80 

84 

84 

79 

82 

66 

79 

73 

79 

83 

85 

86 

78 

79 

80 

74 

70 

77 

76 

80 

80 

65 

79 

79.5 

MIN 

46 

50 

59 

56 

38 

39 

37 

43 

40 

51 

58 

53 

43 

50 

53 

56 

44 

49 

58 

46 

46 

48 

50 

55 

42 

58 

47 

49 

49 

55 

49.1 

MAX 
MIN 

ei 

77 

83 

85 

79 

72 

81 

78 

75 

78 

81 

79 

69 

73 

61 

76 

69 

73 

75 

78 

63 

58 

58 

68 

64 

65 

69 

68 

66 

67 

8! 

7  3.3 

45 

43 

55 

48 

44 

34 

40 

38 

41 

48 

43 

43 

49 

43 

46 

46 

41 

47 

42 

40 

39 

46 

40 

42 

43 

45 

41 

48 

46 

43.7 

MAX 

74 

76 

79 

78 

65 

66 

70 

73 

75 

73 

78 

66 

77 

72 

70 

69 

73 

78 

72 

73 

72 

74 

66 

61 

55 

56 

67 

64 

70 

70 

64 

70.5 

MIN 

36 

37 

3  7 

38 

33 

30 

33 

35 

34 

35 

36 

33 

32 

38 

35 

31 

34 

36 

40 

32 

37 

41 

32 

32 

41 

36 

32 

36 

39 

35.3 

MAX 

70 

70 

72 

70 

70 

69 

67 

69 

69 

68 

67 

71 

73 

66 

65 

70 

73 

70 

66 

68 

73 

64 

54 

42 

51 

60 

51 

59 

59 

59 

51 

64,7 

MIN 

36 

38 

38 

34 

33 

3  5 

35 

3  3 

36 

33 

34 

37 

36 

34 

32 

35 

34 

35 

37 

35 

33 

26 

28 

29 

31 

33 

33 

35 

32 

34.  1 

MAX 

79 

76 

79 

79 

78 

72 

74 

77 

75 

75 

79 

62 

70 

69 

78 

80 

72 

67 

71 

80 

68 

60 

62 

62 

66 

64 

65 

65 

66 

62 

75 

71  ,9 

MIN 

44 

44 

44 

42 

39 

42 

43 

38 

40 

37 

37 

39 

42 

39 

38 

48 

39 

39 

42 

43 

46 

41 

36 

50 

37 

42 

40 

46 

43 

41.5 

MAX 

70 

69 

70 

70 

69 

70 

69 

68 

68 

62 

67 

70 

64 

55 

63 

70 

74 

61 

61 

66 

73 

59 

53 

46 

60 

55 

54 

62 

54 

58 

57 

6  3.5 

M  I  N 

41 

40 

40 

31 

34 

37 

36 

30 

35 

32 

35 

36 

35 

32 

32 

40 

39 

39 

42 

41 

43 

41 

41 

43 

37 

42 

42 

44 

44 

38.0 

MAX 

53 

55 

57 

53 

50 

48 

47 

50 

49 

48 

51 

54 

50 

48 

52 

54 

55 

49 

46 

52 

49 

46 

35 

30 

42 

40 

38 

45 

44 

41 

55 

M  I  N 

28 

28 

30 

36 

25 

25 

26 

26 

27 

25 

27 

29 

26 

25 

28 

27 

25 

29 

29 

28 

27 

1  5 

I  8 

30 

20 

25 

25 

30 

25 

26.5 

MAX 

69 

69 

67 

65 

70 

67 

65 

70 

67 

64 

70 

75 

67 

63 

63 

76 

74 

69 

67 

70 

69 

70 

56 

57 

65 

65 

60 

64 

63 

63 

67 

66.6 

MIN 

50 

49 

47 

45 

46 

47 

43 

47 

47 

44 

44 

52 

49 

43 

44 

43 

45 

45 

44 

43 

40 

43 

37 

41 

43 

37 

41 

36 

42 

41 

44.0 

MAX 

68 

66 

67 

71 

61 

67 

68 

68 

69 

72 

72 

71 

70 

66 

47 

55 

MIN 

28 

27 

28 

27 

23 

24 

25 

25 

26 

26 

27 

28 

21 

31 

26 

27 

20 

MAX 

85 

88 

90 

81 

74 

80 

80 

85 

85 

88 

80 

8  3 

91 

85 

60 

60 

B3 

86 

89 

82 

62 

87 

82 

74 

80 

83 

82 

85 

85 

87 

87 

M  I  N 

46 

52 

51 

59 

41 

42 

43 

47 

51 

52 

50 

45 

47 

56 

46 

47 

51 

53 

47 

49 

55 

56 

50 

50 

57 

51 

50 

54 

56 

50.2 

MAX 

74 

74 

73 

59 

67 

73 

74 

70 

70 

73 

77 

74 

71 

76 

72 

74 

72 

59 

69 

71 

76 

80 

72  3 

MIN 

35 

40 

45 

33 

35 

33 

35 

38 

33 

39 

39 

40 

46 

37 

35 

31 

33 

38 

40 

39 

40 

37.5 

MAX 

90 

92 

92 

95 

84 

78 

81 

83 

89 

91 

93 

64 

89 

69 

90 

84 

66 

87 

89 

94 

86 

65 

85 

79 

77 

87 

64 

86 

87 

91 

87 

87  0 

MIN 

44 

55 

5  7 

55 

39 

35 

35 

50 

52 

57 

45 

39 

43 

61 

58 

54 

52 

44 

59 

53 

43 

45 

60 

57 

53 

53 

59 

57 

54 

62 

59 

51.3 

MAX 

76 

80 

80 

75 

68 

72 

72 

75 

77 

77 

75 

76 

76 

72 

72 

75 

79 

81 

79 

75 

75 

71 

66 

65 

70 

72 

72 

76 

80 

74 

82 

74.8 

MIN 

38 

4 1 

41 

52 

35 

35 

37 

36 

39 

41 

47 

39 

33 

43 

45 

47 

42 

56 

50 

41 

40 

36 

33 

37 

48 

37 

43 

36 

46 

36 

42 

41,0 

MAX 

80 

81 

85 

85 

69 

70 

70 

78 

82 

81 

85 

71 

62 

68 

73 

71 

80 

84 

86 

85 

74 

79 

85 

80 

70 

77 

61 

80 

84 

85 

63 

79  5 

MIN 

55 

53 

60 

55 

48 

45 

44 

52 

46 

53 

56 

55 

50 

54 

51 

55 

57 

59 

60 

54 

56 

53 

54 

52 

57 

56 

56 

59 

62 

54,  1 

MAX 

58 

61 

56 

55 

59 

56 

54 

54 

53 

50 

63 

58 

45 

48 

55 

67 

59 

48 

58 

64 

56 

46 

44 

46 

50 

46 

54 

52 

45 

46 

60 

M  I  N 

28 

26 

25 

20 

25 

23 

22 

22 

23 

19 

20 

26 

30 

14 

20 

28 

26 

23 

37 

26 

28 

27 

20 

25 

19 

28 

25 

30 

28 

24,9 

MAX 

71 

74 

76 

80 

79 

75 

81 

74 

73 

72 

73 

75 

66 

76 

76 

75 

69 

67 

72 

74 

79 

61 

57 

66 

61 

65 

66 

63 

60 

64 

74 

70  8 

MIN 

44 

44 

42 

50 

55 

40 

39 

42 

42 

40 

43 

40 

48 

39 

52 

49 

45 

40 

39 

47 

48 

43 

47 

48 

36 

48 

44 

47 

43 

44.6 

MAX 

70 

72 

70 

60 

67 

65 

66 

68 

68 

72 

65 

81 

66 

67 

68 

77 

76 

66 

69 

67 

71 

62 

51 

50 

60 

62 

60 

65 

68 

58 

77 

M  I  N 

38 

38 

38 

41 

43 

28 

42 

36 

36 

35 

45 

41 

40 

35 

38 

45 

36 

30 

39 

46 

32 

41 

36 

27 

30 

38 

32 

27 

29 

40 

36.8 

MAX 

75 

81 

81 

78 

71 

76 

74 

74 

75 

76 

75 

79 

75 

71 

70 

73 

65 

63 

65 

MIN 

40 

45 

40 

39 

40 

38 

38 

39 

39 

39 

44 

43 

48 

38 

43 

49 

42 

MAX 

77 

76 

72 

75 

79 

78 

75 

76 

74 

70 

80 

85 

77 

70 

75 

64 

63 

77 

72 

86 

83 

79 

66 

61 

70 

67 

66 

65 

70 

73 

74 

74,7 

M  I  N 

56 

56 

55 

53 

57 

53 

55 

55 

52 

50 

53 

60 

54 

50 

50 

55 

50 

55 

64 

58 

52 

45 

49 

50 

50 

48 

50 

49 

51 

53.1 

MAX 

75 

76 

74 

74 

74 

74 

73 

75 

72 

70 

75 

81 

74 

68 

73 

80 

60 

74 

72 

76 

75 

68 

61 

56 

67 

68 

69 

68 

71 

67 

79 

72  2 

MIN 

40 

40 

40 

46 

47 

45 

48 

39 

40 

38 

35 

46 

45 

36 

35 

40 

36 

36 

48 

43 

50 

34 

32 

37 

37 

36 

36 

40 

40 

40,6 

MAX 

73 

74 

75 

73 

72 

75 

73 

73 

71 

75 

71 

74 

78 

69 

66 

79 

81 

73 

75 

75 

80 

69 

80 

75 

65 

72 

63 

69 

70 

71 

72 

73,0 

MIN 

50 

55 

46 

46 

46 

50 

52 

48 

48 

40 

47 

47 

44 

46 

47 

46 

46 

45 

50 

50 

55 

48 

39 

36 

41 

36 

41 

43 

54 

36 

46,5 

MAX 

76 

76 

74 

72 

78 

76 

74 

76 

76 

76 

79 

83 

75 

66 

73 

82 

83 

73 

75 

81 

78 

69 

70 

64 

73 

66 

68 

72 

72 

74 

74 

74  4 

MIN 

53 

52 

55 

50 

49 

48 

50 

51 

48 

52 

51 

52 

52 

44 

46 

50 

46 

46 

52 

50 

50 

42 

42 

54 

43 

41 

45 

57 

46 

48,9 

MAX 

81 

80 

77 

78 

80 

79 

73 

76 

77 

75 

82 

85 

76 

72 

77 

83 

79 

71 

75 

80 

61 

78 

68 

64 

72 

70 

67 

68 

67 

71 

79 

75,5 

MIN 

40 

40 

46 

36 

37 

38 

34 

37 

35 

35 

34 

37 

41 

35 

32 

43 

35 

34 

33 

38 

47 

40 

34 

49 

37 

36 

40 

44 

40 

38,3 

MAX 

61 

58 

63 

65 

60 

58 

60 

58 

58 

58 

60 

54 

53 

55 

60 

74 

57 

57 

56 

62 

59 

57 

53 

57 

53 

56 

58 

57 

54 

56 

56 

58  2 

MIN 

46 

44 

41 

36 

39 

38 

38 

36 

36 

34 

35 

38 

37 

32 

34 

40 

45 

41 

40 

37 

43 

43 

43 

42 

42 

44 

35 

46 

41 

45 

46 

39,9 

MAX 

70 

69 

73 

75 

71 

69 

81 

81 

63 

64 

84 

60 

61 

70 

69 

79 

81 

78 

78 

66 

67 

66 

67 

69 

68 

66 

71 

74  0 

MIN 

39 

43 

40 

36 

39 

39 

38 

39 

41 

40 

39 

38 

40 

40 

40 

41 

41 

42 

40 

38 

39 

36 

39 

38 

37 

37 

39,3 

MAX 

62 

62 

61 

59 

59 

62 

58 

64 

65 

62 

60 

68 

63 

56 

56 

64 

63 

62 

65 

65 

64 

56 

50 

47 

57 

54 

56 

58 

65 

58 

65 

60,4 

MIN 

33 

33 

35 

38 

29 

31 

34 

32 

33 

32 

34 

32 

35 

35 

32 

^' 

35 

35 

36 

36 

39 

36 

29 

29 

29 

30 

30 

32 

39 

36 

33.5 

MAX 

59 

58 

50 

55 

58 

56 

56 

57 

58 

56 

60 

59 

45 

55 

63 

67 

68 

65 

55 

64 

50 

50 

42 

43 

52 

51 

51 

50 

55.5 

MIN 

30 

31 

24 

28 

25 

28 

29 

29 

28 

22 

22 

34 

18 

24 

29 

26 

25 

36 

30 

32 

31 

30 

24 

33 

28 

33 

28.0 

MAX 

72 

72 

72 

75 

76 

71 

66 

76 

70 

68 

73 

75 

72 

67 

75 

77 

70 

66 

69 

75 

69 

64 

56 

65 

61 

60 

65 

63 

60 

60 

73 

68,9 

MIN 

32 

37 

36 

35 

36 

34 

35 

32 

32 

29 

33 

35 

37 

29 

33 

35 

35 

36 

38 

36 

42 

36 

35 

37 

30 

39 

33 

32 

35 

34,9 

MAX 

78 

80 

71 

76 

75 

75 

75 

76 

72 

71 

79 

72 

70 

75 

77 

77 

68 

67 

70 

75 

63 

50 

56 

66 

56 

59 

67 

56 

58 

60 

75 

69,2 

MIN 

37 

46 

40 

34 

34 

40 

34 

32 

34 

30 

44 

37 

40 

36 

36 

33 

31 

35 

39 

42 

41 

36 

38 

35 

33 

34 

32 

36 

36 

36.6 

MAX 

66 

66 

62 

56 

62 

60 

64 

56 

55 

55 

64 

62 

63 

56 

55 

63 

56 

54 

55 

64 

62 

46 

37 

51 

51 

47 

52 

51 

50 

47 

64 

56,7 

MIN 

29 

31 

33 

30 

28 

27 

26 

25 

24 

23 

32 

29 

31 

24 

32 

30 

27 

25 

30 

29 

34 

30 

28 

23 

31 

24 

28 

27 

30 

28 

2S,5 

MAX 

80 

75 

70 

83 

80 

71 

64 

76 

75 

78 

87 

85 

74 

68 

64 

81 

82 

72 

71 

87 

83 

68 

66 

66 

69 

71 

68 

74 

72 

62 

78 

74,8 

MIN 

53 

48 

50 

48 

50 

45 

51 

45 

47 

48 

51 

51 

48 

55 

49 

51 

50 

47 

54 

52 

52 

52 

53 

49 

44 

44 

52 

47 

46 

53 

54 

49.6 

MAX 

76 

77 

79 

70 

70 

75 

75 

77 

74 

74 

71 

77 

72 

68 

66 

76 

80 

76 

76 

76 

76 

66 

62 

56 

70 

70 

65 

69 

76 

64 

76 

72.2 

MIN 

38 

37 

39 

34 

29 

43 

36 

37 

42 

48 

33 

31 

53 

46 

36 

32 

41 

52 

46 

37 

38 

43 

42 

40 

36 

45 

43 

36 

48 

47 

45 

40.4 

MAX 

74 

74 

78 

77 

75 

72 

79 

72 

72 

74 

75 

78 

70 

72 

76 

79 

78 

77 

70 

78 

66 

60 

57 

64 

68 

71.3 

MIN 

50 

50 

50 

43 

49 

49 

48 

46 

47 

44 

46 

50 

50 

44 

43 

45 

46 

46 

44 

50 

52 

49 

48 

42 

44 

48 

46 

46 

46 

46 

46.6 

MAX 

75 

76 

74 

73 

76 

75 

72 

77 

75 

73 

77 

76 

81 

72 

76 

85 

76 

72 

78 

76 

66 

69 

64 

72 

68 

67 

70 

66 

69 

73 

73,5 

MIN 

40 

44 

43 

40 

42 

42 

40 

40 

39 

37 

36 

37 

39 

34 

43 

43 

45 

40 

36 

37 

47 

47 

38 

35 

50 

36 

36 

41 

47 

44 

40,6 

HAMILTON  AFe 
HAMILTON   AFS    1  E 
HANFORD 
HAPPY    CAMP  PS 
HAT  CREEK    PH  1 
HAYFIELD   PUMP  PLANT 
HEALDSBUBG 
HENSHAW  DAM 
HETCH  HETCHY 
,HOLLISTER 
HOOP  A 

HUNTINGTON  LAKE 
j IDRIA 
IDYLLWILD  RS 
IMPERIAL 
INDEPENDENCE 
INDIO  US  DATE  GARDEN 
INYOKERN 
IRON  MTN 
JESS  VALLEY 
JOKE  ISLAND 
JULIAN  WYNOLA 
'KENTFIELD 
XERN  RIVER  PH  1 
KERN  RIVER  PH  3 
XETTLEMAN   CITY   1  SSW 
KETTLEMAN  STA 
KING  CITY 
KLAMATH 

I 

LA6UNA  BEACH 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  CITY 
LAKEPORT 
LAKESHORE 
LAKE  SPAULDING 
LA  MESA 
LANCASTER 
LAS  PLUMAS 
, LE  GRAND 


Sea  refer«nc«  i 


I  followlns  Statioo  1 


DAILY  TEMPERATURES  caltorn,, 

MARCH  195' 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LEMON  COVE 

MAX 

75 

75 

75 

73 

77 

77 

74 

77 

75 

75 

77 

81 

73 

70 

76 

80 

83 

74 

75 

80 

81 

72 

71 

62 

68 

71 

70 

74. 

MIN 

45 

45 

47 

51 

47 

47 

45 

48 

45 

42 

46 

47 

46 

40 

41 

47 

51 

41 

41 

42 

47 

41 

41 

43 

42 

47 

44 

43 

44 

44 

43 

44. 

LINDSAY 

MAX 

75 

74 

75 

79 

82 

72. 

MIN 

42 

43 

44 

48 

41 

40 

40 

43 

40 

40 

38 

39 

4C 

39 

39 

41 

46 

40 

39 

39 

42 

40 

40 

41 

39 

41 

41 

39 

37 

4C 

41 

40. 

LIVERMORE 

MAX 

76 

78 

78 

75 

72 

76 

80 

71. 

KIN 

39 

40 

45 

56 

46 

40 

39 

37 

36 

35 

41 

39 

4« 

34 

38 

39 

45 

47 

41 

36 

39 

39 

44 

41 

36 

44 

34 

4i 

41 

4C 

38 

40. 

LLANO   SHAWNEE  HILLS  RCH 

MAX 

72 

72 

73 

62 

67 

72 

71 

71 

68 

75 

68. 

MIN 

49 

46 

47 

45 

43 

47 

44 

43 

44 

44 

45 

42 

46 

43 

38 

46 

48 

47 

41 

42 

42 

40 

40 

34 

35 

42 

38 

37 

4C 

4i 

42 

42. 

LOOI 

MAX 

72 

73 

75 

74 

74 

72 

72 

72 

73 

71 

77 

77 

71. 

MIN 

42 

45 

45 

49 

38 

41 

43 

39 

36 

36 

35 

43 

4f 

4C 

44 

40 

56 

43 

41 

40 

40 

43 

46 

36 

37 

46 

37 

3S 

36 

41 

40 

41. 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT 

MAX 

71 

69 

81 

79 

80 

64 

72 

80 

69 

80 

77 

71. 

MIN 

43 

42 

46 

45 

41 

39 

43 

40 

34 

40 

39 

40 

45 

36 

42 

43 

41 

42 

42 

37 

41 

55 

40 

38 

36 

4C 

47 

45 

46 

3^ 

43 

41. 

LONG  BEACH 

MAX 

75 

70 

60 

6 1 

78 

67 

64 

74 

67 

75 

90 

66 

86 

73 

67 

67 

67 

67 

72. 

MIN 

52 

54 

52 

51 

52 

50 

50 

50 

53 

52 

52 

62 

50 

5; 

52 

54 

52 

48 

51 

52 

54 

55 

53 

52 

47 

4? 

50 

46 

41 

5C 

53 

51. 

LONG  BEACH  FAA  AP 

MAX 

79 

72 

66 

82 

81 

68 

67 

76 

72 

77 

87 

87 

70 

70 

85 

86 

75 

70 

69 

84 

80 

68 

68 

67 

71 

71 

68 

74. 

MIN 

51 

54 

51 

51 

50 

50 

50 

50 

54 

52 

50 

52 

49 

52 

51 

52 

51 

47 

52 

52 

52 

55 

52 

50 

46 

46 

51 

47 

46 

50 

5* 

50. 

LOS  ANGELES  WB  AP 

MAX 

69 

69 

80 

78 

69 

69 

70 

70 

86 

71 

82 

77 

7 1 

7C 

74. 

MIN 

55 

55 

51 

52 

56 

52 

52 

52 

54 

51 

56 

58 

54 

56 

53 

53 

56 

52 

56 

55 

56 

58 

52 

55 

51 

5; 

53 

5; 

51 

55 

56 

53. 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

MAX 

80 

76 

73 

71 

69 

76 

76 

83 

79 

75. 

MIN 

57 

52 

54 

52 

57 

50 

49 

51 

52 

5C 

56 

59 

54 

56 

54 

55 

56 

52 

56 

57 

59 

56 

54 

53 

5C 

52 

52 

51 

5C 

5; 

54 

53. 

LOS  BANDS 

MAX 

81 

82 

74. 

MIN 

43 

43 

45 

51 

39 

41 

43 

37 

37 

41 

37 

40 

49 

40 

40 

38 

48 

46 

41 

38 

44 

48 

49 

41 

4C 

5; 

41 

4; 

3( 

5( 

42 

42. 

LOS  GATOS 

MAX 

79 

79 

83 

80 

81 

83 

83 

75 

76 

7C 

77. 

MIN 

47 

45 

44 

44 

41 

43 

42 

43 

43 

39 

45 

44 

4; 

3e 

37 

46 

49 

44 

40 

38 

35 

34 

47 

38 

38 

41 

35 

3: 

3( 

46 

39 

41. 

LUCERNE   VALLEY    1  WSW 

MAX 

76 

79 

80 

68 

72 

76 

75 

76 

75 

77 

77 

70 

74 

80 

73 

67 

61 

71 

74. 

MIN 

34 

40 

38 

36 

29 

40 

32 

35 

38 

45 

34 

29 

32 

44 

32 

30 

36 

47 

46 

35 

38 

36 

48 

38 

3! 

3' 

36 

3? 

41 

45 

4f 

37. 

MADERA 

MAX 

76 

76 

76 

78 

74 

83 

83 

76 

80 

81 

69 

69 

61 

68 

7] 

74. 

MIN 

43 

41 

45 

40 

46 

44 

42 

42 

39 

38 

4C 

42 

4; 

3f 

38 

45 

49 

45 

41 

40 

40 

46 

50 

40 

37 

5C 

36 

41 

41 

45 

4; 

42. 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 

7 1 

72 

72 

73 

68 

77 

74 

62 

60 

63 

61 

6'- 

6C 

64 

69. 

MIN 

45 

46 

53 

51 

39 

43 

42 

49 

43 

46 

44 

36 

51 

46 

53 

37 

48 

41 

49 

41 

41 

43 

47 

45 

42 

4( 

46 

44 

42 

46 

44 

44. 

MANZANITA  LAICE 

MAX 

50 

60 

54 

50 

59 

40 

48. 

MIN 

28 

29 

32 

31 

26 

25 

26 

23 

25 

25 

26 

27 

26 

24 

28 

28 

33 

24 

25 

27 

34 

26 

29 

2« 

21 

2; 

19 

2< 

29 

3( 

2f 

26. 

MARICOPA 

MAX 

82 

82 

72 

74. 

MIN 

53 

51 

58 

52 

50 

54 

55 

54 

54 

49 

48 

51 

5! 

4; 

47 

50 

57 

49 

51 

51 

55 

50 

48 

4< 

46 

5( 

54 

4< 

51 

41 

5! 

50. 

MARTINEZ    FIRE  STA 

MAX 

78 

73 

69. 

MIN 

44 

46 

45 

46 

4  3 

43 

44 

42 

41 

42 

44 

42 

4t 

4C 

43 

47 

49 

49 

49 

42 

43 

46 

51 

46 

41 

49 

41 

4< 

44 

4< 

44 

44. 

MARYSVI LLE 

MAX 

73 

72 

70 

70 

72 

76 

76 

75 

71 

75 

58 

60 

69 

62 

65 

70. 

MIN 

44 

45 

49 

48 

40 

45 

46 

39 

39 

43 

44 

43 

50 

43 

47 

40 

50 

45 

40 

40 

46 

47 

48 

40 

3'; 

45 

40 

48 

41 

47 

43 

44. 

MC  CLOUD 

MAX 

66 

70 

59 

5  1 

40 

45 

51 

52 

58 

57. 

MIN 

28 

30 

28 

28 

27 

26 

26 

23 

25 

23 

27 

28 

25 

21 

25 

28 

33 

24 

28 

25 

35 

35 

32 

34 

27 

2f 

21 

31 

2< 

31 

3C 

27. 

MECCA    3  SE 

MAX 

75 

83 

90 

82 

8  1 

8 1 

88 

82 

85 

82 

83 

82 

79 

82 

9] 

83. 

MIN 

47 

52 

56 

60 

40 

37 

40 

46 

49 

54 

53 

41 

43 

61 

49 

50 

48 

44 

45 

42 

48 

43 

59 

57 

5< 

41 

57 

5i 

49 

50 

5f 

49. 

MERCED  FIRE   STA  2 

MAX 

80 

8 1 

81 

76 

65 

64 

72. 

MIN 

38 

43 

35 

40 

39 

38 

39 

38 

42 

37 

39 

45 

4; 

39 

40 

48 

47 

39 

43 

49 

48 

38 

3; 

51 

41 

3< 

41 

4; 

41. 

MIDDLEWATER 

MAX 

80 

7  3 

70 

76 

81 

72 

72 

80 

82 

74 

73 

78 

79 

66 

66 

62 

7C 

69 

67 

69 

6( 

74 

73 

73. 

MIN 

47 

48 

49 

44 

44 

48 

47 

45 

45 

43 

41 

45 

5C 

43 

46 

53 

46 

45 

45 

45 

47 

47 

38 

43 

36 

38 

40 

46 

44 

50 

44. 

MILL   CREEK  2 

MAX 

78 

72 

70 

75 

75 

75 

70 

73 

60 

66 

70 

72. 

MIN 

53 

54 

57 

53 

47 

45 

51 

48 

38 

50 

52 

53 

54 

43 

49 

46 

55 

47 

44 

52 

55 

43 

45 

40 

39 

4' 

41 

4! 

4' 

44 

41 

47. 

MINERAL 

MAX 

63 

5S 

51 

57 

62 

5  3 

50 

55 

64 

48 

40 

46 

41 

53. 

MIN 

25 

29 

25 

29 

25 

25 

24 

23 

23 

24 

27 

25 

26 

24 

28 

31 

33 

26 

26 

28 

35 

28 

31 

28 

25 

2^ 

21 

21 

3; 

32 

30 

27. 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

7 1 

70 

67 

71 

69 

66 

65 

64 

67 

66 

57 

60 

7( 

7C 

65. 

MIN 

50 

55 

53 

41 

38 

45 

45 

48 

48 

55 

43 

48 

53 

47 

44 

44 

53 

55 

54 

47 

48 

49 

45 

34 

44 

46 

48 

51 

50 

54 

51 

47. 

MODESTO 

MAX 

76 

80 

71 

73 

78 

80 

80 

73 

74 

80 

71 

65 

63 

67 

72 

67 

69 

70 

69 

70 

71 

73. 

MIN 

44 

44 

47 

45 

43 

43 

44 

40 

42 

45 

42 

43 

48 

44 

42 

47 

51 

46 

44 

41 

45 

50 

47 

38 

40 

49 

44 

41 

41 

43 

44 

44. 

MONO  LAKE 

MAX 

52 

53 

54 

51 

53 

55 

50 

54 

61 

56 

52 

53 

56 

60 

64 

63 

6 1 

59 

50 

52 

59 

55. 

MIN 

23 

25 

26 

25 

21 

25 

26 

23 

25 

24 

26 

26 

37 

26 

24 

27 

36 

33 

34 

33 

33 

34 

33 

24 

3C 

29 

26 

31 

3< 

31 

2f 

2B. 

MONTEREY 

MAX 

78 

78 

77 

64 

70 

67 

72 

70 

75 

62 

73 

74 

77 

68 

63 

67 

72 

67 

61 

60 

61 

65 

61 

61 

65 

62 

62 

70 

68. 

MIN 

48 

49 

49 

55 

55 

50 

48 

47 

45 

46 

49 

52 

48 

42 

43 

52 

52 

48 

44 

46 

46 

44 

50 

47 

42 

40 

42 

45 

43 

46 

42 

46. 

MDNTICELLO  DAM 

MAX 

74 

76 

76 

73 

70 

76 

76 

70 

73 

73 

74 

72 

72 

73 

77 

66 

55 

56 

68 

63 

67 

68 

65 

64 

65 

70. 

MIN 

43 

45 

48 

45 

43 

41 

43 

39 

40 

40 

46 

40 

44 

40 

47 

46 

48 

43 

42 

40 

43 

43 

47 

39 

40 

45 

38 

44 

40 

47 

42 

42. 

MORRO  BAY 

MAX 

72 

63 

76 

74 

78 

78 

81 

65 

67 

76 

75 

67 

62 

69 

75 

63 

62 

64 

62 

65 

64 

61 

62 

64 

63 

70 

69. 

MIN 

47 

50 

50 

52 

46 

45 

47 

48 

52 

49 

57 

48 

47 

43 

47 

47 

48 

43 

45 

48 

45 

49 

47 

40 

40 

45 

43 

42 

43 

42 

44 

46. 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

59 

62 

65 

62 

52 

62 

65 

67 

62 

66 

MIN 

40 

40 

34 

39 

38 

45 

48 

50 

46 

34 

50 

46 

41 

34 

33 

34 

37 

38 

41 

39 

38 

36 

32 

34 

33 

31 

35 

36 

35 

46 

38. 

MT   DIABLO   NORTH  GATE 

MAX 

67 

70 

65 

72 

74 

63 

65 

68 

67 

65 

67 

73 

59 

55 

48 

58 

60 

58 

61 

54 

57 

58 

65. 

MIN 

52 

53 

55 

48 

41 

48 

47 

53 

53 

45 

39 

41 

48 

51 

49 

42 

43 

43 

47 

38 

43 

37 

37 

40 

41 

39 

36 

38 

42 

44. 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

65 

6 1 

59 

63 

53 

43 

48 

47 

51 

63 

MIN 

50 

43 

48 

46 

47 

48 

40 

30 

31 

32 

28 

33 

33 

MOUNT   HEBRON  R5 

MAX 

6 1 

6  3 

58 

58 

58 

57 

58 

51 

51 

63 

52 

58 

60 

67 

67 

49 

50 

49 

52 

52 

47 

54 

47 

57. 

MIN 

22 

19 

18 

1  5 

16 

15 

14 

20 

14 

12 

19 

18 

15 

15 

35 

1  3 

22 

1  5 

36 

23 

30 

25 

22 

28 

19 

24 

25 

20. 

MOUNT    SHASTA   WB  CITY 

63 

54 

59 

62 

59 

60 

60 

56 

52 

64 

60 

50 

54 

62 

69 

57 

53 

56 

67 

54 

43 

45 

54 

48 

53 

55 

44 

49 

54 

64 

56. 

MIN 

35 

32 

35 

33 

29 

28 

31 

31 

32 

30 

26 

32 

30 

24 

32 

33 

35 

30 

30 

30 

36 

34 

35 

33 

30 

29 

26 

33 

24 

34 

33 

31. 

MT   WILSON   FC  338B 

MAX 

64 

67 

67 

64 

61 

63 

59 

64 

65 

66 

66 

68 

66 

62 

60 

65 

66 

65 

64 

67 

64 

56 

42 

48 

54 

55 

53 

60 

64 

62 

71 

61. 

MIN 

45 

46 

48 

43 

42 

42 

43 

43 

46 

47 

47 

45 

. 

39 

40 

49 

45 

45 

50 

45 

40 

32 

26 

30 

39 

30 

40 

45 

38 

38 

41. 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

79 

78 

78 

76 

76 

76 

75 

78 

79 

76 

79 

84 

82 

73 

81 

80 

78 

79 

78 

73 

70 

69 

70 

77 

76. 

MIN 

42 

45 

47 

43 

43 

38 

44 

43 

38 

37 

38 

43 

40 

35 

37 

46 

37 

39 

38 

36 

45 

35 

36 

38 

40. 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 

75 

74 

80 

80 

76 

77 

76 

77 

75 

75 

76 

75 

72 

76 

77 

78 

72 

68 

73 

75 

68 

60 

64 

61 

67 

68 

67 

64 

62 

75 

76 

72. 

MIN 

42 

42 

41 

58 

45 

47 

45 

40 

39 

37 

46 

44 

43 

37 

45 

48 

48 

46 

40 

40 

37 

41 

39 

41 

37 

43 

36 

40 

37 

40 

41 

42. 

See  reference  notes  folloalng  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFOPNIA 
MARCH  1959 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEEDLES   FAA  AP 

78 

83 

84 

68 

69 

72 

76 

81 

84 

80 

70 

61 

87 

71 

70 

76 

62 

87 

84 

74 

77 

84 

80 

72 

77 

61 

83 

8  3 

85 

63 

63 

78 

9 

MIN 

47 

51 

52 

50 

46 

41 

40 

44 

43 

50 

53 

49 

46 

53 

53 

52 

49 

52 

54 

55 

46 

50 

58 

54 

55 

47 

58 

54 

57 

60 

60 

50 

9 

NEVADA  C I TY 

67 

69 

67 

69 

69 

67 

65 

67 

67 

62 

64 

67 

68 

60 

65 

67 

69 

68 

62 

61 

70 

60 

48 

44 

55 

59 

56 

58 

55 

57 

50 

62 

3 

HtN 

33 

33 

33 

28 

29 

32 

32 

^? 

29 

28 

29 

33 

35 

27 

27 

30 

36 

31 

30 

29 

34 

36 

40 

33 

30 

38 

28 

34 

39 

39 

31 

NEWARK 

68 

69 

67 

75 

73 

74 

65 

68 

67 

65 

70 

71 

71 

59 

63 

73 

78 

70 

62 

65 

71 

64 

62 

58 

60 

62 

59 

60 

61 

59 

62 

66 

2 

MIN 

45 

46 

43 

51 

47 

47 

46 

41 

43 

41 

43 

43 

48 

39 

39 

44 

49 

51 

43 

41 

42 

45 

53 

42 

41 

47 

39 

50 

47 

51 

42 

NEWMAN   2  NW 

MAX 

74 

74 

75 

73 

78 

74 

72 

73 

74 

72 

75 

77 

73 

59 

74 

80 

62 

71 

71 

77 

75 

67 

66 

65 

72 

66 

68 

69 

65 

70 

75 

72 

5 

MIN 

43 

42 

44 

52 

37 

40 

41 

35 

37 

41 

37 

39 

41 

40 

46 

37 

45 

40 

36 

37 

41 

41 

44 

33 

33 

48 

41 

36 

33 

47 

38 

40 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

66 

65 

62 

68 

69 

66 

64 

64 

64 

65 

■"5 

74 

71 

68 

63 

82 

70 

65 

66 

74 

71 

67 

64 

62 

65 

66 

65 

62 

66 

65 

67 

67 

6 

MIN 

51 

52 

49 

51 

50 

47 

54 

48 

52 

47 

50 

49 

54 

55 

50 

57 

50 

51 

49 

50 

51 

55 

54 

46 

49 

50 

48 

49 

53 

54 

NORTH   FORK  RS 

MAX 

72 

70 

71 

67 

67 

70 

70 

67 

70 

66 

73 

73 

69 

66 

65 

74 

75 

66 

67 

74 

60 

59 

55 

51 

60 

58 

58 

60 

61 

57 

66 

.6 

MIN 

37 

39 

39 

36 

37 

37 

35 

36 

38 

38 

39 

37 

33 

36 

34 

42 

37 

35 

38 

39 

36 

38 

27 

29 

34 

35 

39 

36 

34 

NORTH  HOLLYWOOD 

82 

82 

74 

84 

79 

72 

70 

60 

60 

83 

86 

90 

62 

74 

82 

80 

79 

88 

81 

73 

72 

70 

70 

70 

72 

78 

78 

3 

MIN 

52 

50 

45 

46 

42 

45 

47 

50 

49 

46 

48 

48 

50 

47 

45 

50 

51 

53 

54 

50 

46 

45 

46 

44 

45 

60 

60 

47 

9 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

70 

72 

72 

75 

70 

75 

70 

71 

70 

72 

70 

69 

76 

67 

67 

67 

76 

78 

70 

69 

79 

66 

62 

59 

62 

68 

63 

65 

65 

62 

64 

69 

1 

MIN 

43 

43 

45 

38 

45 

40 

41 

42 

41 

35 

36 

45 

46 

34 

35 

42 

48 

45 

41 

4  3 

42 

47 

50 

38 

40 

47 

35 

39 

38 

46 

40 

» 7 

OAKLAND   WB  AP 

73 

69 

80 

76 

75 

64 

72 

71 

70 

72 

76 

74 

63 

64 

77 

75 

67 

65 

69 

71 

63 

61 

59 

62 

59 

62 

61 

59 

60 

63 

72 

67 

9 

MIN 

'•7 

48 

47 

52 

47 

51 

47 

44 

45 

43 

44 

46 

49 

42 

42 

49 

53 

49 

44 

43 

45 

50 

51 

45 

43 

47 

40 

46 

40 

49 

44 

OCEANSIDE  PENDLETON 

68 

62 

61 

65 

74 

69 

63 

64 

63 

65 

64 

71 

68 

65 

71 

82 

74 

66 

64 

79 

73 

65 

65 

63 

65 

66 

67 

65 

65 

64 

66 

67 

8 

MIN 

43 

48 

48 

49 

48 

45 

50 

47 

47 

45 

54 

53 

47 

45 

50 

48 

43 

51 

50 

50 

48 

52 

51 

53 

51 

45 

45 

42 

44 

44 

50 

47 

9 

OJAI 

82 

83 

84 

83 

60 

76 

70 

81 

60 

87 

67 

85 

60 

75 

83 

36 

82 

78 

60 

87 

81 

72 

70 

70 

79 

75 

75 

76 

77 

72 

84 

79 

4 

M  IN 

45 

43 

46 

43 

41 

37 

41 

41 

41 

46 

42 

40 

43 

46 

43 

39 

46 

40 

40 

42 

38 

40 

40 

40 

39 

40 

41 

37 

40 

41 

44 

41 

5 

ORANGE  COVE 

MAX 

73 

74 

75 

72 

73 

76 

76 

73 

75 

74 

72 

76 

79 

74 

67 

73 

60 

81 

72 

73 

79 

79 

66 

68 

62 

69 

64 

67 

70 

70 

71 

72 

7 

MIN 

41 

44 

44 

46 

43 

41 

40 

41 

40 

39 

39 

43 

40 

35 

39 

40 

44 

39 

36 

39 

45 

38 

41 

39 

35 

44 

36 

37 

37 

41 

39 

40 

.2 

ORICK    PRAIRIE   CR  PARK 

MAX 

61 

56 

60 

68 

61 

59 

62 

57 

58 

64 

52 

53 

63 

73 

67 

56 

56 

62 

58 

57 

55 

56 

54 

57 

58 

56 

54 

58 

57 

59 

■  0 

HIN 

43 

43 

33 

32 

35 

34 

34 

34 

34 

32 

37 

29 

31 

39 

43 

40 

39 

33 

41 

42 

42 

43 

41 

44 

35 

46 

41 

45 

44 

38 

2 

ORINDA  BOWMAN 

MAX 

76 

75 

79 

77 

75 

71 

75 

75 

71 

72 

73 

77 

64 

67 

75 

76 

68 

66 

71 

76 

65 

59 

57 

63 

62 

62 

63 

64 

61 

62 

74 

69 

4 

M  I  N 

37 

39 

38 

41 

36 

40 

37 

35 

34 

33 

35 

37 

44 

34 

34 

37 

43 

43 

37 

34 

40 

36 

48 

39 

36 

41 

33 

35 

37 

45 

37 

38 

0 

ORLAND 

MAX 

72 

76 

79 

76 

75 

73 

77 

74 

75 

75 

71 

78 

75 

72 

72 

77 

78 

77 

70 

71 

77 

64 

60 

64 

67 

56 

66 

70 

68 

61 

68 

71 

.6 

MIN 

42 

42 

49 

48 

46 

45 

42 

38 

39 

43 

52 

40 

42 

42 

47 

45 

46 

38 

37 

42 

42 

43 

45 

36 

39 

43 

42 

41 

46 

43 

42 

.9 

ORLEANS 

MAX 

67 

70 

71 

68 

71 

69 

70 

69 

64 

69 

73 

63 

59 

64 

74 

74 

63 

58 

67 

73 

68 

53 

48 

59 

55 

55 

64 

58 

56 

67 

63 

64 

3 

MIN 

42 

41 

40 

30 

34 

36 

37 

32 

35 

32 

31 

37 

35 

30 

33 

33 

39 

41 

41 

38 

41 

42 

40 

39 

42 

42 

36 

45 

41 

42 

45 

37 

9 

OROVILLE   1  WSW 

73 

75 

74 

77 

75 

74 

73 

74 

74 

72 

72 

75 

75 

70 

73 

78 

76 

75 

71 

71 

76 

64 

58 

59 

65 

62 

66 

69 

66 

62 

64 

70 

6 

MIN 

43 

43 

42 

37 

40 

43 

46 

38 

39 

35 

37 

42 

44 

36 

39 

42 

54 

41 

41 

38 

46 

49 

48 

39 

41 

46 

35 

44 

43 

46 

40 

41 

9 

OROV I LLE   7  SE 

72 

72 

73 

78 

73 

71 

70 

72 

72 

70 

70 

73 

74 

68 

70 

75 

76 

73 

68 

68 

74 

60 

54 

55 

58 

64 

65 

67 

62 

61 

60 

68 

3 

MIN 

43 

40 

41 

42 

40 

43 

45 

35 

38 

34 

38 

38 

40 

33 

41 

40 

45 

38 

37 

36 

40 

45 

45 

35 

35 

36 

32 

40 

38 

43 

43 

39 

3 

OXNARD 

MAX 

74 

68 

70 

83 

77 

67 

66 

67 

71 

77 

86 

83 

72 

70 

81 

85 

76 

68 

71 

76 

74 

67 

66 

70 

73 

67 

73 

69 

68 

66 

70 

72 

6 

MIN 

51 

46 

48 

46 

49 

42 

47 

46 

48 

44 

51 

56 

46 

45 

49 

50 

53 

45 

46 

48 

54 

48 

46 

44 

46 

43 

44 

43 

43 

47 

47 

*7 

1 

PALMDALE 

MAX 

76 

78 

79 

71 

72 

74 

76 

77 

76 

75 

70 

78 

76 

72 

70 

74 

82 

79 

75 

74 

79 

74 

62 

63 

70 

69 

69 

76 

81 

68 

79 

74 

0 

MIN 

42 

43 

44 

40 

34 

45 

41 

43 

41 

42 

38 

35 

45 

43 

35 

37 

46 

49 

41 

40 

40 

40 

40 

38 

35 

41 

39 

35 

40 

50 

44 

40 

e 

PALMDALE   FAA  AP 

MAX 

76 

76 

77 

68 

70 

73 

75 

74 

75 

74 

70 

76 

74 

70 

70 

73 

80 

78 

73 

74 

73 

67 

62 

57 

67 

70 

67 

76 

79 

68 

78 

72 

3 

MIN 

39 

40 

40 

37 

32 

43 

36 

38 

37 

43 

35 

32 

41 

40 

33 

35 

42 

50 

39 

38 

39 

40 

43 

38 

32 

39 

36 

31 

46 

48 

46 

39 

0 

PALM  SPRINGS 

MAX 

89 

90 

93 

89 

76 

83 

80 

87 

90 

91 

87 

87 

90 

87 

82 

86 

88 

89 

91 

86 

84 

85 

80 

77 

83 

84 

83 

85 

86 

84 

92 

86 

0 

- 

HIN 

49 

49 

54 

61 

38 

40 

44 

43 

46 

52 

57 

47 

46 

52 

52 

53 

49 

47 

51 

57 

46 

45 

48 

50 

47 

45 

49 

44 

51 

51 

54 

49 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

70 

74 

68 

76 

76 

74 

66 

71 

67 

69 

70 

73 

72 

62 

67 

75 

77 

70 

67 

69 

75 

67 

62 

61 

63 

62 

62 

63 

65 

61 

67 

68 

4 

MIN 

44 

43 

43 

45 

40 

47 

44 

40 

39 

38 

40 

41 

43 

37 

39 

41 

50 

49 

38 

39 

39 

43 

46 

44 

37 

46 

39 

44 

38 

50 

40 

42 

2 

PALOMAR   MTN  OBSY 

MAX 

66 

66 

66 

66 

64 

64 

64 

66 

68 

74 

70 

70 

71 

67 

60 

62 

66 

67 

55 

66 

67 

66 

52 

48 

53 

57 

57 

60 

60 

62 

69 

63 

8 

MIN 

45 

47 

48 

43 

35 

42 

41 

43 

47 

45 

44 

45 

46 

44 

42 

41 

40 

45 

45 

46 

41 

41 

32 

31 

32 

38 

33 

39 

40 

40 

39 

41 

3 

PANOCHE  JUNCTION 

MAX 

72 

76 

77 

74 

76 

77 

74 

77 

82 

64 

82 

77 

79 

83 

61 

84 

77 

76 

73 

73 

73 

72 

70 

73 

75 

HIN 

47 

44 

43 

46 

43 

47 

49 

47 

46 

52 

45 

47 

49 

52 

52 

39 

45 

38 

38 

38 

39 

40 

49 

51 

45 

3 

PARADISE 

MAX 

71 

73 

73 

78 

75 

66 

69 

72 

71 

69 

70 

72 

71 

64 

70 

76 

73 

70 

68 

68 

72 

69 

51 

61 

61 

57 

62 

64 

58 

56 

56 

67 

0 

MIN 

46 

48 

47 

44 

44 

45 

43 

43 

43 

43 

51 

47 

46 

40 

43 

53 

54 

40 

39 

47 

52 

45 

42 

37 

41 

45 

36 

41 

41 

41 

41 

44 

1 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

78 

79 

83 

84 

66 

70 

74 

78 

80 

85 

83 

70 

81 

85 

73 

69 

76 

64 

85 

84 

75 

79 

85 

80 

73 

76 

60 

82 

84 

85 

82 

79 

0 

51 

52 

57 

56 

46 

48 

50 

49 

50 

53 

52 

50 

51 

58 

57 

50 

54 

58 

56 

59 

53 

59 

55 

58 

53 

52 

59 

57 

58 

62 

60 

64 

4 

PASADENA 

MAX 

82 

81 

77 

83 

80 

73 

71 

82 

81 

81 

86 

87 

82 

73 

61 

83 

60 

75 

74 

85 

82 

78 

66 

70 

73 

72 

71 

73 

74 

70 

81 

77 

6 

52 

49 

43 

48 

49 

46 

45 

46 

50 

47 

51 

50 

49 

52 

48 

50 

53 

46 

52 

53 

55 

51 

51 

46 

43 

46 

47 

46 

46 

48 

48 

48i 

5 

PASO  ROBLES 

MAX 

80 

80 

79 

77 

76 

78 

76 

78 

78 

77 

81 

83 

82 

72 

75 

82 

80 

72 

77 

81 

78 

70 

63 

65 

72 

69 

69 

71 

71 

70 

77 

75« 

6 

38 

41 

45 

34 

36 

32 

42 

37 

35 

35 

35 

35 

37 

38 

32 

32 

43 

42 

39 

38 

39 

46 

47 

32 

32 

42 

33 

30 

43 

41 

41 

37. 

8 

PASO   ROBLES   FAA  AP 

MAX 

75 

79 

77 

74 

77 

78 

74 

77 

77 

75 

60 

61 

68 

72 

75 

80 

79 

71 

75 

81 

78 

65 

62 

64 

74 

62 

68 

70 

69 

74 

76 

39 

42 

43 

35 

37 

35 

43 

39 

37 

35 

35 

39 

40 

34 

33 

34 

44 

44 

37 

37 

39 

47 

42 

36 

32 

44 

34 

34 

42 

42 

39 

38. 

6 

PETALUMA   FIRE   STA  2 

MAX 

75 

74 

81 

84 

77 

70 

74 

75 

71 

72 

76 

75 

66 

67 

80 

77 

70 

66 

70 

73 

61 

59 

59 

64 

61 

64 

64 

64 

60 

63 

75 

69. 

M  I  N 

41 

41 

41 

46 

37 

40 

40 

37 

37 

36 

35 

37 

42 

41 

39 

39 

45 

41 

40 

36 

40 

38 

45 

38 

36 

42 

37 

44 

37 

48 

39. 

9 

PINNACLES  NM 

MAX 

80 

80 

76 

74 

78 

76 

75 

80 

76 

74 

80 

82 

78 

72 

74 

82 

79 

73 

70 

80 

77 

64 

60 

60 

72 

66 

66 

68 

67 

66 

78 

MIN 

39 

39 

42 

42 

37 

32 

37 

33 

37 

36 

37 

39 

41 

35 

35 

35 

44 

38 

35 

34 

40 

40 

44 

38 

31 

47 

36 

35 

39 

40 

38 

37! 

9 

PISMO  BEACH 

MAX 

77 

76 

80 

78 

73 

67 

62 

80 

80 

77 

76 

83 

78 

74 

76 

60 

70 

72 

78 

70 

65 

65 

64 

62 

68 

68 

70 

69 

69 

66 

80 

72* 

47 

48 

51 

53 

49 

41 

48 

49 

51 

55 

55 

50 

45 

48 

48 

49 

49 

45 

45 

51 

46 

51 

47 

44 

47 

45 

45 

49 

47 

45 

47 

48. 

1 

PLACERVILLE 

MAX 

68 

72 

69 

72 

72 

70 

66 

68 

69 

68 

68 

69 

74 

65 

62 

73 

73 

73 

64 

65 

74 

64 

52 

50 

68 

62 

68 

60 

59 

69 

56 

37 

36 

38 

33 

34 

35 

37 

34 

34 

32 

33 

37 

3  8 

31 

31 

34 

41 

37 

34 

35 

37 

42 

43 

36 

31 

45 

31 

36 

42 

42 

34 

36. 

1 

PLACERVILLE   I FG 

MAX 

66 

71 

68 

72 

70 

68 

66 

67 

67 

65 

67 

68 

71 

63 

61 

70 

71 

70 

63 

63 

71 

58 

46 

46 

66 

60 

66 

58 

54 

57 

60 

63 . 

2 

MIN 

47 

49 

47 

47 

46 

45 

45 

45 

47 

42 

46 

46 

45 

40 

44 

48 

49 

36 

41 

46 

47 

39 

40 

35 

39 

43 

37 

39 

40 

40 

40 

43. 

2 

POINT  ARENA 

MAX 

64 

63 

61 

60 

66 

63 

62 

62 

62 

62 

59 

62 

60 

58 

57 

63 

59 

65 

61 

61 

60 

59 

62 

56 

68 

63 

68 

58 

60 

61 

60 

60. 

2 

MIN 

42 

48 

49 

40 

40 

42 

45 

40 

40 

43 

39 

40 

44 

41 

40 

46 

45 

41 

44 

35 

40 

41 

47 

43 

41 

41 

41 

46 

38 

45 

39 

42. 

1 

POINT   ARGUELLO  LIGHT  STA 

MAX 

59 

60 

67 

66 

70 

60 

62 

63 

65 

66 

72 

69 

60 

65 

65 

67 

63 

61 

68 

60 

60 

62 

60 

60 

59 

68 

59 

57 

60 

60 

63. 

2 

MIN 

52 

51 

53 

52 

52 

46 

48 

51 

50 

50 

55 

55 

52 

52 

52 

52 

55 

63 

63 

50 

50 

61 

63 

60 

49 

48 

50 

52 

50 

62 

60 

61. 

3 

PT   PIEORAS  BLANCAS 

MAX 

60 

70 

71 

75 

70 

58 

61 

60 

60 

60 

74 

61 

57 

59 

60 

66 

61 

57 

66 

59 

55 

56 

62 

65 

57 

65 

60. 

6 

HIN 

5* 

50 

49 

56 

55 

49 

58 

51 

50 

53 

50 

51 

50 

45 

41 

54 

52 

48 

48 

49 

50 

51 

50 

45 

44 

51 

45 

45 

47 

41 

48 

49. 

4 

POMONA 

MAX 

82 

78 

80 

84 

78 

72 

70 

79 

80 

82 

85 

87 

77 

72 

79 

82 

80 

75 

73 

85 

84 

70 

67 

70 

74 

74 

71 

76 

75 

66 

ei 

77. 

0 

MIN 

45 

42 

45 

40 

43 

36 

39 

42 

40 

41 

45 

39 

40 

46 

42 

40 

43 

39 

48 

46 

48 

44 

46 

40 

36 

37 

45 

39 

38 

41 

48 

42. 

0 

S««  r«t«ranc«  notaa  follovlDg  BtaXlOD  Isdmx. 
-   85  - 


CONTINUED 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MARCH  1959 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PORT    CHICAGO   NAVAL  DEPOT 

MAX 

70 

73 

74 

76 

77 

75 

69 

75 

73 

73 

72 

72 

76 

66 

66 

76 

74 

73 

74 

72 

76 

67 

65 

60 

65 

55 

64 

55 

65 

62 

67 

MIN 

37 

38 

38 

48 

40 

39 

39 

33 

35 

36 

38 

34 

37 

34 

32 

38 

44 

39 

40 

33 

33 

34 

41 

37 

35 

38 

33 

35 

36 

40 

37 

37. 

2 

PORT  ERV I LLE 

75 

78 

76 

75 

75 

79 

78 

77 

78 

77 

73 

76 

62 

78 

75 

74 

81 

64 

74 

75 

80 

61 

72 

71 

55 

71 

67 

59 

72 

72 

74 

MIN 

45 

47 

50 

44 

45 

43 

46 

44 

43 

42 

42 

46 

43 

42 

46 

49 

45 

42 

43 

47 

44 

45 

42 

42 

45 

42 

41 

42 

44 

43 

44. 

1 

PORTOLA 

62 

62 

61 

56 

62 

60 

58 

60 

58 

55 

64 

64 

58 

55 

55 

67 

67 

58 

58 

67 

66 

49 

39 

46 

52 

49 

56 

55 

54 

50 

66 

MIN 

22 

23 

22 

20 

18 

22 

23 

19 

21 

21 

22 

24 

27 

21 

22 

21 

30 

24 

25 

20 

28 

37 

32 

25 

24 

33 

20 

27 

26 

33 

24 

24. 

4 

POSEY   3  E 

62 

63 

60 

60 

62 

60 

56 

62 

57 

57 

66 

64 

57 

52 

57 

64 

64 

56 

54 

65 

65 

57 

46 

41 

51 

46 

46 

52 

54 

56 

61 

57 

MIN 

3". 

35 

33 

34 

32 

31 

31 

33 

33 

31 

31 

34 

33 

26 

30 

33 

34 

32 

33 

33 

43 

32 

32 

26 

24 

29 

29 

30 

32 

32 

32. 

0 

POTTER  VALLEY  PH 

78 

62 

81 

77 

75 

77 

77 

77 

71 

70 

80 

81 

72 

72 

76 

64 

52 

62 

59 

54 

6C 

57 

75 

MIN 

37 

36 

36 

36 

34 

34 

31 

37 

42 

29 

32 

35 

33 

35 

37 

38 

43 

36 

37 

30 

32 

44 

35 

35. 

8 

PR  1  EST  VA LLEY 

74 

71 

74 

71 

71 

72 

72 

71 

71 

69 

74 

77 

69 

65 

71 

76 

75 

66 

71 

74 

73 

59 

58 

59 

55 

59 

63 

65 

65 

66 

74 

MIN 

30 

33 

32 

35 

41 

31 

29 

32 

30 

34 

30 

31 

32 

26 

33 

28 

36 

30 

29 

28 

34 

33 

40 

26 

26 

42 

30 

26 

2S 

35 

30 

31. 

8 

QUINCY  RS 

MAX 

67 

68 

68 

67 

66 

68 

67 

65 

68 

64 

63 

69 

70 

61 

65 

63 

73 

66 

65 

65 

73 

60 

51 

48 

57 

58 

56 

66 

60 

50 

53 

MIN 

27 

26 

28 

22 

21 

27 

20 

22 

24 

22 

22 

24 

32 

21 

22 

33 

26 

23 

23 

29 

37 

36 

33 

25 

30 

29 

31 

34 

33 

25. 

6 

RAMON A   S PAULO  I NG 

62 

82 

81 

74 

76 

74 

73 

83 

61 

81 

76 

65 

76 

72 

76 

79 

84 

77 

76 

81 

85 

72 

67 

53 

72 

74 

70 

75 

75 

70 

83 

MIN 

41 

47 

41 

45 

49 

32 

34 

35 

39 

37 

41 

45 

35 

50 

36 

36 

40 

34 

44 

39 

48 

37 

47 

42 

32 

33 

46 

35 

31 

35 

61 

40. 

0 

RAN05BURG 

71 

75 

74 

65 

65 

67 

70 

72 

71 

72 

65 

74 

71 

68 

64 

72 

74 

77 

75 

66 

71 

66 

60 

58 

65 

59 

55 

71 

75 

71 

76 

MIN 

'•A 

48 

49 

46 

40 

45 

42 

45 

44 

47 

43 

45 

54 

43 

45 

45 

49 

52 

50 

46 

46 

45 

44 

36 

41 

43 

41 

42 

45 

40 

46 

44 

9 

RED  BLUFF   WB  AP 

76 

80 

75 

76 

72 

76 

74 

75 

73 

70 

79 

74 

69 

71 

76 

75 

73 

69 

71 

75 

63 

57 

60 

66 

56 

64 

69 

63 

50 

56 

77 

MIN 

44 

45 

52 

51 

43 

43 

46 

43 

43 

45 

47 

42 

47 

45 

50 

46 

48 

38 

43 

43 

47 

45 

46 

38 

42 

43 

43 

46 

42 

45 

47 

44. 

8 

REDDING  FIRE    STA  2 

80 

82 

77 

78 

74 

75 

78 

76 

73 

73 

78 

77 

71 

71 

77 

77 

71 

71 

72 

77 

74 

65 

58 

56 

54 

53 

68 

70 

63 

61 

76 

MIN 

47 

54 

49 

46 

50 

49 

47 

42 

43 

44 

48 

47 

50 

43 

46 

49 

44 

44 

47 

46 

46 

39 

45 

38 

43 

40 

45 

45 

45. 

0 

REDLANDS 

81 

83 

87 

81 

76 

76 

78 

84 

62 

86 

60 

67 

80 

73 

80 

84 

84 

79 

74 

65 

32 

72 

66 

59 

78 

75 

71 

77 

77 

54 

87 

MIN 

47 

45 

49 

46 

42 

40 

43 

43 

47 

46 

45 

45 

46 

52 

45 

46 

49 

44 

47 

46 

50 

42 

51 

44 

46 

42 

44 

43 

47 

46 

45. 

7 

REDWOOD   C I TY 

75 

73 

78 

76 

78 

74 

74 

73 

73 

74 

76 

75 

74 

70 

77 

76 

73 

67 

71 

76 

70 

63 

61 

55 

55 

53 

64 

65 

53 

56 

76 

71 . 

3 

MIN 

44 

43 

44 

53 

45 

47 

42 

42 

42 

39 

43 

43 

46 

46 

41 

42 

50 

49 

41 

39 

40 

42 

47 

47 

39 

42 

41 

46 

40 

49 

42 

43. 

8 

R I CHMOND 

71 

77 

72 

76 

78 

78 

68 

75 

73 

73 

72 

73 

74 

64 

67 

77 

77 

65 

62 

70 

73 

63 

59 

58 

64 

60 

62 

53 

63 

52 

63 

MIN 

47 

47 

48 

56 

49 

54 

47 

45 

46 

45 

45 

46 

50 

45 

49 

54 

54 

49 

46 

44 

49 

48 

53 

44 

45 

47 

45 

48 

43 

49 

46 

46. 

0 

RICHMOND   FIELD  STA 

74 

74 

69 

77 

78 

73 

63 

71 

68 

70 

71 

74 

71 

63 

61 

75 

76 

63 

65 

69 

68 

61 

59 

57 

51 

57 

63 

62 

60 

59 

63 

MIN 

47 

48 

47 

57 

47 

52 

47 

46 

45 

46 

44 

46 

49 

45 

47 

51 

53 

49 

48 

45 

48 

48 

52 

43 

46 

46 

44 

5 1 

44 

46 

4* 

47. 

6 

RIVERSIDE   FIRE   STA  3 

82 

80 

62 

79 

79 

74 

75 

65 

82 

64 

82 

89 

78 

74 

79 

65 

63 

77 

75 

86 

86 

74 

67 

69 

74 

73 

71 

75 

74 

70 

as 

MIN 

44 

43 

44 

51 

40 

37 

39 

39 

42 

43 

43 

40 

41 

50 

43 

44 

40 

41 

45 

45 

45 

50 

43 

38 

39 

43 

40 

40 

46 

46 

43 

1 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

83 

82 

62 

65 

77 

77 

75 

76 

85 

62 

65 

63 

88 

80 

74 

77 

85 

64 

77 

75 

66 

85 

71 

66 

69 

75 

75 

71 

77 

77 

65 

76 

MIN 

47 

45 

48 

53 

42 

40 

41 

42 

45 

43 

46 

45 

43 

51 

45 

49 

48 

42 

47 

46 

49 

45 

52 

45 

41 

39 

43 

41 

40 

47 

4S 

45 

2 

70 

72 

71 

74 

74 

73 

72 

71 

70 

71 

70 

74 

75 

69 

71 

74 

78 

75 

68 

69 

75 

66 

59 

60 

53 

64 

53 

66 

65 

63 

63 

^ 

MIN 

43 

43 

42 

41 

39 

41 

40 

36 

38 

35 

35 

35 

46 

40 

36 

40 

44 

46 

39 

37 

39 

46 

45 

41 

36 

36 

34 

42 

45 

40 

40. 

0 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 

72 

72 

75 

74 

71 

71 

73 

72 

73 

72 

71 

74 

69 

71 

76 

74 

74 

70 

71 

73 

66 

59 

57 

65 

56 

65 

67 

6E 

53 

65 

75 

MIN 

48 

47 

50 

48 

43 

43 

46 

40 

43 

45 

43 

43 

45 

44 

49 

45 

48 

44 

41 

43 

46 

44 

37 

38 

46 

41 

39 

47 

45 

44. 

5 

SACRAMENTO  WB  CITY 

73 

74 

75 

75 

72 

74 

73 

73 

73 

71 

74 

77 

70 

71 

76 

75 

73 

71 

70 

75 

67 

56 

59 

65 

65 

65 

66 

67 

53 

65 

75 

MIN 

49 

49 

50 

49 

45 

45 

46 

43 

46 

45 

46 

48 

47 

46 

46 

48 

45 

44 

45 

45 

45 

40 

41 

47 

41 

48 

45 

46. 

0 

77 

78 

79 

79 

78 

71 

78 

78 

76 

75 

80 

79 

70 

74 

78 

60 

70 

72 

75 

79 

66 

57 

57 

66 

59 

65 

56 

63 

53 

55 

76 

MIN 

42 

42 

41 

58 

40 

40 

40 

36 

35 

36 

43 

39 

44 

37 

44 

46 

45 

40 

41 

36 

35 

36 

45 

36 

35 

42 

41 

37 

47 

39 

40. 

5 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

72 

71 

72 

76 

78 

77 

79 

72 

72 

70 

72 

75 

73 

74 

73 

73 

70 

64 

67 

66 

63 

57 

55 

55 

52 

62 

62 

59 

50 

50 

75 

MIN 

38 

40 

40 

39 

41 

40 

40 

34 

36 

33 

36 

34 

45 

31 

34 

39 

44 

45 

42 

42 

35 

34 

40 

41 

35 

36 

33 

45 

40 

36 

36 

36 

3 

SALINAS   2  E 

78 

68 

78 

77 

79 

76 

74 

73 

72 

72 

81 

80 

65 

65 

77 

81 

71 

64 

68 

75 

65 

62 

61 

60 

61 

63 

62 

54 

52 

63 

74 

MIN 

41 

42 

41 

44 

44 

43 

44 

39 

39 

38 

39 

46 

48 

38 

36 

45 

42 

49 

40 

39 

42 

43 

46 

39 

36 

50 

42 

40 

43 

47 

40 

42 

1 

SALT    SPRINGS  PH 

72 

72 

71 

68 

69 

67 

69 

69 

66 

66 

71 

71 

70 

66 

66 

72 

70 

66 

66 

72 

70 

58 

45 

52 

62 

57 

60 

60 

56 

59 

74 

MIN 

46 

47 

44 

50 

45 

44 

42 

43 

43 

37 

48 

47 

43 

44 

36 

47 

44 

42 

38 

46 

45 

40 

33 

32 

32 

42 

3 1 

34 

36 

34 

41 

0 

SAL  Y E R  RS 

72 

69 

71 

72 

72 

71 

70 

63 

68 

74 

67 

55 

65 

73 

76 

64 

62 

70 

77 

62 

52 

45 

60 

52 

54 

63 

56 

57 

58 

MIN 

41 

42 

40 

32 

32 

33 

32 

34 

33 

34 

37 

32 

32 

35 

37 

39 

42 

35 

33 

40 

42 

40 

40 

42 

37 

3  5 

40 

42 

41 

37 

0 

SAN  ANTONIO   CN  MOUTH 

76 

79 

79 

79 

76 

71 

70 

73 

77 

75 

80 

80 

76 

67 

74 

77 

77 

72 

72 

81 

80 

74 

61 

57 

67 

66 

55 

58 

69 

66 

79 

MIN 

56 

56 

59 

56 

52 

44 

48 

47 

55 

53 

53 

55 

49 

47 

48 

51 

58 

49 

42 

50 

56 

43 

44 

42 

39 

44 

42 

44 

42 

45 

41 

48 

7 

SAN   BERNARDINO  CO  HOSP 

82 

84 

84 

77 

79 

75 

77 

84 

82 

64 

61 

67 

80 

74 

76 

63 

65 

72 

75 

65 

84 

72 

67 

69 

76 

75 

71 

77 

77 

65 

88 

MIN 

45 

45 

46 

57 

40 

38 

41 

41 

41 

44 

45 

39 

42 

51 

45 

54 

44 

45 

46 

45 

47 

41 

52 

44 

45 

40 

42 

41 

40 

46 

46 

44 

5 

SANDBERG  WB 

66 

67 

69 

57 

62 

62 

63 

66 

59 

57 

59 

69 

60 

50 

59 

63 

66 

60 

54 

62 

64 

54 

48 

39 

55 

53 

50 

57 

63 

57 

66 

MIN 

49 

50 

47 

44 

45 

47 

46 

45 

45 

41 

44 

50 

42 

34 

39 

40 

51 

42 

39 

47 

47 

40 

32 

30 

35 

37 

34 

37 

39 

39 

39 

41. 

6 

SAN   01  EGO  WB  AP 

77 

69 

67 

79 

78 

68 

65 

69 

70 

73 

88 

61 

68 

68 

75 

82 

78 

68 

69 

79 

77 

66 

68 

65 

70 

70 

66 

70 

70 

57 

73 

MIN 

55 

54 

55 

54 

55 

51 

55 

51 

52 

51 

55 

54 

54 

58 

55 

55 

55 

56 

54 

57 

58 

56 

55 

50 

50 

52 

58 

58 

54. 

4 

SAN  FERNANDO 

82 

84 

77 

83 

80 

73 

71 

62 

84 

67 

61 

88 

82 

74 

78 

62 

80 

75 

61 

85 

80 

74 

55 

67 

77 

72 

73 

73 

75 

68 

81 

MIN 

50 

48 

55 

58 

50 

40 

43 

42 

50 

53 

58 

58 

54 

48 

55 

56 

42 

45 

49 

55 

48 

46 

46 

46 

42 

49 

41 

47 

44 

50 

49 

2 

S  F   RICHMOND  SUNSET 

71 

61 

68 

73 

71 

70 

69 

70 

60 

60 

71 

63 

59 

59 

71 

75 

66 

58 

55 

59 

61 

55 

59 

57 

55 

56 

56 

50 

57 

60 

MIN 

48 

49 

46 

53 

49 

46 

47 

46 

44 

44 

45 

46 

50 

40 

43 

46 

51 

47 

47 

43 

49 

49 

49 

53 

44 

46 

40 

49 

48 

50 

47. 

0 

SAN   FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

74 

68 

60 

77 

76 

67 

72 

70 

67 

70 

75 

72 

61 

64 

75 

77 

66 

62 

66 

72 

64 

61 

60 

61 

54 

59 

61 

63 

60 

63 

72 

MIN 

46 

48 

47 

54 

47 

47 

46 

47 

46 

45 

46 

48 

50 

44 

44 

48 

53 

51 

50 

45 

50 

46 

52 

49 

48 

49 

44 

51 

49 

51 

45 

48. 

0 

SAN   FRANCISCO  FOB 

72 

67 

77 

75 

75 

66 

69 

68 

66 

67 

72 

69 

60 

62 

75 

75 

66 

61 

56 

70 

61 

56 

56 

60 

58 

58 

59 

58 

56 

60 

69 

MIN 

51 

51 

53 

61 

52 

51 

52 

51 

51 

50 

53 

53 

50 

46 

51 

57 

51 

50 

50 

50 

49 

49 

50 

46 

48 

50 

47 

49 

48 

49 

50 

50 

7 

SAN  GABRIEL    FIRE  DEPT 

84 

83 

75 

86 

83 

75 

73 

85 

81 

64 

87 

89 

83 

74 

64 

66 

83 

78 

76 

69 

84 

74 

66 

75 

76 

76 

73 

76 

75 

70 

62 

79. 

MIN 

49 

45 

46 

47 

46 

42 

44 

45 

44 

44 

46 

46 

45 

50 

47 

46 

48 

45 

50 

49 

54 

50 

52 

44 

41 

43 

48 

43 

43 

48 

46 

46. 

5 

SAN  GREGORIO   3  SE 

73 

63 

75 

74 

75 

62 

71 

63 

62 

69 

75 

70 

57 

59 

73 

77 

66 

60 

64 

68 

63 

60 

56 

57 

61 

56 

55 

61 

56 

62 

69 

MIN 

43 

43 

43 

49 

42 

44 

43 

54 

37 

35 

39 

40 

47 

33 

35 

42 

46 

46 

51 

36 

39 

39 

46 

45 

37 

42 

33 

46 

42 

43 

37 

41. 

9 

SAN  JACINTO 

MAX 

80 

60 

84 

78 

75 

75 

76 

81 

81 

83 

62 

65 

77 

74 

78 

64 

81 

77 

75 

64 

65 

70 

65 

65 

74 

73 

70 

75 

77 

77 

67 

77. 

7 

MIN 

41 

40 

41 

36 

34 

34 

36 

36 

41 

38 

36 

34 

37 

37 

36 

36 

39 

34 

45 

36 

35 

36 

49 

44 

32 

39 

42 

35 

34 

49 

46 

36. 

5 

SAN  JOSE 

MAX 

76 

72 

79 

77 

80 

71 

73 

74 

70 

71 

76 

76 

66 

67 

75 

76 

67 

69 

77 

66 

67 

59 

63 

66 

61 

64 

62 

64 

75 

70. 

5 

MIN 

46 

46 

48 

57 

48 

47 

47 

43 

45 

42 

45 

47 

48 

41 

41 

50 

54 

50 

44 

43 

45 

47 

51 

45 

42 

48 

42 

46 

42 

49 

45 

45. 

3 

SAN   LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

65 

69 

80 

84 

84 

67 

71 

77 

61 

70 

67 

75 

79 

69 

62 

54 

52 

70 

70 

67 

65 

66 

64 

72. 

7 

MIN 

46 

50 

52 

59 

49 

43 

44 

49 

57 

55 

56 

46 

49 

46 

50 

48 

50 

47 

48 

53 

47 

50 

48 

45 

47 

48 

46 

47 

49 

45 

48 

49. 

1 

SAN   MARCOS  RANCH 

MAX 

80 

80 

78 

83 

78 

75 

69 

70 

78 

80 

82 

62 

81 

71 

75 

60 

60 

76 

70 

80 

77 

74 

61 

55 

66 

72 

68 

71 

69 

70 

68 

74. 

5 

MIN 

46 

36 

38 

40 

40 

38 

41 

36 

35 

34 

41 

43 

34 

37 

32 

40 

43 

45 

35 

36 

38 

40 

38 

42 

32 

35 

35 

32 

39 

42 

44 

38. 

3 

S«e  reference  notea  following  Station  Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MAKCH  1959 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

g 

g 

10 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAN  MATEO 

74 

72 

78 

78 

76 

68 

72 

72 

69 

72 

76 

73 

60 

66 

75 

77 

72 

70 

68 

75 

64 

60 

60 

63 

64 

60 

51 

63 

60 

62 

74 

68  • 

8 

MIN 

43 

44 

44 

61 

44 

43 

43 

43 

41 

40 

43 

44 

46 

39 

42 

43 

50 

46 

43 

41 

42 

42 

47 

45 

42 

46 

3B 

47 

45 

47 

54 

1 

SAN  PEDRO 

MAX 

70 

67 

66 

76 

73 

67 

63 

66 

65 

72 

79 

81 

78 

67 

80 

80 

74 

68 

65 

80 

78 

67 

63 

53 

66 

65 

66 

65 

64 

66 

71 

° 

MIN 

55 

54 

55 

51 

64 

50 

53 

53 

54 

53 

56 

61 

56 

58 

54 

60 

68 

53 

63 

56 

56 

56 

54 

54 

52 

63 

61 

52 

62 

63 

65 

54. 

SAN  RAFAEL 

MAX 

76 

74 

82 

82 

80 

75 

78 

76 

73 

76 

76 

76 

70 

59 

80 

79 

71 

68 

70 

75 

70 

66 

62 

67 

62 

62 

63 

64 

52 

74 

74 

72  • 

0 

MIN 

45 

47 

46 

56 

46 

44 

44 

44 

44 

44 

45 

46 

48 

44 

43 

43 

51 

47 

47 

44 

46 

46 

45 

45 

44 

47 

44 

60 

46 

45 

45 

46. 

8 

SANTA   ANA    FIRE  STA 

60 

73 

70 

78 

78 

72 

69 

77 

74 

77 

89 

87 

80 

72 

84 

88 

79 

72 

73 

83 

80 

74 

69 

70 

73 

71 

72 

72 

72 

70 

78 

76  . 

0 

MIN 

49 

48 

48 

51 

46 

45 

50 

48 

61 

50 

48 

47 

48 

50 

49 

68 

51 

48 

52 

50 

51 

54 

64 

46 

46 

48 

49 

46 

47 

52 

56 

49. 

8 

SANTA  BARBARA 

80 

75 

72 

82 

78 

70 

67 

74 

72 

83 

87 

83 

79 

71 

79 

83 

77 

73 

79 

78 

77 

69 

70 

72 

74 

72 

75 

71 

72 

71 

76 

75. 

5 

MIN 

47 

48 

48 

46 

47 

49 

48 

49 

46 

54 

47 

46 

48 

46 

50 

46 

50 

50 

47 

49 

49 

49 

44 

42 

49 

47 

50 

43 

45 

47 

60 

47. 

7 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

73 

66 

69 

76 

73 

67 

66 

67 

71 

78 

80 

77 

78 

69 

77 

78 

73 

73 

70 

75 

70 

69 

69 

72 

72 

70 

77 

72 

73 

73 

75 

7  2. 

MIN 

46 

46 

45 

50 

44 

44 

48 

48 

44 

50 

43 

45 

47 

46 

50 

44 

48 

45 

45 

47 

46 

46 

45 

43 

46 

46 

60 

42 

45 

46 

48 

46. 

0 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

76 

70 

79 

75 

79 

71 

79 

70 

72 

74 

78 

75 

67 

69 

76 

82 

76 

68 

71 

76 

68 

65 

62 

64 

72 

69 

70 

58 

63 

65 

77 

71. 

MIN 

46 

47 

46 

53 

44 

48 

45 

42 

41 

40 

46 

45 

44 

39 

40 

43 

62 

50 

55 

41 

41 

44 

60 

44 

39 

41 

39 

40 

40 

48 

41 

44. 

3 

SANTA  CRUZ 

MAX 

74 

71 

78 

74 

68 

66 

73 

74 

76 

74 

78 

76 

69 

70 

75 

79 

72 

66 

68 

78 

66 

60 

62 

66 

65 

65 

66 

68 

64 

64 

69 

MIN 

42 

42 

45 

48 

41 

45 

46 

48 

38 

37 

43 

41 

45 

36 

37 

42 

42 

39 

37 

38 

48 

47 

37 

36 

45 

46 

40 

39 

45 

39 

41. 

7 

SAN  T  A  MA  R I A 

77 

76 

79 

81 

82 

80 

65 

60 

77 

81 

81 

77 

84 

61 

76 

75 

62 

76 

78 

79 

68 

64 

54 

68 

67 

71 

68 

65 

72 

MIN 

41 

42 

44 

50 

47 

37 

39 

41 

45 

41 

49 

41 

41 

42 

42 

42 

46 

41 

46 

43 

48 

48 

41 

46 

36 

49 

44 

40 

43. 

3 

SANTA   MARIA   WB  AR 

MAX 

74 

70 

80 

80 

79 

62 

64 

74 

76 

76 

83 

79 

52 

72 

78 

79 

72 

63 

75 

77 

65 

60 

63 

61 

67 

64 

63 

64 

67 

64 

82 

70 

MIN 

43 

42 

44 

48 

43 

40 

46 

42 

43 

43 

43 

42 

44 

39 

42 

41 

46 

43 

46 

42 

42 

45 

43 

36 

37 

44 

44 

44 

43 

40 

44 

42. 

7 

SAN  T A   MON I CA  PIER 

67 

66 

64 

66 

71 

64 

64 

62 

64 

64 

74 

74 

68 

68 

70 

71 

74 

68 

69 

70 

69 

65 

62 

64 

66 

72 

63 

64 

64 

65 

65 

MIN 

55 

53 

52 

61 

55 

59 

52 

62 

52 

62 

66 

61 

55 

55 

52 

59 

58 

54 

54 

56 

57 

55 

53 

54 

45 

53 

45 

51 

51 

64 

63 

53. 

7 

SANTA  PAULA 

84 

84 

78 

84 

85 

83 

73 

73 

75 

79 

86 

85 

90 

81 

76 

82 

69 

62 

75 

80 

68 

81 

70 

71 

75 

77 

73 

74 

75 

74 

76 

MIN 

52 

51 

56 

54 

50 

42 

46 

46 

50 

42 

58 

54 

51 

44 

45 

44 

61 

45 

45 

48 

51 

43 

45 

40 

44 

44 

42 

43 

43 

42 

47 

47. 

0 

SANTA  ROSA 

76 

78 

77 

83 

86 

79 

69 

77 

76 

76 

77 

76 

77 

69 

73 

81 

79 

66 

72 

72 

76 

63 

58 

58 

67 

59 

66 

69 

65 

64 

68 

MIN 

39 

40 

40 

44 

40 

40 

38 

36 

36 

37 

37 

37 

39 

36 

36 

43 

44 

43 

40 

36 

38 

38 

40 

37 

38 

40 

34 

37 

38 

39 

40 

38. 

7 

SCOTIA 

63 

59 

56 

68 

68 

68 

62 

63 

68 

56 

54 

62 

61 

62 

53 

64 

79 

59 

60 

59 

62 

58 

54 

53 

66 

69 

54 

60 

55 

58 

57 

MIN 

47 

43 

45 

39 

41 

44 

46 

41 

39 

45 

37 

38 

41 

31 

35 

40 

45 

42 

42 

39 

42 

43 

45 

44 

44 

38 

40 

42 

46 

43 

41. 

6 

SHASTA  DAM 

MAX 

74 

75 

76 

71 

71 

72 

74 

71 

74 

70 

67 

79 

72 

69 

67 

74 

76 

71 

69 

68 

77 

63 

50 

50 

64 

56 

63 

69 

60 

59 

59 

68 

MIN 

47 

47 

54 

48 

49 

50 

60 

44 

46 

43 

44 

46 

47 

43 

45 

49 

48 

44 

43 

44 

50 

46 

43 

41 

44 

41 

42 

46 

40 

42 

44 

45. 

4 

S lERRA  CITY 

MAX 

67 

68 

68 

63 

60 

66 

65 

63 

65 

61 

62 

72 

68 

61 

62 

62 

70 

65 

63 

63 

73 

58 

47 

40 

62 

57 

55 

61 

57 

66 

58 

61 

6 

MIN 

35 

39 

35 

36 

36 

35 

31 

33 

28 

32 

39 

32 

35 

32 

36 

40 

34 

33 

29 

35 

32 

40 

32 

31 

29 

36 

30 

33 

30 

33 

30 

33. 

6 

sierraville  RS 

MAX 

59 

64 

61 

57 

57 

64 

61 

56 

62 

59 

53 

62 

64 

57 

65 

59 

68 

62 

60 

58 

67 

57 

57 

41 

48 

57 

52 

56 

55 

46 

57. 

9 

MIN 

25 

26 

26 

25 

20 

25 

27 

21 

26 

24 

20 

25 

33 

21 

22 

^' 

21 

26 

20 

30 

35 

33 

26 

20 

35 

21 

30 

21 

25 

25. 

4 

SNOW   LAB   CENTRAL  SIERRA 

52 

54 

55 

47 

46 

61 

50 

46 

50 

47 

44 

57 

61 

44 

48 

44 

55 

-  49 

46 

46 

56 

43 

36 

29 

36 

43 

38 

44 

3* 

46. 

1 

MIN 

21 

23 

26 

26 

20 

21 

22 

18 

20 

19 

24 

25 

28 

19 

24 

28 

24 

27 

23 

29 

31 

24 

21 

13 

19 

15 

2; 

21 

25 

19 

22. 

7 

SONOMA 

MAX 

77 

76 

80 

81 

80 

73 

76 

77 

75 

77 

76 

79 

72 

72 

80 

79 

72 

69 

73 

76 

70 

61 

58 

66 

63 

65 

65 

63 

62 

65 

76 

72. 

2 

MIN 

39 

39 

40 

52 

38 

36 

39 

34 

34 

33 

36 

38 

42 

32 

42 

4 1 

45 

40 

46 

36 

35 

35 

46 

40 

35 

43 

33 

42 

35 

48 

37 

39. 

2 

SONORA 

7* 

74 

74 

77 

70 

73 

71 

72 

73 

73 

70 

74 

77 

67 

66 

68 

78 

77 

59 

69 

76 

71 

66 

54 

60 

64 

60 

57 

64 

63 

67 

68 

MIN 

40 

44 

44 

39 

42 

40 

42 

40 

39 

36 

40 

41 

42 

36 

36 

4 1 

46 

40 

40 

42 

42 

43 

47 

40 

35 

42 

36 

39 

39 

46 

39 

40. 

6 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

62 

63 

64 

60 

60 

60 

60 

62 

52 

61 

62 

66 

62 

58 

62 

57 

64 

69 

61 

55 

62 

52 

41 

44 

53 

47 

60 

61 

52 

47 

65 

58. 

2 

MIN 

32 

31 

33 

28 

29 

29 

28 

26 

29 

28 

30 

30 

30 

28 

26 

29 

34 

31 

27 

30 

34 

32 

32 

19 

25 

37 

27 

29 

27 

36 

29 

29. 

6 

SOUAW   VALLEY  LODGE 

57 

57 

51 

48 

55 

67 

51 

55 

52 

47 

56 

56 

50 

50 

47 

60 

53 

51 

51 

62 

51 

42 

36 

40 

49 

42 

50 

46 

47 

37 

59 

50. 

3 

MIN 

20 

21 

21 

12 

14 

20 

19 

16 

20 

17 

16 

26 

28 

18 

17 

19 

32 

27 

31 

20 

34 

28 

32 

22 

13 

33 

18 

26 

24 

29 

20 

22. 

3 

SUUlKnCL    inn  c 

58 

59 

61 

67 

62 

55 

54 

57 

60 

57 

64 

61 

60 

55 

52 

57 

61 

63 

59 

50 

61 

54 

43 

43 

50 

50 

63 

54 

61 

60 

63 

56 

MIN 

39 

39 

40 

39 

35 

37 

42 

37 

41 

36 

37 

40 

45 

38 

35 

37 

42 

42 

41 

42 

44 

36 

34 

27 

30 

35 

29 

36 

37 

34 

35 

37. 

5 

3  I       ^  1  Un    r  A  A  Ar 

73 

74 

75 

75 

76 

72 

73 

73 

74 

71 

77 

76 

69 

71 

75 

79 

79 

70 

71 

78 

66 

63 

51 

64 

70 

65 

66 

66 

66 

67 

75 

71 . 

MIN 

43 

45 

46 

44 

40 

46 

46 

40 

44 

44 

42 

42 

46 

44 

47 

42 

60 

46 

44 

40 

42 

48 

46 

39 

40 

45 

40 

43 

42 

47 

43 

43. 

7 

STOCK  TON  FIRE   STA  4 

72 

73 

74 

75 

74 

74 

70 

72 

72 

74 

71 

73 

76 

68 

71 

76 

72 

78 

70 

71 

75 

67 

53 

59 

64 

69 

66 

66 

67 

63 

66 

70, 

4 

MIN 

43 

45 

47 

46 

41 

48 

37 

40 

42 

43 

34 

43 

47 

44 

47 

45 

39 

45 

42 

41 

40 

47 

46 

37 

39 

47 

41 

35 

40 

46 

44 

42. 

8 

O  1  Ut.F-  1  un    PTUW  K  T     OKI  L/lJ  t 

76 

75 

77 

76 

77 

76 

77 

77 

78 

74 

77 

60 

77 

74 

78 

79 

78 

74 

75 

78 

77 

62 

61 

68 

70 

69 

70 

67 

65 

68 

78 

73. 

6 

MIN 

43 

44 

46 

44 

38 

42 

41 

39 

40 

40 

41 

38 

47 

42 

43 

40 

48 

45 

44 

38 

41 

46 

45 

39 

37 

46 

38 

42 

41 

47 

42 

42. 

2 

STONY  GORGE  RESERVOI R 

75 

77 

74 

76 

72 

74 

73 

74 

70 

69 

76 

73 

67 

71 

75 

76 

75 

67 

69 

73 

73 

63 

61 

69 

63 

65 

66 

65 

65 

66 

76 

70. 

4 

MIN 

40 

40 

38 

41 

39 

38 

37 

34 

37 

33 

38 

37 

42 

34 

40 

41 

46 

35 

39 

39 

41 

40 

46 

34 

38 

40 

30 

41 

36 

45 

38 

38. 

6 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

67 

67 

67 

65 

65 

64 

65 

64 

60 

64 

69 

65 

64 

64 

66 

58 

66 

60 

59 

70 

58 

46 

40 

40 

41 

53 

57 

50 

62 

43 

69 

59* 

6 

MIN 

36 

39 

39 

38 

37 

35 

35 

35 

32 

31 

38 

38 

35 

31 

35 

36 

36 

33 

32 

37 

40 

33 

31 

30 

31 

29 

29 

34 

38 

31 

32 

34. 

4 

SUNLAND 

MAX 

85 

87 

87 

86 

81 

76 

74 

85 

82 

88 

87 

89 

83 

78 

82 

86 

84 

79 

64 

68 

81 

65 

66 

70 

76 

74 

76 

75 

75 

71 

85 

80. 

2 

MIN 

55 

49 

49 

60 

52 

43 

44 

43 

53 

47 

59 

66 

50 

43 

49 

52 

45 

55 

41 

49 

63 

45 

45 

42 

43 

44 

42 

42 

44 

39 

44 

47. 

6 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

65 

62 

56 

56 

67 

64 

56 

66 

62 

66 

58 

67 

62 

69 

67 

63 

66 

62 

58 

61 

58 

63 

46 

53 

69 

66 

55 

55 

58 

52 

67 

69, 

2 

MIN 

26 

29 

28 

22 

20 

23 

30 

20 

24 

26 

20 

25 

42 

19 

21 

22 

40 

30 

30 

20 

32 

33 

35 

32 

21 

38 

36 

27 

34 

34 

27 

27. 

9 

1  AOL t    M 1 n 

48 

53 

51 

47 

49 

49 

64 

49 

55 

63 

48 

65 

68 

50 

42 

44 

59 

69 

54 

52 

52 

44 

41 

36 

44 

61 

47 

55 

59 

56 

63 

50, 

5 

MIN 

38 

40 

39 

33 

33 

36 

38 

35 

38 

37 

33 

39 

43 

36 

29 

31 

36 

37 

37 

38 

34 

32 

28 

18 

23 

26 

28 

36 

33 

37 

37 

34, 

2 

TAHOe 

45 

45 

46 

49 

46 

50 

46 

47 

50 

50 

44 

46 

56 

49 

49 

44 

48 

54 

51 

45 

50 

51 

43 

37 

38 

39 

47 

46 

47 

49 

40 

46. 

6 

MIN 

24 

26 

27 

22 

19 

25 

25 

22 

23 

23 

21 

25 

30 

23 

21 

23 

29 

26 

26 

23 

28 

30 

28 

22 

19 

20 

25 

27 

31 

25 

25 

24. 

6 

70 

71 

64 

62 

64 

68 

62 

68 

60 

58 

63 

72 

60 

54 

66 

70 

70 

60 

59 

57 

67 

56 

52 

44 

57 

55 

49 

56 

60 

58 

65 

61. 

5 

MIN 

30 

22 

32 

38 

35 

41 

31 

31 

37 

38 

32 

34 

44 

38 

28 

38 

39 

39 

32 

43 

32 

40 

32 

30 

36 

37 

33 

40 

39 

40 

35. 

4 

TEJON  RANCHO 

MAX 

73 

71 

72 

73 

80 

76 

77 

74 

73 

70 

80 

79 

73 

66 

72 

80 

80 

70 

70 

83 

81 

67 

66 

59 

&a 

69 

65 

68 

69 

70 

72 

72. 

5 

MIN 

51 

50 

50 

45 

44 

51 

49 

50 

49 

48 

43 

50 

49 

46 

47 

46 

67 

46 

44 

47 

62 

46 

43 

42 

43 

43 

45 

42 

44 

42 

50 

46, 

9 

THERMAL   FAA  AP 

MAX 

87 

91 

93 

82 

74 

79 

80 

86 

88 

92 

82 

65 

66 

88 

82 

86 

85 

85 

90 

65 

83 

82 

79 

77 

84 

81 

86 

85 

86 

83 

91 

04, 

6 

MIN 

45 

52 

53 

49 

39 

37 

41 

48 

46 

53 

49 

40 

42 

59 

48 

49 

47 

42 

62 

49 

44 

42 

59 

55 

51 

47 

59 

56 

51 

52 

55 

49, 

0 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

MAX 

75 

73 

75 

73 

74 

75 

76 

73 

74 

72 

75 

76 

76 

73 

71 

77 

79 

60 

71 

72 

60 

78 

68 

67 

66 

67 

64 

66 

68 

68 

72 

72, 

7 

MIN 

40 

43 

44 

47 

42 

40 

41 

42 

42 

42 

40 

40 

48 

38 

38 

39 

44 

40 

40 

40 

43 

40 

42 

40 

35 

43 

44 

49 

40 

47 

40 

41. 

7 

TIGER  CREEIC  PH 

MAX 

74 

73 

78 

75 

71 

69 

70 

70 

69 

70 

71 

72 

70 

66 

73 

66 

66 

74 

69 

60 

50 

57 

62 

57 

61 

58 

62 

60 

73 

67. 

6 

MIN 

39 

39 

41 

36 

36 

37 

40 

36 

37 

35 

36 

40 

38 

34 

34 

38 

43 

36 

36 

36 

40 

39 

37 

36 

34 

46 

34 

36 

36 

42 

36 

37. 

S 

TORRANCE 

MAX 

77 

68 

76 

81 

77 

72 

69 

68 

70 

73 

97 

83 

76 

71 

81 

83 

75 

73 

71 

84 

75 

67 

66 

66 

74 

70 

69 

7* 

68 

71 

73. 

B 

MIN 

48 

47 

46 

47 

47 

45 

46 

47 

45 

48 

48 

49 

47 

48 

47 

49 

49 

44 

47 

51 

50 

60 

49 

46 

49 

44 

45 

50 

46 

47 

48 

47, 

4 

TRACY  CARBONA 

MAX 

74 

70 

74 

73 

74 

75 

71 

74 

74 

74 

72 

74 

76 

66 

71 

75 

76 

79 

71 

72 

78 

71 

65 

60 

66 

71 

68 

69 

69 

67 

68 

71. 

5 

MIN 

48 

46 

48 

49 

43 

48 

44 

42 

42 

47 

48 

45 

46 

46 

47 

39 

40 

43 

49 

42 

43 

46 

48 

46 

43 

44 

47 

44 

38 

43 

48 

44. 

9 

S««  nfercac*  iiot«B  follovloi  Stktioa  Indsz. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CONTINUED   MARCH  1959 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 

76 

77 

71. 

5 

MIN 

43 

45 

47 

52 

39 

43 

43 

37 

4C 

42 

44 

40 

4C 

41 

63 

36 

39 

45 

49 

38 

47 

47 

46 

44 

46 

48 

42 

49 

45 

48 

45 

44  • 

0 

TRONA 

MAX 

77 

73 

77 

76 

74 

76. 

1 

MIN 

42 

42 

43 

50 

38 

41 

42 

40 

42 

44 

47 

40 

45 

45 

45 

48 

45 

56 

49 

46 

43 

44 

45 

43 

43 

44 

44 

43 

46 

65 

48 

44  ■ 

S 

TRUCHEE  RS 

MAX 

47 

46 

60 

49. 

9 

MIN 

20 

22 

21 

17 

14 

20 

22 

16 

21 

18 

11 

20 

28 

18 

19 

18 

25 

26 

28 

23 

26 

33 

29 

24 

14 

22 

19 

27 

Zt 

3C 

22 

21. 

9 

TULELAKE 

MAX 

70 

66 

56. 

4 

MIN 

23 

18 

27 

16 

18 

18 

18 

13 

15 

24 

14 

19 

22 

10 

15 

18 

38 

16 

18 

19 

37 

28 

33 

18 

20 

19 

18 

35 

26 

35 

31 

22. 

0 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

70 

72 

76 

78 

68. 

8 

MIN 

47 

50 

49 

46 

50 

48 

49 

48 

44 

42 

49 

45 

45 

40 

45 

48 

47 

43 

40 

43 

43 

41 

44 

39 

41 

46 

35 

41 

44 

44. 

7 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MAX 

7 1 

88 

83 

77. 

6 

M  I  N 

44 

42 

42 

49 

40 

38 

45 

46 

47 

44 

40 

40 

40 

44 

44 

60 

42 

40 

42 

46 

44 

52 

52 

40 

37 

40 

42 

4C 

41 

46 

50 

43. 

6 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

75 

80 

78. 

1 

MIN 

41 

51 

52 

47 

38 

36 

37 

42 

45 

51 

42 

36 

47 

51 

45 

44 

46 

44 

49 

45 

43 

46 

45 

44 

46 

43 

48 

42 

47 

4£ 

55 

46. 

0 

TWIN  LAKES 

MAX 

52 

47 

44. 

6 

MIN 

16 

19 

18 

16 

16 

16 

16 

12 

12 

14 

19 

18 

24 

14 

20 

18 

24 

18 

14 

17 

20 

25 

16 

14 

8 

24 

10 

le 

14 

21 

13 

16. 

8 

UK  I  AH 

MAX 

79 

73 

70. 

5 

MIN 

41 

41 

40 

36 

36 

36 

37 

44 

35 

35 

37 

39 

45 

33 

34 

38 

43 

41 

39 

37 

38 

38 

44 

38 

38 

3S 

35 

41 

36 

36 

38 

38. 

3 

UCLA 

MAX 

84 

78 

73, 

2 

M  I  N 

57 

49 

54 

50 

58 

50 

46 

49 

48 

46 

55 

56 

49 

53 

51 

61 

58 

50 

49 

56 

58 

63 

51 

60 

50 

51 

51 

51 

5C 

51 

52 

52. 

0 

UPLAND 

MAX 

79 

71 

78 

60 

62 

7C 

6C 

78 

73. 

2 

MIN 

57 

52 

52 

;5 

49 

46 

45 

43 

53 

53 

67 

55 

63 

48 

48 

52 

56 

50 

45 

48 

48 

46 

48 

43 

42 

46 

44 

45 

43 

46 

44 

48. 

7 

UPPER  LAKE  RS 

MAX 

76 

78 

71 

74 

69. 

6 

MIN 

36 

35 

35 

32 

31 

33 

32 

31 

30 

28 

31 

33 

36 

32 

28 

27 

39 

33 

30 

32 

36 

33 

41 

34 

33 

34 

22 

35 

31 

42 

34 

32. 

9 

UPR    SAN   LEANDRO  FILTERS 

MAX 

76 

77 

68. 

5 

M  I  N 

47 

46 

46 

47 

47 

47 

44 

43 

44 

42 

40 

46 

43 

39 

43 

42 

51 

49 

42 

43 

42 

44 

47 

40 

44 

44 

38 

42 

3f 

44 

41 

43. 

7 

VACAVILLE 

MAX 

76 

74 

72. 

5 

M  I  N 

44 

46 

50 

60 

41 

43 

41 

40 

40 

39 

51 

42 

45 

38 

56 

49 

50 

42 

43 

40 

44 

46 

50 

37 

38 

45 

37 

42 

35 

46 

40 

44. 

0 

VALYERMO  RS 

MAX 

69 

75 

70. 

1 

MIN 

36 

35 

35 

38 

33 

34 

36 

38 

32 

34 

34 

30 

34 

31 

31 

39 

37 

34 

33 

35 

34 

34 

31 

34 

28 

3C 

30 

27 

32 

34 

33 

33. 

4 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

MAX 

66 

71 

72. 

0 

M  I  N 

36 

38 

38 

37 

31 

38 

35 

35 

35 

38 

32 

32 

37 

40 

30 

37 

39 

42 

42 

36 

40 

42 

44 

37 

31 

34 

38 

3C 

38 

44 

40 

37. 

0 

VISALIA 

MAX 

76 

76 

78 

76 

78 

74 

74 

82 

74. 

9 

M  I  N 

46 

47 

49 

47 

47 

47 

45 

44 

43 

42 

44 

46 

46 

40 

42 

45 

50 

42 

42 

44 

60 

43 

43 

45 

40 

49 

40 

4; 

44 

46 

44 

44. 

6 

VISTA 

MAX 

78 

70 

32 

78 

74 

69 

72 

75 

88 

85 

76 

70 

82 

84 

81 

70 

75. 

2 

MIN 

47 

43 

44 

44 

44 

39 

46 

42 

42 

43 

46 

50 

42 

60 

44 

45 

44 

45 

61 

46 

48 

48 

61 

48 

41 

41 

5C 

4; 

41 

41 

52 

45. 

4 

VOLT  A  PH 

MAX 

7^ 

75 

74 

74 

70 

72 

66 

72 

70 

66, 

7 

MIN 

44 

51 

48 

49 

43 

45 

42 

42 

40 

40 

40 

41 

36 

40 

46 

46 

46 

37 

36 

43 

43 

41 

36 

35 

35 

3< 

37 

42 

■  3e 

41 

4C 

41. 

1 

WALNUT   CREEK    2  ESE 

MAX 

70 

74 

76 

75 

70, 

5 

MIN 

40 

40 

40 

44 

38 

38 

38 

39 

38 

35 

38 

38 

42 

32 

35 

36 

45 

44 

37 

35 

35 

41 

47 

35 

37 

41 

32 

42 

35 

4C 

37 

38, 

5 

WALNUT  GROVE 

MAX 

74 

76 

76 

72, 

4 

MIN 

43 

44 

41 

49 

40 

41 

41 

41 

37 

40 

44 

38 

48 

43 

50 

43 

50 

46 

42 

40 

45 

45 

44 

38 

43 

44 

40 

39 

41 

42 

41 

42, 

7 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

76 

78 

79 

67 

74 

70 

73 

78 

72, 

6 

MIN 

35 

35 

36 

35 

32 

28 

33 

33 

35 

31 

34 

36 

39 

37 

41 

38 

26 

31 

32 

31 

38 

3« 

36 

34 

2 

WASCO 

MAX 

76 

76 

76 

73 

79 

76 

74 

72 

79 

75 

79 

74, 

3 

M  I  N 

46 

46 

48 

45 

44 

46 

45 

47 

45 

45 

41 

44 

47 

45 

42 

45 

51 

49 

45 

45 

48 

49 

47 

46 

47 

47 

43 

41 

48 

47 

41 

45 

8 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

77 

78 

69, 

0 

MIN 

43 

43 

44 

50 

43 

45 

50 

41 

40 

39 

42 

43 

46 

38 

39 

45 

48 

48 

39 

42 

41 

44 

49 

37 

38 

45 

37 

37 

41 

47 

40 

42, 

7 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

70 

70 

67 

72 

75 

63, 

4 

M  I  N 

31 

31 

30 

24 

26 

27 

27 

24 

26 

23 

25 

29 

34 

23 

26 

27 

33 

27 

33 

25 

35 

35 

38 

31 

33 

35 

26 

31 

30 

3; 

34 

29, 

5 

WEED  1  S 

MAX 

62 

62 

62 

58 

62 

5  9 

60 

59 

56 

63 

60 

61 

68 

50 

56, 

1 

M  I  N 

27 

26 

26 

22 

23 

23 

21 

20 

21 

24 

21 

23 

21 

20 

21 

25 

26 

22 

27 

24 

27 

33 

36 

34 

32 

31 

19 

2; 

21 

24 

30 

25 

0 

WHEELER 

MAX 

66 

67 

72 

64 

60, 

1 

MIN 

50 

46 

52 

44 

50 

44 

45 

45 

43 

38 

46 

45 

43 

38 

43 

54 

49 

42 

45 

41 

44 

43 

45 

42 

43 

45 

38 

46 

35 

46 

44 

44, 

5 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

36 

45 

38, 

6 

MIN 

13 

9 

15 

8 

8 

11 

10 

5 

9 

21 

7 

14 

24 

26 

2 

8 

15 

26 

21 

12 

21 

23 

16 

0 

-  1 

13 

8 

12 

21 

2C 

22 

13, 

6 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

22 

22 

23 

28 

21 

22 

22 

34 

24 

25 

22 

30 

2  1 

20 

14 

12 

26 

25 

20 

20 

20 

26 

23, 

8 

M  I  N 

13 

12 

12 

7 

12 

10 

12 

6 

10 

10 

10 

11 

12 

12 

10 

15 

13 

9 

8 

15 

9 

5 

-  8 

-  6 

-  3 

-  1 

8 

9 

13 

14 

8, 

5 

WILLIAMS 

MAX 

74 

73 

76 

71 

72. 

1 

MIN 

41 

41 

48 

49 

42 

44 

40 

39 

38 

41 

49 

40 

47 

42 

46 

46 

47 

48 

47 

45 

42 

43 

40 

33 

40 

47 

40 

40 

35 

38 

43 

42. 

7 

WILLOWS 

MAX 

74 

76 

77 

74 

74 

76 

76 

71. 

1 

MIN 

42 

43 

53 

50 

42 

42 

42 

37 

44 

39 

49 

39 

43 

43 

48 

43 

49 

39 

39 

37 

39 

43 

47 

34 

38 

44 

40 

44 

40 

42 

42 

42. 

5 

WINTERS 

MAX 

7 1 

79 

80 

79 

78 

78 

80 

73 

73. 

7 

M  I  N 

45 

51 

57 

43 

44 

46 

40 

41 

42 

64 

42 

53 

45 

42 

47 

50 

44 

43 

40 

49 

43 

45 

37 

41 

47 

41 

45 

40 

47 

43 

44. 

8 

WOODFORDS 

MAX 

62 

60 

59 

60 

57 

52 

46 

60 

57 

52 

54 

63 

55 

50 

62 

56. 

0 

MIN 

30 

31 

30 

23 

27 

28 

35 

30 

31 

25 

25 

35 

35 

23 

25 

27 

27 

37 

35 

27 

42 

38 

25 

22 

21 

36 

24 

36 

35 

34 

28 

29, 

9 

WOODLAND    1  WNW 

MAX 

73 

76 

70. 

MIN 

42 

43 

48 

49 

38 

43 

43 

37 

37 

40 

41 

38 

43 

45 

60 

40 

47 

39 

37 

37 

39 

43 

47 

33 

34 

41 

36 

42 

34 

46 

40 

41 , 

0 

YORRA  LINDA 

MAX 

85 

76 

76 

83 

83 

75 

75 

84 

81 

85 

84 

93 

81 

77 

80 

90 

83 

78 

79 

89 

88 

83 

70 

75 

78 

77 

75 

79 

78 

72 

86 

80. 

6 

MIN 

47 

43 

46 

49 

43 

37 

42 

44 

40 

43 

46 

47 

41 

46 

44 

54 

46 

40 

47 

46 

50 

46 

48 

41 

39 

40 

45 

40 

41 

46 

50 

44. 

4 

YOSEMITE  NP 

MAX 

67 

67 

68 

66 

67 

66 

67 

68 

69 

68 

71 

72 

66 

66 

66 

72 

70 

69 

67 

73 

68 

62 

46 

52 

61 

65 

60 

61 

62 

51 

68 

64. 

8 

MIN 

34 

36 

34 

28 

32 

31 

34 

34 

37 

29 

36 

37 

35 

33 

28 

34 

37 

35 

31 

40 

36 

35 

33 

26 

30 

41 

31 

33 

36 

38 

3  1 

33. 

7 

YREKA 

MAX 

63 

66 

65 

67 

60 

64 

61 

61 

62 

61 

57 

58 

65 

59 

59 

55 

67 

71 

64 

63 

61 

61 

56 

48 

63 

55 

56 

61 

57 

57 

62 

59. 

5 

MIN 

31 

30 

29 

26 

27 

28 

25 

25 

27 

25 

25 

31 

28 

22 

25 

29 

34 

28 

30 

26 

30 

36 

34 

35 

33 

33 

24 

29 

30 

35 

35 

29. 

2 

See  reference  notee  following  Station  Index, 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
MARCH  19S9 


Station 

Day  of  montli 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

EVAP 
WIND 

.10 

.09 

.12 

.39 

.30 

.15 

.10 

.14 

.15 

.15 

.26 

.15 

.17 

.23 

.26 

.24 

.17 

.16 

.20 

.14 

.18 

.10 

.11 

.02 

.16 

.10 

.17 

.20 

.19 

.12 

.12 

AVENAL  9  SS'E 

EVAP 
WIND 

.15 

.15 

.15 

.15 

.45 

.30 

.18 

.26 

.30 

.37 

.30 

.15 

.45 

.36 

* 

.30 

.30 

.45 

.30 

.30 

.30 

.41 

.30 

.30 

.30 

.18 

.30 

.30 

.15 

.30 

BACKUS  RANCH 

EVAP 

.11 

.24 

.27 

.23 

.  19 

.26 

.22 

.  28 

.34 

.40 

.32 

.13 

.39 

.32 

.30 

.19 

.33 

.38 

.35 

.30 

.22 

.28 

.20 

.25 

.35 

.32 

.30 

.33 

.27 

.26 

WIND 

5 

58 

61 

55 

13 

52 

43 

100 

176 

292 

49 

g 

172 

185 

98 

276 

147 

120 

105 

MAX 

74 

70 

72 

67 

66 

71 

68 

68 

69 

69 

70 

73 

71 

66 

67 

70 

66 

70 

70 

71 

67 

69 

67 

55 

69 

67 

64 

71 

73 

67 

73 

MIN 

43 

41 

47 

43 

40 

46 

44 

42 

42 

43 

40 

38 

47 

42 

38 

40 

45 

45 

45 

41 

44 

42 

41 

34 

37 

42 

39 

40 

42 

42 

45 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.20 

.15 

.15 

.16 

.24 

.20 

.10 

.15 

.15 

.20 

.15 

.25 

.20 

.19 

.21 

.29 

.20 

.11 

.18 

.31 

.23 

.13 

.04 

.12 

.24 

.14 

.14 

.12 

.20 

.07 

WIND 

23 

23 

19 

31 

36 

45 

10 

22 

19 

25 

35 

50 

24 

33 

38 

54 

39 

38 

45 

19 

21 

33 

20 

18 

20 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

.11 

.11 

.10 

.12 

.12 

.11 

.11 

.11 

.11 

.13 

.20 

.15 

.20 

.21 

.19 

.23 

.17 

.19 

.18 

.17 

.21 

.12 

.02 

.13 

.11 

.06 

.14 

.15 

.14 

.11 

.12 

WIND 

27 

34 

17 

181 

56 

36 

56 

58 

51 

39 

107 

49 

90 

54 

61 

86 

42 

90 

63 

MAX 

74 

76 

77 

75 

75 

75 

76 

75 

76 

75 

70 

76 

76 

76 

77 

73 

74 

73 

75 

77 

78 

69 

57 

65 

72 

65 

70 

73 

67 

68 

67 

MIN 

47 

48 

50 

45 

43 

44 

43 

44 

43 

43 

44 

47 

41 

41 

41 

47 

48 

46 

45 

45 

45 

46 

47 

41 

41 

40 

41 

42 

42 

48 

45 

BURLINGAME 

EVAP 

.12 

.10 

.15 

.23 

.28 

.15 

.09 

.15 

.21 

.13 

.15 

.19 

.27 

.15 

.11 

.14 

.15 

.22 

.22 

.11 

.19 

.15 

.07 

.15 

.12 

.15 

.15 

.15 

.19 

.09 

.14 

WIND 

51 

74 

75 

73 

50 

57 

51 

96 

80 

48 

108 

64 

268 

142 

62 

32 

67 

129 

166 

72 

76 

80 

81 

122 

141 

128 

165 

146 

158 

108 

96 

MAX 

73 

72 

73 

77 

76 

73 

72 

72 

70 

70 

76 

75 

71 

67 

MIN 

49 

47 

47 

51 

47 

48 

46 

45 

44 

43 

44 

47 

48 

42 

43 

48 

53 

52 

47 

44 

46 

46 

51 

46 

43 

44 

42 

42 

47 

51 

46 

CACHUMA  DAM 

EVAP 

.  18 

.15 

.13 

.19 

.22 

.24 

.11 

.12 

.14 

.24 

.24 

.26 

.19 

.20 

.23 

.24 

.27 

.16 

.19 

.23 

.23 

.15 

.12 

.13 

.19 

.15 

.17 

.22 

.24 

.19 

.15 

WIND 

58 

39 

28 

58 

67 

49 

26 

20 

70 

62 

58 

59 

46 

70 

64 

71 

70 

45 

57 

57 

56 

39 

16 

138 

82 

51 

89 

76 

62 

57 

76 

CAMP  PARDEE 

EVAP 

.08 

.09 

.08 

.16 

.09 

.11 

.09 

.13 

.11 

.15 

.12 

.10 

.12 

.11 

.13 

.13 

.13 

.16 

.11 

.16 

.15 

.07 

.00 

.00 

.10 

.08 

.10 

.13 

.08 

.06 

.01 

WIND 

20 

25 

25 

35 

29 

31 

26 

37 

26 

38 

29 

20 

23 

31 

31 

35 

21 

42 

26 

38 

29 

24 

28 

35 

33 

35 

26 

34 

30 

29 

21 

CHICO  EXP  STA 

EVAP 

* 

.23 

.  18 

.16 

.14 

.07 

* 

* 

.42 

.15 

.13 

.16 

.15 

* 

.55 

.22 

.15 

.14 

.19 

« 

• 

• 

.29 

.11 

.10 

.07 

.16 

* 

.42 

.10 

WIND 

* 

55 

39 

37 

32 

31 

* 

94 

34 

23 

31 

27 

115 

51 

44 

23 

25 

* 

255 

42 

16 

57 

35 

219 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.16 

.16 

.11 

.11 

.22 

.27 

* 

.46 

.11 

.15 

.42 

.28 

♦ 

.55 

.26 

.16 

.18 

.20 

* 

* 

.53 

.27 

.27 

.21 

.21 

* 

• 

.63 

.18 

WIND 

54 

61 

49 

49 

55 

70 

* 

222 

47 

59 

79 

62 

* 

232 

74 

62 

69 

67 

262 

165 

121 

74 

MAX 

76 

75 

72 

72 

78 

74 

- 

75 

73 

75 

79 

79 

- 

78 

77 

75 

77 

78 

- 

- 

79 

85 

72 

76 

77 

- 

- 

77 

75 

MIN 

45 

50 

54 

54 

47 

44 

- 

- 

45 

51 

50 

45 

47 

- 

- 

46 

47 

49 

53 

52 

- 

- 

50 

58 

46 

46 

48 

- 

- 

49 

55 

COW  CREEK 

EVAP 

.30 

.15 

.30 

.45 

.14 

.15 

.60 

.45 

.25 

.30 

.30 

.20 

.25 

.45 

.60 

.45 

.15 

.45 

.40 

.57 

.30 

.35 

.35 

.45 

.30 

.35 

.50 

WIND 

54 

6 

8 

128 

66 

6 

30 

20 

0 

25 

82 

g 

7 

89 

77 

69 

20 

5 

70 

93 

12 

20 

74 

96 

90 

16 

22 

55 

30 

MAX 

81 

83 

84 

80 

80 

81 

80 

82 

82 

81 

78 

80 

80 

80 

77 

82 

83 

84 

86 

84 

79 

79 

79 

80 

82 

82 

82 

88 

85 

85 

88 

MIN 

55 

55 

58 

52 

52 

50 

52 

53 

53 

54 

54 

51 

54 

56 

52 

54 

55 

55 

59 

54 

52 

55 

55 

53 

51 

51 

51 

56 

58 

60 

57 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

EVAP 

.09 

.12 

.16 

.41 

.34 

.13 

.13 

.27 

.17 

.19 

.39 

.15 

.15 

.24 

.38 

.32 

.16 

.24 

.18 

.24 

.19 

.09 

.06 

.07 

.17 

.06 

.20 

.22 

.15 

.14 

.10 

WIND 

16 

32 

69 

233 

144 

19 

34 

94 

41 

54 

217 

26 

23 

109 

213 

130 

15 

89 

42 

60 

36 

62 

96 

51 

48 

59 

62 

61 

56 

90 

76 

BUTTONS  LANDING 

EVAP 

* 

11124 

.11 

.44 

.25 

.16 

• 

* 

.41 

.18 

.19 

.18 

.18 

* 

.70 

.20 

.17 

.21 

.20 

* 

* 

.33 

.05 

.17 

.07 

.23 

• 

* 

.48 

.14 

W IND 

* 

t  80 

51 

180 

65 

58 

51 

50 

294 

92 

MAX 

_ 

78 

77 

71 

75 

77 

- 

- 

75 

72 

74 

75 

78 

- 

- 

78 

76 

72 

72 

77 

- 

- 

78 

61 

74 

60 

70 

- 

- 

72 

71 

MIN 

- 

46 

48 

47 

46 

46 

- 

- 

44 

44 

45 

47 

47 

- 

- 

40 

47 

47 

43 

44 

- 

- 

44 

40 

41 

44 

40 

- 

- 

40 

44 

FOLSOH  DAM 

EVAP 

.15 

.12 

.12 

.27 

.25 

.15 

.18 

.22 

.11 

.20 

.20 

.18 

.17 

.18 

.15 

.27 

.18 

.19 

.16 

.22 

.18 

.12 

.00 

.06 

.15 

.06 

.15 

.15 

.14 

.00 

.08 

WIND 

64 

51 

54 

97 

69 

52 

42 

63 

71 

63 

70 

61 

55 

54 

54 

85 

52 

73 

48 

51 

51 

68 

86 

78 

43 

55 

41 

63 

90 

99 

75 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 

.14 

.17 

.15 

.14 

.13 

.18 

.17 

.18 

.14 

.20 

.15 

.18 

.22 

.27 

.14 

.18 

.23 

.19 

.19 

.18 

.23 

.23 

.09 

.12 

.21 

.18 

.20 

.18 

.23 

.19 

.11 

WIND 

38 

53 

46 

64 

43 

34 

34 

45 

37 

43 

43 

54 

37 

82 

39 

65 

39 

26 

50 

61 

36 

40 

51 

54 

93 

43 

103 

41 

56 

47 

39 

MAX 

76 

76 

77 

76 

75 

79 

76 

75 

77 

73 

78 

78 

71 

72 

76 

79 

80 

76 

74 

80 

78 

78 

67 

66 

67 

75 

66 

74 

74 

73 

70 

MIM 

48 

49 

52 

51 

50 

48 

48 

49 

45 

45 

47 

48 

44 

47 

47 

47 

47 

45 

46 

46 

46 

46 

47 

42 

42 

43 

43 

43 

44 

45 

45 

HAMILTON  AFB  1  E 

EVAP 

.05 

.15 

.20 

.50 

.30 

.07 

.15 

.15 

.17 

.18 

.50 

.12 

.30 

.30 

.16 

.28 

.26 

.11 

.22 

.18 

.16 

.15 

.00 

.23 

.02 

.35 

.88 

.16 

.15 

« 

.13 

WIND 

30 

30 

90 

100 

58 

56 

60 

66 

70 

82 

86 

49 

163 

180 

74 

87 

84 

134 

155 

76 

70 

93 

131 

183 

71 

157 

187 

194 

149 

225 

88 

MAX 

72 

71 

75 

74 

73 

72 

70 

70 

69 

70 

78 

73 

71 

74 

74 

74 

72 

71 

73 

72 

72 

59 

56 

69 

68 

68 

67 

66 

63 

67 

73 

MIN 

46 

47 

46 

46 

45 

46 

44 

43 

45 

41 

43 

44 

41 

39 

43 

47 

48 

45 

45 

42 

44 

43 

47 

41 

42 

44 

39 

46 

41 

48 

43 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

EVAP 

- 

- 

- 

.28 

.19 

.29 

.18 

.20 

.19 

.22 

.21 

.18 

.27 

.27 

.29 

.28 

.20 

.29 

.30 

.20 

.25 

.24 

.30 

.30 

.31 

.30 

.30 

.32 

.29 

.29 

21 

34 

32 

43 

43 

33 

31 

25 

98 

58 

41 

51 

21 

81 

49 

22 

29 

80 

101 

96 

72 

127 

67 

58 

60 

114 

MAX 

82 

81 

78 

74 

78 

79 

82 

81 

79 

84 

79 

80 

78 

83 

85 

81 

80 

78 

77 

77 

82 

82 

84 

85 

86 

80 

HIN 

- 

- 

65 

47 

49 

48 

50 

50 

53 

53 

47 

50 

- 

53 

51 

52 

65 

54 

51 

51 

52 

53 

50 

52 

55 

55 

55 

68 

55 

JOICE  ISLAND 

* 

^.32 

.  73 

1.05 

« 

« 

• 

1.29 

* 

• 

.67 

* 

* 

^.  55 

WIND 

• 

t  90 

« 

« 

260 

* 

I 

* 

* 

• 

♦ 

425 

* 

* 

* 

« 

« 

* 

535 

« 

• 

* 

• 

650 

• 

• 

^384 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

EVAP 

.12 

.15 

.22 

.30 

.25 

.19 

.21 

.22 

.28 

.30 

.29 

.24 

.28 

.26 

.30 

.30 

.29 

.24 

.30 

.30 

.21 

.19 

.20 

.30 

.15 

.23 

.21 

.28 

.18 

.15 

.30 

WIND 

36 

48 

46 

94 

72 

51 

48 

59 

58 

83 

85 

54 

114 

82 

89 

64 

70 

61 

73 

50 

63 

59 

30 

40 

83 

58 

79 

79 

60 

69 

70 

LAKE SHORE 

EVAP 

.09 

.11 

.19 

.12 

.11 

.12 

.11 

.12 

.15 

.12 

.14 

.12 

.14 

.12 

.13 

.13 

.11 

.12 

.11 

.16 

.10 

.03 

.10 

.11 

- 

.08 

.12 

.09 

.00 

.14 

.12 

WIND 

3 

6 

24 

10 

17 

7 

11 

11 

10 

7 

5 

5 

10 

10 

11 

11 

6 

5 

3 

12 

5 

4 

32 

2 

0 

8 

4 

28 

39 

9 

9 

LODI 

EVAP 

.  10 

.10 

.20 

.33 

.15 

.11 

.14 

.12 

.17 

.22 

.14 

.12 

.19 

.22 

.24 

.16 

.19 

.18 

.22 

.24 

.07 

.12 

.06 

.11 

.13 

.12 

.23 

.  16 

.  12 

.12 

.15 

36 

10 

126 

123 

38 

35 

91 

151 

13 

9 

81 

70 

82 

63 

78 

116 

96 

86 

105 

82 

.10 

.23 

.30 

.45 

.15 

.15 

.  23 

.19 

.23 

.33 

.21 

.  15 

.30 

.36 

.30 

.20 

.30 

.15 

.30 

.21 

.15 

.17 

.07 

.13 

.11 

.23 

.13 

.30 

.22 

.09 

.15 

WIND 

50 

80 

190 

320 

50 

80 

140 

80 

90 

190 

80 

50 

230 

170 

240 

70 

90 

140 

160 

90 

140 

130 

170 

170 

120 

150 

150 

170 

160 

170 

90 

MAX 

74 

73 

64 

69 

72 

72 

71 

72 

73 

69 

75 

75 

74 

67 

71 

73 

72 

72 

72 

75 

71 

67 

58 

69 

68 

70 

66 

71 

64 

67 

74 

MIN 

48 

49 

50 

64 

45 

48 

49 

44 

47 

45 

45 

47 

49 

43 

47 

44 

52 

47 

47 

45 

47 

45 

48 

44 

44 

46 

44 

46 

43 

48 

47 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

.  14 

.07 

.16 

.32 

.19 

.15 

.13 

.15 

.17 

.15 

.21 

.15 

.15 

.18 

.21 

.26 

.15 

.18 

.18 

.17 

.18 

.08 

.02 

.06 

.13 

.03 

.26 

.16 

.13 

.10 

.10 

WIND 

20 

14 

20 

81 

28 

19 

20 

24 

18 

23 

41 

27 

20 

33 

41 

48 

25 

42 

28 

19 

24 

26 

41 

40 

18 

30 

30 

36 

31 

36 

30 

74 

76 

78 

76 

75 

74 

73 

74 

73 

76 

73 

78 

67 

55 

62 

72 

62 

77 

76 

69 

68 

67 

MIN 

46 

47 

50 

46 

46 

45 

46 

44 

44 

44 

45 

45 

45 

43 

43 

47 

48 

47 

46 

45 

46 

47 

47 

41 

42 

47 

43 

45 

43 

44 

46 

KACIMIENTO  DAM 

WIND 

.14 

.13 

.17 

.19 

.20 

.14 

.13 

.14 

.23 

.18 

.10 

.20 

.26 

.17 

* 

.38 

.20 

* 

.35 

* 

.33 

.33 

« 

.32 

.  12 

.16 

.15 

.81 

NEWARK 

EVAP 

« 

K.21 

.10 

.19 

.22 

.12 

* 

* 

.35 

.12 

.19 

.15 

.15 

• 

• 

.51 

.15 

.16 

.16 

.15 

* 

* 

.33 

.  09 

.  17 

.  09 

.  15 

* 

* 

.  38 

.  11 

WIND 

^  41 

47 

43 

67 

41 

« 

« 

116 

48 

57 

49 

79 

♦ 

• 

190 

19 

63 

77 

44 

* 

* 

159 

99 

82 

43 

91 

235 

69 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 

.  09 

.13 

.09 

.13 

.14 

.08 

.20 

.22 

.14 

.12 

.33 

.16 

.06 

.19 

.22 

.27 

.05 

.18 

.26 

.14 

.26 

.04 

.26 

.06 

.08 

.27 

.34 

.14 

* 

.13 

WIND 

32 

51 

25 

146 

107 

30 

54 

87 

34 

92 

98 

77 

30 

78 

97 

123 

53 

61 

58 

88 

51 

84 

134 

59 

103 

62 

100 

85 

60 

99 

106 

PLACERVILLE  IPG 

EVAP 
WIND 

• 

/.23 

.15 

.24 

.17 

.11 

* 

.52 

.15 

.19 

.12 

.15 

* 

.58 

.15 

.15 

.14 

.17 

• 

• 

.22 

.00 

.09 

.06 

.08 

• 

* 

.27 

.03 

BICHUOND  FIELD  STA 

EVAP 

* 

.21 

* 

.48 

* 

* 

.36 

* 

* 

* 

.63 

« 

.51 

* 

• 

* 

» 

« 

• 

1.40 

• 

* 

.27 

« 

♦ 

.47 

« 

• 

• 

r.60 

WIND 

« 

40 

* 

120 

« 

« 

190 

« 

* 

• 

140 

* 

« 

140 

* 

* 

* 

* 

• 

385 

« 

* 

275 

215 

&33€ 

MAX 

- 

78 

79 

77 

77 

79 

- 

76 

68 

- 

- 

72 

- 

- 

- 

MIN 

49 

46 

48 

45 

42 

45 

43 

44 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.17 

.15 

.13 

.24 

.32 

.20 

.15 

.13 

.18 

.18 

.22 

.25 

.22 

.20 

.27 

.28 

.29 

.17 

.17 

.14 

.26 

.23 

.16 

.20 

.21 

.22 

.18 

.14 

.20 

.18 

.08 

SALT  SPRINGS  PH 

EVAP 

.13 

.19 

.23 

.32 

.24 

.17 

.18 

.22 

.17 

.18 

.23 

.19 

.19 

.19 

.22 

.29 

.25 

.16 

.18 

.26 

.18 

.07 

.04 

.12 

.08 

.06 

.12 

.14 

.04 

.05 

.10 

WIND 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.13 

.13 

.20 

.20 

.18 

.16 

.15 

.19 

.14 

.14 

.18 

.20 

.14 

.18 

.17 

.18 

.21 

.14 

.12 

.19 

.19 

.07 

.07 

.12 

.04 

.12 

.13 

.02 

.03 

.07 

WIND 

54 

67 

64 

70 

71 

68 

52 

50 

36 

32 

75 

57 

29 

56 

66 

59 

40 

37 

30 

59 

33 

17 

33 

24 

36 

25 

50 

28 

33 

55 

71 

Sm  rafexenca  notea  following  Statioa  Indax. 
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Continued 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
MARCH  1959 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

°i 

STOCKTON  MOWRT  BRIDGE 

EVAP 

.11 

.15 

.  15 

.19 

.19 

.15 

.15 

.15 

.15 

.21 

.15 

.20 

.20 

.30 

.  19 

.15 

.20 

.22 

.25 

.15 

.15 

.20 

.06 

.15 

.15 

.19 

.15 

.25 

.  15 

.05 

.15 

5.26 

WIND 

30 

25 

40 

55 

30 

30 

45 

35 

20 

50 

45 

25 

100 

80 

60 

30 

40 

100 

80 

25 

45 

105 

50 

55 

60 

50 

80 

80 

100 

105 

65 

1740 

MAX 

78 

79 

77 

76 

77 

75 

75 

77 

77 

75 

77 

80 

73 

75 

77 

77 

75 

77 

79 

80 

75 

60 

60 

75 

72 

77 

76 

71 

71 

67 

80 

74.8 

MIN 

50 

52 

51 

45 

46 

46 

48 

45 

48 

45 

45 

49 

50 

42 

46 

47 

55 

48 

45 

47 

50 

48 

50 

41 

44 

52 

43 

47 

44 

50 

45 

47.2 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.15 

.15 

.30 

.41 

.15 

.15 

.24 

.19 

.18 

.33 

.25 

.15 

.30 

.34 

.30 

.15 

.25 

.32 

.26 

.22 

.24 

.21 

.09 

.20 

.22 

.23 

.25 

.29 

.20 

.17 

.21 

7.10 

WIND 

30 

42 

97 

134 

41 

67 

103 

59 

78 

112 

81 

28 

281 

143 

120 

37 

68 

225 

162 

68 

157 

149 

118 

159 

166 

133 

159 

253 

196 

164 

130 

3760 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.18 

.22 

.30 

.39 

.30 

.  17 

.13 

.29 

.20 

.19 

.26 

.23 

.18 

.15 

.27 

.23 

.08 

.26 

.13 

.24 

.05 

.12 

.00 

.25 

.17 

.08 

.08 

B 

5.91 

WIND 

60 

90 

98 

113 

134 

41 

60 

60 

38 

38 

86 

50 

45 

97 

85 

72 

22 

55 

31 

49 

119 

60 

37 

45 

78 

30 

44 

91 

58 

1886 

WALNUT  GROVE 

EVAP 

* 

^.57 

.30 

.00 

.30 

.30 

.30 

.15 

.30 

.15 

.15 

.15 

.30 

.30 

.15 

.00 

.30 

.45 

.15 

.00 

.15 

.24 

.00 

.00 

.08 

.30 

.10 

.30 

.45 

.20 

6.14 

WIND 

30 

22 

114 

203 

37 

31 

93 

37 

46 

112 

54 

16 

153 

154 

176 

33 

52 

128 

105 

31 

95 

103 

66 

96 

77 

70 

96 

25 

205 

93 

81 

2634 

MAXIHUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 
PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


station 

Wind  direction 

VlTind 

speed 
p.  h. 

Helati 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

cx 

o 
o 

m 

04 
•« 

o 
o 

o 

4: OOP  PST 

t< 

CO 

a 

a 
o 
o 

o 

Trace 

01-09 

.10-49 

50-99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

NW 

13 

6.5 

++26 

NNW 

26+ 

65 

49 

35 

54 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

3.8 

BISHOP  WB  AIRPORT 

21 

13 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

- 

2.6 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

8.9 

42 

NE 

4 

43 

2 

1 

4 

0 

2 

0 

9 

4.5 

BURBANK  WB  AIRPORT 

S 

12 

3.4 

++23 

NW 

24 

64 

40 

35 

59 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.5 

EUREKA  WB  CITY 

7.3 

29 

NW 

3 

2 

5 

3 

4 

0 

0 

14 

62 

6.6 

FRESNO  WB  AIRPORT 

NW 

20 

6.3 

22 

NW 

23 

85 

54 

35 

71 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

93 

2.9 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

W 

17 

7.1 

++29 

WNW 

24 

80 

53 

54 

74 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.2 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

6.2 

32 

NW 

24 

70 

47 

45 

69 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

94 

3.4 

MOIWT  SHASTA  WB  CITY 

57 

43 

5 

1 

4 

1 

0 

0 

11 

5.2 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

23 

8.5 

++29 

WNW 

23 

81 

62 

49 

73 

4 

2 

2 

0 

0 

0 

8 

3.6 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

NNW 

20 

11.3 

36 

SE 

30 

60 

40 

26 

50 

4 

2 

2 

0 

0 

0 

8 

84 

4.5 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

NNW 

19 

9.4 

33 

NW 

15 

79 

54 

38 

66 

1 

3 

3 

0 

0 

0 

7 

86 

3.7 

SANDBERG  WB 

17.7 

++53 

N 

9 

39 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

3.3 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

NE 

10 

5.6 

17 

SW 

24+ 

74 

53 

55 

76 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

88 

3.9 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

39 

11.3 

39 

WNW 

13 

80 

64 

57 

74 

5 

3 

1 

0 

0 

0 

9 

3.7 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

7.9 

27 

SW 

23 

73t 

1 

4 

1 

0 

0 

0 

6 

87 

SAN  JOSE 

W 

39 

5.8 

23 

W 

15 

51 

2 

3 

1 

0 

0 

0 

6 

75 

2.6 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

30 

8.5 

++28 

WNW 

24+ 

81 

48 

51 

79 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

3.7 

t  8:00  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  95"  on  the  4th  at   Indlo  U.S.   Date  Garden. 
Lowest  Temperature  -8°   on  the  24th  at   White  Mountain  #2. 
Greatest  Total  Precipitation  9.90  Inches  at  Gasquet  Ranger  Station. 
Least  Total  Precipitation  0.00  at  179  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  3.03  Inches  on  the  5th  at  Pit  River  Power  House. 

Greatest  Total  Snowfall  42.5  Inches  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl. 

Deepest  Snow  on  Ground  180  Inches  on  the  2d+  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 


-  90  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  calipx>rn,a 

  MARCH  1959 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALTURAS  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
T 

BIG  CREEK  PH  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

BISHOP  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

BLUE  CANYON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

22 

20 

19 

17 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

10 

8 

7 

6 

4 

3 

2 

1 

1 

2.4 
1 

10.7 
3 

0.9 
11 

T 

6 

T 

3 

2 

1 

0.2 
T 

6.3 
5 

3 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

9 

8 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

1.0 
1 

1.0 
1 

1 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

5 

6 

5 

5 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

2.0 
2 

0.2 

CALAVERAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

10 

7 

6 

4 

3 

5.0 
5 

T 
T 

CAKYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

26 

25 

23 

23 

22 

22 

21 

19 

18 

18 

17 

16 

15 

14 

11 

10 

10 

9 

8 

8 

7 

3.0 
7 

6 

3 

3 

T 

T 

T 

2.0 
T 

T 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

g 

7 

6 

4 

2 

2 

2 

2 

1 

T 
T 

1.5 
1 

0.5 

4.0 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

FOREST  GLEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

FORT  B I  DWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
T 

T 

T 

T 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

39 

38 

38 

38 

37 

37 

35 

34 

33 

32 

31 

30 

28 

27 

25 

24 

23 

22 

22 

21 

20 

3.0 

23 

22 

20 

T 
20 

20 

20 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

37 

36 

35 

33 

32 

30 

29 

28 

26 

25 

24 

23 

21 

20 

18 

18 

17 

16 

14 

13 

0.5 
13 

2.0 
14 

13 

T 
12 

12 

12 

11 

T 
10 

9 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

llANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

10 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

5 

5 

4 

T 

T 
T 

1.0 
1 

3.0 
4 

3 

T 

2 

1 

1 

T 

1 

0.5 
1 

T 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

MINERAL 

SNOWFALL 
GW  nw  r*  WD 

18 

16 

16 

15 

14 

12 

11 

10 

8 

6 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

1.5 
3 

1 

1.0 
1 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

MT  SHASTA  SKI  BOWL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

180 

180 

120 

120 

120 

120 

120 

100 

100 

100 

100 

100 

T 
100 

100 

100 

100 

100 

100 

96 

96 

96 

2.0 
98 

13. 0 
111 

6.0 
104 

T 
104 

5.5 
106 

106 

T 
106 

1.0 

107 

15.  0 
117 

115 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.5 

0.1 

1.5 

0.5 

SANDBERG  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

0.7 
T 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 

2 

1 

T 

6.0 

g 

2 

SIERRAVILLE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

3.0 
2 

SNOW  LAB  CEN  SIERRA 

SNOWFALL 

oPI    KJii  \jCiU 

75 

74 

73 

72 

70 

68 

68 

66 

65 

64 

56 

55 

54 

3.6 
58 

9.1 
67 

62 

2.2 
62 

59 

58 

0.1 

56 

6.9 
64 

0.7 
64 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SNOWFALL 
on  \Jn  Uriu 

6 

4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

2.0 
T 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

27 

26 

25 

24 

22 

20 

19 

18 

17 

16 

14 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

2.0 

8.0 

T 

5.0 

SQUIRREL  INN  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1.0 

T 

TABLE  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

8 

7 

6 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

TAHOE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

24 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

16 

16 

14 

14 

13 

12 

10 

8 

6 

T 

1.0 

3.5 

3.0 
3 

TEHACHAPI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 

68 

66 

65 

64 

58 

57 

56 

55 

53 

51 

49 

48 

47 

46 

T 
46 

8.0 
54 

1.0 
54 

52 

3.0 
52 

51 

T 
50 

49 

5.C 
52 

50 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

13 

13 

10 

10 

10 

10 

9 

9 

8 

7 

6 

6 

6 

5 

T 

5 

T 

4 

3 

0.5 
3 

2 

2 

T 

T 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

26 

25 

24 

23 

22 

20 

20 

19 

18 

17 

17 

15 

14 

14 

13 

12 

10 

10 

8 

8 

7 

7 

6 

1.0 
7 

1.0 
8 

8 

2.0 
10 

9 

0.5 
9 

1.0 
10 

1.0 
10 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

2 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

See  reference  notes  following  Station 
-  91  - 


Index. 


MARCH  1959 


-  92  - 


HAKCH  1959 


MARCH  1959 


MARCH  1959 


STATION  INDEX 


STATION 


ACTON  ESCONDIDO  FCZfrlBE 

N  RAMOER  STATION 
ALAHO  1  n 
ALDERPOINT 
ALISO  C(l  OAT  MT  FC  < 
ALPINE 
ALTaOENA 

alturas  ranger  stat  1 

AHBOr 
ANGIOLA 

ANGHIN  PAC  UNION  COl 
ANTIOCH  1  E 
ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 
ANZA 

APACHE  CAMP 
ARROYO  SECO 
ARROYO  SECO  RS  FC  508  C 
ASH  MOUNTAIN 
ASSOC  OIL  ANAHEIK  NO  1 
ATLAS  ROAD 

ATWELL  CCC  CAMP 

AUeERRY 

AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 

AVENAL  9  SSE 

AZUSA  CITY  PART  FC  »*3 

BACKUS  RANCH 

BADGER 

BADGER  PASS 

BAKER 

BAKER  9  NNW 
BAKERSFIELO  MB  AIRPORt 
BALCH  POWER  HOUSE 
BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 
BARNESOM  PARK 
BARRETT  OAH 
BARSTOW 
BATES  RIDGE 
BEAUMONT 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

BEAUMONT  1  E 
BEEHIVE  MEAOOH 
.  AIR  FC  10 
I  LOMOND 
BENSONS  FERRY 
BERKELEY 
BERRYESSA  LAKE 
BESMICK  7  S 
BIEBER 

;  BAR  HANGER  STATION 


elG  BEAR  LAKE  DAM 

BIG  CREEK  PH  NO  1 

BIG  DALTON  DAM  fCZZiQ- 

BIG  PINE  CREEK 

BIG  PINES  PARK  FC  83 

BIG  SUR  STATE  PARK 

BIG  TUJUNGA  DAM  FCftO-E 

BIRMINGHAM  GEN  HOSPI 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 

BISHOP  KB  AIRPORT 

BISHOP  UNION  CARBIOE 
BLACK  MOUNTAIN  2  WSW 
BLACKS  MOUNTAIN 
BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 
BLUE  CANYON  NB  AIRPORT 
BLUE  LAKE  REOHOOO  CREEK 
»BLYTHE 
BLYTHE  7  H 
BLTTHE  FAA  AIRPORT 
BOCA 

BONITA 

80HREG0  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRINGS  3  NNE 
eOULOER  CREEK 

LOCATELLI  RANCH 
BOULEVARD 
BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 
BRADFORD  RANCH 
BRADLEY 

6RAWLEY  2  5W 


LOS  ANGELES 
MODOC 

CONTRA  COSTA 
HUMBOLDT 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 

SAN  BERDINO 


CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
RIVERSIDE 
VENTURA 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 


TULARE 

FRESNO 

PLACER 

LOS  ANGELES 

KINGS 

LOS  ANGELES 


CERN 

TULARI 


BRAY 


I  wsw 


SAN  BERDINO 

KERN 

FRESNO 

TEHAMA 

ORANGE 

SAN  DIEGO 

SAN  BERDINO 

SNTA  BARBARA 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 
TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 
SANTA  CRUZ 
SAN  JOAQUIN 
ALAMEOA 
NAPA 
SISKIYOU 
LASSEN 


INYO 

LOS  ANGELES 
MONTEREY 
0798  LOS  ANGELES 
18  LOS  ANGELES 
RESNO 
0822  INYO 


D82* 


BREA  BERRY 
BHEA  CITY 
BREA  DAM 
BRENTWOOD  6  SW 
BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT   RANGER  STA 
BRIDGEVILLE  *  NNW 
BROOKS  FARNHAM  RANCH 

BRUSH  CREEK  RANGER  STi 
BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 
BRYSON 
BUCKS  LAKE 


QUENj 


'ISTA 


BULLAROS  BAR  PMR  HOl 
8URBANK  FIRE  DEP  FC226B 
IBURBANK  WB  AIRPORT 
BURLINGAME 
BORNEY 

BURTON  RANCH 
aUTTONWILLOW 
CABAZON 

CA6R1LL0  NAT  MONUMEI 
CACHUMA  DAM 
CAJON  WEST  SUMMIT 

VERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  SJi 
CALEKICO  Z  NE 
CALIFORNIA  HOT  SPRGS  RS 

CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STATU 

CAMP  ANGEL US 

CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLT1 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

CAMPTONVILLE  RANGER  S 

CAMP  HISHON 

CANBT  RANGER  STATION 


PIERCE  COL 


CANOGA  I 
CANT  I L 
CANYON  0AM 

CARBON  CANYON  OILMAN 
CARBON  CANYON  WORKMAN 
CARMEL  VALLEY 
CATHAY  BULL  RUN  RANCH 
CAZAOERO 

^CILVILLE  SAWYER 
MOUNTAIN  VIEW 

CEDAR  GROVE 
CEDARVILLE 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE 
CHALLENGE  RANGER  STA 
CHAT5W0RTH  HEYNEMANN 

RANCH 
CHATSWORTH  FC  2*  D 
CHATSWORTH  RESERVOIR 
CHERRY  VALLEY  OAM 
CHESTER 


INTO 

SANTA  CLARA 

LASSEN 

LASSEN 

PLACER 

HUMBOLDT 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

NEVADA 

SAN  OIEOO 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 

SANTA  CRUZ 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
NEVADA 
RIVERSIDE 
MONTEREY 

IMPERIAL 

SISKIYOU 

ORANGE 

ORANGE 

ORANGE 

CONTRA  COSTA 

MONO 

MONO 

HUMBOLDT 


BUTTE 
PLACER 
MONTEREY 
PLUMAS 


CONTRA  COSTA 


SAN  BERDINO 

CALAVERAS 

CALAVERAS 

IMPERIAL 

TULARE 

NAPA 

SISKIYOU 

SAN  BERDINO 

SAN  OIEOO 

CALAVERAS 

SIERRA 

SN  LUIS  OBPO 

YUBA 

TULARE 

MODOC 

LOS  ANGELES 
KERN 
PLUMAS 
ORANGE 


53*  MONTEREY 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
TUOLUMNE 
PLUMAS 


*1  12 
37  52 
40  U 
3*  19 
32  50 
3*.  11 
*l  29 
3*  3* 
35  59 


33  33 
3*  52 
36  1* 
3*  13 
36  29 
33  55 
36  25 


37  05 
30  5« 
33  21 

35  5* 
3'>  08 
3A  57 

36  36 

37  40 
35  16 


35  25 

36  55 
39  56 
33  56 


33  56 

36  00 
3*  05 

37  05 

38  15 

37  52 

38  33 


3*  10 

37  08 

3A  23 

36  15 
3A  16 
3*  U 

37  06 
37  22 

37  22 


39  17 

40  55 
33  37 


33  32  40 
33  16 
33  17 


34  11 

■  34  12 

.  37  35 

40  53 

r  37  52 

I  35  2* 

.  33  55 


'  09 
32  37 
3fl  15 
39  38 

35  20 
39  27 

36  II 
41  27 


36  16 
40  10 
33  56 
33  57 

36  29 

37  24 

38  32 


06 


IB  50 
17  53 
22  15 


16  57 
19  47 
18  27 
22  06 

21  26 

22  15 
22  14 

22  14 
21  08 

23  15 

16  56 


14  43 
14  43 
20  06 


16  17 
18  21 
20  40 


20  35 

21  05 
1  12 


IS  36 

18  36 
IB  37 

19  55 
!1  13 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

i 

ei 

B 

1 

SPECIAL 

SP 

: 

SA 

9A 

5P 

SS 
SA 

SS 
8A 
5P 

:H 

6P 

6P 

6P 
SA 

6P 
BA 

BA 

5P 

8A 

8A 
7A 

H 

VAR 

4P 

7A 

8A 

5P 

SA 

5P 

VAR 

5P 

MID 

BA 
MIO 

:  J 

7A 

7A 
VAR 

7A 

BA 

7A 

7A 

2P 

2P 

s 

5P 

5P 
5P 
7A 

8P 

BP 

7A 

7A 
VAR 

7A 

S 

8A 

8A 

5P 
5P 

5P 
5P 
VAR 

8A 

-  H 
c 

MID 

MIO 

s 

3P 

8A 

MIO 

VAR 
7A 
MID 

s 

9A 

6P 
HID 

6P 
MIO 

: 

5P 

5P 

8A 

8A 

9A 
MIO 

: 

5P 

5P 
8A 

: 

8A 

BA 
VAR 
8A 
8A 
BA 

: 

6P 

6P 

c  " 

OA 

VAR 

C 

s 

MID 

8A 

5P 
MID 

8A 

SA 

4P 

8A 

SA 

5P 

8A 

5P 
5P 

8A 

8A 

8A 

: 

8A 

BA 

5P 

c 
c 

5P 

7A 
5P 

5P 
6A 

5P 
8A 
VAR 
BA 

BA 

BA 

c 

s 

6P 

6P 

5P 

5P 

9A 
6P 

9A 
5P 

6A 

SA 
BP 

SA 

7A 
VAR 

: 

8A 

4P 

8A 

4P 

OBSERVER 


J  C  FASSOLO 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  SHIRLEY  L  CASTRO 
MRS  CORA  C  OLSEN 
J  SPRECMER 
ALPINE  FIRE  DEPT 
RUBIO  CANON  L*M  ASH 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
ANGIOLA   ELEV   ♦  WHSE 

PACIFIC  UNION  COL 
EDWARD  C  JENNINGS 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  ROAD  CAMP 
CHARLES  M  HERBERT 
U  S  FOREST  SER' 
US  I 


SERVICE 
'  ENGINEERS 


GLADYS  A  OUTRJ 

CORPS  OF  ENGINEERS 
UNION  ELEM  SCHOOL 
DAN  BARBER 
HARBOR  MASTER 
TIDEWATER  OIL  CO 
CORNELIUS  SMITH 
GEORGE   L  TURCOTT 
MRS  LUCILLE  E  WEDDLE 
US  NAT  PARK  SERVICE 
L  £  METHENY 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
P  G  ♦  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
SO  CALIF  WATER  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
BEAUMONT    IRRIG  OIST 
BEAUMONT    IRRIG  DIST 

U  S  WB  OBSERVER 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

T  J  LE  BLANC 

MRS  NELSON  T  SHAW 

OAVIO  P  CAMERON  JR 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

LARRY  D  GRINDHEIM 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MARK  P  HICKS 

U  S  FOREST  SERVICE 

KENNETH  V  SIMPSON 
SO  CALIF  EDISON  CO 
0  E  WILSON 
DEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  PARK  SERVICE 
WILLIAM  L  CROKE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 

UNION  CARBIDE  CO 
SKYLINE  NURSERIES 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
JOSEPH  E  STAPP 
STATE  DIV  OF  FSTRT 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
FED  AVIATION  AGENCY 
HAROLD  H  PABST 

R  M  ALLEN 

CORPS  OF  ENGINEERS 

Dl  GIORGIO  FRUI T 


VINCENT  D  LOCATELLI 
CORPS  OF  ENGINEERS 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
NEVADA  IRRIG  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ALBERT  C  RIST 

AGR  RESEARCH  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERMON  R  CAKEBREAD 
BRUCE  L  BOELK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  R  HUNT 
MRS  JOYCE  A  FARNHAM 

U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ERNEST  A  WEFERLING 
MRS  FAYE  D  MC  HUGH 
MRS  LOLA  F  GALL  I 
G  +  E  COMPANY 
HIEF  W  J  TAYLOR 
I  S  WEATHER  BUREAU 
ITT  OF  BURLINGAME 
UTH  C  ESTES 


VISTA  W  S  DIST 
A  WAKELAND 
PARK  SERVICE 


I  S  BUR  RECLAJ 

IAN  BERDINO  CO  I 
CAL  DIV  BEACH  * 

I  S  FOREST  SERV 
IMPERIAL   IRRIG  I 

I  S  FOREST  SERV 


CE 


JOSEPH  J  SCHOLL  JR 
P  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  HOLT 

C  LEACH 
E  BAY  MUN  UTL  OIST 
I  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
EST  SERVICE 
JESS  L  BURLESON 
I  S  FOREST  SER' 

PIERCE  JR  COLLEGE 
POSTMASTER 

'  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
COLLINS  JR 
I  ALISON 
MRS  HAZEL  L  BOROTRA 

KENNETH  R  JACOBSON 

US  NAT  PARK  SERVICE 
IIL  CON  SERVICE 
■  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
LONNIE  BATWAV 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  HETCH  WTR  SUP 
MRS  C  B  MtOEKER 


STATION 

INDEX  NO. 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

PHECIP. 

SPECIA: 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

1715 

23 

39  42 

121  47 

205 

4P 

4P 

4P 

C 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

20 

CHOLANE  HATCH  RANCH 

1743 

EVERETT  C  HATCH 

CHUCHUPATE  RANGER  STA 

10 

U  S  FOREST  SERVICE 

.CHULA  VISTA 

BA 

WESTERN  SALT  COMPANY 

CISCO  RANGER  STATION 

PLACER 

39  IS 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLAREMONT   POMONA  COL 

1779 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

117  43 

1201 

F  P  BRACKCTT  OS SY 

CLARKSBURG 

1784 

23 

38  25 

121  32 

AMER  CRYSTAL   SUC  CO 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

1806 

38  57 

RICHARD  C  CHAPMAN 

CLOVEflOALE  3  SSE 

1838 

SONOMA 

22 

38  46 

122  59 

320 

8A 

6A 

ARTINO  MUZZIN 

CLOVEROaLE   11  W 

1840 

22 

38  46 

123  13 

1750 

CLOVER  MEADOWS  GS 

1644 

27 

37  32 

119  17 

7002 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

COALINGA 

120  21 

671 

UP 

COAL INGA  FIRE  DEPT 

COALINGA  1  SE 

120  20 

UNION  OIL  COMPANY 

COALINGA  14  NW 

MRS  CHARLES  HOWELL 

LOS  ANGELES 

COLO  SPRINGS  CAMP 

121  41 

U  S  FOREST  SERV 1 CE 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

\IV, 

40  24 

1912 

SOUTHERN  PACIFIC  CO 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

YUBA 

39  20 

121  11 

585 

SA 

P  G  +  E  COMPANY 

1948 

23 

39  12 

122  01 

60 

6P 

6P 

BERNE RD  J  STEPHENS 

CONCORD  3  E 

CONTRA  COSTA 

HOWARD  R  LEE 

CORCORAN    IRRIG  DISTRICT 

2015 

EDWARD  J  COfiOES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

23 

39  54 

122  22 

BA 

FRANKLIN  K  REED 

JAMESON  COMPANY 

CORRALl TOS 

204( 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

DEPT  WATER  RESOURCES 

20B1 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

20B4 

MENDOCINO 

39  50 

123  05 

1614 

U  S  FOREST  SERVICE 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

2090 

LOS  ANGELES 

2( 

34  05 

117  62 

675 

5P 

2092 

2103 

R I VERSI DE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2111 

IMPERIAL 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRABTREE  MEADOW 

2114 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRAWFORD  RANCH 

2139 

SAN  DIEGO 

ROBERT  A  CRAWFORD 

2147 

DEL  NORTE 

41  46 

CRESCENT  CITY   7  ENE 

2I4B 

DEL  NORTE 

CAL  Dl V  BEACH  ♦  PKS 

CRESCENT  CITY  MNTNC  STA 

2150 

DEL  NORTE 

17 

50 

CRESTLINE   LAKE  GREGORY 

2163 

SAN  BERDINO 

15 

34  15 

117  17 

4530 

CR  fST  CO  WATER  DIST 

CROCKETT 

2177 

CONTRA  COSTA 

38  02 

122  13 

9 

SA 

8A 

C*H  SUGAR  REFINING  CO 

2199 

LOS  ANGELES 

34  20 

2214 

LOS  ANGELES 

2218 

MENDOCINO 

D  A  BUTLER 

CUNNI NGHAM 

2224'  LAKE 

MRS  M  V  CUNNINGHAM 

2236 

SNTA  BARBARA 

JOHN  S  ROWELL 

2239 

SAN  OIEGO 

25 

32  59 

2248 

SN  LUIS  OBPO 

30 

34  59 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CUYAMA  RANGER  STATION 

2249 

SNIA  BARBARA 

30 

34  51 

119  29 

49 

U  S  FOREST  SERVICE 

OAGGE  T  T   1  ENE 

2255 

SAN  BERDINO 

34  52 

116  52 

1975 

DAOGETI  FAA  AIRPORT 

2267 

SAN  BERDINO 

34  52 

FED  AVIATION  AGENCY 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

2294 

YOLO 

2; 

38  32 

:g 

2306 

MODOC 

21 

41  13 

: 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

2331 

INYO 

37  22 

5P 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

2334 

NEVADA 

39  18 

5P 

2346 

KERN 

35  47 

8A 

2362 

MONTEREY 

4 

36  36 

: 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

2389 

STANISLAUS 

37 

37  32 

5P 

OE  SA6LA 

2402 

BUTTE 

23 

39  52 

121  37 

2713 

*P 

4P 

P  G  +  E  COMPANY 

DESCANSO  RANGER  STAT I0^ 

2406 

SAN  DIEGO 

33 

32  51 

116  37 

3500 

8A 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

2*32 

LOS  ANGELES 

26 

33  59 

DOBBINS  COLGATE  FOR EBAY 

2458 

YUBA 

8 

39  21 

P  G  ♦  E  COMPANY 

DONNER  MEMORIAL  STA  PK 

2467 

NEVADA 

36 

39  19 

Bi 

2490 

MENDOCINO 

7 

39  43 

BA 

0OU6LEBUNK  MEADOW 

2492 

TULARE 

10 

36  57 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

2494 

LOS  ANGELES 

33   33  56 

5P 

DOWNIEVILLE  ranger  STA 

2500 

SIERRA 

8 

39  34 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

2506 

18 

39  57 

7A 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

LOS  ANGELES 

29 

34  29 

1  11 

7A 

JAMES  B  RAY 

2539 

1*^,  37  45 

120  06 

3000 

6P 

6P 

2568 

YOLO 

23 

38  53 

9A 

2672 

SISKIYOU 

23 

41  13 

DUT TONS  LANDING 

2580 

17 

38  12 

6A 

BA 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

RIVERSIDE 

6 

33  48 

2640 

COLUSA 

23 

39  22 

8a 

EAST  VIDETTE  MEAOOW 

TULARE 

11 

36  44 

s 

2705 

SAN  DIEGO 

33 

32  47 

SS 

2709 

SAN  DIEGO 

25 

32  53 

EL  CENTRO  2  SSW 

2713 

IMPERIAL 

32  46 

11  34 

: 

EL  CENTRO  WATER  DEPT 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

2728 

16 

38  20 

120  *0 

715 

5P 

5P' 

ELIZABETH  LAKE  CANYON 

2735 

LOS  ANGELES 

2< 

34  36 

5P 

ELK  VALLEY 

2749 

DEL  NORTE 

42  00 

6P 

ROBERT   E  BOTTEL 

ELLERY  LAKE 

2756 

MONO 

37  56 

MID 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

ELLIOTT 

2760 

SAN  JOAQUIN 

38  14 

C  NORMAN  ADAMS 

2775 

ORANGE 

21 

33  48 

c 

2S05 

RIVERSIDE 

26 

33  40 

6P 

ELSINORE  4  SSE 

2812.  RIVERSIDE 

26 

33  37 

c 

ESCONDIDO 

2862 

SAN  DIEGO 

33 

33  07 

117  05 

660 

6P 

6P 

DARWIN  M  TING 

E  SCONO 100  PARK  HI  LL 

2869 

SAN  OIEGO 

33  07 

117  0* 

850 

c 

CITY  OF  ESCONDIDO 

2695 

SAN  BERDINO 

21 

34  08 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2899 

SISKIYOU 

12 

41  28 

c 

2910 

HUMBOLDT 

17 

40  48 

mid; 

C  J 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

MARIPOSA 

14 

37  35 

5P' 

EXETER  FAUVER  RANCH 

292: 

TULARE 

9 

36  21 

: 

SOLANO 

23 

38  15 

: 

FAIRFIELD  POL  ICE  STA 

2934.  SOLANO 

23 

38  15 

4P 

POLICE  DEPARTMENT 

2941 

LOS  ANGELES 

15 

34  42 

6A, 

FALLBROOK 

SAN  DIEGO 

33  33  21 

117  15 

542 

1 

: 

US  SOIL  CON  SERVICE 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

2964 

SHASTA 

21 

41  01 

121  28 

33*0 

8A 

8A 

8A 

299* 

eUTTE 

8 

39  36 

: 

LEONARD  M  PRESTON 

FERGUSON  RANCH 

3020 

TEHAMA 

23 

40  21 

7a' 

MRS  L 1 SA  FERGUSON 

FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

AMADOR 

16 

36  31 

SA 

: 

WENTWORTH  LYNCH 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

3048 

SNTA  BARBARA 

: 

3055 

LAKE 

23 

39  01 

: 

FINLEY   1  ¥ 

305( 

LAKE 

23 

39  00 

12M 

LESTER  W  60AR0MAN 

LAKE 

23 

38  58 

6P 

: 

MRS  HILDA  K  GRAHAM 

30831  FRESNO 

11 

36  21 

6P 

RAYMOND  THOMAS  RANCH 

FLORENCE  LAKE 

3093 

27 

37  16 

118  58 

7344 

SO  CALIF  EOlSON  CO 

folsom  dam 

3113 

SACRAMENTO 

38  42 

121  09 

350 

8A 

8A 

8A 

3118 

SAN  BERDINO 

21 

34  11 

6P 

FONTANA  KAISER 

3120 

SAN  BERDINO 

28 

34  05 

4P 

FOREST  GLEN 

3130 

35 

40  23 

SA 

FORESTHI LL  RANGER  STA 

3134,  PLACER 

39  01 

8A 

FORT  8IDWELL 

31 5T  MODOC 

11 

41  51 

5P 

MENDOCINO 

17 

39  27 

BA 

: 

FORT  BRAGG  AVIATION 

316' 

MENDOCINO 

17 

39  24 

123  49 

61 

1  IP 

UP 

FORT   DICK    1  NNE 

3173 

n 

41  53 

40 

BA 

FORT    JONES  6  ESE 

3176 

SISKIYOU 

12 

41  36 

c 

CARL  C  CRAMER 

FORT  JONES  RANGER  STA 

3182 

SISKIYOU 

12 

41  36 

122  51 

2720 

4P 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  ROSS 

3191 

SONOMA 

17 

38  31 

123  15 

114 

6P 

6P 

3232 

SANTA  CRUZ 

20 

37  03 

121  49 

1*95 

: 

FRENCH  GULCH 

3242 

SHASTA 

23 

40  42 

122  38 

1100 

8A 

MRS  CLARA  JONES 

FRESNO  WB  AIRPORT 

325' 

27 

36  46 

119  42 

331 

MID 

MIO 

:  J 

FRESNO 

27 

36  59 

119  43 

*I0 

SA 

8A 

8A 

FULLERTON  ARROUES  RANCH 

ORANGE 

26 

33  54 

117  55 

330 

8A 

FULLERTON  OAM 

328! 

26 

33  54 

117  53 

310 

8A 

c 

CORP  S  OF  ENG I NEERS 

FULLERTON  HlLLCREST  RES 

32SS 

ORANGE 

26 

33  53 

117  55 

330 

5P 

FULLERTON  MUN  W  DEPT 

GARBERVILLE 

3320 

HUMBOLDT 

40  06 

123  48 

3*0 

7A 

MRS  N  E  PANCOAST 

GARDEN  VALLEY  2  S 

3338 

ELDORADO 

36  60 

120  51 

1940 

7A 

R  C  KYLE 

GAsouET  Ranger  station 

3357 

DEL  NORTE 

1' 

41  52 

123  58 

3S4 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3369 

MONO 

3B 

37  45 

119  08 

8970 

Mil 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

GEORGETOWN 

3381 

ELDORADO 

38  54 

120  51 

2701 

WILLIAM  BREEDLOVE 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

ELDORADO 

36  56 

120  48 

3001 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

GERLE  CREEK  CAMP 

3388 

ELDORADO 

38  59 

120  23 

5500 

VAR 

5 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GIANT  FOREST 

3397 

36  34 

lis  46 

6375 

8A 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GIBRALTAR  DAM 

3401 

SNTA  BARBARA 

32 

34  31 

119  42 

1250 

6P 

SNTA  BARBARA  WTR  DEP 

GILROY 

3417 

SANTA  CLARA 

20 

37  00 

121  34 

19* 

9A 

9A 

GILROY  FIRE  DISTRICT 

GILROY  e  NE 

3419 

SANTA  CLARA 

20 

37  02 

121  26 

1050 

WILLIAM  J  KICKHAM 

STATION  INDEX 


O  X  n  1  L\Jn 

d 
z 

M 

□ 

i 

milNTY 
wuuri  1 1 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAnON 
TIME  AND 
TABLES 

L/DoLnVLiI 

TEMP 

PHECIP 

i 

g 

SPECIAL  1 

eiLRor  1*  CNE 

3*22 

SANTA  CLARA 

20 

37  06 

121  20 

1350 

SETH  E  AUSER 

6LENDALE  STAPEN  FC  295G 

LOS  ANGELES 

i: 

34  09 

118  16 

930 

5P 

RALPH  STAPENHORST 

GLENDORA  WEST  FC  169 

3*52 

LOS  ANGELES 

e' 

MRS  L  M  WEST 

6LEfMVILLE 

3«63 

KERN 

35  43 

116  42 

3130 

5P 

H 

KERN  CO  FSTRY  *  F  D 

6LENNV1UE  FULTOM  RS 

3*65 

KERN 

i( 

35  44 

118  40 

3500 

U  S  FOREST  SERVICE 

OOLD  RUN 

3*91 

PLACER 

39  10 

120  52 

32*0 

JOHN  F  WALL 

GONZALES  9  ENE 

3502 

SAN  BENITO 

36  33 

121  16 

2350 

MRS  ALTA  H  BOGUE 

6RACE  nEADOH 

3529 

TUOLUMNE 

37 

38  09 

119  36 

8900 

VAR 

S 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

GRANITE  BASIN 

3548 

FRESNO 

11 

36  52 

118  36 

10000 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GRANT  GROVE 

3551 

TULARE 

11 

36  *4 

118  56 

6960 

6A 

SA 

:  H 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GRASS  VALLET 

3571 

NEVADA 

8 

39  12 

121  02 

2693 

8A 

8A 

CARL  E  BEYER 

GRASS  VALLEY  2  NNE 

( 

39  14 

121  02 

2710 

: 

ALOYSUIS  J  KELLY 

GRATON  1  ■ 

3571 

SONOMA 

6P 

6P 

HOMER  L  PARNELL 

GREENLAND  RANCH 

3603 

INTO 

36  27 

116  52 

-166 

5P 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GftEENVlEW 

341* 

SISKIYOU 

i; 

41  33 

122  54 

2816 

12M 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

GREENVILLE  RANGER  STA 

3621 

PLUMAS 

40  06 

120  56 

3960 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZZLY  FLATS 

ELDORADO 

16 

36  3B 

120  32 

3930 

MRS  LAURA  B  CEOERLOF 

GRIZZLY  PEAK 

3652 

CONTRA  COSTA 

4 

37  92 

122  13 

175* 

5P 

CITY  OF  BERKELEY 

GROVELANO  2 

3669 

TUOLUMNE 

37 

37  50 

120  14 

2629 

DUANE  J  COX 

6R0VELAND  RANGER  STA 

TUOLUMNE 

37 

37  49 

120  06 

3135 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

6UERNEVILLE 

3663 

SONOMA 

22 

36  30 

123  00 

lis 

7A 

JOSEPH  e  eUTTNER 

HAINES  CANYON 

LOWER  FC  36* 

3763 

LOS  ANGELES 

3*  16 

118  16 

2*90 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

HAINES  CANYON 

UPPER  FC  367 

370* 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  15 

3*90 

9P 

JAMES  P  KINDRED 

HAIVEE 

3710 

INYO 

19 

36  08 

117  57 

3810 

7A 

7A 

L  A  WTR  *  PWR  OEPT 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

371* 

SAN  MATEO 

* 

37  29 

122  27 

60 

TA 

7A 

SAN  MATEO  OEPT  AGR 

HAMILTON  BRANCH  PH 

3725 

PLUMAS 

8 

40  16 

121  05 

4560 

ALBION  A  SARGENT 

HAKILTON  AIR  FORCE  BASE 

373* 

MARIN 

17 

36  04 

122  31 

-2 

HID 

MID 

U  S  AIR  FORCE 

HAMILTON  AFB  1  E 

MARIN 

17 

38  03 

122  30 

10 

L  J  ELDER 

HANFORD 

37*7 

KINGS 

11 

36  20 

119  40 

242 

5P 

6P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

HANSEN  DAM 

LOS  ANGELES 

13 

3*  15 

116  24 

979 

8A 

'■  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

376] 

SISKIYOU 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRIS  GAGING  STATION 

SNTA  BARBARA 

33 

3*  *6 

120  25 

320 

6P 

OLIN  LEWIS 

HARRISON  GULCH  RS 

3791 

SHASTA 

23 

*0  22 

122  96 

2710 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY  L  EnGLEBRIGHT  OAH 

3600 

8 

39  1* 

121  16 

580 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HATCHET  MT  MNTNC  STA 

3817 

SHASTA 

21 

*0  51 

121  46 

4366 

8A 

STATE  OIV  OF  HWYS 

HAT  CREEK  RS 

3621 

SHASTA 

21 

*0  46 

121  30 

3346 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

382* 

SHASTA 

21 

40  56 

121  33 

3015 

8A 

SA 

P  6  *  E  COMPANY 

HATFIELD  PUMPING  PLANT 

3055 

RIVERSIDE 

6 

33  42 

115  38 

1370 

eA 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3659 

TRINITY 

35 

40  33 

123  10 

23*6 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAYMARD  6  ESE 

3663 

* 

37  39 

121  98 

1000 

MRS  A06IE  S  DRENNAN 

HCALDSBURG 

3675 

SONOMA 

6P 

6P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

HEALOSaURG  Z  E 

3678 

SONOMA 

22 

38  37 

122  52 

102 

6A 

W  F  IVERSEN 

MEMET 

3896 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

116  98 

1595 

eA 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

HEMET  RESERVOIR 

3699 

RIVERSIDE 

33 

33  40 

116  41 

ELMER  G  JACKSON 

HENSHAH  DAM 

391* 

SAN  DIEGO 

33 

33  14 

116  46 

2700 

8A 

8A 

VISTA  IRRIG  DIST 

HERNANDEZ   2  H¥ 

3925 

SAN  BENITO 

20 

36  25 

120  55 

2160 

MAX  D  LEY 

HERNANDEZ  T  SE 

3928 

SAN  BENITO 

36  18 

120  42 

2765 

MRS  CLORENE  AKERS 

HETCH  HETCHY 

3939 

TUOLUMNE 

37 

37  57 

U9  47 

3B70 

6A 

8A 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 

3955 

LAKE 

23 

38  56 

122  54 

1480 

eA 

ARTHUR  A  ANDERSON 

3967 

12 

42  00 

122  36 

2900 

8A 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

HOBERGS 

*010 

LAKE 

GEORGE  G  HOBERG 

HOOGES  0AM  \ 

«0I* 

SAN  DIEGO 

33 

33  03 

117  08 

320 

TA 

SAN  DIEGO  WATER  OEPT 

HOEGEES  FC  fcd  A 

*01T 

LOS  ANGELES 

J3 

34  13 

118  02 

2650 

5P 

G  ROBINSON 

HOLLISTER 

4022 

SAN  BENI TO 

36  51 

121  24 

285 

5P 

9P 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLLISTER  2 

*025 

SAN  BENITO 

20 

36  51 

121  2* 

264 

: 

ARTHUR  W  HOLSWORTH 

NOOPA 

*082 

HUMBOLDT 

35 

41  03 

123  40 

345 

SA 

c 

BUR   INDIAN  AFFAIRS 

HOOP A  2  SE 

*08* 

HUMBOLDT 

35 

41  02 

123  39 

315 

6A 

MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 

HOPLAND  a  NE 

*097 

LAKE 

23 

39  01 

123  00 

2510 

c 

MRS  CHRISTINE  M  HUFF 

HOPLAND  LARGO  STATION 

*100 

MENDOCINO 

22 

39  01 

123  07 

550 

SA 

CLIFFORD  W  CRAWFORD 

HORSE  CORRAL  MEADOW 

U 

36  45 

7676 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

*1** 

SN  LUIS  OBPO 

120  22 

C 

MRS  ANN  ROTTA 

HUCKLEBERRY  LAKE 

*1*8 

TUOLUMNE 

37 

38  06 

119  45 

7800 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HUNTINGTON  LAKE 

*176 

FRESNO 

27 

37  14 

119  13 

7020 

5P 

5P 

C  H 

SO  CALIF  EOISON  CO 

HYAMPON 

*191 

TRINITY 

35 

40  37 

123  27 

1260 

c 

FRANCES  V  MOSS 

IDRIA 

*20« 

SAN  BENITO 

36  25 

120  40 

2650 

NEW   lORlA  Q-5  MIN  CO 

IDTLLWILO  RANGER  STA 

*2U 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

5397 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

IMPERIAL 

*223 

IMPERIAL 

6 

32  51 

115  34 

-64 

6P 

6P 

IMPERIAL    IRRlG  DIST 

INDEPENDENCE 

4232 

19 

36  48 

118  12 

3950 

7A 

L  A  WTR  *   PWP  DEPT 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

4235 

INYO 

19 

36  46 

lis  20 

9175 

c 

L  A  WTR   *  PWR  DEPT 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

RIVERSIDE 

33  44 

11 

6A 

6A 

8A 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

INTOKERN 

4276 

KERN 

1I7  « 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

INYOKERN  ARMITAGE 

6 

35  41 

117  41 

2218 

UP 

lOHA  HILL 

1 

39  05 

120  51 

2970 

BA 

IRON  MOUNTAIN 

*297 

SAN  BERDINO 

34  08 

113  06 

922 

7A 

7A 

c 

METRO  WATER  DEPT 

IRON  MOUNTAIN  LOOKOUT 

ELDOHAOO 

1 

36  42 

120  21 

6180 

VAR 

s 

y  S  WEATHER  BUREAU 

JESS  VALLEY 

437* 

MODOC 

21 

41  16 

120  18 

9290 

5P 

5P 

WALTER  CANTRALL 

JOHNSONDALE 

4369 

TULARE 

10 

35  58 

118  32 

4649 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOICE  ISLAND 

4392 

SOLANO 

23 

36  11 

122  03 

10 

HID 

VAR 

VAR 

JOHN  MERWIN 

JULIAN 

4412 

SAN  DIEGO 

33 

33  05 

116  36 

4215 

c 

ZENOS  Y  COLEMAN 

33 

33  06 

116  39 

3695 

SS 

SS 

CHARLES  VILINEK 

JUNCAL  DAM 

4*22 

SNTA  BARBARA 

KAISER  MEADOWS 

4442 

FRESNO 

27 

37  la 

119  06 

9110 

VAR 

5 

SO  CALIF  EOISON  CO 

KEE  RANCH 

4467 

SAN  BERDINO 

34  10 

116  32 

4300 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

KELLOGG 

SONOMA 

22 

38  40 

122  40 

1600 

8A 

MRS  RUTM  F  RUBINOW 

KELSETVILLE 

4486 

LAKE 

23 

36  59 

122  90 

13BS 

9A 

JOSEPH  J  GLEBE 

KELSEYVILLE  *  SW 

4493 

LAKE 

23 

38  56 

122  53 

1460 

c 

MRS  KAREN  V  BACCI 

KENTFIELD 

MARIN 

n 

37  57 

122  33 

45 

6A 

BA 

RICHARD  R  KLEIN 

RERLINGER 

4506 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  41 

121  26 

172 

8A 

PAC  COAST  AGGREGATES 

KERN  RIVER   INTAKE  NO  3 

4516 

TULARE 

10 

35  57 

118  29 

3650 

7A 

ALGOT   T  LOFBERG 

IKERN  RIVER  PH  NO  1 

10 

35  28 

118  47 

970 

5P 

SO  CALIF  EOISON  CO 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

4523 

KERN 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KETTLEMAN  CI TY   1  SSW 

4534 

KINGS 

u 

36  00 

119  56 

310 

SA 

SA 

8A 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

KETTLEMAN  STATION 

4536 

KINGS 

11 

36  04 

120  05 

908 

6P 

P  0  *  E  COMPANY 

KING  CITY 

455! 

MONTEREY  ■ 

24 

36  12 

121  08 

320 

5P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

KLAMATH 

DEL  NORTE 

12 

41  32 

25 

5P 

MID 

HAROLD  DEL  PONTE 

KNEELAND  lO  SSE 

4567 

HUMBOLDT 

7 

40  38 

123  54 

2356 

: 

KYBURZ  STRAWBERRY 

461< 

ELDORADO 

1 

38  48 

120  09 

5750 

HARRY  STEVENSON 

LA  CRESCENTA  FC  251 

LOS  ANGELES 

13 

34  1* 

116  19 

1565 

5P 

CRESCENTA  VLY  CO  W  D 

LAFAYETTE  2  NHE 

4633 

CONTRA  COSTA 

4 

37  55 

122  06 

935 

CA 

PLAGUNA  BEACH 

4647 

ORANGE 

33 

33  32 

117  47 

56 

4P 

4P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

LAGUNA  BEACH  2 

4650 

ORANGE 

L  B  WATER  DISTRICT 

LA  HONDA 

4660 

SAN  MATEO 

^4 

37  19 

122  16 

670 

6P 

JAMES  C  ALLEN 

LAKE  ALPINE 

4664 

ALPINE 

34 

36  28 

120  01 

7500 

VAR 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD 

4671 

SAN  BERDINO 

15 

34  15 

117  12 

5250 

5P 

5P 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 

LAKE  CITY 

4675|  MODOC 

18 

41  36 

120  13 

4613 

9A 

9A 

MRS  FERROL  MC  COWIN 

LAKE  ELEANOR 

46791  TUOLUMNE 

37 

37  58 

119  53 

4662 

VAR 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

LAKE  MOUNTAIN 

4690 

TRINITY 

7 

40  01 

123  24 

3164 

LEONARD  M  MILLER 

LAKEPORT 

4701 

LAKE 

23 

39  03 

122  99 

1343 

5P 

9P 

MRS  WILLIEGREENE 

UKEPORT  SCS 

4703 

LAKE 

23 

39  OZ 

122  55 

1356 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

LAKE  SABR INA 

4705 

INYO 

19 

37  13 

118  37 

9065 

VAR 

s 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

LAKE SHORE 

4709 

SHASTA 

6P 

8P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

LAKESIDE  2  ENE 

4711 

SAN  DIEGO 

25 

32  52 

116  54 

450 

7A 

HELIX   IRRIG  DIST 

LAKE  SPAULOING 

4713 

8 

39  19 

120  36 

5156 

5P 

5P 

LAKE  SPAULDinG  DAM 

471* 

8 

39  20 

120  36 

4960 

P  G  •  E  COMPANY 

LAKE  WOHLFORD 

*726 

SAN  DIEGO 

33 

33  10 

117  00 

1500 

ESCONDIOO  MTL  WTR  CO 

LA  MESA 

4735 

SAN  DIEGO 

25 

32  46 

117  01 

628 

9P 

6P 

LA  MESA  FIRE  DEPT 

LANCASTER 

4747 

LOS  ANGELES 

15 

34  *2 

lie  09 

2350 

MID 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LA  PANZA  RANCH 

4767 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  23 

120  10 

1550 

c 

ABE  E  IIMHERMAN 

LA  PORTE 

4773 

PLUMAS 

B 

39  *1 

120  56 

BILL  0  ROURKE 

LAS  PLUMAS 

4612 

BUTTE 

B 

39  41 

121  29 

506 

5P 

5P 

P  G  *  £  COMPANY 

LATTOMVILLE 

4651 

MENDOCINO 

7 

39  42 

123  29 

c 

EDWARD  E  DOWNING 

LEBEC 

4663 

KERN 

10 

3*  50 

118  52 

3983 

BA 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

LECHUZA  PATROL 

STATION  FC  352  B 

4667 

LOS  ANGELES 

33 

3*  05 

lis  53 

1530 

4P 

c 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

LE  GRAND 

4884 

MERCEO 

MERCED  CO  FIRE  DEPT 

LEMON  COVE 

4690 

TULARE 

9 

36  23 

119  02 

613 

5P 

5P 

KAWEAH  LEMON  CO 

LEWIS  CR  KINGS  CANYON 

FRESNO 

11 

36  46 

118  41 

4650 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LINDSAY 

TULARE 

9 

36  11 

119  04 

395 

7P 

7P 

FRANK  DE  CHAINE 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 

4966 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

IIB  16 

2750 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LIVE  OAK  CANYON  FC  230C 

4993 

LOS  ANGELES 

26 

34  07 

117  44 

1295 

5P 

C  F  ELDER 

LIVERMORE 

499T 

ALAMEDA 

4 

37  41 

121  47 

460 

8A 

8A 

INDEPENDENT  WHSE  CO 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

5002 

LOS  ANGELES 

IS 

34  28 

117  *5 

3820 

6P 

6P 

MRS  E  A  EBERLE 

LOCKMOOD  2  N 

501T 

MONTEREY 

24 

35  58 

121  05 

1104 

SA 

c 

ARCHIE  M  WEFERLING 

LOCKWOOO  MESA 

50231 

SAN  DIEGO 

33 

32  59 

117  15 

200 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

LOOl 

5032 

SAN  JOAQUIN 

1« 

38  07 

121  17 

40 

5P 

5P 

5P 

LODI    SEWAGE   TREAT  PL 

LOGAN  MEADOW 

5040 

MAOERA 

27 

37  20 

119  19 

3400 

VAR 

s 

SO  CALIF  EOISON  CO 

LONPOC  SEWAGE  PLANT 

506* 

SNTA  BARBARA 

32 

34  AO 

120  28 

72 

4P 

4P 

LOMPOC   SEW  TREAl  PL 

LONE  PINE  COTTONWOOD  PH 

506T 

INYO 

19 

36  26 

116  03 

3950 

c 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

LONE  TREE  CANYON 
LONG  BARN  EXP  STATION 
LONG  BEACH 
LONG  BEACH  FAA  AP 
LORAINE 
LOS  ALAMOS 
»L0S  ANGELES  W6  AIRPORT 
LOS  ANGELES  we  CI  TY 
LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA  BANC 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LOST  HILLS 

LOWER  KIBBEY  RIDGE 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

LUCERNE  VALLEY   1  WSW 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVO 

LYTLE  CREEK  POWER  MOUSE 


LYTLE  CREEK  RANGER 
MAOERA 

MAD  RIVER  RANGER  S1 
MAGIC  MOUNTAIN 
MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 
MANDEVILLE  ISLAND 
MANZANITA  LAKE 
MARCH  FIELD 
MARICOPA 

MARIPOSA 
MAHKLEEVILLE 
MARTINEZ   3  S 
MARTINEZ   3  SSE 
MARTINEZ  FIRE  SIATl 
MARTSVILLE 


iECCA  3  SE 
HEOICINE  L 
HENOOTj 
MERCEO 


COUNTY 


TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
KERN 

SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MERCED 


SANTA  CRUZ 
SNTA  BARBARA 
KERN 
TUOLUMNE 
SAN  DIEGO 
SAN  BERDINO 
MONTEREY 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 


5256i  LOS  ANGELES 

5258;  LAKE 

52S4:  MONO 

5296[  SAN  JOAQUIN 


5372!  CONTR, 


TUOLUMNI 
TEHAMA 
SISKIYOI 
FRESNO 


E  ST) 


ION  2 


I  MERCED  2 

I  MERCET  HOT  SPRINGS 
I  MEYERS   INSPECTION  STA 
jAN  BLUFF 
IIOOLETOWN 
IIDDLEWATER 

LFORD  LAUfMAN  fiS 
LL  CREEK  NO  2 
LL  CREEK  INTAKE 


IIRANOA  SPENGLER 
CHELL  CAVERNS 
CMELL  MEADOW 
!  MODESTO 

MOOESTO  2 
I  MO J AVE 
MONACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 
MONTAGUE  3  NE 


ITEREY 
MONTGOMER 


CREEK   2  SSW 


5496 

5502  RIVERSIDE 
9509  SISKIYOU 

FRESNO 
95321  MERCEO 
5535  MERCED 
I  55S&  FRESNO 
I  5572  ELDORADO 
I  5586!  PLACER 
I  5598:  LAKE 
5602  KERN 


'  5629  SAN  BERDINO 
I  5632!  SAN  BERDINO 
.  5669:  lULARE 


5721   SAN  BERDINO 
57231  FRESNO 
97381  STANISLAUS 


5779  MONO 
5785  SISKIYOU 
5795  MONIERET 
5809  SHASTA 


37  13 
37  11 

34  33 

35  37 

36  01 
32  37 

34  26 

35  53 


36  58  120  04 
40  27  123  32 

34  24  lie  17 
38  51  122  47 

37  37  119  02 

38  02  121  34 
40  32  121  34 
33  54  117  15 

35  05  119  23 


37  5B 

37  58  1 

38  01  I 

39  09  ! 
37  53  I 

40  11 

41  16 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


FED  AVIA 


TEED 


ION  AGENCY 
CHARLES  W  POOLE 
HENRY  R  GEWE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
ROGER  C  RICE 
RANCH 


CITY  FIRE  DEPARTMENT 
LEON  S  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  CO  FSTRY  *  F  0 
HETCH 


I  ROY 


1 1  ECO  « 


;  DEPT 


1  4918  i 
!  3800  i 
!  3300  ! 


I  14  37  18 

14,  37  19 

,  2T  36  42 

,  36^  38  91 

1   39  03 

23  38  45 

I  lol  35  30 

I  1^  40 


116  02  ;  -176  ' 
I  121    37  1  6726  ; 

120   22       166  ' 

120  29  169 
'  120  ?9  168 

120  52  ,  1165 
,  120  01  6342  I 
I  120  44  1  3500 
,  122  37  !  1122  ; 


MORGAN  H 
MORGAN  H 
I  MORGAN  H 
MORONGO  ' 
MORRO  BA 
MOUNr  AIN 
MOUNT  8AI 
MOUNT  DAI 


60SSANA  RCH  584 


5890  SAN  BERD. 
5900  LOS  ANGEl 
5909  ELDORADO 
.TE  5915' 


COST* 


I  MOUNT  HEBRON  RANGER  S 

MOUNT  MADONNA 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

MOUNT  TAMALPAIS   1  S 

'  MOUNT  WILSON  FC  336  B 

I  MUIR  WOODS 

I  MUMBO  BASIN 

I  NACIMIENTO  DAM 
*NAPA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NEENACM 


5982 
5983 
5995 
6006 


SISKIYOU 
SISKIYOU 
SANTA  CRUZ 
SISKIYOU 
SISKIYOU 
S I SK I  YOU 

LOS  ANGELES 


6056  SAN  LUIS  OBPO  24  35 


,105  MENDOCINO 


I  NEWBURY  PARK  4  SW 

:  NEWHALL  SOLEOAD  FC    32  • 
.  NEWHALL  U   S  RANGER  STA 
1  NEWMAN   2  NW 
!  NEWPORT  BEACH  HARBOR 
I  NICOLAUS 


,N6ER  STi 


NORTH  FORK 
fNORTH  HOLLYWOOD 
I  NOVATO  e  WNW 

OAKDALE  WOODWARD  D. 

;  OAK  KNOLL  RANGER  5 
•OAKLAND  we  AIRPORT 
1  OAKVllLE 


,  OAKVIL 


SW 


6377; 


OCCI 
WOCEANSlOE  CAl 
!  PENDLETON 

I  OCEANSIDE  PUMPING  PLANTI  63 
i  OCOTILLO  WELLS  \  63 

I  OILFIELDS  JOAOUIN  RIOGEj  63 


SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 
NEVADA 


6305  STANISLAU: 

6328  SISKIYOU 
6335:  ALAMEOA 
6351'  NAPA 
6354  NAPA 
6370  SONOMA 


AN  OIEGO 
AN  OIEGO 
AN  OIEGO 
PESNO 


!  ORANGE  COUNTY  RESERvOII 

ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
I  ORINDA  BOWMAN 


I  OROVI 
OROVI 
OROv: 


LLE  BRIDGE 
LLE  RANGER 
,NOER  LAKE 


IC  HOUSE 

MA  OAM  FC  33  A-E 
NES  OHRWALL  RANCH 


63991  VENTURA 

6455]  SHASTA 

64731  ORANGE 

6476  FRESNO 

6498  HUMBOLDT 

6502'  CONTRA  COSTA 

6506|  GLENN 

6508  HUMBOLOT 

652ll  BUTTE 


65831  MERCEO 
6597  ELOORADO 
6602!  LOS  ANGELES 
66IOI  SAN  BENITO 


08 

120 

21 

4660 

05 

117 

02 

2965 

3P 

3P 

05 

116 

57 

4968 

17 

lie 

46 

3400 

21 

121 

36 

491 1 

it 

26 

lie 

1  2 

123 

5f 

115 

4310 

5P 

45 

118 

43 

121 

00 

91 

MIC 

MIO 

38 

121 

00 

92 

13 

118 

10 

6000 

01 

09 

6520 

9P 

5f 

45 

122 

28 

2640 

121 

54 

335 

SS  SS 

121 

56 

2100 

122 

505 

9* 

9A 

17 

lis 

520 

8A 

41 

116 

32 

3000 

08 

121 

37 

225 

SA 

09 

121 

770 

OB 

121 

39 

350 

03 

2580 

7A 

22 

120 

51 

115 

1  15 

32 

4735 

SS 

15 

117 

39 

4275 

45 

120 

40 

3408 

8/ 

52 

121 

56 

2100 

7a 

20 

121 

39 

4206 

IIP 

IIP 

121 

50 

4396 

122 

00 

4290 

8A 

01 

121 

43 

leoo 

22 

122 

12 

7880 

22 

122 

14 

7500 

19 

122 

3544 

MIO 

MIC 

55 

122 

950 

lie 

04 

5709 

54 

122 

34 

12 

122 

5700 

120 

53 

770 

122 

17 

16 

122 

16 

60 

10 

123 

34 

220 

50 

1  14 

480 

114 

37 

913 

MID 

MIO 

118 

35 

2885 

16 

121 

02 

2600 

BA 

8A 

31 

122 

02 

14 

8A 

09 

118 

58 

780 

SA 

23 

118 

1243 

22 

lie 

1342 

21 

121 

03 

108 

6P 

36 

117 

53 

8 

5F 

5P 

54 

121 

35 

47 

7A 

115 

31 

-55 

i: 

14 

119 

30 

2630 

8A 

10 

116 

619 

5P 

5P 

08 

122 

43 

350 

52 

120 

52 

215 

8A 

8A 

90 

122 

51 

1963 

8A 

122 

12 

3 

MIO 

MIO 

27 

122 

25 

160 

12M 

23 

122 

28 

1465 

29 

122 

59 

1000 

7A 

13 

117 

60 

4P 

13 

117 

21 

31 

09 

116 

08 

175 

8A 

16 

120 

24 

VAR 

27 

119 

15 

756 

5P 

5P 

95 

117 

51 

520 

8A 

W! 

37 

980 

7A 

56 

117 

53 

600 

37 

119 

18 

431 

lOA 

I  OA 

20 

124 

02 

161 

*P 

52 

122 

550 

7P 

TP 

45 

122 

12 

254 

8A 

8A 

16 

123 

32 

5P 

30 

121 

160 

llA 

llA 

26 

121 

29 

530 

6A 

121 

34 

220 

7A 

32 

121 

34 

300 

38 

119 

33 

6600 

VAR 

12 

119 

11 

49 

SS 

SS 

42 

119 

3705 

5P 

04 

121 

11 

650 

49 

120 

30 

3440 

8A 

20 

lie 

24 

1500 

5P 

121 

22 

950 

12N 

i  so  CALIF  EOISON  CO 

U  S  FOREST  F.eBVICE 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 

I  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  M    E  MAHNKE 

!  DEPT  WATER  RESOURCES 

I  JESSE  FIERRO 
US  NAT   PARK  SERVICE 
U  S  AIR  FORCE 

!  BANKLINE  OIL  COMPANY 

j  MRS  GABRIELLE  WILSON 
,  ELOl SE  6  FAIRBANKS 
'  MARGARET   S  PLUMMER 

CHARLES  P  WEAVER 
I  CITY  FIRE  DEPARTMENT 


CI  T 


(  BAN 


RI 


CISC' 


.  U  S  WEATHER  BUREAU 
THOMAS  WILLIAMS 
RADIO  STATION  KRFM 


,  CI TY  OF  MERCED 
!  MERCED   IRRIG  DIST 
■  MERCEY   HOT  SPRINGS 
,  STATE  OF  CALIFORNIA 
ROBERT   C  WHEELER 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
UNION  OIL  CO  OF  CAL 

U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 


PARK  SERVICE 
OF  ENGINEERS 
■  R  CMACe 


CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 
MONO  INN 
TOM  W  WILLIAMS 
ROBERT  W  JOHNSON 
AARON  SMITH 


ICE 


SS  SERVICE  STA 


■  TATE  DIV  OF  F' 
AL  OIV  BEACH  . 

I  s  ws  oeseRvEi 


U  S  FOREST  SERVICE 
JACK   I  SCHELL 
MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 
,  OEPT  WATER  RESOURCES 


.TER  RESOURCES 


MASONIIt  CORPORATION 
CITY  OF  NEEDLES 
FED  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
CITY  OF  NEVADA  CITY 
LESLIE  SALT  COMPANY 
RANCHO  SIERRA  vISTA 

L  A  CO  FIRE  OEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD  A  SMITH 
NEWPORT  HARBOR  DEPT 
MRS  NELLIE  WEBB 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
SN  FERNDO  VLY   T IMES 
EDWARD  L  THOMPSON 
S  SN  JOAOUIN   IR  DIST 

'  U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 

I  ALLABD  A  CALKINS  JR 
RICHARD  PLEINER 

!  ANDREW  J  BLANEY 

i  U  S  MARINE  CORPS 
I  CITY  OF  OCEANSIDE 
!  CORPS  OF  ENGINEERS 
■.\  V  S  WEATHER  BUREAU 

I  VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ALMA  l  green 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASSH 
CAL  OIV  BEACH  .  PARK 
ARTHUR  W  BOWMAN 
ORLANO  UNIT  WU  ASSN 
E  J  ANDERSON 


OF  1 


VILi 


STATE  OIV  OF  FSTI 
OEPT  WATER  RESOUl 
CITY  OF  OXNARD 
JEFF  BUTLER 

u  s  BUR  reclamat: 

FLOYO  R  POOLE 
E  K  BARR 
JOHN  F 


.  07  - 


STATION  INDEX 


CONTINUED 


STATION 

mUEX  NO. 

COUNTY 

LATITUDE 

1 

LOI^GITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

g 

SPECIAL 

PALMDALE 

34  35 

34  36 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

34  38 

PALM  SPRINGS 

33  49 

PALO  ALIO  CITY  HALL 

37  27 

36  21 

PALOMAR  MTN  OBSERVATORY 

33 

33  21 

PALOS  VERDES  EST  FC  *3C 

LOS  ANGELES 

33 

33  48 

PANOCHE 

SAN  BENITO 

27 

36  36 

MISS  LILY  BERG 

PANOCHE  JUNCTION 

6671 

FRESNO 

27 

36  33 

UO  29 

500 

5P 

5P 

P  G  »  E  C0MP4NY 

23 

39  45 

37 

38  03 

5 

34  17 

2A 

35  53 

27 

36  01 

13;  3*  09 

PASADENA  WATER  DEPT 

23 

39  53 

35  38 

PASO  ROBLES  3  NNW 

SN  LUIS  08P0 

24 

35  40 

HARRT  E  WERNER 

PASO  BOSLES  FAA  AIRPORT 

6742 

SN  LUIS  08PO 

24 

35  40 

120  38 

803 

MID 

MID 

FEO  AVIATION  AGENCY 

10 

34  56 

38 

40  20 

< 

36  36 

17 

36  14 

17 

38  15 

29 

34  40 

PINNACLES  NATIONAL  NON 

SAN  BENITO 

US  NAT  PARK  SERVICE 

PISMO  BEACH 

69*3 

SN  LUIS  OePO 

120  38 

60 

5P 

5P 

POLICE  OEPARTMENT 

1 

38  44 

8A 

38  44 

PLYMOUTH 

POINT  ARENA 

LIGHT  STATION 

SNTA  BARBARA 

33 

34  34 

U  S  COAST  GUARD 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

702'. 

SN  LUIS  OBPO 

35  40 

121  17 

32 

IIP 

UP 

U  S  COAST  GUARD 

26 

34  04 

4 

38  01 

9 

36  04 

IC 

35  48 

10 

35  48 

11 

37  07 

22 

39  22 

POTTER  VALLEY  3  SE 

MENDOCINO 

2: 

39  18 

RUSSELL  e  NEAR 

POTTER  VALLEY  PwR  HOUSE 

7109 

MENDOCINO 

39  22 

123  08 

1014 

3P 

3P 

P  G  *  E  COMPANY 

33 

32  57 

28 

33  53 

24 

36  11 

10 

36  07 

39  56 

10 

36  20 

33 

33  04 

33 

33  14 

RANOSBURC 

KERN 

15 

35  22 

* 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

RAYWOOO  FLATS 

7279 

SAN  BERDINO 

6 

34  03 

116  49 

7070 

5P 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

23 

40  09 

23 

40  34 

23 

40  35 

28 

34  03 

37  29 

22 

39  16 

1 

36  42 

37  56 

RICHMOND  FIELD  STATION 

CONTRA  COSTA 

RAY  KRONE 

RIVERSIDE  FIRE   STA  NO  3 

7470 

RIVERSIDE 

28 

33  57 

117  24 

820 

5P 

5P 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 

EXPERIMENT  STAT  ION 

R I VER5IDE 

26 

33  58 

ROBERTSON  FLAT 

2 

39  10 

ROCK  CREEK 

19 

37  27 

27 

37  19 

10 

35  58 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 

23 

40  49 

RUNNING  SPRINGS  1  E 

SAN  BERDINO 

15 

34  12 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SACHES  SPRINGS 

7623 

TUOLUMNE 

37 

38  06 

H9  51 

7900 

VAR 

S 

HETCH  HETCMY  WTR  SUP 

23 

38  31 

SACRAMENTO 

23 

38  35 

23 

40  10 

SAGEHEN  CREEK 

36 

39  26 

17 

38  30 

17 

38  30 

SAINT  HELENA  7  NE 

23 

38  34 

SAINT  JOHN 

23 

39  43 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

CONTRA  COSTA 

37  50 

BROTHER  U  BENEDICT 

SALINAS 

7667 

MONTEREY 

24 

36  40 

121  39 

46 

G 

AGR  EXTENSION  SER 

7668 

24 

36  40 

80 

SALINAS  RURAL  F  0 

24 

36  40 

24 

35  20 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

32 

SALT  SPRINGS  PMR  HOUSE 

16 

38  30 

3P 

SALTER  RANGER  STATION 

35 

SAN  ANDREAS  2  S 

2 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

LOS  ANGELES 

26 

34  10 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SAN  BENITO 

SAN  BENITO 

20 

36  31 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

SAN  BERDINO 

28 

34  08 

117  16 

1125 

6P 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  CLEHENTE  DAM 

7731 

MONTEREY 

4 

36  26 

42 

600 

CALIF  WTR  ♦  TEL  CO 

SANOBERO  PATROL 

STATION  FC   130  B 

LOS  ANGELES 

29 

34  45 

SANDBERG  W8 

LOS  ANGELES 

29 

34  45 

SAN  DIEGO  MB  AIRPORT 

33 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

SAN  DIMAS  TANBA.IK  FLAT 

LOS  ANGELES 

26 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 

20 

37  01 

SAN  FERNANDO 

LOS  ANGELES 

34  16 

S  F  HEIGHTS  LEMON  AN 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7762 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

lie  30 

1248 

C 

COBPS  OF  ENGINEERS 

4 

37  37 

FEDERAL  BUILDING 

SAN  FRANC  1  SCO 

37  47 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

26 

34  09 

PASADENA  WATER  DEPT 

SAN  GABRIEL  DAM  FCfc2iBE 

26 

34  12 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

13 

34  06 

SAN  GREGORIO  3  SE 

SAN  MATEO 

4 

37  18 

POHPONIO  RANCH 

SAN  JACINTO 

7810 

RIVERSIDE 

33 

116  59 

1550 

7P 

7P 

BYRON  JOHANSEN 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

7613 

33 

33  47 

116  58 

1560 

c 

SAN  JOAOUIN  EXP  RANGE 

7617 

27 

37  06 

119  44 

1100 

c 

SAN  JOSE 

7621 

4 

37  21 

121  54 

70 

MID 

HID 

C  J 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3  SSE 

20 

36  49 

121  31 

500 

c 

7637 

33 

33  36 

117  31 

730 

c 

7651 

35  18 

120  40 

300 

7A 

7A 

c 

7861 

32 

34  33 

119  52 

800 

7A 

7A 

c 

786A 

37  34 

122  20 

30 

5P 

5P 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7670 

VENTURA 

33 

33  14 

119  28 

U  S  NAVY 

SAN  PEDRO 

7676 

LOS  ANGELES 

33 

33  43 

118  16 

10 

5P 

5P 

MARINE  EXCHANGE 

SAN  RAFAEL 

7680 

MARIN 

17 

37  58 

122  32 

31 

5P 

5P 

CITY  ENGINEER 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

ORANGE 

28 

33  45 

117  52 

115 

5P 

5P 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

SAN  BERDINO 

26 

34  07 

117  07 

1960 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  ANA  RIVER  PH  NO  1 

SAN  BERDINO 

28 

34  08 

117  04 

2765 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SANTA  ANITA  FERN  FC  *32 

7897 

LOS  ANGELES 

13 

34  12 

118  01 

2035 

5P 

G  ROBINSON 

SANTA  BARBARA 

7902 

SNTA  BARBARA 

33 

34  26 

119  42 

100 

5P 

5P 

S  BARBARA  FIRE  DEPT 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

7905 

SNTA  BARBARA 

33 

34  26 

119  50 

KID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

7909 

SNTA  BARBARA 

32 

34  32 

119  57 

4000 

5P 

TV  STATIOM  KEYT 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

SANTA  CLARA 

4 

37  21 

121  56 

88 

ap 

5P 

UNIV  OF  SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 

7916 

SANTA  CRUZ 

4 

36  59 

122  01 

125 

5P 

5P 

ROBERT  E  BURTON 

,  FE  0AM 
.  MARGABIT, 
MARGAR  IT. 


SCOTIA 

SEARSVILLE  LAKE 
SEBASTOPOL  4  S 
SEPULVEDA  DAM 
SHASTA  OAM 
SHELL  ABSORPTION  PLA 


SIERRA  CITY 
SIERRAVILLE  RANGER  STi 


.  FC  . 
LVERAOO  RANGER  STA 
SOUOC  SOUTH  FORK  CANI 
AG6S  SPRINGS 
LAS    LOMAS  RANCH 
.ACK  CANYON 


SLOAT 

SLOUGHHOUSE 
SNOW  CREEK  I 
SNOW  FLA 
SNOW  LAB 
SODA  SPRINGS 
SOLEOAO 
SOMESBAR  1  W 
SOMIS  3  NE 
SOMIS   3  NW 


ENTfi. 


SO  ENTRANCE  YOSEHITE  f 
SOUTH  LAKE 
SPAORA   PAC  IFIC 

COLONY   FC  356  C 
SPRECKELS  HWY  6RI0GE 
SPRINGVILLE  7  ENE 
SPRINGVILLE  RANGER  ST( 

SPRINGVILLE  TULE 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


ON  DISPOSAL  PLA^ 

ON  FAA  AIRPORT 
ON  FIRE  STATION 
'OCKTON  MOWR*  BRIDGE 
ONYFORD  RANGER  STA 
lY  GORGE  RESERVOIR 

its  meadow 
wberRy  valley 
SUNLANO 

SUNSET  BEACH  STATE  PAR 
SURF   2  ENE 


TABLE  MOUNTi 
TAHOE 

TALBOT  CAMP 
TEHACHAPI 


:hapi  ranger  sta 
tejon  rancho 

TERMO 
HE  CEDARS 
HE  GEYSERS 

lAL  FAA  AIRPORT 
THOUSAND  OAKS 

:  RIVERS  6  SE 
THREE  RIVERS  EDISON  I 
:  RIVERS  EDISON  I 

I  CREEK  POWER  HQl 
TOPANGA  RANGER  STA  F< 
TORRANCE 
IA6UC0  CANYON 


TU-tUNGA  MI  LI 
iLELAKE 


:  FC  470 


iNGER  STATION 
TUOLUMNE  MEADOWS 
TURLOCK 

iTABLE  CREEK 
IN   IRVINE  RANCH 
NINE  PALMS 


WIN 


,KES 


NION  OIL  STEARNS 
ABSORPTION  PLANT 
"UNIVERSITY  OF  CALIF 
T  LOS  ANGELES 


lKE  ranger  STA 


VERMILION  VALLEY 
VICTORVILLE  PUMP  PLAI 
VINCENT   FIRE  SIA  FC 


7926 

OS 

13 

34 

07 

79S0 

LOS  ANGELES 

33 

34 

01 

7953 

LOS  ANGELES 

33 

34 

00 

7965 

SONOMA 

22 

36 

27 

7976 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

37 

LOS  ANGELES 

SONOMA 

8158 

LOS  ANGELES 

26 

33 

57 

8173 

ELDORADO 

36 

40 

82  30 

LOS  ANGELES 

13 

33 

48 

B243 

ORANGE 

26 

33 

45 

SONOMA 

8276 

MONTEREY 

24 

36 

05 

6292 

PLUMAS 

39 

52 

ll 

MONTEREY 

HUMBOLDT 

VENTURA 

8349 

VENTURA 

34 

17 

8351 

SONOMA 

38 

SAN  FRANCISCO 

MONTEREY 

8460 

TULARE 

36 

OB 

SAN  BERDINO 

B510 

8514 

36 

f 

39 

8554 

SAN  JOAOUIN 

37 

56 

8558 

SAN  JOAQUIN 

37 

54 

6560 

SAN  JOAQUIN 

37 

58 

8562 

SAN  JOAQUIN 

37 

51 

8580 

i: 

39 

23 

8587 

GLENN 

39 

35 

8591 

SHASTA 

41 

10 

34 

LOS  ANGELES 

i: 

e68( 

20 

36 

54 

6697 

SNTA  BARBARA 

32 

41 

8700 

VENTURA 

33 

34 

16 

8701 

LASSEN 

16 

25 

6702 

LASSEN 

18 

40 

23 

6703 

LASSEN 

40 

26 

AMADOR 

38 

6 

34 

10 

35 

PLACER 

36,  39 

877] 

PLACER 

39 

12 

8826 

KERN 

iJ 

35 

08 

8832 

KERN 

1( 

35 

08 

KERN 

1( 

35 

LASSEN 

40 

PLACER 

39 

8885 

SONOMA 

2: 

38 

48 

8892 

RIVERSIDE 

33 

37 

8905 

VENTURA 

3; 

34 

36 

8914 

TULARE 

9.  36 

28 

8917 

TULARE 

9i  36 

28 

8928 

AMADOR 

16 

38 

28 

LOS  ANGELES 

33,  34 

05 

897^ 

LOS  ANGELES 

33 

48 

8992 

ORANGE 

33 

33 

39 

SAN  JOAOUIN 

37 

43 

27l  37 

27 

37 

41 

9035 

SAN  BERDINO 

6 

35 

47 

9043 

NEVADA 

36 

39 

20 

LOS  ANGELES 

13 

34 

23 

905^ 

12 

41 

10 

36 

37 

37 

53 

14 

908; 

SHASTA 

23 

40 

46 

9087 

ORANGE 

33 

33 

SAN  BERDINO 

08 

1 

38 

9122 

MENDOC INO 

22 

39 

09 

9126 

HENDOC INO 

22 

39 

26 

33 

LDS  ANGELES 

33 

SAN  BERDINO 

2B 

34 

23 

39 

23 

39 

HUMBOLDT 

17 

40 

9165 

ALAMEDA 

37 

46 

9189 

SAN  BENI TO 

20 

36 

38 

9200 

SOLANO 

23 

38 

22 

24 

35 

9228 

SAN  DIEGO 

33 

33 

16 

9251 

LOS  ANGELES 

15 

34 

27 

9260 

LOS  ANGELES 

13 

11 

9273 

SONOMA 

22 

38 

9285 

VENTURA 

33 

34 

9301 

FRESNO 

27 

37 

22 

9325 

SAN  BERDINO 

6 

34 

32 

9345 

LOS  ANGELES 

29 

34 

9351 

8 

9367 

TULARE 

9 

36 

20 

9378 

SAN  DIEGO 

33 

33 

12 

9382 

ELDORADO 

38 

69 

9386 

SHASTA 

2; 

40 

57 

9390 

SHASTA 

23 

40 

28 

9416 

CALAVERAS 

2 

38 

12 

17  58 

20  38 

20  38 

,20  26 

20  12 

20  27 

8  29 
.8  30 

9  04 


.20  55 

11  51 

20  38 

,20  22 


19  30 

20  22 

20  23 

21  19 
23  30 

18  58 

19  03 

22  27 

20  23 

23  00 
19  38 


1940 
8700 
6685 


18  18 
21  50 
20  34 


19  28  1025 

20  09  6228 
20  22  6000 
18  27  3975 


18  45 
20  27 
20  21 


3975 
1425 
5300  ' 
5900  . 


18  51  I 
IB  51  I 
16   53  I 


21  25 
21  25 
21  35 


18  05 
21  28 
18  17 


23  02 
22  55 

24  11 

22  10 

21  02 

22  00 
20  42 
17  01 
17  61 


20  47 
22  26 

21  52 
20  59 


6P 


2295 
1695 
5982 

4600 
4035 
8950 
8600 


1840 
1520 
1347 


3036 
1359 
2200 


CORPS  OF  ENGINEERS 
JOSEPH  C  MC  KUSICK 
D  DALE  RUSKOVICH 

L  HOWARD 
JAMES  R  JENSEN 

S  WEATHER  BUREAU 
CITY   SANTA  MONICA 
LIFEGUARD  SER 
AGRICULTURAL  COMI 
CLARENCE  S  NEWBERRY 


FOREST  SER' 
PACIFIC  LUMBER 
AUSTIN  CLAPP 


THEODORE  S  HEUSNER 
MRS  JANICE  M  SUTTER 
HARRY  H  ROEBER 

FOREST  SERVICE 
GEORGE    1  OSBORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


CLARENCE 
MRS  MABEI 
PALM  SPR 


M  JACOBSEN 
MRS  GEORGIA  ANN  LON( 
(TON    INVESTMENT  Ct 
(YLWOOD  INVEST  CO 

LAURENCE  W  DICKEY 
G  ♦  E  COMPANY 
I  S  COAST  GUARD 
IS  NAT  PARK  SERVICE 
I  CALlf  ELEC  POWER  CO 

HUTCHISON 
MRS  BERTHA  NENNES 
ELMER  A  SUTTON 
I  S  FOREST  SERVICE 


+  E  COMPANY 
SOUAW  VLY  DEVEL  < 
EDGAR  L  KEISTER 


STATE  DIV  OF  I 


.TOCKTON 

,GENCY 

VICE 


ORLJ 


ASSN 


lOP  lOP 

t 

8A 

5P  sp; 

C 

8A|     6A|  SAi 

VARl 
6P     6P|  , 


6P| 


.TER  RESOURCES 
SOPER-WMEELER  CO 
FRANK  T  STEVENS 
CAL  DIV  BEACH  *  PARK 
U  S  AIR  FORCE 

I  SUSANA  KN  FIRE  STA 
'  CITY  OF  SUSANVILLE 
DAVID  BARR 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSIRY 
SMITHSONIAN  08SY 


;  CORPS  OF  ENGINEERS 

,  MRS  FAYE  DEWEY 

.  FED  AVIATION  AGENCY 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

GLENN  BAKER 

SO  CALIF  EDISON  CO 
'  SO  CALIF  EDISON  CO 

P  G  ♦  E  COMPANY 
L  A  CO  FIRE  HARDEN 
TORRANCE  HUN  AIRPORT 
I  ORANGE  CO  PARtl.  OEPT 
I  AAG£  R  TUGEL 

,ANTA  CARBONA  IR  CO 
I  S  BUR  RECLAMATION 
I  S  FOREST  SERVICE 
AMERICAN  P  t  C  CORP 
I  S  FOREST  SERVICE 

OS  ANGELES  CO  FCD 
TULELAKE  W  U  ASSN 
I  S  WEATHER  BUREAU 
,  DEPT  WATER  RESOURCES 
ARL  A  PEARSON 
S  BUR  RECLAMATION 
THE    IRVINE  COMPAI 


US  J 


SERVICE 


MARJORIE  S  DORY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UCLA 
ROBERT  BEARD 
PETER  V  PEDRONCINI 
FOREST  SERVICE 
LEY  C  ROSCOE 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

ELDON  FANCHER 

IRS  AMY  CURTIS 

:  F  IVEHSON 

I  S  FOREST  SERVICE 


\  SO  CALIF  EDISON  CO 
VICTOR  CO  WATER  DIST 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
FRANK  DOTTA 
TULARE  CO  C  OF  C 
CHAMBER  OF  COMMERCE 
ELMER  C  OGLE 

LIAM  J  VOLLMERS 


STATION  INDEX 


COUNTY 


OBSEBVATION 
TIME  AND 
TABLES 

i 


WALMAR  SCHOOL 
KALSUI  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  2  ENE 
WALNUT  CREEK  h  E 
WALNUT  GROVE 
WALNUT  PATROL 

TATION  FC  102  8 
WARNER  SPRINGS 
WASCO 

WASIOJA  PATTERSON  RANCH]  '. 


■  CONTRA  COSTA 


SNTA  BARBARA 


37  57 

37  53 

37  5* 

37  54 


3*  00 

33  17 

35  36 

3*  59 


122  OS 

122  02 

122  01 

121  59 


117  52 
116  36 
19  20 


WATSONVl 


LLE  1 


JERWORKS 


WAWONA  RANGER  STATION 
WEAVERV 
WEED  I  : 
NELOON  : 
WEST  BIG 


=INE  LOOKOUT 


WESTHAVEN 


WHEELER 

WHEELER  SPRINGS  2  5W 

WHEELER  SPRINGS  7  N 
HITE  MOUNTAIN  1 
HITE  MOUNTAIN  2 

WHITE  ROCK 

WHITTIER  CITY  HALL 
FC  106  C 

WILLIAMS 

WILLITS  HOWARD  FOREST 
RANGER  STATION 


SI  SKI 
KERN 


WILLOWS 
WIN 


TA  BARBARA 
FRESNO 
CALAVERAS 
PLACER 
YUBA 

MENDOCINO 

VENTURA 

VENTURA 
'.  MONO 
I  MONO 

SACRAMENTO 


775i  ALPINE 


'  ORANGE 

MENDOCINO 
■  MARIPOSA 
,  SISKIYOU 


34  29 

36  36 

37  30 
37  35 


39  32 
33  42 
36  32 


121  46 
119  40 

122  56 
122  23 
116  18 
119  40 

119  59 

120  33 

120  39 

121  24 

55 


3975 
2050 
3630 
2660 
6500 


2700 
9200 
5671 


WESLEY  G  STELLE 

1  WHITTEMORE 
TOMAS  S  VANASEK 
ERNA  G  IRVING 


TERSON  RANCH 

JOHN  L  KISTLER 

NAT  PARK  SERVICI 
.  FOREST  SERVICE 
CHESTER   1  KIMREY 
VERNON  J  BLOUNT 

WEATHER  BUREAU 
BOSTON  LAND  COMPAN' 


PACIFIC  COAST 
KENNETH 
ROSCOE  6  WILBER 

VERSllY  OF  CALIF 
VERSITY  OF  CALIF 
EOMOND  E  PATEN 

:  WARREN 


STATE  OIV  OF  FSTRY 


JIM  M  6LACKM0RE 
CITY  OF  WINTERS 
JAMES  H  JORGENSEN 
:  CORPS  OF  ENGINEERS 
WILMA  C  BARR 
COUNTY  OF  YOLO 

,  HAZEL  J  BARSNESS 
;  CORPS  OF  ENGINEERS 


TER 

WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 
WOODCHUCK  MEADOW 
WOODFORDS 
WOODLAND  1  WNW 
WRIGHTS 
WRIGHTS  LAKE 

VORBA  LINDA 
YORKVILLE 
YOSEMITE  NATIONAL 
YREKA 

J      1  AMERICAN,     2  CALAVERAS,     3  CARSON,     4  CENTRAL  COAST,     5  COLORADO,     6  DESERT,     7  EEL,     8  FEATHER,     9  KAWEAH,     10  KERN,  11  KINGS,     12  KLAMATH,     13  LOS  ANGELES,     14  MERCEO,     15  MOJAVE,       16  MOKELUMNE, 

17  NORTH  COAST,  18  N.E.  INTERIOR,  19  OWENS,  20  PAJARO,  21  PIT,  22  RUSSIAN,  23  SACRAMENTO,  24  SALINAS,  25  SAN  DIEGO,  26  SAN  GABRIEL,  27  SAN  JOAQUIN,  28  SANTA  ANA,  29  SANTA  CLARA,  30  SANTA  MARI- 
31  SANTA  MARGARITA,     32  SANTA  YNEZ ,     33  SOUTH  COAST,     34  STANISLAUS,     35  TRINITY,     36  TRUCKEE,     37  TUOLUMNE,     38  WALKER. 


STATION 


COUNTY 


OBSEHVATION 
TIME  AND 
TABLES 


-  99  - 


REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1959 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557  Federal  Of- 
fice Building,  50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSff,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and     heating  degree  days     for  the  preceding  12  months     will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,     but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,     are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  '*F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter     unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations    (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  and  also 
Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,   adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term 
means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955, 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,     or     ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;     consequently    occasional    drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,     and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;     and  "Evaporation  and  Wind"  Table,     and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.       The  Station  Index     shows  observation     times     in  local 
standard  time .     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time . 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST,  and  Blue  Canyon 
WB  AP  at  5:30  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",     indicate  the 
following : 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are  published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data 
from  Storage-Gage  Stations",  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
-    No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  I ndex  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon.  \ 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall, 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.       See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a    full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data. ) 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset.  ^ 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure,  t- 

V     Includes  total  for  previous  month.  *  ^ 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.       (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation 'Substation  History' for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C.  for  $1.25.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  Issues  of  Local  Climatologi- 
cal Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LEWIS  L.  STRAUSS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 
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DEPARTMENT  OF  WATER  RESOURCES 
STATE  OF  CALIFORNIA 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 


APRIL  1959 
Volume  LXllI     No.  4 


ASHEVILLE:  1959 


CALIFORNIA  -  APRIL  1959 
April  1959,  was  abnormally  warm  and  dry  over  most  of  California.  In  all  areas  except 
along  the  immediate  coast  north  of  Cape  Mendocino  the  month  was  one  of  the  warmest  of  record, 
all-time  records  being  established  at  several  points  in  the  southern  part  of  the  State.  In 
some  localities  every  day  of  the  month  was  above  normal  in  temperature.  Precipitation  was 
deficient  over  nearly  all  of  California.  Although  the  lack  of  rainfall  was  not  as  pronounced 
as  was  the  excess  of  temperature,  the  dryness  took  on  additional  significance  since  it  fol- 
lowed several  months  of  continuous  dry  weather.  Only  in  the  northern  mountains  has  the  sea- 
sonal precipitation  been  approximately  normal,   and  even  there  April  was  very  dry. 

STORM  DATA 

The  one  general  rain  of  the  month  brought  damaging  hail  and  local  flooding  to  a  limited 
area  in  the  Central  Great  Valley  and  the  adjoining  Sierra  Nevada  Mountains.  On  the  after- 
noon of  April  25  local  thunderstorms  accompanied  by  heavy  rain  and  hail  disrupted  power  in 
parts  of  Amador  and  Sacramento  Counties;  severely  damaged  fruit  orchards  in  the  area  --  at 
least  one  orchard  reporting  a  complete  loss  of  crop;  and  caused  severe  flood  damage  in  the 
Elk  Grove,  Lodi ,  Mather  Field,  and  Carmichael  areas,  as  well  as  in  parts  of  Merced,  Hilmar, 
and  Stockton.  Damage  has  been  estimated  in  the  millions  of  dollars,  most  of  it  as  a  result 
of  the  hail.     (See  additional  precipitation  data  for  the  storm  of  April  25  on  page  113.) 

On  the  morning  of  April  26  two  funnel  clouds  were  observed  about  nine  miles  northwest  of 
the  airport  at  Burbank,  California.     No  damage  was  reported  from  these  storm  clouds. 

C.  Robert  Elford 

State  Climatologist 

U.S.  Weather  Bureau 

San  Francisco,  California 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  108°  on  the  30th  at  Cow  Creek  and  Greenland  Ranch. 
Lowest  Temperature  8°  on  the  18th  at  White  Mountain  2. 
Greatest  Total  Precipitation  4.99  inches  at  Shasta  Dam. 
Least  Total  Precipitation  0.00  at  16  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  4.96  inches  on  the  26th  at  Shasta  Dam. 
Greatest  Total  Snowfall  17.2  inches  at  Snow  Laboratory  Central  Sierra. 
Deepest  Snow  on  Ground  110  inches  on  the  1st  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
APRIL  1959 
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NORTH  COAST  DRAINAGE 

ALDERPOINT 

AM 

72.9 

44.5 

58.7 

87 

24 

35 

1  5 

187 

.43 

.32 

26 

•  0 

0 

2 

0 

0 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

71.5 

44.9 

58.2 

84 

29 

35 

15 

203 

.47 

.47 

25 

•  0 

0 

1 

0 

0 

BIG  BAR  RS 

AM 

76.9 

39.7 

58.3 

87 

24 

30 

13 

195 

.43 

.  30 

26 

•  0 

0 

2 

0 

0 

CALLAHAN  RS 

72.3 

30.3 

51.3 

82 

29 

22 

18 

404 

_ 

.04 

.04 

26 

.  0 

0 

0 

0 

0 

CECILVILLE  SAWYER 

71.4 

33.3 

52.4 

80 

29  + 

25 

15  + 

371 

.21 

.18 

26 

.  0 

0 

1 

0 

0 

CLOVERDALE  3  SSE 

AM 

77.8 

47.5 

52.7 

4.5 

88 

30 

38 

9 

91 

1.26 

1.45 

1.03 

26 

.  0 

0 

2 

1 

1 

COVELO 

AM 

75.8 

37.9 

56.9 

85 

24+ 

30 

8 

237 

.58 

.48 

25 

.  0 

0 

2 

0 

0 

CRESCENT  CITY   1  N 

59.9 

43.4 

51.7 

78 

7 

34 

15 

394 

1.31 

•  74 

30 

•  0 

0 

3 

1 

0 

DUTTONS  LANDING 

AM 

73. 5M 

44. 5M 

59. OM 

83 

2 

39 

27  + 

187 

.24 

.24 

27 

•  0 

0 

1 

0 

0 

ELK  VALLEY 

68.3 

35.0 

52.2 

80 

23 

26 

17 

380 

.82 

.30 

30 

.0 

0 

4 

0 

0 

EUREKA  WB  CITY 

R 

55.3 

45.8 

50.5 

0.0 

70 

7 

40 

18  + 

428 

0 

J? 

0 

.52 

2.36 

•  2  5 

25 

.0 

0 

3 

0 

0 

FOREST  GLEN 

AM 

71  .9M 

33. 3M 

52. 5M 

2.9 

82 

5 

25 

13 

351 

.87 

3.09 

.  0 

0 

0 

FORT  BRAGG 

AM 

59.7 

44.6 

52.2 

67 

4 

38 

16+ 

377 

.41 

2.45 

•  2  8 

26 

.  0 

0 

1 

0 

0 

FORT   BRAGG  AVN 

58.8 

42.2 

50.5 

62 

28  + 

32 

8 

427 

.42 

•  33 

25 

.  0 

0 

1 

0 

0 

FORT   JONES  RS 

72.2 

32.6 

52.4 

79 

24+ 

24 

15+ 

370 

4 

•  04 

.04 

26 

.  0 

0 

0 

0 

0 

FORT  ROSS 

63.0 

44.6 

53.8 

76 

2 

39 

15+ 

325 

.58 

2.71 

.  50 

25 

.  0 

0 

1 

1 

0 

GRATON  1  W 

73.1 

42.4 

57.8 

2.5 

87 

28 

34 

15 

205 

Q 

Q 

0 

Q 

.45 

2.50 

.  44 

25 

•  0 

0 

1 

0 

0 

HAMILTON  AFB 

71.3 

45.5 

58.4 

81 

23 

40 

10 

193 

Q 

0 

.25 

.25 

25 

•  0 

0 

I 

0 

0 

HAMILTON  AFB   1  E 

73.5 

42.2 

57.9 

83 

24 

35 

16 

208 

0 

0 

.17 

.11 

25 

•  0 

0 

1 

0 

0 

HAPPY  CAMP  RS 

AM 

74. OM 

38. IM 

56. IM 

1.3 

85 

24 

30 

16 

251 

Q 

Q 

Q 

.46 

2.43 

.26 

25 

•  0 

0 

2 

0 

0 

HEALDSBURG 

78.1 

45.0 

61.6 

4.4 

91 

29 

37 

15 

117 

]^ 

.42 

2.48 

.42 

25 

•  0 

0 

1 

0 

0 

HOOPA 

AM 

73.0 

41.9 

57,5 

85 

24 

33 

12 

215 

.28 

.23 

26 

•  0 

^ 

I 

9 

9 

JOICE  ISLAND 

74.1 

49.8 

62.0 

85 

29 

45 

16 

97 

.14 

.07 

26 

•  0 

0 

0 

0 

0 

KENTFIELD 

AM 

75  .  IM 

43. 9M 

59. 5M 

3.2 

87 

30 

38 

16+ 

156 

Q 

Q 

.  76 

2.40 

.  43 

25 

•  0 

0 

2 

0 

0 

KLAMATH 

60  .9 

42.7 

51.8 

82 

7 

36 

18  + 

391 

1.08 

.43 

30 

•  0 

0 

^ 

0 

MOUNT   HEBRON  RS 

AM 

63. 3M 

24. OM 

43  .  7M 

74 

25 

14 

16  + 

633 

Q 

Q 

2  8 

Q 

.19 

•  1  5 

26 

*  2 

0 

: 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

75.5 

43.  8 

59.7 

3.4 

85 

29  + 

36 

15 

162 

Q 

Q 

0 

Q 

.19 

1.43 

.19 

26 

•  0 

0 

1 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

61.5 

41  .4 

51.5 

82 

8  + 

32 

15+ 

399 

^ 

•  70 

.34 

30 

•  0 

0 

\ 

T 

9 

ORLEANS 

74.7 

41.1 

57.9 

85 

23 

32 

16  + 

207 

^ 

^ 

.66 

2.67 

.30 

25 

*  0 

0 

3 

0 

0 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

73.8 

42. 7M 

58. 3M 

2.8 

85 

23 

32 

18 

212 

0 

0 

1 

0 

.35 

1.34 

.35 

25 

•  0 

0 

1 

0 

0 

POINT  ARENA 

AM 

61.1 

45.0 

53.1 

69 

3 

38 

9  + 

350 

0 

0 

0 

0 

J  1  .21 

.53 

25 

•  0 

0 

2 

2 

0 

POTTER  VALLEY  PH 

79. 2M 

41. OM 

50. IM 

86 

23 

34 

15 

142 

0 

0 

0 

0 

.64 

2.37 

.56 

25 

•  0 

0 

1 

1 

0 

SAINT  HELENA 

79.1 

44.  2 

51.7 

5.2 

91 

29 

35 

15  + 

113 

1 

0 

0 

0 

.44 

1.93 

.44 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

SALYER  RS 

AM 

74.9M 

41. 6M 

58. 3M 

8  7 

25 

34 

14 

200 

0 

0 

0 

0 

.29 

.25 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  RAFAEL 

74.5 

47.4 

61.0 

85 

23  + 

43 

19  + 

125 

0 

0 

0 

0 

.46 

.42 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  ROSA 

AM 

74.6 

42  .  8 

58.7 

2.8 

85 

2 

37 

16  + 

191 

^ 

.25 

2.07 

.15 

25 

•  0 

0 

2 

0 

0 

SCOTIA 

AM 

60.5 

45.2 

52.9 

- 

0.1 

76 

8 

40 

9  + 

358 

.24 

- 

2.93 

.20 

26 

•  0 

0 

1 

0 

0 

SONOMA 

77.2 

41.8 

59.5 

85 

29  + 

34 

15 

155 

.41 

.41 

25 

•  0 

0 

lULELAKE 

//R 

65.9 

29.9 

47.9 

75 

3 

19 

16 

507 

J: 

.50 

- 

.30 

.27 

24 

•  0 

0 

UK  I  AH 

78.2 

42.7 

50.5 

3.9 

88 

23  + 

36 

16  + 

130 

.32 

2.10 

.23 

25 

*  ? 

* 

WEAVERVILLE  RS 

AM 

74.1 

34.9 

64.5 

3.3 

83 

24 

26 

13 

309 

.53 

- 

1.97 

.49 

26 

•  0 

WEED  1  S 

AM 

66.1 

31.5 

48.8 

75 

30 

20 

15 

478 

18 

•  33 

.25 

26 

*n 

J: 

WHEELER 

59.9 

46.2 

53.1 

70 

7 

38 

8 

352 

.65 

.41 

25 

•  2 

Q 

YREKA 

AM 

69.7 

36.9 

53.3 

3.5 

80 

30  + 

29 

16+ 

344 

•  1  2 

•  90 

•  1 1 

26 

•  0 

0 

D I V 1 5 1 ON 

55.  7 

3.5 

2 .  39 

SACRAMENTO  DRAINAGE 

AD  IN  RS 

66. 8M 

29. 9M 

48.  4M 

73 

29+ 

18 

18 

473 

0 

.07 

.07 

26 

*n 

Q 

ALTURAS  RS 

AM 

69.4 

27.6 

48.5 

3.1 

78 

24+ 

16 

20 

487 

0 

.20 

■ 

.89 

.11 

26 

*n 

AUBURN 

AM 

77.5 

48.2 

62.9 

5.9 

85 

30 

42 

14 

75 

0 

0 

1.85 

1.09 

1.84 

26 

*0 

\ 

BERRYESSA  LAKE 

76.5 

47.8 

62.2 

88 

30 

43 

16 

95 

0 

.24 

.24 

26 

* 

Q 

BLUE  CANYON  WB  AP 

//R 

61.3 

42.2 

51.8 

6.7 

72 

29 

31 

26+ 

389 

0 

3.06 

1.59 

2.08 

25 

1  0  •  9 

' 

BOWMAN  DAM 

67.1 

37.7 

52.4 

7.3 

78 

9 

31 

26  + 

358 

0 

0 

0 

2.53 

2.59 

6.0 

26 

BROOKS  FARNHAM  RCH 

AM 

80. 2M 

43. 5M 

61  .9M 

3.7 

89 

30 

35 

16 

105 

0 

0 

0 

0 

.42 

.85 

*n 

0 

Q 

BURNEY 

AM 

69.5 

28.4 

49.0 

78 

5 

18 

8 

473 

0 

0 

2  3 

0 

.54 

.54 

26 

*n 

Q 

CANYON  DAM 

66.  3M 

32. OM 

49. 2M 

4.4 

75 

29 

24 

15 

459 

0 

^« 

.95 

2.02 

.83 

26 

*n 

Q 

CENTERVILLE  PH 

AM 

80.6 

43.2 

61.9 

3.2 

89 

24 

38 

17+ 

95 

0 

0 

0 

0 

.73 

3.11 

.63 

\t 

*rt 

Q 

CHESTER 

67. 4M 

27. 8M 

47. 5M 

75 

29 

20 

16 

513 

0 

^0 

° 

1.12 

1.27 

.79 

26 

*n 

2 

. 

0 

CHICO  EXP  STATION 

79.1 

46.3 

52.7 

3.8 

87 

23 

35 

15 

75 

^ 

1 .94 

.35 

1.80 

26 

*0 

CLARKSBURG 

AM 

78.4 

48.  1 

63.3 

90 

30 

39 

15  + 

72 

- 

.18 

.16 

25 

0 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

AM 

75.9 

43.1 

59.5 

85 

24 

36 

16+ 
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Q 

.25 

.25 

.  0 

0 

1 

0 

0 

COLFAX 

75.9 

49.0 

63.0 

8.2 

83 

29 

40 

27 
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1  .00 

W 

.  0 

0 

2 
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1 
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5.0 

90 

29 

41 

14 
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1 
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0 
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47.4 

53.9 

5.3 

93 

30 

39 

10 

50 

\ 

Q 

•  33 
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.26 

.  0 

I 

0 

0 

DEER  CREEK  PH 

68.0 

34.2 

51.1 

3.5 

77 

29 

28 

18 
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0 
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2.21 

3.11 

25 

2 
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70.7 

43.0 

56.9 

5.0 

75 

30+ 

37 
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J: 

1.94 

3.34 

1.57 

25 

.  0 

Q 

2 

I 

1 

DOBBINS  COLGATE 

78. 7M 

47. 9M 

63. 3M 

85 
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40 

17+ 
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0 
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0 

2 

I 

0 
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35.9 

53.5 

81 

30 

29 

18  + 
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0 
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1 
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50.0 
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.  0 
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M 
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.  0 

0 
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AM 

78.1 

48.9 

53.5 

89 

4 

44 

7 

54 

2.05 

.  0 

0 
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1 

GRASS  VALLEY 

AM 

73.4 

46.3 

59.9 

4.4 

88 

11 

38 

27 
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Q 

0 
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1 .25 

3.43 

1.23 
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0 
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1.0 
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24 
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0 
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64.3 

29.5 

46.9 
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29  + 

20 

18 
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.13 

1.56 

•  0 

0 

0 

0 

LAKEPORT 

77.5 

39.9 

58.7 
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29 

35 
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.92 
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.  0 

0 

^ 
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0 

LAKESHORE 
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45.4 

61.1 
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35 

18 
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0 

Q 

1 .  70 

2  5 

.0 

0 

26 

2 
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64.6 

32.8 
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4.9 

75 

29 

25 

18 

482 

0 

0 
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0 

3.23 

2.45 

2.58 

26 
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4 

2 

2 
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LAS  PLUMAS 

79.2 

53.3 
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5.3 

85 

23  + 

44 
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21 

0 
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0 

.45 

3.67 

.26 
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0 
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// 

AM 
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33.0 

45.3 

70 

30 

28 
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0 

0 
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0 
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3.0 

3 

26 
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AM 

80.0 
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3.8 
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30 

42 
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0 

0 
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1.23 
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.0 
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AM 
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2.4 
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.0 

0 

3 

1 

1 

MONTICELLO  DAM 

AM 

78.8 

47.2 

63.0 

90 

30 

41 

16 

77 

1 

0 

0 

0 

.24 

2.57 

.20 

25 
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4.0 
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30 

18 
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0 
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1.97 

.18 

25 
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35 

18 
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0 

0 

0 
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0 

1 

1 

1 
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AM 

74.3 

40.6 

57.5 

4.4 

83 

30 

34 

18 
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0 

0 

0 

0 
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2.03 

26 
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0 

1 
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AM 

70.5 

49.1 

59.8 

80 

24 

39 

25 
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0 

0 

0 
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.0 

0 
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29 

A 

A 
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0 
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AM 
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16 
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0 
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0 
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6.7 
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27 

22 

0 
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.50 

2.58 

,  36 

25 
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2 

0 
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AM 

78 

*  c 

30 
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0 

Q 

0 
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2.10 
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26 

2 

1 
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R 
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5.6 

90 

29 
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0 
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.21 
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.19 

25 
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0 
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R 
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90 

29 

44 

16 

45 
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0 
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0 

SHASTA  DAM 

AM 

76.6 

64 

26 

51 

0 

0 

0 

0 
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26 

•  0 

1 

1 

SIERRA  CITY 

AM 

70.3 
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8  2 

30 

30 

1  5 
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0 

0 

3 

0 

2,19 

2.0  3 

26 

.0 

0 

1 

1 

1 
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AM 

66.6 

29  '  5 

48*2 

3  3 

79 

30 

1  6 
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0 

0 

23 

0 
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1  ,02 

.58 

26 

.0 

0 

1 

1 

0 

SNOW  LAB  CEN  SIERRA  //R 

AM 

53.7 

26.5 

40,  1 

65 

30 

19 

18 
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0 

0 

29 

0 

2.90 

2.61 

26 

17,2 

60 

1 

2 

1 

1 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

78.8 

44,9 

61,9 

4,9 

88 

29 

37 

16 

99 

0 

0 

0 

0 

.76 

.72 

.74 

25 

.0 

0 

1 

1 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

68.8 

40.5 

54.7 

78 

29 

33 

27 
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0 

0 

0 

0 

1.62 

1.19 

26 

.0 

0 

2 

2 

1 
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AM 

75.6 

51.3 
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83 

3 

46 

27  + 

64 

0 

0 

0 
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2.95 

2.92 

26 

.0 

0 

1 

1 

1 
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50.6 

21.9 

36.3 

1.5 

61 

29 

10 

27 
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30 

0 
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10.0 
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1 
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57,6 

84 

23 

31 

13 
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0 

0 
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.89 
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•  0 
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1 

0 
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79.9 

5.6 

29 

16  + 

68 

I 

0 

0 

0 

.26 

1,45 
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25 
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Q 

1 

Q 

0 
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75.1 
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0 
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26 
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Q 

2 
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80.6 

64*  3 

90 

29 

42 

14  + 

40 

1 

0 

0 

0 

1.65 

1.55 

25 

•  0 

Q 

2 
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WILL  lAMS 

AM 
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69 

30 

40 

46 

0 
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0 
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0 
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AM 
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0 
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12 

8 
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65,3 

36.6 

51.0 

2,2 

76 

12 

28 

18+ 

413 

Q 

0 

1 0 

0 

,16 

.87 

.14 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

OONNER  MEMORIAL  ST  PK 

62.7 

25,8 

44.3 

75 

30 

16 

9 

615 

0 

Q 

28 

Q 

1,53 

1.39 

26 

3.0 

9 

1 

1 

1 

DOYLE  5  SSE 

AM 

68,2 

33.8 

51  .0 
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BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

AM 

75  .1 

45,9 

60.5 

91 

30 

38 

20 

153 

_ 

- 

.61 

1*97 
I* 

•  5  8 

26 

Q 

ni/^     DPAD     1    AK'P  HAM 

61.2 

32,8 

47.0 

74 

29 

27 

16  + 

534 

16 

.59 

—  2.27 

.59 

26 

'  n 

*  ^ 

r 

BON  I T  A 

74,7 

54,3 

64.5 

5.1 

92 

1 

47 

11 

32 

- 

Q 

(J 

,36 

.46 

.32 

26 

*  n 

RllDnAMb'     111  Q     AD  D 
□  URDAntF-     WD    A"  rt 

76.1 

53.9 

65.0 

4,5 

94 

29 

48 

5 

55 

,50 

•  7  1 

.45 

25 

*  ^ 

Q 

CABR I LLO  NM  R 

69,9 

57,1 

63.5 

83 

2 

54 

11  + 

49 

- 

Q 

,39 

.20 

26 

Q 

cachuma  dam 

AM 

76  ,6 

47.2 

61.9 

95 

30 

40 

1  3 

116 

- 

Q 

Q 

,58 

.30 

26 

*  0 

• 

3 

Q 

Q 

76. IM 

40.8 

58. 5M 

90 

29 

33 

12 

189 

: 
1 

,17 

.09 

26 

*n 

^ 

C A NOG A   PARK   PIERCE  COL 

82  .0 

47,9 

65.0 

101 

29 

41 

20  + 

64 

0 

* 

.  1  8 

26 

*  n 

CHU  L  A   V  I  S  T  A 

67, 9M 

56, OM 

6  2,0M 

4.1 

79 

2 

49 

12 

87 

a  40 

*^^ 

.2  3 

26 

*n 

ri  ADFMAIMT     POMONA     rOl  1  Fr,F 

77,8 

50,7 

64,3 

5.4 

92 

29+ 

42 

14 

67 

J: 

,91 

26 

' 

: 

Q 

C  OR  ONA 

80.6 

5C.2 

65.4 

5.4 

98 

29 

44 

14 

40 

.29 

•  58 

.29 

26 

: 

■wULvcK    l_l  IT 

72.1 

53.7 

62.9 

85 

1 

49 

20  + 

71 

.50 

.43 

26 

■  ^ 

■ 

CUY  AM A 

AM 

78,0 

41,9 

60.0 

90 

30 

33 

17 

162 

1 

0 

0 

0 

.41 

.32 

26 

Q 

Q 

ri  lY  A  M  A  r  A 

AM 

AM 

66,8 

38,4 

52.6 

2.7 

81 

30 

30 

8 

365 

0 

0 

5 

0 

3,23 

.28 

26 

EL   CAJON   2  E 

78  .0 

51.1 

64,6 

4,9 

96 

1 

41 

11 

49 

3 

0 

0 

0 

.50 

-  ,62 

,32 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

El   CAP  I  TAN  DAM 

AM 

79,7 

53.0 

66.4 

96 

2 

44 

12 

29 

4 

0 

0 

0 

.39 

•  21 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

E  L  S I NORE 

82.6 

49.9 

66.3 

6.0 

98 

29 

43 

9 

35 

9 

0 

0 

0 

.13 

• 

.13 

26 

•  0 

0 

1 

0 

0 

F  c /" OKI r\  I  rio 

77,0 

51.6 

91 

1 

44 

12  + 

44 

1 

0 

0 

0 

■  54 

.45 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

HENSHAW  DAM 

AM 

74.7 

42.4 

58.6 

92 

30 

35 

16 

191 

1 

0 

0 

0 

.33 

.30 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

IDYLLWILD  RS 

71  .  5M 

31.  4M 

51  .5M 

84 

30  + 

20 

21 

394 

0 

0 

0 

.36 

.28 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

JULIAN  WYNOLA 

70.4 

41.4 

55,9 

88 

I 

37 

27  + 

271 

0 

0 

0 

0 

.44 

.  34 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

LAGUNA  BEACH 

69. 9M 

M 

M 

77 

1 

0 

0 

0 

0 

.74 

-  .13 

,74 

26 

.0 

0 

1 

1 

0 

LA  MESA 

74,0 

54.5 

64.3 

91 

1 

50 

11 

48 

1 

0 

0 

0 

.54 

.29 

26 

aO 

0 

0 

0 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT 

68.8 

49.0 

56.9 

91 

1 

38 

16 

183 

1 

0 

0 

0 

.31 

.30 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

LONG  BEACH 

71.6 

55.1 

63.4 

3.0 

90 

1 

51 

18 

62 

1 

0 

0 

0 

,58 

-  .28 

•  58 

25 

.0 

0 

1 

1 

0 

See  Reference  Notes  Folfowing  Station  Index 
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^ 

I 
1 

g 

o 

E 

No  o 

_ 
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Q  ^  1- 

- 

0 

o 
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Snovj,  Sleei 

No  of  Odyi 

fAy< 

Toial 

-E 

i 

1 
§ 

Q 

5 

s 

0 

2 
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s 

«  1 
1 

2 

5  > 
o-  < 

^  s 
p;  J 

g  t 

ol 

LONG  BEACH  WB  AP 

7A.0 

55.4 



64.7 

93 

1 

51 

18  + 

34 

1 

0 

0 

0 

,68 

.67 

25 

.0 

0 

1 

0 

LOS  ANGELES  WB  AP  R 

73.1 

57.7 

65.4 

5.2 

63 

29  + 

54 

12  + 

16 

0 

0 

0 

0 

,39 

-     .  '^7 

.  ^5 

25 

.  0 

0 

0 

0 

LOS   ANGELES  WB   CITY  R 

75.4 

57.0 

55.2 

4.7 

92 

1 

52 

5 

29 

2 

0 

0 

n 

,60 

.67 

.50 

25 

.  0 

0 

1 

0 

MILL   CREEK  2 

76.4 

51.0 

63.7 

93 

30 

40 

15 

118 

2 

0 

0 

0 

,43 

-  1.56 

.  38 

26 

.  0 

0 

0 

0 

MT   WILSON  FC   338B  // 

65.3 

45.3 

65.3 

77 

29 

33 

18 

289 

0 

0 

0 

0 

1,35 

1.11 

26 

.  0 

0 

1 

1 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

67.4 

54.8 

61.1 

2.1 

76 

1 

61 

11  + 

110 

0 

0 

0 

0 

,58 

-  .41 

.56 

26 

.0 

- 

1 

0 

NORTH  HOLLYWOOD 

77.3 

52.5 

65.0 

94 

29 

47 

22 

51 

3 

0 

0 

0 

.43 

.26 

26 

.0 

0 

0 

0 

OCEANSIOE  PENDLETON 

66.6 

52.4 

59.5 

73 

1 

48 

12  + 

159 

0 

0 

0 

0 

.58 

.57 

26 

.  0 

^ 

1 

0 

OJAI 

79,3 

45.7 

53.0 

4.6 

98 

29 

39 

14  + 

94 

5 

0 

0 

0 

1.32 

-  .20 

1  .03 

25 

.0 

c 

1 

1 

OXNARD 

70.2 

50.5 

50.4 

3.5 

84 

1 

45 

16 

139 

0 

c 

0 

0 

.57 

.44 

.54 

25 

.0 

0 

I 

0 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 

69.6 

45.2 

57.4 

82 

30 

32 

18 

233 

0 

0 

1 

c 

.81 

.75 

26 

.  0 

0 

I 

0 

PASADENA 

78.5 

53.3 

65.9 

5.9 

94 

29 

47 

9 

40 

3 

0 

^ 

c 

.55 

-  .86 

.50 

25 

.0 

0 

1 

0 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

62.3 

5C.8 

56.6 

79 

1 

46 

20  + 

245 

0 

0 

0 

c 

.27 

.27 

25 

.0 

0 

0 

0 

POMONA 

78.9 

49.8 

54.4 

5.3 

94 

29  + 

44 

11 

54 

3 

0 

0 

0 

1  .02 

-     ,  36 

.96 

26 

.0 

0 

1 

0 

RAMONA  SPAULDING 

79.4 

46.  1 

62.8 

94 

29 

37 

12  + 

62 

4 

0 

0 

0 

.40 

.29 

25 

.0 

0 

0 

0 

REDLANDS 

81.9 

51.3 

66.6 

7.1 

100 

29 

46 

14+ 

35 

8 

0 

0 

0 

.12 

-  1.19 

.08 

26 

.0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

81  .0 

50.  1 

56.6 

5.4 

97 

29 

45 

1  4  + 

42 

6 

0 

0 

0 

.18 

-  .71 

.18 

26 

.0 

0 

0 

° 

RIVERSIDE  CITRUS  E   S  R 

AM 

81.7 

50.8 

55 .  3 

ICO 

30 

42 

14 

38 

7 

0 

0 

0 

.15 

.15 

26 

.0 

0 

0 

J 

SAN   ANTONIO   CN  MOUTH 

75.9 

51.0 

53.6 

90 

29 

43 

16 

106 

1 

0 

0 

0 

1,32 

-  .85 

1.25 

26 

.0 

1 

1 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

82.2 

5C.2 

56.  2 

5.5 

101 

29 

42 

14 

35 

9 

0 

0 

0 

,46 

-  1.14 

.39 

25 

.0 

- 

0 

0 

SANDBERG  WB  //R 

66.8 

47.4 

57.1 

6.6 

82 

29 

37 

18 

241 

0 

0 

^ 

0 

,50 

-  ,24 

.32 

26 

.0 

0 

0 

0 

SAN  DIEGO  WB  AP  R 

70.8 

58.5 

54.7 

4.2 

84 

2 

66 

11  + 

29 

0 

0 

0 

0 

,31 

-  .52 

.16 

26 

.0 

0 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

80.4 

51.3 

55.9 

5.3 

96 

29 

41 

5 

53 

4 

0 

0 

0 

,57 

-  .75 

.32 

26 

.  0 

0 

0 

0 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

80.0 

52.5 

66.3 

96 

1 

47 

16  + 

30 

5 

c 

0 

0 

1,12 

1.03 

26 

.  0 

0 

1 

1 

SAN  JACINTO 

81.6 

46.5 

64.  1 

5.0 

99 

29 

37 

10 

66 

8 

0 

0 

0 

,35 

-  .73 

.35 

26 

.0 

- 

0 

0 

SAN   MARCOS  RANCH 

AM 

75. 9M 

45.  IM 

60.  5M 

94 

30 

36 

12 

145 

2 

c 

0 

0 

,75 

.53 

26 

.  0 

0 

1 

0 

SAN  PEDRO 

69.0 

57.0 

63.0 

3.8 

86 

1 

63 

18 

71 

0 

0 

0 

0 

,33 

-  .50 

.27 

26 

.0 

0 

0 

0 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

75.6 

53.4 

64.5 

4.2 

91 

1 

42 

26 

41 

1 

0 

0 

c 

,60 

-  .65 

.50 

26 

.  0 

0 

1 

0 

SANTA  BARBARA 

72.4 

51.5 

62.0 

3.8 

90 

29 

46 

16 

106 

1 

0 

0 

0 

,89 

-  .35 

.78 

25 

.0 

0 

1 

0 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

69.1 

60.5 

59.8 

87 

1 

45 

20  + 

164 

0 

0 

0 

0 

,  76 

.74 

25 

.0 

0 

1 

1 

0 

SANTA  MARIA 

AM 

70. 3M 

48. OM 

69. 2M 

2.4 

95 

2 

39 

16 

188 

0 

0 

0 

.  0 

0 

SANTA  MARIA  WB  AP  R 

68.9 

48.4 

58.7 

1 

39 

16 

193 

1 

0 

0 

0 

,26 

.  94 

.18 

25 

.0 

0 

J 

0 

0 

SANTA   MONICA  PIER 

68.2 

55.0 

52.  1 

75 

18 

52 

20  + 

88 

0 

0 

0 

0 

.29 

.15 

25 

.0 

0 

0 

0 

SANTA  PAULA 

AM 

77. 3M 

50. 2M 

63. 8M 

96 

2 

44 

20  + 

85 

4 

^ 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

SUNLAND 

79.7 

49.8 

64.8 

98 

29 

41 

14 

73 

7 

0 

0 

0 

.69 

.50 

25 

.0 

0 

1 

0 

TORRANCE 

72  .0 

52.1 

62.  1 

3.4 

87 

1 

49 

20  + 

97 

0 

0 

0 

0 

.  20 

.55 

.16 

26 

.0 

0 

0 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

77.3 

50.5 

63.9 

3.8 

92 

1 

46 

15  + 

54 

1 

^ 

.40 

-  .57 

.40 

26 

.0 

0 

0 

0 

UCLA 

71  .5 

54.5 

63.1 

91 

1 

60 

5 

87 

1 

0 

0 

0 

.86 

.44 

25 

.0 

0 

0 

0 

UPLAND 

75.0 

50. 3M 

62. 7M 

91 

30  + 

39 

7 

118 

2 

° 

^ 

0 

1.17 

-  .57 

1.15 

25 

.0 

0 

1 

1 

VISTA 

73.6 

51.0 

52.3 

85 

1 

45 

11  + 

77 

0 

0 

0 

0 

.52 

.50 

26 

.0 

0 

2 

1 

0 

WARNER  SPRINGS 

76.9 

40.6 

58 . 8 

5,4 

92 

29 

30 

15 

189 

2 

0 

1 

0 

.17 

-   1  .05 

.17 

25 

.  0 

0 

1 

0 

0 

YORBA  LINDA 

80  .9 

51.0 

66.0 

5,8 

98 

1 

45 

13  + 

33 

6 

0 

0 

0 

.25 

-  .85 

.0 

0 

0 

0 

DIVISION 

62.2 

4.7 

.52 

-  .84 

SOUTHEAST   DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 

81.1 

50.6 

65.9 

93 

29 

42 

18  + 

47 

3 

0 

0 

0 

T 

T 

25  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

BAKER  9  NNW 

AM 

88.8 

58.6 

73.7 

100 

30 

52 

19  + 

0 

14 

0 

0 

0 

T 

T 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARSTOW 

84.5 

51.5 

68 . 0 

95 

30 

42 

1 

6 

5 

0 

0 

0 

T 

T 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT   1  E 

76.9 

45.  1 

61.0 

6.4 

94 

29 

34 

9 

142 

1 

0 

0 

0 

.56 

-  1.16 

.47 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

BISHOP  WB  AP  R 

78.8 

37.2 

58.0 

3.3 

90 

29 

29 

27 

207 

1 

0 

3 

0 

.01 

-  .24 

.01 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

57.6 

33.2 

45.4 

70 

30 

22 

26 

580 

0 

0 

12 

0 

.23 

0 

0 

BLYTHE 

92.8 

54.3 

73.5 

2.8 

104 

29 

48 

15 

0 

32 

0 

0 

0 

.02 

-  ,11 

.02 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE   FAA  AP 

91  .4 

61.1 

75.3 

104 

29 

54 

16 

0 

1  8 

0 

0 

0 

T 

T 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

AM 

89.2 

54.8 

72.0 

101 

30 

47 

16 

2 

1  5 

0 

^ 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BRAWLEY  2  SW 

AM 

90.1 

54.  3 

72.2 

0.4 

103 

30 

45 

16 

0 

1  7 

0 

0 

0 

T 

-  ,08 

T 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANT IL 

85.6 

52.6 

59.1 

97 

29 

42 

1 

8 

9 

0 

0 

0 

T 

T 

25 

,0 

0 

0 

0 

0 

COW  CREEK 

96.9 

69.  2 

83.1 

108 

30 

60 

10 

0 

30 

0 

0 

.00 

.00 

,  0 

0 

0 

0 

0 

DAGGETT   FAA  AP 

85.9 

54.8 

70.4 

98 

30  + 

46 

10 

1 

8 

0 

0 

0 

.01 

.01 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEEP   SPRINGS  SCHOOL 

71  .5M 

37. OM 

54.  3M 

83 

30 

32 

19 

313 

0 

0 

1 

0 

.04 

.04 

25 

,0 

0 

0 

0 

0 

EAGLE  MTN 

86.8 

54.4 

75.6 

99 

30 

67 

11  + 

0 

1  2 

0 

0 

0 

.07 

.07 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

ci     /"CMTDn    1  ecu 
tL    CtNIKU    ^  3bW 

90.8 

54.7 

72.8 

1.9 

102 

29 

43 

16 

1 

20 

0 

0 

0 

•  00 

-  .11 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FA  I RMONT 

AM 

72.7 

48.9 

60.8 

4.5 

90 

30 

39 

8 

148 

1 

0 

0 

0 

.22 

-  .66 

.12 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

AM 

95.9 

67.  1 

81.5 

4.7 

108 

30 

68 

10 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

-  .16 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HA  I  WEE 

75.5 

49.0 

62.3 

3.9 

86 

30 

43 

27 

97 

0 

0 

^ 

0 

T 

-  .43 

T 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

86.8 

56.5 

71.2 

99 

30 

49 

19  + 

1 

1  2 

0 

0 

0 

T 

T 

25  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

[  |wfp      J  AL 

90.2 

58.4 

74.3 

3.5 

102 

29 

49 

15 

0 

1  7 

0 

0 

0 

T 

-  .14 

T 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

AM 

81  .7M 

45. OM 

53.  4M 

91 

30 

35 

27 

74 

1 

0 

0 

0 

.00 

-  .33 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

I ND 1 0  US  DATE  GARDEN 

AM 

92.6 

61  .  1 

75.9 

4.8 

105 

30 

49 

10 

0 

22 

0 

0 

0 

.01 

-  .08 

,01 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

I NYOKE  RN 

AM 

83.8 

48  •5M 

55.  2M 

95 

30 

40 

9 

24 

4 

0 

0 

0 

T 

T 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

I  RON  MTN 

89.5 

52.8 

76.2 

101 

30 

65 

9 

0 

14 

0 

0 

0 

.03 

.03 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

65.5 

38.5 

52.0 

80 

29 

32 

20  + 

381 

0 

0 

2 

0 

1.50 

1.30 

26 

.0 

0 

2 

1 

1 

LANCASTER 

80.2 

48.5 

64.4 

94 

29 

41 

5 

55 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LLANO   SHAWNEE  HILLS  RCH 

77.1 

49.9 

53.5 

89 

2 

43 

27 

83 

0 

0 

0 

0 

.07 

.07 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY   1  WSW 

AM 

82  .4 

46.5 

"64.5 

94 

30 

37 

9 

62 

4 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MtCLA    J  ot 

89.0 

59.1 

74.1 

105 

30 

51 

10 

0 

12 

0 

0 

0 

.02 

.02 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

Ml  l<_ntLL  LAVtKPJb 

75.4 

65.2 

65.8 

96 

30  + 

41 

18 

60 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

72.5 

44.9 

68.7 

85 

30 

34 

18 

185 

0 

0 

0 

0 

.07 

.07 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEEDLES  FAA  AP 

89.6 

61  .  1 

75.4 

102 

30 

52 

21 

0 

16 

0 

0 

0 

.02 

.02 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE 

81  .8 

50,1 

56.0 

7.6 

94 

30  + 

42 

27 

44 

4 

0 

0 

0 

.23 

-  .25 

.23 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALMDALE   FAA  AP 

79.6 

48.9 

64.3 

91 

29 

41 

1 

60 

1 

0 

0 

0 

.08 

.08 

25 

.0 

Q 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

92.6 

55.8 

74.2 

4,7 

105 

29 

48 

16 

0 

21 

0 

0 

0 

T 

-  .23 

T 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

AM 

89.4 

63.9 

76.7 

102 

30 

55 

10 

0 

15 

0 

0 

0 

,01 

.01 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

RAND5BURG 

79.8 

52.0 

55.9 

91 

29 

42 

18 

44 

2 

0 

0 

c 

T 

T 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

SQUIRREL    INN  2 

61.9 

4  3.4 

52.7 

4,  3 

75 

29 

0 

0 

1 

0 

1,52 

-  1,68 

1.33 

.0 

0 

1 

1 

TABLE  MOUNTAIN 

59.3 

39.8 

49.6 

6,6 

71 

2 

33 

27  + 

466 

0 

0 

0 

0 

1.03 

.06 

.80 

25 

.0 

T 

3  + 

2 

1 

0 

THERMAL   FAA  AP 

AM 

91.5 

59.3 

75.4 

105 

29 

50 

10 

0 

19 

0 

0 

0 

.01 

,01 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

85.9 

53.0 

59.6 

3,7 

95 

30 

45 

11  + 

6 

7 

0 

0 

0 

.00 

-  .18 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

86.9 

54.0 

70.6 

98 

30 

46 

10 

1 

11 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VALYERMO  RS 

78.0 

41.2 

69.6 

88 

30  + 

33 

27 

167 

0 

0 

0 

0 

.01 

-  .51 

.01 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

AM 

79.3 

46.2 

52.3 

92 

30 

39 

9 

103 

1 

0 

0 

0 

.01 

.01 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHITE   MOUNTAIN  1 

AM 

47.9 

23.1 

35.5 

62 

30 

12 

25 

876 

0 

0 

29 

0 

.04 

.04 

26 

.5 

1 

26 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

AM 

32. 6M 

16.  IM 

24. 4M 

46 

30 

8 

18 

1211 

0 

0 

.62 

.35 

27 

7.0 

8 

1 

2 

0 

0 

DIVISION 

65.7 

3.8 

.14 

-  .43 

See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  month 


*CTON  ESCONOIOO  FC261BE 

ADIN  RS 

ALAMO  1  N 

ALDERPOINT 

ALl SO  CN  OAT  MT 

ALPINE   1  W 
ALTAD6NA 

ALTURAS  RS 
ANGIOLA 

ANGWlN  PAC  UMON  COL 


ASSOC  OIL  ANAHEIM  1 

AU9ERRY 

AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AVENAL  9  SSE 

AZUSA  CITY  PARK    FC  1*3 
BACKUS  RANCH 
BAKER  9  NNW 
BAKERSFIELO  KB  AP 
BALCH  PH 

BARNESON  PARK 
BARRETT  0AM 
BARSTOW 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

BEAUMONT    1  e 

AIR  FC  10 
BEN  LOMOND 
BERKELEY 
9ERRYESSA  LAKE 

BIG  BAR  RS 
BIG  BEAR  LAKE  DAM 
BIG  CREEK  PH  1 
BIG  DALTON  0AM  FC  223  BE 
BIG  PINES  PARK   FC  83 

BIG  SUR  STATE  PARK 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC  46  DE 
BISHOP  WB  AP 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLACK  MOUNTAIN  2  WSW 

BLUE  CANYON  WB  AP  //R 
BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 
BLYTHE 

BLYTHE  FAA  AP 
BOCA 

BON  I TA 

BORREGO  DESERT  PARK 
SORREGO  SPRGS  3  NNE 
BOULEVARD 
BOUQUET  CANYON 

BOWMAN  DAM 
BRADFORD  RANCH 
BRADLEY 
BRAWLEY  2  SH 
BREA  BERRY  IMPERIAL 

BREA  CITY 
BREA  DAM 
BRIDGEPORT 
BRIDGEVILLE  4  NMW 
BROOKS  FARNHAM  RCH 

BRUSH  CREEK  RS 
BULLARDS  BAR  PH 
flURBANK  FIRE  DEP  FC  226B 
BURBAPK  WB  AP  I 
BURL INGAME 

BURNEY 

BURTON  RANCH 
BUTTONWI LLOW 
CABAZON 

CABRILLO  ffM  R 

CACHUHA  OAH 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALEXICO  2  NE 
CAL I STOGA 
CALLAHAN  RS 

CAMP  PARDEE 
CAPff  SAN  LUIS  OBISPO 
CANPTOHVILLE  RS 
CANBY  RS 

CANOGA  PART  PIERCE  COL 

CANTIL 

CANYON  DAM 

CARNEL  VALLEY 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

.  CAZADERO 

CECILVILLE  SAWYER 
CEDAR  GROVE 
CEDARVILtE 
CENTERVILLE  PH 

CHALLENGE  RS 

cmrswoRTH  HEYNEMANN  RCH 
CHATSMORTH  FC  24  D 
CHERHY  VALLEY  DAM 
CHESTER 

CHICO  EXP  STATION 
CHULA  VISTA 
CISCO  RS 
CLAREHONT  POMONA  COLLEGE 
CLARKSBURG 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

CLOVERDALE  3  SSE 

COALINGA 

CXBYS  FC530 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

COLFAX 
COLGATE  PH 
COLUSA  1  SSW 
CONCORD  3  E 
CORCORAN  IRRIG  DIST 

CORDES 

I  CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 


13     14  15 


25     26  27 


28     29     30  31 


i.so 

.23 
3.6B 


.37 
1.00 
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DAILY  PRECIPITATION 


CONTINUED 


Total 

Da7  of  month 

Station 

1   1   2  1  3 

4  1  5 

6 

7  j   8  [  9 

16 

17 

18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  1 

26  1 

27 

28  1  29 

30 

COVELO 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
COW  CREEK 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 

•  it 

1*92 

•  00 

•  00 
.00 

•  01 

.12 
.OS 

.46 
1.47 

.07 

CRESCENT  CITY  I  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CROCIETT 

CRYSTAL  LAKE  FC2e3B 
CULVER  CITY 

1.31 
1.31 

.60 
1.90 

.!0 

.04 

.17 

.16 

.03 
.65 
.07 

.31 
.67 
.57 
1.25 
.43 

.06 
.17 

.74 
.30 

CUMMINGS 
CUNNINGHAM 
CUYAMA 
CUYAMACA 
OAGGETT  FAA  AR 

.S9 
.63 
.*1 
.47 
.01 

T 

.06 

.35 
.05 

.16 

•  83 

•  32 

•  28 

•  01 

.04 
.13 

.02 

OAVIS  A6R  COLLEGE 
DEEP  SPRINGS  SCHOOL 
OEER  CREEK  PH 
DELANO 
DENAIP 

.33 
.04 

2.21 
.66 

1.38 

.07 
.04 
.79 

.86 

•  26 

1^42 

•  40 

•  52 

.26 

DE  SABLA 
OESCANSO  RS 
DOBBINS  COLGATE 
DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

DOS  RIOS 

1.94 
.OB 
1.06 
1.53 
.46 

.03 

.05 

.37 

.44 

T 

1^57 

•  62 
1^39 

T 

.14 
.48 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

DOWNIEVILLE  RS 

DOYLE  5  5SE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

.76 
l.» 
.12 
.49 
1.75 

.05 

T 
T 

.17 

•  71 
1.41 
.10 
.45 
1.56 

.15 
.02 
.04 

DUW1IGAN 
OUNSMUIR  RS 
DUTTOMS  LANDING 
EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 

.23 
1.09 

•  24 

•  07 
.35 

•  07 

.08 

T 

.05 

.15 
1.05 

.30 

•  03 
.24 

.01 

EL  CAJOI  2  E 
EL  CAP  I  TAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

.50 
.39 
.00 
1.27 
1.20 

.16 
.03 

.06 

T 

.22 
.79 

.32 
.21 

1.05 
.41 

.09 

ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 
ELLIOTT 
ELSINORE 
ESCOKDIDO 

.62 
1.10 
1.60 
.13 
.54 

•  04 

.05 

T 

•  IB 
.46 
.08 

.18 
.42 

1 .72 
.13 
.45 

.16 

.10 

.30 
.10 

EUREKA  MB  CITY  R 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAIRHOKT 

FALL  RIVER  HILLS  INTAKE 

.52 
1.47 
.19 
.22 
.15 

T 

T 

.25 
.20 
.19 

• 

.13 
1.27 

.10 
.15 

.12 

.14 

FERGUSCn  RANCH 

FIOOLETONN  LYNCH  RCH 

FINLEV  1  H 

FINLEY  5  SW 

FIVE  POINTS  5  SSW 

.32 
2.10 

1.37 
.03 

T 

.14 
1.05 
1.30 

.03 

•  27 
1^96 

•  07 

•  07 

.05 

T 

FOLSOM  DAM 
FONTANA  9  M 

FOREST  GLEN 
FO«eSTHILL  RS 
FORT  BIDHELL 

2.05 
.9* 

2.63 
•  26 

T 

.05 

T 

•  17 

2^00 

•  94 

•  60 
2^60 

•  03 

T 
T 

.07 
.03 
.06 

FORT  BRAGG 
FORT  BRAGG  AVN 
FORT  DICK  1  NHE 
FORT  JOKES  RS 
FORT  ROSS 

.41 
.42 

.04 
.56 

•  16 

.01 

.02 

.02 

•  09 

•  33 

T 

•  26 

•  07 
.59 
.04 
.05 

.14 

.02 
.02 
.39 

T 

FRENCH  GULCH 

FRESNO  we  AP  R 
FRIANT  GOVT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  DAM 

.52 
.54 
.36 
.69 
.40 

•  17 

.52 
.37 
.29 
.69 

T 

.07 

FULLERTON  HILLCREST  RES 
GARBERVILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GASOUET  RS 
GEM  LAKE 

•  52 

•  33 

U4a 

.90 

•  22 

T 

.04 
.03 

.48 

.30 
2.19 
.62 

.01 
.27 

.01 

.36 

GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RS 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
6ILR0Y 

2.55 
2.60 
1.70 
.57 
.13 

T 

.03 
.53 

2.52 
2.77 
.94 
.04 

.03 
.76 

GILROY  14  ENE 
GLENOALE  STAPENHOKST 
GLENDORA  WEST 
GLEWWILLE 
GOLD  RUN 

.54 
■  54 

1.17 
.49 
2.67 

I 
T 

T 

.02 
.21 
.04 

.52 
.33 
1.13 
.45 

.04 

GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 
GRATON  1  W 
GREENLAND  RANCH 
6REENVIEW 

2.11 
1.25 

•  46 

•  00 

•  06 

.01 

T 

•  44 

1.06 
1.23 
.01 

1.05 
.02 

GREENVILLE  RS 
GRIZZLY  PEAK 
GROVELAND  RS 
GUERNEVILLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC  3»4 

•  •12 

•  54 
1«75 

•  59 

•*a 

•  26 

•  47 

.32 

.86 
.07 
1.69 
.23 

.Of 

T 

T 

HAINES  CYN  UPPER  FC  3ft7 
HA  1  WEE 

HALF  nOOH  BAY  2  NMW 
HAMILTON  AFB 
HAMILTON  AFB  1  E 

1.02 

•  42 
.29 
.17 

T 

.66 

T 

.29 

.36 

T 

.42 

T 

HARFORD 
HANSEN  DAM 
HAPPY  CAMP  RS 
HARRIS  GAGING  STA 
HARRISON  GULCH  RS 

.52 

•  60 

•  46 

•  49 

•  44 

•  01 

.32 
.42 

.20 
.35 
.26 
.07 

.2; 

.19 

HARRY  L  ENGLCBRICHT  DAM 
HATCVCT  MT  MITNC  STA 
HAT  CREEK  PH  I 
HATFIELD  PUHP  PIAMT 
HAYFORK  RS 

.61 

1.27 

•  11 

•  78 

•  01 

T 

T 
T 

•  26 

.79 
1.06 

T 

•  49 

.0. 
.2 
.11 

.0< 

HCALOSBURG 
HCALDSBtlRG  2  E 
HtMET 

HCNSHAH  OAR 
HCRNAHDCZ  2  NM 

•  42 

•  53 

•  19 

•  33 

•  4« 

.01 

.42 

.29 

•  46 

.06 

.30 

.0< 

HETCM  «TO(T 
HICHUUID  SPRINGS  RCH 
HILTS 

2^62 
•  •04 
.19 

T 

•  10 

2.00 
.94 

.6. 
.1" 

DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 


3 

Day  of  month 

Station 

Tot 

I   1   2  1  3 

4   I   5   I  6 

7  1   8  1  9 

10  1   11  1  12 

13  1  14  1  15 

16  j  17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30  1 

3i 

HOBERGS 
HODGES  0AM 
H0E6EES  FC  60 A 
HOLLISTER 
HOOP  A 

.61 
.59 
1.86 
1.11 
.2B 

.01 

.02 

.15 

T  .61 

.40  .02 
.42  1.44 
.60  .51 

.23  .04 

HOOP A  2  St 

HUNT INGTON  LAKE 

lOVLLWILD  RS 
IMPERIAL 

.33 
.96 
.31 
•  36 

T 

.33  T 
.19  .77 
,07  .24 
.28  .06 

T 

INDEPENDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

I NYOKE  RN 

INYOKERN  ARMITAGE 
!OWA  HILL 

.00 
.01 
T 
T 

2*61 

T 

.01 

T 

T  T 

2.51  .10 

IRON  MTN 
JESS  VALLEY 

JOICE  ISLAND 
JULIAN  WYNOLA 

*03 

•  13 
.76 

•  14 

.01 

.10 

.03 

T 

T 

T 

r         .11  .02 
.47  .31 

.06  .07 
.34 

JUNCAL  DAM 
KELLOGG 

KENTFIELD 
KERLINGER 

1  .79 
.94 
.62 
.  76 
.26 

.22      .70  .02 
.09     .67  .04 

.43  .33 
.01  .25 

.02 

KERN  RIVER    INTAKE  3 
KERM  RIVER  PH  1 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 
KETTLEMAN  STA 

.63 
.30 

•  41 

•  94 
.20 

.53  .30 
.17  .13 
.14  .27 

.75  .19 
.20  T 

KING  CITY 

KLAMATH  R 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LAFAYETTE   2  NNE 
LAGUNA  BEACH 

.26 

U08 
.72 

.  74 

.28 
.35  .30 
.35  .37 
.02  .49 

.74 

.43 

LA  HONDA 

LAKE  ARROWHEAD 

LAKE PORT 
LAKESHORE 

•  55 
U50 

.47 

•  92 
1.70 

.34  .21 
.20  1.30 

•36  .09 

.92 
1.12  .58 

T 

LAKESIDE  2  ENE 
LAKE  SPAULDING 

LANCASTER 
LAS  PLUMAS 

•  39 
3.23 
.54 
.00 
.46 

.03 
.16 

.11 
.09 

.65  2.58 
.29 

.20  .26 

T 

LEBEC 

LECHUZA  PT   STA   FC  352  B 

LEMON  COVE 
LINDSAY 

.82 
1.05 
1.64 
.  39 
.36 

•41  ^64 

1^78  .06 
.10  .29 
.25  ,11 

LIVE  OAK  CANYON  FC   230  C 
LIVERMORE 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 
LOCKWOOD  MESA 
LCD  I 

.90 
.35 
.07 

1.13 

.03 

.02  .33 

.07  T 

.44 
.97  ,16 

L0«POC  SEWAGE  PLANT 
LONE  TREE  CANYON 
LONG  BEACH 
LONG  BEACH  W6  AP 
LOS  ALAMOS 

.31 
.17 
.58 

•  66 

T 

T 

.30  .01 
.17 

.58 

.67  .01 

.31      .19  »lt 

LOS  ANGELES  WB  AP  R 
LOS  ANGELES  WB  CITY  R 
LOS  BANOS 

LOS  BANOS  AR6URUA  RCH 
LOS  GATOS 

.39 
.50 

•  38 

•  96 

T 

T 
T 

•36  ^03 
•  50  T 

.32  .Olf 
.14  ,11 
.26  .72 

LOS  GATOS   h  SW 
LOS  PRIETOS  RS 
LUCERNE  VALLEY    1  WS« 
LTTLE  CREEK  PH 
LYTLE  CREEK  RS 

1.86 
.71 
.00 

1.35 

.27  1.60 
•  .71 

,01    1.30  .0 
1.35 

MADERA 

MAO  RIVER  RS 
MANDEV ILLE    I SLAND 
MAN2AN1TA  LAKE  // 
MARCH  FIELD 

.42 
.44 

.111 
1»51 
•  27 

T 

T 

.18  .24 
.41  .0 

.08  ^06 

.13  1.02  .3( 

•03  .24 

MARICOPA 

MARIPOSA 

MART  INEZ    3  SSE 

MARTINEZ   FiRE  STA 

MARYSVILLE 

.4« 
2.C5 
•  53 

.45 

illl  .5C 
•01  .32 
.91  .37 
.14     .30  .0 

MATHER 

MC  CLOUD 
HEADOV)  LAKE 
MECCA  3  SE 
MEtOOTA  DAM 

2.7C 
1.3* 
1.52 
•  02 
»2F 

.39  2.40 

r       1.29  .Ot 

.50  i>o: 
•o: 

T          .18  .IC 

.01 

MERCED  FIRE  STA  2 
HERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS   INSPECTION  STA 
HIDOLETOWN 
HtDOLEWATER 

l,9i 

•oc 

.74 
•  6C 
.24 

T 

.12  .62 
•  .60 

.10  •!* 

MILL  CREEK  2 
MIMERAL 

MIRANDA   SPENGLER  RCH 
MITCHELL  CAVERNS 
MODESTO 

•  43 
1.5< 

.5C 
*0( 

•  2^ 

•12  1.29  .IS 
.21  .24 

.0*  .23 

•01  •o* 

MOJflVE 
MONO  LAKE 
MONTEREY 
MONTICELLO  0AM 
MOORPARK   1  SSE 

T 

•  11 

•  2S 
.2' 

•  7( 

T 

.16  .02 
.04  ,Zi 
.04  ^20 
.76 

MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY   FIRE  DEPT 
MOUNTAIN  PASS 
MOUNT  BALOY  FC  fl5F 
MOUNT  DANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 
MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 
MOUNT  SHASTA  WB  CITY  // 

MT  WILSON  FC  33B3  // 
MUIR  WOODS 
NACIMIENTO  DAM 
NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

•  0' 

•  2( 
.0 

1,6 
2.4< 

•  3 
.5 
il 

1.2 
.4 

1.3 

•  6 

•  2 

•  I 

•  1 

) 

T 

T  »0* 

.04 
.04  .16 

.07 
.23  1.37 
.06  2.38  •OJ 

.36  r 

•21  .31 
•04     •!»  T 
1.28  T 
.32     .13  T 

.29  1.11 
.»0  tii 
.10  .16 
.09  *07 
T  .19 

T 

NEEDLES  FAA  AP 
NEENACH 
NEVADA  CITY 

.0 
•  1 
1.1 

I 

•  02 

T 

•  a 

r     U06  .oe 
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DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 


Station 

2 

Day  of  month 

O 

1  2 

3 

4   1  5 

6 

7   1  8 

1  ^ 

10  1   11  1  12 

13  1  14  1  15 

16  17 

18 

19  1  20  1  21 

22     23  1  24 

25  1 

26  1 

27 

28  1  29 

30 

31 

NEWARK 

NEWeURr  PARK,  h  5H 
NEWHALL   SOLEDAD  FC  32 
NEWMAN  2  NW 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 

C 

.06 
.57 

•  50 
.73 

•  58 

.02 

T 

.53 
.24 
.12 

.06 
.04 
.26 
.61 
.56 

N  I  cot  ALTS 
NILAND 

NORTH  FORK  R5 
NORTH  HOLLYWOOD 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 

.26 
.00 
1.63 
.A3 
.53 

.05 

.17 

,06 

.20 

1.34 
.26 
.47 

.01 
.29 

OAK  KNOLL  PS 
OAKLAND  WB  AP 
OAKVILLE   1  WNW 
OCCI DENT AL 
OCEANSIDE  PENDLETON 

R 

.10 

•  02 

•  31 
.87 
.58 

.01 

T 

T 

T 

.0^ 
.26 
.44 

.10 

T 

.05 

.43 

.57 

OCOTILLO  WELLS 

OJAI 

OLINDA 

OBANGE  COVE 

T 

1.32 
•  43 
.7A 
.26 

1.03 
T 

.05 

T 

.29 
.43 
.74 
.21 

ORICK  ntAIRIE  CR  PARK 
ORINDA  BOWHAN 
ORLAND 
ORLEANS 

OROVILLE   1  WSU 

•  70 

•  53 

•  50 

•  66 

•  35 

.02 

•oz 

.14 
.48 
.12 
.30 
.17 

.15 
.05 
.36 
.22 
.18 

.03 
.03 

.34 
.11 

OROVILLE  7  SE 
OROVILLE  BRIDGE 
OXNARD 

PACIFIC  HOUSE 

.60 
•  34 
.57 
.59 
2.27 

.64 
.39 
2.21 

.60 
.33 
.03 
.20 
.06 

.01 

PACOINA  DAN  FC  33  AE 
PAICIHE5  OHRWALL  RCH 
PALMDALE 
PALMDALE  FAA  AP 
PALM  SPRINGS 

.95 

•  36 

•  23 
.08 

T 

T 

.55 
T 

.40 
.36 
.23 
.06 

PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMA 

PALOMAR  HTN  OBST 
PALOS  VERDES  EST  FC  43 
PANOCHE 

R 

•  02 

•  33 

•  81 

•  22 

•  05 

.03 

.07 
.03 

•  26 
.75 
.22 
.05 

.02 

PAMCHE  JUNCTION 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 
PARKF IELO 
PASADENA 

•  07 

•  67 

•  01 

•  14 

•  65 

T 

.03 
.15 

.07 
.62 
•  01 
.14 
.50 

.02 

PASKENTA  RS 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PATT IMAY 

PAYNES  CREEK 

•  41 
.44 

.13 
.M 
1.51 

T 

T 

T 

•  08 
.12 

T 

.75 

•  31 

•  32 
.13 

•  22 

•  76 

.02 

.01 
T 

PETALUMA  FIRE  STA  2 
PIEORA 

PINE  CANTON  PS  FCS21E 
PINNACLES  NM 
PISMO  BEACH 

•  35 

•  21 

•  60 

•  14 

•  37 

•  35 
.27 

•  19 

T 

•  17 

•  33 

•  14 

•  18 

.04 

PIT   RIVER  PH  i 
PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 
PLY(40UTH 

2.06 
•  90 
2.09 
2.44 
1.93 

.35 
.08 
.06 

1^69 
.82 
2^03 
2.44 
1.93 

.02 

POINT  ARENA 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
PT  PIEORAS  BLANCAS 
POMONA 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

1*21 
.27 
.09 

1.02 
.33 

.63 
.27 
.03 
.06 

T 

.58 

.05 
.96 
.33 

PORTERVILLE 
PORTOLA 
POSEY  3  E 
POTTER  VALLEY  PM 
POWAY  VALLEY 

1.06 
.72 

1 . 16 
.64 
.28 

•02 

•  06 

.40 
.56 

.37 
.32 
.70 
.08 
.20 

.69 
.46 

PRIEST  VALLEY 
OUINCY  RS 
RAMONA  SPAULDING 
RANCHITA 
RANDSfiURG 

•  28 
1.31 

•  40 

•  00 

T 

.02 

•06 

.03 

.13 
.13 

T 

.15 
1  .16 
.29 

.02 

RAYWOOD  FLATS 
RED  BLUFF  WB  AP 
ffEDDING  FIRE  STA  2 
REOLANDS 
REDWOOD  CITY 

•  54 

•  39 

•  50 

•  12 
.21 

T 

•  03 

.01 

.29 
.36 

,15 

•  54 
.10 
.14 

.08 
.06 

T 

RERRESA 
PICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STA 
RIVERSIDE  FIRE  STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  E  S 

R 

2^09 

•  51 

•  M 

•  IB 

•  19 

2.02 
.03 
.25 

•  07 

•  48 

•  16 
.18 
.15 

ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 
SACRAMENTO  W6  AP 
SACRAMENTO  WB  CITY 
SAGEHEN  CREEK 

R 
R 

2^10 
1.85 

•  21 

•  30 
U28 

T 

.19 
.19 
.28 
.42 

2.00 
1.40 
.02 
.02 
.86 

.10 
.26 

T 
T 

SAINT  HELENA 
SAINT  JOHN 
SAINT  MARTS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS  FAA  AP 

•  44 

•  52 

•  le 

.18 

.21 

.44 

.11 

T 

.01 

.52 

.07 
.18 
.20 

SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SALT  SPRINGS  PH 
SALTER  RS 
SAN  ANDREAS  2  S 

•  82 

.40 

•  90 
.29 
.73 

.01 

.02 
.39 
.08 

.58 
•  01 
.82 
.25 

.22 

.03 
•  73 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 
SAN  BERMAROINO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 
SANDSERG  PTL  STA  FC130B 
SANDSERG  HB  //R 

U32 

•  4« 
.11 

•  58 

•  50 

.01 

,02 

T 

.02 
.05 
.05 

.18 

1.26 
.39 
.06 
.53 
.32 

•  03 
.05 

SAN  DIEGO  WB  AP 

SAN  DIMAS  FIRE  WDN  FC 

SAN  FERNANDO 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

R 
R 

•  31 
1^06 

.57 

•  74 
.37 

T 

.07 

•  01 

T 

.07 

.25 
.50 
.37 

.16 
1.06 
.32 
•  24 

T 

T 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DAM  FC^ZSBE 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  6REG0RI0  3  SE 

.36 
I. 10 
1.81 
1.12 

.43 

•  36 

•  11 
.20 
.09 

.23 

•  99 
1.61 
1.03 

.20 

SAN  JACINTO 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

R 

.35 

.6C 
.95 

T 

.30 
.01 

.35 
.30 
.20 

.74 
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Day  of  month 


13     14  15 


25 

26 

27 

[  

28    29  30 

'  1 

31 

— 0? 

"753 

~~20 

.13 

.1)2 

.0( 

•  27 

•  42 

•  04 

T 

•  50 

.49 

•  36 

1.24 

•  7« 

.11 

.7* 

•  01 

U55 

•  30 

•  01 

•  27 

.32 

.24 

.77 

•  26 

.72 

.06 

.55 

.32 

.It 

.06 

.14 

.15 

•  41 

.«7 

•  57 

■  34 

.03 

.06 

.20 

■  04 

7 

.01 

•  24 

•  40 

.03 

T 

4.96 

.03 

1  .24 

1.79 

.  10 

1  26 

.20 

.oa 

2.03 

.08 

•  02 

•  58 

.03 

.10 

•  47 

.34 

•  83 

U31 
T 

2^61 

.29 

•  11 

.59 

.03 

80 

• 

.67 

.41 

1  .48 

•  11 

.95 

2.14 

1  13 

.04 

.27 

•  68 

•  75 

T 

1^30 

•  18 

•  34 

U25 

19 

1  33 

[•57 

l.ie 

•  43 

•  10 

•  90 

.22 

•  42 

•  78 

•  74 

•  02 

•  63 

1^19 

•  SO 

.19 

T 

.49 

.07 

•  02 

•  04 

•  01 

1.88 

.01 

.23 

.80 

T 

.49 

.11 

.05 

.23 

T 

.79 

.01 

•  22 

.20 

•  le 

.45 

I  41 

.42 

.39 

.18 

.02 

.32 

•  05 

.05 

U12 

.12 

•  11 

•  12 

•  03 

•  85 

•  01 

2^92 

.02 

40 

•  15 

1^00 

•  23 

.09 

.30 

.49 

80 

•  42 

.44 

.01 

1.16 

.45 

•  10 

.ei 

•  08 

.03 

.02 

7 

.26 

.36 

.01 

38 

.10 

.55 

.01 

.06 

.06 

.10 

.06 

.50 

.04 

2.66 

.06 

1.00 

■  10 

•  33 

•  70 

.0* 

T 

l" 

.47 

•  02 

.2« 

T 

.39 

1.55 

.10 

1.20 

.17 

■  50 

.1< 

•  05 

■  52 

•  02 

•  49 

T 

•  26 

.0 

7 

.0< 

.27 

1.17 

SAN  MAftCOS  RANCH 

SAN  MATCO 

SAN  FEORO 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 
SANTA  ANITA  FERN  FC  *32 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  PAA  AP 
SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  FE  DAM 

SANTA  MARGARITA  2  5V 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

SANTA  MARIA 

SANTA  MARIA  WB  AP  R 
SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAUVA 

SANTA  ROSA 
SANTIAGO  DAM 
SAUGUS  POWER  PLANT  1 
SAWYERS  BAR  RS 
SCOTIA 

SEARSVILLE  LAKE 
SEPULVEDA  DAM 
SHASTA  DAM 
SMELL  ABS  PLANT 
SHINGLE 

SHINGLETOVN  2  E 

SIERRA  cirr 

SIERRAVILLE  RS 
SIGNAL  HILL  FC  415 
SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

SLOUG»»«)USE  6  SE 

SNOW  CREEK  UPPER 

SNOW  LAB  CEN  SIERRA  //R 

SOLEDAO 

SOMESBAR   1  H 

son  1 5  3  NE 
SON  IS  3  NW 
SONOMA 
SONORA 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SPAORA  PAC  FC  356  C 
SPRECKELS  HWT  BRIDGE 
SPRIN6VILLE  7  ENE 
SOUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL    INN  1 

SQUIRREL  INH  2 
STIRLING  CITY  RS 
STOCKTON  FAA  AP 
STOCKTON  FIRE  STA  * 
STOCKTON  MOWRT  BRIDGE 

STOHTFORD  RS 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
SUNLANO 
SUSANA  KNOLLS 

SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AP 
SUTTER  HILL  RS 
TABLE  MOUNTAIN 
TAHOE 

TEHACHAPI 
TEJON  RANCHO 
THERMAL  FAA  AP 
THOUSAND  OAKS 
THREE  RIV  EOISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 
TOPANGA  RS  FC  6 
TORRANCE 
TRACY  CARBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 

TROMA 

TRUCKEE  RS 

TULELAKE  / 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TWENTTNINE  PALMS 
TWIN  LAKES 
UK  I  AH 
UKIAH  4  W 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 
UCLA 
UPLAND 

UPPER  LAKE  7  W 
UPPER  LAKE  RS 

UPPER  MATTOLE 
UPR  SAN  LEANORO  FILTERS 
VACAVILLE 

VALLEY  CENTER  3  NE 
VALYERVK)  RS 

VAN  NUTS  CITY  WHSE  FC  1* 
VENTURA 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
VINCENT  FIRE  STA  FC  120 
VINTON 

VISALIA 
VISTA 

VOLCANOVILLE 
VOLLHERS 
VOLTA  PH 

WALLACE 
MALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  E5E 
WALNUT  CREEK  4  E 
WALNUT  GROVE 

WALNUT  PATROL  STA  FC102B 

WARNER  SPRINGS 

WASCO 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
WEAVERVILLE  RS 

VCED  1  S 

WESTHAVEN 

WEST  POINT  3  SW 
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DAILY  PRECIPITATION 


CONTINUED 


WHEELER 

UHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITE  ROCK 
WHITTIER  FC  106  C 

WILLIAMS 
WlLLOIfS 
WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 
WOODFOROS 

WOOOLAMO  1  HNW 
WRIGHTS 
YOPBA  LINDA 
YOSEMITE  NP 
YREKA 


Day  of  month 


25     26  27 


.22 
,45 


28     29  30 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 


10     11     12     13    14     IS  !  16     17  i  18    19    20  I  21    22  !  23    24    2S    26    27    28    29    30  31 


4  Inches  (a) 


STATION  1 
12  Inches  (b) 


STATION  2 
18  Inches   (c ) 


6  Inches  (d) 


1.5  Inches  (e) 
4.5  Inches 
9  Inches 

15  Inches 

21  Inches 

30  Inches 

66  Inches 
102  Inches 
138  Inches 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


DAVIS  AGRICULTURAL  COLLEGE 


81  I  82  1  83;  84  1  84  82:  83  1  801  81  81 i  82 1  83 1  85 
63 1   63 1   64'   65 1   66 1   65     65 1  62  I  64    65!   64 1   65!  65 


RIVERSIDE  CITRUS  EXPERIMENT  STATION 


61  I  61 
60  60 


721  721  721  721  70|  681  70|  701  69|  701  701  71 |  72  1 
62'   62    63'  621   6ll   60l   61 1   60 1  62 i   60'   62'   61'  62' 


SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 


83  81 

65  65 


75  76 
73  74 


61  61 
60  61 


56 


82  73 

68:  63 


(a)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  ADOLPH  FRESE  SOIL  THERMOGRAPH. 

(b)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  THE  SUN.     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,  SHADED  AMD  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL. 
APRIL  27  TO  8:00  A.M.   APRIL  29   (48  HOURS).     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(d)  SALINAS  SILTY  CLAY  LOAM,  BARE  GROUND  EXPOSED  TO  SUN.     DATA  FROM  TAYLOR  RECORDING  THERMOGRAPH. 

(e)  SANDY  LOAM  —  UNDER  GRASS.      DATA  FROM  THERMISTORS  WITH  COLMAN  SOIL  MOISTURE  INSTRUMENT. 


IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  8:00  A. M 
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Unofficial  Weathe 


SUPPLEMEWTAL  PRECIPITATION  DATA 
STORM  OF  APRIL  25  -  26,  1959 
not  published  In  pally  Precipitation  Table,  Cllmatologlc: 


Latitude      Longitude     Sec.  Two.     Bng.   Elev.  Time    Type  Gage  Exposur. 


Hourly  Precipitation,  CalHorola 


Loca 


and 


Acc 


25 


26 


BAILEY.    ARDEfi  PARK  VISTA 
BARMBY.    WALSH  STATION  2  SE 
BEACH,    ORANGEY ALE 
BEITZEL,    SHELDON  1  E 
MBS  BISHOP.    CLAY  1.5  N 

DAVIS, F.DAVIS  HOAD 

DILLARD  0. 5  S 
DEAN,  CARllICHAEL 
DIVINNEY.  ACAilPO 
DIXON,    ALFRED  C. .    ELK  GROVE  RD 

k  KENT  AVE. ,    ELK  GROVE 


ELK  GROVE  MEAT  CO.RT  2  BOX  3230 


FISH  HATCHERY  (C.V.)  ELK  GROVE 
FLETCHER,    ROBERT.    FLORIN  RD 

BFTWEEN  PERKINS  RD  &  GARDNER 

AVE. ,  FLORIN 


38*  34. ft'  121°  22.8 

38"  30.7'  121°  17.8 

38°  41.3'  121°  13.2 

38°  26.0'  121'  16.5 

38°  21.3'  121°  10.4 


38°   36.4'      121°  19.1' 


7N  6E 
6N  6E 


38°  26.4' 
38"  35.5' 
38"  39.0 


ELK  GROVE  RD 


GANSER,   TOWN  &  COUNTRY 

(NEW  LOCATION) 
GANSER,    TOWN  L  COUNTRY 
GOOTRIDGE,    CITRUS  HEIGHTS 
GRANLES,    J.D.    SR.,    ON  STATE 

HWY  16,  SLOUGHHOUSE 

MBS  HAMHON,   COR  BERRY  &  ORANGE 

RDS.  WILTON 
RARDESTY.    P.W.,   CAMP  ROAD 

ELK  GBOVE 


HARDIE,    JIM,    SHIMHERHORN  RD 

GALT  1  W 
HAXTON,   C.R,  ,  BOND  RD 

SHELDON  1  SW 
JORGENSON,    RANCHO  CORDOVA 

KELLY,    DEL  PASO 
KLAUS,    ADOLPB,    BILBY  RD 
FRANKLIN 


LEHMAN,    LEHMAN  RGB 
LENT,   HENRY.    RT  I  BOX  1545 
ELK  GROVE 


MC  CLELLEN  AFB  38'  39.7' 

MENEFEE.    FAIR  OAKS  38°  38.7' 

MOODY,  WESLEY,  ALTA  MESA  RD  38"  24.3' 
WILTON 


NIMBUS  DAM 

OLD  MC  DONALDS  FARM.  NR 
WALSH  STATION 

PARDEE,  MANLOVE 

R0DGER3, 11801  WHITE  ROCK  RD 


121"  21.0' 


38°  26.5'     121°  10.5' 


121°  19.0' 
121°  18.5' 
121°  21.1' 


SRG 
Adve 
SRG 


l/2"x 
Tube  I 
Fence 


SRG 
l/2"x 
Plastl 
Tube 


Tube 
Fores 


SRG 

Test  Tube 
Farm  Type 


Good 
Blng  Good 

Good 
sing  Fair 


Good 
Good 
Good 
Fair 


121°  00.7' 


Good 
Good 


Good 
Good 


Very  Good 
Good 


121" 
121° 
121" 


23.2' 
15.4' 
12.6' 


38°  33.2"     121°  21.9' 


550    8:30A    Forestry  Good 
18       6N       5E         -  -       l/2"x  6" 

Tube 

87     6  Hrly  8"  Standard 


75  AM  SRG 
185  8A  SRG 
100  -       3/4"x  4" 

Tube 


20       8N  6E 


32      9N  7E 


130         AR       5  Gal. 


18"  Barrel 


45        7A      Tru-check  Good 


.87  .04 
.12  2.46 
.09  1.41 
2.50 


1.5 
5.75 


1.53 
3,00 

1.3 

3.5 
.30    3 . 50 


2.00  .10 


4.34  .03 


.24  1.39 
2.  75 


4.90 
2.58 
3.70 
1.50 


Heaviest  7-8  p.m.  on  26th.     Lightning  fc  thunder 


1.31  East  Bay  Municipal  Utility  District. 
4.5       Heaviest   1-4  p.m.    on  25th.  Hall. 

3.0      Began  8:30  a.m.   -  ended  7:00  p.m.  on  26th.  Measured 
2:05  p.m.   on  29th.     Heaviest  1-2  p.m.   on  26th. 
Thunder,    lightning,   and  hail. 

3.0+     Straight  side  containers.     Heaviest  4-4:30  p.m.  Moder 
ate  heavy  6-7  p.m.     Cans  overflowed. 

4.0      Began  between  11:00  a.m.   and  Noon  -  Ended  5:00  p.m.  o: 
26th.     Measured  2:30  p.m.   on  28th.  Heaviest  1  - 
3:30  p.m.   26th.     Thunder  &  lightning. 

4.94 

2.25  Began  4:25  a.m.  -  ended  8:00  p.m.  on  26th.  Measured 
3:30  p.m.  on  28th.  Heaviest  12  noon  -  1:30  p.m.  on 
26th.     Thunder  &  lightning. 

1.5      Began  7:00  a.m.   -  ended  7:00  p.m.   on  26th.  Measured 

lOiOO  a.m.   29th.  Heaviest  2-3  p.m.   26th.  Thunder 
b  lightning. 

5.75    Began  4:00  a.m.   -  ended  7:00  p.m.   on  26th.  Measured 

1:50  p.m.   on  28th.     Heaviest  1-5  p.m.   on  26th. 

(4.0  in  this  period).  Thunder,   lightning  &  hall. 


on  25th,    .83  i 


.72 
2.43 
1.45 


1.53 
3.00 

1.3 
3.5 
3.80 


I  8:00  a.m.    -  4:00  p.[ 


Measured  3:30  p.i 


Began  1  30  p.m.   -  ended  8:30  p.m.   26th.   Measured  10  a.m. 
on  28.   Heaviest  5:30-6:30  p.m.   26th.  Thunder  t  lightning. 
Began  12  Noon  -  ended  8:00  p.m.   on  26th.  Measured 
1:30  p.m.    on  29th.     Heaviest  1-4  p.m.  26th. 
Thunder,    lightning,   and  hail. 


Measured  a.m.   of  26th 


Heav 


-  6  p.i 


25th. 


Began  6:00  a.m.   -  ended  8:00  p.m.   on  26th.  Measured 
10:30  a.m.   on  29th.     Heaviest  5:30  -  6:00  p.m.  on 
26th.     Thunder,    lightning,   and  hail. 

Began  12  Noon  -  ended  unknown  25th.  Measured  6:30  a.m. 
26th.  Began  6:30  a.m.    -  ended  10:00  a.m.   on  26th. 
Measured  2:00  p.m.    26th.    Heaviest  5:00  -  S:4S  p.m.  25th 


Began  1:00  p.m.   -  ended  6:00  p.m.   on  26th.  Measured 
2:45  p.m.    on  29th,    Heaviest  2-3  p.m.    on  26th. 
Thunder  and  lightning. 

Measured  9:45  a.m.  on  25th  .13;  3:45  p.m.  on  25th  2.38; 
9:45  p.m.    on  25th  1.83;   3:45  a.m.    on  26th    .03,  Thunder 


ail. 


Began  1:00  p.m.   on  25th  -  ended  7:00  p.m.   on  26th. 
Measured  11:15  a.m.   on  28th.   Heaviest  5-7  p.m.  on 
26th.     Thunder  and  lightning. 


Straight  sides  on  container.  Very  little  evaporat 
due  to  cans  and  small  objects  in  barrel.  Measured 
10:00  a.m.   on  29th. 


1.63 
2.75 


Straight  sides  on  co 


SANNER,    ELK  GROVE  3  E 


USWB,  SACRAMENTO 
WAGERMAN,    JULIUS,    ffT  1 
BOX  1517C  ELK  GROVE 

WEBB,    ORANGEY ALE 


WYGERSHA,  9480  GOETHE  : 
ZIEGLER,    SAN  JUAN 


38°  41.5' 
38°  24.1' 


121° 
121° 


10.9' 
12.6' 


20       7N  5E 


2       6H  7E 


34       6N  5E 


17       8N  6E 


60        AR      Advertising  Fair 

l/2"x  6" 
Tube  on 
Fence 
Test  Tube 


22     7 ; 30A  SRG 


235  7A  SRG 
115 


Fai 


121°  19.3' 


l/2"x  4" 
Tube  on 
Fence 

Straight  Poor 
Sided  Can 
130        7A      Forestry  Good 


2.75 
.22  1.65 


2.60 
2.9 

2.75 
1.87 


Began  4:00  p.m.  -  ended  4:30  p.m.  on  25th;  began 
8  00  p.m.  -  ended  900  p.m.  on  25th.  Measured  a.m 
on  28th. 


Began  5:30  a.m.   -  ended  3:00  p.m.   on  26th.  Measured 
9:40  a.m,   on  29th,   Heaviest  2  -  2:30  p.m.   on  26th. 
Thunder  and  lightning. 

Began  10:00  p.m.    on  24th.    Measured  7:00  a.m.   on  25tb 
.20;  began  Noon  -  ended  5:00  p.m.   25th.  Measured 
6:00  p.m.    on  25th  2.50.     Heaviest  3-4  p.m.    on  25th. 


Began  5:00  a.m.  -  ended  7:00  p.m.  on  26th.  Pans  half 
full  10:50  a.m.  on  29tb.  Heaviest  2:20  -  6:30  p.m.  on 
26th.  Thunder,   lightning,   and  hall. 


Began  11:00  a.m.   -  ended  12  Mid  on  26th.  Measured 
10:10  a.m.   on  28th.  Heaviest  4  p.m.   -  12  Mid  on  26th. 
Thunder  and  lightning. 

Began  Noon  -  ended  5:00  p.m.  on  25th.  Measured 
9:30  a.m.   on  29th.   Container  under  tree. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1959 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

J 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AOIN  RS 

73 

72 

72 

72 

60 

63 

68 

70 

72 

72 

70 

66 

60 

64 

60 

63 

69 

70 

72 

64 

48 

56 

69 

73 

72 

66 

6 

MIN 

34 

32 

36 

37 

33 

21 

20 

26 

34 

27 

23 

25 

25 

22 

29 

1  6 

29 

34 

33 

37 

30 

39 

29 

9 

ALOE  RPO INT 

72 

78 

76 

79 

71 

60 

73 

82 

34 

79 

68 

71 

71 

69 

68 

68 

71 

64 

69 

72 

60 

78 

80 

87 

71 

60 

64 

67 

76 

78 

72 

9 

MIN 

48 

53 

48 

49 

54 

48 

41 

36 

37 

45 

49 

47 

39 

43 

35 

39 

45 

39 

45 

39 

42 

42 

51 

46 

48 

42 

45 

49 

44 

5 

ALPINE 

MAX 

93 

89 

84 

77 

72 

61 

63 

73 

78 

84 

85 

84 

89 

76 

71 

69 

65 

64 

67 

76 

78 

84 

63 

70 

70 

67 

60 

64 

90 

76 

76 

B 

MIN 

S4 

60 

56 

57 

48 

51 

52 

53 

51 

47 

54 

55 

52 

48 

46 

47 

51 

50 

50 

5 1 

54 

48 

54 

47 

55 

52 

53 

58 

56 

52 

1 

ALTURAS  RS 

MAX 

66 

78 

75 

74 

77 

68 

58 

65 

72 

70 

77 

73 

74 

70 

68 

59 

66 

64 

63 

65 

75 

74 

75 

78 

60 

59 

56 

70 

77 

69 

4 

MIN 

26 

30 

28 

34 

38 

34 

2  2 

1 8 

20 

24 

26 

1 9 

2 1 

17 

29 

24 

18 

16 

30 

38 

39 

^' 

45 

27 

6 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

MAX 

78 

74 

78 

63 

70 

75 

71 

75 

73 

74 

75 

77 

75 

70 

70 

73 

69 

69 

72 

74 

67 

72 

79 

68 

55 

57 

67 

76 

64 

66 

71 

6 

MIN 

53 

56 

54 

43 

41 

45 

54 

49 

47 

44 

44 

46 

46 

37 

36 

44 

36 

43 

42 

42 

40 

42 

47 

45 

41 

47 

44 

9 

ANTIOCH   1  E 

MAX 

82 

81 

83 

75 

75 

82 

81 

83 

77 

77 

78 

83 

78 

74 

75 

78 

74 

75 

78 

76 

73 

74 

64 

76 

75 

66 

72 

62 

86 

63 

78 

I 

MIN 

44 

50 

49 

50 

58 

50 

43 

40 

40 

43 

46 

41 

40 

44 

43 

50 

42 

43 

43 

46 

47 

54 

52 

50 

50 

48 

54 

60 

47 

6 

ANT lOCH   PUMP   PLT  3 

MAX 

75 

84 

81 

86 

72 

75 

81 

80 

84 

80 

80 

81 

84 

78 

75 

76 

81 

76 

77 

79 

80 

76 

77 

65 

80 

72 

67 

72 

82 

89 

76 

8 

MIN 

43 

47 

46 

49 

56 

45 

40 

41 

38 

43 

42 

45 

40 

41 

40 

43 

41 

49 

49 

50 

53 

44 

.9 

ASH  MTN 

MAX 

71 

85 

85 

82 

87 

78 

69 

78 

85 

83 

84 

84 

89 

85 

79 

79 

76 

74 

74 

73 

60 

83 

85 

68 

60 

65 

60 

72 

77 

89 

79 

,3 

MIN 

47 

54 

59 

53 

52 

5  3 

^8 

5  2 

52 

54 

^' 

56 

47 

48 

52 

45 

47 

54 

59 

53 

50 

50 

45 

54 

54 

52 

4 

AUBERRY 

MAX 

82 

82 

82 

80 

75 

69 

72 

76 

78 

80 

81 

83 

83 

81 

81 

80 

78 

75 

75 

78 

79 

61 

84 

79 

70 

64 

69 

74 

82 

64 

77 

9 

MIN 

43 

52 

56 

50 

48 

45 

45 

46 

46 

46 

47 

52 

5C 

49 

45 

42 

42 

40 

41 

42 

42 

44 

52 

46 

46 

47 

42 

40 

42 

55 

46 

•  1 

AUBURN 

MAX 

74 

80 

80 

83 

77 

77 

81 

78 

82 

79 

79 

81 

61 

78 

76 

74 

76 

74 

74 

76 

80 

78 

79 

84 

73 

71 

64 

71 

78 

66 

77 

S 

MIN 

45 

51 

5  5 

52 

48 

50 

48 

48 

48 

50 

49 

50 

52 

42 

43 

45 

45 

43 

45 

48 

46 

49 

54 

50 

45 

43 

44 

49 

57 

46 

.2 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

68 

72 

69 

64 

63 

65 

63 

68 

65 

63 

67 

69 

65 

66 

64 

65 

68 

65 

66 

65 

67 

66 

65 

65 

66 

66 

69 

68 

65 

69 

66 

.4 

MIN 

54 

54 

52 

50 

56 

54 

^' 

54 

56 

55 

53 

56 

55 

53 

53 

50 

51 

63 

.5 

AVENAL   9  SSE 

MAX 

73 

85 

87 

87 

86 

72 

79 

83 

81 

85 

86 

92 

89 

85 

82 

78 

80 

73 

79 

79 

89 

85 

85 

89 

75 

62 

67 

75 

79 

91 

81 

3 

MIN 

40 

42 

47 

39 

54 

54 

56 

47 

.3 

BACKUS  RANCH 

MAX 

87 

90 

85 

86 

81 

80 

80 

79 

8C 

84 

85 

86 

87 

79 

75 

78 

72 

73 

75 

76 

S3 

65 

86 

73 

80 

66 

93 

90 

81 

1 

MIN 

42 

58 

43 

50 

58 

45 

60 

50 

56 

46 

54 

45 

42 

50 

49 

50 

54 

46 

46 

50 

56 

56 

50 

.6 

BAKER  9  NNW 

MAX 

85 

91 

9f 

94 

93 

95 

87 

87 

84 

83 

86 

91 

92 

92 

91 

87 

83 

64 

80 

64 

83 

66 

93 

94 

90 

-  63 

63 

87 

96 

100 

66 

6 

MIN 

60 

55 

57 

54 

62 

56 

60 

66 

65 

61 

62 

53 

60 

67 

68 

.6 

BAKER5FIELD  WB  AP 

MAX 

85 

90 

86 

84 

74 

76 

82 

81 

86 

84 

86 

89 

85 

82 

77 

77 

74 

76 

78 

83 

65 

66 

67 

78 

73 

71 

74 

80 

90 

91 

61 

,7 

MIN 

58 

62 

58 

58 

58 

54 

54 

" 

54 

51 

50 

51 

49 

54 

54 

58 

57 

54 

46 

59 

61 

54 

.6 

BARRETT  DAM 

MAX 

83 

91 

89 

84 

76 

72 

60 

62 

74 

83 

85 

86 

87 

88 

80 

72 

70 

66 

64 

64 

76 

79 

65 

86 

72 

70 

66 

81 

87 

96 

77 

9 

MIN 

42 

45 

47 

49 

44 

48 

^' 

5 1 

50 

42 

41 

4C 

42 

43 

45 

48 

50 

48 

44 

50 

44 

51 

49 

44 

46 

47 

46 

5 

BARSTOW 

MAX 

87 

94 

88 

91 

86 

84 

83 

80 

81 

85 

88 

88 

85 

82 

77 

82 

79 

77 

80 

79 

84 

90 

91 

61 

79 

75 

83 

87 

94 

96 

84 

6 

MIN 

42 

62 

56 

48 

49 

47 

49 

48 

5  ] 

54 

54 

47 

50 

49 

50 

47 

49 

56 

50 

53 

48 

50 

58 

51 

6 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

MAX 

79 

87 

85 

77 

74 

71 

54 

60 

77 

79 

81 

83 

84 

81 

78 

67 

77 

60 

60 

62 

75 

78 

82 

85 

70 

68 

64 

79 

85 

91 

75 

1 

MIN 

54 

50 

46 

46 

40 

39 

49 

50 

^' 

48 

50 

39 

39 

44 

43 

44 

38 

4 1 

49 

45 

40 

43 

50 

49 

53 

45 

45 

•  9 

BEAUMONT   1  E 

MAX 

88 

87 

78 

76 

72 

57 

63 

78 

81 

84 

83 

85 

83 

80 

69 

70 

61 

63 

65 

76 

60 

65 

85 

72 

70 

67 

81 

66 

94 

65 

76 

9 

MIN 

61 

47 

48 

46 

43 

46 

46 

43 

34 

41 

42 

43 

38 

43 

43 

47 

45 

45 

38 

43 

48 

42 

49 

46 

45 

^' 

52 

46 

1 

BEN  LOMOND 

MAX 

85 

84 

75 

70 

69 

67 

70 

71 

72 

73 

74 

7* 

78 

65 

65 

66 

65 

66 

70 

71 

72 

75 

64 

75 

66 

65 

64 

70 

87 

77 

72 

3 

MIN 

40 

38 

38 

33 

36 

40 

41 

41 

40 

43 

45 

41 

42 

41 

40 

43 

40 

40 

i 

BERKELEY 

MAX 

83 

82 

65 

65 

65 

68 

66 

65 

66 

66 

68 

71 

65 

62 

66 

64 

68 

63 

67 

67 

62 

63 

64 

64 

62 

63 

66 

74 

74 

64 

67 

7 

MIN 

50 

49 

46 

49 

48 

50 

49 

49 

50 

49 

51 

52 

50 

48 

5 1 

53 

52 

60 

3 

BERRYESSA  LAKE 

MAX 

80 

81 

77 

82 

70 

77 

80 

75 

79 

78 

79 

79 

80 

76 

75 

74 

76 

73 

73 

77 

79 

75 

SO 

83 

65 

64 

64 

73 

83 

88 

76 

3 

MIN 

45 

45 

44 

43 

46 

46 

47 

49 

45 

48 

50 

49 

49 

49 

46 

56 

47 

a 

BIG   BAR  RS 

MAX 

73 

80 

81 

85 

84 

78 

81 

77 

85 

83 

76 

72 

77 

73 

75 

73 

76 

69 

71 

76 

84 

62 

SO 

67 

85 

56 

61 

62 

60 

62 

76 

9 

MIN 

30 

33 

32 

35 

33 

39 

36 

40 

43 

42 

48 

43 

40 

48 

39 

7 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

MAX 

69 

68 

63 

68 

61 

56 

60 

56 

58 

62 

60 

59 

57 

54 

52 

58 

56 

57 

60 

59 

60 

63 

65 

63 

57 

54 

65 

70 

74 

71 

61 

2 

MIN 

42 

39 

34 

34 

28 

29 

29 

^' 

30 

35 

27 

28 

29 

32 

32 

34 

33 

37 

29 

37 

39 

32 

> 

BIG  CREEK  PH  1 

MAX 

72 

72 

69 

70 

68 

63 

60 

64 

64 

65 

68 

70 

67 

64 

59 

58 

56 

56 

59 

62 

64 

66 

72 

64 

58 

49 

60 

62 

72 

72 

64.2 

MIN 

50 

42 

43 

45 

46 

48 

47 

46 

46 

42 

43 

43 

41 

42 

44 

46 

44 

50 

42 

37 

38 

45 

51 

54 

46 

6 

BISHOP  WB  AP 

MAX 

83 

84 

84 

85 

82 

80 

72 

74 

75 

80 

81 

80 

79 

78 

79 

72 

76 

75 

75 

74 

77 

61 

83 

78 

67 

69 

78 

84 

90 

89 

78 

8 

MIN 

' 

41 

34 

3  3 

39 

42 

32 

36 

36 

43 

40 

36 

34 

29 

38 

45 

46 

37 

2 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

63 

63 

63 

63 

62 

62 

57 

54 

57 

59 

63 

57 

54 

52 

54 

54 

50 

51 

54 

55 

57 

58 

60 

59 

48 

41 

56 

63 

69 

70 

67 

t 

MIN 

40 

41 

" 

30 

27 

30 

35 

3  5 

34 

30 

30 

33 

31 

33 

26 

30 

34 

31 

22 

41 

45 

33 

2 

BLUE   CANYON  WB  AP 

MAX 

67 

65 

68 

66 

66 

66 

61 

65 

64 

65 

65 

63 

61 

59 

58 

60 

54 

55 

60 

62 

61 

63 

68 

62 

44 

38 

54 

66 

72 

60 

61 

3 

MIN 

41 

40 

42 

43 

46 

44 

43 

40 

40 

40 

38 

39 

42 

42 

44 

48 

39 

31 

31 

33 

41 

54 

42 

42 

2 

BLYTHE 

MAX 

96 

99 

96 

96 

99 

92 

85 

89 

88 

90 

92 

95 

96 

94 

90 

89 

90 

84 

84 

89 

92 

96 

96 

95 

92 

66 

92 

99 

104 

100 

92 

6 

MIN 

49 

50 

49 

5  0 

60 

48 

52 

5  3 

52 

59 

62 

59 

54 

54 

54 

60 

54 

3 

BLYTHE   FAA  AP 

MAX 

93 

96 

95 

95 

97 

83 

85 

88 

88 

90 

93 

94 

94 

95 

89 

66 

66 

65 

82 

87 

91 

95 

97 

95 

63 

88 

91 

97 

104 

101 

91 

4 

MIN 

62 

58 

64 

64 

54 

60 

56 

55 

60 

59 

61 

65 

66 

67 

63 

59 

63 

66 

66 

61 

1 

BOCA 

MAX 

64 

73 

69 

71 

70 

72 

61 

57 

62 

64 

70 

70 

65 

64 

63 

60 

63 

57 

60 

62 

65 

66 

67 

69 

69 

53 

46 

58 

68 

78 

64 

6 

MIN 

20 

19 

^' 

19 

16 

1 9 

1  3 

20 

1 4 

18 

1  8 

26 

28 

30 

30 

32 

26 

2  5 

31 

33 

22i 

t 

BONITA 

MAX 

92 

87 

80 

74 

71 

68 

67 

74 

76 

76 

76 

73 

81 

71 

69 

69 

71 

69 

71 

72 

75 

77 

76 

72 

75 

72 

77 

79 

77 

74 

74 

7 

MIN 

52 

53 

54 

56 

56 

58 

60 

56 

47 

5  3 

54 

53 

55 

53 

58 

5  7 

58 

52 

61 

50 

53 

60 

50 

59 

56 

50 

53 

56 

64 

3 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

MAX 

86 

94 

99 

92 

92 

93 

76 

86 

86 

89 

90 

95 

94 

92 

91 

84 

86 

34 

82 

65 

85 

88 

92 

92 

92 

83 

82 

90 

96 

101 

89i 

2 

MIN 

61 

53 

52 

49 

53 

48 

50 

59 

59 

47 

50 

52 

52 

48 

54 

54 

63 

61 

60 

63 

51 

57 

62 

61 

64 

» 

BOWMAN  DAM 

MAX 

70 

71 

70 

73 

70 

71 

68 

67 

78 

66 

67 

71 

75 

67 

66 

64 

64 

59 

63 

65 

67 

69 

70 

64 

55 

50 

55 

69 

76 

75 

67 

1 

MIN 

39 

36 

39 

38 

40 

41 

40 

40 

42 

38 

48 

36 

34 

33 

34 

33 

31 

33 

38 

40 

38 

40 

36 

40 

31 

32 

35 

42 

45 

37 

7 

BRAWLEY  2  SW 

MAX 

87 

95 

98 

96 

90 

93 

81 

84 

87 

91 

91 

94 

93 

92 

93 

88 

85 

64 

82 

83 

86 

91 

94 

94 

94 

82 

85 

69 

98 

103 

90 

1 

MIN 

60 

53 

^' 

^' 

49 

48 

51 

46 

52 

52 

50 

52 

54 

55 

57 

57 

57 

61 

56 

57 

61 

5* 

3 

BRIDGEPORT 

MAX 

75 

71 

72 

73 

72 

65 

61 

68 

63 

59 

62 

59 

59 

60 

60 

62 

66 

69 

70 

69 

57 

50 

63 

68 

79 

73 

65 

6 

M I  N 

20 

28 

1 6 

1 9 

24 

18 

19 

13 

25 

13 

1  7 

1  5 

19 

2  3 

27 

26 

32 

30 

1  5 

21 

24 

21 

6 

BROOKS   FARNHAM  RCH 

MAX 

79 

82 

81 

81 

78 

79 

82 

82 

79 

79 

83 

78 

77 

77 

80 

77 

76 

60 

60 

77 

77 

86 

85 

89 

80i 

2 

MIN 

42 

47 

44 

48 

45 

44 

50 

36 

39 

40 

38 

40 

41 

35 

42 

44 

42 

43 

42 

44 

46 

54 

41 

58 

43i 

5 

BURBANK   WB  AP 

MAX 

91 

88 

75 

77 

69 

65 

67 

73 

77 

83 

B6 

83 

84 

75 

69 

69 

64 

65 

68 

75 

77 

62 

78 

66 

66 

71 

80 

86 

94 

77 

76. 

1 

MIN 

54 

57 

57 

55 

48 

53 

56 

51 

51 

52 

54 

54 

51 

51 

56 

54 

54 

50 

53 

49 

57 

53 

58 

56 

53 

57 

52 

54 

58 

56 

53.9 

BURLINGAME 

MAX 

SO 

79 

78 

72 

65 

68 

70 

69 

68 

64 

66 

67 

65 

64 

64 

66 

65 

66 

65 

64 

63 

63 

80 

78 

64 

62 

62 

70 

74 

69 

66. 

3 

MIN 

47 

56 

54 

53 

53 

47 

44 

45 

42 

44 

43 

45 

42 

48 

46 

41 

44 

42 

45 

44 

50 

48 

47 

53 

54 

47 

46 

43 

46 

60 

46.9 

See  reference  aotee  folloBlag  Station  Index. 
-  114  - 
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CCMINUED 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APPIL  1959 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

30 

31 

Avei 

BURNEY 

MAX 

68 

76 

75 

75 

74 

76 

65 

68 

71 

74 

73 

75 

71 

58 

66 

60 

66 

58 

65 

57 

72 

71 

73 

76 

74 

59 

54 

60 

73 

77 

49 

6 

MIN 

19 

18 

26 

26 

26 

24 

23 

20 

27 

22 

24 

25 

30 

30 

33 

32 

38 

41 

32 

29 

33 

43 

26 

4 

BUTTONWILLOW 

MAX 

T, 

83 

9C 

85 

85 

74 

78 

82 

81 

88 

85 

65 

69 

85 

84 

60 

80 

79 

78 

80 

85 

86 

67 

88 

80 

68 

68 

75 

81 

91 

81 

9 

MIN 

50 

50 

50 

5C 

46 

48 

45 

46 

45 

45 

51 

54 

56 

51 

55 

50 

48 

50 

52 

67 

50 

2 

CABRILLO  NM 

MAX 

82 

83 

74 

72 

66 

64 

65 

70 

7C 

71 

72 

70 

71 

65 

64 

64 

65 

65 

66 

68 

70 

73 

70 

65 

70 

69 

72 

77 

74 

69 

69 

9 

MIN 

60 

58 

56 

55 

55 

56 

57 

57 

58 

55 

59 

57 

57 

57 

58 

5  5 

59 

59 

67 

1 

CACHUMA  DAM 

MAX 

89 

94 

91 

75 

78 

70 

63 

72 

74 

77 

81 

81 

84 

82 

70 

68 

71 

65 

70 

58 

77 

75 

So 

60 

67 

62 

69 

64 

86 

95 

75 

5 

MIN 

50 

° 

45 

45 

42 

40 

47 

47 

47 

45 

48 

45 

45 

45 

43 

44 

46 

53 

51 

43 

43 

49 

50 

47 

2 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

66 

72 

74 

73 

72 

70 

70 

66 

72 

56 

68 

59 

56 

68 

54 

61 

61 

69 

59 

61 

66 

56 

56 

72 

64 

50 

50 

48 

60 

68 

66 

1 

MIN 

42 

41 

38 

36 

40 

38 

34 

3  7 

38 

34 

34 

3  1 

31 

31 

30 

34 

38 

40 

40 

42 

40 

38 

38 

30 

32 

36 

34 

3 

CALLAHAN  RS 

MAX 

71 

75 

80 

76 

76 

72 

70 

73 

74 

75 

72 

72 

67 

71 

54 

70 

55 

66 

71 

78 

73 

72 

81 

81 

69 

59 

58 

75 

82 

78 

72 

3 

MIN 

34 

33 

24 

^' 

26 

29 

3 1 

28 

2  5 

25 

24 

23 

24 

22 

25 

26 

33 

32 

35 

34 

40 

40 

31 

30 

32 

42 

30 

3 

CAMPO 

MAX 

87 

83 

70 

61 

62 

75 

77 

79 

80 

6<. 

85 

80 

69 

67 

66 

63 

55 

76 

79 

83 

85 

72 

68 

66 

80 

86 

90 

86 

76 

1 

MIN 

40 

38 

43 

44 

44 

48 

35 

40 

45 

41 

34 

50 

42 

3  7 

40 

43 

40 

8 

CAMP  PARDEE 

MAX 

72 

79 

7E 

84 

74 

75 

77 

76 

81 

78 

76 

80 

82 

78 

74 

73 

77 

74 

76 

78 

81 

77 

80 

85 

73 

71 

64 

73 

79 

86 

77 

I 

MIN 

50 

50 

46 

46 

5 1 

^' 

45 

46 

45 

45 

44 

46 

47 

45 

48 

52 

51 

51 

48 

44 

45 

49 

65 

48 

4 

CANOGA   PARK   PIERCE  COL 

MAX 

97 

93 

89 

82 

77 

69 

69 

77 

84 

91 

92 

91 

69 

85 

71 

72 

65 

67 

71 

60 

83 

66 

85 

79 

66 

73 

67 

91 

101 

93 

62 

0 

MIN 

48 

50 

48 

49 

50 

45 

44 

4  1 

45 

48 

47 

42 

45 

41 

51 

5  1 

52 

53 

48 

54 

44 

46 

50 

50 

47 

9 

CANT  I L 

MAX 

90 

94 

92 

94 

89 

86 

85 

62 

83 

85 

88 

9C 

89 

84 

58 

81 

78 

80 

82 

82 

88 

90 

92 

83 

72 

76 

84 

86 

97 

94 

85 

6 

MIN 

56 

64 

57 

52 

65 

49 

49 

45 

54 

56 

55 

49 

42 

52 

6 

CANYON  DAM 

MAX 

67 

70 

72 

70 

69 

70 

71 

65 

65 

59 

74 

72 

71 

55 

62 

62 

63 

62 

65 

69 

71 

72 

72 

54 

42 

53 

48 

75 

52 

66 

3 

MIN 

30 

26 

35 

28 

30 

^' 

24 

29 

26 

28 

35 

36 

39 

31 

31 

35 

40 

32 

0 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

89 

86 

77 

69 

71 

67 

73 

68 

71 

58 

58 

74 

67 

52 

62 

67 

63 

68 

63 

66 

64 

70 

81 

74 

72 

67 

71 

78 

88 

71 

71 

.2 

MIN 

40 

41 

35 

41 

40 

41 

*' 

^' 

^' 

41 

*' 

49 

44 

42 

' 

CATHAY   BULL   RUN  RCH 

MAX 

70 

81 

84 

84 

81 

76 

77 

77 

76 

81 

60 

83 

84 

82 

78 

73 

74 

74 

73 

75 

79 

81 

82 

67 

76 

66 

65 

72 

76 

84 

77 

7 

MIN 

1*2 

46 

49 

49 

44 

46 

42 

42 

43 

39 

41 

44 

45 

39 

37 

39 

39 

38 

38 

43 

43 

47 

48 

46 

48 

47 

38 

47 

50 

55 

43 

S 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

73 

74 

79 

76 

73 

72 

70 

77 

75 

74 

72 

71 

69 

70 

57 

72 

64 

66 

73 

77 

74 

72 

80 

80 

65 

58 

56 

73 

80 

40 

71 

4 

MIN 

36 

38 

39 

38 

3 1 

27 

30 

34 

32 

33 

32 

2  5 

29 

25 

26 

29 

26 

36 

33 

35 

34 

37 

39 

40 

36 

31 

33 

36 

42 

33 

3 

CEDAR  GROVE 

MAX 

MIN 

CEOARVl LLE 

MAX 

62 

75 

72 

75 

74 

75 

56 

61 

63 

63 

70 

76 

67 

52 

55 

55 

60 

63 

56 

57 

65 

70 

73 

72 

75 

40 

49 

55 

67 

75 

46 

3 

MIN 

45 

42 

45 

39 

30 

3 1 

28 

29 

30 

38 

35 

33 

30 

29 

36 

28 

29 

32 

37 

45 

43 

42 

47 

39 

39 

35 

42 

49 

34 

4 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

80 

80 

81 

85 

80 

85 

85 

83 

85 

83 

83 

84 

64 

80 

79 

78 

81 

77 

77 

82 

83 

SO 

83 

89 

77 

46 

65 

72 

84 

88 

SO 

6 

MIN 

46 

48 

45 

39 

43 

43 

43 

42 

40 

40 

38 

40 

38 

*^ 

40 

44 

43 

49 

** 

48 

*' 

41 

48 

39 

48 

43 

CHERRY   VALLEY  DAM 

MAX 

6<> 

74 

74 

72 

74 

74 

75 

68 

74 

69 

70 

73 

77 

70 

65 

65 

66 

63 

54 

66 

69 

68 

70 

74 

69 

54 

48 

65 

70 

80 

48 

8 

MIN 

to 

43 

45 

43 

42 

43 

38 

39 

36 

39 

39 

39 

39 

36 

34 

35 

34 

34 

?' 

*' 

43 

43 

31 

48 

39 

CHESTER 

MAX 

72 

71 

74 

72 

74 

71 

63 

57 

68 

70 

72 

70 

56 

55 

62 

64 

63 

63 

66 

68 

70 

72 

49 

44 

49 

58 

75 

47 

47 

4 

MIN 

29 

29 

28 

28 

30 

25 

25 

* 

25 

20 

25 

23 

24 

26 

32 

40 

27 

CHICO  EKP  STA 

MAX 

79 

81 

83 

77 

85 

82 

81 

84 

83 

82 

82 

84 

79 

78 

76 

81 

76 

78 

81 

81 

78 

81 

87 

75 

65 

44 

72 

82 

86 

49 

79 

1 

MIN 

49 

5 1 

50 

49 

49 

47 

39 

45 

39 

45 

43 

45 

41 

43 

40 

35 

45 

37 

*^ 

47 

49 

44 

48 

58 

50 

45 

" 

42 

44 

CHULA  VISTA 

MAX 

68 

79 

77 

70 

64 

63 

66 

65 

56 

67 

66 

63 

63 

55 

66 

46 

49 

72 

48 

47 

69 

70 

71 

47. 

9 

MIN 

51 

54 

55 

56 

58 

59 

60 

57 

49 

55 

56 

57 

69 

54 

60 

60 

53 

58 

68 

54 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 

92 

88 

80 

76 

75 

66 

69 

75 

79 

85 

87 

84 

86 

78 

71 

69 

62 

64 

66 

79 

83 

85 

82 

70 

70 

70 

60 

84 

92 

85 

77 

8 

MIN 

53 

54 

53 

52 

50 

44 

52 

52 

44 

45 

5  0 

48 

45 

42 

52 

52 

53 

51 

47 

56 

53 

54 

66 

" 

50 

53 

50 

CLARKSBURG 

MAX 

76 

80 

79 

85 

73 

78 

82 

80 

83 

81 

81 

83 

84 

78 

75 

75 

79 

78 

77 

80 

80 

72 

77 

84 

68 

49 

47 

74 

82 

90 

78, 

4 

MIN 

48 

52 

47 

52 

51 

48 

55 

39 

41 

43 

44 

49 

47 

48 

46 

39 

48 

47 

47 

49 

48 

48 

49 

53 

*^ 

46 

64 

48. 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

70 

81 

78 

83 

76 

76 

81 

76 

84 

78 

60 

76 

78 

75 

75 

75 

77 

70 

70 

76 

79 

76 

81 

85 

71 

64 

51 

69 

SI 

84 

75. 

9 

MIN 

43 

44 

44 

42 

42 

46 

46 

41 

36 

38 

39 

42 

36 

39 

39 

36 

49 

37 

46 

41 

39 

42 

43 

49 

49 

46 

** 

46 

50 

64 

43. 

' 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 

78 

85 

84 

83 

67 

78 

85 

83 

82 

76 

79 

82 

84 

78 

75 

77 

78 

71 

77 

80 

78 

72 

76 

87 

68 

68 

62 

73 

81 

88 

77. 

8 

MIN 

51 

50 

54 

52 

46 

46 

49 

41 

38 

46 

47 

50 

45 

41 

45 

45 

48 

45 

46 

47 

45 

53 

47. 

COALINGA 

MAX 

85 

88 

84 

85 

76 

81 

81 

81 

85 

84 

85 

86 

81 

80 

75 

79 

76 

79 

64 

85 

85 

S3 

T2 

47 

77 

SO 

92 

81. 

4 

MIN 

44 

49 

58 

49 

48 

46 

46 

45 

45 

47 

48 

47 

42 

42 

45 

44 

43 

44 

44 

" 

69 

51 

47. 

COLFAX 

MAX 

80 

80 

82 

80 

78 

80 

82 

78 

80 

76 

76 

76 

80 

77 

75 

78 

74 

68 

72 

75 

79 

75 

79 

81 

72 

64 

48 

74 

S3 

SO 

74. 

9 

MIN 

48 

52 

53 

51 

53 

48 

48 

49 

51 

49 

50 

49 

52 

51 

5 1 

62 

44 

45 

43 

48 

49 

^' 

^' 

52 

49. 

COLUSA   1  SSW 

MAX 

83 

83 

85 

80 

84 

82 

80 

85 

84 

82 

83 

85 

82 

79 

75 

83 

77 

78 

80 

83 

80 

81 

86 

SO 

71 

70 

75 

S4 

90 

85 

81. 

2 

MIN 

45 

49 

48 

52 

46 

53 

57 

55 

55 

44 

43 

46 

47 

41 

44 

48 

43 

45 

** 

45 

45 

50 

57 

48. 

CORCORAN    IRRIG  DIST 

MAX 

73 

85 

88 

86 

75 

79 

81 

82 

86 

66 

67 

88 

90 

87 

81 

78 

80 

78 

78 

80 

84 

86 

87 

88 

SO 

44 

70 

76 

81 

98 

SI. 

9 

MIN 

47 

52 

58 

53 

55 

52 

47 

48 

49 

46 

47 

47 

48 

48 

46 

44 

45 

44 

*^ 

49 

50 

59 

4*. 

CORONA 

MAX 

95 

91 

84 

75 

74 

67 

72 

77 

79 

88 

90 

85 

88 

82 

73 

73 

72 

71 

70 

80 

78 

85 

84 

73 

74 

74 

85 

88 

98 

«3 

80. 

6 

MIN 

50 

49 

51 

49 

49 

52 

55 

50 

48 

48 

47 

47 

45 

44 

49 

51 

53 

50 

50 

54 

57 

53 

5*. 

2 

COVELO 

MAX 

73 

81 

77 

81 

77 

75 

81 

81 

85 

75 

77 

79 

76 

72 

75 

73 

76 

69 

70 

76 

81 

80 

79 

85 

74 

54 

42 

44 

8* 

81 

75. 

a 

MIN 

41 

42 

40 

44 

45 

38 

31 

30 

33 

38 

36 

39 

31 

33 

31 

31 

37 

31 

34 

36 

37 

" 

44 

37. 

COB  CREEK 

MAX 

98 

98 

96 

99 

101 

100 

95 

92 

93 

93 

96 

99 

100 

96 

93 

92 

94 

91 

94 

93 

93 

103 

106 

101 

94 

92 

93 

»» 

105 

108 

94. 

9 

MIN 

64 

68 

69 

67 

70 

66 

74 

71 

70 

50 

63 

70 

74 

71 

73 

68 

67 

66 

64 

69 

61 

65 

72 

80 

73 

** 

^' 

74 

75 

49. 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 

64 

64 

60 

58 

58 

63 

78 

77 

73 

58 

59 

57 

56 

55 

54 

67 

56 

66 

57 

67 

59 

58 

43 

57 

52 

54 

57 

41 

40 

57 

59. 

9 

MIN 

45 

49 

46 

48 

49 

43 

46 

52 

41 

49 

38 

43 

36 

36 

3* 

33 

45 

40 

38 

38 

39 

44 

46 

*' 

** 

*' 

49 

*' 

** 

49 

43. 

CROCKETT 

MAX 

76 

84 

82 

76 

69 

71 

77 

77 

75 

73 

75 

77 

80 

73 

71 

73 

75 

72 

71 

74 

73 

47 

72 

86 

44 

4t 

65 

48 

71 

85 

73. 

9 

MIN 

49 

55 

54 

55 

52 

51 

45 

52 

46 

47 

44 

48 

46 

46 

46 

42 

40 

45 

49 

48 

50 

60 

60 

55 

4«. 

5 

CULVER  CITY 

MAX 

85 

80 

75 

74 

74 

68 

70 

68 

70 

68 

78 

74 

73 

58 

70 

72 

65 

46 

46 

49 

70 

72 

70 

47 

71 

48 

73 

79 

82 

77 

72. 

1 

MIN 

50 

55 

56 

55 

49 

54 

53 

51 

57 

50 

50 

52 

52 

55 

56 

53 

65 

'* 

49 

58 

52 

5^ 

68 

S3. 

7 

CUYAMA 

MAX 

68 

89 

89 

81 

83 

72 

75 

78 

77 

81 

80 

88 

86 

82 

79 

75 

75 

68 

74 

75 

82 

81 

87 

86 

71 

42 

44 

49 

73 

90 

78. 

0 

MIN 

38 

45 

53 

40 

38 

47 

39 

38 

41 

38 

42 

43 

42 

41 

34 

36 

33 

38 

38 

*' 

49 

41. 

9 

CUYAMACA 

MAX 

61 

73 

78 

70 

70 

73 

46 

54 

64 

68 

70 

71 

75 

76 

70 

60 

61 

55 

53 

60 

67 

71 

75 

77 

44 

59 

63 

71 

79 

81 

44. 

8 

MIN 

45 

39 

50 

52 

42 

39 

40 

30 

33 

33 

35 

32 

36 

45 

41 

32 

32 

33 

37 

40 

4* 

sa. 

4 

DAGGETT   FAA  AP 

MAX 

87 

98 

89 

93 

91 

81 

85 

83 

81 

82 

86 

89 

89 

85 

82 

7» 

77 

7» 

82 

80 

83 

»l 

95 

88 

81 

74 

84 

♦  I 

9* 

98 

85. 

♦ 

MIN 

48 

58 

65 

60 

54 

50 

51 

52 

50 

45 

55 

54 

58 

57 

61 

50 

56 

51 

52 

51 

56 

68 

62 

56 

52 

54 

50 

53 

57 

44 

54. 

a 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

MAX 

77 

84 

80 

87 

79 

81 

81 

80 

83 

82 

82 

63 

84 

80 

78 

74 

81 

78 

79 

79 

83 

77 

80 

84 

77 

48 

70 

77 

84 

93 

•  0. 

i 

MIN 

48 

53 

49 

51 

47 

49 

58 

47 

43 

39 

41 

47 

61 

42 

42 

♦  6 

44 

48 

42 

45 

45 

44 

45 

64 

61 

50 

43 

53 

51 

55 

*T. 

* 

I  r«f«r«DC*  not**  tollowlng  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Ol  Month 


DEEP  SPRINGS  SCHOOL 


DEER  CREEK  PH 


DOBBINS  COLGATE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


73     69  73 


83  82  87 
46      50  50 


81      78  73 


72  72  74 
37      36  34 


62  75  80 
52      49  46 


30  31 
81  81 


75  74 
45  47 


74  75 

35  36 


82  82 
44  47 


71  72  72 
42      41  41 


73  70 
42  35 


68  65  64 
33      30  30 


77  75 
45  41 


68  67 
38  38 


65     75  65 


65  62  62 
29      31  28 


78      76  75 


69  70  66 
40     39  37 


63  65  70 
32      36  37 


67      69  68 


78  82  80 
43      45  47 


38      44  43 


73  76  73 
35      34  33 


75  67 
39  41 


72      76  76 


79  80  85 
49      51  52 


70     67  69 


60  45  60 
42      38  31 


51      50  47 


71  65  70 
49      45  42 


75      81  83 


34     40  43 


49  54  58 
70     74  76 


40     47  55 


45      51  57 


DONNER  MEMORIAL   ST  PK 


DOWNIEVILLE  RS 


OOYLE   5  SSE 


DUTTONS  LANDING 

EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RES 

EL   CAJON   2  E 

EL   CAPITAN  DAM 

EL   CENTRO   2  SSW 

ELECTRA  PH 

ELK  VALLEY 

ELSINORE 

ESCONOIDO 

EUREKA  WB  CITY 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

FAIRMONT 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

FIVE  POINTS  5  SSW 

FOLSOM  DAM 

FOREST  GLEN 

FORT  BIDWELL 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVN 

FORT  JONES  RS 

FORT  ROSS 

FRESNO  WB  AP 

FRIANT  GOVT  CAMP 

GIANT  FOREST 

GILROY 

GLENNVILLE 

GRANT  GROVE 

GRASS  VALLEY 

GDATON  1  W 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


64  69  65 
27     27  24 


73      76  75 


63      77  73 


79     80  79 


74  83  82 
46     53  52 


84  90  95 
66     64  73 


75  78  80 
44     46  43 


96  93  86 
42     44  47 


60  57  53 
48     51  49 


31  81  82 
47     54  50 


72  84  81 
49     53  59 


45  51  56 
73     81  79 


49     50  52 


69  76  75 
39     40  39 


59  62  64 
46     47  48 


61  60  62 
41      44  43 


70  72  77 
37     38  35 


69  76  63 
47     47  50 


85  87  87 
47     52  55 


41     53  54 


49  56  55 

31  36  35 

75  86  90 

45  52  50 

82  82  77 

33  36  40 

56  69  67 

31  39 

70  79 

46  50  53 

80  79  76 

47  50  49 


69  68  69 
29      25  26 


77  75  76 
37      39  36 


75  71  68 
40      35  39 


70      67  62 


78      72  64 


58  61 
19  18 


72      69  73 


52      57  51 


50  54  59 

63  82  86 

40  50  49 

69  72  78 

48  47  42 

94  93  85 

48  48  51 


75  75  59 
38     37  29 


67  58  59 
52     52  46 


58  60  61 
51     51  45 


77     77  72 


65  67  67 
54     54  44 


84  76  77 
54     50  50 


69  66  76 
51     42  43 


65  64  62 
37     37  33 


62  72  72 
60     54  43 


78  74  64 
36     35  48 


61  63  66 
36     37  36 


60  64 

25  24 


71 
40      3  3 


72      75  76 


82  37 
62  62 


74  79 
42  37 


75  79 
56  58 


87  78  73 
53      52  54 


93  95  81 
58      53  56 


46      49  46 


76  66  65 
36     41  34 


61  75  64 
49      47  52 


74  70  66 
51     50  53 


55  54  55 
49      49  46 


73  71  79 
50     49  49 


75  75  70 
56     56  43 


85  74  80 
51      46  46 


89  80  73 
51     49  52 


77  82  76 
39     40  36 


64  68  76 

54  54  56 

86  86  90 

53  51  55 

78  82  81 

44  42  47 

75  79  76 

31  29  32 

73  81  86 

52  53  43 

67  74  77 

54  51  53 


65  72 
39  46 


60  83 
45  48 


72  60 
26  29 


60  65 

23  21 


62  56 
36  40 


62  60 
47  42 


62  62 
45  45 


54  56 
34  35 


66  69  68  64 

25  25  25  24 

74  74  74  72 

34  34  33  34 

65  72  77  71 

31  31  30  34 


63  61 
22  25 


70  68 
31  31 


70  67 

41  45 

80  61 

45  40  43 


58     65  56 


72  73  74 
24     24  27 


80  74  76 
50      49  46 


53     41  41 


78  75  79 
45     45  46 


72     71  75 


53  57 
33  33 


75  77 
44  47 


75 
35  34 


86  89 
57  62 


85  82 
41  45 


62     87  87 


90  93  94 
50      51  54 


80      82  82 


55  69 
40  31 


90  91 
45  60 


62  62 
44  44 


55  54 
49  44 


60  82 
45  45 


79  80 
53  52 


67  89 
46  47 


61  61 
51  49 


77  75  73 
30     36  34 


75  70 
29  33 


♦  3  41  42 

61  60  60 
39  39  41 

76  75  70 

32  33  28 

62  63  63 
41  42  44 


47      46  50 


65  66  88 
40      43  48 


59  61 
35 


78  82 
41  43 


71  70  55 
33      29  29 


72  66 
39  39 


80  61 
34  33 


58  62 
36  36 


88  75 
47  47 


72  79 

39  43 


90  90 
64  61 


39  38  39 

92  77  72 

51  49  52 

85  92  78 


78  75 
43  41 


65  63 
26  27 


63  75 
46  46 


77  72 

53  53 


52  52 
45  42 


60  70  74 
41      48  44 


82  76  71 
55     48  43 


60  76 
42  42 


83  76  74 
62     46  48 


70  71 
28  26 


66  66 
25  27 


60  58 
36  46 


56  59 
35  46 


70  70  63 
27     27  26 


62  62 
39  41 


79  75 
49  46 


86  61 
43  36 


64  59 
36  32 


81  67 
41  47 


73  67 
34  29 


59  55 
34  32 


60  64  53 
19     26  19 


29      32  29 


57  64  56 
21      30  22 


66     65  65 

32     30  30 


83  84  77 
65     63  62 


70  76  72 
34     40  36 


72  69  65 
51     56  53 


74  73  70 
53     55  52 


85  37  83 
43      52  55 


76  76  75 
41      41  40 


66  60  63 
27     26  29 


76     70  72 


73  71  70 
53     55  48 


53     53  53 


75     73  73 


43     44  42 


81  79  79 
42      39  42 


75  76  78 
45     46  46 


69  73  65 
25     29  27 


21  33  23 

56  60  56 

36  46  46 

66  57  60 


66  70  69 

24  27  26 

61  51 

39  42 

77  78  76 

45  47  46 

77  80  79 

40  41  39 

51  52  50 

32  31  30 

74  75  66 


57  62 
23  23 


60  50  66 
32      32  35 


68  71  72 
30      32  34 


79      80  83 


74  76  78 
40      43  44 


54  55  59 

57  68 

55  55 

83  85 

50  51 

75  80  80 

40  43  44 


72  83 

49  49 

70  75 

55  55 

53  53 

45  47 

75  75  71 

49  50 

53  68 

41  44  48 


61  65  66 
41      46  51 


47      47  46 


68      72  79 


60  67  70 
26      24  30 


58  57  56 
47      40  46 


56  56  57 
45      37  46 


70  76  76 
28      30  34 


43  41  41 

78  83  66 

45  48  50 

78  80 

39  43 


63      65  68 


76  73  70 

61  42  42 

72  70  74 

36  39  34 


69  65  54 
26     26  29 


62  52  62 
32     29  29 


66     70  66 


42  46 

72  73 


46      43  49 


26  32  34 

53  62  56 

30  33  34 

67  70  76 

42  44  47 

73  72  66 

40  39  43 


75  79 

42  42 

73  75 

36  43 

79  70 

40  40 

69  82 

45  52 


87  91  91 
55      69  69 


77  82 
45  55 


85  81  74 
48      55  54 


83  63 
49  55 


94  93 
59  59 


86  85 
47  52 


35      42  39 


89      90  75 


80  72 

53  55 


64  52 
47  46 


86  86 

46  53 


78  80 
54  47 


90  83 
54  51 


76  73  66 
46      51      5  3 


75  71 
41  40  36 

59  63  66 

46 "  44  47 

56  56  61 

43  44  44 

76  79  79 
34  40  35 

57  66  63 

44  44  49 

84  66  60 


88  90 
60  51 


57  61  63 
35     35  37 


74  61  89 
46     47  61 


82  73 
43  36 


55  60  65 
35     35  35 


74 

49  55 


59      82  74 


40      32  25 


72      57  50 


75  59  55 
44     40  30 


57  55  56 
40      43  31 


89  80  63 
67      65  53 


81  53  55 
49      49  39 


48      56  52 


74  73  72 
50     55  54 


33  83  90 
60      62  53 


73  64  72 
50      48  42 


62      52  53 


74  73  67 
45      55  48 


71  72  73 
47     55  55 


50  68  57 
46      45  47 


63  65  72 
53      46  43 


58  67  61 
47      46  50 


70  66  77 
43     61  42 


74  73  64 
52      49  46 


43  39  40 

65  56  61 

61  47  47 

65  60  61 

47  46  43 


74     60  50 


57  62  62 
52     47  43 


81  68  70 
47      66  41 


65  45  39 
36     33  28 


71  73  62 
50     62  44 


67  42  40 
36      32  26 


70  58  56 
45      40  36 


60  65  59 
51     46  36 


25      30  35 


63  79  81 
34      39  43 


66  70  62 
35      36  44 


75      78  78 


69  79  82 
43     48  50 


65      69  74 


70  81  87 
43      46  59 


87  84  77 
48     46  56 


83  69  92 
51      57  56 


93    102  99 


45  50  54 
56      73  62 


36      39  46 


93  98  93 
47      52  53 


85  87  79 
47     50  55 


60  56  55 
43     49  50 


82     86  84 


73  76  90 
49     54  56 


82  91  93 
46     51  56 


72  78  86 
50     53  58 


60  76  80 
39     40  43 


70  72  65 
34     40  46 


60  62  65 
43     46  47 


52  57  67 
40     46  46 


33      34  46 


65  64  53 
48     44  47 


79  66  69 
48     55  60 


76  62  90 
43     45  60 


44     68  68 

29     33  42 


76  80  90 
43     47  49 


71  85  84 
46      37  40 


64  67  59 
29     40  43 


55  73  81 
41     46  57 


87  83  70 
43     45  47 


3ee  reference  notes  folloving  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Oi  Month 

0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

GREENLAND  RANCH 

MAX 
MIN 

98 
61 

96 
63 

96 
66 

99 
65 

100 
71 

98 
65 

93 
75 

91 

69 

90 

66 

93 
58 

96 
59 

98 
64 

100 
71 

97 
69 

95 
71 

91 

71 

92 
66 

92 
67 

89 
61 

88 
68 

92 
60 

100 
63 

102 
72 

100 
75 

95 
72 

90 
70 

94 
64 

99 
65 

105 
76 

108 
70 

67.  1 

HAIWEE 

MAX 
MIN 

76 
'•6 

80 
48 

83 
50 

76 

50 

82 
54 

82 
50 

76 

53 

74 

50 

74 
45 

70 
44 

76 
46 

78 
50 

79 
52 

80 
54 

76 
48 

74 
50 

70 
46 

72 
45 

70 
46 

70 
50 

70 
46 

73 
48 

78 
54 

80 
54 

72 
52 

68 
48 

63 
43 

74 
44 

80 
50 

55 

49.0 

HALF   MOON   BAY   2  NNW 

MAX 
MIN 

66 
45 

82 
49 

73 
50 

69 
49 

62 
45 

62 

50 

61 

42 

64 
47 

63 
44 

65 
41 

66 
40 

59 
49 

59 
41 

58 
41 

62 
50 

61 
42 

60 

50 

61 
45 

60 
49 

60 
46 

60 
44 

78 

50 

62 
47 

65 
54 

66 
54 

62 
44 

66 
44 

46 

46.4 

HAMILTON  AFB 

MIX 
MIN 

78 
51 

79 
53 

77 

51 

68 
48 

69 

70 
44 

78 
42 

74 

43 

69 
42 

71 
40 

75 
42 

77 
45 

70 
43 

68 
42 

70 
41 

71 
43 

72 
42 

69 
42 

72 
42 

68 
42 

66 
44 

68 
48 

81 

45 

60 
50 

61 
49 

64 

50 

67 
48 

77 
50 

80 
49 

60 

45.6 

HAMILTON  AFB    1  E 

MAX 
MIN 

79 
44 

80 
49 

78 
48 

74 

50 

75 
45 

78 
40 

75 
40 

75 
38 

73 
37 

64 
38 

72 
38 

75 
41 

76 
39 

71 
39 

71 
35 

70 
36 

72 
40 

69 
38 

72 
41 

72 
40 

71 
44 

67 
43 

82 
41 

83 
48 

62 
42 

65 
48 

67 
43 

79 
46 

78 
47 

8 1 
48 

42.2 

HANFORO 

MAX 
MIN 

84 
45 

85 
52 

87 
57 

85 
53 

77 
50 

79 

56 

81 
50 

82 
44 

87 
44 

85 
46 

87 
46 

90 
48 

87 
52 

81 
47 

78 
44 

80 
42 

79 
44 

78 
44 

86 
43 

84 
43 

82 
51 

85 

50 

87 

51 

82 
53 

73 
51 

69 

53 

75 
47 

80 
49 

87 
53 

57 

46.8 

HAPPV    CAMP  RS 

MAX 
MIN 

56 
43 

72 
47 

72 
46 

83 
38 

73 
33 

75 
33 

82 
35 

80 

35 

79 
39 

75 
33 

74 

32 

76 
31 

73 
31 

71 

30 

75 
33 

66 

31 

71 
37 

79 
31 

81 
40 

80 
38 

80 
46 

85 
42 

81 
47 

59 
42 

59 
42 

69 
41 

76 
44 

47 

38.1 

HAT   CREEK   PH  1 

MAX 
MIN 

70 
31 

79 
33 

77 
32 

78 

37 

79 
33 

66 

25 

69 
24 

73 
26 

75 
28 

77 
29 

77 
28 

70 
27 

71 
28 

63 
24 

70 
30 

60 
25 

68 
27 

75 
32 

76 
33 

76 
37 

78 
35 

78 
40 

64 

35 

62 
31 

76 
35 

60 
44 

31.1 

HAYFIELD   PUMP  PLANT 

MAX 
MIN 

84 
68 

92 
53 

97 
60 

90 
59 

92 
55 

90 
54 

79 
53 

82 
54 

84 
51 

84 
49 

86 
54 

90 
60 

94 

58 

91 
55 

89 
56 

81 
50 

84 
55 

78 
52 

78 
49 

79 
52 

85 
51 

87 
54 

90 
60 

91 
59 

88 
58 

79 

62 

80 
58 

88 

65 

93 
63 

99 

58 

55.5 

HEALOSBURG 

MAX 
MIN 

85 
50 

83 
54 

82 
53 

70 
53 

75 

88 
44 

83 
44 

78 
43 

74 
40 

78 
40 

81 
41 

88 
45 

76 
42 

75 
39 

78 
37 

77 
39 

77 
41 

74 
41 

79 
44 

72 
41 

70 
47 

74 
49 

88 
44 

80 
52 

69 

53 

67 
49 

73 
41 

84 

40 

91 
50 

74 
49_ 

76.1 
45.0 

HENSHAW  DAM 

MAX 
MIN 

79 
46 

86 
43 

85 
43 

78 
45 

75 
40 

70 
47 

56 
46 

61 
43 

77 
39 

80 
39 

81 
37 

83 
37 

83 
38 

83 
38 

77 
39 

66 
35 

66 
42 

61 
46 

62 
46 

60 
45 

77 
41 

79 
42 

81 
46 

83 
46 

69 
41 

68 

50 

62 
41 

78 
42 

82 
44 

92 
46 

42.4 

HETCH  HETCHT 

MAX 
MIN 

69 
37 

SO 
43 

79 
46 

80 
42 

77 
44 

76 
44 

74 
40 

70 
40 

75 
39 

74 
41 

76 
40 

76 
40 

75 
41 

72 
39 

69 

36 

68 

38 

68 
38 

67 
37 

65 
37 

69 
40 

71 
41 

74 
42 

75 
44 

78 
45 

72 
45 

56 
38 

51 
34 

71 
37 

73 
42 

82 
46 

72,0 
40.5 

HOLLISIER 

MAX 
MIN 

87 
46 

87 
51 

77 
50 

70 
46 

69 
45 

70 
49 

69 
45 

74 

45 

72 
40 

74 
39 

73 
40 

79 
41 

73 
43 

62 
38 

66 
44 

69 
36 

65 
41 

66 

37 

70 
41 

70 
42 

67 
46 

73 
44 

87 
45 

6? 
53 

71 
48 

67 
52 

73 
47 

78 
44 

89 
48 

74 

50 

44.5 

HOOPA 

MAX 
MIN 

64 
48 

75 
52 

78 
48 

80 
48 

80 
48 

67 
40 

78 

37 

63 
38 

81 
40 

66 
49 

72 
40 

73 
33 

70 
36 

69 
36 

70 
35 

73 
37 

70 
36 

66 

37 

77 
42 

73 
38 

80 
39 

78 
40 

76 
43 

86 
44 

74 
49 

68 
45 

61 
48 

60 
42 

75 
44 

80 
47 

41.9 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 
MIN 

62 
35 

61 
36 

59 
36 

59 
37 

60 
33 

61 

35 

50 
33 

53 
30 

64 

30 

55 
31 

58 

33 

59 
32 

57 
33 

56 
31 

48 
28 

47 
28 

48 

30 

46 

27 

50 
28 

52 
30 

55 
32 

66 

33 

61 
36 

59 

36 

50 
34 

37 
32 

62 
26 

66 
31 

66 
38 

65 
39 

55.0 
32.4 

IDRIA 

MAX 
MIN 

78 

50 

84 
57 

81 
50 

76 
56 

73 
49 

73 
49 

75 
52 

75 
51 

76 
52 

78 

52 

80 
62 

79 
53 

78 
53 

73 
48 

78 
48 

73 
45 

70 
47 

72 
44 

72 
46 

77 
49 

78 

53 

78 
52 

81 

63 

75 
57 

66 
49 

60 
41 

69 
40 

73 
46 

84 

56 

85 
61 

75.6 
60.4 

lOYLLWILO  RS 

MAX 
MIN 

79 
39 

72 
37 

71 
36 

68 
34 

63 
38 

70 
28 

71 

73 
30 

76 
31 

75 
32 

73 
32 

66 
30 

62 
24 

61 
26 

62 
25 

59 
29 

76 
27 

80 
25 

71 
20 

74 
33 

80 

37 

70 
35 

63 
40 

70 

78 
31 

64 

37 

64 

30 

71.5 
31.4 

IMPERIAL 

MAX 
MIN 

93 
58 

97 
59 

96 
63 

91 
63 

93 
58 

61 
62 

86 
67 

86 

66 

90 
57 

90 
54 

92 
53 

93 
56 

92 
66 

93 
61 

68 
58 

85 
49 

86 
56 

83 
57 

82 

57 

85 
56 

89 

56 

93 
60 

94 

63 

92 
61 

67 
65 

65 
63 

89 
58 

96 

58 

102 
62 

100 
62 

90.2 
66.4 

INDEPENDENCE 

MAX 
MIN 

81 
45 

83 
45 

87 
52 

87 
47 

83 
47 

76 
41 

78 
42 

76 
40 

85 
42 

84 
45 

80 
45 

81 
43 

75 
42 

82 
36 

75 
42 

80 
43 

82 
61 

64 

52 

82 
35 

80 
47 

86 

56 

91 
61 

61.7 
46.0 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

MAX 
MIN 

94 
58 

102 
64 

100 
73 

92 
64 

95 
63 

96 
62 

80 
61 

69 
60 

92 
60 

95 
49 

95 
54 

100 
62 

96 

51 

93 
62 

93 
64 

89 
58 

92 
62 

84 
59 

82 
60 

85 
59 

91 
58 

91 
60 

96 
66 

94 
64 

95 

65 

83 
61 

64 

63 

96 

62 

99 
67 

106 
72 

92.6 
61.1 

INYOKERN 

MAX 
MIN 

67 
41 

93 
44 

88 
54 

91 
49 

67 
44 

83 
46 

62 
58 

61 
60 

80 
40 

82 
43 

66 
44 

87 
47 

85 
46 

83 
45 

62 
58 

78 
46 

80 
50 

76 
44 

80 
46 

78 
54 

64 

42 

86 
46 

86 
52 

84 
50 

76 
51 

70 

82 
44 

87 
47 

94 

57 

95 
60 

83.6 
46.6 

IRON  HTN 

MAX 
MIN 

85 
67 

93 
61 

99 
69 

94 

66 

95 
66 

95 
63 

84 

58 

65 

62 

64 

56 

82 
61 

86 
66 

89 
62 

92 
67 

93 
61 

92 
62 

86 
62 

85 
60 

65 
60 

83 
57 

84 
63 

84 

63 

89 
61 

94 
66 

96 
68 

94 
66 

82 
63 

86 
62 

90 
66 

96 
66 

101 
66 

89.6 
62.8 

JESS  VALLEY 

MAX 
HIN 

72 
33 

70 
33 

70 
34 

72 
37 

70 
31 

64 

31 

60 

22 

65 
21 

64 

25 

70 
29 

72 
29 

65 
29 

60 

25 

60 
24 

52 
22 

58 
21 

55 
27 

56 
2^ 

56 
23 

68 

26 

69 
28 

67 
32 

68 
34 

69 

35 

55 
34 

66 
36 

55 
36 

68 
30 

72 
34 

66 
46 

64.3 
29.5 

JOICE  ISLAND 

MAX 
HIN 

81 
♦  7 

82 
M 

82 
32 

68 
54 

70 
51 

77 
51 

79 
48 

78 
47 

72 
48 

74 

50 

79 
50 

60 

53 

73 
46 

69 
48 

71 
47 

74 
46 

73 
47 

71 
48 

74 
50 

74 
49 

66 
49 

73 
49 

84 

50 

65 
62 

66 
63 

67 
50 

70 
49 

77 
49 

86 
63 

69 
66 

74.1 
49.8 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

MIN 

88 
48 

80 
45 

75 
43 

70 
44 

66 
42 

50 
44 

54 
42 

72 
40 

76 

38 

77 
41 

77 
42 

79 
39 

79 
40 

72 
36 

62 
37 

63 
37 

55 
42 

66 
40 

55 
42 

75 
44 

74 
38 

77 
42 

78 
46 

65 
42 

62 
38 

66 
47 

67 
37 

76 
39 

86 
42 

75 
43 

70.4 
41.4 

1CENTFIELD 

MAX 
MIN 

75 
45 

84 

52 

80 
49 

79 
49 

70 
50 

72 
44 

76 
40 

79 

39 

79 
36 

71 
39 

75 
40 

76 
43 

81 
40 

76 
40 

74 

39 

76 
38 

74 
41 

74 
39 

73 
42 

76 
41 

70 
46 

74 
46 

84 
48 

67 
51 

61 
48 

66 
44 

71 
44 

80 
47 

87 
61 

75.1 
43.9 

KERN  RIVER  PH  1 

MAX 
MIN 

89 

55 

92 
64 

S8 

66 

63 
63 

78 
58 

78 
61 

61 
63 

64 

58 

86 
59 

65 
60 

68 
60 

93 
64 

86 

62 

64 

61 

60 
56 

79 
55 

76 
55 

77 
53 

79 

56 

84 
58 

88 
63 

67 
61 

66 
65 

64 

62 

75 
69 

71 
56 

74 

51 

77 
58 

92 
61 

92 
66 

63.3 
59.7 

KERN  RIVER  PH  3 

MAX 
MIN 

90 
46 

88 
47 

85 
59 

66 
53 

66 
56 

73 
49 

76 
49 

60 
46 

81 
53 

83 
54 

86 
54 

86 
66 

81 
66 

79 
55 

73 
46 

77 
43 

72 
51 

74 
45 

73 
43 

60 
47 

81 
54 

89 
68 

63 
55 

79 
50 

60 
46 

72 
40 

76 
47 

79 
46 

92 
46 

69 
54 

60.4 
50.2 

KETTLEMAN   CITY   1  SSW 

MAX 
MIN 

75 
42 

84 

52 

87 
59 

85 
60 

68 

52 

75 
54 

80 
50 

83 
48 

83 
50 

66 

52 

66 

52 

87 
56 

86 
67 

88 
66 

80 
50 

80 
53 

78 
52 

60 
64 

62 
66 

63 
52 

86 

56 

86 

56 

86 
61 

91 
59 

76 
66 

78 
56 

69 
55 

87 
49 

62 
62 

92 
60 

83.2 
54.4 

KETTLEMAN  STA 

MAX 
MIN 

86 
41 

90 
61 

86 
63 

86 
59 

80 
51 

80 

53 

83 
56 

64 

49 

87 
64 

87 
50 

89 
52 

90 
42 

87 
56 

81 
51 

60 
48 

81 
48 

79 
61 

79 
49 

60 
60 

86 

54 

86 

56 

69 

54 

90 
59 

84 
64 

70 
54 

70 
53 

78 
46 

82 
50 

93 
66 

96 
64 

64.0 
53.0 

KING  CITY 

MAX 
MIN 

91 
42 

93 
45 

67 
48 

60 
52 

68 
45 

75 
49 

75 
43 

76 
48 

77 
39 

76 
43 

82 
42 

78 
44 

70 
40 

70 
44 

75 
34 

70 
37 

72 
39 

73 
40 

76 

37 

71 
47 

80 
46 

90 
42 

73 
51 

70 
52 

77 
41 

81 

40 

92 
44 

85 
41 

76.1 
43.4 

KLAMATH 

MAX 
MIN 

66 
47 

68 

52 

58 
46 

55 
48 

58 
50 

67 
41 

82 
36 

76 

39 

59 
39 

56 
46 

64 
40 

61 
41 

60 
38 

56 
36 

61 

36 

62 
36 

59 
38 

60 

36 

56 
40 

65 
39 

66 
48 

63 
40 

60 
46 

53 
44 

51 
47 

60 
44 

66 
46 

63 
40 

61 
44 

56 
50 

60.9 
42.7 

LAGUNA  BEACH 

MAX 
MIN 

77 

75 

72 

71 

70 

67 

66 

67 

71 

74 

70 

71 

70 

66 

67 

66 

68 

67 

69 

68 

70 

69 

68 

66 

69 

72 

72 

75 

75 

69.9 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 
MIN 

77 
36 

73 
44 

67 
50 

68 
47 

65 
42 

55 
39 

64 
36 

64 

35 

67 
34 

70 
37 

71 

37 

71 
38 

69 
37 

65 
40 

66 
42 

62 
33 

53 
34 

64 
33 

62 
32 

65 

32 

65 
33 

69 
41 

71 
50 

62 
43 

56 
40 

49 
42 

66 
34 

72 
34 

80 
34 

75 
47 

65.5 
38.5 

LAKE  CITY 

MAX 
MIN 

70 
38 

72 
40 

73 
41 

73 
42 

76 
40 

70 
30 

53 
29 

59 
29 

61 
29 

63 

32 

68 

32 

74 

35 

60 

31 

63 
29 

54 
27 

68 
35 

59 
27 

55 
26 

73 
42 

74 
40 

62 
39 

48 

40 

63 
42 

74 
41 

73 
42 

65.2 
35.2 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

82 
42 

76 
43 

81 
42 

79 
43 

76 
44 

80 
40 

76 
35 

79 
37 

79 
37 

77 
36 

SO 

36 

60 
42 

76 
35 

77 
37 

73 
36 

76 

3S 

72 
40 

73 
37 

79 
36 

81 
38 

77 
38 

80 
40 

63 
42 

64 

50 

67 
43 

62 
43 

70 
37 

■  0 

39 

85 
42 

82 
48 

77.4 
39.9 

LAKESHORE 

MAX 
MIN 

80 
49 

83 
47 

80 
45 

80 
48 

81 
49 

77 
50 

77 
45 

84 
44 

81 
46 

80 
40 

81 
44 

81 
62 

79 
48 

77 
47 

74 
46 

79 
45 

67 
44 

74 

36 

77 
42 

81 
42 

76 
42 

60 
43 

62 
44 

77 
46 

63 

50 

62 
46 

66 
41 

79 
42 

80 
47 

65 

50 

76.7 
45.4 

LAKE  SPAULDING 

MAX 
MIN 

70 
34 

67 

36 

71 

33 

69 

35 

69 

33 

66 
33 

62 
39 

65 
34 

66 
36 

67 
32 

66 
34 

66 
33 

63 
30 

62 
29 

61 
28 

62 
32 

59 
27 

58 

25 

62 

27 

64 
3* 

63 
32 

65 
33 

70 
36 

66 

36 

59 
36 

49 

32 

55 
26 

68 

30 

75 
36 

74 
40 

64.6 
32. S 

LA  MESA 

MAX 
MIN 

91 

53 

88 

55 

81 

55 

74 

55 

70 
53 

63 
64 

68 

53 

70 
56 

75 
67 

79 
54 

78 
60 

74 
63 

64 
54 

70 

53 

66 

63 

67 
64 

67 
56 

69 
54 

65 
65 

73 
56 

74 

57 

79 

63 

75 
56 

69 

67 

72 
61 

70 
57 

77 
56 

83 
54 

78 
54 

71 
57 

74.0 
94.9 

8*e  rafercDCC  notaa  tollovinc  Station  Indax. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1959 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LANCASTER 

MAX 

83 

89 

83 

86 

81 

73 

79 

80 

81 

83 

87 

87 

63 

78 

73 

78 

67 

70 

75 

79 

82 

85 

87 

70 

67 

71 

81 

87 

94 

'•2 

45 

58 

53 

41 

50 

49 

44 

45 

49 

50 

44 

48 

50 

51 

48 

49 

48 

49 

45 

50 

44 

54 

50 

50 

51 

47 

53 

50 

46. 

5 

LAS  PLUMAS 

MAX 

76 

80 

83 

78 

80 

63 

82 

86 

81 

79 

82 

80 

79 

78 

76 

79 

76 

75 

78 

80 

78 

80 

66 

84 

73 

62 

72 

62 

85 

53 

58 

57 

58 

54 

53 

50 

44 

53 

53 

52 

53 

55 

51 

50 

51 

50 

49 

51 

52 

56 

54 

56 

60 

54 

50 

50 

51 

60 

62 

53. 

3 

LE  GRAND 

MAX 

85 

66 

89 

62 

78 

78 

81 

81 

83 

82 

77 

85 

83 

76 

75 

78 

77 

74 

76 

81 

62 

82 

67 

82 

73 

69 

74 

77 

86 

80. 

44 

49 

51 

52 

50 

46 

47 

45 

43 

45 

43 

45 

48 

42 

40 

39 

41 

40 

40 

44 

48 

46 

51 

50 

41 

49 

48 

47 

51 

54 

46 

0 

LEMON  COVE 

MAX 

87 

89 

89 

86 

79 

82 

82 

63 

86 

87 

89 

90 

88 

82 

78 

81 

79 

70 

80 

84 

88 

92 

88 

68 

69 

72 

72 

63 

92 

92 

83 

6 

50 

56 

59 

57 

48 

52 

50 

50 

48 

50 

51 

53 

52 

50 

44 

45 

51 

44 

46 

49 

52 

50 

52 

51 

53 

54 

45 

52 

57 

64 

51 

2 

LINDSAY 

MAX 

86 

88 

87 

85 

78 

76 

82 

83 

87 

85 

67 

90 

86 

82 

76 

79 

77 

77 

80 

85 

86 

87 

90 

83 

71 

71 

76 

80 

92 

92 

8  3 

0 

MIN 

43 

48 

54 

51 

47 

52 

57 

56 

45 

45 

45 

46 

48 

46 

42 

41 

42 

42 

41 

40 

49 

46 

50 

50 

49 

52 

41 

45 

.  52 

54 

47 

4 

LIVERMORE 

MAX 

78 

65 

85 

87 

75 

72 

80 

80 

84 

76 

79 

81 

83 

79 

70 

75 

77 

73 

75 

77 

78 

72 

77 

86 

72 

69 

65 

71 

79 

89 

8 

MIN 

44 

49 

50 

51 

45 

45 

44 

45 

40 

41 

42 

41 

42 

42 

41 

37 

41 

39 

40 

41 

46 

45 

45 

49 

50 

49 

45 

42 

47 

47 

44 

2 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

MAX 

83 

89 

80 

82 

79 

71 

75 

72 

74 

78 

79 

81 

78 

75 

70 

75 

71 

66 

73 

75 

79 

83 

81 

73 

66 

66 

79 

62 

88 

88 

77 

1 

MIN 

58 

58 

57 

57 

54 

45 

50 

47 

49 

50 

50 

53 

53 

45 

44 

47 

45 

45 

46 

47 

50 

49 

54 

50 

45 

48 

43 

49 

52 

58 

49 

9 

tODI 

MAX 

83 

80 

66 

75 

75 

82 

80 

63 

81 

82 

62 

84 

80 

75 

76 

79 

76 

76 

80 

82 

76 

79 

84 

72 

69 

67 

74 

81 

69 

78 

78 

9 

MIN 

50 

51 

49 

51 

48 

47 

43 

40 

44 

43 

44 

47 

48 

40 

42 

40 

42 

36 

42 

45 

44 

45 

48 

50 

52 

50 

46 

50 

52 

54 

46 

2 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT 

MAX 

91 

81 

71 

68 

67 

63 

66 

65 

65 

66 

65 

71 

68 

62 

60 

65 

61 

62 

65 

64 

65 

74 

69 

69 

67 

68 

75 

82 

79 

7 1 

M  I  N 

46 

46 

51 

50 

47 

52 

58 

51 

51 

52 

49 

49 

48 

50 

50 

38 

51 

51 

51 

51 

40 

42 

51 

51 

55 

55 

43 

50 

47 

45 

49 

0 

LONG  BEACH 

MAX 

90 

75 

70 

73 

66 

65 

67 

73 

73 

76 

83 

72 

77 

65 

65 

67 

66 

66 

67 

72 

72 

75 

68 

69 

60 

70 

76 

76 

86 

7  1 

MIN 

54 

55 

56 

56 

53 

55 

54 

55 

56 

55 

54 

53 

55 

55 

56 

52 

57 

51 

54 

54 

56 

55 

57 

56 

52 

58 

55 

54 

58 

60 

56 

1 

LONG  BEACH  WB  AP 

MAX 

93 

81 

73 

75 

69 

67 

70 

71 

72 

76 

83 

74 

79 

71 

66 

69 

67 

68 

71 

74 

75 

76 

71 

70 

70 

72 

77 

81 

65 

MIN 

52 

54 

57 

56 

52 

55 

55 

56 

56 

57 

51 

56 

55 

57 

56 

52 

57 

51 

58 

54 

56 

55 

58 

57 

53 

59 

55 

54 

56 

61 

55 

4 

LOS   ANGELES  WB  AP 

MAX 

63 

82 

70 

73 

70 

68 

72 

70 

71 

72 

76 

75 

73 

71 

72 

70 

66 

70 

69 

72 

72 

73 

72 

71 

70 

72 

76 

78 

83 

MIN 

55 

59 

59 

59 

54 

57 

57 

57 

59 

59 

55 

54 

57 

58 

59 

56 

59 

55 

58 

55 

59 

58 

59 

60 

56 

61 

57 

57 

61 

62 

67 

7 

LOS   ANGELES  WB  CITY 

MAX 

92 

87 

74 

74 

69 

66 

68 

72 

75 

77 

85 

82 

80 

75 

71 

70 

66 

68 

69 

74 

74 

79 

77 

67 

68 

71 

79 

84 

90 

MIN 

60 

61 

59 

58 

52 

55 

58 

55 

54 

55 

56 

58 

56 

55 

57 

56 

57 

54 

56 

53 

58 

56 

60 

59 

56 

56 

57 

58 

62 

61 

57 

0 

LOS  BANDS 

MAX 

85 

86 

88 

83 

77 

81 

82 

84 

85 

64 

85 

87 

83 

78 

77 

61 

76 

79 

81 

85 

83 

85 

66 

78 

73 

70 

77 

82 

90 

86 

82 

0 

MIN 

45 

51 

55 

52 

46 

51 

47 

50 

45 

46 

44 

47 

46 

45 

46 

41 

47 

45 

48 

46 

46 

48 

50 

53 

50 

53 

43 

46 

51 

55 

46 

3 

LOS  GATOS 

MAX 

90 

89 

86 

74 

75 

85 

85 

63 

83 

79 

84 

85 

85 

75 

79 

84 

77 

81 

61 

80 

75 

61 

91 

76 

62 

64 

75 

81 

93 

82 

80 

MIN 

47 

54 

53 

51 

51 

45 

43 

46 

44 

41 

42 

44 

43 

41 

42 

40 

44 

40 

45 

42 

48 

49 

47 

46 

51 

47 

42 

44 

49 

49 

46 

7 

LUCERNE   VALLEY   1  WSW 

MAX 

86 

93 

66 

89 

88 

75 

60 

77 

78 

62 

63 

85 

84 

80 

76 

77 

73 

76 

77 

77 

83 

87 

90 

85 

75 

72 

84 

87 

93 

94 

82 

MIN 

40 

45 

55 

57 

45 

47 

44 

42 

37 

40 

43 

40 

46 

57 

53 

42 

46 

44 

44 

41 

41 

44 

52 

52 

49 

54 

45 

48 

48 

53 

46 

5 

MADERA 

76 

82 

90 

90 

85 

62 

83 

85 

65 

86 

88 

89 

90 

88 

64 

79 

64 

81 

80 

83 

86 

64 

68 

90 

84 

69 

70 

76 

82 

MIN 

42 

51 

53 

52 

46 

46 

47 

47 

47 

44 

45 

47 

50 

45 

42 

42 

42 

43 

43 

47 

48 

46 

48 

53 

51 

54 

45 

46 

53 

57 

47 

6 

MANOEVI LLE   I SLAND 

MAX 

82 

60 

82 

73 

69 

78 

77 

82 

79 

76 

78 

77 

74 

72 

73 

75 

70 

71 

71 

77 

71 

74 

84 

76 

70 

65 

70 

76 

85 

MIN 

44 

50 

47 

52 

52 

52 

56 

50 

45 

40 

41 

47 

55 

40 

41 

52 

41 

50 

43 

43 

46 

46 

48 

53 

50 

51 

49 

55 

57 

66 

46 

4 

manzani ta  lake 

MAX 

57 

66 

65 

66 

65 

66 

54 

55 

61 

64 

65 

64 

62 

60 

69 

50 

60 

48 

56 

58 

63 

62 

63 

66 

67 

49 

37 

47 

62 

70 

MIN 

34 

35 

35 

36 

33 

31 

30 

35 

33 

32 

34 

33 

33 

29 

26 

28 

32 

29 

30 

33 

34 

33 

35 

39 

36 

30 

30 

30 

36 

46 

33 

0 

MAR ICOPA 

MAX 

84 

91 

85 

83 

74 

76 

83 

83 

87 

85 

86 

90 

86 

84 

80 

78 

76 

78 

80 

85 

86 

67 

67 

60 

71 

70 

74 

80 

97 

93 

82 

8 

MIN 

52 

60 

67 

58 

54 

59 

57 

56 

57 

57 

57 

59 

59 

57 

61 

53 

58 

50 

53 

57 

59 

65 

61 

57 

58 

55 

54 

56 

62 

64 

57 

1 

mart  INEZ  FIRE  ST A 

MAX 

74 

81 

81 

78 

70 

71 

77 

81 

76 

73 

76 

75 

79 

75 

72 

73 

77 

76 

74 

77 

74 

69 

74 

66 

66 

67 

68 

71 

60 

87 

75 

3 

MIN 

46 

54 

53 

55 

48 

47 

46 

47 

43 

43 

43 

45 

46 

45 

45 

41 

45 

43 

48 

45 

50 

49 

46 

53 

54 

49 

49 

50 

52 

58 

46 

1 

MAR YSVl LLE 

MAX 

71 

81 

80 

84 

79 

83 

60 

80 

64 

82 

82 

84 

64 

81 

79 

77 

60 

76 

78 

80 

83 

80 

81 

88 

78 

69 

68 

75 

83 

89 

80 

0 

MIN 

50 

52 

49 

53 

46 

52 

63 

46 

42 

45 

46 

46 

51 

43 

45 

47 

46 

44 

45 

46 

47 

47 

49 

56 

52 

50 

45 

50 

54 

58 

48 

6 

MC  CLOUD 

65 

74 

74 

75 

74 

76 

67 

69 

74 

73 

74 

72 

70 

66 

69 

62 

67 

56 

63 

69 

74 

70 

72 

75 

72 

46 

50 

55 

73 

72 

68 

3 

MIN 

33 

34 

33 

37 

35 

28 

26 

28 

31 

28 

29 

29 

26 

25 

26 

24 

27 

23 

29 

30 

32 

33 

38 

35 

44 

40 

33 

32 

35 

43 

31 

5 

MECCA  3  SE 

92 

97 

93 

88 

85 

89 

62 

81 

85 

92 

89 

98 

93 

90 

92 

66 

87 

83 

84 

82 

67 

67 

89 

89 

90 

81 

87 

91 

97 

105 

MIN 

57 

61 

62 

61 

57 

63 

57 

57 

62 

51 

68 

55 

55 

55 

52 

55 

56 

60 

61 

57 

58 

56 

61 

60 

59 

63 

62 

62 

67 

70 

59 

1 

72 

80 

89 

86 

80 

80 

80 

81 

84 

82 

86 

86 

86 

82 

78 

79 

77 

77 

79 

83 

83 

64 

89 

87 

79 

67 

75 

78 

88 

MIN 

45 

50 

52 

52 

50 

42 

49 

44 

42 

44 

44 

44 

61 

45 

40 

42 

44 

42 

43 

42 

49 

48 

54 

53 

46 

47 

48 

49 

52 

55 

47 

0 

M I DOL  EWA  T  ER 

66 

90 

88 

88 

83 

78 

62 

81 

86 

85 

86 

89 

86 

84 

78 

76 

77 

77 

89 

84 

84 

67 

86 

62 

73 

66 

74 

80 

90 

94 

MIN 

49 

55 

65 

55 

55 

57 

52 

50 

52 

54 

54 

65 

58 

63 

47 

51 

60 

47 

46 

50 

57 

55 

59 

51 

54 

62 

49 

49 

57 

62 

■  53 

3 

MILL  CREEK  2 

MAX 

86 

88 

88 

74 

70 

62 

58 

74 

77 

81 

84 

83 

83 

80 

76 

68 

66 

61 

63 

74 

76 

60 

84 

78 

68 

63 

77 

85 

92 

93 

76 

4 

MIN 

59 

61 

56 

53 

54 

47 

47 

43 

46 

58 

67 

61 

57 

54 

41 

40 

45 

45 

45 

41 

47 

64 

59 

47 

43 

51 

45 

55 

** 

57 

51 

0 

MINERAL 

MAX 

64 

69 

68 

70 

68 

70 

61 

58 

64 

66 

66 

67 

65 

63 

61 

60 

63 

56 

58 

63 

66 

64 

66 

71 

68 

45 

42 

54 

67 

72 

63 

2 

MIN 

33 

32 

30 

33 

30 

31 

32 

33 

30 

28 

28 

29 

28 

26 

25 

26 

27 

25 

26 

29 

31 

30 

32 

36 

39 

33 

33 

29 

36 

42 

30 

7 

MIT CHELL  CAVERNS 

MAX 

60 

84 

82 

82 

79 

72 

72 

71 

70 

73 

77 

77 

76 

75 

75 

71 

70 

65 

70 

71 

74 

76 

77 

75 

70 

68 

76 

82 

86 

86 

75 

4 

MIN 

58 

62 

67 

65 

63 

55 

52 

52 

56 

51 

57 

56 

58 

58 

62 

52 

52 

41 

49 

54 

53 

53 

61 

61 

55 

51 

48 

56 

65 

66 

56 

2 

MODESTO 

86 

85 

89 

60 

78 

82 

82 

84 

83 

62 

85 

66 

83 

76 

76 

81 

78 

77 

81 

65 

60 

82 

86 

79 

71 

70 

79 

62 

91 

83 

81 

6 

MIN 

50 

52 

53 

52 

49 

48 

54 

47 

44 

44 

44 

45 

46 

44 

42 

41 

43 

44 

45 

46 

47 

49 

51 

64 

52 

51 

45 

49 

53 

57 

48 

1 

73 

69 

71 

73 

72 

70 

68 

67 

61 

66 

69 

70 

65 

63 

60 

57 

62 

60 

62 

64 

66 

68 

71 

69 

62 

55 

56 

67 

73 

66 

66 

0 

MIN 

35 

36 

38 

39 

44 

43 

31 

28 

26 

27 

32 

33 

36 

34 

29 

28 

26 

26 

29 

32 

34 

35 

37 

39 

41 

37 

30 

36 

37 

41 

33 

9 

MUn  1  C  K  C  T 

S3 

87 

69 

68 

67 

64 

64 

65 

67 

65 

64 

67 

62 

56 

62 

61 

61 

61 

63 

61 

62 

66 

66 

69 

69 

65 

67 

72 

71 

64 

66 

2 

MIN 

50 

57 

SI 

53 

51 

50 

45 

47 

45 

46 

50 

50 

47 

50 

46 

44 

46 

43 

48 

46 

48 

45 

48 

52 

61 

60 

46 

46 

50 

49 

48 

4 

78 

»3 

81 

64 

74 

79 

81 

79 

83 

81 

79 

81 

84 

79 

77 

77 

79 

77 

75 

80 

82 

79 

79 

85 

69 

64 

67 

76 

64 

90 

78 

8 

MIN 

49 

53 

51 

48 

46 

49 

56 

45 

42 

42 

43 

47 

44 

44 

43 

41 

45 

46 

47 

45 

44 

48 

49 

52 

52 

48 

44 

49 

54 

52 

47 

2 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

67 

74 

65 

67 

65 

61 

59 

66 

62 

64 

63 

60 

60 

61 

62 

61 

58 

60 

61 

61 

61 

62 

61 

66 

70 

66 

76 

72 

90 

70 

65 

7 

MIN 

52 

50 

52 

53 

49 

49 

52 

53 

47 

45 

44 

48 

48 

45 

46 

39 

46 

46 

48 

44 

49 

43 

47 

52 

50 

56 

46 

48 

63 

49 

48. 

i 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

74 

81 

81 

81 

80 

70 

71 

67 

63 

63 

70 

76 

73 

70 

73 

64 

65 

63 

66 

68 

71 

77 

78 

76 

68 

67 

74 

76 

82 

85 

72. 

5 

MIN 

46 

49 

47 

49 

46 

43 

46 

46 

41 

37 

41 

41 

47 

64 

54 

41 

46 

34 

38 

40 

38 

45 

52 

53 

52 

36 

36 

45 

53 

46 

44. 

9 

HT  DIABLO  NORTH  GATE 

MAX 

74 

80 

80 

80 

78 

66 

76 

73 

76 

76 

75 

77 

76 

75 

68 

69 

73 

70 

71 

74 

75 

70 

75 

82 

78 

63 

60 

69 

75 

85 

74. 

1 

MIN 

50 

58 

61 

46 

48 

46 

53 

47 

53 

53 

53 

52 

50 

40 

41 

45 

40 

43 

43 

60 

41 

49 

55 

46 

41 

42 

43 

43 

51 

57 

4S. 

0 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

73 

71 

71 

64 

62 

65 

66 

66 

65 

65 

66 

65 

60 

59 

62 

48 

63 

63 

62 

63 

71 

59 

50 

46 

64 

78 

68 

63. 

S 

MIN 

53 

58 

55 

50 

47 

47 

47 

46 

49 

53 

50 

48 

45 

42 

42 

42 

44 

47 

49 

49 

51 

42 

41 

34 

36 

65 

42 

46. 

8 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

61 

69 

68 

54 

56 

62 

64 

68 

68 

67 

67 

60 

62 

54 

69 

61 

68 

69 

69 

72 

74 

56 

61 

51 

64 

72 

63. 

3 

MIN 

26 

32 

27 

19 

14 

14 

18 

21 

20 

18 

16 

17 

17 

14 

29 

18 

25 

27 

30 

29 

36 

32 

29 

25 

28 

42 

24. 

0 

MOUNT  SHASTA  WB  CITT 

MAX 

69 

72 

73 

72 

74 

56 

66 

69 

70 

72 

64 

66 

61 

65 

56 

62 

52 

59 

64 

72 

69 

70 

74 

72 

51 

53 

55 

68 

73 

60 

66. 

4 

MIN 

38 

43 

38 

41 

39 

35 

33 

32 

31 

34 

38 

36 

33 

33 

30 

31 

33 

34 

35 

33 

37 

36 

41 

40 

42 

36 

32 

34 

38 

44 

36. 

0 

Sea  reference  i 


B  follovlng  Stktlon  Index. 
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ii 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1969 


Station 

Day 

01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ml   WILSON   FC  338B 

MAX 

60 

63 

51 

5 1 

65 

70 

70 

64 

49 

45 

65 

72 

74 

65, 

3 

MIN 

54 

56 

46 

51 

51 

36 

37 

39 

46 

49 

49 

52 

61 

45 

41 

37 

34 

33 

37 

41 

46 

48 

52 

43 

38 

38 

37 

52 

57 

60 

45 

3 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

91 

89 

75 

76 

75 

83 

79 

73 

87 

80 

5 

MIN 

111 

48 

52 

48 

45 

45 

45 

45 

43 

45 

42 

42 

4: 

36 

41 

37 

39 

40 

42 

38 

38 

42 

46 

49 

50 

53 

41 

41 

46 

46 

43 

9 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 

83 

84 

60 

70 

79 

83 

80 

72 

74 

70 

76 

80 

75 

6 

M  I  N 

41 

55 

61 

53 

43 

38 

40 

39 

40 

38 

43 

43 

3? 

38 

36 

38 

40 

41 

41 

43 

47 

47 

44 

50 

53 

48 

40 

46 

46 

51 

43 

8 

NEEDLES   FAA  AP 

MAX 

92 

99 

98 

95 

96 

84 

8  3 

64 

78 

85 

86 

85 

102 

89 

6 

MIN 

66 

58 

67 

67 

63 

59 

61 

59 

54 

57 

6* 

54 

5? 

64 

66 

56 

57 

58 

69 

61 

52 

58 

63 

68 

71 

65 

59 

59 

63 

65 

61 

1 

NEVADA  CITY 

MAX 

70 

68 

69 

77 

71 

5 

MIN 

38 

41 

39 

41 

40 

38 

37 

32 

36 

34 

36 

35 

3f 

31 

33 

31 

33 

30 

33 

33 

36 

38 

41 

45 

44 

41 

32 

35 

42 

49 

37 

1 

NEWARK 

MAX 

66 

65 

80 

69 

8 

M  I  N 

'•6 

52 

55 

55 

66 

49 

45 

47 

43 

44 

44 

45 

47 

44 

44 

41 

50 

42 

44 

46 

51 

48 

47 

52 

55 

53 

54 

47 

50 

53 

48 

3 

NEWMAN   2  NW 

MAX 

84 

78 

77 

86 

80 

2 

MI  N 

50 

52 

48 

44 

44 

56 

40 

41 

42 

42 

45 

4i 

36 

40 

40 

40 

41 

41 

42 

45 

46 

47 

53 

49 

50 

42 

40 

50 

54 

45 

0 

NEWPORT   9EACH  HARBOR 

MAX 

74 

67 

67 

67 

67 

66 

64 

72 

67 

4 

MIN 

51 

55 

55 

54 

52 

57 

55 

54 

53 

56 

51 

53 

54 

54 

55 

55 

67 

62 

56 

53 

56 

55 

68 

57 

63 

58 

55 

55 

56 

60 

54 

8 

NORTH  FORK  RS 

MAX 

76 

72 

7 1 

81 

74 

0 

MIN 

<•€ 

45 

49 

46 

41 

42 

4; 

35 

41 

42 

4f 

42 

4; 

4C 

36 

36 

37 

37 

37 

40 

41 

43 

47 

42 

44 

44 

37 

42 

46 

50 

41 

8 

NORTH  HOLLYWOOD 

MAX 

71 

64 

90 

77 

3 

M I  N 

51 

54 

56 

52 

46 

51 

50 

5C 

60 

53 

51 

62 

50 

52 

50 

54 

54 

60 

53 

48 

56 

47 

50 

60 

52 

57 

68 

54 

66 

58 

52 

6 

OAKDALE   WOODWARD  DAM 

MAX 

80 

83 

78 

78 

78 

79 

73 

77 

74 

76 

85 

77 

5 

MIN 

49 

52 

54 

50 

47 

47 

43 

43 

49 

43 

42 

49 

41 

42 

39 

43 

43 

40 

43 

44 

44 

46 

49 

52 

51 

49 

46 

42 

53 

5  5 

46 

6 

OAKLAND  WB  AP 

MAX 

66 

65 

69 

67 

64 

79 

68 

64 

64 

69 

5 

MIN 

48 

55 

55 

56 

54 

52 

48 

51 

48 

50 

5C 

49 

41 

51 

49 

44 

49 

46 

53 

51 

51 

61 

49 

54 

54 

53 

47 

49 

51 

54 

60 

6 

OCEANSIDE  PENDLETON 

MAX 

70 

63 

67 

67 

65 

67 

67 

66 

6 

MIN 

52 

50 

60 

49 

52 

66 

53 

6; 

62 

49 

4E 

48 

51 

62 

53 

53 

51 

56 

53 

57 

55 

58 

57 

57 

51 

49 

49 

52 

60 

54 

52 

' 

OJAI 

MAX 

73 

64 

87 

79 

3 

MIN 

49 

49 

53 

46 

40 

51 

54 

49 

44 

43 

4^ 

46 

3< 

35 

49 

43 

43 

47 

40 

42 

43 

46 

50 

54 

49 

52 

45 

47 

61 

52 

46 

7 

ORANGE  COVE 

MAX 

78 

^9 

89 

81 

7 

MIN 

46 

48 

52 

61 

44 

48 

52 

4( 

46 

44 

4< 

46 

41 

4; 

40 

42 

42 

44 

40 

45 

46 

48 

51 

50 

50 

51 

42 

46 

51 

64 

46 

7 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

MAX 

60 

56 

61 

61 

6 

MIN 

46 

50 

47 

47 

49 

40 

36 

3? 

36 

46 

4< 

40 

31 

3< 

32 

32 

34 

33 

37 

37 

46 

43 

46 

46 

46 

43 

47 

37 

42 

50 

41 

4 

ORINDA  BOWMAN 

MAX 

78 

78 

71 

70 

72 

83 

62 

78 

85 

71 

73 

0 

MIN 

43 

47 

47 

62 

44 

43 

36 

3! 

39 

40 

42 

42 

42 

♦5 

43 

37 

45 

40 

45 

44 

46 

43 

41 

49 

51 

48 

40 

40 

45 

60 

43 

ORLAND 

MAX 

79 

81 

83 

80 

79 

81 

81 

79 

75 

81 

76 

79 

82 

84 

80 

82 

87 

78 

68 

67 

72 

84 

88 

80 

*• 

HIN 

♦9 

52 

47 

47 

48 

62 

67 

47 

52 

43 

44 

60 

4( 

*2 

SO 

54 

43 

49 

43 

44 

47 

45 

48 

54 

62 

49 

43 

48 

54 

68 

48 

ORLEANS 

MAX 

73 

7; 

76 

70 

70 

79 

86 

78 

60 

61 

61 

77 

8 1 

68 

74. 

7 

MIN 

52 

52 

46 

46 

52 

41 

34 

33 

37 

36 

44 

37 

32 

35 

33 

32 

37 

33 

41 

38 

39 

38 

44 

42 

52 

44 

47 

42 

43 

49 

41 

1 

OROVILLE   1  WSW 

MAX 

77 

81 

78 

79 

80 

69 

68 

84 

88 

80. 

3 

MIN 

47 

51 

51 

52 

4? 

42 

4C 

4E 

43 

46 

4< 

47 

4! 

4; 

45 

38 

45 

39 

45 

47 

47 

45 

51 

65 

53 

60 

45 

46 

51 

58 

47. 

0 

OROVILLE  7  SE 

MAX 

74 

78 

73 

73 

78 

80 

78 

80 

84 

68 

65 

67 

72 

80 

86 

77. 

0 

HIN 

45 

48 

44 

46 

45 

45 

44 

4f 

40 

4C 

4: 

44 

4' 

3( 

40 

35 

40 

35 

40 

40 

42 

42 

46 

45 

47 

48 

41 

42 

48 

48 

43. 

2 

OXNARD 

MAX 

70 

67 

70 

68 

67 

67 

70 

68 

69 

74 

80 

81 

71 

70. 

2 

MIN 

52 

51 

54 

55 

47 

51 

51 

55 

53 

48 

4? 

48 

51 

5C 

51 

45 

47 

48 

46 

46 

51 

49 

51 

53 

62 

56 

52 

48 

53 

55 

50. 

6 

PALMDALE 

MAX 

89 

82 

85 

82 

71 

79 

81 

8- 

8C 

79 

70 

90 

83 

72 

90 

86 

94 

94 

81. 

8 

MIN 

46 

54 

58 

64 

48 

48 

46 

45 

46 

49 

4E 

61 

60 

50 

49 

44 

48 

45 

47 

45 

54 

50 

67 

54 

50 

50 

42 

47 

51 

64 

50. 

PALMDALE  FAA  AP 

MAX 

86 

89 

82 

86 

82 

72 

76 

7£ 

79 

76 

66 

89 

79. 

6 

MIN 

41 

49 

60 

58 

46 

51 

49 

44 

45 

47 

41 

46 

5( 

5C 

51 

45 

49 

48 

47 

45 

53 

47 

66 

49 

50 

51 

42 

47 

48 

67 

48. 

PALM  SPRINGS 

MAX 

102 

89 

83 

80 

83 

90 

96 

96 

92 

86 

86 

98 

100 

106 

103 

92. 

6 

MIN 

56 

58 

63 

62 

56 

59 

60 

52 

51 

51 

64 

55 

5; 

5< 

58 

48 

52 

53 

61 

54 

53 

55 

61 

59 

57 

65 

53 

58 

61 

62 

55  • 

* 

PALO  ALTO  CI TY  HALL 

MAX 

71 

70 

71 

68 

84 

73 

70 

64 

68 

76 

82 

72. 

6 

MIN 

45 

52 

53 

57 

67 

48 

42 

5; 

43 

4C 

42 

45 

42 

41 

39 

40 

42 

40 

43 

41 

50 

47 

47 

53 

56 

62 

44 

43 

47 

PALOMAR   MTN  OBSY 

MAX 

76 

79 

77 

75 

7C 

69 

60 

6E 

71 

70 

63 

62 

70 

70 

74 

63 

68 

76 

81 

82 

69. 

6 

MIN 

62 

66 

53 

61 

54 

34 

33 

42 

46 

49 

5C 

50 

52 

46 

43 

38 

36 

32 

34 

37 

45 

48 

52 

44 

39 

40 

38 

50 

53 

58 

PANOCHE  JUNCTION 

MAX 

85 

89 

87 

89 

84 

80 

82 

83 

81 

80 

80 

86 

84 

86 

87 

85 

76 

73 

77 

82 

91 

91 

83. 

7 

MIN 

50 

57 

60 

53 

49 

48 

49 

47 

46 

46 

5C 

50 

65 

46 

43 

45 

44 

49 

44 

48 

54 

50 

61 

51 

50 

62 

43 

51 

55 

60 

49. 

° 

PARADISE 

MAX 

75 

76 

78 

79 

76 

81 

81 

80 

82 

71 

74 

70 

74 

75 

72 

75 

81 

70 

58 

68 

66 

78 

81 

74. 

8 

MIN 

49 

64 

55 

56 

49 

50 

52 

49 

58 

52 

46 

50 

5( 

40 

43 

40 

35 

42 

42 

50 

47 

48 

53 

46 

43 

41 

44 

53 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

83 

93 

98 

95 

93 

98 

84 

83 

84 

81 

86 

90 

93 

94 

92 

87 

85 

83 

90 

96 

97 

95 

81 

83 

90 

97 

102 

89. 

^ 

MIN 

62 

63 

69 

68 

71 

67 

60 

63 

58 

55 

59 

62 

68 

68 

67 

59 

62 

59 

68 

61 

59 

63 

69 

69 

70 

64 

62 

63 

68 

63. 

PASADENA 

MAX 

93 

89 

86 

77 

76 

64 

66 

75 

79 

71 

67 

78 

84 

81 

74 

67 

72 

81 

86 

94 

90 

78. 

5 

MIN 

56 

57 

56 

55 

50 

53 

55 

64 

47 

4; 

52 

64 

51 

6C 

54 

63 

56 

53 

53 

49 

56 

49 

58 

66 

62 

66 

51 

53 

67 

53. 

PASO  ROBLES 

MAX 

92 

90 

68 

72 

7  1 

72 

70 

80 

84 

86 

77 

72 

82 

85 

71 

69 

71 

79 

86 

94 

95 

79. 

7 

MIN 

40 

40 

40 

49 

44 

44 

41 

41 

38 

37 

3f 

38 

31 

3f 

40 

32 

39 

34 

37 

35 

42 

41 

45 

62 

50 

64 

40 

46 

46 

48 

41. 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 

93 

87 

78 

74 

71 

76 

72 

80 

85 

85 

87 

86 

77 

63 

76 

82 

75 

85 

85 

71 

69 

71 

80 

85 

96 

81 

79. 

1 

MIN 

40 

44 

50 

48 

46 

46 

46 

46 

42 

40 

3? 

41 

39 

41 

44 

36 

41 

38 

42 

37 

44 

44 

46 

50 

49 

49 

41 

43 

47 

PETALUMA   FIRE   STA  2 

MAX 

83 

82 

79 

73 

68 

76 

75 

72 

71 

73 

76 

73 

71 

72 

74 

66 

70 

86 

84 

66 

65 

68 

77 

80 

72 

73. 

8 

MIN 

55 

42 

44 

37 

46 

46 

37 

39 

40 

31 

31 

35 

35 

37 

32 

39 

39 

48 

48 

43 

60 

53 

49 

41 

61 

46 

PINNACLES  NM 

MAX 

90 

90 

87 

89 

75 

80 

79 

79 

82 

82 

66 

87 

78 

76 

84 

89 

86 

68 

67 

79 

80 

95 

93 

81. 

8 

MIN 

43 

46 

48 

51 

41 

40 

37 

37 

38 

38 

39 

40 

42 

31 

34 

33 

32 

31 

32 

36 

41 

41 

43 

44 

47 

60 

41 

39 

46 

PISMO  BEACH 

MAX 

84 

72 

65 

65 

64 

61 

59 

62 

62 

70 

69 

66 

69 

60 

63 

62 

59 

60 

60 

62 

61 

66 

65 

66 

80 

86 

83 

71 

66. 

0 

MIN 

47 

47 

56 

54 

50 

51 

53 

54 

60 

50 

45 

47 

46 

50 

50 

39 

48 

50 

46 

46 

49 

48 

46 

54 

50 

46 

48 

49 

66 

61 

49. 

2 

PLACERVILLE 

MAX 

69 

79 

78 

81 

76 

73 

75 

75 

72 

77 

75 

76 

7£ 

72 

69 

72 

70 

76 

76 

75 

81 

70 

66 

72 

72 

74 

63 

74. 

3 

MIN 

41 

45 

44 

44 

42 

40 

42 

37 

38 

39 

40 

39 

41 

31 

36 

36 

38 

34 

39 

39 

40 

42 

43 

47 

43 

42 

36 

39 

45 

91 

40. 

6 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 

66 

76 

74 

78 

71 

71 

71 

71 

74 

73 

75 

76 

74 

73 

70 

68 

70 

60 

72 

72 

73 

80 

68 

66 

64 

66 

71 

79 

70. 

i 

MIN 

47 

55 

64 

54 

54 

52 

51 

52 

51 

50 

52 

60 

50 

46 

43 

47 

46 

43 

46 

49 

50 

50 

64 

50 

43 

39 

40 

46 

61 

68 

49. 

1 

POINT  ARENA 

MAX 

61 

66 

69 

67 

61 

62 

60 

66 

60 

66 

62 

60 

59 

69 

59 

58 

68 

68 

59 

68 

57 

60 

65 

62 

62 

55 

63 

63 

61 

i" 

61. 

1 

MIN 

46 

46 

47 

60 

51 

43 

38 

39 

38 

48 

47 

46 

43 

44 

44 

43 

45 

43 

44 

44 

46 

41 

41 

47 

52 

47 

46 

45 

47 

48 

46. 

0 

S««  r«tar«Dce  notes  follovlac  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


C4LIF0BNI4 
APRIL  1959 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

POINT   ARGUELLO  LIGHT  STA 

79 

70 

66 

68 

66 

58 

65 

60 

62 

60 

60 

58 

62 

57 

60 

59 

59 

60 

60 

58 

60 

60 

55 

66 

62 

65 

65 

63 

64 

62  • 

3 

WIN 

51 

55 

55 

52 

52 

52 

52 

50 

51 

51 

51 

50 

47 

47 

53 

50 

46 

46 

49 

48 

47 

53 

53 

56 

54 

49 

53 

51 

50. 

8 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

66 

67 

61 

64 

60 

63 

57 

60 

57 

57 

55 

55 

59 

58 

59 

55 

56 

58 

56 

56 

58 

57 

60 

63 

64 

57 

61 

59 

59 

67 

59  • 

6 

MIN 

50 

51 

51 

51 

50 

52 

52 

52 

48 

49 

49 

49 

49 

49 

45 

50 

49 

43 

49 

44 

49 

50 

50 

49 

49 

51 

51 

50 

49. 

1 

POMONA 

94 

90 

83 

77 

71 

65 

73 

76 

79 

86 

68 

84 

66 

80 

73 

71 

66 

67 

69 

77 

76 

66 

83 

73 

70 

73 

80 

86 

94 

87 

78 

^ 

MIN 

i>e 

48 

49 

50 

45 

50 

53 

53 

45 

49 

44 

45 

46 

49 

51 

51 

51 

50 

47 

46 

54 

55 

45 

59 

53 

50 

52 

51 

49. 

8 

PORT   CHICAGO  NAvAL  DEPOT 

75 

81 

80 

83 

69 

71 

78 

76 

80 

72 

75 

78 

61 

74 

72 

73 

77 

74 

71 

76 

75 

68 

67 

82 

64 

70 

66 

70 

69 

MIN 

36 

46 

46 

47 

44 

44 

43 

40 

33 

33 

37 

39 

39 

44 

42 

34 

37 

41 

45 

46 

43 

43 

47 

47 

48 

43 

42 

42 

45 

41  . 

8 

PORT  ERV I LLE 

66 

87 

90 

90 

se 

79 

80 

85 

85 

88 

67 

66 

90 

89 

83 

60 

80 

78 

77 

60 

66 

87 

87 

90 

65 

71 

68 

74 

79 

MIN 

52 

51 

57 

52 

50 

55 

57 

51 

48 

51 

51 

50 

56 

52 

45 

44 

45 

43 

47 

51 

52 

55 

52 

52 

52 

44 

50 

54 

58 

50. 

8 

PORTOLA 

75 

71 

72 

72 

74 

76 

58 

65 

68 

71 

69 

74 

64 

65 

61 

65 

64 

63 

65 

66 

66 

69 

72 

70 

64 

48 

52 

69 

79 

MIN 

26 

29 

25 

30 

28 

29 

20 

20 

20 

25 

26 

23 

25 

20 

25 

16 

18 

22 

23 

27 

27 

32 

37 

33 

36 

30 

28 

27 

36 

26. 

3 

POSEY   3  E 

75 

73 

69 

73 

69 

69 

63 

65 

67 

68 

70 

72 

69 

68 

64 

60 

57 

56 

60 

64 

67 

70 

74 

66 

54 

47 

58 

62 

75 

MIN 

H 

41 

43 

40 

40 

36 

38 

35 

34 

36 

38 

37 

39 

36 

32 

32 

33 

32 

35 

38 

37 

44 

37 

35 

38 

32 

39 

41 

44 

37. 

2 

POTTER  VALLEY  PH 

83 

80 

83 

62 

77 

85 

61 

82 

62 

79 

80 

79 

81 

77 

76 

74 

72 

78 

81 

76 

61 

86 

84 

72 

61 

83 

79 

MIN 

43 

45 

42 

49 

49 

40 

35 

35 

37 

36 

40 

41 

38 

34 

39 

36 

39 

36 

38 

40 

44 

50 

51 

45 

40 

47 

41. 

0 

PRIEST  VALLEY 

85 

83 

81 

74 

66 

73 

73 

76 

78 

76 

81 

82 

76 

72 

71 

73 

65 

71 

73 

77 

77 

81 

81 

68 

63 

68 

73 

76 

89 

^ 

MIN 

35 

36 

44 

33 

35 

34 

32 

28 

31 

32 

32 

32 

35 

25 

26 

26 

24 

27 

27 

30 

37 

35 

40 

33 

43 

54 

30 

35 

40 

42 

33. 

8 

1  t  kl^ V  DC 

71 

79 

76 

80 

78 

80 

73 

70 

76 

77 

80 

77 

74 

73 

72 

70 

74 

69 

70 

74 

76 

74 

77 

79 

76 

54 

55 

66 

78 

62 

73. 

7 

MIN 

36 

35 

34 

32 

37 

31 

27 

26 

25 

29 

31 

29 

31 

27 

31 

29 

25 

27 

29 

32 

31 

37 

40 

44 

42 

34 

32 

37 

40 

32. 

1 

92 

93 

84 

76 

74 

63 

65 

76 

81 

87 

89 

87 

91 

82 

74 

72 

65 

67 

64 

80 

81 

87 

85 

72 

72 

72 

82 

89 

94 

84 

79  • 

^ 

MIN 

47 

45 

46 

47 

44 

52 

52 

47 

52 

42 

37 

37 

38 

39 

44 

42 

52 

51 

50 

40 

48 

50 

42 

54 

52 

43 

45 

46 

46. 

1 

RANDSBURC 

85 

87 

84 

88 

62 

77 

78 

76 

76 

80 

82 

63 

61 

78 

72 

76 

75 

73 

77 

77 

81 

83 

85 

78 

69 

66 

78 

63 

91 

79 

^ 

MIN 

55 

57 

60 

57 

53 

45 

50 

49 

49 

51 

52 

52 

59 

57 

55 

48 

53 

42 

50 

47 

50 

52 

56 

57 

47 

45 

44 

50 

56 

59 

52. 

0 

RED  BLUFF  WB  AP 

80 

83 

84 

81 

85 

79 

62 

63 

83 

82 

63 

83 

60 

79 

74 

60 

72 

76 

80 

83 

78 

62 

86 

77 

63 

65 

70 

84 

88 

MIN 

53 

55 

50 

52 

52 

58 

59 

50 

50 

49 

49 

52 

47 

43 

49 

51 

5 1 

47 

50 

49 

52 

49 

53 

56 

52 

50 

49 

50 

56 

54 

51. 

3 

wcuuino   r  1  itc    sift  £ 

62 

62 

84 

82 

83 

83 

80 

85 

86 

62 

68 

63 

79 

78 

78 

79 

60 

76 

60 

61 

60 

60 

66 

84 

73 

65 

66 

60 

84 

MIN 

55 

57 

55 

57 

54 

55 

57 

53 

56 

52 

56 

55 

52 

53 

51 

46 

52 

53 

53 

54 

56 

55 

52 

49 

45 

49 

56 

52 

53. 

1 

REDLANDS 

MAX 

96 

94 

64 

61 

76 

63 

69 

79 

84 

89 

92 

91 

90 

86 

75 

73 

67 

65 

71 

80 

82 

89 

92 

75 

74 

74 

85 

94 

100 

MIN 

52 

54 

54 

52 

50 

53 

53 

51 

46 

46 

51 

51 

46 

45 

51 

50 

52 

51 

49 

47 

56 

54 

46 

55 

54 

52 

55 

55 

51. 

3 

REDWOOD  CITY 

MAX 

64 

84 

82 

76 

68 

77 

80 

78 

72 

76 

76 

79 

77 

72 

74 

76 

74 

75 

73 

70 

68 

70 

65 

80 

68 

68 

71 

79 

85 

64 

76. 

0 

MIN 

45 

53 

53 

53 

54 

46 

44 

52 

43 

41 

43 

45 

44 

42 

40 

41 

42 

43 

43 

46 

47 

46 

52 

55 

51 

46 

45 

48 

50 

46. 

6 

R ICHMOMD 

MAX 

73 

80 

80 

72 

66 

68 

67 

68 

70 

67 

66 

70 

73 

68 

62 

70 

62 

69 

65 

68 

62 

63 

65 

84 

62 

63 

63 

69 

72 

74 

68. 

7 

MIN 

50 

56 

56 

56 

52 

54 

52 

52 

60 

53 

53 

50 

51 

51 

49 

61 

52 

51 

51 

50 

46 

53 

56 

51 

47 

51 

56 

56 

51, 

9 

RICHMOND  FIELD  STA 

MAX 

71 

81 

82 

65 

65 

64 

63 

59 

65 

62 

62 

66 

68 

64 

60 

65 

60 

63 

61 

63 

59 

60 

62 

83 

64 

63 

64 

67 

74 

70 

65. 

8 

MIN 

50 

62 

56 

54 

54 

53 

51 

51 

52 

52 

51 

50 

51 

50 

50 

50 

52 

50 

50 

49 

49 

53 

55 

51 

48 

50 

54 

55 

51 

7 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 

95 

90 

82 

78 

74 

69 

71 

78 

81 

88 

92 

86 

88 

81 

73 

74 

69 

70 

70 

81 

80 

88 

66 

74 

75 

73 

85 

91 

97 

90 

8  1 . 

0 

MIN 

4« 

49 

52 

49 

47 

51 

53 

46 

46 

48 

46 

46 

46 

45 

50 

47 

53 

49 

50 

46 

54 

54 

46 

56 

66 

59 

52 

55 

50 

1 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

87 

96 

91 

82 

79 

73 

63 

72 

60 

83 

69 

93 

90 

90 

84 

74 

73 

68 

70 

71 

80 

81 

89 

88 

74 

76 

74 

65 

92 

100 

81 

7 

MIN 

53 

53 

53 

51 

48 

52 

54 

48 

46 

44 

49 

50 

47 

42 

51 

50 

52 

49 

51 

48 

53 

55 

48 

66 

54 

52 

55 

54 

50 

8 

ROCKL IN 

73 

80 

78 

84 

76 

79 

80 

77 

80 

80 

78 

82 

82 

80 

78 

74 

80 

75 

75 

76 

82 

78 

81 

85 

73 

69 

71 

74 

82 

MIN 

39 

♦9 

49 

50 

46 

45 

41 

35 

36 

38 

42 

41 

45 

43 

42 

35 

35 

37 

37 

40 

42 

45 

45 

46 

52 

48 

43 

42 

43 

46 

42 

6 

SACRAMENTO  WB  AP 

80 

80 

84 

75 

79 

82 

80 

83 

80 

81 

80 

83 

79 

76 

76 

60 

77 

76 

80 

81 

74 

79 

85 

71 

70 

68 

75 

83 

90 

MIN 

49 

55 

52 

50 

49 

49 

52 

45 

46 

46 

45 

50 

50 

47 

44 

45 

48 

48 

45 

47 

47 

47 

50 

54 

63 

50 

46 

53 

54 

52 

48 

9 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

83 

80 

85 

75 

80 

82 

80 

83 

82 

81 

82 

84 

79 

77 

76 

80 

77 

76 

79 

81 

74 

78 

85 

70 

69 

67 

75 

81 

90 

MIN 

52 

56 

55 

52 

50 

50 

61 

45 

46 

47 

47 

50 

52 

46 

46 

48 

47 

47 

49 

47 

47 

51 

64 

53 

50 

47 

55 

56 

52 

49 

8 

SAINT  HELENA 

MAX 

86 

84 

84 

70 

77 

84 

81 

86 

77 

80 

63 

84 

78 

75 

78 

78 

76 

76 

79 

76 

73 

78 

68 

83 

65 

64 

73 

84 

91 

80 

79, 

MIN 

46 

52 

49 

52 

42 

49 

53 

35 

36 

37 

37 

42 

39 

37 

39 

46 

39 

41 

41 

47 

46 

44 

52 

52 

48 

40 

47 

48 

52 

44 

2 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

79 

79 

82 

74 

65 

78 

78 

76 

77 

70 

73 

80 

73 

64 

67 

72 

68 

70 

68 

69 

72 

73 

83 

71 

62 

69 

68 

77 

87 

73 

MIN 

42 

48 

49 

51 

46 

50 

35 

44 

39 

46 

48 

41 

37 

46 

45 

46 

45 

44 

44 

44 

47 

40 

50 

50 

48 

38 

46 

45 

51 

44 

7 

SALINAS  2  E 

MAX 

89 

90 

75 

70 

68 

66 

66 

69 

67 

69 

66 

74 

67 

60 

62 

63 

63 

62 

63 

65 

62 

63 

86 

70 

71 

68 

69 

76 

75 

66 

69 

MIN 

46 

53 

49 

55 

54 

51 

46 

52 

47 

47 

50 

47 

43 

43 

43 

50 

39 

49 

44 

49 

45 

47 

54 

51 

51 

45 

43 

46 

50 

47 

5 

SALT  SPRINGS  PH 

78 

77 

78 

78 

76 

77 

75 

76 

73 

73 

74 

73 

70 

69 

67 

68 

66 

64 

68 

70 

72 

72 

76 

76 

68 

56 

66 

74 

84 

^ 

MIN 

52 

52 

52 

52 

45 

51 

52 

51 

50 

50 

52 

49 

62 

42 

44 

45 

42 

42 

44 

46 

50 

50 

52 

50 

46 

39 

41 

45 

50 

54 

48 

1 

SALYER  RS 

65 

76 

78 

82 

80 

79 

82 

86 

81 

70 

75 

75 

71 

70 

74 

70 

67 

75 

81 

79 

78 

80 

87 

59 

62 

60 

76 

74 

MIN 

45 

52 

48 

44 

37 

35 

40 

39 

43 

40 

34 

36 

36 

36 

37 

40 

38 

41 

41 

44 

45 

44 

45 

47 

43 

44 

48 

41 

6 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

87 

87 

84 

78 

75 

66 

63 

72 

79 

81 

82 

82 

63 

82 

73 

65 

62 

58 

61 

74 

77 

80 

83 

79 

65 

63 

75 

83 

90 

MIN 

57 

58 

55 

53 

52 

49 

49 

48 

44 

52 

60 

66 

50 

47 

46 

43 

49 

46 

47 

46 

45 

49 

61 

48 

45 

52 

48 

55 

62 

58 

61 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

97 

93 

85 

79 

75 

63 

70 

80 

84 

89 

93 

92 

90 

85 

75 

74 

66 

65 

71 

60 

84 

90 

92 

76 

76 

73 

85 

94 

101 

MIN 

50 

50 

52 

52 

47 

54 

55 

49 

43 

45 

46 

46 

46 

42 

63 

52 

53 

46 

47 

46 

55 

55 

46 

55 

53 

51 

53 

53 

50 

2 

SANDBERG  WB 

MAX 

76 

78 

70 

70 

66 

59 

63 

66 

70 

72 

76 

75 

73 

66 

63 

64 

52 

59 

63 

69 

70 

73 

74 

64 

48 

54 

61 

64 

82 

73 

66 

8 

MIN 

60 

61 

52 

52 

42 

42 

44 

47 

50 

51 

53 

55 

54 

48 

45 

41 

37 

44 

47 

50 

51 

47 

41 

41 

42 

40 

44 

55 

48 

47 

4 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

83 

84 

76 

74 

68 

65 

66 

70 

70 

71 

72 

69 

72 

67 

66 

66 

66 

66 

66 

69 

71 

73 

71 

68 

70 

70 

72 

78 

74 

70 

70 

8 

MIN 

55 

58 

59 

59 

59 

57 

56 

61 

60 

69 

66 

58 

59 

58 

57 

58 

68 

59 

58 

60 

57 

60 

60 

56 

60 

60 

57 

60 

60 

58 

6 

SAN  FERNANDO 

MAX 

94 

90 

86 

78 

78 

66 

70 

76 

80 

69 

89 

86 

87 

84 

71 

71 

68 

67 

70 

88 

82 

85 

82 

77 

66 

71 

85 

68 

98 

90 

80 

MIN 

56 

55 

53 

50 

41 

47 

54 

46 

46 

50 

56 

49 

43 

47 

54 

46 

50 

43 

54 

53 

55 

57 

49 

66 

52 

60 

57 

54 

51 

3 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

76 

84 

81 

80 

66 

68 

62 

61 

59 

62 

61 

66 

61 

58 

60 

58 

60 

69 

60 

55 

58 

59 

81 

62 

63 

60 

60 

64 

64 

MIN 

43 

51 

51 

50 

52 

46 

56 

51 

48 

50 

51 

60 

45 

48 

45 

47 

46 

45 

45 

48 

48 

49 

47 

52 

52 

61 

51 

46 

46 

44 

48 

5 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

83 

82 

77 

67 

64 

72 

74 

71 

70 

66 

72 

74 

67 

66 

66 

65 

66 

69 

68 

66 

65 

68 

85 

68 

66 

64 

64 

72 

76 

69 

KIN 

50 

55 

56 

53 

53 

48 

46 

46 

46 

48 

46 

47 

49 

50 

49 

43 

46 

44 

50 

47 

51 

51 

49 

55 

53 

53 

53 

49 

51 

64 

49 

7 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 

77 

80 

64 

62 

61 

64 

64 

67 

64 

63 

66 

68 

63 

58 

62 

60 

62 

61 

63 

57 

58 

61 

81 

62 

62 

61 

61 

66 

70 

60 

64 

3 

MIN 

54 

60 

54 

55 

53 

51 

60 

61 

49 

61 

60 

51 

60 

49 

49 

49 

49 

60 

49 

49 

50 

51 

53 

52 

62 

52 

53 

54 

52 

61 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

MAX 

96 

92 

87 

76 

79 

65 

70 

76 

79 

85 

91 

86 

87 

80 

73 

73 

69 

67 

69 

79 

60 

86 

81 

76 

71 

73 

63 

87 

95 

91 

80 

0 

MIN 

50 

53 

54 

54 

50 

54 

56 

55 

47 

53 

48 

49 

54 

63 

47 

55 

56 

52 

55 

49 

55 

60 

61 

58 

50 

56 

52 

51 

64 

66 

52 

5 

SAN  GREGORIO  3  SE 

MAX 

82 

83 

71 

63 

62 

64 

67 

64 

68 

61 

64 

66 

60 

58 

60 

59 

61 

63 

60 

59 

61 

63 

80 

69 

61 

62 

62 

65 

66 

63 

64 

9 

MIN 

43 

48 

47 

48 

47 

49 

36 

43 

37 

42 

45 

42 

35 

44 

44 

36 

47 

36 

48 

40 

46 

41 

40 

45 

63 

47 

43 

39 

40 

44 

43 

2 

SAN  JACINTO 

MAX 

93 

93 

81 

80 

74 

64 

70 

83 

86 

87 

92 

90 

89 

84 

73 

74 

67 

66 

72 

82 

84 

89 

90 

75 

73 

70 

84 

92 

99 

90 

81 

6 

MIN 

47 

49 

47 

44 

45 

51 

62 

52 

38 

37 

41 

43 

40 

36 

48 

46 

52 

49 

51 

46 

49 

43 

51 

51 

44 

52 

49 

45 

47 

49 

46 

5 

Sve  ref«reac«  oot«s  follovtng  Stfttlon  Index. 
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CONTINUED 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIf OBNIA 
APRIL  1959 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAN  JOSE 

MAX 

85 

~76 

76 

~79 

7  7 

'—^ 

79 

73 

71 

76 

71 

74 

7 

MIN 

'i? 

57 

56 

55 

56 

51 

49 

50 

46 

45 

46 

4( 

4( 

45 

45 

44 

4B 

46 

48 

46 

51 

51 

50 

54 

54 

51 

49 

48 

52 

52 

49 

7 

SAN  LUIS   OBISPO  POLY 

MAX 

78 

92 

66 

73 

70 

67 

62 

62 

70 

69 

73 

7  3 

7  2 

72 

64 

64 

67 

59 

66 

65 

94 

71 

5 

MIN 

52 

52 

54 

55 

54 

52 

52 

52 

50 

50 

47 

46 

47 

47 

48 

42 

47 

49 

49 

47 

49 

48 

48 

52 

52 

65 

50 

53 

66 

62 

50 

2 

SAN  MARCOS  RANCH 

MAX 

66 

91 

89 

73 

80 

68 

63 

67 

72 

75 

80 

82 

82 

80 

71 

69 

72 

65 

70 

76 

74 

80 

94 

75 

9 

MIN 

44 

48 

51 

45 

44 

50 

51 

49 

40 

45 

43 

36 

39 

42 

48 

47 

46 

48 

40 

45 

43 

46 

45 

51 

51 

42 

41 

42 

44 

45 

1 

SAN  MATEO 

MAX 

80 

83 

8 1 

66 

67 

75 

79 

75 

72 

72 

73 

75 

7 1 

65 

69 

69 

69 

69 

72 

67 

66 

63 

83 

71 

71 

9 

MIN 

41 

52 

53 

51 

50 

47 

44 

46 

41 

45 

45 

46 

46 

43 

44 

45 

40 

44 

43 

42 

46 

45 

49 

53 

51 

46 

45 

47 

50 

46 

1 

SAN  PEORO 

MAX 

79 

70 

69 

66 

65 

67 

65 

73 

70 

66 

63 

76 

69 

0 

M  I  N 

58 

58 

56 

56 

56 

56 

57 

56 

51 

57 

56 

56 

56 

57 

57 

57 

56 

53 

56 

55 

57 

57 

56 

58 

56 

59 

57 

58 

59 

62 

57 

0 

SAN  RAFAEL 

MAX 

85 

82 

79 

69 

70 

74 

78 

77 

74 

74 

76 

71 

71 

74 

85 

79 

74 

5 

MIN 

49 

55 

54 

53 

48 

47 

45 

43 

43 

43 

45 

4; 

47 

44 

45 

43 

44 

43 

43 

44 

49 

48 

48 

51 

54 

49 

50 

48 

50 

53 

47 

' 

SANTA   ANA    FIRE  STA 

MAX 

91 

85 

78 

76 

75 

65 

70 

72 

75 

80 

80 

81 

74 

71 

66 

69 

76 

79 

76 

81 

75 

6 

MIN 

52 

53 

55 

54 

50 

53 

53 

55 

52 

53 

51 

50 

49 

52 

56 

52 

55 

52 

56 

53 

52 

54 

57 

56 

42 

56 

59 

54 

56 

59 

53 

' 

SANTA  BARBARA 

MAX 

69 

82 

72 

70 

65 

70 

69 

69 

74 

60 

74 

63 

67 

68 

62 

72 

4 

MIN 

58 

53 

56 

55 

52 

51 

55 

50 

51 

52 

47 

48 

51 

49 

60 

46 

52 

47 

48 

47 

54 

49 

51 

55 

55 

57 

51 

62 

51 

56 

51 

6 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

MAX 

87 

76 

65 

68 

68 

67 

66 

66 

65 

70 

72 

72 

67 

65 

65 

63 

71 

69 

1 

M  I  N 

48 

52 

56 

49 

45 

50 

54 

50 

52 

50 

49 

50 

51 

49 

47 

45 

50 

47 

46 

45 

50 

50 

61 

55 

55 

57 

50 

52 

52 

65 

60 

5 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

85 

65 

89 

76 

70 

78 

80 

74 

72 

76 

78 

73 

72 

76 

75 

7 

MIN 

46 

54 

55 

53 

56 

50 

47 

49 

46 

44 

44 

45 

41 

4£ 

47 

42 

45 

45 

46 

45 

51 

51 

49 

53 

54 

50 

46 

46 

50 

5  1 

48 

2 

SANTA  CRUZ 

MAX 

86 

83 

66 

66 

68 

65 

65 

67 

6C 

67 

68 

66 

64 

68 

70 

63 

62 

67 

65 

68 

7  I 

76 

74 

74 

69 

3 

MIN 

39 

51 

46 

48 

51 

47 

43 

45 

45 

42 

47 

45 

41 

42 

42 

36 

44 

41 

42 

43 

49 

43 

48 

51 

53 

50 

42 

42 

41 

46 

44 

6 

SANTA  MARIA 

MAX 

83 

95 

84 

71 

70 

72 

60 

63 

66 

69 

70 

66 

7 1 

71 

66 

61 

65 

65 

65 

68 

65 

68 

76 

76 

70 

3 

MIN 

52 

53 

53 

51 

54 

50 

51 

53 

44 

52 

42 

46 

46 

48 

48 

39 

48 

46 

45 

45 

48 

46 

46 

46 

44 

46 

0 

SANTA  MARIA  WB  AP 

MAX 

92 

82 

70 

69 

66 

59 

66 

62 

64 

58 

62 

63 

66 

62 

65 

76 

7 1 

69 

65 

77 

86 

74 

68 

9 

MIN 

46 

49 

53 

54 

52 

50 

53 

50 

4C 

46 

47 

41 

41 

4? 

43 

39 

48 

49 

46 

46 

47 

46 

45 

53 

54 

46 

43 

53 

52 

48 

48 

4 

SANTA   MONICA  PIER 

MAX 

68 

67 

72 

68 

2 

MIN 

56 

56 

58 

56 

52 

52 

55 

54 

57 

56 

55 

5; 

5; 

56 

57 

56 

56 

56 

53 

52 

58 

56 

58 

57 

55 

55 

55 

57 

60 

61 

56, 

0 

SANTA  PAULA 

MAX 

96 

91 

72 

78 

67 

72 

74 

84 

79 

78 

71 

72 

70 

74 

74 

70 

90 

77 

3 

MIN 

52 

56 

54 

52 

47 

54 

54 

49 

46 

53 

5J 

45 

46 

44 

45 

47 

50 

45 

44 

49 

49 

50 

56 

52 

57 

46 

51 

56 

54 

50,2 

SANTA  ROSA 

MAX 

79 

35 

83 

67 

79 

78 

74 

73 

74 

79 

74 

75 

74 

67 

70 

84 

74 

6 

MIN 

42 

46 

50 

52 

41 

42 

41 

43 

40 

37 

39 

42 

39 

37 

37 

37 

40 

39 

41 

40 

44 

47 

42 

46 

52 

46 

39 

44 

48 

48 

42 

6 

SCOTIA 

MAX 

66 

67 

65 

58 

54 

60 

76 

56 

57 

67 

60 

5 

MIN 

46 

50 

48 

48 

49 

46 

40 

40 

40 

46 

49 

45 

46 

46 

41 

44 

45 

45 

46 

41 

44 

44 

46 

47 

48 

45 

48 

41 

43 

50 

45 

2 

SHASTA  DAM 

MAX 

74 

60 

80 

84 

62 

82 

75 

75 

60 

82 

61 

81 

83 

78 

70 

77 

78 

76 

83 

79 

6 1 

81 

77 

56 

63 

66 

74 

76 

76 

6 

MIN 

47 

52 

58 

60 

54 

53 

56 

55 

59 

51 

55 

56 

62 

52 

49 

52 

54 

47 

62 

53 

52 

52 

55 

68 

50 

46 

47 

47 

53 

52 

52 

6 

SIERRA  CITY 

MAX 

67 

77 

73 

77 

76 

78 

68 

66 

70 

74 

75 

75 

72 

71 

69 

68 

72 

63 

67 

69 

7Q 

71 

74 

77 

73 

50 

47 

63 

75 

82 

70 

3 

MIN 

42 

39 

38 

40 

36 

44 

42 

37 

36 

40 

41 

38 

35 

33 

30 

36 

33 

32 

34 

38 

39 

40 

39 

45 

41 

36 

31 

36 

44 

42 

38 

0 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 

66 

76 

72 

73 

73 

74 

63 

65 

67 

71 

70 

68 

65 

64 

61 

65 

62 

65 

69 

70 

69 

55 

60 

58 

70 

79 

66 

8 

MIN 

29 

33 

27 

32 

31 

32 

26 

22 

22 

27 

27 

25 

27 

23 

27 

19 

32 

22 

29 

24 

30 

30 

40 

37 

40 

37 

28 

31 

34 

43 

29 

5 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 

MAX 

59 

60 

56 

61 

54 

46 

55 

54 

56 

58 

56 

38 

35 

47 

57 

65 

53 

7 

MIN 

27 

28 

25 

29 

27 

28 

28 

27 

2! 

26 

26 

2! 

24 

22 

26 

23 

25 

19 

23 

27 

27 

29 

30 

31 

34 

30 

23 

24 

26 

32 

26 

6 

SONOMA 

MAX 

77 

74 

86 

70 

60 

77. 

2 

MIN 

43 

51 

49 

54 

41 

43 

43 

35 

36 

35 

38 

40 

37 

37 

35 

34 

38 

38 

39 

39 

46 

40 

42 

50 

52 

48 

37 

42 

45 

47 

41, 

8 

SONORA 

MAX 

72 

75 

74 

74 

76 

80 

78 

84 

76 

66 

63 

73 

76 

65 

76. 

6 

MIN 

46 

49 

40 

40 

43 

46 

48 

45 

44 

44 

46 

46 

44 

44 

41 

43 

42 

40 

41 

44 

46 

49 

51 

62 

51 

49 

40 

44 

47 

54 

45. 

3 

SO  ENTRANCE    YOSEMITE  NP 

MAX 

67 

62 

63 

64 

65 

68 

67 

71 

69 

63 

48 

66 

68 

79 

72 

66 

9 

MIN 

38 

39 

37 

36 

37 

34 

31 

32 

33 

36 

35 

35 

34 

30 

32 

33 

30 

30 

34 

36 

37 

39 

39 

38 

32 

29 

34 

36 

43 

34 

8 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

MAX 

59 

51 

67 

42 

40 

54 

66 

72 

61 

60. 

4 

MIN 

26 

28 

24 

30 

26 

26 

20 

29 

20 

22 

26 

25 

2t 

23 

26 

20 

26 

20 

24 

24 

27 

30 

30 

33 

40 

31 

21 

26 

30 

30 

26. 

2 

SQUIRREL    INN  2 

MAX 

55 

58 

64 

61 

62 

65 

67 

62 

55 

45 

66 

70 

75 

73 

61. 

9 

M  I  N 

48 

53 

41 

51 

49 

50 

37 

37 

42 

43 

45 

36 

49 

47 

40 

40 

37 

32 

33 

34 

44 

49 

50 

50 

44 

40 

35 

45 

60 

51 

43. 

4 

STOCKTON   FAA  AP 

MAX 

79 

76 

78 

61 

66 

76 

72 

67 

75 

6 1 

90 

80 

79. 

3 

MIN 

50 

50 

51 

53 

51 

50 

49 

46 

44 

45 

45 

50 

5C 

47 

46 

46 

44 

45 

46 

48 

46 

46 

51 

51 

52 

51 

47 

60 

53 

48. 

7 

STOCKTON  FIRE   STA  4 

MAX 

61 

81 

61 

79 

75 

76 

78 

61 

75 

78 

83 

76 

72 

67 

74 

60 

87 

77. 

9 

MIN 

49 

52 

52 

52 

49 

48 

47 

5C 

46 

45 

43 

45 

46 

45 

47 

43 

47 

49 

62 

53 

60 

45 

50 

52 

54 

48. 

4 

STOCKTON  HOWRY  BRIDGE 

MAX 

81 

76 

81 

85 

84 

6 1 

86 

86 

74 

68 

77 

84 

92 

91 

62. 

5 

MIN 

45 

50 

50 

50 

47 

49 

47 

44 

43 

42 

43 

45 

46 

45 

45 

43 

45 

43 

44 

42 

45 

47 

50 

54 

62 

51 

47 

48 

53 

56 

47. 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

78 

75 

79 

76 

80 

85 

6 1 

77 

66 

72 

82 

68 

83 

78. 

8 

MIN 

46 

49 

46 

48 

46 

44 

57 

40 

42 

41 

45 

47 

36 

40 

39 

37 

41 

36 

41 

45 

44 

45 

45 

53 

50 

50 

40 

45 

47 

57 

44. 

9 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

70 

66 

67 

62 

67 

70 

68 

70 

74 

76 

67 

47 

61 

70 

78 

71 

68. 

8 

MIN 

47 

43 

43 

45 

46 

43 

43 

43 

42 

42 

40 

40 

36 

36 

35 

36 

37 

35 

35 

42 

41 

41 

41 

41 

41 

37 

33 

36 

46 

49 

40. 

5 

SUNLANO 

MAX 

95 

93 

80 

80 

72 

63 

62 

80 

84 

90 

73 

66 

85 

65 

65 

65 

68 

84 

89 

96 

83 

79. 

7 

MIN 

54 

51 

54 

50 

45 

50 

52 

45 

43 

46 

56 

56 

5C 

41 

60 

50 

50 

60 

52 

43 

49 

.45 

55 

62 

47 

63 

49 

48 

56 

51 

49. 

6 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

78 

76 

77 

76 

76 

65 

64 

65 

65 

66 

75 

72 

71 

62 

64 

56 

61 

74 

80 

72 

69. 

3 

MIN 

32 

34 

33 

40 

42 

38 

22 

22 

25 

25 

26 

35 

30 

27 

35 

26 

31 

20 

27 

24 

32 

32 

40 

40 

43 

42 

34 

29 

36 

42 

32. 

2 

TABLE  MTN 

MAX 

66 

71 

65 

66 

64 

53 

60 

59 

56 

63 

63 

63 

62 

66 

46 

42 

56 

62 

58 

48 

59. 

3 

MIN 

44 

44 

50 

50 

47 

37 

39 

36 

38 

40 

40 

42 

47 

38 

36 

35 

36 

36 

37 

35 

35 

44 

47 

41 

37 

33 

33 

45 

38 

35 

39. 

8 

TAHOE 

MAX 

49 

56 

58 

64 

62 

63 

50 

51 

61 

59 

69 

60 

61 

61 

57 

65 

46 

42 

53 

67 

71 

56. 

9 

MIN 

29 

30 

29 

33 

29 

30 

25 

29 

25 

28 

28 

28 

27 

25 

27 

26 

26 

25 

27 

27 

28 

29 

31 

34 

37 

32 

26 

34 

32 

28. 

9 

TEHACHAPI 

MAX 

81 

79 

80 

80 

79 

62 

68 

73 

76 

81 

66 

63 

74 

78 

62 

74 

58 

57 

60 

61 

89 

82 

72. 

6 

MIN 

40 

37 

40 

42 

35 

46 

49 

35 

35 

44 

38 

35 

43 

42 

41 

40 

41 

37 

36 

32 

40 

36 

44 

39 

40 

40 

38 

47 

39 

42 

39. 

8 

TEJON  RANCHO 

MAX 

85 

90 

83 

82 

75 

75 

80 

81 

67 

65 

77 

76 

85 

85 

87 

80 

72 

69 

69 

75 

86 

92 

81. 

0 

MIN 

48 

59 

64 

57 

49 

58 

56 

55 

59 

54 

55 

57 

58 

57 

50 

50 

52 

48 

51 

63 

56 

52 

58 

52 

60 

50 

46 

54 

55 

63 

54. 

2 

THERMAL   FAA  AP 

MAX 

96 

99 

92 

90 

94 

83 

85 

89 

92 

93 

96 

95 

92 

93 

88 

89 

83 

83 

84 

89 

91 

94 

94 

92 

81 

8* 

94 

99 

105 

101 

91. 

5 

MIN 

55 

60 

72 

61 

56 

63 

61 

59 

56 

50 

52 

54 

52 

64 

57 

58 

61 

59 

69 

69 

57 

56 

62 

60 

64 

62 

62 

57 

66 

64 

59. 

3 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

MAX 

64 

86 

87 

87 

87 

76 

78 

80 

82 

84 

84 

68 

90 

85 

82 

71 

77 

75 

75 

61 

83 

83 

87 

90 

79 

67 

70 

74 

86 

91 

ei. 

7 

MIN 

44 

49 

53 

48 

45 

55 

60 

47 

45 

46 

48 

46 

47 

47 

44 

44 

45 

42 

46 

46 

47 

47 

64 

50 

49 

52 

45 

54 

52 

54 

4<. 

4 
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CONTINUED 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AFfilL  ;95<1 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TIGER   CREEK  PH 

MAX 

60 

79 

80 

78 

77 

76 

74 

78 

76 

76 

76 

76 

74 

72 

70 

70 

69 

69 

71 

74 

76 

75 

80 

79 

56 

57 

69 

75 

84 

83 

74.7 

43 

48 

46 

47 

45 

43 

44 

37 

43 

42 

42 

42 

39 

39 

40 

36 

40 

40 

44 

46 

46 

46 

45 

44 

38 

41 

47 

50 

43*1 

TORRANCE 

MAX 

87 

83 

77 

69 

67 

69 

67 

65 

70 

70 

79 

76 

72 

71 

70 

65 

65 

66 

68 

70 

69 

71 

75 

66 

68 

59 

74 

75 

84 

80 

72.0 

MIN 

50 

50 

54 

53 

53 

55 

51 

51 

52 

51 

49 

54 

51 

49 

52 

51 

53 

53 

53 

49 

51 

53 

53 

52 

51 

55 

51 

53 

50 

TRACY  CAR80NA 

MAX 

75 

83 

84 

65 

78 

76 

64 

81 

83 

81 

81 

83 

84 

82 

75 

77 

81 

77 

79 

80 

63 

78 

61 

85 

78 

72 

68 

77 

80 

91 

80.1 

MIN 

48 

54 

56 

52 

46 

50 

55 

52 

44 

43 

42 

47 

48 

40 

41 

46 

43 

48 

43 

46 

46 

48 

51 

53 

53 

52 

48 

50 

56 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 

84 

82 

86 

75 

72 

81 

80 

84 

81 

81 

83 

84 

80 

73 

75 

80 

76 

78 

79 

82 

74 

80 

85 

82 

72 

66 

77 

83 

92 

91 

80.0 

MIN 

50 

52 

55 

54 

52 

57 

49 

44 

49 

43 

46 

54 

48 

46 

50 

47 

48 

48 

49 

49 

50 

49 

54 

52 

51 

50 

53 

54 

TRONA 

MAX 

83 

89 

94 

87 

91 

90 

86 

84 

82 

81 

85 

89 

69 

89 

86 

84 

80 

83 

79 

81 

79 

87 

90 

92 

85 

86 

75 

84 

90 

95 

85.9 

MIN 

50 

53 

61 

56 

54 

52 

52 

52 

45 

47 

45 

52 

54 

52 

57 

49 

52 

53 

51 

49 

52 

56 

60 

56 

56 

56 

48 

53 

56 

TRUCKEE  RS 

MAX 

58 

68 

63 

67 

67 

67 

57 

55 

58 

62 

65 

67 

52 

60 

60 

59 

60 

54 

62 

61 

62 

63 

64 

56 

66 

46 

42 

53 

56 

73 

61.2 

27 

29 

26 

31 

26 

27 

21 

22 

20 

26 

26 

25 

25 

25 

26 

20 

27 

20 

24 

23 

27 

30 

31 

33 

37 

32 

25 

22 

30 

25,7 

TULELAKE 

MAX 

70 

72 

75 

73 

70 

60 

62 

62 

72 

72 

71 

65 

61 

63 

56 

60 

60 

59 

62 

69 

70 

70 

73 

74 

66 

52 

54 

65 

70 

69 

55.9 

M  N 

31 

31 

32 

36 

32 

28 

30 

26 

28 

28 

28 

30 

23 

22 

23 

19 

30 

27 

26 

25 

28 

30 

35 

32 

43 

35 

31 

29 

30 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

73 

80 

83 

80 

61 

81 

73 

70 

79 

80 

79 

81 

61 

77 

77 

72 

77 

65 

73 

75 

80 

77 

78 

81 

77 

58 

61 

65 

77 

78 

75.6 

48 

53 

53 

54 

53 

53 

55 

51 

54 

51 

52 

55 

51 

52 

47 

51 

53 

46 

47 

53 

50 

49 

51 

56 

50 

48 

46 

49 

53 

TUSIIN    IRVINE  RANCH 

MAX 

92 

89 

85 

74 

72 

70 

70 

75 

75 

81 

82 

80 

85 

61 

72 

71 

67 

68 

71 

78 

77 

80 

76 

70 

74 

72 

81 

82 

85 

83 

77.3 

45 

45 

50 

■jO 

46 

50 

50 

50 

48 

52 

45 

46 

55 

46 

55 

45 

56 

51 

54 

52 

49 

50 

50 

55 

47 

58 

58 

48 

50 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

90 

96 

90 

91 

91 

85 

85 

81 

61 

85 

87 

89 

90 

67 

82 

80 

82 

81 

62 

81 

67 

92 

91 

87 

83 

79 

85 

91 

97 

98 

86.9 

50 

53 

61 

56 

54 

53 

56 

54 

47 

46 

51 

48 

51 

51 

55 

51 

52 

52 

52 

54 

50 

54 

59 

60 

60 

60 

54 

55 

56 

6 1 

54.0 

THIN  LAKES 

MAX 

59 

59 

53 

52 

58 

53 

50 

51 

52 

54 

54 

51 

46 

44 

46 

49 

46 

42 

49 

49 

46 

49 

56 

52 

45 

32 

42 

58 

51 

58 

50.6 

15 

21 

24 

23 

23 

24 

22 

22 

21 

18 

24 

24 

22 

27 

21 

18 

20 

14 

18 

20 

21 

16 

27 

30 

18 

26 

10 

21 

28 

32 

21.9 

UK  I  AH 

MAX 

86 

82 

65 

78 

73 

84 

63 

66 

83 

76 

80 

77 

76 

76 

74 

75 

68 

70 

75 

83 

78 

88 

88 

82 

66 

64 

69 

78 

84 

75 

78.2 

44 

46 

46 

50 

52 

41 

37 

36 

38 

39 

42 

44 

38 

38 

37 

36 

41 

38 

40 

40 

44 

41 

41 

51 

51 

47 

45 

42 

45 

UCLA 

MAX 

91 

81 

77 

77 

66 

64 

66 

67 

66 

70 

81 

74 

76 

69 

67 

66 

62 

64 

64 

66 

59 

73 

70 

65 

66 

67 

74 

76 

83 

79 

71.5 

57 

60 

57 

54 

50 

53 

53 

52 

54 

53 

59 

56 

53 

53 

55 

55 

52 

51 

52 

51 

56 

52 

55 

55 

53 

58 

53 

57 

61 

UPLAND 

MAX 

78 

77 

77 

78 

68 

66 

65 

72 

78 

82 

84 

84 

65 

72 

68 

67 

60 

60 

63 

75 

76 

84 

82 

68 

66 

66 

77 

84 

91 

91 

75.0 

52 

52 

57 

53 

47 

46 

39 

49 

41 

59 

59 

55 

49 

48 

47 

50 

48 

49 

49 

44 

46 

49 

50 

46 

53 

49 

55 

61 

UPPER  LAKE  RS 

MAX 

81 

78 

82 

78 

82 

83 

78 

80 

79 

78 

79 

76 

75 

76 

73 

76 

71 

72 

76 

80 

79 

79 

84 

79 

69 

62 

68 

76 

63 

83 

77.3 

40 

42 

39 

41 

38 

37 

32 

35 

33 

34 

36 

39 

31 

34 

33 

33 

36 

36 

37 

37 

34 

38 

40 

43 

49 

43 

35 

39 

41 

3  7.6 

UPR  SAN  LEANORO  FILTERS 

MAX 

74 

82 

60 

76 

67 

64 

74 

76 

71 

71 

67 

74 

74 

71 

63 

67 

67 

66 

69 

69 

66 

55 

70 

84 

66 

66 

64 

65 

75 

80 

70.8 

41 

55 

55 

52 

50 

51 

47 

46 

46 

47 

47 

46 

45 

47 

44 

41 

46 

43 

48 

45 

42 

49 

46 

50 

52 

48 

45 

45 

45 

46 

47.0 

VACAVILLE 

MAX 

82 

82 

65 

79 

78 

65 

80 

84 

81 

81 

83 

85 

80 

77 

78 

80 

77 

76 

80 

83 

76 

60 

88 

71 

64 

69 

78 

88 

92 

76 

79.9 

MIN 

47 

55 

52 

53 

47 

47 

52 

41 

41 

40 

41 

44 

43 

43 

43 

40 

47 

41 

45 

45 

47 

45 

50 

55 

52 

50 

41 

50 

52 

50 

47.0 

VALYERMO  RS 

MAX 

83 

88 

65 

85 

81 

76 

73 

74 

74 

76 

80 

81 

80 

76 

72 

72 

72 

72 

72 

74 

77 

80 

81 

60 

74 

74 

75 

78 

67 

88 

78.0 

MIN 

40 

45 

50 

49 

46 

42 

40 

37 

38 

39 

39 

40 

36 

40 

40 

36 

37 

40 

40 

38 

41 

39 

49 

42 

43 

48 

33 

39 

37 

41.2 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

76 

87 

89 

85 

84 

62 

70 

80 

78 

80 

82 

63 

85 

63 

76 

73 

77 

68 

71 

76 

78 

60 

82 

85 

74 

71 

67 

79 

85 

92 

79.3 

MIN 

40 

47 

52 

52 

43 

49 

44 

41 

39 

43 

43 

42 

44 

45 

47 

40 

45 

43 

43 

40 

44 

41 

54 

57 

46 

52 

41 

43 

45 

50 

45.2 

VISALIA 

MAX 

75 

82 

69 

66 

86 

78 

79 

82 

64 

87 

66 

88 

91 

68 

63 

80 

60 

79 

77 

80 

85 

67 

86 

89 

81 

70 

72 

77 

81 

91 

82.7 

M  I  N 

49 

54 

57 

53 

49 

56 

56 

46 

49 

48 

47 

51 

51 

46 

44 

44 

48 

45 

45 

48 

51 

50 

55 

53 

52 

54 

45 

47 

55 

VISTA 

MAX 

86 

84 

77 

75 

71 

69 

69 

70 

71 

74 

74 

74 

78 

71 

68 

70 

73 

69 

70 

74 

72 

76 

74 

71 

71 

70 

73 

78 

79 

76 

73.6 

45 

48 

50 

50 

50 

53 

53 

54 

47 

51 

45 

48 

51 

53 

52 

46 

55 

51 

53 

54 

57 

50 

52 

54 

47 

55 

51 

49 

50 

VOLTA  PH 

MAX 

76 

76 

77 

76 

79 

79 

79 

77 

77 

76 

77 

76 

76 

74 

74 

73 

72 

70 

81 

78 

77 

76 

81 

80 

72 

53 

62 

74 

78 

78 

75.1 

49 

50 

46 

49 

47 

52 

49 

44 

55 

45 

45 

52 

41 

43 

40 

46 

43 

43 

47 

48 

47 

47 

47 

53 

45 

48 

43 

43 

51 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

MAX 

76 

82 

81 

64 

71 

72 

81 

79 

81 

76 

76 

80 

82 

77 

71 

75 

76 

74 

75 

77 

77 

72 

77 

84 

70 

68 

68 

72 

81 

69 

76.9 

MIN 

42 

48 

48 

51 

43 

42 

36 

37 

37 

39 

38 

40 

38 

44 

40 

35 

44 

37 

40 

43 

44 

42 

42 

46 

50 

49 

40 

43 

45 

52 

42.5 

WALNUT  GROVE 

MAX 

82 

80 

85 

75 

75 

82 

82 

83 

82 

83 

84 

84 

80 

75 

76 

76 

79 

76 

79 

80 

81 

78 

85 

85 

60 

77 

73 

82 

90 

65 

80.6 

48 

44 

42 

52 

51 

51 

54 

42 

44 

43 

44 

45 

49 

42 

46 

48 

49 

50 

48 

44 

46 

48 

49 

52 

50 

50 

47 

49 

53 

55 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

85 

86 

80 

76 

75 

68 

65 

76 

78 

81 

82 

84 

82 

76 

70 

69 

63 

64 

64 

77 

79 

82 

84 

74 

69 

65 

82 

65 

92 

91 

76.9 

MIN 

49 

41 

43 

45 

37 

44 

46 

38 

35 

37 

36 

35 

36 

36 

40 

30 

43 

42 

45 

39 

37 

39 

45 

43 

40 

48 

42 

36 

44 

45 

40  .6 

WASCO 

MAX 

72 

83 

89 

87 

85 

75 

79 

82 

63 

87 

66 

87 

90 

67 

84 

79 

79 

79 

78 

80 

85 

86 

87 

89 

77 

72 

71 

76 

81 

90 

82.2 

MIN 

47 

53 

61 

57 

53 

57 

55 

50 

51 

52 

51 

52 

55 

53 

54 

47 

50 

48 

47 

51 

54 

54 

59 

53 

56 

52 

47 

51 

55 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

69 

88 

86 

70 

65 

66 

63 

62 

65 

65 

67 

64 

65 

65 

58 

64 

61 

60 

60 

62 

64 

60 

66 

64 

65 

67 

66 

69 

73 

76 

67.2 

48 

53 

50 

52 

55 

52 

50 

50 

44 

42 

44 

46 

42 

44 

50 

42 

46 

44 

50 

47 

49 

45 

45 

53 

52 

51 

42 

45 

47 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

70 

77 

77 

80 

80 

70 

75 

73 

79 

76 

79 

79 

73 

72 

72 

70 

74 

67 

69 

75 

79 

79 

78 

83 

61 

56 

50 

61 

78 

79 

74.1 

MIN 

38 

40 

40 

38 

32 

40 

27 

29 

29 

32 

35 

35 

26 

30 

28 

27 

31 

28 

35 

32 

36 

36 

38 

38 

49 

42 

37 

34 

40 

WEED   1  S 

MAX 

62 

68 

69 

74 

72 

74 

60 

67 

69 

72 

72 

64 

67 

62 

67 

58 

64 

54 

60 

66 

73 

70 

71 

72 

72 

50 

54 

56 

68 

75 

66.  1 

MIN 

31 

33 

34 

38 

47 

33 

30 

21 

27 

30 

27 

25 

26 

23 

28 

20 

21 

31 

27 

28 

38 

36 

47 

37 

44 

36 

31 

30 

30 

31.5 

WHEELER 

MAX 

62 

68 

66 

61 

61 

66 

70 

53 

54 

65 

66 

64 

63 

60 

62 

61 

62 

60 

59 

55 

52 

54 

57 

57 

55 

55 

57 

59 

57 

55 

59.9 

MIN 

47 

50 

53 

51 

52 

46 

50 

38 

39 

46 

48 

49 

45 

41 

43 

44 

44 

46 

46 

42 

46 

46 

45 

47 

47 

47 

47 

45 

46 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

48 

53 

54 

53 

55 

51 

46 

43 

42 

45 

47 

51 

50 

47 

43 

47 

43 

44 

43 

44 

45 

48 

50 

52 

51 

40 

36 

48 

54 

62 

47.9 

MIN 

24 

29 

30 

26 

26 

24 

21 

15 

16 

16 

21 

24 

25 

26 

16 

18 

20 

17 

28 

15 

18 

21 

28 

30 

26 

12 

24 

26 

30 

23.1 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

33 

42 

39 

40 

38 

35 

38 

36 

34 

30 

30 

27 

29 

27 

26 

26 

26 

28 

32 

33 

36 

34 

24 

20 

30 

42 

46 

32.6 

20 

23 

22 

21 

20 

16 

16 

12 

15 

14 

13 

12 

12 

13 

6 

12 

10 

13 

18 

21 

20 

15 

9 

10 

16 

23 

WILL lAMS 

MAX 

78 

S3 

84 

85 

62 

79 

80 

60 

84 

84 

84 

84 

65 

60 

80 

76 

62 

79 

81 

80 

84 

81 

61 

86 

82 

76 

73 

75 

84 

69 

81.4 

49 

53 

51 

40 

41 

43 

44 

51 

47 

44 

46 

45 

49 

43 

45 

46 

45 

46 

45 

46 

49 

45 

50 

53 

44 

47 

45 

47 

54 

WILLOWS 

MAX 

78 

82 

83 

64 

84 

80 

78 

79 

84 

83 

62 

63 

83 

80 

78 

75 

83 

77 

79 

62 

87 

78 

79 

87 

79 

68 

68 

71 

65 

87 

80.2 

47 

52 

47 

49 

47 

53 

58 

50 

47 

44 

45 

49 

44 

42 

43 

50 

44 

46 

43 

46 

42 

47 

49 

54 

55 

50 

43 

48 

53 

WINTERS 

MAX 

82 

86 

84 

86 

80 

84 

86 

83 

66 

86 

84 

84 

85 

82 

81 

80 

83 

60 

74 

82 

85 

61 

65 

89 

67 

75 

71 

60 

89 

93 

83.1 

48 

54 

49 

54 

50 

53 

61 

58 

46 

43 

43 

47 

49 

46 

47 

47 

48 

53 

47 

47 

45 

47 

50 

54 

50 

51 

50 

52 

55 

50.1 

W0ODF0RD5 

MAX 

74 

73 

73 

72 

74 

62 

62 

58 

60 

67 

71 

62 

65 

61 

61 

60 

60 

61 

60 

64 

65 

67 

70 

70 

57 

49 

61 

66 

60 

71 

65.2 

MIN 

37 

43 

43 

42 

42 

37 

25 

24 

30 

35 

37 

39 

32 

34 

37 

29 

27 

25 

29 

32 

35 

39 

41 

44 

41 

33 

31 

36 

42 

54 

35.8 

WOODLAND  1  WNW 

MAX 

75 

83 

80 

66 

81 

84 

79 

78 

81 

84 

64 

85 

85 

82 

79 

75 

80 

78 

79 

79 

63 

76 

81 

85 

75 

67 

71 

79 

82 

93 

80.4 

MIN 

45 

50 

47 

50 

45 

48 

56 

50 

38 

39 

40 

43 

45 

38 

42 

40 

41 

48 

41 

41 

44 

40 

43 

54 

51 

50 

41 

48 

48 

55 

45.4 

TORBA  LINDA 

MAX 

98 

93 

78 

76 

75 

66 

73 

80 

81 

68 

90 

76 

94 

80 

75 

70 

70 

73 

73 

82 

81 

88 

64 

74 

78 

76 

86 

89 

95 

84 

80.9 

MIN 

49 

47 

50 

49 

45 

49 

55 

55 

47 

54 

47 

49 

45 

49 

55 

54 

56 

47 

54 

52 

52 

48 

53 

58 

46 

58 

56 

48 

51 

52 

51.0 

YOSEMITE  NP 

MAX 

79 

75 

76 

76 

77 

76 

72 

73 

74 

75 

78 

72 

74 

71 

79 

72 

68 

69 

71 

74 

73 

75 

74 

75 

62 

51 

69 

72 

77 

80 

73.0 

MIN 

38 

44 

46 

40 

45 

41 

38 

41 

41 

43 

42 

40 

41 

39 

40 

40 

46 

41 

41 

43 

43 

44 

47 

45 

44 

33 

35 

39 

47 

52 

42.0 

YREKA 

MAX 

62 

72 

72 

78 

78 

73 

65 

70 

72 

72 

75 

68 

70 

67 

69 

63 

69 

58 

69 

71 

75 

77 

eo 

80 

59 

59 

58 

59 

70 

80 

69.7 

MIN 

S6 

41 

49 

*1 

41 

33 

33 

34 

34 

37 

37 

32 

31 

30 

29 

29 

30 

31 

32 

33 

38 

46 

41 

48 

41 

36 

40 

39 

39 

43 

36.9 

8««  refervDCe  not«a  followLng  StKtlon  Indax. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
APRIL  1959 


Day  of  month 


oianon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

AimOCB  PDHPING  PLANT  3 

EVAP 

.15 

.18 

.15 

.20 

.22 

.21 

.33 

.29 

.26 

.22 

WIND 

AVENAL  9  SSE 

EVAP 

.30 

.30 

.15 

.52 

.35 

.30 

.30 

.45 

.30 

.45 

WIND 

BACKUS  RANCH 

EVAP 

• 

*  2^ 

• 

.  31 

.  41 

.  37 

WIND 

11 

• 

*59 

• 

• 

76 

156 

52 

77 

55 

MAX 

82 

80 

74 

77 

76 

78 

81 

78 

79 

81 

HIN 

49 

53 

54 

50 

48 

43 

50 

48 

48 

49 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.  26 

'  ?e 

.  23 

■ 

1  n 

■ 

.  24 

.  10 

.  20 

.  26 

WIND 

33 

20 

'  0 

15 

4 

19 

BERRTESSA  LAKE 

EVAP 

.10 

.14 

.12 

.15 

.29 

.15 

.42 

.28 

.30 

.29 

WIND 

MAX 

86 

87 

82 

85 

SO 

82 

82 

81 

82 

78 

MIN 

46 

46 

58 

55 

50 

55 

50 

52 

51 

50 

BURLING  AHE 

EVAP 

.25 

.13 

.19 

.26 

.24 

.12 

.18 

.20 

.20 

.23 

WIND 

78 

33 

33 

51 

94 

67 

65 

77 

82 

91 

MAX 

HIN 

50 

57 

58 

55 

55 

49 

47 

49 

47 

47 

CACHUHA  DAU 

EVAP 

■ 

■ 

'  in 

* 

•  ^ 

.  06 

■ 

• 

• 

WIND 

72 

57 

31 

30 

49 

55 

32 

25 

40 

CAMP  PARDEE 

EVAP 

.11 

.12 

.13 

.16 

.14 

.11 

.17 

.20 

.21 

.18 

WIND 

29 

15 

18 

16 

20 

28 

23 

22 

26 

24 

CHICO  EXP  STA 

EVAP 

* 

WIND 

•  f-^ 

• 

105 

• 

'  37 

•  22 

*  14 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.22 

.26 

.24 

* 

.48 

.15 

.11 

.21 

.21 

WIND 

MAX 

78 

83 

84 

_ 

_ 

79 

71 

68 

76 

76 

MIN 

32 

54 

55 

- 

- 

56 

57 

57 

58 

57 

COW  CREEK 

EVAP 

•  ^ 

.  70 

WIND 

'  11 

4 

*  15 

• 

'53 

• 

30 

•  ^ 

MAX 

92 

92 

89 

93 

95 

93 

90 

87 

92 

92 

HIN 

64 

62 

66 

69 

65 

63 

60 

60 

56 

56 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

EVAP 

.20 

.16 

.15 

.24 

.23 

.22 

.57 

.39 

.32 

.21 

WIND 

60 

20 

35 

46 

58 

66 

253 

98 

63 

28 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

.18 

.17 

.16 

* 

.68 

.22 

.28 

.24 

.19 

WIND 

49 

29 

31 

* 

• 

355 

110 

45 

72 

87 

MAX 

79 

89 

85 

82 

81 

79 

82 

76 

HIN 

46 

53 

56 

47 

48 

45 

45 

45 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

EVAP 

« 

* 

.43 

* 

.75 

* 

.67 

♦ 

.52 

WIND 

i  84 

• 

137 

* 

• 

290 

191 

♦ 

125 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

WIND 

•  ^ 

• 

* 

■  2g 

■  g2 

■  g^ 

■  gg 

FRIANT  GOVT  CAMP 

.20 

.21 

.23 

.28 

.27 

.21 

.21 

.28 

.29 

.31 

WIND 

37 

49 

49 

40 

43 

40 

43 

MAX 

79 

87 

85 

84 

85 

81 

83 

84 

84 

85 

HIN 

45 

53 

56 

58 

53 

53 

55 

53 

52 

49 

HAMILTON  AFB  1  E 

EVAP 

WIND 

63 

'  35 

75 

70 

130 

■ 

■  gg 

*  92 

68 

HAX 

81 

81 

78 

73 

70 

75 

77 

77 

77 

73 

HIN 

50 

55 

55 

54 

50 

47 

46 

45 

45 

44 

HETCH  HETCHY 

EVAP 

_ 

_ 

_ 

_ 

.21 

.23 

.24 

.21 

.19 

WIND 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

EVAP 

.30 

.33 

.44 

.30 

.22 

.34 

.30 

.33 

.31 

.33 

WIND 

38 

45 

66 

53 

29 

93 

84 

182 

28 

28 

MAX 

HIN 

58 

60 

62 

60 

60 

57 

56 

54 

63 

64 

JOICE  ISLAND 

EVAP 

(^.14 

\ 

\ 

WIND 

i  96 

• 

♦ 

180 

« 

* 

« 

t 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

EVAP 

.  30 

.  23 

.  30 

.  33 

.  30 

*  ~? 

WIND 

63 

40 

60 

68 

69 

60 

71 

67 

73 

62 

LAKESHORE 

EVAP 

.17 

.13 

.16 

.18 

.18 

.26 

.28 

.19 

.21 

.18 

WIND 

11 

9 

11 

12 

6 

34 

40 

15 

13 

3 

LODI 

EVAP 

.  18 

.  17 

.  19 

• 

•  ~° 

_ 

97 

WIND 

35 

38 

28 

107 

■ 

87 

*  65 

HANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

.20 

.18 

.19 

.30 

.  18 

.42 

.51 

.30 

.30 

.27 

WIND 

16C 

130 

110 

MAX 

84 

80 

85 

79 

76 

76 

77 

78 

78 

78 

HIN 

52 

56 

56 

53 

51 

53 

49 

49 

49 

47 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

.11 

.17 

.10 

.22 

.18 

.16 

.31 

.26 

.22 

.18 

WIND 

15 

18 

12 

2 

56 

21 

50 

28 

17 

16 

HAX 

81 

86 

82 

86 

81 

HIN 

48 

58 

58 

50 

53 

55 

50 

47 

5C 

49 

MACIMIENTO  DAM 

EVAP 

■f^ 

.18 

.18 

18 

.  15 

.  17 

.  2C 

.  18 

WIND 

*_ 

NEWARK 

EVAP 

.IS 

.  IS 

.  14 

* 

* 

1  a? 

• 

24 

2( 

.18 

WIND 

3S 

25 

32 

183 

7£ 

44 

45 

OAKDALE  WOODWARD  DAH 

EVAP 

.06 

.25 

.07 

.21 

.19 

.34 

.16 

.31 

.25 

.38 

WIND 

97 

36 

32 

70 

109 

83 

52 

78 

44 

27 

PLACERVILLE  IPG 

EVAP 

.11 

.15 

.15 

• 

* 

.54 

.25 

.23 

.24 

.17 

WIND 

RICHMOND  FIELD  STA 

EVAP 

115 

* 

.47 

• 

• 

* 

.77 

• 

• 

WIND 

(  84 

« 

• 

155 

* 

• 

• 

400 

• 

« 

HAX 

86 

86 

78 

HIN 

44 

47 

4S 

- 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA< 

EVAP 

.32 

.28 

.28 

.12 

.14 

.16 

.08 

.13 

.19 

.20 

WIND 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

.25 

.23 

.22 

.23 

.26 

.24 

.25 

.25 

.22 

.24 

.26 

.21 

.22 

.22 

.18 

.28 

.23 

.36 

.30 

.45 

.45 

.45 

.30 

.45 

.30 

.45 

.45 

.45 

.45 

.64 

.48 

.31 

.14 

.30 

.45 

.45 

*  f  ^ 

.40 

.  30 

.  35 

.  44 

.  33 

.  43 

.  38 

.38 

.  18 

.  12 

.33 

.41 

.34 

.  59 

*  80 

* 

87 

102 

115 

105 

148 

94 

44 

65 

46 

81 

103 

60 

159 

177 

43 

130 

84 

71 

73 

78 

69 

72 

75 

78 

79 

80 

83 

73 

68 

67 

82 

82 

87 

80 

51 

48 

46 

46 

45 

42 

45 

50 

50 

51 

52 

49 

46 

46 

43 

49 

51 

56 

.  30 

• 

.  23 

.  15 

.18 

.  07 

.  05 

.  11 

.  18 

.  21 

.30 

.  23 

.  16 

.  08 

.  18 

.  11 

.  55 

.20 

11 

22 

22 

16 

25 

2 

18 

2 

10 

14 

9 

23 

17 

28 

31 

5 

.24 

.24 

.24 

.24 

.27 

.24 

.26 

.25 

.24 

.27 

.25 

.30 

• 

.17 

.21 

.25 

.27 

.33 

40 

36 

48 

65 

49 

57 

26 

57 

63 

73 

29 

62 

97 

68 

72 

53 

39 

38 

83 

79 

80 

81 

81 

79 

80 

84 

84 

80 

82 

83 

72 

76 

73 

82 

87 

91 

51 

50 

49 

49 

51 

51 

53 

59 

53 

53 

49 

51 

49 

50 

48 

49 

55 

60 

.23 

.18 

.20 

.25 

.15 

.23 

.23 

.22 

.23 

.15 

.15 

.33 

.13 

.13 

.26 

.25 

.22 

.22 

106 

55 

76 

80 

62 

66 

75 

93 

84 

84 

89 

112 

97 

25 

106 

104 

178 

150 

81 

74 

75 

76 

76 

79 

79 

47 

49 

48 

45 

47 

45 

44 

47 

58 

51 

49 

54 

57 

53 

54 

44 

51 

53 

.  19 

.  20 

.  15 

.  21 

.  18 

.19 

.  18 

.  12 

.  21 

.18 

.  20 

.  26 

.  23 

.  08 

.  09 

.  21 

.32 

.  26 

36 

29 

48 

50 

43 

51 

53 

27 

51 

43 

26 

59 

101 

74 

35 

50 

58 

34 

.19 

.21 

.17 

.19 

.20 

.19 

.22 

.22 

.21 

.18 

.16 

.20 

.21 

.11 

.10 

.17 

.21 

.23 

20 

23 

19 

21 

20 

25 

23 

29 

23 

21 

14 

19 

32 

35 

15 

18 

25 

21 

.61 

.  21 

.  28 

.  15 

.  31 

* 

* 

.  66 

* 

.  43 

.  20 

.  30 

~ 

.  23 

.  11 

.  24 

50 

19 

42 

24 

26 

57 

67 

22 

62 

22 

16 

67 

.62 

.22 

.22 

.23 

.25 

« 

.72 

.23 

.23 

.21 

.23 

* 

.  1(1 

.15 

.25 

.21 

.24 

321 

82 

79 

79 

76 

76 

77 

79 

78 

80 

79 

_ 

79 

79 

80 

85 

84 

52 

57 

55 

54 

55 

- 

- 

55 

57 

57 

57 

59 

- 

53 

59 

54 

55 

59 

.  30 

.60 

.  30 

.  59 

.  35 

.  30 

.  60 

.  50 

.  52 

.  45 

.  60 

.  67 

.  72 

.  45 

.  37 

.  3S 

.  45 

.  60 

45 

58 

42 

36 

66 

84 

90 

88 

90 

88 

88 

87 

87 

94 

95 

94 

84 

82 

88 

93 

95 

97 

98 

60 

60 

56 

60 

55 

58 

57 

61 

67 

70 

67 

69 

68 

66 

59 

60 

72 

68 

.27 

.32 

.22 

.32 

.32 

.27 

.26 

.28 

.29 

.24 

.21 

.25 

.20 

.16 

.22 

.22 

.37 

.32 

47 

69 

53 

74 

73 

SO 

57 

41 

70 

59 

45 

58 

77 

91 

22 

33 

65 

44 

.67 

.26 

.22 

.27 

.27 

• 

« 

.72 

.25 

.21 

.21 

.26 

* 

* 

.44 

.26 

.30 

.31 

179 

74 

99 

72 

129 

• 

• 

246 

157 

180 

98 

131 

* 

« 

426 

90 

84 

79 

83 

79 

77 

77 

76 

80 

77 

75 

77 

82 

74 

78 

82 

88 

47 

45 

43 

45 

47 

46 

47 

48 

48 

52 

45 

46 

49 

52 

.90 

m 

.54 

.60 

♦ 

.67 

.57 

♦ 

.56 

* 

* 

.52 

* 

.36 

A 15 

271 

• 

158 

* 

183 

* 

• 

171 

• 

159 

125 

* 

483 

• 

104 

A25 

.  25 

.  25 

.  22 

.  24 

.25 

.  20 

.  20 

.  27 

• 

.  24 

• 

* 

• 

47 

41 

56 

40 

41 

34 

40 

34 

51 

'  TO 

*  a  A 

CO 

■ 

*«o 

.32 

.34 

.31 

.29 

.32 

.36 

.34 

.36 

.29 

.33 

.30 

.32 

.38 

.12 

.19 

.28 

.31 

.36 

36 

43 

46 

56 

44 

55 

59 

65 

39 

41 

37 

40 

58 

99 

76 

56 

62 

57 

87 

84 

81 

79 

81 

79 

79 

80 

85 

84 

84 

59 

51 

47 

48 

49 

50 

48 

50 

52 

55 

55 

58 

54 

55 

48 

48 

51 

61 

.  30 

.  28 

.  15 

.  30 

.  28 

.  30 

.  16 

.  30 

.  30 

.14 

.  15 

■  ^2 

*  i« 

93 

102 

58 

132 

75 

75 

61 

167 

82 

120 

65 

93 

102 

148 

122 

110 

120 

108 

79 

74 

74 

73 

74 

75 

75 

76 

73 

73 

78 

78 

67 

70 

73 

77 

80 

84 

46 

45 

45 

43 

45 

45 

47 

46 

50 

47 

47 

52 

57 

50 

47 

47 

52 

52 

.21 

.24 

.18 

.21 

.20 

.19 

.21 

.21 

.19 

.15 

.17 

.15 

.20 

.05 

.11 

.16 

.19 

.24 

.40 

.30 

.34 

.36 

.33 

.37 

.36 

.34 

.30 

.32 

.36 

.35 

.43 

.25 

.33 

.36 

.35 

.40 

* 

58 

59 

* 

197 

23 

216 

91 

6 

96 

39 

58 

101 

30 

108 

34 

53 

39 

89 

88 

88 

86 

89 

84 

84 

89 

89 

89 

91 

90 

91 

80 

87 

58 

58 

58 

54 

58 

54 

55 

56 

61 

60 

63 

62 

61 

60 

61 

62 

62 

62 

* 

* 

* 

1.32 

' 

L.  54 

L.  18 

* 

« 

* 

305 

* 

• 

« 

* 

* 

* 

675 

* 

• 

* 

495 

.45 

.40 

.34 

.36 

.45 

.27 

.45 

.  36 

.30 

.  37 

.34 

.  41 

.  45 

.  15 

.  19 

*?q 

* 

132 

138 

55 

90 

60 

64 

31 

36 

67 

59 

80 

138 

96 

94 

67 

06 

.23 

.21 

.20 

.25 

.26 

.19 

.17 

.20 

.19 

.17 

.14 

.24 

.08 

.13 

.10 

.14 

.14 

.05 

19 

21 

20 

6 

31 

10 

9 

1 

8 

5 

4 

33 

21 

26 

12 

4 

2 

4 

.32 

.23 

.26 

.30 

.23 

.26 

.25 

.  22 

.25 

.  22 

.  22 

.  36 

.  37 

.11 

• 

• 

60 

54 

76 

77 

53 

70 

57 

50 

74 

46 

53 

100 

91 

71 

*  90 

76 

.40 

.27 

.30 

.33 

.23 

.30 

.11 

.39 

.30 

.23 

.21 

.30 

.33 

.18 

.33 

.28 

.28 

.41 

140 

100 

110 

160 

80 

170 

60 

120 

160 

110 

100 

170 

210 

160 

160 

150 

120 

140 

83 

77 

73 

78 

76 

76 

74 

84 

83 

79 

82 

82 

52 

49 

48 

50 

50 

50 

48 

50 

49 

50 

50 

54 

52 

51 

49 

53 

55 

57 

.22 

.23 

.21 

.24 

.24 

.22 

.19 

.21 

.25 

.20 

.21 

.22 

.20 

.08 

.16 

.20 

.23 

.29 

18 

22 

26 

28 

25 

19 

21 

19 

26 

22 

25 

30 

54 

44 

29 

21 

23 

20 

87 

84 

82 

81 

83 

83 

80 

86 

86 

85 

83 

52 

50 

49 

48 

51 

49 

56 

53 

53 

54 

54 

56 

55 

50 

50 

51 

54 

58 

.15 

.14 
~ 

.16 
~ 

.17 

" 

.16 

.18 

.17 

.21 

.31 

.20 

.23 

.14 

.24 

.11 

.17 

.27 

.29 

.28 

.54 

.26 

.17 

.24 

.21 

« 

• 

.62 

.  19 

.  21 

.2G 

.24 

* 

* 

'7^ 

* 

152 

16 

102 

62 

75 

* 

* 

184 

129 

6 

65 

49 

74 

70 

.  17 

.38 

.25 

.  25 

.29 

.28 

.25 

.41 

.18 

.'35 

.26 

.17 

.35 

.13 

.07 

.27 

.24 

.28 

'41 

'49 

56 

50 

45 

72 

52 

57 

66 

62 

46 

76 

76 

173 

56 

73 

86 

27 

.62 

.19 

.17 

.22 

.18 

• 

* 

.66 

.18 

.18 

.22 

.15 

• 

* 

• 

.15 

.23 

.21 

« 

* 

.78 

* 

.57 

« 

.91 

* 

.67 

* 

.45 

• 

.48 

* 

485 

285 

* 

* 

560 

• 

380 

• 

170 

« 

130 

79 

77 

77 

85 

78 

82 

47 

48 

48 

50 

50 

54 

>  .27 

.27 

.24 

.24 

.20 

.14 

.14 

.16 

.24 

.20 

.23 

.23 

.19 

.12 

.20 

.25 

.26 

.31 

See  reference  notee  foUowlna  Station  Index. 
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Continued 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
APRIL  1959 


Day  of  month 


atation 

1 

_ 

_ 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg. 

SALT  SPRINGS  PH 

EVAP 

.20 

.19 

.21 

.27 

.29 

.29 

.32 

.46 

.32 

.25 

.22 

.33 

.21 

.24 

.24 

.28 

.20 

.21 

.25 

.28 

.40 

.17 

.23 

.28 

.12 

.01 

.08 

.25 

.28 

.29 

7.37 

WIND 

~ 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.15 

.18 

.16 

.15 

.22 

.26 

.28 

.31 

.29 

.23 

.22 

.17 

.30 

.25 

.25 

.35 

.25 

.28 

.20 

.23 

.24 

.18 

.19 

.20 

.20 

- 

.08 

.11 

.20 

.06 

B  6.40 

WIND 

60 

63 

56 

45 

37 

73 

96 

95 

80 

60 

58 

90 

70 

65 

67 

84 

54 

104 

46 

50 

36 

48 

42 

39 

60 

29 

42 

40 

50 

60 

1799 

STOCKTON  MOffHY  BRIDGE 

EVAP 

.15 

.15 

.20 

.20 

.30 

.30 

.30 

.30 

.22 

.23 

.22 

.22 

.23 

.30 

.30 

.26 

.25 

.30 

.15 

.30 

.30 

.23 

.20 

.35 

.22 

.12 

.15 

.30 

.30 

.30 

7.35 

WIND 

20 

30 

20 

30 

50 

80 

60 

50 

40 

35 

45 

30 

30 

80 

70 

65 

80 

55 

70 

SO 

70 

45 

25 

100 

45 

50 

45 

65 

40 

80 

1555 

HAK 

77 

86 

90 

85 

85 

86 

85 

85 

86 

86 

85 

86 

85 

82 

82 

83 

82 

78 

85 

87 

80 

84 

86 

82 

75 

71 

86 

86 

93 

75 

83.5 

MIN 

54 

55 

58 

59 

54 

51 

49 

49 

51 

50 

SO 

55 

54 

48 

48 

47 

48 

45 

50 

SO 

51 

53 

55 

55 

58 

55 

50 

52 

55 

57 

52.2 

TRACY  PiniPING  PLANT 

EVAP 

.19 

.22 

.24 

.30 

.35 

.36 

.45 

.37 

.38 

.25 

.30 

.38 

.45 

.37 

.34 

.38 

.45 

.30 

.30 

.45 

.45 

.30 

.28 

.60 

.15 

.20 

.30 

.38 

.42 

.52 

10.43 

WIND 

39 

38 

35 

197 

237 

211 

118 

154 

100 

152 

94 

76 

121 

277 

214 

154 

230 

171 

182 

204 

248 

133 

70 

268 

122 

116 

176 

148 

108 

231 

4624 

TULELAKE 

EVAP 

WIND 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.15 

.19 

.  16 

.12 

.17 

.38 

.41 

.  45 

.36 

.24 

.19 

.28 

.31 

.33 

.38 

.30 

.33 

.09 

.34 

.33 

.20 

.10 

.28 

.15 

.26 

.02 

.19 

.12 

.10 

B  7.17 

WIND 

62 

34 

46 

67 

39 

29 

150 

151 

95 

29 

31 

83 

65 

72 

77 

95 

83 

71 

73 

72 

25 

18 

41 

39 

55 

67 

43 

39 

60 

32 

1843 

WALNUT  GROVE 

EVAP 

.15 

.00 

.30 

.30 

.45 

.45 

.30 

.15 

.15 

.45 

.15 

.30 

.15 

.30 

.15 

.15 

.15 

.IS 

.40 

.45 

.30 

.15 

.15 

.10 

.15 

.30 

.30 

.25 

B  7.23 

WIND 

40 

7 

7 

144 

130 

129 

115 

60 

55 

57 

38 

26 

49 

63 

65 

17 

25 

65 

25 

164 

101 

65 

35 

143 

27 

103 

54 

30 

40 

86 

1965 

StAXIMDM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 
^  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


StatiOD 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relab 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direcbon 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

H 

n 

< 
o 
o 

m 
0. 

< 
o 
o 

o 

H 

m 

Oi 
D> 

o 
o 

H 

s 
g 

o 
o 

Trace 

,01-09 

.10-49 

50-99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

NW 

18 

7.4 

++33 

NNW 

26 

62 

48 

33 

48 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

4.6 

BISHOP  WB  AIRPORT 

17 

11 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

4.4 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

7.9 

36 

E 

8 

36 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

2 

4.8 

BURBANK  WB  AIRPORT 

S 

22 

3.2 

++15 

NW 

27 

77 

54 

46 

72 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

4 

5.2 

EUREKA  WB  CITY 

7.9 

29 

N 

17+ 

2 

0 

3 

0 

0 

0 

5 

53 

6.6 

FRESNO  WB  AIRPORT 

NW 

27 

6.3 

19 

NW 

30+ 

78 

48 

26 

53 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

2 

91 

4.1 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

19 

6.2 

++21 

WNW 

27+ 

86 

59 

55 

80 

2 

1 

0 

1 

0 

0 

4 

5.5 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

WSW 

24 

7.7 

++22 

WSW 

26 

88 

62 

64 

82 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

4 

5.5 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

5.8 

19 

W 

26 

82 

57 

57 

79 

2 

0 

0 

1 

0 

0 

3 

69 

4.9 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

52 

38 

3 

1 

2 

0 

0 

0 

6 

5.1 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

28 

9.6 

++26 

WNW 

30 

86 

67 

56 

80 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

5.2 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

NW 

15 

10.6 

33 

NW 

6 

57 

36 

24 

46 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

2 

92 

5.2 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SW 

19 

9.8 

30 

S 

24 

78 

SO 

31 

66 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

3 

93 

4.8 

SANDBERG  WB 

13.9 

++39 

NNW 

6 

39 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

2 

3.6 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

WSW 

15 

6.7 

20 

SW 

30 

83 

65 

64 

79 

1 

3 

1 

0 

0 

0 

5 

56 

6.0 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

34 

11.4 

32 

WNW 

28 

87 

68 

60 

81 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

4 

5.0 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

8.9 

25 

SW 

24 

sot 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

87 

SAN  JOSE 

W 

39 

5.8 

18 

NW 

29+ 

52 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

2 

73 

2.8 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

22 

6.9 

++26 

WNW 

27 

83 

62 

62 

83 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

5 

6.3 

t  8:00  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


3««  r«t«r«Dce  Dot«B  tollowloK  Statton  lodex. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
APRIL  1959 


Day  of  month 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLUE  CANTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

6.9 

4.0 

2 

3 

T 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

2.0 
T 

HBNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

4 

2 

2.0 
1 

HANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 
3 

2 

T 

KT  SHASTA  SKI  BOWL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

110 

105 

104 

102 

100 

98 

96 

93 

93 

93 

92 

90 

90 

86 

86 

84 

84 

84 

84 

82 

82 

82 

80 

77 

77 

7.5 
83 

0.5 
83 

82 

82 

82 

SNOW  LAB  CEN  SIERRA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

60 

57 

56 

54 

51 

SO 

48 

45 

46 

42 

42 

40 

38 

35 

35 

32 

32 

31 

29 

26 

25 

23 

22 

18 

14 

17.2 
34 

T 
32 

26 

22 

19 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

5.0 
5 

1.0 
2 

TABLE  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

TAHOE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

48 

46 

45 

44 

42 

41 

40 

39 

37 

36 

34 

32 

31 

29 

27 

25 

23 

22 

20 

19 

18 

16 

12 

9 

T 

7 

10.  0 
12 

8 

6 

4 

2 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0.5 
1 

T 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

7 

6 

6 

6 

6 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

T 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

3.0 
3 

4.0 
7 

4 

2 

T 

See  reference  notes  foUovring  Station  Index. 
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APRIL  1959 


APRIL  1959 


APRIL  1959 


APRIL  1959 


STATION  INDEX 


STAnON 


ACTON  ESCOMOIOO  FCZ6iei 

LOS  ANGELES 

AOIN  RANOER  STATION 

ALAMO  1  H 

006* 

CONTRA  COSTA 

37 

92 

122 

02 

375 

QA 

ALDEHPOINT 

00  ae 

40 

11 

123 

36 

439 

9A 

9A 

ALISO  Cn  OAT  MT  FC 

LOS  ANGELES 

SAN  DIEGO 

ALT ADENA 

LOS  ANGElES 

SAN  BERDINO 

ANCWIN  PAC  UNION  COt 

ANTIOCH  1  E 

CONTRA  COSTA 

ANTIOCH  PUHPINC  PLANT  3 

0232 

CONTRA  COSTA 

r 

37 

99 

121 

44 

60 

eA 

8A 

ANZA 

0236 

RIVERSIDE 

33 

33 

33 

116 

40 

391S 

BA 

APACHC  CAMP 

ATLAS  ROAD 

AUBURN 

0383 

PLACER 

1 

36 

54 

121 

04 

1297 

7A 

7A 

AVALON  PLEASURE  PIER 

09«9 

LOS  ANGELES 

33 

33 

21 

116 

20 

0 

OA 

8A 

8ALCH  POXER  HOUSE 

FRESMO 

1] 

36 

95 

119 

05 

1720 

5P 

8ALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

TEHAMA 

23 

56 

122 

47 

6900 

VAR 

BARNESON  PAItiC 

33 

BARRETT  OAH 

BAR5T0W 

BATES  RIDGE 

SNTA  BARBARA 

BEAUMONT 

R 1 VERSIOE 

BEAUMONT  PUtWING  PLANT 

BEEHIVE  MEADOW 

BEL  AIR  FC  10 

061< 

LOS  ANGELES 

34 

09 

118 

27 

540 

5P 

BEN  LOMOND 

06TJ 

SANTA  CRUZ 

37 

05 

122 

06 

504 

9P 

5P 

BIG  DALTON  DAM  FC223B-E 

0751 

LOS  ANGELES 

26 

34 

10 

117 

49 

1575 

5P 

BI6  PINE  CREEK 

0767 

INYO 

1? 

37 

OS 

118 

20 

10000 

VAR 

36 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

SANTA  CLARA 

BLACKS  MOUNTAIN 

0661 

LASSEN 

21 

40 

46 

121 

12 

7200 

VAR 

BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 

0870 

LASSEN 

21 

40 

44 

121 

19 

5600 

7A 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK, 

HUMBOLDT 

33 

BORRECO  SPRINGS  3  NNE 

0906 

SAN  DIEGO 

( 

17 

116 

21 

629 

8A 

8A 

BOULDER  CREEK 

LOCATELLI  RANCH 

1005 

SANTA 

09 

122 

12 

2175 

35 
35 

32 

BREA  BEBRV  AND  IMPERIAL 

1054. 

ORANGE 

26 

33 

55 

117 

54 

350 

8A 

BREA  CITY 

I05b 

26 

33 

95 

117 

54 

350 

SA 

ORANGE 

BR  I DGEPORT 

BRIDCEPOPT  RANGER  STA 

BPIOCEVILLE  4  NNW 

BRUSHY  SPRC5  GUARD  STA 

BRYSON 

1142 

MONTEREY 

24 

35 

48 

121 

05 

925 

BUCKS  LAKE 

1161 

PLUMAS 

8 

39 

121 

12 

9200 

BUENA  VISTA 

*6 

BULLARDS  BAR  PMR  HOUSE 

BURBANK  FIRE  DEP  FC226B 

LOS  ANGELES 

leURBANK  HB  AIRPORT 

LOS  ANGELES 

BURL  1 NGAME 

BURTON  RANCH 

CONTRA  COSTA 

BUTTONWILLOW 

CABAZON 

1250 

RIVERSIDE 

t 

33 

95 

116 

47 

1815 

5P 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

1252 

SAN  DIEGO 

33 

32 

40 

14 

410 

5P 

5P 

119 

CAJON  WEST  SUMMIT 

CALAVERAS  BIG  TREES 

CALAVERAS  RANGER  STA 

CALEX 1  CO  2  NE 

CALIFORNIA  HOT  SPRGS  RS 

CAL 1 ST06A 

CAMP  ANGELUS 

1369 

SAN  BERDINO 

28 

34 

09 

116 

59 

5800 

CAMPO 

1«24 

SAN  DIEGO 

33 

37 

116 

28 

2612 

5P 

5P 

CAMP  PARDEE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

LOS  ANGELES 

116 

CANYON  DAM 

1*97 

PLUMAS 

B 

40 

10 

121 

05 

4999 

5P 

9P 

CARBON  CANYON  GILMAN 

1916 

ORANGE 

2C 

33 

56 

117 

48 

1779 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1520 

SAN  BERDINO 

26 

57 

117 

48 

1179 

CATHAY  BULL  RUN  RANCH 

1588 

MARIPOSA 

27 

37 

120 

03 

1429 

9A 

9A 

CA2ADER0 

1602 

SONOMA 

22 

38 

32 

123 

06 

1040 

5P 

CfCILVILLE  SAtfYER 

PfOUNTAIN  VIEW 

SISKIYOU 

41 

06 

123 

03 

3000 

6P 

6P 

CEDAR  GROVE 

1609 

FRESNO 

11 

36 

47 

118 

40 

4650 

4P 

CEt>ARVILLE 

1«1* 

NOOOC 

18 

41 

32 

120 

10 

4672 

OA 

•A 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE 

1824 

eUTTE 

23 

39 

47 

121 

40 

922 

8A 

8A 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1*»3 

TUBA 

e 

39 

121 

14 

2575 

8A 

CHATSHORTH  HEYNENANN 

RAHCH 

1479 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

118 

38 

1000 

7A 

CHAT5WORTH  FC  2*  0 

1680 

LOS  ANGELES 

34 

15 

118 

36 

997 

VAR 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

1682 

LOS  ANGELES 

1: 

34 

118 

37 

865 

CHERRY  VALLEY  OAH 

1697 

TUOLUIME 

37 

37 

98 

119 

56 

4769 

BA 

8A 

CHESTER 

1700 

PLUMAS 

a 

40 

IB 

121 

13 

4530 

4P 

OBSERVAnON 
TIME  AND 
TABLES 


J  C  FASSOLD 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  SHIRLEY  L  CASTRO 
MRS  CORA  C  OLSEN 
J  SPRECHER 
ALPINE  FIRE  DEPT 
RUBIO  CANON  L*W  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OIV  OF  HWYS 
ANGIOLA  ELEy  ♦  WHSE 

PACIFIC  UNION  COL 
EDWARD  C  JENNINGS 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  ROAD  CAMP 
CHARLES  M  HERBERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GLADYS  A  DUTRA 

CORPS  OF  ENGINEERS 
UNION  ELEM  SCHOOL 
DAN  BARBER 
HARBOR  MASTER 
TIDEWATER  OIL  CO 
CORNELIUS  SMITH 
GEORGE  L  TURCOT T 
MRS  LUCILLE  E  MEDDLE 
US  NAT  PARK  SERVICE 
L  E  METHENY 


ATHER 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
SO  CALIF  WATER  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
BEAUMONT  IRRIG  DIST 
BEAUMONT   IRRIG  DIST 

U  S  WB  OBSERVER 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

T  J  LE  BLANC 

MRS  NELSON  T  SHAW 

DAVID  P  CAMERON  JR 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

LARRY  D  GRINDHEIM 

U  S  WEATHER  BUREAU 

HARK  P  HICKS 

U  S  FOREST  SERVICE 

KENNETH  V  SIMPSON 
SO  CALIF  EDISON  CO 
0  E  WILSON 

OEPT  HATER  RESOURCES 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  PARK  SERVICE 
WILLIAM  L  CROKE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  CUREAU 

UNION  CARBIDE  CO 
SKYLINE  NURSERIES 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 


STATE  OIV 


FSTRY 
'  OF  FSTRY 
FED  AVIATION  AGENCY 
HAROLD  M  PABST 

R  H  ALLEN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
01  GIORGIO  FRUIT 

VINCENT  D  LOCATELLI 
CORPS  OF  ENGINEERS 
L  A  WTR  *  PWR  DEPT 
NEVADA  IRRIG  DI ST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ALBERT  C  RIST 

AGR  RESEARCH  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKEBREAD 
BRUCE  L  BOELK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBER 
MRS  JOYCE  . 


U  S  FORES 
CORPS  OF 
ERNEST  A 
MRS  FAYE  I 
MRS  LOLA 
P  G  *  E  COMPANY 
CHIEF  W  . 
U  S  WEATl 
CITY  OF  BURLINCAME 
RUTH  C  ESTES 


MRS  M 
BUENA 
JAMES 

US  NAT  PARK 
U  S  BUR  R 
SAN  BERDl 
CAL  DI 
U  S  FORES 
IMPERIAL 
U  S  FORES 


SERVICE 
NGINEERS 
EFERLINO 

MC  HUGH 

GALL  I 


YLOR 


STIRTON 
A  W  S  DIST 
ELAND 
SERVICE 
CLAMATIOH 
MO  CO  FCO 
BEACH  *  PKS 
SERVICE 
RRIG  DIST 
SERVICE 


EACH 

UTL  OlST 
SERVICE 
ENGINEERS 


U  5  FORES 
JOSEPH  KOL 
ARCHIE  C 
E  BAY  HUN 

U  S  FORES 
CORPS  OF 
U  S  FORES 
JESS  L  BUI 
U  S  FORES 


PIERCE  JR  COLLEGE 

POSTMASTER 

P  0  «  £  COMPANY 

COUPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

A  A  COLLINS  JR 

WM  H  ALISON 

MRS  HAZEL  L  60R0TRA 

KENNETH  R  JACOB SON 

US  NAT  PARK  SERVICE 
US  SOIL  CON  SERVICE 
P  G  *  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
LONNIE  BATHAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  HETCH  WTR  SUP 
MRS  C  B  KROEKER 


CHICO  EKPERIMEN 
CHITTENDEN  PASS 
CHOLAME  HATCH  RANCH 
CHUCHUPATE 
CHULA  VIST 
CISCO  RANG 
CLAREMONT 


STA 


STA 


E   11  W 
CLOVER  MEADOWS  GS 
C0ALIN6A 
C0ALIN6A  I  SE 
I  COALINGA   14  NW 
I  COLBTS  FC   53  D 
1  COLD  SPRINGS  CAMP 
I  COLEMAN  FISH  HATCHERY 
I  COLFAX 

I  COLGATE  POWER  HOUSE 

I  COLUSA  1  SSW 
CONCORD  3  E 

CORCORAN  IRRIG  DISTRICl 
I  CORDES 

I  CORNING  HOUGHTON  RANCH 
j  CORONA 
'  CORRAL  I TOS 
I  COTTONWOOD  CREEK 
COVELO 

COVELO  EEL  RIVER  RS 


COVINA  TEMPLE  FC  193 
COW  CREEK 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRABTREE  MEADOW 
CRAWFORD  RANCH  '  2139  SAN  DIEGO 

CRESCENT  CITY   1   N  2147  DEL  NORTE 

CRESCENT  CITY  7  ENE  2146,  DEL  NORIE 

CRESCENT  CITY  HNTNC  STA  2150  DEL  NORTE 
CRESTLINE  LAKE  GREGORY     2163  SAN  BERDINO 


1715  BUTTE 

SAN  BENITO 
SN  LUIS  OBPO 
CENTURA 
SAN  DIEGO 
PLACER 
LOS  ANGELES 
YOLO 


SONOMA 

MADERA 

FRESNO 

FRESNO 

FRESMO 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

SHASTA 

PLACER 


,948  COLUSA 
1962  < 

INGS 

201' 

TEHAMA 
203ll  RIVERSIDE 
Z046i  SANTA  CRUZ 
2069;  INYO 
2061  MENDOCINO 
2084.  MENDOCINO 


2090'  LOS  angelE: 
2092'  INYO 
2103.  RIVERSIDE 
2111;  IMPERIAL 


CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  EAST 
FLAT  FC  263  8 

CULVER  CITY 
I  CUHM1NGS 
!  CUNNINGHAM 
I  CUYAHA 

CUYAHACA 

CUYAHA  RANCH 
'  CUYAHA  RANGER  STA 


2177  CONTRA  COSTA 

2199I  LOS  ANGELES 
2214)  LOS  ANGELES 
22ia|  MENDOCINO 


ION     I  224' 


SNTA  BARBARA  i 


DAGGETT   1  ENE  |  2255-  SAN  BERDINO 

DAGGETT  FAA  AIRPORT  2297  SAN  BERDINO 

DAVIS  AGR  COLLEGE  |  2294  YOLO 

DAY  ■  23061  MODOC 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL  ,  2331  INYO 
DEER  CREEK  POWER  HOUSE     2334  NEVADA 

DELANO  I  2346  KERN 

DEL  MONTE  I  2362:  MONTEREY 

DENAIR  23891  STANISLAUS 

DE  SA6LA  j  2402  BUTTE 

j  DESCANSO  RANGER  STATION!  24061  SAN  DIEGO 
I  DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP  '  2432|  LOS  ANGELES 
j  DOBBINS  COLGATE  FOREBAY'  24581  YUBA 
DONNER  MEMORIAL  STA  PK     2467  NEVADA 
DOS  RIOS  I  2490I  MENDOCINO 

i  DOUBLEeuNK  MEADOW  |  2492:  TULARE 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C  2494,  LOS  ANGELES 
DOWNIEVILLE  ranger  STA     25001  SIERRA 
j  DOYLE   5  SSE  I  2506  LASSEN 

!  DRY  CANYON  RESERVOIR         2516  LOS  ANGELES 


6  37 
6  39 
9  39 


6  39 
36  39 

7  39 
10  35 


I  DUOLE 


2539  I 

I  2568  ' 

■  RANGER  STATION  2572  : 

LANDING  2560  I 


IDEITE  MEADOW 


flIPOSA 


ESCONDIDO  PARK  HILL 
ET I  WANDA 
ETNA 
IHEUREKA  WB  CITY 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
EXETER  FAUVER  RANCH 
FAIRFIELD 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

FAl RMONT 

FALLBROOK 


RIVER 


ULLS  IN 


FERGUSON  RANCH 
FIDDLETOWN  lynch  RANCH 
FIGUEROA  MOUNTAIN 

NLEY   1  NNE 

NLEY   1  W 

NLEY  5  SW 

we  POINTS  5  SSW 
FLORENCE  LAKE 


FONTAN. 
FONTAN. 
FOREST 
FOBESTI 


RANGER  STA 


FORI  DICK  1 


FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 
FREEDOM  B  NNW 
FRENCH  GULCH 
FRESNO  WB  AIRPORT 

ANT   GOVERNMENT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RANCI 
FULLERTON  DAM 
FULLERTON  HILLCREST  RE: 
GARBERVILLE 

DEN  VALLEY  2  S 
QUET  RANGER  STATION 
GEM  LAKE 

georgetown 

georgetown  ranger  sta 
gerle  creek  CAHP 

nt  forest 
gibraltar  dah 

GILROY 
GILROY  6  NE 


2598 

RIVERSIDE 

33 

46 

2640 

COLUSA 

23 

22 

2653 

TULARE 

11 

36 

2705 

SAN  DIEGO 

33 

32 

47 

2709 

SAN  DIEGO 

25 

32 

93 

2713 

IMPERIAL 

6 

32 

2728 

AMADOR 

16 

38 

2735 

LOS  ANGELES 

29 

34 

2749 

DEL  NORTE 

42 

00 

2756 

MONO 

3( 

37 

56 

2760 

SAN  JOAQUIN 

38 

2775 

ORANGE 

26 

33 

46 

2805 

RIVERSIDE 

2S 

2612 

RIVERSIDE 

28 

33 

2662 

SAN  DIEGO 

33 

33 

2669 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

2895 

SAN  BERDINO 

26 

34 

08 

2099 

SISKIYOU 

12 

41 

2B 

2910 

HUMBOLDT 

17 

40 

48 

2920 

MARIPOSA 

37 

35 

2922 

TULARE 

2933 

23 

38 

15 

29  34 

SOLANO 

23 

38 

15 

2941 

LOS  ANGELES 

15 

34 

2996 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

2964 

21 

41 

01 

2994 

BUTTE 

8 

39 

3020 

TEHAMA 

23 

40 

21 

3038 

AMADOR 

16 

38 

31 

304( 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

LAKE 

23 

LAKE 

23 

39 

00 

3051 

LAKE 

23 

38 

3003 

FRESMO 

11 

36 

3093 

2T 

37 

16 

3113 

SACRAMENTO 

1 

42 

3116 

SAN  BERDINO 

28 

34 

11 

3120 

SAN  BERDINO 

28 

34 

05 

3130 

TRINITY 

35 

23 

3134 

PLACER 

1 

39 

3197 

MODOC 

18 

41 

3161 

MENDOCINO 

17 

39 

27 

3164 

MENDOC 1  NO 

17 

39 

317: 

DEL  NORTE 

17 

41 

92 

SISKIYOU 

12 

3182 

SISKIYOU 

12 

41 

3191 

SONOMA 

17 

31 

3232 

SANTA  CRUZ 

20 

37 

03 

3242 

23 

40 

42 

3257 

FRESMO 

27 

36 

3261 

FRESNO 

27 

36 

99 

3279 

ORANGE 

26 

33 

3285 

ORANGE 

26 

33 

26 

33 

93 

3320 

HUMBOLDT 

40 

3338 

EL  DORADO 

38 

335T 

DEL  NORTE 

n 

41 

3369 

MONO 

38 

37 

49 

3381 

EL  DORADO 

38 

3384 

EL  DORADO 

38 

3368 

EL  DORADO 

38 

TULARE 

36 

3401 

SNTA  BARBARA 

31 

3417 

SANTA  CLARA 

2C 

37 

00 

3419 

SANTA  CLARA 

20 

37 

02 

21  32 

22  38 
22  59 


22  22 
17  34 
21  48 


16  30 

15  58 

16  20 


17   17  t  4930 


16  35  !  4650 
19  40  I  2150 
19  29  !  2749 


21  45 
21  23 
17  59 
20  51 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


16   37  3500 


16  08  116  ;  9P 

20  50  2895  8Aj  6a' 

20  09  4369  .  7A|  TAj 

18  32  1515  '  I  7aI 

20  06  3000  I  6p|  6p! 


22  31  1205 
18  23  10400 
16  99 


23  20 
20  50 
20  06 


17  93 

17  99 

23  48 

20  91 

23  90 

19  06 

20  91 


5P  5P 
BA  8A 
IIP  IIP 


OBSERVER 


us  PLANT   INTRO  GRON 
VICTOR  L  HASKIN 
EVERETT  C  HATCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESTERN  SALT  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
F  P  BRACKETT  08SY 
AMER  CRYSTAL   SUG  CO 
RICHARD  C  CHAPMAN 
ARTINO  HUZZIN 

FRANK  S  ORNBAUN 
U  S  FOREST  SERVICE 
COALINGA  FIRE  DEPT 
UNION  OIL  COMPANY 


I  PACIFIC  CO 


STEPHENS 


IVAN  . 
HOWARD  I 
S  S  WHITEHEAD 
EDWARD  J  CORDES 
FRANKLIN  K  REED 
JAMESON  COMPANY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
DEPT  WATER  RESOURCES 
GRANT  W  HANCOCK 
U  S  FOREST  SERVICE 

WILLIAM  8  TEMPLE 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  A  CRAWFORD 
THE  CAL-ORE  PWR  CO 
CAL  DIV  BEACH  t  PKS 
STATE  DIV  OF  HWYS 
CH  FST  CO  WATER  DIST 

C*H  SUGAR  REFINING  CO 


DONALD  E  INGRAM 
MRS  M  V  CUNNINGHAM 
JOHN  S  ROWELL 


FED  . 


DELANO 


AGENCY 
LIF 


Of  i 


600       SA  SA 


20  40  719  9P  9P 

18  34  2075  5P 
23  43  1711  9P  9Pi 

19  14  9600  HID 


17  21      1300       6P  6P 

17   19  1305 

IT  05       660       6P  6P 


18  26  3060 

17   15  542 

21    28  3: 

21  19  i  2' 

22  27  I 
20  42  2: 


ORENZEN 
:GS  SCHOOL 
OMPANY 
RE  DEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 
F  MOORE 

OMPANY 

I  S  FOREal  SERVICE 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
:  P  G  ♦  E  COMPANY 
CARL  WHITEFIELD 
I  STUART   T  PRICHETT 
S!  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  DOWNEY  FIRE  OEPT 
I  U  S  FOREST  SERVICE 
I     ,  FRANK  M  ROWLAND 
JAMES  B  RAY 

W  D  MC  LEAN 
MRS  ALETHA  G  HUNT 
U  S  FOREST  SERVICE 
DAN  STEELE 

METRO  WATER  DISTRICT 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
EDWIN  R  CUNNINGHAM 
SAN  DIEGO  WATER  OEPT 
EL  CENTRO  water  DEPT 

P  G  *  E  COHPANY 

E  £  STUOLEY 
ROBERT   E  BOTTEL 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
C   NORHAN  ADAHS 
HOMER   F  WANNAMAKER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
JOHN  L  EWING 
DARWIN  M  T ING 

CITY  OF  ESCONDIDO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  6UCHNER 
JUS  WEATHER  BUREAU 
MERCED  IRRIG  DI ST 
CHARLES  0  COULTER 
SOLANO  CO  SURVEYOR 
POLICE  OEPARTHENT 
L  A  WTR  *  PWR  DEPT 
OS  SOIL  CON  SERVICE 

I     ,  P  G  *  E  COHPANY 
LEONARD  H  PRESTON 
ERGUSON 


LESTER  W  BOARDHAN 
HRS  HILDA  K  GRAHAH 
RAYMOND  THOMAS  RANCH 
SO  CALIF  EDISON  CO 

U  S  BUR  RECLAMATION 
ROLAND  W  GETCHELL 
KAISER  STEEL  CORP 
MRS  6  E  ESLlCK 

FOREST  SERVICE 


CALII 


I  FEE 


■  WESTERN  RR 


DEPT 


CARL  C  CRAMER 

I  S  FOREST  SERVICE 

A  CALL 
IRS  ANNA  E  DRAGICH 
MRS  CLARA  JONES 
I  S  WEATHER  BUREAU 
'  S  BUR  RECLAMATia 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLERTON  HUN 

N  E  PANCOAST 


R  C  KYLE 

FOREST  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
ILLIAH  BREEDLOVE 
I  S  FOREST  SERVICE 
I  S  WEATHER  BUREAU 
IS  NAT  PARK  SERVICE 
CLOSED  2/1/57 
GILROY  FIRE  DISTRICT 
LIAM  J  KICKHAM 


STATION  INDEX 


INDEX  NO. 

b 
1 

COUNTY 

1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

V^OoUl  V 

□ 

PRECIP 

SPECIAL 

GILHOr  I*  ENE 

3«22 

SANTA  CLARA  3 

0  37  06 

121  20 

1390 

8A 

SETH  E  AUSER 

GLEHDALE  STAPEM  FC  Z9SQ 

3A»0 

LOS  ANGELES 

3  9*  09 

118  16 

930 

9P 

RALPH  STAPENHORST 

GLENOOflA  WEST  FC  199 

3492 

LOS  ANGELES  3 

6  3*  08 

117  52 

822 

9P 

MRS  L  M  WEST 

GLENNVILL6 

KERN  1 

9P 

KEM  CO  FSTRV  +  F  0 

GLENNVILLE  FULTON  RS 

3*69 

KERN 

0  39  44 

lie  40 

3500 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  fiUN 

3*91 

PLACER 

8  39  ID 

120  52 

32*0 

4P 

JOHN  F  WALL 

GONZALES  9  ENE 

3902 

SAN  BENITO  3 

4  36  33 

121  IB 

2350 

MRS  ALTA  M  BOGUE 

GfWCE  MEAOOM 

3929 

TUOLUMNE 

T  38  09 

119  36 

8900 

VAR 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

GRANITE  BASIN 

39*e 

FRESNO 

I  3*  52 

118  36 

10000 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GRANT  GROVE 

3591 

TULARE 

1  36  44 

118  58 

65B0 

BA 

8A 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GRASS  VALLET 

3571 

NEVADA 

8  39  12 

121  02 

2693 

8A 

BA 

CARL  e  BEYER 

GRASS  VALLEY  2  NHE 

3572 

NEVADA 

B  39  1* 

121  02 

2710 

AL0YSU15  J  KELLY 

35  7B 

2  38  26 

122  93 

210 

6P 

6P 

HOMER  L  PARNELL 

GREENLAND  RANCH 

INYO 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GREENVIEM 

361* 

SISKIYOU 

2  41  33 

122  94 

2818 

12M 

MRS  Emma  r  peREIRa 

GREENVILLE  RANGER  STA 

3621 

8  40  08 

120  96 

3960 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZ2LT  Flats 

36*9 

EL  DORADO  1 

6  38  it 

120  32 

3930 

MRS  LAURA  B  CEDERLOF 

GRIZZLT  PEAK 

3652 

CONTRA  COSTA 

4  37  92 

122  13 

1754 

5P 

CITY  OF  BERKELEY 

GROVE LAND  2 

3669 

TUOLUMNE  3 

7  37  90 

120  14 

2825 

DUANE  J  COX 

GftOVELANO  RANGER  STA 

3672 

TUOLUMNE  3 

7  37  49 

120  06 

3139 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEVILLE 

3603 

SONOMA  3 

2  38  30 

123  00 

lis 

7a 

JOSEPH  £  BUTTNER 

HAINES  CANYON 

LOWER  FC  364 

3703 

LOS  ANGELES 

3  3*  16 

118  16 

2490 

9P 

JAMES  P  KINDRED 

HAINES  CANYON 

UPPER  FC  367 

370* 

LOS  ANGELES 

3  3*  16 

118  15 

3*90 

»P 

JAMES  P  KINDRED 

HAIWEE 

3710 

INYO  1 

9  36  08 

117  97 

3810 

7A 

L  A  WTR  ♦  PWR  D£PT 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

971* 

SAN  MATEO 

4  37  29 

122  27 

60 

7A 

7a 

SAN  MATED  DEPT  AGR 

HAMILTON  BRANCH  PH 

3729 

PLIMAS 

8  40  16 

121  05 

*960 

ALBION  A  SARGENT 

HAMILTON  AIR  FORCE  BASE 

373* 

MARIN 

7  38  04 

122  31 

-2 

MID 

HID 

U  S  AIR  FORCE 

HAMILTON  AFB  1  E 

3735 

MARIN 

7  38  03 

122  30 

10 

4P 

4P 

L  J  ELDER 

HANFORO 

37*7 

K  INCS 

1  36  20 

119  40 

242 

5P 

5P 

STATE  OIV  OF  FSTRT 

HANSEN  DAM 

3791 

LOS  ANGELES 

3  3*  15 

118  24 

975 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

3761 

SISKIYOU 

2  41  48 

123  23 

1090 

BA 

BA 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRIS  GAGING  STATION 

SNTA  BARBARA 

OLIN  LEWIS 

HARRISON  GULCH  BS 

3791 

SHASTA  3 

3  40  22 

122  98 

2710 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY  L  ENGLEBfilGHI  OAK 

3800 

NEVADA 

8  39  14 

121  16 

580 

BA 

CORPS  OF  ENCIMEERS 

HATCHET  MT  MNTNC  STA 

3817 

SHASTA  3 

1  40  51 

121  46 

4368 

8A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

HAT  CREEK  RS 

3821 

SHASTA  3 

1  40  48 

121  30 

3348 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

362* 

SHASTA  3 

1  40  96 

IZl  33 

3019 

BA 

BA 

P  6  ♦  E  COMPANY 

hayfield  pumping  plant 

3855 

RIVERSIDE 

6  33  42 

119  38 

1370 

8A 

8A 

c 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3859 

TRINITY  3 

9  40  33 

123  10 

2346 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAYWARO  6  ESE 

3B63 

ALAMEDA 

*  37  39 

121  58 

1000 

c 

MRS  ABBIE  S  DRENHAN 

HEALDS8URG 

3875 

2  38  3? 

122  52 

102 

6P 

6P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

HEAL05BURG  2  E 

3878 

SONOMA 

W  F  IVERSEN 

HEMET 

3896 

RIVERSIDE  3 

3  33  45 

116  58 

1595 

BA 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

HEHET  RESERVOIR 

3899 

RIVERSIDE 

3  33  40 

116  41 

C 

ELMER  G  JACKSON 

HENSHAW  0AM 

391* 

SAN  DIEGO 

3  33  14 

116  46 

2700 

8A 

BA 

VISTA   IRRIG  DIST 

HERNANDEZ   2  NW 

3925 

SAN  BENITO  2 

0  36  2  5 

120  55 

2160 

*P 

MAX  0  LEY 

HERNANDEZ    7  SE 

392B 

SAN  BENITO  2 

0  36  18 

120  42 

2765 

MRS  CLORENE  AKERS 

METCH  HETCHT 

TUOLUMNE 

7  37  57 

119  47 

3B70 

BA 

BA 

8A 

C  H 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 

3955 

LAKE  3 

3  38  56 

122  54 

1480 

BA 

ARTHUR  A  ANDERSON 

HILTS 

3987 

SISKIYOU 

2  42  00 

122  38 

2900 

BA 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

HOSERGS 

*010 

LAKE  3 

3  38  91 

122  43 

2960 

GEORGE  G  HOBERC 

*01* 

SAN  DIEGO 

7a 

SAN  OlEGO  WATER  DEPT 

HOEGEES  FC  60  A 

*017 

LOS  ANGELES 

3  3*  13 

118  02 

2650 

9P 

G  ROBINSON 

HOLLISTER 

*022 

SAN  BENITO 

0  36  51 

121  2* 

289 

9P 

9P 

C 1 TY  OF  HOLL I  ST EH 

HOLLISTER  2 

*025 

SAN  BENITO  2 

0  36  91 

121  24 

284 

ARTHUR  W  HOLSWORTH 

HOOPA 

*>06Z 

HUMBOLDT 

9  41  03 

123  *0 

349 

8A 

8A 

BUR   INDIAN  AFFAIRS 

HOOPA  2  SE 

*08*{  HUMBOLDT 

5  41  02 

123  39 

319 

BA 

MRS  DOROTHY  hC  COLLUM 

HOPLAND  8  NE 

*097 

LAKE 

3  39  01 

123  00 

2510 

MRS  CHRISTINE  M  HUFF 

HOPLAND  LARGO  STATION 

*100 

MENDOCINO 

2  39  01 

123  07 

950 

SA 

CLIFFORD  W  CRAWFORD 

HORSE  CORRAL  MEADOW 

*116 

FRESNO 

1  36  49 

118  *6 

7675 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

*1»* 

SN  LUIS  OBPO 

0  35  09 

120  22 

710 

c 

MRS  ANN  ROTTA 

HUCKLEBERRY  LAKE 

*1*« 

TUOLUMNE 

VAR 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HUNTINGTON  LAKE 

*176 

FRESNO 

tI  37  14 

119  13 

7020 

9P 

9P 

C  H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

HTAMPOH 

*191 

TRINITY 

5j  40  37 

123  27 

1260 

c 

FRANCES  V  MOSS 

IDRIA 

*20* 

SAN  BENITO 

7  36  25 

120  40 

2650 

4P 

NEW   IDRIA  0-S  MIN  CO 

IDYLLMILD  ranger  STA 

*211 

RIVERSIDE 

3  33  45 

116  43 

5397 

*P 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

IMPERIAL 

*223 

IMPERIAL 

6  32  91 

115  34 

6P 

6P 

IMPERIAL    IRRIG  DIST 

INDEPENDENCE 

•  232 

INYO 

9  36  48 

118  12 

3950 

7A 

7A 

C  H 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

4235 

INYO 

9  36  46 

IIB  20 

9179 

: 

L  A  WTR  ♦  PWB  DEPT 

fNDIO  U  S  DATE  GARDEN 

42591 

RIVERSIDE 

6  33  44 

116  19 

11 

8A 

BA 

BA 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

INYOKERN 

427B 

KERN  1 

6  35  39 

117  49 

2440 

9P 

9P 

KERM  CO  FIRE  OEPT 

INYOKERN  ARM1TAGE 

KERN 

6  39  41 

U  S  N  0  T  S 

IOWA  KILL 

42Se 

PLACER 

1   39  05 

120  51 

2970 

8A 

IRON  MOUNTAIN 

SAN  6ERD1N0 

6  34  OB 

119  08 

922 

7A 

7A 

c 

METRO  WATER  DEPT 

IRON  MOUNTAIN  LOOKOUT 

EL  DORADO 

1   38  42 

120  21 

6180 

VAR 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

JESS  VALLEY 

437* 

MODOC  1 

11  41  16 

120  18 

5290 

5P 

WALTER  CANTRALL 

JOHNSONOALE 

4  369 

TULARE 

q  39  58 

118  32 

4649 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOICE  ISLAND 

4392 

SOLANO 

a  38  11 

122  03 

10 

HID 

VAR 

JOHN  MERWIN 

JULIAN 

4412 

SAN  DIEGO        1  33'  33  09 

116  36 

4215 

ZENOS  T  COLEMAN 

JULIAN  WYNOLA 

*4ie 

SAN  DIEGO           33   33  06 

116  39 

3655 

SS 

SS 

CHARLES  VILINEK 

JUNCAL  DAM 

4422 

SNTA  BARBARA     32  34  29 

119  31 

2060 

6P 

JOHN  K  CHASE 

KAISER  MEADOWS 

4442 

FRESNO                 271  37  18 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KEE  RANCH 

4467 

SAN  BERDINO 

6i  34  10 

116  32 

4300 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

KELLOGG 

4480 

SONOMA 

21  3B  40 

122  40 

IBOO 

8A 

MRS  RUTH  F  RUB  I  NOW 

KELSEYVILLE 

4488 

LAKE 

3  38  59 

122  50 

1385 

9A 

JOSEPH  J  GLEBE 

KELSEYVILLE  *  SW 

LAKE 

3l  38  56 

122  53 

1480 

: 

KENTFIELD 

4500 

MARIN 

T  37  57 

122  33 

45 

BA 

HISS  BETSY  A  KLEIN 

RERLINGER 

4  508 

SAN  JOAQUIN 

7|  37  41 

121  26 

172 

8A 

PAC  COAST  AGGREGATES 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 

TULARE 

0  39  57 

118  29 

3650 

7A 

ALGOT  T  LOFBERG 

>KERN  RIVER  PH  NO  1 

4520 

KERN 

0  35  2B 

IIB  47 

970 

9P 

9P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

4523 

KERN 

0  35  47 

118  26 

2703 

9P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KETTLEKAN  CITY  \  SSW 

453* 

KINGS 

I   36  00 

8A 

BA 

8A 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

KETTLEMAN  STATION 

4536 

KINGS 

1   36  04 

120  09 

508 

6P 

6P 

P  6  ♦  E  COMPANY 

KING  CITY 

4655 

MOHTEREV 

4  36  12 

121  08 

320 

5P 

5P 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

KLAMATH 

4577 

DEL  NORTE 

2  41  31 

124  02 

29 

9P 

HAROLD  DEL  PONTE 

KNEELAND  lO  SSE 

4587 

HUMBOLDT 

tI  40  38 

123  54 

2356 

0  LEE  EMERSON 

KYBURZ  STRAWBERRY 

4616 

EL  DORADO 

1   38  48 

120  09 

LA  CRESCENTA  FC  251 

462B 

LOS  ANGELES 

3  34  1* 

IIB  15 

1569 

CRESCENTA  VLY  CO  W  0 

LAFAYETTE  2  NNE 

4633 

CONTRA  COSTA 

4  37  55 

122  06 

939 

8A 

ROSS  R  SANBORN 

ILAGUNA  BEACH 

ORANGE 

3  33  32 

117  47 

56 

4P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

LAGUNA  BEACH  2 

4650 

ORANGE 

3  33  33 

117  48 

180 

: 

L  B  WATER  DISTRICT 

LA  HONDA 

4660 

SAN  MATEO 

*!  37  19 

6P 

JAMES  C  ALLEN 

LAKE  ALPINE 

ALPINE 

4|  38  28 

120  01 

7500 

VAR 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD 

SAN  BERDINO 

9  3*  15 

117  12 

5250 

5P 

9P 

LAKE  ARROWHEAD  F  0 

LAKE  CITY 

46  7! 

8  41  38 

120  13 

4613 

9A 

MRS  FERROL  MC  COWIN 

LAKE  ELEANOR 

TUOLUKNE 

>7  37  58 

119  93 

4662 

VAR 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

LAKE  MOUNTAIN 

TRINITY 

7  40  01 

123  24 

3164 

c 

LEONARD  M  MILLER 

LAKE PORT 

4701  LAKE 

!3  39  03 

122  99 

1343 

5P 

9P 

MRS  WILLIE  GREENE 

LAKEPORT  SCS 

4703 

LAKE 

t3  39  02 

122  55 

1356 

: 

U  S  SO  I L  CON  SEHV ICE 

LAKE  SABRIKA 

4705 

INYO 

9  37  13 

118  37 

9069 

VAR 

s 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

LAKESHORE 

4709 

SHASTA 

73  40  53 

122  25 

1075 

8P 

B( 

BP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

LAKESIDE  2  ENE 

4711 

SAN  DIEGO 

29  32  52 

HELIX  IRRIG  DIST 

LAKE  SPAULOING 

4713 

NEVADA 

8  39  19 

120  38 

5196 

5P 

LAKE  SPAULOING  DAN 

4714 

NEVADA 

8  39  20 

120  38 

4960 

4P 

LAKE  WOHLFORD 

472* 

SAN  DIEGO 

33  33  10 

117  00 

1900 

: 

ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 

LA  MESA 

4735 

SAN  DIEGO 

!9  32  46 

117  01 

928 

9( 

5P 

LANCASTER 

LOS  ANGELES 

5  34  42 

118  09 

2350 

5P 

SO  CAlIF  EDISON  CO 

LA  PANZA  RANCH 

4r6 

SN  LUIS  OBPO 

I*  35  23 

120  10 

1550 

c 

ABE  £  ZIMMERMAN 

LA  PORTE 

4773 

PLUMAS 

B  39  41 

120  58 

4979 

BILL  0  ROURKE 

LAS  PLUMAS 

*812 

60TTE 

e  39  41 

121  29 

506 

5P 

5P 

P  G  •  E  COMPANY 

LAYTONVILLE 

4B51 

MENDOCINO 

7  39  42 

123  29 

1640 

c 

EDWARD  E  DOWNING 

LEBEC 

4863 

KERN 

0  34  90 

118  92 

3583 

BA 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

LECHUZA  PATROL 

STATION  FC  352  B 

*B61 

LOS  ANGELES 

33  34  05 

lie  53 

1530 

: 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

LE  GRAND 

*8B* 

MERCED 

27  37  14 

120  19 

259 

9P 

9( 

MERCED  CO  FIRE  DEPT 

LEMON  COVE 

4890 

TULARE 

9  36  23 

5P 

KAWEAH  LEMON  CO 

LEWIS  CR  KINGS  CANYON 

4920 

FRESNO 

11   36  48 

116  41 

4690 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LINDSAY 

4957 

TULARE 

9  36  11 

119  04 

395 

7P 

7P 

FRANK  DE  CHAINE 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 

49Be 

LOS  ANGELES 

13  3*  19 

118  18 

2790 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LIVE  OAK  CANTON  FC  230C 

4991 

LOS  ANGELES 

26  34  07 

117  ** 

1255 

9P 

LIVERMORE 

ALAMEDA 

4  37  41 

121  47 

480 

SA 

6A 

INDEPENDENT  WHSE  CO 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCV 

5002 

LOS  ANGELES 

15  34  28 

117  45 

6P 

6P 

MRS  £  A  EBERLE 

LOCKWOOD  2  N 

9011 

MONTEREY 

24  35  98 

121  05 

1104 

BA 

: 

ARCHIE  M  WEFERLING 

LOCKWOOD  MESA 

502 

SAN  DIEGO 

33  32  59 

117  19 

200 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

LOOI 

5032 

SAN  JOAOUIN 

16  38  07 

121  17 

40 

9P 

9P 

5P 

LOOI  SEWAGE  TREAT  PL 

LOGAN  MEADOW 

904C 

MADERA 

27  37  20 

119  19 

3400 

VAI 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LOHPOC  SEWAGE  PLANT 

SNTA  BARBARA 

32  34  40 

120  28 

72 

4P 

LOHPOC  SEW  TREAT  PL 

LONE  PINE  COTTONWOOD 

506 

INTO 

19   36  26 

118  03 

3950 

: 

L  A  WTR  ♦  PWR  OEPT 

LONE  TREE  CANYON 

LONG  BARN  EXP  STATION 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 

LORAINE 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  we  AIRPOR' 
LOS  ANGELES  we  CITY 
LOS  BANCS 

LOS  BANOS  AR8URUA  RANCH 
LOS  GATOS 


LOS  I 
LOST  HIL 


ilETOS  RANGER  • 


I8BEY  RIDGE 
LOWER  OTAY  RESERVOIR 
LUCERNE  VALLEY   1  WSW 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS 
LYTlE  CH  FOOTHILL  BLVO 
LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

MAD  RIVER  RANGER  STA 
MAGIC  MOUNTAIN 
MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 
MANDEVILLE  ISLAND 


NITA  L, 
iRCH  FIELD 


^IPOSA 
IKLEEVILLE 
triNEZ   3  s 


MECCA  3  SE 
MEDICINE  LAKE 
HENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STATION 
MEBCED  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
BS  INSPECTION  S 
IIGAN  BLUFF 


LFORO  LAUFMAN  I 
LL  CREEK  NO  2 
LL  CBEEK  INTAKi 


SPENGLER 
L  CAVERNS 
L  MEADOW 


MODESTO  2 
I  HOJAVE 

MONACHE  MEADOWS 

MONO  LAKE 
''  MONTAGUE  3  NE 

MONTEREY 

MONTGOHEBY  CREEK 
I  MONT ICELLO  DAM 

HOORPARK  1  SSE 
i  HORENA  DAM 


jI91 


COUNTY 


SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MERCED 


SNTi 


TUOLUI 


5160 
5162  SAN  DIEGO 
5182  SAN  BERDINO 
518*  MONTEREY 

BERDINO 


I  BERDINO 


5218  SAN  BERDINO 
5233  MADERA 
9244  TRINITY 
5256  LOS  ANGELES 


BAN  JOAOUIN 

IIVERSIDE 
tERN 

MARIPOSA 


5  3fc6|  ( 
5356  I 


PINE 


COSTA 
53721  CONTBA  COSTA 
53771  CONTRA  COSTA 
5385!  YUBA 
5400  TUOLUMNE 
I  544*  TEHAMA 
5*49|  SISKIYOU 
5496j  FRESNO 

5502!  BIVERSlOE 
1  5505!  SISKIYOU 

5528!  FRESNO 
i  953?!  HERCEO 
I  5539  MERCED 

5550  FBESNO 
!  5572  EL  DORADO 
;  5586  PLACER 

5596  LAKE 

9602  KERN 

5623^  LASSEN 
5629  SAN  BEBDINO 
5632|  SAN  BERDINO 
5669)  TULARE 
56791  TEHAMA 
56B0'  TULARE 
5713  HUMBOLDT 
5T21    SAN  BERDINO 
5723  FBESNO 
573B  STANISLAUS 

9741  STANISLAUS 
97S6J  KERN 
5777;  TULARE 
577*  MONO 
97851  SISKIYOU 
5795'  MONTEREY 
5809;  SHASTA 


37  37 

38  II 
33  46 


37  58 

38  01 

39  09 


05 


5840i  : 


I  DIEGO 


21;  40  49 
,  231  38  30 
33  34  17 


.  2  E 

,  BOSSANA 


MORGAN  H 
MORGAN  H 
MORGAN  H 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  OEPT 
MOUNTAIN  PASS 
MOUNT  BALDT  FC  85F 
MOUNT  OANAKER 
MOUNT  DIABLO  NORTH 
MOUNT  HAMILTON 


584*  SANTA  CLARA 
BCK  5847'  SANTA  CLARA 
5853  SANTA  CLARA 
5863  SAN  BERDINO 
5866  SN  LUIS  OBPO 
5890.  SAN  BERDINO 
,  5900,  LOS  ANGELES 
I  5909j  EL  DORADO 
ate!  ^'"^1  CONTRA  COSTA 
!  5933i  SANTA  CLARA 


6  34  03 

*  35  22 

6  35  28 

?6  34  15 

1  38  45 

4  37  52 

4  37  20 


MOUNT  HEBRON  9  E 

MOUNT  HEBRON  RANGER  STA 

MOUNT  MADONNA 

MOUNT   SHASTA  SKI  OOWL 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

MOUNT   TAMALPAIS   1  S 

MOUNT  WILSON  FC   338  B 

MUIR  WOODS 

MUM80  BASIN 

NACIMIENTO  DAM 


NEEDLES  FAA  AIRPOR 
NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWARK 
I    I  NEWBURY  PARK  4  SW 

'  NEWHALL  SOLEDAC  FC   32  C 

NEWHALL  U  S  RANGER  STi 

NEWMAN  2  NW 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NICOLAUS 
I  NILAND 

NORTH  FORK  RANGEB  STA 
^NORTH  HOLLYWOOD 
I  NOVATO  8  WNW 
.  OAKDALE  WOODWARD  DAM 

I  OAK  KNOLL  RANGEB  STA 
■OAKLAND  we  AIRPORT 
!  OAKVILLE    1  WNW 
'  OAKVILLE  4  SW 

OCCIDENTAL 
*I0CEANSIDE  CAMP 
I  PENDLEION 
I  OCEANSIDE  PUMPING  PLAI 

OCOTILLO  I 


SISKIYOU 


6006  LOS  ANGELES 


056  SAN  LUIS  OBPO  2< 
065  NAPA  1' 
07*  NAPA  r 
105  MENDOCINO  1< 
115  SAN  BERDINO  ! 


>  OBANGE 
I  SUTTER 

IMPERIAL 
I  MADERA 
,  LOS  ANGELES 


&305  ST 


NISLJ 


OILFIELDS  JOAOUIN  RIDGEj  6395]  f 


OL 1 NOA 
ONO 

ORANGE  COUNTY  RESER' 
ORANGE  COVE 
ORICK  PBAIRIE  CREEK 
ORINDA  BOWMAN 
ORLAND 
ORLEANS 
OROVILLE  1  WSM 

OROVlLLE  7  SE 
OROVILLE  BRIDGE 
OROVILLE  RANGER  STATION 
OSTRANDER  LAKE 
OXNARD 
OZENA 

pacheco  pass 
pacific  house 
pacoima  0am  fc  33  a-e 
paicines  owwall  ranch 


6326  SISKIYOU 
6335  ALAMEDA 
6351  NAPA 
6354  NAPA 
6  3  70{  SONOMA 

6377  SAN  DIEGO 
6379  SAN  DIEGO 
6383.  SAN  DIEGO 


4,  37 

I  17  38  27 

I  17l  38  23 

i  ITI  38  25 

!  33;  33  13 

'  33|  33  13 

6|  33  09 

27  36  IB 


34  27 

26l  33  95 

23|  40  29 

33  96 

36  37 

1  20 


GLENN 
HUMBOLDT 
BUTTE 

S523j  BUTTE 
6529  BUTTE 
BUTTE 
6552'  MARIPOSA 
656«  VENTURA 
65761  VENTURA 
65831  MEflCED 
6597!  EL  DORADO 
66021  LOS  ANGELES 
I  BENITO 


37  52 
39  45 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


it 


118  09 

lie  26 

120  17 

116  23 

lie  14 

120  51 

120  56 


117  29 
120  04 
123  32 


2775 
4450 
2380 
9500 


119  26 

33  33     116  02 

I   35     121  37 

120  22 
37   18  :  120  29 

37  19  120  29 
36  42  120  52 

38  51  ,  120  01 

39  03  I  120  • 

38  *5  I  122  37 

39  30     119  49 


91 

121  00  92 
__      _.  2735 

118  10  8000 

119  09  6520 
I  122  28  '  2640 

121  54 
,  121  56 
I  122  07 
lie  53       920  I 
116  32  3000 

121    37       225  i 


2100  ' 


120  40  3408 

121  56  2100 
121    39  4206 


20  37  01  121  43 
23  41   22     122  12 


35  46  '  120  53 

36  16     122  17 


15  3*  48  118  35  2865 

8  39  16  121  02  2600 

*  37  31  122  02  14 

33,  34  09  118  58  780 

29  34  23  118  32  1243 

29  34  2?  118  31  1342 

,  27  37  21  121  03  108 

33'  33  36  117  53  8 

e.  38  54  121  35  47 

b;  33  17  115  31  I  -59 


!  »5|  3* 
IT  38 
3*  37 

12  41  50  !  122  51  19 


52  I  120  52  219 


122  29 
122  28 
122  59 


117  53  600 


122  10 

122  12 

123  32  1 


121  11 
120  30 
118  24 


6600 
49 
3705 


EDWARD  C  GERLACH 
I  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  W  TEED 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CHARLES  W  POOLE 
HENRY  R  GEWE 
I  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  eUREAU 
Efl  C  RICE 


T  FIRE  DEPARTMENT 
LEON  S  MILLER 
U  S  FOREST  SEBvICE 
KERN  CO  FSTRY  *  F  D 


S  FOREST  SERVICE 


OF  ENGINEERS 
E  MAHNKE 
AIER  RESOURCES 
FIERRO 

PARK  SERVICE 
B  FORCE 

NE  OIL  COMPANY 


GABRIELLE 
ELOISE  B  FAIRBANK 
MABGARET    S  PLUMHEI 


SON 


WEATHER  euREAl 


0  B  I 


LEXANDEB 


I  8A 
VAR 
5pt  9P 


DEPT  WATER  BESOURCES 
FRANK  F  MOITOZA 

■  OF  MERCEO 
MERCEO   IBBIG  DIST 
ICEY  HOT  SPRINGS 
.TE  OF  CALIFORNIA 
ROBERT   C  WHEELER 
I  STATE  DIV  OF  FSTRY 
:  UNION  OIL  CO  OF  CAL 

U  S  FOREST  SEBVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
!  SO  CALIF  EOlSON  CO 
!  MRS  ETHEL  WALKER 

SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HAROLD  R  CHACE 
CAL  DIV  BEACH  *  PKS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO  IRRIG  DIST 

'  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 

PS  OF  ENGINEERS 
MONO  INN 


S  6UB  RECLAMAI 
S  SOIL  CON  SER 
lEGO  WATER 


SAN 


CO 


IHELHA  F  DOWNER 
LEONARD  A  BOSSANA 
US  SOIL  CON  SEBVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HOBRO  BAY  F  P  DIST 
NT  PASS  SERVICE  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OIV  OF  FSTRT 


U  S  FOREST  SEBVICE 

JACK    I  SCHELL 
I       MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

S  OEPT  waTEB  RESOUBCES 
IJ     U  S  WEATHER  BUREAU 


DIv  BEAi 


BVER 


MONTEREY  CO  FCkCD 
EARL  S  GIPSON 
JOHN  F  ALLEMANT 


I  MRS  NELL  II 
!  IMPERIAL 
I  U  S  FOBES 


I  S  FOREST  SER' 


ANDREW  J  BLANEt 

I  S  MARINE  CORPS 
CITY  OF  OCEANSIDE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

I  S  WEATHER  BUREAU 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 

GREEN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  A$SN 
BEACH  •  PARK 
ARTHUR  W  BOWMAN 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
I  ANDERSON 


CIT 


OF  ( 


ROBERT  E  SK 
STATE  OIV  01 
T  WATER  I 


FLOTD  R  POOLE 

:  BAftR 

JOHN  P  OHRWALL 


-  lai  - 


STATION  INDEX 


PALMDALE 

PALMDALE  2  HE 

PALMPALE  FAA  AIRPOKT 

PALN  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITV  HALL 

PALOMA 

PALOMAft  HTN  OBSEBVATOR 
PALOS  VERDES  EST  FC  *3 
PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 

PARADISE 
PARADISE  MEADOW 
PARKER  RESERVOIR 
PARKFTELO 
PARKFIELO  8  HhV 

pasadena 

paskenta  ranger  STATIOI 
PASO  ROBLES 
PASO  ROBLES  3  NNM 
PASO  ROBLES  FAA  AIRPOR 

PATTIWAT 
PATNES  CREEK 
PEAR  LAKE 

PETALUMA  FIRE  STATION  . 

PETALUMA  1  H 

PIEDRA 

PINE   CANTON  PATROL 
STATION  FC  321  E 
PINNACLES  NATIONAL  «0N 
PISHO  8EACH 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE  ' 
PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  :FG 
PLACERVILLE  1  W 
PLYMOUTH 
POINT  ARENA 
POINT  ARCUELLO 


LIGHT 


TION 
'lEDRAS  BLANCAS 


POHONA 

PORT   CHICAGO  NAVAL  I 

PORTEHVILLE 

PORTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSET  3  E 

POST  CORRAL  MEADOW 
VALLET  : 


POTTER 
POTTER 


3  SE 
LET  PWR  HOUSE 


RED  BLUFF  MB  AIRPORT 
REDOING  1  SE 
REDDING  FIRE  STA  NO  2 
REOLANDS 
REDWOOD  C 1 TY 
REDWOOD  VALLET 
REPRESA 
iRlCHMOND 
RICHMOND  FIELD  STATION 
RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  3 

RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 
ROBERTSON  FLAT 
ROCK  CREEK 
ROCKLIN 

ROSE  MARIE  MEADOW 
ROUND  MEADOW 
ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 
RUNNING  SPRINGS  1  E 
SACHES  SPRINGS 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
SACRAMENTO  we  CITT 
SADDLE  CAMP  RANGER  STA 
SAGEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
SAINT  HELENA  A  WSW 
SAINT  HELENA  T  NE 
SAINT  JOHN 
SAINT  MARTS  col:  EGE 


COUNTY 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
RIVERSIDE 
SANTA  CLARA 
MONTEREY 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
FRESNO 

BUTTE 

TUOLUMNE 

SAN  BERDINO 

MONTEREY 

FRESNO 

LOS  ANGELES 

TEHAMA 

IS  OBPO 


SN  t 


UIS 
UIS  OBPO 


LAKE 

EL  DORADO 
EL  DORADO 
EL  DORADO 


LOS  ANGELES 


SAN  DIEGO 
RIVERSIDE 
MONTEREY 
ULARE 


7179 
7195;  I 
720S|  TULARE 
72311  SAN  DIEGO 
72A4|  SAN  DIEGO 
7253  KERN 
7279  SAN  BEROINO 


TEHAMA 
SHASTA 
SHASTA 
SAN  6ERDIN0 


37  27 
36  21 
33  21 


37  07 
39  22 
39  la 


36  07 
39  56 
36  20 


7560  SHASTA 
7600  SAN  8ERD1N 
7623  TUOLUMNE 


NEVADA 


I  1  3B  48 
!  27  37  19 
ID  35  56 


766 


NAPA 
NAPA 
NAPA 
GLENN 

CONTRA  COSTA 
MONTEREY 


SALINAS  DAM 

SALStPUEOES  GAGING  STA 
SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 
SALTER  RANGER  STATION  i 
SAN  ANDREAS  2  S  i 
SAN  ANTONIO  CTN  MOUTH 
SAN  BENITO 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP  | 

SAN  CLEMENTS  DAM  I 
SANDBERG  PATROL 

STATION  FC  130  8  [ 
SAND8ERG  we 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT  I 
SAN  DIMAS  FIRE  WRD  FC95 
SAN  DIMAS  TANBARK  FL. 
SAN   FELIPE    HIGHWAY  S 
SAN  FERNANDO 
SAN  FERNANDO  PH  3 

SAN  FRANCISCO 

RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WB  AP 
SAN  FRANCISCO 

FEDERAL  BUILDING 
SAN  GABRIEL  CANTON  PI 


SAN  JACINTO 

SAN  JACINTO  RANGER  ST 
SAN  JOAQUIN  EXP  RANGE 
'SAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3  SSE 
SAN  JUAN  GUARD  STAT. 

IBI SPO  POL' 


7668  MONTEREY 
7669;  MONTEREY 
7672  SN  LUIS  06P0 
:  7681    SNTA  BARBARA 
I  7689  AMADOR 

I  7702.  CALAVERAS 


SAN  t 


ATEO 


RIVER  I 
.  FERN 


SANT* 
SANTi 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA   FAA  AP 
SANTA  BARBARA  Tv  PEAK 
SANTA  CLARA  UNIVERSIT 
SANTA  CRUZ 


7731  MONTEREY 

773*.!  LOS  ANGELES 

7735'  LOS  ANGELES 

77<.0  SAN  DIEGO 

7749  LOS  ANGELES 

7750  LOS  ANGELES 


2  38  10 

I  28   3*  10 

36  31 

34  OB 

36  26 


29  3A  A5 
29j  3*  45 
33;  32  4* 
26  34  06 
26,  34  12 
20j  37  01 
34  16 
34  19 


H8  07 
118  06 

lie  05 


120  44 

120  49 
120  51 


120  28 

lis  34 

lie  38 

118  54 

123  07 

123  04 

123  OB 


\2Z  24 
117  11 

122  14 

123  12 

121  10 

122  21 
122  20 
117  24 


117  20  <  1045 

120  30  '  6250 
lie  44  9700 

121  14  239 
IIB  52  10000 

118  21  9000 
121  56  2117 
117  05  5965 

119  51  1  7900 


23  40  10  I  12, 


I  FRANCISCO 


SAN  FRANCISCO 
LOS  ANGEL E 
LOS  ANGEL E 


7870]  VENTUftA 
LOS 


MARIN 

ORANGE 
SAN  BERDINO 
SAN  SEROINO 
LOS  ANGELES 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SANTA  CLARA 


34  09 
34  12 
34  06 
37  IS 


33 


35  le 

34  33 

4t  37  34 

33  33  14 

33  33  43 

17  37  58 

28  33  45 

28  34  07 

28|  34  09 

3*  12 

34  26 

33|  34  26 

32  34  32 


120  14 
122  28 
122  32 
122  22 
122  00 

122  06 

121  39 

121  37 

121  36 

120  30 

120  24 

120  13 

123  35 

120  40 
117  40 

121  05 
117  16 

121  42 


121  20 
lie  28 
118  30 


120  40 

119  52 

122  20 

119  28 


OBSERVAnON 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP.  1 

[  EVAP. 

SPECIAL 

MID 
3P 
BA 

IP 

MID 
5P 
8A 

MID 

SP 

5P 

S5 
5P 

r 

VAF 
7A 

S 

5P 

8^ 
5P 

7A 
7A 

5P 

5P 
TA 

S 

5F 

5F 

5P 
BA 
Bt 

8A 
BA 

6A 

BA 
BA 

BA 

UP 
5P 

IIP 
5P 

BA 

SA 
4P 

6P 
3P 

It 
3P 

SS 

SS 

BA 

VAR 
SA 

s 

6P 

6P 

5P 

MIO 

5P 

5P 

2P 
5P 

BA 

MIO 

8A 

5P 

5P 
5P 

5P 

BA 

aA 

BA 

6A 

VAR^ 

I 

VAR 
7A 

s 

VAR 

s 

MID 

MIO 
MID 
VAR 

s 

5P 
6P 

7A 

c 

5P 

5P 

5P 
HID 
BA 

3P 

5P 

s 

BA 

BA 
7A 

6P 

6P 

7A 

c 

MID 

4P 
MIO 
MID 

BA 

:  J 

cc 
c 

6P 

6P 

5P 

MID 
MID 

:  J 

MID 

MID 

5P 
5P 

C  J 

c 

5P 

5P 
7P 

MID 

MID 

c 

7A 

7A 
7A 

c 

5P 

5P 

: 

5P 

5P 

: 

5P 
5P 

5P 
5P 

5P 

: 

MID 

5P 
5P 

: 

MID 

5P 
5P 

5P 
5P 

5P 

OBSERVER 


PALMDALE   IRHIG  DIST 
PALHDALE   IRRIG  DIST 
FED  AVIATION  AGENCY 
PALM  SPGS  FIRE  DEPT 
ENGINEERING  DEPT 
JAMES  A  BELL 
PALOMAR  OBSERVATORY 
R  W  HIATT 
MISS  LILY  BERG 


SUP 


PARADISE  CEMETER 
HETCH  HETCHY  WTR 
METRO  WATER  DISTfilC 
HERBERT  H  DURHAM 
MARCELENE  ROBERTS  Rl 
PASADENA  WATER  OEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITT  OF  PASO  ROBLES 


FED  AVIATIO 


AGENCY 


CALIF  WTR 


TEL  CO 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
SAN  OIMAS  FIRE  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWTS 
5  F  HEIGHTS  LEMON  AP 
CORPS  OF  ENGINEERS 


U  S  WEATHER  BUREAU 
PASADENA  WATER  DEPT 
E  K  OE  VORE 
CITY  FIRE  DEPARTMEN 
POMPON 10  RANCH 
BYRON  JOHANSEN 

STATE  OIV  OF  FSTRT 
U  S  FOREST  SERVICE 
E  0  BILLWILLER 
MRS  M  A  8 INGHAM 

CORPS  OF  engineer: 


ATE  I 


I  BUR  I 


■  COL 
TION 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 
tINE 


CITY  ENGINEER 
SANTA  ANA  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SO  CALIF  EDISON  CO 
G  ROBINSON 
S  BARBARA  FIRE  DEPT 
FED  AVIATION  AGENCY 
TV  STATION  KEYT 
UNIV  OF  SANTA  CLARA 
ROBERT  £  BURTON 


HUDSON  RANCH 
MRS  ANITA  V  KUNKLER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PETALUMA  FIRE  OEPT 
VICTOR  E  CHAIX 
MRS  IDA  H  AKERS 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 
US  NAT  PARK  SERVICE 
POLICE  DEPARTMENT 

P  G  +  E  COMPANY 
AUBREY  W  PITTS 
P  G  ♦  E  COMPANY 
INST  FST  GENETICS 
CITY  OF  PLACERVILLE 
LORRIN  L  CPAIN 
JAMES  I 


J  E  ADAMSON 
U  S  NAVAL  MAGAZINE 
JOHN  H  DAT8ELL 
I   C  BALDWIN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  R  BOOTH 
CORPS  OF  ENGINEERS 
OTTO  R  HUGHES 
RUSSELL  E  NEAR 
P  G  *  E  COMPANT 

POWAY  MUN  WATER  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  B  SPAULOING 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
CALIF  ELEC  POWER  CO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TY  OF  REDDING 
REDDING  FIRE  CHIEF 
REOLANDS  DAILY  FACTS 
■IRE  DEPT    STA  2 
THOMAS  M  JAMESON 
FOLSOH  STATE  PRISON 
TY  OF  RICHMOND 
T  KRONE 

VERSlOE  FIRE  DEPT 


CITRUS  EKP  STATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
SO  CALIF  EDISON  CO 
CALIF  STATE  ENG 
MRS  MARIAN  L  BERTAGNA 
STATE  DIV  OF  HWYS 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  eUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWIN   L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  8  ASREU 
JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  U  BENEDICT 
AGR  EXTENSION  SER 

SALINAS  RURAL  F  D 

FED  AVIATION  AGENCY 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

JOE  CABRAL  JR 

P  G  ♦  E  COMPANY 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

JOHN  M  SHIELDS 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 


RIA  WB  AIRPORT 


SHELl 


1  MONIO 
,  ROSA 


ABSORPTI 


I  PLAI 


SHINGLE  8173  EL  DORAEX) 

SHINGLETOWN  8175  SHAST 

SIERRA  CITT  8207  SIERRA 

SIERRAVILLE  RANGER  STA     8216  SIERRA 

SIGNAL  HILL  FC  415  8230  LOS  ANGELES 

SILVERADO  RANGER  STA         8243  ORANGE 

SISQUOC  SOUTH  FORK  CAMP  9266]  SNTA  BARBARA 
SKAGGS  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH  |  8272  SONOMA 

SLACK  CANTON  8276  MONT 


6158 


COUNTY 


ANGELES 
UIS  OBPO 
UIS  OBPO 
.  BARBARA 
,  BARBARA 
I  BARBARA 
ANGELES 
ANGELES 


ORANGE 

LOS  ANGELES 

SISKIYOU 


LOS  ANGELES 

SHASTA 

LOS  ANGELES 


SLOAT 

SLOUGHHOUSE  6  SE 
SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  FLAT 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIER 
SODA  SPRINGS 
SOLEDAD 
S0MES8AR   1  W 


SONOMA 

SONORA 

S   E  FARALLON 

SO  ENTRANCE  TOSEMIIE  / 

SOUTH  LAKE 

SPADRA  PACIFIC 

COLONY  FC  356  C 
SPRECKELS  KWT  BRIDGE 
SPRINGVILLE  7  ENE 
SPRINGVILLE  RANGER  ST, 

SPRINGVILLE  TULE 

HEADWORKS 
SQUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL   INN  1 


ON  DISPOSAL  PLAN 

ON  FAA  AIRPORT 
ON  FIRE  STATION 
OCKTON  MOWRT  BRIDGE 
ONTFORO  RANGER  STA 

GORGE  RESERVOIR 
OUTS  MEADOW 
■RAW6ERRY  VALLEY 
SUNLAND 

SUNSET  BEACH  STATE  PAR 
SURF  2  ENE 

SUSANA  KNOLLS 
I  SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AIRPORT 
SUSANVILLE    1  WNW 
1  SUTTER  HILL  RANGER  STA 
E  MOUNTAIN 


B292 


SACRAHENTi 
RIVERSIDE 
MARIPOSA 
NEVADA 


SONOMA 

UOLUMNE 
SAN  FRANCISCO 
MARIPOSA 


OS  ANGELES 


8446  MONTEREY 


474l  PLACER 
476>  SAN  BERDINO 
479,  SAN  BERDINO 
lESNO 
tESNO 
6517'  MERCED 
a544i'  BUTTE 
a554j  SAN  JOAOUIN 

e558j  SAN  JOAOUIN 
65601  SAN  JOAOUIN 
6562|  SAN  JOAOUIN 
6560!  COLUSA 
6567]  GLENN 
9591  SHASTA 
8606  YUBA 
6660  LOS  ANGELES 
66801  SANTA  CRUZ 
8697  SNTA  BARBARA 

a700>  VENTURA 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


34  07 

35  22 
35  22 


38  26 

33  52 
14  37  50 

39  19 
39  19 

24|  36  26 

41  23 

34  17 
34  17 


26  34  03 
24  36  36 
9  36  10 
9  36  06 


14 


34  14 

11:  36  56 

36  96 
27]  36  55 

39  54 

37  56 

27]  37  54 

2T  37  56 

37  51 

23j  39  23 

23  39  35 


ASSEN 


AHOE 

IT  CAMP 
EHACHAPI 


6701  I 

6702  I 

6703  LASSEN 
6713  AMADOR 
87461  LOS  ANGELES 
6752  KERN 

6756;  PLACER 


■'11 


CER 


I  6621 


KERN 


EHACHAPI    RANGER  STA 
EJON  HANCHO 
ERMO 

HE  CEDARS 
HE  GEYSERS 
HERMAL  FAA  AIRPORT 
HOUSAND  OAKS  .  891 

HREE  RIVERS  6  SE  69 
HREE  RIVERS  EOISON  PH2|  89 
HREE  RIVERS  EDISON  PHlj  89 


73  LASSEN 

81  PLACER 

85  SONOMA 

92  RIVERSIDE 


39  34 

34  16 

36  54 

32|  34  41 

'  33!  34  16 

18  40  25 

18  40  23 

'  18  40  26 

16  36  23 

6  34  23 


10  35  08 

10  35  08 
10  35  02 
lei  40  52 
li  39  15 
I  22  36  48 
;  &!  33  37 
'  33,  34  11 
:  9'  36  22 
I  9i  36  28 
'     9i  36  28 


IGER 


:REEK  power  HOUSEi  8928  AMADOR 


I  1^ 


I  28 


ACT  CARBONA 
ACY  PUMPING  PI 
INITY  CENTER  I 
RONA 

RUCKEE  RANGER  STATION     9043'  NEVADA 


UJUNGA  HILL  < 


6997  SAN  JOAOU IN 
I  8999  SAN  JOAOUIN 
I  9001  ALAMEDA 
I  9023;  TRINITY 
9035;  SAN  8ERD1N0 


UHNEL  RANGER  STA' 
UOLUMNE  MEADOWS 
URLOCK 

URNTABLE  CREEK 
USTIN  IRVINE  RANI 
INE  PALMS 


iKES 


UK  I AH  4W 

UNION  OIL  STEARNS 

ABSORPTION  PLANT 
•university  of  CALIF 
AT  LOS  ANGELES 

UPLAND 

UPPER  LAKE  7  W 
UPPER  LAKE  RANGER  STA 
UPPER  MATTOLE 
UPPER  SAN  LEANDRO 


VACAVILLE 
VALLETON 

VALLEY  CENTER  3  NE 
VALTEBMO   RANGER  STA' 
VAN  NUTS  CITY 

WAREHOUSE  FC  15 
VENADO 
VENTURA 


VERMILION  ' 


LLEY 


VOLCANOVILLE 
V0LLMER5 

tfOLTA  POWER  HOUSE 
WALLACE 


33  34 
33   33  48 

,  33|  33  39 
27]  37  43 


3a  39  20 


TUOLUMNE 
,  STANISLAUS 

SHASTA 

ORANGE 
-  SAN  BERDINO 

ALPINE 
!  MENDOCINO 

MENDOCINO 

ORANGE 


HUMBOLDT 

ALAMEDA 

SAN  BENITO 
SOLANO 
MONTEREY 
SAN  OlEGO 
LOS  ANGELES 

92601  LOS  ANGELES 


13  34  23 
12  41  56  I 
10  36  22 
37  37  53  I 

14  37  29  , 
23  40  46  ; 
331  33  44 

d  34  06 


9285  VENTURA 


FRESNO 

SAN  BERDINO 

LOS  ANGELES 

PLUMAS 

TULARE 

SAN  DIEGO 

EL  DORADO 

SHASTA 

SHASTA 

CALAVERAS 


38  22 
24|  35  53 
33  33  16 
15  34  27 


27|  37  22 
34  32 
29j  34 


38  59 

23|  40  57 

23|  40  28 

36  12 


120  38 

120  38 

120  26 

120  12 


lie  27 

123  08 

124  06 
122  14 
122  50 
118  28 
122  2S 
117  54 

120  55 

121  51 
120  38 
120  22 


1025 
2105 
2169 


1940 
6700 
6865 
6750 


121  19 

123  30 

118  56 

119  03 


5723 
10200 
8300 
2975 


121  13 
121  32 
121  20 

121  15 

121  IB 

121  23 

122  33  ; 
122  32  j 
121  56 

!1  06  I 
18  18 
121  50 


[18  40  1085 


120  40  4555 


I  21 


,  1600 
20 


122 

116   10  _  _ 

118  51  >  810 

il  I  2200 

118  S3  I  950 

118  52  1140 


120  27 
lie  36 
16  20 


2355 


kl  I  2295 
!3  I  1695  ' 
LI  j  5982 

116  05  I  4600 

121  28  I  41 
118  17  6' 
L19  20  81 
120  51  ' 

122  18  II 


121  02 

122  00 
.20  42 

17  01 


3036 
1359 
2200 


CORPS  OF  ENGINEERS 
JOSEPH  C  MC  KU5ICK 
0  DALE  RUSKOVICH 
A  HOWARD 
-ICATION  DISCONTINUED  4/l/59 
WEATHER  BUREAU 
Y  SANTA  MONICA 
LIFEGUARD  SER 
CO  AGRICULTURAL  COHM 
CLARENCE  S  NEWBERRY 

A  YNEZ  HIGH  SCHL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
I  WTR  t  PWR  OEPT 
.  FOREST  SERVICE 
:IFIC  LUMBER  CO 
AUSTIN  CLAPP 

LIAM  G  SANDERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 

THEODORE  B  HEUSNER 


GEORGE    I  OSBORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


CLARENCE  F  ELWORTHY 
MABEL  VAN  VLECK 
PALM  SPRINGS  WTR  CO 

T  WATER  RESOURCES 
U  S  FOREST  SERVICE 

M  JACoaSEN 
MRS  GEORGIA  ANN  LONG 
LAWTON   INVESTMENT  CO 
BERYLWOOD  INVEST  CO 

LAURENCE  W  DICKEY 

♦  £  COMPANY 
U  S  COAST  GUARD 
US  NAT  PARK  SERVICE 
s|  CALIF  ELEC  POWER  CO 

HUTCHISON 
MRS  BERTHA  HENNES 
!  ELMER  A  SUTTON 
U  S  FOREST  SERVICE 


P  G  ♦  E  COMPANY 
SQUAW  VLY  DEVEL  CO 
EDGAR  L  KEISTER 
LEHOY  KEMP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


FED  AVIATION  AGENCY 
STOCKTON  FIRE  DEPT 
MART  IN  P  MUHS 
U  S  FOREST  SERVICE 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
;  OEPT  WATER  RESOURCES 

SOPER-WHEELER  CO 
I  FRANK  T  STEVENS 
j  CAL  DIV  BEACH  ♦  PARK 
I  U  S  AIR  FORCE 

I  SUSANA  KN  FIRE  STA 
CITY  OF  SUSANVILLE 
DAVID  BARR 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRT 
SMITHSONIAN  08SY 
KERN  CO  FSTRT  ♦  FD 
ARTHUR  E  FROOENBERG 
RESOURCES 


MRS  I 


«ITA  COWAI 


FIRE  I 


COMPANY 
,  SULO  E  LAKSO 
',  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  FATE  DEWET 
FED  AVIATION  AGENCY 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
GLENN  BAKER 
SO  CALIF  EOISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 

P  G  ♦  £  COMPANY 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

.  ORANGE  CO  PARK  DEPT 

I  AAGE  R  TuGEl 

'  BANT  A  CARBONA   IR  CO 


U  S  I 


■  RECl 


HON 


I  S  FOREST  SERVICE 
I  AMERICAN  P  ♦  C  CORP 
U  S  FOREST  SERVICE 

I  LOS  ANGELES  CO  FCO 
'  TULELAKE  W  U  ASSN 
;  U  S  WEATHER  BUREAU 
,1  DEPT  WATER  RESOURCES 


IRVINE  COMPANY 
NAT   PARK  SERVICE 
.  ♦  E  COMPANY 
Y  FIRE  DEPARTMENT 

HARJORIE  S  DORY 

CORPS  OF  ENGINEERS 


ROBERT  BEARD 
PETER  V  PEDRONCINI 
I  S  FOREST  SERVICE 
WESLEY  C  ROSCOE 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

ELOON  FANCHER 

AMY  CURTIS 
C  F  IVERSON 
I  S  FOREST  SERVICE 

LEONARD  SWINNEY 
JOHN  8  HARPER 
AR  FREE  PRESS 

<  CALIF  EDISON  CO 
CTOH  CO  WATER  DIST 
A  CO  FIRE  OEPT 

LARE  CO  C  OF  C 
CHAMBER  OF  COMMERCE 
ELMER  C  OGLE 
WILLIAM  J  VOLLMERS 
P  G  «  E  COMPANY 
E  J  FOOTE 
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STATION  INDEX 


STATION 


WALHAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESC 
WALNUT  CREEK  2  ENE 
WALNUT  CREEK  *  E 
WALNUT  GROVE 
WALHUT  PATROL 

STATION  FC  102  a 
WARNER  SPRINGS 
WASCO 

WASIOJA  PATTERSON  RANCI 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
WAWONA  RANGER  STATION 
WEAVERVILLE  RANGER  STA 
WEED  1  S 
WELOON  I  WSW 

i  PINE  LOOKOUT 
HAVEN 

NT   3  SW 


LAND  2  N£ 


WHEELER 

WHEELER  SPRINGS  2 
WHEELER  SPRINGS  7  I 
E  NOUNTAIN  1 
E  MOUNTAIN  2 

E  ROCK 

TIER  CITT  HALL 

106  C 
lAMS 

its  howard  fori 
lNger  station 

WILLOWS 

WINCHESTER 

WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 
WOODCHUCK  HEAOOW 
WOODFOROS 
WOODLAND  1  WNW 
WRIGHTS 
WRIGHTS  LAKE 


COUNTY 


CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
SACRAMENTO 

LOS  ANGELES 


SANTA  CRUZ 
HARIPOSA 
TRINITY 
SISKIYOU 


SACRAMENTO 


VORKV 

YOSEMIT 

YREKA 


LIN 


'817  ORANGE 
'831  MENDOCINO 
■Bbb  MARIPOSA 
'866  SISKIYOU 


34  00 
33  17 

35  36 
3*  59 


34  36 
37  30 
37  35 


39  09 
39  21 


22  05 
22  02 
22  01 


20  33 

20  39 

21  24 


21  56 
18  27 
16  54 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


WESLEY  C  STELLE 
RAY   1  WHITTEMORE 
TOMAS  S  VANASEK 
ERNA  G  IRVING 
PAUL  LACKAS 

E  PEOERSON 
WARNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSTftY  ♦  F  I 
PATTERSON  RANCH 


US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
CHESTER   I  KIMREY 
VERNON  J  BLOUNT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
BOSTON    LAND  COMPANY 


PACIFIC  COAST  CO 
KENNETH  P  SHELDON 
ROSCOE  G  WILBER 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDMONO  E  PAYEN 


STATE  DIV  OF  FSTRY 


ARO 

LACKMORE 
WINTERS 
JORGENSEN 

F  ENGINEERS 

HA  C  SARR 

OF  YOLO 


CORPS  OF  ENGINEERS 


S  FOREST  SERVICE 


STATION 


NEW  STATION 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 


COUNTY 


SNTA  BARBARA 


OBSEBVATION 
TIME  AND 
TABLES 


SANTA  BARBARA  WTR  OEP 


X  I  AMERICAN,  2  CALAVERAS,  3  CARSON,  4  CENTRAL  COAST,  5  COLORADO,  6  OESEfiT, 
17  NORTH  COAST,  16  N.E.  INTERIOR,  19  OWENS,  20  PAJARO,  21  PIT,  22  RUSSIAN, 
31  SANTA  MARGARITA,     32  SANTA  YNE2,     33  SOUTH  COAST,     34  STANISLAUS,     35  TRINIT 


EEL,     8  FEATHER,     9  KAWEAH,     10  KERN,  II  KINGS,     12  KLAMATH,     13  LOS  ANGELES, 
.  SACRAMENTO,     24  SALINAS,     25  SAN  DIEGO,     26  SAN  GABRIEL,     27  SAN  JOAQUIN,  2i 
36  TRUCKEE,     37  TUOLUMNE,     38  WALKER. 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1959 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologist ,  557  Federal  Of- 
fice Building,  50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and     heating  degree  days     for  the  preceding  12  months     will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,     but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,     are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  Issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  **F.  ,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65''F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter     unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations   (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  and  also 
Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term 
means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955 . 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,     or     ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;     consequently    occasional     drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,     and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;     and  "Evaporation  and  Wind"  Table,     and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table ,  when  published ,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation ,       The  Station  Index    shows  observation     times     in  local 
standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.   PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST,  and  Blue  Canyon 
WB  AP  at  5:30  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.      Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are  published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table, 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data 
from  Storage-Gage  Stations",  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index, 
■f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown, 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain, 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.       See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a     full  month, 

R     Amounts  from  recording  gage.        (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.        (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D,  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMBilARY,     and  STORM  DATA,     all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washing- 
ton 25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation 'Substation  History' for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C.  for  $1.25.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatologi- 
cal Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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ASHEVILLE:  1959 


CALIFORNIA  -  MAY  1959 


The  abnormally  dry  weather  that  has  plagued  central  and  southern  California  throughout  the 
past  season  continued  during  May.  Some  points  in  the  central  part  of  the  State  reported  the 
driest  May  of  record,  and  a  large  number  of  stations  received  no  measurable  rainfall  during  the 
period.  Monthly  totals  in  the  Central  Coast  Drainage  averaged  only  10  percent  of  normal.  An  - 
exception  to  this  dry  picture  was  to  be  found  at  high  elevations  of  the  Sierra  Nevadas ,  where 
there  was  more  thunderstorm  activity  than  normal  for  this  time  of  year,  resulting  in  somewhat 
more  than  normal  precipitation.  A  few  small  forest  fires  were  started  by  the  storms,  but  no  se- 
nous  damage  was  reported. 

Temperatures  for  th*?  month  averaged  below  normal  at  most  reporting  points.  In  some  parts  of 
the  State     this  was  the  first  month  to  average  below  normal     in  temperature  in  more  than  a  year. 

STORM  DATA 

Gale  force  winds  on  the  2d  and  3d  resulted  in  damage  to  boats  along  the  coast  from  Santa  Bar- 
bara to  La  Jolla;  one  fisherman  was  drowned  and  three  men  were  hospitalized  as  a  result  of  the 
storm.  On  the  3d  a  whirlwind  in  the  San  Diego  area  resulted  in  some  property  damage  and  twc 
personal  injuries.  Minor  property  damage  was  also  reported  on  the  6th  in  the  Oroville  area  and 
on  the  19th  in  the  Mojave  area,  both  as  a  result  of  strong  wind.  A  hailstorm  at  Somesbar  or 
the  23d  caused  minor  damage  to  crops  and  buildings. 


C.  Robert  Elford 

State  CLim?itologist 

U.  S.   Weather  Bureau 

San  Francisco,  California 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  109°  on  the  13th+  at  Cow  Creek. 

Lowest  Temperature  0°  on  the  4th+  at  White  Mountain  2. 

Greatest  Total  Precipitation  3.60  inches  at  Salt  Springs  Power  House. 

Least  Total  Precipitation  0.00  at  144  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  1.70  inches  on  the  25th  at  Salt  Springs  PH. 

Greatest  Total  Snowfall  37.0  inches  at     White  Mountain  2. 

Deepest  Snow  on  Ground  89  inches  on  the  3d  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl. 
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See  Reference  Noies  Following  Sraiion  Index 
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53.7 

67.  1 

- 

0.1 

96 

31 

42 

3 

39 

4 

0 

0 

0 

.23 

1.46 

.09 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

78.6 

45.3 

52.0 

- 

2.7 

92 

12 

39 

21  + 

115 

2 

0 

0 

0 

T 

- 

.91 

T 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

78.7 

50.5 

64.5 

0.5 

92 

11 

41 

4 

66 

2 

0 

0 

0 

T 

- 

.54 

T 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

77.5 

51.4 

54,  5 

- 

0.5 

91 

11 

42 

2 

67 

1 

0 

0 

0 

T 

- 

.57 

T 

22  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

75.8 

52.9 

64.4 

93 

13 

41 

3 

77 

1 

0 

0 

0 

.28 

.14 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

65.7 

36.2 

52.0 

88 

13 

26 

3 

401 

0 

0 

3 

0 

3.08 

1.05 

23 

6.0 

5 

2 

5 

2 

1 

62.6 

32.0 

47.3 

- 

3.8 

85 

13 

18 

4 

541 

0 

0 

18 

0 

2.79 

1  .59 

1.17 

23 

9.0 

7 

2 

5 

3 

1 

51.0 

28,5 

39.8 

71 

13 

10 

3 

777 

0 

1 

26 

0 

3.33 

1.12 

2 

23,2 

7 

3 

1 

79.7 

46.9 

63.3 

- 

1.5 

93 

12 

35 

3 

95 

3 

0 

0 

0 

.04 

- 

.68 

.04 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

67.0 

39.5 

53.3 

82 

10 

29 

4 

353 

0 

0 

1.25 

.44 

2 

.0 

0 

3 

0 

0 

72.3 

51.9 

62.1 

90 

13 

40 

2 

123 

1 

0 

0 

0 

.54 

.28 

23 

.0 

0 

0 

0 

24. 5H 

36o5M 

- 

4.  4 

68 

12 

9 

3  + 

871 

0 

2 

0 

2.18 

.07 

7<t.9M 

36, 7M 

55. 8M 

91 

U 

29 

3 

285 

2 

0 

5 

0 

.04 

.02 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

60.3 

51,0 

65.7 

1.2 

1 1 

36 

61 

4 

0 

0 

0 

.43 

.13 

.0 

0 

1 

0 

0 

76.2 

47,5 

61.4 

89 

12 

32 

3 

149 

0 

0 

1 

0 

.81 

- 

1.50 

.28 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

77.9 

51,0 

54.5 

93 

13 

42 

17 

80 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

81  .5 

50,7 

55.  1 

93 

12 

40 

3 

46 

fi 

0 

0 

0 

T 

T 

23  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

80.0 

51,2 

55.5 

- 

1  .2 

95 

12 

36 

2 

71 

3 

0 

0 

0 

.05 

- 

.55 

.04 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

82. 2M 

52, 3M 

57.  3M 

96 

12 

42 

2 

40 

4 

0 

0 

0 

T 

T 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

80,2 

48,5 

54,4 
57.5 

- 

2.4 
1 . 8 

94 

12 

36 

4 

79 

4 

0 

0 

0 

T 

,  88 

- 

,  57 
.83 

T 

•> 

.0 

0 

0 

0 

0 

60.6 

27,9 

44.  3 

82 

13 

19 

3 

536 

0 

0 

27 

0 

2.12 

.88 

22 

2.0 

2 

2 

5 

2 

0 

62.5 

25.9 

44.7 

82 

12 

15 

4 

621 

0 

0 

26 

0 

.45 

.18 

21 

1.5 

0 

2 

0 

0 

62.3 

37.8 

50.1 

5.4 

86 

13 

28 

19  + 

461 

1,50 

.  60 

.62 

25 

T 

0 

5 

1 

0 

59.2 

28.8 

44.0 

63 

13 

16 

3 

544 

0 

0 

25 

0 

2.37 

.66 

2 

11.6 

8 

2 

6 

3 

0 

66.0 

36.6 

51.3 

87 

13 

25 

4 

419 

0 

0 

7 

0 

2.03 

.76 

23 

2 . 0 

2 

2 

5 

1 

0 

6'..  3 

35.5 

49.9 

4,0 

87 

12 

25 

19  + 

450 

0 

0 

6 

0 

1.31 

.18 

.42 

26 

1.0 

0 

3 

0 

0 

35 .  2M 

1 3 

27 

1 9  > 

461 

0 

0 

9 

0 

1.57 

.36 

2  5 

.0 

0 

4 

0 

0 

6'(.7 

35.3 

50,5 

79 

11 

25 

4 

440 

0 

0 

3 

0 

.74 

.47 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

i'l.'t 

28.8 

41.5 

75 

12 

17 

3 

718 

0 

0 

25 

0 

1.59 

.51 

23 

7.0 

3 

2 

6 

1 

0 

68.4 

35.5 

52.0 

- 

3,2 

88 

12 

20 

4 

402 

0 

0 

13 

0 

.32 

- 

.  53 

.14 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

55.7 

29,7 

42.7 

- 

3.2 

75 

13 

20 

4 

586 

0 

0 

25 

0 

2.32 

1.11 

.79 

22 

4.5 

2 

22  + 

7 

1 

0 

57. SM 

29, IH 

43. 5M 

- 

3.3 

76 

13 

17 

3 

660 

0 

0 

25 

0 

2.35 

1 .  00 

.72 

23 

9.0 

6 

2 

6 

2 

0 

62.5 

35,1 

48.  8 

47.1 

- 

2.7 

83 

12 

24 

3  + 

494 

0 

0 

1 1 

0 

.99 
1.54 

.63 

.64 

22 

T 

0 

2 

1 

0 

72.9 

41.5 

57.2 

87 

7 

38 

4 

235 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

67.8 

50.3 

59.1 

1.0 

83 

7 

45 

4  + 

179 

0 

0 

0 

0 

.03 

- 

.  70 

.02 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

67.4 

47.3 

57.4 

84 

12 

41 

15 

235 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

70.9 

43.4 

57.2 

87 

7 

35 

26  + 

244 

0 

0 

0 

0 

.05 

.05 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

72.5 

50.8 

61.7 

68 

12 

45 

4  + 

119 

0 

0 

0 

0 

.01 

- 

.  50 

.01 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

76.1 

45.3 

60.7 

91 

12+ 

31 

4 

148 

2 

0 

1 

0 

.03 

.03 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

53.5 

48.5 

55.0 

74 

8 

42 

15  + 

273 

0 

0 

0 

0 

.36 

.12 

14 

.  0 

0 

2 

0 

0 

71.5 

44.  5 

58,1 

- 

3.7 

90 

7 

36 

4+ 

211 

1 

0 

0 

0 

.03 

- 

.25 

.03 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

77. 4M 

43. 8M 

60.  5M 

- 

1.5 

93 

7 

33 

4 

141 

2 

0 

0 

0 

.05 

- 

.13 

.05 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

81.4 

45.5 

63.5 

2.1 

95 

11 

38 

3 

78 

4 

0 

0 

0 

.02 

- 

.65 

.02 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

75.7 

49.9 

52.8 

92 

12 

39 

13 

101 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

66.2 

47.5 

55.9 

84 

7 

43 

5 

244 

0 

0 

0 

0 

.12 

.08 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

53.0 

45.0 

54.  5 

59 

13 

39 

4  + 

316 

0 

0 

0 

0 

.10 

,09 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

71  .6 

44.6 

56.1 

88 

12 

35 

3  + 

220 

0 

0 

0 

0 

.04 

.04 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

59. 6M 

40. 4M 

50. OM 

- 

4.  3 

78 

11 

27 

3 

460 

0 

0 

0 

.04 

- 

.  66 

.04 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

79.8 

43.3 

51.6 

90 

11 

35 

4+ 

106 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

68.2 

50.4 

59.3 

85 

8 

44 

19 

176 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

68.2 

50.8 

59.5 

1.1 

84 

7 

43 

4 

169 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.61 

T 

25  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

71  .4 

44.9 

58.2 

90 

11 

35 

4 

206 

1 

0 

0 

0 

.01 

.01 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

72.6 

47.8 

50.2 

88 

8 

38 

4 

1  58 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

78.1 

42.0 

60.1 

89 

8  + 

33 

4 

148 

0 

0 

0 

0 

.05 

.05 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

78.2 

43.5 

50.9 

90 

7 

35 

4 

127 

1 

0 

0 

0 

T 

T 

22  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

79.4 

40.5 

50.0 

92 

12 

31 

4 

158 

3 

0 

2 

0 

.09 

.05 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

68.4 

47.5 

58.0 

80 

6 

39 

4 

212 

0 

0 

0 

0 

.05 

.06 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

58.0 

46.5 

53.  3 

65 

14 

42 

4 

357 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

75.5 

44.0 

59.8 

92 

12 

37 

5  + 

166 

1 

0 

0 

0 

T 

T 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

75.6 

35.4 

55.5 

90 

11 

22 

4 

287 

1 

0 

8 

0 

.53 

.15 

.59 

22 

.0 

0 

1 

1 

0 

75.9 

46.4 

62.2 

1.1 

90 

11  + 

40 

4 

108 

2 

0 

0 

0 

T 

- 

.44 

T 

17  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

68.9 

52.0 

50.5 

86 

6 

45 

4 

140 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

22  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

67.3 

51.5 

59.4 

85 

8 

44 

4 

170 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

72.9 

44.6 

58.9 

91 

10 

33 

3 

194 

1 

0 

0 

0 

.02 

.02 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

68.8 

47.6 

58.2 

0.2 

85 

7 

39 

3 

202 

0 

0 

0 

0 

.05 

- 

.30 

.05 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

52.6 

48.5 

55.6 

77 

7 

44 

3  + 

288 

0 

0 

0 

0 

.03 

.03 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

58.0 

50.3 

59.  2 

2.5 

85 

11  + 

47 

10 

0 

0 

0 

0 

.04 

.36 

.04 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

62.7 

50.8 

56.8 

0.3 

80 

7 

48 

4+ 

247 

0 

0 

0 

0 

.02 

- 

.57 

.02 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

53.7 

44,1 

53.9 

80 

7 

36 

19 

335 

0 

0 

0 

0 

.19 

.06 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

72.1 

50.0 

61.1 

0.3 

89 

7 

42 

4 

133 

0 

0 

0 

0 

.01 

.42 

.01 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

0.2 

85 

6 

42 

20 

181 

0 

0 

0 

0 

.07 

.30 

.07 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

59.7 

49.0 

59.4 

88 

7 

44 

6+ 

177 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

74.7 

48.8 

61.8 

0.3 

91 

7 

43 

3 

109 

1 

0 

0 

0 

.00 

.41 

.00 

.  0 

0 

0 

72.2 

44.1 

58.2 

0.0 

86 

7 

35 

4 

204 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.95 

T 

30  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

56.5 

45.9 

57.  3 

85 

8 

39 

3 

234 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

75.0 

44.8 

59.9 

93 

12 

35 

3 

156 

1 

0 

0 

0 

.00 

.56 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

57.1 

45.4 

56,3 
58.6 

0.5 

85 

8 

36 

3 

264 

0 

0 

0 

0 

.02 
.05 

.45 

.01 

22  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

78o2M 

51.  IM 

64.  7M 

0.4 

93 

11 

45 

28  + 

68 

3 

0 

0 

0 

.71 

.26 

.71 

22 

.0 

0 

1 

1 

0 

78,] 

49.  1 

53.6 

95 

12 

37 

4 

84 

3 

0 

0 

0 

T 

T 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORT  OLA 

QUINCY  RS  AM 
RED  BLUFF  WB  AP  R 
REDOING  FIRE  SIA  2 
ROCKLIN  AM 
SACRAMENTO  WB  AP  R 
SACRAMENTO  WB  CITY  R 
SHASTA  DAM  AM 
SIERRA  CITY  AM 
SIERRAVILLE  RS  AM 
SNOW  LAB  CEN  SIERRA     //R  AM 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
TURNTABLE  CREEK  AM 
TWIN  LAKES 
UPPER  LAKE  RS 
VACAVILLE 
VOLTA  PH 
WALNUT  GROVE 

WILLIAMS  AM 
WILLOWS  AM 
WINTERS  AM 
WOODLAND  1  WNW  AM 

DIVISION 

NORTHEAST   INTERIOR  BASINS 

BOCA  AM 
BRIDGEPORT 

CEDARVILLE  AM 
DONNER  MEMORIAL  ST  PK  AM 
DOYLE  5  SSE  AM 
FORT  BIDWELL 

LAKE  CITY  AM 
MONO  LAKE 

SQUAW  VALLEY  LODGE 
SUSANVILLE  AP 

TAHOE  AM 
TRUCKEE  RS  AM 
WOODFORDS 

DIVISION 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

BEN  LOMOND 

BERKELEY  R 

8URLIN6AME 

CARMEL  VALLEY 

CROCKETT  AM 
GILROY  AM 
HALF  MOON  BAY  2  NNW  AM 
HOLLISTER 
KING  CITY 
LOS  GATOS 

MARTINEZ  FIRE  STA  AM 
MONTEREY 

MORRO  BAY  FIRE  OEPT 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE  AM 

MOUNT  HAMILTON 

NACIMIENXO  DAM 

NEWARK  AM 

OAKLAND  WB  AP  R 

ORINOA  BOWMAN 

PALO  ALTO  CI TY  HALL 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PINNACLES  NM 

PISMO  BEACH 

PT   PIEDRAS  BLANCAS 

PORT  CHICAGO  NAvAL  DEPOT  AM 

PRIEST  VALLEY 

REDWOOD  CITY 

RICHMOND  AM 
RICHMOND  FIELD  STA  AM 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 
SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 
SAN  FRANCISCO  FOB  R 
SAN  GREGORIO  3  SE 
SAN  JOSE  R 
SAN  LUIS  OBISPO  POLY  AM 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS  AM 
WALNUT  CREEK  2  ESE  AM 
WATSONVILLE  WATERWORKS  AM 

DIVISION 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

AMTIOCH  1  E 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3  AM 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


CONTINUED  MAY  1959 


Sistion 

Tern 

peral 

ufe 

Precip 
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„  1 
2  1 
<  S 

2  i 
<  s 
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S  J 

2  S 

Highesi 

a 

1 
J 

o 
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No  ol  Days 

J 

5 
ft 

From  Long 
Teim  Means 

i 

^,  Sleel 

No  ot  Dsys 

Mm 

„ 
5 

o 

o 

J 

° 

o 

s 
1 

5 
o 

5 

s 

5 
o 

5  5 

hi 

°  0 

bl 

—  

ASH  MTN 

AM 

77.4 

49.9 

63.  7 

2.5 

9  5 

13 

38 

3 

91 

2 

0 

0 

0 

.  56 

49 

40 

.  0 

^ 

0 

AUBERRY 

AM 

77.4 

44.6 

51.0 

1.9 

90 

13  + 

32 

4  + 

152 

2 

0 

2 

0 

.32 

_ 

.51 

.22 

.0 

0 

2 

0 

0 

AVENAL  9  SSE 

81.5 

49.6 

65.5 

93 

12 

38 

5  + 

62 

7 

0 

0 

0 

.51 

.31 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

BAKERSFIELO  KB  AP  R 

80.1 

54.0 

57.  1 

3.  1 

96 

12 

42 

3 

41 

4 

0 

0 

0 

.03 

_ 

.  32 

.03 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

BIG  CREEK  PH  1 

62.5 

43.5 

53.0 

2.7 

77 

12 

31 

4  + 

357 

0 

0 

3 

0 

.63 

_ 

.  84 

.42 

T 

0 

2 

0 

BUTTONWILLOW 

AM 

81  .6 

51.3 

66.  5 

95 

12 

39 

4 

48 

5 

0 

0 

0 

.06 

.06 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

AM 

63.1 

35.2 

49.7 

4.1 

80 

13 

25 

3 

475 

0 

0 

10 

0 

1  .49 

_ 

.57 

.49 

3.0 

2 

4 

0 

0 

CAMP  PARDEE 

AM 

77.7 

48.5 

53.2 

1.9 

91 

12 

40 

4  + 

102 

1 

0 

0 

0 

.08 

.75 

,08 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

AM 

77.2 

44.7 

51.0 

92 

13 

33 

4 

144 

2 

0 

0 

0 

.28 

•  24 

I 

.  0 

0 

I 

0 

0 

CEDAR  GROVE 

AM 

68. 2M 

33. 8M 

51  .CM 

8  3 

13 

22 

4 

415 

0 

0 

12 

0 

.26 

.11 

2  5 

.0 

0 

I 

0 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

AM 

64.9 

38.2 

51.6 

62 

13 

27 

4  + 

409 

0 

0 

3 

0 

.73 

•  4  3 

2 

2 . 0 

2 

2 

2 

0 

0 

COAL INGA 

82. 2M 

48.  4M 

65.  3M 

2.5 

93 

11 

35 

4  + 

58 

5 

0 

0 

0 

.03 

_ 

24 

.03 

I 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

AM 

82.3 

50.8 

66.6 

97 

13 

39 

4 

51 

6 

0 

0 

0 

.02 

.02 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

DENAIR 

80.5 

47.9 

54.  2 

_ 

1.9 

93 

11 

37 

3 

59 

2 

0 

0 

0 

.01 

.  50 

•  01 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

DUDLEYS 

69.6 

35.4 

53.0 

2.5 

84 

12 

25 

3 

354 

0 

0 

9 

0 

.43 

.74 

.27 

\ 

T 

0 

2 

0 

0 

ELECTRA  PH 

79.9 

45.8 

53.4 

_ 

1  .  5 

92 

11 

38 

4 

95 

2 

0 

0 

0 

.14 

_ 

1.03 

.09 

1 

.  0 

0 

0 

0 

0 

FIVE  POINTS   5  SSW 

83.8 

47.5 

55.7 

97 

12 

34 

3 

51 

5 

0 

0 

0 

.01 

.01 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRESNO  W8  AP  R 

79.0 

50.8 

64.9 

4.0 

95 

12 

42 

4 

59 

3 

0 

0 

0 

.09 

_ 

.19 

.09 

I 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRIANT  GOVT  CAMP 

AM 

82.1 

46.8 

64.  5 

98 

13 

35 

4 

78 

5 

0 

0 

0 

.10 

.10 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

GIANT  FOREST 

AM 

53.9 

32.7 

43.  3 

4.9 

71 

13 

17 

4 

555 

0 

0 

12 

0 

1.54 

.14 

1.05 

4 

lO.O 

8 

4 

4 

1 

1 

GLENNVILLE 

73.2 

34.2 

53.  7 

88 

12 

25 

3 

344 

0 

0 

12 

0 

.19 

.19 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

GRANT  GROVE 

AM 

53.8 

32.3 

43.  1 

72 

13 

18 

4 

574 

0 

0 

17 

0 

1.25 

.55 

4 

8.0 

6 

4 

3 

1 

0 

HANFORD 

82.4 

50.1 

66.  3 

_ 

1.6 

95 

12 

38 

4 

42 

6 

0 

0 

0 

T 

.20 

T 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

AM 

58.1 

40.  1 

54.1 

2.5 

86 

13 

29 

3 

334 

0 

0 

3 

0 

1.25 

- 

.65 

.53 

2 

•  0 

0 

4 

1 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

51  .9 

31.6 

41.8 

3.0 

66 

12 

21 

4  + 

712 

0 

1 

20 

0 

.52 

- 

1.03 

.28 

1 

1^0 

T 

3  + 

2 

0 

0 

IDR  lA 

75.5 

48.1 

61.9 

2.3 

87 

12t 

32 

3 

129 

0 

0 

1 

0 

.00 

- 

.47 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  1 

82.7 

57.6 

70.2 

1.4 

98 

12 

45 

3 

24 

5 

0 

0 

0 

.11 

- 

.24 

•  1  0 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  3 

78.3 

49.  5 

53.9 

95 

12 

36 

4 

87 

3 

0 

0 

0 

.34 

.30 

6 

•  0 

0 

1 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY  X-  SSW 

AM 

83.2 

64.7 

59.0 

95 

12* 

40 

3 

33 

6 

0 

0 

0 

.30 

.27 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

KETTLEMAN  STA 

83.9 

53.1 

68.  5 

98 

12 

42 

4 

30 

7 

0 

0 

0 

.20 

.17 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

IE  GRAND 

80.8 

45.9 

53.9 

3.3 

92 

11 

37 

4 

73 

2 

0 

0 

0 

.06 

_ 

.  32 

•  06 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

LEMON  COVE 

82.6 

50.6 

66.  6 

3.1 

97 

11 

40 

3 

44 

6 

0 

0 

0 

.04 

- 

.  40 

.04 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

LINDSAY 

82.5 

47.  1 

54.  8 

3.1 

97 

12 

39 

4 

58 

5 

0 

0 

0 

.12 

- 

.26 

•  08 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

LODI 

78.5 

48.4 

53.5 

0.2 

93 

11 

41 

3 

78 

1 

0 

0 

0 

T 

_ 

.55 

T 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  BANCS 

AM 

81  .6 

49.7 

65.7 

1.1 

95 

11 

42 

4+ 

43 

4 

0 

0 

0 

T 

_ 

.  29 

T 

1 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MADERA 

85.5 

49.  1 

67.3 

0.3 

99 

13 

33 

2 

35 

7 

0 

0 

0 

.06 

_ 

.27 

.05 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

MANDEVILLE  ISLAND 

74.4 

51.2 

62.8 

91 

11 

40 

28+ 

107 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARICOPA 

82.4 

55.7 

59.5 

2.2 

98 

12 

43 

4+ 

28 

6 

0 

0 

0 

.11 

- 

.13 

•  11 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

MERCED  FIRE   STA  2 

82. 3M 

48. 5M 

65.  5M 

1.2 

93 

12t 

39 

3 

47 

5 

0 

0 

0 

.06 

.  37 

.06 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

MIDDLEWATER 

82.7 

53.1 

67.9 

1.7 

96 

12 

39 

4 

38 

4 

0 

0 

0 

.06 

- 

.11 

•  06 

.0 

0 

0 

0 

0 

MODESTO 

81.4 

48.7 

65.1 

0.3 

95 

11 

32 

5 

64 

4 

0 

1 

0 

.21 

- 

.24 

•  21 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

NEWMAN  2  NW 

81.8 

45.7 

54  .  3 

3.1 

92 

1  1 

35 

4 

75 

4 

0 

0 

0 

.03 

- 

.  30 

.03 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

NORTH  FORK  RS 

AM 

73. 7M 

42. 2M 

58  •  OM 

68 

I  3 

29 

4  + 

229 

0 

0 

2 

0 

.46 

_ 

.74 

.35 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

AM 

79.4 

47.7 

53.5 

1.1 

92 

1? 

40 

3 

91 

2 

0 

0 

0 

.00 

.  52 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ORANGE  COVE 

AM 

80.6 

47.6 

64.  1 

3.4 

96 

13 

38 

4 

83 

4 

0 

0 

0 

.15 

- 

.15 

.10 

2 

•  0 

0 

1 

0 

0 

PANOCHE  JUNCTION 

85  .3M 

51  .  5M 

58  .4M 

96 

1 1 

38 

4 

38 

9 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORTERVI  LLE 

AM 

81.5 

50.0 

65.  8 

2.3 

97 

13 

40 

3 

58 

5 

0 

0 

0 

.13 

- 

.24 

•  13 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

POSEY  3  E 

53.0 

35.8 

49.  9 

63 

12 

26 

3 

450 

0 

0 

5 

0 

.52 

.52 

2 

.  5 

0 

1 

1 

0 

SALT   SPRINGS  PH 

59.1 

42.7 

55.9 

85 

12 

32 

4  + 

290 

0 

0 

2 

0 

3.60 

1.70 

25 

3.0 

0 

6 

2 

1 

SONORA 

AM 

76.5 

44.7 

60  .6 

2.5 

92 

13  + 

34 

4+ 

150 

2 

0 

0 

0 

.20 

- 

.97 

.17 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

65.2 

34.3 

49  •  8 

78 

12 

25 

4  + 

455 

0 

0 

.82 

.53 

1 

.0 

0 

1 

1 

0 

STOCKTON  FAA  AP 

78.5 

50.  1 

64.  3 

92 

11 

41 

4 

55 

2 

0 

0 

0 

T 

T 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

STOCKTON  FIRE   STA  4 

AM 

78.5 

49.2 

53.9 

0.2 

91 

12 

41 

4 

73 

1 

0 

0 

0 

T 

- 

.53 

T 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

81  .5 

49.5 

55.5 

95 

11 

42 

4  + 

58 

7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TEHACHAPI 

69.7 

41.2 

55.5 

89 

1 1 

32 

3 

294 

0 

0 

1 

0 

.23 

.15 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

TEJON  RANCHO 

80.1 

52.7 

66.4 

_ 

2.1 

96 

12 

41 

54 

3 

0 

0 

0 

.35 

- 

.19 

.22 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

79.4 

48.2 

53.8 

2.6 

95 

13 

38 

3 

86 

2 

0 

0 

0 

•  1 2 

.  56 

.09 

2 

.  0 

0 

0 

0 

0 

TIGER  CREEK  PH 

72.5 

42.2 

57.4 

2.1 

87 

12 

32 

3 

238 

0 

0 

1 

0 

.95 

- 

1  .04 

.35 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

TRACY  CARBONA 

AM 

80.3 

50.2 

55.  3 

96 

31 

40 

4 

51 

4 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

79.0 

52.5 

65.8 

95 

11 

45 

4  + 

53 

5 

0 

0 

0 

.05 

.05 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

VISAL lA 

AM 

81.1 

50.8 

56.0 

3.4 

95 

13 

41 

3 

52 

4 

0 

0 

0 

.05 

.21 

•  05 

2 

.  0 

0 

0 

0 

0 

WASCO 

AM 

82.0 

52.5 

67.3 

1.8 

95 

12 

42 

3 

38 

5 

0 

0 

0 

.06 

_ 

.10 

•  05 

2 

•  0 

0 

0 

0 

0 

YOSEMITE  NP 

70.7 

39.9 

55.3 

2.4 

85 

12 

28 

4 

295 

0 

0 

4 

0 

1.00 

- 

.  35 

.41 

1 

.0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

61.6 

_ 

1.7 

.34 

- 

.37 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 

ALPINE  1  W 

73.8 

49.9 

51.9 

83 

8 

43 

3 

93 

0 

0 

0 

0 

.02 

•  01 

25  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

AM 

58  .7 

54.  7 

51.7 

1.0 

24+ 

49 

3 

92 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.17 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARRETT  DAM 

AM 

75.0 

46.3 

60.7 

2.8 

64 

9 

37 

5 

129 

0 

0 

0 

0 

.08 

- 

.30 

.07 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

AM 

72.0 

44.  3 

8  5 

12 

37 

5 

205 

0 

0 

0 

0 

.19 

- 

.39 

•  14 

4 

•  0 

0 

1 

0 

0 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

61  .3 

36.4 

48*  9 

78 

12 

24 

3 

492 

0 

0 

5 

0 

.17 

- 

.45 

.09 

3 

T 

0 

0 

0 

0 

BONITA 

72.8 

54.9 

53*9 

1  6 

80 

5 

43 

6+ 

45 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.27 

T 

3+ 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BURBANK  WB  AP  R 

72,5 

53.9 

53.2 

0.8 

80 

7 

46 

5  + 

58 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.27 

T 

22  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

CABRILLO  NM  R 

68.2 

57.6 

75 

8 

50 

5 

55 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

24+ 

•  0 

0 

0 

0 

0 

cachuma  dam 

AM 

74.6 

45.0 

59.8 

89 

8 

35 

5 

155 

0 

0 

0 

0 

.03 

.03 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAMPO 

75.3 

39.  5 

64 

11 

28 

31  + 

227 

0 

0 

5 

0 

.14 

.07 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

77.7 

47.  7 

6  2.7 

68 

7 

38 

4 

80 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

13+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHULA  VISTA 

AM 

57  •  IM 

55. 9M 

0.8 

59 

7  + 

47 

5 

103 

0 

0 

0 

0 

.02 

.16 

.01 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CLAREMONT   POMONA  COLLEGE 

73.0 

49.5 

61.3 

1.8 

7  + 

40 

4 

113 

0 

0 

0 

0 

.07 

- 

.12 

.07 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORONA 

76.9 

50.5 

63.7 

0.4 

85 

7 

39 

4 

49 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.20 

T 

4  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

CULVER  CITY 

69.8 

54.5 

62.2 

74 

15+ 

47 

4 

78 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMA 

AM 

75.2 

40.4 

57.8 

92 

12 

29 

4+ 

222 

1 

0 

2 

0 

.01 

.01 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMACA 

AM 

66.6 

38.9 

52.8 

3.0 

79 

11  + 

30 

5  + 

372 

0 

0 

3 

0 

.32 

- 

.51 

.19 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

EL  CAJON  2  E 

74.9 

52.0 

0.2 

84 

8  + 

42 

5 

50 

0 

0 

0 

0 

.01 

- 

•  29 

.01 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CAPITAN  DAM 

AM 

77,1 

53.  1 

65.1 

86 

9 

47 

10+ 

38 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

ELSINORE 

80  .OM 

49  .  3M 

54.  7M 

- 

0.4 

90 

11 

37 

5  + 

43 

1 

0 

0 

0 

.00 

- 

.13 

.00 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

escondido 

74.5 

52.  1 

82 

8 

40 

5 

52 

0 

0 

0 

0 

.05 

- 

.24 

.05 

.0 

0 

0 

0 

0 

FONTANA  kaiser 

75.7 

49.7 

53.2 

86 

7 

35 

3 

59 

0 

0 

0 

0 

.12 

.12 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

HENSHAW  DAM 

AM 

71.1 

42.7 

56.9 

85 

12 

34 

5 

243 

0 

0 

0 

0 

.03 

.02 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

IDYLLWILD  RS 

70.8 

33. OM 

51. 9M 

83 

13  + 

21 

19 

409 

0 

0 

0 

.17 

.15 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

JULIAN  WYNOLA 

69.3 

38.7 

54.0 

78 

21 

30 

15 

335 

0 

0 

0 

.29 

.23 

.11 

25+ 

.0 

0 

2 

0 

0 

LA6UNA  BEACH 

70. IM 

54. 3M 

52.  2M 

0.2 

74 

5 

44 

4 

62 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

18  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

LA  MESA 

70.9 

54.5 

62.8 

80 

6 

46 

5 

68 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

56,6 

46.0 

55.  3 

75 

11 

35 

4+ 

260 

0 

0 

0 

0 

.30 

.11 

.30 

25 

•  0 

0 

1 

0 

0 
0 

0 
0 

LONG  BEACH 

59.1 

55.6 

52.4 

0.9 

78 

5 

48 

5  + 

77 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Slalion  Inden 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


CALIFORNIA 
MAY  1959 


No  ol  Days 

Snow,  Sleet 

No  ol  Da/s 

Mm 

5 

5 

5 
° 

p 

2  i 
<  s 

<  s 

> 

5 

3  S 
J  J 

i 

il 

o 

(5 

E 

&  J 

hi 

°  i 
hi 

o5 

Tolal 

I 
% 

From  Lon 
Term  Me 

u 

<3 

Total 

i 
c 

i 

5 
o 

s 

0 

° 

71.9 

55.9 

63.9 

79 

6 

48 

5  + 

35 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

1 

.  0 

0 

0 

0 

0 

72.9 

58.3 

65.5 

3.  5 

79 

7 

52 

4 

15 

0 

0 

0 

0 

T 

.  30 

T 

12 

.  0 

0 

0 

0 

0 

72.8 

57.1 

65.0 

0.2 

81 

7 

51 

4 

24 

0 

0 

0 

0 

T 

.  25 

T 

12  + 

.  0 

0 

0 

0 

0 

72  .9 

46.5 

59.7 

81 

12  + 

36 

4 

153 

0 

0 

0 

0 

.14 

.45 

.13 

4 

.  0 

0 

1 

0 

0 

63.7 

43.9 

53.8 

75 

11 

30 

4  + 

342 

0 

0 

3 

0 

T 

T 

1 

.  0 

0 

0 

0 

0 

67.7 

55.8 

61.8 

0.0 

71 

1 

44 

5 

95 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.  20 

T 

27  + 

.  0 

0 

0 

0 

0 

71  .4M 

52. 6M 

62. OM 

80 

7  + 

46 

5* 

87 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

66.3 

55.0 

60.7 

59 

6 

43 
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.27 

.  18 

.07 

T 

T 

.12 

.61 

.37 

T 

.80 

.99 
,00 

T 

.50 

,14 

T 

1 

T 

T 

.29 

.06 

,00 
1.59 

.  14 

.41 

,43 

T 

.03 

r 

,11 

T 

.02 

T 

.14 

.04 

•  23 

.06 
.07 

.  06 

.07 

T 

T 

I 

T 

T 

.03 

,03 

1.49 
.00 
.11 
.29 

.33 
T 

I 

.04 
,02 
.01 

T 
I 

.07 

.49 
.05 

I 

.01 

.03 
.05 

.02 

,31 

.10 

.03 
.18 

,02 

.26 

.01 

.06 
.08 
1.82 
1.78 
2,12 

.08 
.08 
.30 

T 

T 

,93 
.34 
.03 

.30 

T 

.01 

.31 
.20 

.13 
,10 

T 

.01 
.07 

.05 

,12 
.06 

T 

.08 

.  1  3 

.05 

.50 

1,13 

.35 

.00 
.00 
1  .28 
,0« 

,27 
.24 

.25 

T 

.01 

.07 

T 

T 

.03 

.05 

.03 

T 

.36 

.11 

,19 

.16 
1.30 

.26 
1.60 

.53 

.42 

.12 
.26 

.21 

.17 

T 

.07 

.05 

,26 

T 

T 

.08 

,03 

T 

T 

,11 
,07 

.04 
,17 

.03 

T 

T  .12 
.10 

.01 

T 

.04 

,04 

.05 
.05 
.15 

.12 

T 

,06 
,04 

.11 

T 

.62 

.13 
.08 

,71 
.00 
.00 

.7: 

.  14 
.  14 

.30 

.43 
.07 

,11 

.02 
.04 

.05 

T 

.01 

,02 

T 

.07 
.02 

.02 

T 

T 

.03 
.26 

.19 

.23 

T 

.09 

,04 

.03 

T 
T 

,14 

.63 
.02 
2.81 
.07 
.00 

.  1 1 

.30 
.07 

T 

.81 
T 

.04 
T 

.01 

.01 

.04 

.03 
.20 

1  .50 

T 

.41 

.00 
,02 
.03 
.31 
.OC 

.03 

.01 

,01 

T 

T 

.31 

.07 

.5e 
.4-5 

.OC 
T 

.25 

.0 

.07 

.07 

.51 
.17 

.02 

2.1c 
.Oi 

.22 

.03 
,02 

.Of 

,31 

r 

.45 

.07 

1 

.09 

.85 

T 

ACTON  ESCONDIDO  FC26ieE 
ADlN  RS 
ALAMO  1  N 
ALOERPOlNr 

ALISO  CN  OAT  MT  FC446 

ALPINE    1  W 
ALTAOENA 
ALTURAS  RS 
ANOIOLA 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

ANTIOCH   1  E 
ANTIOCH  PUMP  PLT  3 
AN2A 

ARROYO  SECO  RS  FC  608  C 
ASH  MTN 

ASSOC  OIL   ANAHEIM  1 

AUBERRT 

AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AVENAL  9  S5E 

AZUSA  CI  TY  PARK.  FC  143 
BACHUS  RANCH 
BAKER  9  NNW 

BAKERSFIELO  wB  AP  I 
BALCH  PH 

BARNESON  PARK 
BARRETT  DAM 
BARS TOW 
BEAUMONT 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

BEAUMONT  I  E 
BEL  AIR  FC  10 
BEN  LOMOND 

BERKELEY  I 
BERRYESSA  LAKE 

BIG  BAR  RS 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

BIG  CREEK  PH  1 

BIG  DALTON  DAM  FC   223  BE 

816  PINES  PARK   FC  83 

BIG  SUR  STATE  PARK 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC  46 
BISHOP  WB  AP 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLACKS  MTN  BRANCH 

BLUE  CANYON  WB  AP  //R 
BLUE  LAKE   REDWOOD  CR 
BLYTHE 

BLYTHE  FAA  AP 
BOCA 

BON  I TA 

BORREGO  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRGS   3  NNE 
BOULEVARD 
BOUQUET  CANYON 

BOWMAN  DAM 

BRADFORD  RANCH 
:  BRADLEY 
I BRAWLEY  2  SW 

BREA  BERRY  IMPERIAL 

8REA  DAM 
BRIDGEPORT 
BRIDGEVILLE  4  NNW 
BROOKS  FARNHAM  RCH 
BRUSH  CREEK  RS 

BULLARDS  BAR  PH 
BURBANK   FIRE  OEP  FC  2266 
BURSANK  WB  AP 
BURLINGAME 
BURNEY 

BURTON  RANCH 
BUTTONWILLOW 
CABAZON 

CABRILLO  NM  R 
CACHUMA  DAM 

CALAVERAS  BIG  TREES 
CALEXICO  2  NE 
CALISTOGA 
CALLAHAN  RS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

CAMPTONVILLE  RS 

CANBY  11  SW 

CANBY  RS 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CANT  IL 
CANYON  0AM 
\  CARMEL  VALLEY 
CATHAY  BULL   RUN  RCH 

CAZADERO 

CECILVILLE  SAWYER 
CEDAR  GROVE 
CEDARVILLE 
CENTERVlLLE  PH 

CHALLENGE  RS 

CHATSWORTH  HEYNEMANN  RCH 
CHATSWORTH  FC   24  0 
CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 

I  CHICO  EXP  STATION 
I  CHULA  VISTA 

CISCO  RS 

CLAREMONT   POMONA  COLLEGE 

CLARKSBURG 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVERDALE   3  SSE 
COALINGA 
COALINGA   14  NW 
COLBYS  FC53D 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 
COLFAX 
COLGATE  PH 
COLUSA  1  SSW 
CONCORD  3  E 

t  COPCO  NO   1  DAM 
I  CORCORAN    IPRIG  DIST 
CORDES 


rst«raK«  oot*«  follovtnc  ( 
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CALIFORNIA 


Station 

Total 

Day  of  month 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  1 

8 

9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16  1 

17  1 

18 

19  1  20  1  21 

22 

23 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1  29  1  30 

31 

CORNING   HOUGHTON  RANCH 

CORONA 

COVELO 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
COW  CREEK 

.36 

T 

.2t> 
.09 
.00 

T 

.03 
.03 

.02 

.06 

T 

.01 

.02 

,02 

.03 

T 

.07 

T 

.06 

.33 

COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRESCENT    CITY    1  N 
CRESCENT    CI TY   7  ENE 
CROCKETT 

.00 
.00 
2.01 
2.12 
.01 

.13 
.20 

.29 
.22 
.01 

.01 
.20 

.01 

.22 
.27 

.12 

.09 

,07 

.76  .04 
.57  .01 

T  T 

.39 

.07 
.43 

.03 

T 

CRYSTAL  LAKE  FCZBSB 

CULVER  CITY 

CUMMINGS 

CUNNINGHAM 

CUYAMA 

.00 
.00 
.45 

.04 

.01 

.01 

.  12 
.03 

,13 

.16 

T 

.01 
.01 

.01 

T 

CUYAMACA 
DAGGETT  FAA  AP 
DANA  2  SE 
DAVIS  AGB  COLLEGE 
DAVIS  CREEK 

.32 
.00 

1  .09 
.00 

1.55 

.01 

.20 
.23 

.10 

.10 

.05 

.03 

,03 

.08 
.10  .07 

.03 

T 

,01 

T 

.02 

T 

.15 

.04 

T 

.17 
.10 

.15 

.26 
.55 

.03  .13 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 
DEER  CREEK  PH 
DELANO 
DENA IR 
DE  SABLA 

.17 
1  .64 
.00 
.01 
.  86 

.10 
.  10 

.64 

.01 
.26 

.02 
.02 

.07 

.06 
.01 

.77 

.27 

.01 
.04 

.02 
.04 

.02 

.05 

OESCANSO  RS 
DOBBINS  COLGATE 
CONNER  MEMORIAL   ST  PK, 
DOS  RIOS 

DOWNEY   FIRE  OEPT  FC107C 

.  16 
.62 
2.37 
.39 
.00 

.16 
.01 

.34 

.68 

.07 

T 

.20 
.04 

T 

.15 

T  T 

.02 

.11 
.55 

.57 
.07 

.04 
.25 

.02 

DOWNIEVILLE  RS 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUNN  1 CAN 

2.03 
2.03 
.02 
.43 

T 

.27 

.14 

T 

.08 
.16 

T 

.13 

.02 

.31 

,02  T 

T 

.04 

.76 

.07 
T 

T 

T 

.46 

OUNSMUIR  RS 
OUTTONS  LANDING 
EAGLE  LAKE   STONE  RANCH 
EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 

1.85 
.03 
.93 
,00 
.00 

T 

T 

T 

.05 

T 
T 

.14 

.54 

.05 

.03 

.10 

.05 

EL  CAJON  2  E 
EL   CAPITAN  DAM 
EL  CENIRO  2  SSW 
ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

.01 

T 

.00 
T 

.09 
T 

T 

.02 

.03 

ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 
ELLIOTT 
EL51N0RE 
ESCONOIDO 

1.65 
.42 

T 

.00 
.06 

.08 

.04 

.04  .16 

.02 

T 

.02 

.02 
.06 

.04 

EUREKA  WU  CITY  R 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAIRMONT 
FERGUSON  RANCH 

.91 

.14 

T 

.00 
.21 

.14 

T 

.02 

T 

T 

.09 

T 

.04 

.06 

FIODLETOWN  LYNCH  RCH 

FINLEY   1  W 

FINLEY    5  SW 

FIVE  POINTS  5  SSW 

FCLSOM  DAM 

.31 

T 

.U 
.01 
.04 

T 

.04 
.01 

T 

T 

T  T 
.07 

T 

.04 

FONT ANA   b  N 
FQNTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 
FORESTHILL  RS 
FORT  BIOWELL 

.40 
.12 
.88 
.77 
1.31 

.06 

.40 

.06 
.17 
.01 

,05 

.12 

.20 

.03 

T 

T 

.09  .02 

.07 
.08 

.02 
T 

.05  .05 

.02 

.37 
.46 

T 

,17 
,07 
.01 

t" 

T 

T 

.42 

T 

.04 

FORT  BRAGG 
FORT  BRAGG  AVN 
FORI    JONES  RS 
FORT  ROSS 
FRENCH  GULCH 

.35 
.33 
.09 
-25 

.14 

.01 
.05 

.02 

T  ,24 
.05 

.02  .12 

.04 

.08 

T 

.06 

.03 

.01 

T 

.07 

.01 

FRESNO  W8  AP  R 
FRIANT  GOVT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  DAM 
FULLERTON  HIULCREST  RES 

.09 
.10 
.00 
.00 

T 

T 

.10 

GARBERVI LLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GASOUET  RS 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 

.55 
,29 
2.28 
.58 
.30 

.06 
.02 

.07 
.13 

.05 

T 

.21 
.06 

.06 

.35 
.10 

.27 

.05 

.45  .14 

.43 

.13 

.06  T 

.26 

.02 

.12 
,18 

.10 
.05 

.02 

.04 

.02 

GEORGETOWN  RS 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILROY 

GILROY   14  ENE 

.50 
1.64 
.02 
.03 
T 

T 

.02 

,22 

T 

.12 

1.03 

T 

T          .03  T 

T 
T 

T 

.25 

GLENOALE  STAPENHORST 

GLENDORA  WEST 

GLENNV JLLE 

GOLD  RUN 

GOOSE  LAKE  WEST 

.00 

.19 
.93 
1.29 

.02 

.22 
.27 

,  19 

.07 

.03 
.02 

.05 

.24 

.02 

T 

T  r 

T 

.24 

T 

.03 
T 

.50 

.49 

.09 
T 

GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 
GRATON   1  W 
GREENLAND  RANCH 
GREENVIEW 

1.25 
.97 
.09 
.00 
.16 

T 

.04 

.26 

.03 

T 

T 

.04  .01 
.02 

T 

.02 

T 

T 

.04 

.54 
.10 

.08 

T 

.01 

GREENVILLE  RS 
GRIZZLY  PEAK 
GROVELAND  RS 
GUERNEVI LLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC  364 

1.33 
.13 
.67 

.05 
T 

.08 

.29 

.30 

T 

.06 

.01 

.02  .06 
.02  .03 

*  18 

•  2* 

.05 

•  31 

HAINES  CYN  UPPER  FC  367 
HAIWEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
HAMILTON  AFB 
HAMILTON  AfB   1  E 

T 

.02 
.36 

T 

.00 

T 
T 

.10 

.02 

.07  .12 
T  T 

T 

T 

I 

.07 

T 

HANFORD 
HANSEN  DAM 
HAPPY   CAMP  RS 
HARRIS  GAGING  STA 
HARRISON  GULCH  RS 

T 
T 

.00 
.51 

T 

T 

• 

.  14 

.05 

.05 

T 

T 

.02  .01 

.05 

T 

.04 

.51 

.53 

T 

HARRY  L  ENGLEBRIGHT  DAM 

HAT   CREEK  PH  1 
HAYFIELD  PUMP  PLANT 
HAYFORK  RS 

.16 
2.89 
1.44 

T 

.34 

.25 
.05 

.07 
1  ,27 
.  25 

T 

.06 
,03 

,54 

.02 
.01 

T 

.06 
.06 

.01 

T 

.06 

.46 
.02 

.04 

T 

,02 

,25 
.01 

.03 
.22 
.25 

T 

.08 
.27 

.25 
.06 

.01 

HEALDSBURG 
HEALDSBURG  2  E 
HEMET 

.13 
.  12 
.00 

.09 

.04 

.01 

.01  ,02 

.03 

.05 
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Station 

-B 

Day  of  month 

o 

H 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  1 

8  1  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1 

18 

19     20  1  21 

22 

23  1 

24 

25  1 

26  j 

27 

28  1  29  1  30 

31 

HENSHAW  DAM 
HERNANDEZ  2  tiV 
HETCH  HETCHY 
HIGHLAND  SPRINGS  RCH 
HILTS 

.03 
.06 
1.25 
•  00 
,93 

.06 
.  16 

.13 

•  02 
.53 

.01 

.04 

T 

.10 
.25 

.11 

.06 

.14  tl2 

T 

.12 

T 

.06 

T 

T 

.36 

T 

T 

HODGES  DAM 
HOEGEES  fC  60A 
HOLLISTER 
HOOP  A 

HUNTINGTON  LAKE 

T 

.01 
.03 
.89 
.52 

T 
T 

.06 
.28 

.20 
.09 

.13 
.01 

.09 

,08 

T 

,03 

.10  .06 

,  14 

.11 

.01 

.02 

.01 

,02 

.01 

IDLEWlLO  HWY  MNTNC  STA 
I  OR  I A 

lOYLLWlLD  RS 

IMPERIAL 

INDEPENDENCE 

1.96 
.00 
.  17 
.00 
.00 

.19 
T 

,17 
.02 

.25 

.15 

.53  .15 

•  49 

,17 

T 

•  01 

INOIO  US   DATE  GARDEN 
INYOKERN 

INYOKERN  ARMITAGE 
IOWA  HILL 
IRON  HTN 

.00 

T 

.03 
•  57 
T 

.13 

T 

.03 

T 

T 

.  3b 

.06 

JESS  VALLEY 
JOHNSONOALE 
JOICE  ISLAND 
JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 

2,57 
.12 
.00 
•  29 
.00 

,42 

.06 
.12 

•  07 

.03 

T 

.11 

T 

.17 

.19 

T  .39 

T  .14 

T 

T  ,20 

,22 

.06 

.07 

.06 

.02 

T 

.11 

.35 

•  01 

.12  .06 

KELLOGG 
KELSEYVILLE 
KENTFIELD 
KERLINGER 

KERN  RIVEP    INTAKE  3 

.52 
.07 
.05 
•  00 
.12 

•  34 
.03 

.01 

,02 

.01 

,07  .02 

T 

.05 

.03 

.07 

.02 
.07 

T 

T 

•  02 

KERN  RIVER  PH  1 
KERN  RIVER  PH  3 
KETTLEMAN  CITY  1  SSW 
KETTLEMAN  STA 
riLARC  POWER  HOUSE 

.11 
.3A 

.30 
•  20 
1.15 

.01 

.03 
.17 

•  10 
.01 

•  03 

T 

.19 

.03 

.06 

.30 

T 

.03 

T 

.03     ,33  .11 

.04 

.01 

.07 

.n 

.27 

.11 

KING  CITY 

KLAHATH  R 

LA  CRESCENTA  FC  251 
LAFAYETTE  2  NNE 
LACUNA  BEACH 

.05 
1  .6« 

T 
T 

.00 

.05 
.12 

.05 

.40 

.08 

T 

•  62 

T 

.02  .27 

,0B 

T 

I 

U  HONDA 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  CITY 
LAKEPORT 
LAKE SHORE 

.24 
•  12 
1.67 
.03 
.27 

.35 
T 

.02 

,12 

.04 
.02 

.04 

.04 

.03  .03 
.06 
.09 

•  06 
.27 
T  T 

,06 

.05 

.07 
.06 

.03 
,03 

.08 
.36 
.05 

.35 

.02 

LAKESIDE   2  ENE 
LAKE  SPAULDING 
LAKE  SPAULDING  DAM 
LA  HESA 
LANCASTER 

.01 
2.67 
2.42 

T 

.00 

.42 

.36 

T 

•  82 
.63 

T 

.01 
.08 

.01 

r 

.01 

T  T 
.01  T 

T 
T 

T 

.13 
.16 

1  .08 
.92 

T 

.02 

r 

.20 
.21 

•  01 

T 

LAS  PLUMAS 
LEBEC 

LECHUZA  PT  STA  FC   352  B 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 

I  .05 
.  38 

T 

.06 
.04 

■  14 

.06 
.04 

.09 
•  35 

.04 

T 

T 

T 

.03 

T 

,03 

.03 

T 

.03 

,69 

LINDSAY 

LIVE  OAK   CANYON  FC  230  C 
LLANO  SHAWNEE   HILLS  RCH 
LOCKWOOD  2  N 
LOCKWOOD  MESA 

.12 
.07 
•  00 
.00 
.03 

.04 

.02 

.03 

.08 

.05 

T 

LODI 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 
LONE  TREE  CANYON 
LONG  8 EACH 
LONG  BEACH  WB  AP 

T 

.30 
.00 
,00 

T 

T 

T 

.30 

LONG  VALLEY    1 NSP  STA 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB   AP  R 
LOS  ANGELES  W6   CITY  R 
LOS  BANOS 

?,45 
.00 

T 
T 
T 

T 
T 

.12 

T 

.04 

T 
T 

•  oe 

•  29 

1.31 

T 

.17 

LOS  BANOS  ARBURUA  PCM 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

LOS  PRIETOS  RS 

LUCERNE  VALLEY    1  WSW 

T 

.02 
.06 
.00 
.00 

T 

T  .02 
.03  .02 

.01 

LYTLE  CREEK  PH 
LYTLE  CREEK  RS 
HADE  RA 

MAD  RIVER  RS 
HANDEVlLLE  ISLAND 

.66 
.00 
.06 
,B5 
.00 

.01 
.05 

.05 
.09 

.61 

T 

,04 

.02 

.05  ,02 

•  04 

.13 

T 

.20 

.01 
.25 

T 

MANZANITA   LAKE  // 

MARCH  FIELD 

MARICOPA 

MARIPOSA 

MARTINEZ    3  SSE 

2.80 

T 

.11 
.36 
,00 

.32 

T 

T 

,  IS 

.24 

.11 
.13 

.15 

.  52 
.05 

I 

I 

T          ,03  .51 

T 

T 

.22 

T 

.21 

.25 

T 

.33 

.01 

T 

MARTINEZ   FIRE  STA 

MARYSVILLE 

MATHER 

MC  CLOUD 

MEADOW  LAKE 

•  00 
.  14 
.65 
1  .  3C 

,50 

.03 

.13 
,34 

.  1 1 
.10 
.06 
.15 

.05 

.09  .17 
T 

T  ,02 

.03 

T 

T 

•  33 

.40 

T 

.05 

.07 

T  T 

MECCA  3  SE 
MENDOTA  DAM 
MERCED  FIRE  STA  2 
MERCEr  HOT  SPRINGS 
MEYERS   INSPECTION  STA 

.00 
.04 
.06 
.00 
2.04 

.06 

T 

,04 
,42 

T 

.10  T 

T 

1  .22 

.30 

MIDOLETOWN 
MIODLEWATER 
MILL  CREEK  2 
MINERAL 

MIRANDA  SPENGLER  RCH 

.00 
.06 

.14 

1  .77 
.43 

.35 
.13 

.06 
.23 

.12 

.13 
.07 

T 

.20 

.12 

.15 

.45 

.16 
.03 

•  03 

.01 

T 

T 

•  16 

MITCHELL  CAVERNS 
1  MODESTO 
MOJAVE 
MONO  LAKE 
MONTEREY 

T 

.21 
.00 
.74 

.  12 

.21 

T 

T 

T 

.06 
.04 

.21 

•  47 
.08 

T 

MONTICELLO  DAM 
MOORPARK    1  SSE 
MORGAN  HILL   2  £ 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY   FIRE  DEPT 

.02 
,00 
.00 
.00 
,10 

.09 

T 

T 

.01 

.02 

T 

MOUNTAIN  PASS 

MOUNT  BALDY  FC  fl5G 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 

,00 

.67 
.04 
.04 

.15 
.04 

.05 

.05 

T  T 

.04 

T 

.17 

.22 

T 

T 

.03 

MOUNT  HEBRON  RS 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

.93 

2.10 
.63 

.16 
.06 

.43 
.07 
,13 

.  I  1 

.02 
.04 
.  15 

.06 

T 

T 

.13 
.32  .31 
.16 

.20 
.15 
T  .06 

.3B 

T 

T 

T 

.04 

.09 
.10 
.03 

.29 

T 

T 
T 

T 

T 

.17 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


CONTINUED 


Station 

Day  of  month 

To1 

'  1 

2  1 

3 

4  1 

5   1  6 

7  1   8   1  9 

10  1  n  1  12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1 

18 

19 

20  1  21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28  1  29  1  30  1 

31 

MT  WILSON  FC  3386  / 
MUIR  WOODS 
NACIMIENTO  DAM 
NAPA 

NAPA  STATE  HOSPl TAL 

T 

.08 
.00 
.01 

.01 

.02  .06 
T  I 

T 

T 
T 

\ 

NEEDLES  FAA  AP 
NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWeUKr  PARK   i.  SW 

.00 
.00 

,00 

.2'. 

.01 

1 

.57 

,10 

.01 

.03 

NEWHALL  SOLEDAD  FC  32 

NEWMAN  2  NW 

NEWPORT    BEACH  HARBOR 

NICOLAUS 

Nl LAND 

.00 
.03 
T 

.00 
.00 

.03 

T 

T 

T 

NORTH  FORK  RS 
NORTH  HOLLYWOOD 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
OAK   KNOLL  RS 
OAKLAND  WB  AP 

R 

.00 
.00 
.76 

T 

.08 

T 

.04 

.05 

.03 

.27 

T  T 

T 

.02 

T 

.15 

.12 

T 

T 

OAKVILLE   1  WNW 
OCCIDENTAL 
OCEANSIDE  PENDLETON 
OCOT ILLO  WELLS 
OJAI 

.  24 
.  16 
.01 

T 

.01 

.Oi. 

T 

T 

.04  .08 
.01 

T 

T 

T 

T 

T 

.01 

OLINDA 
ONO 

ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE   CR  PARK 

ORINDA  BOWMAN 

.00 
.21. 
.15. 
2.65 
.01 

.04 
.27 

.10 
.19 

.47  .24 

.22 

T 

.69 
.01 

.42 
T 

,02 
.06 

.04 

.05 

.09 

.14 

ORLAND 
ORLEANS 

OROVILLE   1  WSW 
OROVILLE  7  SE 
OROVILLE  BRIDGE 

.  \b 
.99 
.36 
.10 
.33 

.10 

.10 
.02 

.07 
.12 

.02 

.1* 
.20 
.26 

.21 

.17 

.01 

.18 

.02 

.20 
.04 

.02 

.04 

OXNARD 
OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC    33  AE 
PAICINES  OHRWALL  RCH 

T 

.03 
1.60 
.02 
.00 

.31 

.01 
.18 

.14 

.02 

.33 

.26 

T 

.02 
.38 

T 

PALMDALE 

PALMDALE   FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

T 
T 

.00 
.00 
.10 

.05 

.01 

T 

.01 

.03 

PALOMAR  MTN  06SY 
PALOS  VEHDES  EST   FC  ^.3 
PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 
PARADISE 

C 

.09 
.00 
.00 
.00 
.55 

.03 

.20 

.01 

.04 

.02 

T 

.13 

T 

.01 

.16 

PARKER  RESERVOIR 
PARKFIELD 
PASADENA 
PASKENTA  RS 
PASO  ROeLES 

.00 
.  !<• 

T 

.00 
.05 

T 

.05 

.10 

.04 

T 

T 

T 

PASO  R08LES  FAA  AP 
PATT  IWAY 
PAYNES  CREEK 
PETALUMA  FIRE   STA  2 
PIEDRA 

T 

.1^ 

.08 
.  39 

.01 

.04 
.10 

.15 

T 

.18 

T 

T  .08 
.04  .02 

.10 

,01 

.10 
.24 

PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NM 
PISMO  BEACH 
PIT   RIVER  PH  5 
PITTS  RANCH 

.00 
.09 
.06 
1.17 
.00 

.06 
.18 

.02 

.02 

.02 

.05 

T  ,20 

.06 

.08 

.06 

.51 

PLACERVI LLE 
PLACERVlLLE  IFG 
PLYMOUTH 
POINT  ARENA 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

.17 
.  39 
.00 

.30 

T 

.05 

T 

.03 

T  T 
,22 

.06 

.15 

.16 
T 

T 

PT  PIEORAS  8LANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

PORTERVILLE 

PORTOLA 

.01 
.09 

.13 
2.50 

T 
T 

T 

.13 

.25 

.09 

T 

T 

.61 

.60 

.12 

.92 

POSEY  3  £ 
POTTER  VALLEY  PH 
POWAY  VALLEY 
PRIEST  VALLEY 
QUINCY  RS 

.62 
.17 
.02 
.63 
2.10 

.04 

T 

.04 
.13 

.02 

T 

.73 

.05 

.07 

.05 

T 

T         .02  .06 

T 

.59 
.06 

.07 
.06 

.01 
.07 

.20 

.61 

RAMONA  SPAULDING 

RANCHITA 

RANDSBURG 

RED  BLUFF  wB  AP 

REDDING  FIRE   STA  2 

R 

.05 
.00 
.00 
.28 
.23 

.16 

.01 

T 

T 

T  ,0U 

.09 

T 

.06 

.03 

.02 

,05 

.03 

REDLANOS 
REDWOOD  CITY 
REPRESA 
R ICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STA 

.12 

T 

.01 

T 
T 

T 

.07 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

,01 

RIVERSIDE  FIRE   STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  E  S 
ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN    1  NNE 
SACRAMENTO  WB  AP 

R 
R 

.01 
.07 

T 

.85 

T 

.  12 

.07 

.01 
.07 

.02 

.04 

•  27 

.03 

.10 

T 

.16 

T 

.01 

.03 

SACRAMENTO  WB  CITY 
SAGEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
SAINT  JOHN 
SAINT  MARYS  COLLEGE 

R 

T 

2.39 
.30 
.21 
.02 

.06 
.10 

.21 
.21 

T 

.11 

T 

.  19 

T  T 

.02 

T 

.96 
.20 
T 

T 

.86 

T 

T 

T 

SALINAS  2  E 
SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SALT   SPRINGS  PH 
SALYER  RS 

.05 
.00 
.02 
3.60 
.  38 

.35 
.01 

.16 

.09 

.19 

.16 

.04  .02 

T 

.03 

.12 

T 

.93 
.06 

.08 
.01 

.01 

1.70 

.02 

T 

SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 
SAND6ERG  PTL  STA  FC130B 

.11 
.00 

.09 
.OG 

.  11 

T 

.IC 

T 

.05  .04 

.13 

SAND6ERG  wB  //fl 
SAN  DIEGO  WB  AP  B 
SAN  DIMAS  FIRE  WDN  FC  95 
SAN  FERNANDO 
S  F  RICHMOND  SUNSET  P 

.01 

T 

.02 

.oc 

.03 

T 

T 

.0' 

T 

.01 

T 

.03 

T 

T 

SAN   FRANCISCO  WB  AP 
SAN  FRANCISCO  FOB 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

R 

.04 
.02 
.01 

T 

.04 

T 

.0 

T 

T  .04 
T  .02 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 
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DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIt 

[ONTINUED  MAY  1999 


Station 

•3 

Day  of  month 

To 

1   1  2  1  3 

4  1 

6 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16 

18 

19     20  1  21 

22 

23  1 

24 

25  1 

26 

27 

28  1  29  1  30 

31 

5AN  GABRIEL  DAM  FCh2S>eZ 
SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 
SAN  GRECORIO  3  SE 
SAN  JACINTO 

SAN  jose  R 

.02 
.00 
.19 
.00 
.01 

.01 

•  01 

T 

.01 

T 

T 

.04  .06 

.01 

T 

T 

T 

.06 

SAfl  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  HARCOS  RANCH 
SAN  MATED 
SAN  PEORO 
SAN  RAFAEL 

•  07 
T 

•  01 
.00 
.01 

.07 
.01 

T 

T  T 
.01 

T 

SANTA  ANA  FIRE  STA 
SANTA  ANA  RIVER  PH  1 
SANTA  ANITA  FERN  FC  433 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 

T 

.05 
.01 
.02 
T 

T 

.01 

T 

.05 

.01 

T 

T 

T 

.01 

SANTA  BARBARA   TV  PEAK 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  FE  0AM 

SANTA  MARGARITA   2  5W 

.07 
.00 
T 

.05 

.05 
.05 

T 

T 

.01 

.01 

T 

T 

SANTA  MARGARITA  BOOSTcR 
SANTA  MARIA  WB   AP  R 
SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 

.02 

T 

.00 
.00 
T 

.02 
T 

T 

T 

T 

T 

SANTA  ROSA 
SANTIAGO  OAM 
SAUGUS  POWER  PLANT  1 
SAWYERS  BAR  PS 
SCOTIA 

.16 
T 

.00 
.61 
,-'3 

T 

.11 

T 

.05 
.04 

T 

.05 
.02 

.  1  ! 
T 

T 

.06 

.05  .07 

.06  .02 
.21  I 

T 

.07 
.26 

.01 

T 

.04 
.07 

.16 

T 

.01 

SEARSVILLE  LAKE 

SECRET  VALLEY  MNTnC  STA 

SEPULVEDA  DAM 

SHASTA  DAM 

SHELL  ABS  PLANT 

T 

.75 
.00 

.zs 

.00 

7 

T  T 

.03 

.02 

.09 

.10 
.14 

.05 

.20 

SHINGLE 

shingletohn  2  e 
sierra  city 
sierraville  rs 
signal  hill  fc  *15 

.OA 

I.IS 

3.08 
2.79 
.00 

.10 
.40 
.04 

.10 
.62 
.57 

.10 
.06 

.13 

•  '.O 
.35  .06 
.03 

T 

.07 
.60 

.04 
•  30 
1.06 
1.17 

•02 
.01 

T 

!22 
.24 

T 

SKAGGS  5PGS  LAS  LOMAS 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

SNOW  CREEK  UPPER 

SNOW  LAB  CEN  SIERRA  //R 

SOHIS  3  NE 

.21 
.00 
T 

3.33 
.00 

.26 

1.12 

T 

.16 

.10 

.0«     .11  T 
.10 

.06 

.50 

.96 

.08 

.03 

SOHIS  3  NW 

SONOMA 

SONORA 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 
SPADRA  PAC  FC   356  C 

.00 
.12 
.20 
.82 
.03 

.04 
.17 
,63 

.01 
.09 

T 

.06 
.03 

r 

.02 

.06 

T 

.02 

SPRINGvILLE  7  ENE 
SOUAH  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL    INN  I 
SOUI RREL    I  NN  2 
STANDISH  ♦  HICKEY   ST  PK 

.31 
1.69 
.06 
.18 
.58 

.  19 
.03 
.03 
.02 

.20 
.30 

T 
T 

.02 

T 

•  OS 
.15 

.02 
.05 

.10 
.39  I 

.11 

.04 

T 

.09 

T 

STIRLING  CI TY  RS 
STOCKTON   FAA  AP 
STOCKTON  FIRE   STA  4 
STOCKTON  MOWRy  BR  1 OGE 
STONYFOfiD  COOLEY  RANCH 

1.62 
T 

.00 
.  14 

.12 

.12 
.04 

.44 

.06 

.10 

T 
T 

.  34 
T 

.03 
.04 

.29 

.18 

STONYFORO  RS 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 

SUM.  AND 

SUSANA  KNOLLS 

.00 
,04 
1.26 

T 

.00 

.42 

T 

... 

.04 
.06 

T 

T 

.08 

.20 

.05 

.01 

SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AP 
SUTTER  HILL  RS 
TABLE  MOUNTAIN 
TAHOE 

.78 

.32 
.02 

T 

2.32 

•  03 
.02 

.14 

.03 

T 

.14 

T 

.10 

T 

.03 

T 

.03 

.01 

.02 
.16  .01 

.02 

T 

.03 

.02 

T 

.79 

.14 

.48 

.13 

.04 

T 

•  46 

.10 

.23 
.01 

TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 

THERMAL   FAA  AP 

THOUSAND  OAKS 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

•  23 

•  35 
.00 
.00 
.12 

.01 
.22 

.01 

.15 
.13 

.09 

T 

.07 

T 

.02 

TIGER  CREEK  PH 
TOPANGA  RS  FC  6 
TORRANCE 
TRACY  CARBON A 
TRACY  PUMPING  PLANT 

.95 
.00 
.00 
.00 
.05 

.36 

.06 

.06 

.35 
.05 

.01 

•  09 

TRONA 

TRUCKEE  RS 

TULELAKE  //R 
TULELAKE   I NSPECT I  ON  STA 
TURLOCK 

.00 
2.36 

.80 
1.33 

•  02 

•  06 

.20 

.39 
.01 
.16 
.02 

.18 

.IS 

.03 

.30 

•  2* 

.16 

.01 

.36 

.05 

.02 

T 

.10 

.09 

•  35 

T 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN  IRVINE  RANCH 
THENTYNINE  PALMS 
THIN  LAKES 
UK  I  AH 

.54 

.00 
.00 
2.18 
T 

.02 

•  38 

T 

.15 

T 

T         T  .16 
.09 

T 

.06 

T 

• 

.28 

1.50 

.10 

T 

UK  I  AH  h  W 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

UCLA 

UPLAND 

UPPER  LAKE  7  H 

•  10 

•  00 

T 

.28 

.01 

T 

•  26 

.01 

T 

.0* 

.01 

.03 

.05 

T 

UPPER  LAKE  RS 

UPPER  MATTOLE 

UPR   SAN  LEANORO  FILTERS 

VACAVI LLE 

VALLEY  CENTER  3  NE 

.0* 

.60 
.02 
.43 

T 

.05 
.03 

.01 

T 

.Oi 

T 

.36 

.02 

.02 
.17 

.40 

.01 

•  10 

VALYERMO  RS 

VAN  NUYS  CITY  WHSE  FC  15 
VENTURA 

VICTORVJLLE  PUMP  PLANT 
VINCENT  FIRE  STA  FC  120 

T 

•  00 

•  00 
.00 
.00 

T 

VINTON 
VISALIA 
VISTA 

VOLCANOV I LL  E 
VOLLMERS 

2.18 

•  05 

T 

.77 

•  34 

T 

.04 

T 

.12 
.05 

.07 

T 

.02 

■  10 
.03 

.03 
.04 

T 

.02 

.06  T 

.02 

.03 

T 

.48 

•  67 

.43 
.09 

.08 

.07 
.15 

T 
T 

.04 

.70 
T 

.02 

T 

.02  T 

VOLT A  PH 
WALLACE 

WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  E 
WALNUT  GROVE 

.81 

.00 
.00 
.02 
.00 

.28 

.05 

.26 

T 

.18 

•  02 

•  04 

WALNUT  PATROL  STA  FC1026 

WARNER  SPRINGS 

WASCO 

.00 
.02 
.08 

.02 
.06 

T 

.02 

T 

r«t*r«BM  not**  tollovlQC  Stfttloo  Ib4*s. 
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DAILY  PRECIPITATION 


CONTINUED 


Station 

Day  of  month 

O 
H 

1  1 

2 

3 

4   1   5  I 

6 

7  1   8  1  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16 

17  1  18 

19 

20  21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26j  27 

28  1  29  1  30 

31  1 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
WEAVERVILLE  RS 

HENOEL   10  SE 
WE ST HAVEN 

o02 
*09 

.94 
.12 

T 

.02 

T 

.03 
.15 

T 

.  15 

.oe 

.04 

.01      T  T 

T 

.07  ,24 

T 

T  .02 

.01 

.42 

.03 

T 

.06 
•  05 

.07 
.10 

T  T 
.22 

T 

WEST  POINT  3  3W 
WHEELER 

WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITTIER  FC   106  C 

.51 
.79 

3.11 
.00 

.25 

T 

.06 

.08 

1.20 

.28 

.03 
.08 

.01 

.59 
T 

.16 

.20 

T  T 
.16  T 

.15 
■  34 

1 

•  21 
.32 

•  10 

.11 
.16 

T 
T 

WILLIAMS 
WILLOWS 
WINTERS 

WOFFORO  HEIGHTS 
WOODFORDS 

T 

.06 

T 

.02 
.99 

T 

.14 

.02 
.02 

T 
T 

T 

T 

.06 

.06 

T 

.64 

T 
T 

T 

T 

.09 

•  04 

T 

WOODLAND   1  WNW 
WRIGHTS 
VORBA  LINDA 
YOSEMITE  NP 
Y9EKA 

T 

.02 
.00 
1.00 
.  J3 

.41 

T 

.16 
.08 

.17 
.01 

.06 

.01 

T  .01 
.06 

•  12 

T 

.01 

•  02 

o20 

T 

.01 

.02 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Depth  in  Soli 

2 

Day  of  month 

rage 

» 

1 



3 



4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

. 

DAVIS  AGRICULTURAL  COLLEGE 

ill 
V 

4  Inches  (a) 

MAX 
MIN 

80 
66 

81 
64 

82 
64 

83 
54 

84 
66 

83 
69 

84 
70 

88 
71 

85 
69 

85 
70 

87 
73 

91 
74 

91 
75 

82 
69 

87 
70 

86 
70 

86 
72 

85 
69 

85 
69 

84 
71 

86 
73 

89 
74 

87 
72 

87 
71 

87 
71 

86 
70 

85 
69 

87 
69 

87 
70 

88 
72 

91 
74 

85,! 
70. ( 

II 

RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 

tl 

STATION  1 
12  Inches  (b) 

MAX 
MIN 

79 
77 

77 
74 

75 
73 

73 
70 

75 
72 

76 
74 

77 
75 

77 
76 

77 
76 

77 
76 

76 
73 

72 
71 

72 
71 

73 
71 

73 
72 

73 
72 

74 
73 

73 
73 

74 
73 

74 

73 
72 

72 
72 

72 
71 

72 
71 

72 
71 

72 
71 

73 
71 

74 
72 

74 
73 

75 
73 

75 
74 

74.11 
72.1 

(1 
l« 
It 

STATION  2 
18  Inches  <c) 

MAX 
MIN 

63 
63 

63 
62 

62 
60 

61 
60 

60 
60 

60 
60 

61 
60 

61 
61 

62 
61 

62 
61 

62 
61 

62 
61 

62 
62 

62 
62 

62 
62 

63 
62 

63 

63 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

64 
63 

64 
64 

64 
63 

63 
63 

64 
63 

64 
63 

64 
63 

64 
63 

63 
63 

63 
63 

63 
62 

62.1 
61. ( 

SALINAS 

% 

6  Inches  (d) 

MAX 
MIN 

74 
64 

70 
62 

60 

69 

71 
59 

73 
63 

76 
62 

73 
63 

71 
63 

75 
63 

75 
64 

75 
65 

73 
64 

73 
65 

74 
62 

75 
62 

74 
63 

74 
63 

74 
63 

75 
64 

73 
64 

71 
66 

74 
63 

74 
64 

73 
66 

75 
65 

75 
64 

76 
63 

75 
64 

68 
66 

66 

73.  • 
63,1 

II 
111 

SAN  DIMAS 

TANBARK 

FLAT 

IS 

1 

1:  28 

2:32P 

1:44P 

1 

0:17 

7:54 

A 

I! 

1.5  Inches  (e) 

61 

72 

71 

58 

55 

4.5  Inches 

53 

61 

61 

57 

56 

9  Inches 

53 

62 

62 

57 

56 

I 

15  Inches 

56 

60 

60 

60 

59 

21  Inches 

57 

60 

61 

60 

60 

59.1 

1 

30  Inches 

53 

58 

60 

60 

59 

59.  ( 

K 

66  Inches 

57 

57 

58 

58 

58 

57.1 

102  Inches 

56 

57 

56 

57 

58 

56.. 

I 

138  Inches 

56 

57 

57 

57 

57 

56.1 

t 

(a)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  ADOLPH  FRESE  SOIL  THERMOGRAPH. 

(b)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  BARE  GROUND,    EXPOSED  TO  THE  SUN.     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,    SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL. 
MAY  25  TO  7:00  A.M.   MAY  27   (48  HOURS).      DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(d)  SALINAS  SILTY  CLAY  LOAM,    BARE  GROUND  EXPOSED  TO  SUN,      DATA  FROM  TAYLOR  RECORDING  THERMOGRAPH. 

(e)  SANDY  LOAM  —  UNDER  GRASS.      DATA  FROM  THERMISTORS  WITH  COLMAN  SOIL  MOISTURE  INSTRUMENT, 


IRRIGATION  WATER  ON  18- INCH  DEPTH  7:00  A.H 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MAY  1959 


Dar  Oi  Month 


atalion 

3 

4 

S 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

AD IN  RS 

MIN 

32 

58 
21 

58 
39 

64 

32 

73 
33 

71 
33 

72 
29 

79 
36 

88 
43 

79 

60 
46 

68 
19 

63 

29 

57 
34 

60 

20 

68 
26 

66 

27 

66 
42 

62 

32 

71 

64 
34 

64 

37 

60 

64 

36 

SO 

31 

66. 
32. 

ALDERPO I  NT 

MIN 

61 

61 

38 

62 

34 

64 

34 

68 
47 

66 

47 

67 
48 

77 
44 

88 
48 

74 
42 

70 
46 

78 
40 

86 
47 

89 

51 

79 
49 

69 
36 

71 
41 

66 

49 

67 
38 

68 
38 

73 
43 

75 
62 

72 
45 

83 

50 

74 

51 

73 
48 

78 
51 

66 
41 

71 
41 

73 
41 

78 
48 

72. 
44. 

ALPINE 

MAX 
MIN 

65 
5* 

64 
49 

63 
43 

66 
44 

77 
44 

31 

50 

77 
52 

63 
50 

74 
46 

79 
46 

76 
51 

76 
50 

79 
60 

79 
52 

76 
60 

79 
48 

77 
48 

72 
52 

73 
51 

71 
47 

74 
53 

70 
53 

70 
64 

65 
53 

65 
50 

74 
54 

73 
53 

75 
45 

72 
63 

78 
49 

60 
52 

73. 
49. 

ALTURAS  RS 

MAX 
MIN 

69 

37 

50 
29 

54 
26 

48 

30 

60 
35 

55 
27 

67 

30 

75 
31 

66 
29 

70 
30 

72 
30 

60 
36 

88 
45 

76 

35 

63 
24 

69 

34 

66 

28 

64 

26 

56 

25 

66 
33 

69 

35 

70 
43 

64 

36 

60 

38 

74 
40 

68 
41 

49 
31 

61 

39 

64 
40 

72 
36 

75 
32 

65. 
33. 

ANGWl N   PAC  UN  ION  COL 

MAX 
MIN 

57 
38 

61 

30 

61 

30 

66 
35 

72 
37 

77 
48 

83 
57 

74 
46 

74 

38 

66 
52 

89 
60 

78 
47 

66 
49 

66 
44 

74 
45 

69 
38 

65 
46 

69 

33 

72 
43 

77 
46 

62 
57 

69 
45 

62 
43 

70 
42 

72 
43 

62 
43 

70 
36 

72 
37 

76 

39 

63 
49 

80 

61 

72. 
43. 

ANTIOCH  1  E 

MAX 
MIN 

66 

<>e 

67 
45 

67 
45 

72 
45 

75 
46 

84 
54 

90 
57 

63 
49 

79 
51 

90 
53 

93 
55 

86 

55 

73 
55 

71 
55 

76 
52 

82 
56 

72 
56 

74 

60 

77 
46 

85 
55 

67 
60 

79 
53 

79 
49 

70 
47 

69 

60 

75 

50 

76 
45 

60 
46 

67 
54 

83 
52 

78. 
51. 

ANTIOCH  PUMP   PLT  3 

MIN 

4* 

66 
44 

67 
43 

67 

37 

73 
48 

77 
54 

84 
54 

90 
47 

83 

50 

79 
49 

91 
54 

95 
54 

76 

63 

74 
51 

71 
50 

77 

51 

83 
54 

72 
46 

75 
48 

78 
54 

80 
59 

88 
52 

75 
47 

74 

51 

76 
50 

72 
42 

72 
41 

76 
48 

78 
49 

82 
50 

69 
46 

76. 
49. 

ASH  MTN 

MAX 
MIN 

6* 

59 
44 

56 
38 

57 
40 

66 
46 

74 
47 

80 
54 

87 
62 

87 
47 

75 
51 

83 
60 

93 
50 

95 
66 

74 
54 

70 
47 

76 
49 

83 
49 

80 
45 

75 
46 

75 
48 

79 

50 

83 
50 

76 
44 

77 

53 

75 
53 

61 

55 

81 
48 

71 
61 

81 
54 

81 
54 

84 

59 

77. 
49. 

AUBEPRY 

MAX 
MIN 

75 
<i5 

60 
35 

58 
32 

64 

32 

70 
42 

75 
43 

62 
54 

83 
58 

62 
40 

85 
50 

87 
56 

90 
62 

90 
45 

74 

50 

74 
49 

79 
46 

75 
45 

71 
40 

72 
42 

72 
42 

79 
42 

78 
46 

78 
45 

76 
41 

77 
40 

76 
39 

77 
43 

82 
43 

86 
44 

67 
46 

67 
46 

77. 
44. 

AUBURN 

MAX 
MIN 

75 
45 

61 
40 

63 
41 

65 
41 

70 
42 

74 
45 

82 
49 

85 

55 

60 
46 

76 

47 

87 
61 

90 
68 

86 
54 

74 
48 

72 
45 

75 
46 

77 
51 

72 
42 

72 
42 

75 
44 

61 

50 

83 
55 

67 
61 

70 
47 

77 
49 

76 
46 

72 
45 

76 
44 

78 
45 

SO 
49 

66 
54 

76. 
47. 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 
MIN 

70 
55 

69 
51 

65 
49 

64 

50 

67 
52 

69 
53 

68 
56 

71 
53 

67 
54 

66 

55 

69 
58 

70 
59 

70 
63 

70 
55 

66 

53 

72 
55 

69 
64 

70 
55 

69 
64 

70 
52 

67 
55 

71 
56 

70 
59 

72 

57 

66 

59 

67 
58 

67 

53 

70 
55 

68 
68 

69 

57 

68 
54 

66. 
54. 

AVENAL   9  SSE 

MAX 
MIN 

91 
56 

63 
43 

68 

39 

66 

38 

71 

38 

77 
49 

61 

51 

90 
54 

91 

51 

76 
46 

92 
54 

93 
56 

87 
58 

81 

57 

77 
50 

79 
44 

86 
64 

79 
46 

75 
46 

81 
50 

86 
46 

84 

50 

74 
52 

86 
49 

78 
50 

83 
46 

82 
49 

80 

59 

S3 
48 

91 
46 

91 
51 

81. 
49. 

BACKUS  Ranch 

MAX 
MIN 

90 
54 

57 
41 

55 
43 

68 
49 

81 
50 

80 
55 

85 

50 

87 
63 

72 
53 

91 
52 

93 
61 

95 

55 

83 
54 

77 
59 

77 
52 

67 
58 

83 
53 

71 
46 

70 
51 

78 
55 

83 
60 

66 
46 

74 

41 

72 
45 

78 
55 

63 
60 

74 
47 

87 
56 

62 
46 

86 

57 

90 
62 

79. 
52. 

BAKER  9  NNW 

MAX 
MIN 

103 
69 

86 
56 

74 
51 

73 
46 

78 
53 

88 
60 

89 
64 

90 
62 

91 
68 

90 

57 

97 
67 

100 
70 

102 
71 

96 
66 

96 
63 

90 
61 

95 
67 

94 

63 

88 
56 

85 
56 

86 

57 

89 
61 

87 

53 

65 

61 

86 
60 

90 
64 

93 
62 

89 

67 

93 
65 

94 

60 

93 
63 

90. 
60. 

BAKERSPIELD  VfB  AP 

MAX 
MIN 

65 
51 

66 
48 

65 
42 

70 
43 

77 
47 

81 
52 

89 
58 

91 
60 

75 
53 

66 

57 

94 
60 

96 
62 

78 
59 

76 
67 

77 
64 

64 

53 

79 
56 

74 
52 

77 
50 

80 

53 

86 
57 

75 
56 

77 
52 

79 
52 

61 
66 

83 
56 

77 
54 

61 
54 

83 
54 

87 
66 

91 
60 

80. 
54. 

BARRETT  0AM 

MAX 
MIN 

82 

50 

66 
48 

61 
42 

63 
44 

66 

37 

79 
40 

82 
44 

81 

45 

84 
41 

71 
42 

61 
46 

61 
46 

76 

50 

79 
50 

61 

53 

77 
43 

60 
47 

78 
61 

74 

51 

75 
44 

74 
47 

76 
40 

70 
53 

73 
53 

66 

61 

66 
52 

76 
53 

74 
40 

77 
45 

76 
44 

80 
42 

75. 
46. 

BARSTOW 

MAX 
MIN 

75 
55 

67 
46 

66 

43 

74 
44 

82 
43 

84 
50 

87 
54 

90 
57 

86 

57 

92 
49 

97 
56 

96 
56 

90 
65 

89 
59 

63 
54 

89 
51 

68 
61 

83 

62 

82 
62 

79 
46 

84 
54 

73 
61 

76 
42 

77 
48 

60 
54 

88 
55 

79 
54 

79 
53 

85 
53 

65 
53 

91 
56 

83. 
52. 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

83 
45 

61 
42 

59 
42 

56 
40 

65 
37 

75 
39 

80 
47 

81 
47 

79 
44 

66 
42 

61 
43 

85 
48 

77 
46 

74 
41 

75 
41 

72 
46 

60 
45 

75 
48 

68 
46 

70 
45 

70 
42 

71 
45 

66 
46 

70 
44 

63 
46 

64 
47 

69 
49 

70 
47 

75 
46 

73 
44 

77 
42 

72. 
44. 

BEAUMONT   1  E 

MAX 
MIN 

65 

50 

62 
40 

60 
40 

67 
38 

77 
36 

83 
36 

80 
46 

81 
44 

72 
47 

82 
44 

86 
46 

78 
47 

76 
49 

78 
41 

75 
44 

81 
48 

78 
49 

70 
49 

74 
48 

74 
45 

73 
46 

68 
48 

70 
44 

64 
46 

66 
46 

71 
48 

72 
49 

77 
48 

76 
49 

78 
46 

77 
47 

73. 
45. 

BEN  LOMOND 

MAX 
MIN 

69 
44 

63 
42 

60 
39 

66 

38 

70 
40 

72 
41 

87 
45 

85 
41 

82 
43 

64 
41 

60 
43 

77 
43 

68 
46 

70 
44 

72 
41 

60 
39 

72 
39 

71 
40 

72 
42 

80 
42 

76 
41 

72 
41 

66 

42 

66 

40 

69 
40 

70 
40 

72 
41 

71 
42 

72 
41 

73 
42 

71 
43 

72. 
41. 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

60 
50 

63 
45 

62 
45 

64 

45 

69 
48 

76 
50 

83 
53 

66 
50 

72 
50 

77 
51 

73 
54 

67 
53 

66 

65 

67 
52 

70 
50 

73 
61 

66 

53 

66 
47 

70 
53 

77 
50 

72 
53 

66 

51 

66 

53 

63 
51 

69 
61 

61 

60 

66 
47 

66 
48 

69 
50 

66 
51 

63 
50 

67. 
50. 

BERRYESSA  LAKE 

MAX 
MIN 

72 
40 

63 
39 

64 

40 

66 

40 

70 
41 

75 
50 

80 
56 

66 

52 

79 
47 

79 
51 

93 
59 

94 

57 

77 
66 

70 

52 

74 
47 

77 

50 

81 

62 

74 
44 

76 
60 

80 
51 

83 

55 

67 
59 

76 
52 

69 
49 

77 
50 

76 
46 

75 
46 

76 
46 

78 

50 

86 
53 

90 
54 

77. 
49. 

BIG  BAR  RS 

MAX 
MIN 

63 
44 

56 

32 

61 

32 

65 
39 

70 
45 

71 
42 

84 
41 

89 
42 

79 
43 

75 
41 

86 
40 

94 
46 

99 
60 

82 
49 

67 
36 

73 
41 

70 
42 

65 

32 

66 
34 

74 
40 

60 

39 

S3 

39 

84 

40 

60 
42 

83 
41 

61 
46 

81 
36 

72 
36 

78 
39 

86 
41 

91 
43 

76. 
40. 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

MAX 
MIN 

55 
40 

43 
26 

36 
24 

44 

25 

58 
31 

66 

35 

63 
36 

64 

41 

63 
43 

73 
39 

73 
42 

78 
43 

65 
43 

70 
37 

65 
40 

66 
36 

66 
42 

63 

39 

60 
38 

55 
38 

59 
35 

56 
35 

56 
30 

63 
28 

60 
36 

61 
40 

59 
37 

68 

36 

64 

38 

69 
38 

68 
37 

61. 
36. 

BIG  CREEK  PH  1 

MAX 
MIN 

70 
36 

42 

32 

41 
31 

52 
31 

57 
40 

62 
44 

66 
44 

69 
46 

66 
40 

67 
47 

73 
54 

77 
54 

76 
49 

60 
43 

60 
42 

65 
47 

66 
49 

59 
41 

66 
42 

62 
41 

64 
46 

63 

42 

56 
39 

56 
44 

60 
42 

63 
47 

62 
46 

63 
46 

63 
45 

66 
46 

72 
60 

62. 
43. 

BISHOP  WB  AP 

MAX 
MIN 

77 
46 

62 
40 

60 

37 

69 

33 

76 

33 

71 
46 

76 
35 

83 
38 

63 
48 

91 
46 

90 
46 

89 
45 

62 

53 

66 
40 

63 
47 

83 
43 

80 
49 

80 
46 

71 
45 

73 
44 

70 
42 

69 

39 

73 
33 

74 

42 

77 
41 

76 
46 

79 
41 

64 
40 

84 
43 

79 
46 

86 
43 

78. 
42. 

BISHOP   UNION  CARBIDE 

MAX 
MIN 

60 
35 

37 
18 

37 
18 

47 

20 

50 
30 

50 
28 

57 
26 

59 

37 

62 

31 

70 
41 

70 
44 

71 
43 

69 
36 

57 
36 

58 
32 

60 
40 

55 
39 

51 
36 

54 
35 

53 
26 

52 
30 

42 

26 

47 
26 

50 
30 

62 
30 

52 
34 

58 

31 

63 
36 

61 
35 

60 

30 

62 
36 

J5. 
32. 

BLUE  CANYON  WB  AP 

MAX 
MIN 

44 
28 

40 
26 

41 
27 

51 
31 

52 
38 

63 
39 

66 
43 

62 
40 

62 
37 

73 
50 

73 
52 

76 
54 

60 
41 

48 

40 

55 
36 

60 
42 

51 
36 

53 
35 

56 
34 

63 
40 

62 
41 

50 
36 

49 

32 

55 
40 

60 
44 

54 
38 

54 
38 

58 
40 

59 
39 

66 
46 

70 
51 

57. 
39. 

BLYTHE 

MAX 
MIN 

95 
65 

89 
60 

76 
49 

80 
45 

89 
47 

91 

53 

95 
53 

98 

56 

94 

65 

99 
56 

98 
58 

100 
60 

99 
69 

99 
62 

98 
66 

96 

62 

97 
66 

97 
62 

94 

63 

92 
62 

90 
59 

90 
56 

68 

67 

89 
60 

90 
67 

93 
60 

93 
65 

96 

66 

96 
69 

96 
65 

101 
70 

93. 
60. 

BtYTHE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

95 
67 

79 
58 

78 
52 

80 
52 

88 
55 

91 
60 

93 
61 

96 
64 

93 
67 

99 
65 

97 
67 

99 
67 

101 
69 

100 
68 

97 
68 

95 
66 

100 
69 

94 
66 

93 
62 

90 
63 

91 
63 

91 
65 

88 
62 

89 

63 

90 
58 

93 
63 

95 
64 

96 
64 

97 
66 

96 
64 

97 
67 

93. 
63. 

BOCA 

MAX 
MIN 

68 

33 

43 

25 

44 

19 

43 
22 

56 
28 

56 
28 

60 

25 

69 

26 

65 

29 

68 

31 

74 
31 

79 
32 

82 
40 

64 

36 

68 
23 

61 

23 

65 
26 

53 
26 

56 
20 

59 
24 

61 

23 

62 

32 

46 

32 

51 

30 

61 

32 

64 
34 

55 
29 

59 

27 

63 
24 

61 

25 

6S 

28 

60. 
27. 

BON  I T  A 

MAX 
MIN 

71 
61 

68 

57 

69 
49 

71 
50 

80 
43 

78 
43 

73 
49 

72 
56 

71 
56 

72 
60 

74 
52 

71 
55 

78 
66 

76 
58 

73 
61 

74 

52 

73 
57 

72 
59 

72 
62 

72 
51 

72 
53 

70 
59 

74 

59 

72 
59 

72 
68 

72 
61 

72 
60 

72 
44 

71 
55 

74 

56 

75 
58 

72. 
54. 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

MAX 
MIN 

101 
60 

85 
56 

72 
51 

71 
48 

79 
45 

87 
53 

89 
59 

93 
62 

95 
63 

89 
51 

96 

55 

93 
56 

93 
56 

96 
54 

97 
67 

94 
54 

93 
58 

95 
66 

88 
59 

90 
57 

66 

55 

90 
50 

68 
54 

86 

51 

62 
58 

85 
51 

69 

56 

66 
49 

92 
57 

92 
55 

94 

52 

S9. 
54. 

BOWMAN  DAM 

MAX 
MIN 

58 
29 

41 
27 

45 
25 

56 
30 

55 
35 

59 
38 

70 
40 

70 
40 

66 
36 

76 
45 

78 
46 

62 
60 

83 
44 

60 
40 

58 
34 

62 
36 

62 
40 

57 
33 

60 
34 

60 
40 

66 
42 

62 
40 

47 
31 

60 
36 

63 
40 

5t 

37 

56 
35 

60 

36 

64 

36 

66 
40 

73 
46 

62. 
37. 

BRAWLEY  2  SW 

MAX 
MIN 

98 
59 

90 
60 

76 
49 

76 
49 

80 
51 

88 
51 

92 
55 

94 
54 

97 
61 

93 
54 

96 
59 

98 

60 

96 
61 

98 
59 

97 
69 

97 
66 

94 
61 

99 
65 

94 
56 

92 
56 

90 
56 

92 
57 

90 

57 

66 
59 

86 

59 

87 
55 

92 
56 

93 
56 

93 
57 

95 
56 

96 

55 

91. 
56. 

BRIDGEPORT 

MAX 
MIN 

62 
41 

47 

25 

43 
22 

57 
15 

61 
22 

56 

35 

65 
20 

65 

25 

67 
23 

71 
26 

79 
30 

62 
30 

71 
43 

69 
29 

66 
27 

67 
23 

62 
41 

60 
29 

56 
23 

57 
21 

67 
20 

48 
33 

56 
26 

54 

31 

65 
26 

61 
28 

62 

27 

65 
21 

63 

23 

67 
24 

73 
24 

62. 
26. 

BROOKS   FARNHAM  RCH 

MAX 
MIN 

89 
47 

69 

35 

67 

36 

70 
36 

73 
42 

75 
52 

83 
60 

86 
42 

83 
44 

91 
44 

95 
58 

84 
64 

70 
49 

76 
36 

79 
43 

82 
56 

75 
37 

76 
40 

80 
48 

63 

50 

68 

55 

62 
45 

81 
54 

60 
42 

SO 
40 

80. 
49. 

BURBANK   WB  AP 

MAX 
MIN 

71 
54 

70 
50 

67 
49 

72 
46 

78 
46 

79 
52 

80 
57 

76 

57 

70 
56 

76 
54 

73 
57 

68 

57 

73 
57 

74 

52 

76 
55 

76 
53 

73 
57 

71 
67 

73 
52 

73 

53 

72 
58 

66 

66 

70 
54 

66 
49 

69 
54 

69 
56 

75 

57 

74 

50 

72 
53 

73 
56 

73 
55 

72. 
53. 

BURL INGAME 

MAX 
MIN 

61 
45 

59 
45 

57 

43 

60 
44 

60 
47 

69 
42 

61 
44 

76 
44 

63 
47 

76 
44 

83 
61 

64 

53 

71 
56 

70 
51 

62 
41 

69 
46 

64 
50 

62 
47 

62 
48 

70 
45 

70 
47 

68 
46 

66 

53 

68 

47 

61 

51 

61 

50 

61 

50 

61 

50 

70 
50 

70 
45 

71 
46 

67. 
47. 

3 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MAY  1959 


Day  Oi  Month 

• 

D> 

1|  2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

ID 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

62 

51 

50 

57 

61 

63 

68 

78 

71 

70 

76 

82 

86 

69 

57 

63 

66 

58 

61 

66 

69 

70 

65 

60 

74 

70 

59 

63 

67 

72 

77 

MIN 

39 

32 

32 

26 

43 

38 

30 

32 

30 

30 

33 

36 

52 

39 

27 

31 

35 

29 

25 

27 

30 

34 

34 

30 

36 

49 

34 

36 

38 

30 

31 

33.9 

MAX 

94 

64 

67 

66 

72 

78 

82 

90 

93 

77 

68 

95 

94 

81 

79 

79 

67 

62 

76 

79 

82 

89 

77 

76 

60 

85 

84 

78 

82 

86 

87 

81.6 

MIN 

55 

46 

43 

39 

44 

51 

53 

5't 

52 

49 

54 

60 

61 

67 

55 

50 

54 

49 

47 

46 

51 

49 

46 

52 

54 

55 

54 

52 

50 

53 

54 

51.3 

MAX 

68 

64 

65 

66 

72 

74 

69 

75 

66 

69 

69 

67 

70 

71 

67 

70 

70 

69 

67 

69 

66 

64 

67 

66 

67 

67 

68 

67 

66 

69 

72 

6a. 2 

MIN 

60 

56 

55 

56 

50 

54 

55 

61 

57 

55 

55 

60 

60 

60 

61 

60 

60 

61 

54 

53 

52 

51 

59 

59 

60 

60 

59 

60 

61 

61 

60 

57.6 

MAX 

82 

67 

65 

62 

70 

75 

80 

89 

80 

73 

62 

83 

69 

72 

75 

62 

84 

73 

75 

82 

75 

77 

65 

72 

71 

72 

72 

70 

70 

72 

78 

74.6 

MIN 

51 

43 

42 

42 

35 

44 

45 

43 

48 

41 

45 

48 

56 

52 

42 

40 

42 

45 

43 

42 

42 

49 

42 

43 

50 

46 

50 

49 

43 

45 

45 

45.0 

MAX 

70 

41 

41 

42 

54 

60 

70 

72 

72 

70 

72 

78 

60 

62 

52 

54 

68 

56 

62 

60 

62 

66 

68 

68 

62 

64 

62 

60 

66 

68 

69 

63.1 

MIN 

32 

29 

26 

28 

28 

34 

44 

40 

32 

34 

32 

32 

48 

42 

34 

36 

40 

32 

40 

34 

42 

42 

38 

42 

38 

40 

34 

32 

34 

42 

42 

36.2 

MAX 

61 

52 

59 

65 

62 

71 

81 

80 

68 

78 

86 

91 

88 

73 

66 

67 

65 

62 

66 

72 

74 

71 

69 

77 

76 

71 

66 

73 

75 

83 

87 

72.2 

MIN 

36 

24 

28 

24 

38 

33 

31 

35 

32 

28 

33 

35 

&5 

44 

28 

34 

38 

23 

25 

28 

30 

42 

36 

36 

36 

48 

32 

32 

35 

34 

37 

33.9 

MAX 

76 

62 

63 

64 

79 

80 

82 

83 

78 

60 

84 

77 

79 

82 

77 

81 

80 

75 

74 

71 

76 

70 

70 

66 

65 

75 

75 

76 

75 

60 

79 

75.3 

MIN 

42 

4? 

36 

40 

29 

37 

40 

37 

31 

34 

43 

38 

42 

40 

50 

33 

40 

42 

49 

34 

47 

*;1 

49 

47 

47 

46 

49 

30 

33 

28 

28 

39.5 

MAX 

79 

62 

64 

66 

72 

76 

83 

88 

84 

78 

85 

91 

84 

76 

72 

76 

82 

73 

75 

78 

64 

87 

70 

74 

77 

72 

74 

77 

79 

81 

89 

77.7 

MIN 

47 

40 

40 

40 

42 

49 

59 

47 

52 

56 

58 

56 

52 

45 

48 

63 

44 

45 

47 

52 

50 

50 

50 

49 

48 

45 

44 

47 

52 

54 

«S.6 

MAX 

74 

72 

68 

77 

83 

37 

88 

a5 

75 

79 

79 

77 

76 

80 

82 

83 

81 

76 

83 

60 

76 

72 

71 

68 

72 

72 

73 

78 

78 

79 

81 

77.7 

MIN 

54 

39 

36 

44 

6: 

53 

53 

46 

48 

55 

67 

47 

49 

44 

48 

49 

44 

46 

45 

49 

51 

42 

45 

51 

54 

43 

48 

46 

48 

»7.7 

MAX 

83 

6'* 

60 

72 

80 

83 

88 

90 

62 

92 

97 

99 

92 

80 

79 

92 

83 

76 

82 

80 

64 

78 

60 

79 

83 

B4 

7S 

82 

82 

90 

94 

82.9 

MIN 

67 

52 

50 

52 

60 

61 

61 

74 

61 

68 

59 

57 

61 

67 

69 

70 

67 

60 

63 

65 

70 

63 

52 

57 

63 

62 

55 

55 

56 

55 

53 

60.2 

MAX 

55 

56 

47 

58 

58 

63 

68 

66 

64 

76 

85 

60 

64 

65 

63 

61 

65 

65 

63 

56 

61 

67 

58 

60 

65 

65 

70 

63.1 

MIN 

33 

39 

28 

25 

34 

30 

32 

35 

40 

31 

40 

46 

37 

26 

30 

28 

31 

38 

38 

36 

39 

37 

41 

36 

31 

34 

36 

34.6 

MAX 

65 

62 

61 

62 

67 

74 

87 

76 

68 

84 

86 

93 

75 

66 

66 

61 

70 

66 

68 

75 

76 

69 

73 

66 

65 

67 

66 

66 

65 

70 

66 

70.9 

MIN 

47 

43 

44 

45 

36 

38 

49 

40 

49 

39 

53 

47 

51 

45 

39 

38 

4] 

44 

39 

44 

46 

44 

42 

50 

48 

44 

36 

39 

40 

38 

A3.* 

MAX 

84 

62 

62 

61 

68 

73 

79 

84 

86 

75 

84 

90 

92 

76 

71 

76 

82 

76 

76 

75 

82 

63 

71 

75 

76 

79 

76 

75 

60 

79 

85 

77.2 

MIN 

43 

40 

38 

33 

39 

41 

46 

47 

44 

46 

51 

54 

55 

50 

49 

41 

53 

43 

48 

40 

46 

41 

43 

43 

43 

46 

44 

41 

42 

45 

50 

*4.7 

MAX 

48 

50 

58 

64 

59 

74 

61 

76 

68 

78 

66 

69 

80 

65 

70 

65 

65 

59 

65 

73 

75 

70 

70 

76 

75 

63 

67 

71 

75 

82 

86 

70.4 

MIN 

34 

30 

26 

36 

38 

34 

35 

39 

37 

33 

37 

44 

55 

41 

41 

33 

40 

29 

29 

30 

34 

37 

38 

39 

36 

42 

33 

31 

35 

37 

40 

36.3 

MAX 

64 

50 

63 

67 

74 

76 

65 

65 

74 

82 

83 

69 

66 

67 

73 

70 

62 

64 

68 

67 

65 

63 

62 

67 

70 

72 

70 

7C 

72 

68.2 

MIN 

37 

33 

33 

22 

32 

31 

34 

34 

34 

35 

43 

42 

37 

40 

35 

35 

32 

30 

29 

36 

36 

26 

31 

32 

36 

34 

32 

34 

32 

36 

33.8 

MAX 

66 

50 

47 

60 

58 

49 

60 

69 

70 

62 

69 

76 

86 

80 

65 

65 

66 

56 

54 

46 

62 

63 

62 

67 

70 

66 

50 

58 

59 

60 

70 

62.3 

MIN 

42 

30 

28 

28 

35 

36 

36 

41 

36 

33 

41 

47 

58 

49 

30 

33 

39 

34 

26 

35 

41 

36 

41 

36 

46 

40 

32 

39 

40 

38 

39 

37.8 

MAX 

69 

63 

66 

69 

74 

76 

87 

90 

83 

85 

92 

96 

93 

77 

71 

78 

77 

77 

79 

84 

87 

74 

76 

76 

76 

73 

77 

80 

85 

90 

79.3 

MIN 

38 

38 

36 

46 

42 

47 

49 

42 

46 

46 

51 

55 

37 

42 

50 

40 

37 

40 

44 

47 

50 

44 

45 

49 

42 

41 

43 

48 

48 

49 

44.9 

MAX 

72 

42 

45 

47 

64 

63 

69 

72 

70 

71 

75 

79 

82 

66 

62 

62 

70 

64 

63 

63 

69 

68 

60 

56 

59 

69 

66 

64 

68 

66 

73 

64.9 

MIN 

37 

28 

27 

27 

34 

37 

44 

42 

40 

40 

35 

48 

47 

43 

37 

40 

46 

37 

34 

36 

40 

41 

36 

37 

36 

41 

36 

36 

37 

40 

45 

38.2 

MAX 

53 

45 

51 

59 

60 

66 

70 

70 

68 

76 

60 

85 

83 

60 

63 

63 

59 

56 

61 

66 

65 

65 

52 

63 

66 

64 

60 

63 

65 

73 

77 

64.8 

MIN 

33 

28 

28 

22 

36 

28 

30 

30 

28 

27 

32 

35 

47 

33 

23 

28 

38 

28 

25 

29 

26 

36 

34 

34 

33 

40 

32 

32 

29 

26 

32 

31.2 

MAX 

63 

67 

69 

73 

76 

83 

89 

89 

82 

90 

94 

89 

89 

74 

78 

76 

75 

75 

78 

83 

86 

84 

69 

79 

76 

76 

75 

78 

85 

90 

91 

80.0 

MIN 

50 

40 

39 

43 

39 

47 

52 

53 

47 

47 

59 

56 

69 

55 

43 

45 

57 

45 

46 

45 

47 

52 

55 

47 

53 

52 

48 

45 

48 

50 

52 

48.9 

MAX 

69 

67 

66 

68 

69 

68 

67 

67 

67 

66 

67 

68 

68 

67 

68 

67 

66 

67 

65 

66 

66 

67 

67.1 

MIN 

61 

53 

47 

50 

52 

64 

51 

54 

59 

56 

61 

54 

55 

57 

55 

61 

60 

61 

60 

53 

58 

58 

55.9 

MAX 

70 

68 

65 

70 

78 

82 

82 

79 

78 

78 

76 

72 

74 

76 

76 

76 

72 

74 

73 

72 

69 

69 

70 

66 

65 

67 

66 

75 

73 

75 

76 

73.0 

HIN 

56 

44 

47 

40 

42 

44 

50 

54 

48 

50 

51 

54 

56 

47 

50 

48 

55 

I 

43 

52 

53 

49 

46 

52 

49 

53 

45 

46 

51 

46 

49.5 

MAX 

73 

64 

68 

68 

71 

77 

82 

89 

75 

81 

90 

93 

77 

74 

75 

77 

83 

71 

75 

79 

82 

87 

74 

73 

77 

70 

72 

75 

78 

83 

91 

77.5 

MIN 

47 

40 

41 

41 

47 

49 

53 

56 

45 

50 

57 

56 

67 

52 

50 

47 

55 

42 

42 

47 

53 

52 

55 

51 

53 

50 

46 

47 

48 

51 

53 

49.5 

MAX 

69 

58 

61 

63 

68 

69 

79 

85 

76 

71 

84 

89 

86 

72 

65 

70 

70 

65 

67 

71 

81 

8] 

72 

73 

79 

70 

71 

75 

7i 

85 

73.5 

MIN 

44 

41 

41 

42 

49 

42 

47 

43 

47 

45 

50 

49 

52 

52 

43 

43 

50 

44 

46 

45 

51 

47 

43 

h'l 

53 

46 

47 

42 

45 

45 

45.9 

MAX 

72 

64 

65 

65 

71 

75 

35 

89 

79 

75 

90 

94 

69 

70 

71 

75 

74 

67 

71 

75 

85 

85 

75 

68 

60 

71 

73 

75 

80 

83 

68 

76.3 

MIN 

45 

42 

42 

44 

48 

50 

55 

45 

46 

50 

56 

50 

55 

50 

45 

60 

51 

46 

46 

51 

54 

49 

48 

46 

45 

46 

47 

46 

49 

55 

46 

48.9 

MAX 

79 

69 

65 

72 

74 

81 

90 

91 

86 

68 

93 

92 

82 

78 

78 

67 

84 

77 

81 

87 

86 

78 

77 

83 

83 

81 

83 

82 

88 

91 

82.2 

MIN 

40 

40 

36 

36 

47 

47 

50 

53 

51 

48 

50 

59 

64 

56 

49 

46 

51 

44 

45 

51 

50 

4f 

49 

46 

49 

48 

46 

49 

48 

54 

48.4 

MAX 

62 

57 

58 

65 

69 

80 

81 

77 

73 

81 

83 

86 

81 

69 

69 

72 

68 

67 

69 

79 

76 

76 

60 

68 

72 

70 

70 

71 

74 

81 

83 

72.5 

MIN 

40 

37 

38 

37 

46 

46 

51 

54 

44 

54 

50 

49 

50 

47 

42 

46 

47 

60 

41 

44 

50 

50 

44 

44 

45 

47 

44 

46 

47 

51 

56 

46.3 

MAX 

72 

70 

70 

75 

77 

83 

88 

91 

84 

91 

94 

92 

87 

76 

78 

78 

77 

76 

77 

85 

67 

84 

74 

65 

79 

80 

79 

81 

85 

91 

93 

81.9 

MIN 

48 

39 

40 

46 

47 

55 

66 

53 

46 

56 

60 

57 

58 

51 

50 

47 

55 

43 

47 

58 

61 

60 

55 

50 

60 

50 

47 

45 

48 

52 

55 

51.2 

MAX 

92 

64 

65 

68 

73 

78 

83 

91 

94 

82 

86 

95 

97 

82 

79 

61 

87 

81 

77 

78 

84 

89 

74 

80 

62 

6^ 

85 

60 

65 

85 

90 

82.3 

MIN 

56 

44 

42 

39 

43 

48 

61 

53 

53 

63 

56 

60 

61 

57 

52 

46 

53 

ti7 

60 

49 

52 

52 

46 

53 

52 

51 

51 

48 

49 

52 

53 

50.8 

MAX 

76 

73 

66 

73 

80 

84 

86 

83 

83 

eo 

79 

74 

79 

79 

77 

80 

77 

75 

78 

76 

75 

76 

73 

69 

74 

7- 

74 

78 

76 

li 

79 

76.9 

MIN 

59 

48 

47 

39 

41 

45 

49 

53 

50 

47 

51 

64 

56 

46 

51 

60 

54 

66 

51 

48 

49 

56 

52 

49 

54 

56 

54 

47 

50 

50 

50 

•  50.5 

MAX 

62 

68 

60 

65 

69 

70 

82 

87 

78 

71 

87 

92 

88 

74 

66 

71 

67 

66 

67 

74 

80 

60 

76 

60 

60 

62 

66 

72 

76 

73.3 

MIN 

41 

29 

28 

29 

35 

36 

37 

39 

40 

36 

40 

43 

46 

49 

33 

36 

43 

31 

33 

34 

37 

35 

42 

42 

38 

42 

33 

33 

37 

37.2 

MAX 

107 

89 

79 

86 

93 

91 

96 

101 

102 

104 

109 

109 

109 

103 

101 

100 

102 

100 

97 

93 

94 

92 

91 

94 

98 

100 

100 

96 

100 

100 

104 

98.1 

HIN 

82 

63 

63 

58 

64 

71 

71 

68 

79 

72 

76 

63 

86 

77 

78 

76 

81 

75 

70 

72 

75 

68 

67 

67 

73 

76 

75 

73 

78 

77 

72 

73.1 

MAX 

57 

54 

66 

67 

57 

62 

71 

63 

60 

59 

68 

67 

60 

60 

59 

60 

59 

60 

61 

62 

60 

71 

71 

60 

61 

61 

62 

62 

60 

63 

61.4 

MIN 

44 

39 

36 

39 

48 

40 

43 

50 

40 

42 

39 

44 

52 

47 

42 

47 

48 

45 

46 

42 

50 

49 

47 

52 

51 

50 

42 

39 

39 

41 

44.5 

MAX 

69 

62 

63 

62 

70 

71 

80 

86 

69 

72 

86 

88 

67 

71 

67 

71 

60 

66 

70 

72 

60 

83 

69 

66 

66 

65 

67 

71 

76 

79 

83 

72.5 

MIN 

51 

46 

45 

46 

49 

52 

50 

50 

51 

51 

56 

64 

67 

52 

49 

52 

55 

49 

53 

53 

51 

51 

52 

53 

52 

50 

50 

47 

51 

51 

50.8 

MAX 

70 

69 

66 

66 

72 

71 

74 

71 

69 

73 

69 

68 

71 

70 

74 

74 

71 

69 

70 

71 

70 

68 

67 

67 

6B 

69 

69 

70 

70 

69 

68 

69.8 

MIN 

59 

48 

49 

47 

49 

50 

53 

57 

56 

55 

56 

68 

60 

53 

55 

55 

58 

54 

52 

57 

67 

59 

55 

52 

53 

56 

59 

53 

55 

54 

56 

54.5 

MAX 

89 

63 

60 

59 

66 

72 

73 

84 

85 

69 

61 

92 

76 

77 

72 

72 

62 

77 

68 

71 

74 

80 

72 

72 

71 

78 

60 

75 

76 

80 

83 

75.2 

MIN 

44 

38 

29 

29 

34 

41 

44 

45 

38 

40 

47 

46 

49 

49 

45 

40 

43 

45 

42 

37 

41 

36 

3'i 

39 

37 

40 

40 

40 

4< 

3< 

4! 

40.4 

MAX 

79 

57 

48 

48 

55 

69 

71 

73 

74 

69 

79 

78 

75 

'72 

72 

70 

76 

70 

63 

64 

64 

68 

61 

62 

52 

58 

69 

65 

69 

65 

71 

66.6 

MIN 

43 

34 

30 

32 

30 

39 

36 

47 

42 

35 

37 

47 

40 

39 

44 

34 

40 

42 

40 

42 

39 

37 

37 

36 

39 

41 

3^ 

40 

43 

40 

42 

38.9 

MAX 

78 

68 

68 

76 

84 

85 

88 

92 

64 

92 

96 

98 

91 

91 

84 

92 

90 

83 

82 

83 

87 

79 

81 

80 

85 

69 

86 

90 

88 

88 

92 

85.6 

MIN 

54 

51 

48 

43 

46 

53 

56 

60 

5* 

61 

59 

60 

63 

61 

56 

64 

59 

57 

50 

55 

54 

47 

51 

57 

57 

69 

55 

59 

57 

57 

55.6 

MAX 

77 

65 

68 

71 

75 

78 

83 

09 

83 

82 

97 

95 

87 

73 

77 

77 

65 

74 

77 

79 

84 

88 

76 

74l 

82 

75 

77 

78 

79 

84 

90 

80.0 

MIN 

45 

43 

45 

41 

45 

57 

50 

48 

54 

57 

54 

57 

51 

54 

49 

55 

43 

48 

55 

63 

53 

54 

49 

50 

51 

44 

43 

46 

52 

50 

50.5 

BUTTONWILLOW 


CABRILLO  MM 


CACHUMA  DAM 


CALAVERAS  BIG  TREES 


CALLAHAN  RS 


CAMP  PARDEE 


CANOGA  PARK   PIERCE  COL 


CANYON  DAM 
CARMEL  VALLEY 
CATHAY   BULL   RUN  RCH 
CECILVILLE  SAWYER 
CEDAR  QROVe 
CEDARVILLE 
CENTERVILLE  PH 
CHERRY  VALLEY  DAM 


CHICO  EXP  STA 


CHULA  VISTA 


CLAREMONT  POMONA  COL 


CLARKSBURG 


CLEARLAKE  HIGHLANDS 


CLOVEROALE  3  SSE 


COLUSA  1  SSW 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

CORONA 

COvELO 

COW  CREEK 

CRESCENT  CITY  1  N 


CULVER  CITY 
CUYAMA 
CUYAMACA 
DAGGETT  FAA  AP 
DAVIS  AGR  COLLEGE 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


SlaUon 

Dar  Oi  Month 

• 

4 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

MAX 

78 

64 

50 

60 

68 

67 

70 

78 

75 

77 

83 

82 

8C 

78 

76 

78 

77 

75 

71 

66 

65 

59 

65 

70 

73 

73 

71 

— 

78 

— — 

72 

3 

MIN 

i» 

37 

34 

30 

35 

38 

40 

37 

4i 

47 

49 

46 

57 

40 

45 

47 

46 

49 

43 

42 

43 

35 

30 

43 

38 

49 

42 

49 

42 

43 

44 

42 

5 

DEER  CREEK  PH 

MAX 

98 

45 

50 

58 

58 

69 

74 

69 

68 

79 

79 

82 

77 

65 

62 

67 

58 

60 

64 

69 

70 

67 

52 

64 

65 

63 

66 

7 

MIN 

37 

33 

31 

28 

34 

34 

37 

36 

36 

37 

42 

44 

46 

43 

30 

33 

44 

32 

30 

34 

36 

42 

40 

34 

38 

36 

37 

33 

33 

36 

38 

36 

3 

DENAIR 

MAX 

69 

67 

67 

72 

75 

83 

88 

89 

80 

85 

93 

86 

77 

76 

77 

65 

82 

75 

78 

66 

87 

84 

77 

81 

79 

79 

78 

60 

81 

89 

60 

5 

MIN 

51 

40 

37 

39 

41 

47 

51 

51 

47 

49 

54 

55 

57 

52 

48 

60 

55 

44 

60 

45 

48 

47 

47 

50 

49 

48 

45 

42 

44 

49 

52 

47 

9 

DE  SABLA 

MAX 

60 

59 

54 

60 

63 

72 

78 

77 

72 

79 

80 

83 

81 

64 

66 

66 

63 

63 

64 

72 

74 

74 

59 

65 

67 

66 

63 

66 

71 

30 

68 

7 

MIN 

3a 

31 

35 

33 

43 

42 

45 

51 

39 

44 

49 

51 

49 

47 

34 

41 

46 

36 

37 

42 

50 

61 

45 

41 

44 

48 

39 

40 

42 

47 

42 

7 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

66 

62 

60 

70 

72 

82 

84 

90 

90 

88 

75 

75 

75 

73 

81 

81 

79 

75 

75 

75 

76 

79 

76 

5 

MIN 

45 

37 

39 

40 

44 

48 

55 

56 

57 

55 

47 

41 

41 

39 

44 

54 

63 

45 

52 

45 

45 

45 

46 

7 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 

62 

38 

43 

40 

52 

55 

61 

66 

63 

71 

75 

77 

83 

58 

54 

69 

62 

53 

55 

59 

61 

60 

47 

46 

61 

63 

54 

66 

63 

62 

69 

59 

2 

MIN 

30 

21 

16 

22 

25 

28 

26 

27 

29 

31 

34 

35 

43 

40 

26 

25 

31 

27 

26 

27 

27 

33 

32 

30 

32 

33 

29 

27 

26 

27 

29 

28 

6 

DOXNIEVILLE  RS 

MAX 

68 

47 

50 

54 

60 

62 

72 

80 

73 

73 

65 

83 

87 

71 

57 

56 

69 

65 

63 

69 

74 

75 

62 

65 

69 

69 

64 

65 

68 

81 

67 

6 

MIN 

39 

31 

30 

29 

34 

34 

36 

39 

36 

38 

43 

45 

50 

44 

31 

32 

37 

36 

31 

33 

35 

39 

41 

36 

40 

41 

42 

35 

34 

36 

39 

37 

0 

DOYLE  5  SSE 

MAX 

75 

51 

45 

53 

62 

62 

64 

71 

71 

66 

73 

80 

87 

75 

65 

66 

72 

62 

66 

61 

67 

69 

61 

55 

65 

72 

63 

63 

68 

65 

72 

66 

0 

MIN 

l>6 

29 

29 

25 

33 

33 

31 

40 

38 

35 

41 

42 

50 

46 

30 

30 

37 

33 

30 

36 

36 

40 

41 

39 

42 

45 

36 

35 

36 

34 

37 

36 

6 

OODLEYS 

MAX 

63 

55 

51 

60 

65 

70 

76 

77 

69 

76 

81 

84 

76 

65 

66 

73 

68 

66 

66 

72 

75 

68 

67 

67 

68 

70 

66 

71 

70 

77 

80 

69 

6 

MIN 

3'! 

28 

26 

26 

32 

33 

42 

45 

32 

36 

45 

44 

48 

40 

36 

35 

46 

32 

36 

31 

36 

46 

35 

36 

36 

37 

33 

32 

31 

34 

39 

36 

4 

DUTTONS  LANDING 

MAX 

69 

64 

67 

72 

84 

fl6 

81 

82 

69 

69 

67 

76 

72 

74 

60 

80 

68 

66 

66 

71 

71 

MIN 

♦  5 

36 

41 

45 

48 

46 

46 

49 

52 

51 

41 

41 

42 

45 

51 

51 

46 

50 

43 

41 

42 

EAGLE  NTN 

MAX 

98 

85 

71 

72 

77 

84 

87 

90 

93 

88 

95 

93 

95 

96 

96 

92 

92 

93 

89 

89 

65 

88 

63 

84 

82 

86 

86 

87 

90 

90 

94 

88 

0 

MIN 

72 

61 

57 

51 

56 

63 

70 

70 

70 

66 

69 

71 

71 

73 

70 

70 

70 

69 

67 

68 

66 

65 

63 

65 

64 

66 

69 

66 

69 

69 

73 

66 

.7 

EAST  PARK  RES 

MAX 

73 

62 

62 

66 

70 

72 

78 

84 

83 

80 

66 

90 

90 

74 

72 

74 

76 

70 

71 

75 

78 

83 

71 

68 

80 

76 

73 

74 

74 

60 

85 

75 

•  8 

MIN 

44 

35 

33 

35 

50 

42 

47 

47 

42 

47 

50 

52 

55 

50 

40 

43 

53 

40 

41 

45 

48 

60 

48 

45 

48 

54 

42 

42 

47 

48 

61 

45 

.9 

EL  CAJON  2  E 

MAX 

67 

67 

70 

71 

83 

84 

77 

84 

73 

78 

78 

70 

78 

60 

77 

79 

77 

73 

73 

69 

69 

70 

70 

70 

73 

76 

75 

77 

76 

78 

79 

74 

.9 

MIN 

59 

56 

44 

46 

42 

46 

44 

49 

50 

46 

56 

52 

49 

51 

56 

52 

56 

57 

50 

49 

52 

55 

66 

56 

51 

59 

57 

49 

55 

55 

56 

52 

0 

EL  CAP  1  TAN  DAM 

MAX 

80 

66 

67 

69 

70 

84 

85 

82 

86 

73 

82 

80 

76 

82 

83 

78 

82 

80 

75 

77 

75 

77 

74 

75 

70 

70 

78 

77 

79 

77 

80 

77 

>! 

MIN 

58 

49 

48 

47 

48 

48 

47 

49 

53 

47 

55 

51 

54 

60 

56 

53 

56 

55 

66 

50 

56 

67 

66 

56 

56 

57 

56 

49 

56 

54 

55 

53 

■  1 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 

91 

81 

76 

80 

89 

92 

95 

98 

94 

97 

96 

97 

96 

92 

97 

94 

99 

96 

91 

90 

92 

92 

85 

84 

66 

93 

93 

94 

95 

97 

98 

92 

■  0 

MIN 

57 

36 

50 

46 

51 

50 

57 

57 

60 

55 

61 

60 

63 

66 

63 

55 

62 

64 

58 

56 

67 

64 

54 

59 

60 

54 

58 

53 

59 

60 

55 

56 

ELECTRA  PH 

MAX 

74 

65 

65 

71 

74 

83 

87 

86 

62 

64 

92 

91 

64 

78 

76 

82 

60 

76 

83 

85 

84 

74 

77 

78 

79 

76 

73 

81 

69 

89 

79 

.9 

MIN 

47 

40 

39 

38 

42 

43 

51 

50 

50 

48 

56 

54 

63 

54 

42 

42 

64 

41 

41 

41 

47 

56 

52 

46 

48 

46 

43 

41 

42 

47 

47 

46 

8 

ELK  VALLEY 

MAX 

48 

48 

58 

58 

55 

71 

82 

71 

59 

75 

81 

89 

77 

55 

63 

60 

55 

50 

68 

70 

69 

76 

73 

71 

71 

59 

59 

63 

75 

80 

87 

66 

.9 

MIN 

38 

36 

28 

29 

42 

41 

37 

41 

33 

35 

36 

41 

48 

41 

32 

41 

44 

31 

34 

33 

36 

40 

39 

39 

40 

♦5 

31 

31 

31 

37 

37 

37 

0 

ELS  I  NOR  E 

MAX 

72 

66 

68 

73 

83 

87 

89 

88 

88 

86 

90 

82 

82 

64 

80 

86 

78 

80 

79 

79 

75 

74 

72 

75 

79 

77 

62 

80 

83 

83 

60 

0 

MIN 

58 

48 

43 

37 

37 

46 

48 

49 

48 

46 

48 

51 

52 

46 

53 

48 

54 

53 

48 

49 

54 

64 

50 

50 

49 

56 

47 

53 

47 

58 

49 

3 

ESCONDIDO 

MAX 

66 

67 

69 

71 

79 

81 

78 

82 

72 

77 

78 

73 

77 

77 

75 

78 

77 

74 

74 

74 

74 

70 

71 

65 

75 

75 

73 

77 

74 

76 

78 

74 

5 

MIN 

58 

48 

47 

45 

40 

46 

45 

51 

55 

50 

50 

57 

54 

49 

56 

50 

55 

55 

56 

53 

65 

57 

65 

52 

55 

56 

57 

49 

53 

52 

55 

52 

1 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

54 

54 

53 

55 

58 

57 

59 

59 

56 

55 

60 

60 

67 

57 

57 

59 

57 

68 

68 

58 

66 

61 

60 

56 

58 

58 

58 

58 

58 

66 

55 

57 

6 

MIN 

43 

40 

40 

41 

48 

48 

48 

51 

50 

47 

45 

47 

52 

48 

45 

46 

47 

45 

47 

46 

49 

46 

49 

52 

51 

49 

45 

45 

48 

49 

47 

46 

9 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 

67 

67 

69 

70 

75 

81 

90 

89 

76 

89 

93 

88 

70 

71 

74 

80 

76 

73 

78 

84 

85 

82 

70 

69 

70 

68 

72 

72 

80 

84 

82 

77 

2 

MIN 

45 

44 

42 

41 

46 

50 

53 

52 

49 

48 

54 

55 

58 

50 

51 

48 

53 

45 

51 

46 

50 

51 

52 

51 

49 

50 

47 

47 

47 

54 

52 

49 

4 

FAIRMONT 

MAX 

79 

61 

51 

50 

60 

73 

75 

61 

77 

65 

85 

60 

82 

70 

70 

65 

80 

79 

62 

62 

73 

72 

60 

65 

63 

69 

67 

66 

75 

69 

60 

69 

8 

MIN 

51 

41 

40 

40 

44 

50 

54 

66 

51 

50 

56 

62 

50 

50 

48 

46 

58 

47 

43 

47 

53 

46 

43 

44 

45 

49 

49 

49 

49 

49 

53 

48 

9 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 

82 

70 

69 

74 

79 

83 

91 

93 

79 

88 

95 

97 

86 

79 

80 

8b 

81 

77 

82 

85 

68 

87 

80 

82 

84 

84 

80 

83 

84 

92 

94 

83 

8 

MIN 

49 

42 

34 

36 

41 

48 

51 

54 

49 

47 

55 

56 

58 

54 

53 

44 

53 

42 

44 

46 

51 

45 

45 

43 

47 

46 

46 

47 

46 

48 

57 

47 

6 

FOLSOM  DAM 

MAX 

74 

64 

66 

67 

72 

74 

62 

87 

80 

80 

89 

92 

83 

74 

73 

78 

82 

72 

74 

78 

83 

86 

73 

73 

78 

73 

73 

7t 

76 

81 

)0 

77 

5 

MIN 

47 

43 

42 

43 

46 

45 

42 

59 

49 

51 

56 

58 

57 

49 

47 

47 

49 

44 

50 

60 

49 

65 

62 

49 

48 

50 

48 

48 

47 

46 

51 

49 

0 

FONTANA  KAISER 

MAX 

75 

68 

74 

76 

81 

85 

86 

81 

79 

63 

60 

78 

77 

78 

78 

81 

76 

70 

76 

76 

73 

72 

76 

75 

67 

70 

70 

76 

77 

79 

85 

76 

7 

MIN 

58 

36 

35 

43 

48 

52 

55 

55 

42 

36 

51 

55 

56 

51 

55 

40 

42 

57 

64 

52 

64 

56 

64 

62 

53 

56 

66 

55 

54 

40 

39 

49 

FOREST  GLEN 

MAX 

62 

52 

54 

59 

65 

62 

77 

84 

73 

69 

80 

89 

92 

76 

60 

66 

67 

59 

60 

66 

74 

74 

72 

68 

77 

76 

62 

66 

70 

77 

83 

70 

0 

MIN 

3a 

31 

25 

25 

27 

34 

34 

37 

34 

39 

37 

40 

42 

43 

32 

35 

42 

30 

30 

31 

34 

32 

36 

43 

36 

40 

33 

31 

34 

37 

40 

'* 

FORT  8IDWELL 

MAX 

60 

52 

60 

58 

58 

58 

72 

67 

62 

70 

76 

87 

77 

65 

59 

65 

59 

55 

60 

60 

69 

60 

63 

72 

65 

60 

58 

60 

65 

75 

75 

64 

3 

MIN 

35 

30 

28 

25 

38 

35 

31 

35 

34 

31 

37 

40 

47 

41 

26 

32 

39 

36 

25 

35 

37 

39 

41 

36 

47 

40 

35 

37 

40 

35 

35 

35 

FORT  BRAGG 

MAX 

58 

59 

60 

59 

59 

64 

63 

60 

62 

62 

60 

61 

66 

67 

65 

60 

60 

62 

62 

62 

64 

61 

64 

66 

60 

61 

62 

67 

63 

66 

64 

62 

2 

MIN 

47 

38 

37 

43 

47 

45 

46 

47 

48 

48 

45 

49 

49 

49 

49 

44 

49 

41 

46 

50 

48 

44 

49 

46 

50 

51 

42 

43 

49 

44 

46 

46 

1 

FORT   BRAGG  AVN 

MAX 

58 

58 

62 

61 

61 

61 

63 

62 

62 

62 

57 

62 

62 

63 

64 

61 

62 

62 

58 

62 

63 

64 

64 

64 

62 

68 

61 

2 

MIN 

46 

35 

34 

41 

43 

41 

40 

47 

49 

47 

41 

48 

52 

47 

43 

44 

44 

38 

45 

49 

46 

39 

46 

42 

49 

48 

40 

40 

60 

41 

41 

43 

FORT  JONES  RS 

MAX 

70 

80 

74 

84 

91 

90 

76 

63 

67 

63 

60 

66 

70 

70 

70 

75 

76 

75 

70 

66 

72 

75 

82 

85 

71 

6 

MIN 

41 

27 

23 

26 

40 

29 

32 

38 

31 

30 

34 

39 

46 

38 

28 

39 

42 

25 

27 

29 

31 

39 

35 

39 

36 

46 

34 

29 

34 

32 

32 

33 

' 

FORT  ROSS 

MAX 

61 

58 

59 

63 

66 

62 

62 

70 

73 

61 

66 

62 

62 

65 

62 

62 

63 

71 

70 

59 

63 

64 

64 

64 

64 

64 

68 

64 

64 

64 

1 

MIN 

42 

41 

39 

39 

42 

46 

45 

43 

43 

44 

48 

51 

52 

49 

45 

47 

46 

44 

46 

47 

44 

45 

50 

44 

45 

43 

43 

43 

44 

42 

43 

44 

'' 

FRESNO  WB  AP 

MAX 

74 

77 

84 

77 

74 

76 

62 

85 

73 

75 

77 

79 

80 

76 

81 

80 

85 

90 

79 

0 

MIN 

49 

43 

43 

42 

45 

50 

52 

55 

51 

52 

59 

59 

60 

56 

49 

48 

54 

47 

60 

49 

53 

63 

50 

52 

50 

51 

50 

47 

49 

52 

56 

50 

' 

FRIANT  GOVT  CAMP 

MAX 

86 

95 

98 

81 

79 

81 

66 

60 

77 

76 

85 

67 

75 

80 

SO 

83 

63 

79 

85 

85 

89 

82 

1 

MIN 

51 

39 

38 

35 

39 

42 

47 

51 

45 

49 

61 

58 

60 

52 

44 

43 

49 

46 

41 

42 

47 

51 

48 

47 

46 

47 

46 

44 

45 

47 

51 

46 

GIANT  FOREST 

MAX 

71 

63 

59 

62 

60 

55 

47 

50 

54 

54 

47 

48 

45 

52 

56 

42 

55 

57 

60 

53 

9 

MIN 

39 

28 

24 

17 

19 

30 

33 

35 

33 

33 

39 

43 

43 

38 

36 

35 

37 

32 

29 

30 

32 

33 

29 

31 

32 

33 

34 

33 

33 

33 

37 

32 

GILROY 

MAX 

74 

75 

70 

77 

85 

75 

74 

76 

83 

86 

64 

70 

75 

69 

70 

74 

77 

76 

83 

76 

1 

MIN 

52 

37 

37 

31 

39 

47 

46 

46 

46 

44 

51 

51 

56 

52 

42 

43 

50 

41 

43 

42 

45 

51 

41 

45 

53 

62 

42 

45 

44 

46 

45 

SLENNVILLE 

MAX 

60 

52 

60 

68 

80 

Bl 

77 

76 

72 

67 

70 

76 

73 

67 

66 

71 

73 

68 

73 

73 

78 

82 

73 

2 

MIN 

42 

30 

26 

30 

29 

31 

33 

35 

36 

34 

37 

42 

44 

42 

35 

32 

35 

33 

28 

28 

34 

34 

30 

32 

37 

38 

39 

33 

32 

32 

36 

GRANT  GROVE 

MAX 

67 

45 

33 

34 

43 

51 

51 

60 

62 

54 

6C 

55 

49 

50 

52 

56 

47 

48 

48 

SO 

56 

50 

68 

57 

5a 

53 

MIN 

37 

26 

22 

18 

19 

31 

33 

37 

30 

34 

41 

44 

43 

40 

32 

34 

37 

32 

30 

29 

31 

32 

29 

32 

30 

32 

33 

33 

32 

33 

35 

32 

3 

GRASS  VALLEY 

MAX 
MIN 

70 
39 

69 
35 

56 

38 

60 

36 

63 
41 

67 
44 

76 
48 

80 

55 

75 
41 

71 
47 

82 
52 

85 
59 

65 
49 

69 
48 

60 
36 

68 
41 

70 
46 

65 

39 

67 
40 

68 
44 

76 

52 

77 

51 

63 
44 

60 
42 

68 
47 

69 
48 

65 
42 

68 
44 

70 
43 

72 
46 

80 
52 

70 
44 

1 
9 

6RAT0N  1  W 

MAX 
MIN 

60 
44 

66 

37 

65 

37 

69 
34 

74 

42 

83 
43 

87 
47 

76 
41 

80 
44 

87 
44 

83 
53 

66 
51 

66 
55 

69 
47 

75 
37 

77 
41 

68 
53 

75 
40 

76 
48 

84 
41 

85 

45 

78 
43 

65 
49 

69 
43 

69 
45 

68 
46 

73 
40 

75 

39 

78 
40 

80 
43 

68 
45 

74 
43 

1 

a 
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DAILY  TEMPERATURES  c*i.if«.«a 

ConMnued  i  Jt! 


Station 

Da7  Oi  MontK 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

GREENLAND  RANCH 

MAX 

107 

90 

79 

91 

101 

102 

108 

108 

107 

100 

ToT 

~92 

"9? 

~~92 

97 

~98 

9T.4 

MIN 

77 

63 

62 

59 

67 

70 

70 

66 

68 

72 

74 

79 

63 

77 

76 

74 

78 

71 

68 

71 

75 

67 

66 

69 

76 

73 

70 

74 

79 

'?! 

71.3 

HAIWEE 

MAX 

88 

70 

64 

66 

70 

72 

66 

66 

83 

79 

84 

86 

87 

81 

83 

7*.l 

MIN 

64 

46 

46 

39 

43 

44 

52 

51 

52 

63 

66 

67 

60 

52 

52 

56 

57 

6t 

54 

62 

54 

46 

45 

4S 

48 

53 

66 

60 

51 

54 

9< 

91*9 

HALF   MOON   BAY   2  NNM 

MAX 

61 

63 

58 

59 

60 

61 

70 

62 

72 

65 

63 

61 

63.9  1 

MIN 

ki 

48 

4« 

46 

48 

49 

42 

42 

48 

46 

46 

53 

55 

52 

42 

43 

48 

5C 

49 

44 

43 

60 

53 

53 

52 

60 

51 

51 

90 

91 

92 

48.9 

HAMILTON  AFB 

MAX 

62 

63 

71 

72 

80 

86 

69 

70 

67 

69 

71 

71 

72.4  , 

MIN 

47 

43 

45 

45 

44 

47 

46 

43 

52 

47 

55 

51 

62 

52 

48 

50 

52 

47 

53 

50 

50 

52 

62 

51 

52 

53 

49 

48 

48 

92 

49 

49.2 

HAMILTON   AFB    1  E 

MAX 

63 

70 

81 

67 

66 

75 

71 

71 

70 

75.9 

MIN 

46 

41 

41 

40 

44 

46 

48 

42 

47 

45 

51 

45 

66 

49 

46 

45 

63 

4C 

43 

46 

4« 

48 

44 

43 

43 

44 

4! 

46 

43 

49 

hi 

49.3 

HANFORO 

MAX 

91 

80 

91 

82.4 

MIN 

54 

47 

41 

38 

43 

52 

50 

51 

52 

50 

56 

57 

69 

66 

51 

45 

56 

4C 

49 

44 

4e 

50 

46 

52 

52 

51 

48 

50 

91 

91 

99 

90.1 

HAPPY   CAMP  RS 

MAX 

65 

81 

81 

81 

73.9 

43 

33 

44 

38 

42 

43 

37 

36 

41 

45 

64 

47 

34 

46 

hi 

3! 

36 

36 

39 

41 

47 

50 

43 

43 

31 

35 

38 

40 

42 

41.1 

HAT   CREEK   PH  1 

MAX 

65 

55 

53 

58 

64 

65 

70 

79 

75 

77 

85 

93 

66 

57 

67 

71 

69 

6C 

67 

71 

73 

68.9 

MIN 

41 

33 

32 

27 

36 

34 

32 

35 

33 

32 

36 

51 

41 

27 

33 

3« 

27 

30 

34 

39 

36 

36 

48 

38 

37 

36 

33 

3ft.% 

HAYFIELD   PUMP  PLANT 

MAX 

71 

92 

91 

95 

91 

92 

93 

95 

81 

62 

85 

86 

90 

88 

94 

87.0 

MIN 

66 

56 

49 

45 

47 

55 

57 

59 

67 

58 

60 

60 

65 

66 

62 

61 

64 

62 

63 

67 

64 

59 

56 

57 

60 

57 

59 

55 

99 

58 

59 

58. S 

HEALDSBURG 

MAX 

92 

82 

72 

71 

71 

75 

74 

72 

79 

76 

83 

8V 

76 

77.9 

MIN 

44 

43 

42 

46 

48 

53 

53 

44 

51 

54 

58 

50 

51 

60 

48 

48 

53 

4< 

51 

63 

6C 

49 

49 

47 

49 

48 

44 

43 

44 

47 

49 

48.9 

HENSHAW  DAM 

MAX 

74 

70 

Tl.l 

MIN 

46 

43 

41 

37 

34 

36 

40 

40 

38 

35 

44 

46 

48 

43 

43 

44 

47 

46 

49 

43 

43 

40 

48 

44 

48 

48 

4! 

38 

44 

38 

4e 

♦2.T 

HETCH  HETCHY 

MAX 

76 

74 

70 

82 

66 

71 

66 

6C 

67 

7! 

M.l  1 

MIN 

40 

32 

29 

30 

33 

37 

51 

44 

37 

36 

48 

46 

53 

44 

40 

40 

47 

3e 

37 

37 

41 

46 

37 

40 

36 

40 

3e 

37 

38 

42 

42 

40.1  i 

HOLL ISTER 

MAX 

71.6 

MIN 

51 

39 

36 

36 

38 

47 

46 

46 

48 

43 

50 

52 

54 

52 

43 

42 

46 

3S 

42 

42 

4! 

44 

44 

43 

52 

52 

43 

40 

40 

42 

44 

44.5 

HOOPA 

MAX 

86 

71 

80 

92 

78 

62 

70 

71. T 

44 

40 

37 

34 

38 

48 

48 

44 

47 

45 

41 

46 

50 

45 

39 

43 

49 

39 

38 

42 

43 

42 

49 

51 

44 

47 

42 

40 

40 

43 

4! 

♦3.3 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

91.* 

MIN 

30 

23 

21 

21 

28 

31 

32 

35 

30 

36 

37 

42 

43 

34 

31 

34 

36 

3C 

29 

30 

32 

36 

28 

30 

30 

32 

33 

31 

30 

32 

3! 

31.8 

lORIA 

MAX 

79 

79.8 

46 

34 

32 

37 

44 

47 

54 

58 

42 

52 

59 

62 

51 

48 

44 

60 

51 

41 

47 

48 

53 

43 

43 

41 

48 

51 

56 

45 

49 

90 

9C 

48.1 

IDYLLWILD  RS 

MAX 

78 

75 

76 

76 

67 

67 

59 

70.1  j 

MIN 

ze 

31 

29 

24 

27 

35 

38 

38 

38 

37 

41 

46 

40 

36 

21 

32 

33 

32 

28 

25 

39 

31 

31 

29 

33 

33 

3! 

33.0 

IMPERIAL 

MAX 

91.4 

62 

59 

54 

51 

54 

59 

61 

56 

67 

59 

61 

61 

65 

65 

66 

59 

63 

69 

62 

64 

58 

60 

60 

61 

61 

66 

61 

68 

65 

63 

64 

60.1 

INDEPENDENCE 

MAX 

91 

60 

40 

38 

48 

48 

48 

52 

54 

60 

52 

50 

49 

51 

50 

47 

40 

36 

51 

51 

47 

92 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

MAX 

^65 

96 

91 

91.8 

MIN 

57 

56 

53 

58 

61 

65 

64 

65 

64 

59 

66 

63 

66 

69 

69 

65 

65 

64 

63 

63 

58 

60 

60 

62 

62 

64 

64 

67 

66 

69 

62.7 

INYOKERN 

MAX 

91 

91 

84 

81 

79 

91 

84.2 

53 

50 

44 

40 

41 

49 

62 

50 

59 

46 

53 

57 

67 

53 

55 

50 

56 

67 

53 

61 

46 

43 

55 

47 

54 

48 

99 

58 

92 

51.7 

IRON  MTN 

MAX 

90 

98 

100 

98 

9fl 

90 

90 

92 

92 

99 

91.9 

68 

61 

59 

55 

55 

63 

64 

64 

66 

68 

70 

66 

73 

74 

71 

72 

72 

72 

68 

69 

63 

63 

63 

64 

66 

66 

70 

66 

63 

67 

61 

66.3 

JESS  VALLEY 

MAX 

61 

80 

60 

60 

6t> 

60.0 

MIN 

33 

27 

26 

23 

36 

30 

32 

35 

34 

29 

34 

40 

44 

34 

27 

26 

35 

29 

27 

28 

31 

38 

40 

34 

36 

34 

32 

36 

36 

31 

3e 

32.9 

JOKE  ISLAND 

MAX 

76 

79.0 

49 

42 

42 

44 

48 

49 

51 

50 

50 

60 

56 

54 

66 

50 

48 

52 

54 

47 

47 

47 

60 

61 

52 

54 

49 

48 

91 

94 

53 

90.0 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

52 

58 

76 

69.3 

42 

39 

38 

38 

31 

40 

41 

40 

42 

39 

42 

42 

40 

41 

38 

30 

42 

45 

40 

41 

42 

32 

42 

36 

43 

36 

46 

31 

32 

33 

39 

38.7 

KENTFIELO 

MAX 

70 

70 

68 

70 

70 

71 

83 

73.» 

46 

4* 

44 

40 

47 

45 

46 

45 

46 

51 

49 

61 

49 

50 

45 

48 

54 

44 

46 

47 

49 

45 

62 

49 

47 

46 

43 

40 

43 

44.4 

KERN   RIVER  PH  : 

MAX 

91 

91 

91 

76 

78 

92 

82.7 

56 

47 

46 

49 

52 

56 

60 

64 

66 

59 

66 

72 

61 

59 

50 

52 

62 

58 

53 

55 

61 

61 

56 

56 

59 

62 

56 

57 

99 

60 

65 

97.4 

KERN   RIVER  PH  3 

MAX 

76 

82 

82 

79 

87 

94 

95 

90 

75 

75 

80 

72 

75 

72 

76 

61 

82 

94 

78.3 

55 

46 

46 

36 

42 

45 

43 

58 

58 

46 

60 

64 

66 

52 

50 

46 

60 

53 

43 

45 

66 

66 

40 

48 

50 

51 

46 

46 

47 

94 

56 

49.9 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

MAX 

92 

60 

83.2 

60 

45 

40 

45 

51 

54 

57 

60 

53 

56 

70 

76 

62 

58 

58 

54 

64 

45 

48 

51 

57 

56 

51 

46 

58 

56 

53 

94 

97 

9* 

59 

94.7 

KETTLEMAN  STA 

MAX 

80 

92 

94 

90 

88 

96 

98 

86 

79 

80 

83.9 

MIN 

49 

46 

44 

42 

48 

46 

60 

63 

51 

56 

66 

66 

56 

56 

55 

51 

67 

46 

53 

51 

59 

53 

45 

47 

63 

64 

61 

52 

94 

56 

97 

93.1 

KING  CITY 

MAX 

81 

92 

69 

8 1 

76 

77.4 

49 

38 

37 

33 

35 

48 

41 

42 

48 

40 

47 

52 

57 

60 

43 

38 

46 

41 

44 

42 

47 

42 

41 

62 

60 

44 

38 

39 

4« 

43.8 

KLAMATH 

MAX 

70 

61 

60 

59 

63 

60 

61 

60 

62.2 

MIN 

43 

39 

34 

35 

41 

44 

46 

50 

44 

44 

41 

47 

60 

47 

39 

49 

43 

41 

41 

44 

42 

46 

52 

51 

50 

39 

39 

41 

43 

42 

43.4 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

70 

70 

69 

70 

69 

71 

69 

70 

70 

70 

70.1 

MIN 

61 

65 

44 

46 

47 

51 

50 

51 

53 

69 

57 

49 

63 

54 

53 

55 

67 

55 

65 

61 

55 

59 

59 

57 

59 

58 

94 

94 

94.3 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

45 

41 

55 

62 

66 

69 

68 

64 

72 

73 

75 

66 

70 

68 

52 

54 

56 

65 

66 

68 

60 

♦8 

70 

43.0 

MIN 

42 

32 

32 

29 

31 

32 

32 

41 

40 

40 

40 

47 

47 

38 

38 

36 

42 

42 

42 

36 

37 

36 

36 

34 

36 

38 

42 

39 

39 

37 

43 

37.8 

LAKE  CITY 

MAX 

65 

51 

49 

58 

60 

64 

65 

70 

68 

78 

73 

87 

76 

62 

66 

63 

55 

51 

55 

60 

59 

59 

69 

69 

49 

97 

99 

89 

42 .7  ' 

MIN 

39 

30 

31 

27 

35 

34 

34 

35 

37 

32 

47 

39 

63 

32 

27 

33 

37 

34 

27 

35 

36 

38 

42 

37 

48 

42 

32 

37 

41 

32 

34.2 

LAKEPORT 

MAX 

69 

64 

70 

73 

80 

84 

82 

72 

62 

84 

84 

83 

72 

73 

69 

69 

70 

79 

81 

62 

76 

71 

77 

63 

79 

73 

77 

81 

89 

83 

74.9 

MIN 

41 

33 

30 

32 

43 

39 

42 

42 

40 

42 

46 

47 

47 

47 

36 

39 

45 

36 

41 

38 

41 

41 

43 

43 

40 

42 

36 

37 

39 

42 

42 

40.4 

LAKESHORE 

MAX 

59 

63 

67 

68 

68 

80 

85 

81 

79 

81 

89 

89 

70 

64 

72 

73 

69 

70 

73 

76 

79 

79 

64 

61 

73 

68 

70 

75 

61 

89 

90 

74.9 

46 

32 

34 

35 

49 

42 

45 

43 

43 

46 

61 

52 

55 

47 

40 

45 

50 

35 

36 

48 

50 

64 

47 

45 

47 

48 

41 

49 

91 

46 

48 

49.9 

LAKE  SPAULDING 

52 

40 

44 

52 

54 

61 

70 

66 

65 

74 

75 

79 

78 

60 

68 

62 

56 

55 

58 

62 

63 

59 

48 

56 

60 

59 

96 

61 

62 

70 

74 

61. 1 

HIN 

30 

26 

21 

24 

30 

33 

45 

34 

31 

36 

41 

46 

42 

40 

30 

29 

41 

29 

26 

36 

37 

38 

32 

35 

35 

36 

33 

30 

30 

33 

39 

33.8 

LAKE  SPAULDING  DAM 

MAX 

54 

39 

42 

51 

56 

59 

70 

69 

66 

76 

76 

79 

77 

64 

57 

63 

67 

54 

60 

62 

66 

60 

49 

59 

59 

97 

96 

61 

62 

70 

79 

61.4 

MIN 

34 

26 

25 

29 

35 

40 

42 

37 

31 

33 

42 

45 

39 

33 

36 

39 

33 

38 

37 

37 

39 

44 

36.1 
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Ccmtluued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MAY  1959 


Day  01  Montli 


stanoD 

1  1  2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

U  MESA 

MAX 

71 

63 

66 

67 

78 

60 

75 

78 

78 

70 

74 

66 

73 

75 

MIN 

50 

53 

49 

50 

46 

51 

52 

52 

56 

50 

S7 

56 

55 

55 

LANCASTER 

MAX 

6S 

59 

60 

69 

60 

S3 

85 

65 

76 

90 

93 

93 

63 

80 

MIN 

44 

41 

41 

41 

42 

52 

47 

57 

S3 

46 

52 

52 

51 

57 

LAS  FLUMAS 

MAX 

67 

65 

66 

72 

73 

84 

89 

86 

62 

90 

92 

101 

98 

77 

MIN 

50 

42 

44 

44 

52 

52 

54 

58 

52 

55 

62 

64 

«1 

53 

LE  GRAND 

MAX 

80 

66 

67 

72 

76 

61 

69 

86 

87 

84 

92 

90 

MIN 

46 

41 

39 

37 

41 

51 

4e 

50 

47 

48 

57 

45 

57 

45 

LEMON  COVE 

MAX 

SO 

68 

65 

68 

78 

84 

92 

93 

79 

87 

97 

80 

MIN 

56 

45 

40 

42 

45 

47 

56 

64 

50 

56 

63 

61 

58 

53 

LINDSAY 

MAX 

84 

70 

70 

72 

79 

83 

91 

92 

86 

87 

96 

97 

78 

78 

MIN 

49 

44 

40 

39 

41 

43 

51 

51 

49 

48 

55 

96 

55 

51 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

MAX 

72 

56 

59 

66 

76 

75 

76 

60 

74 

88 

69 

89 

64 

76 

MIN 

48 

37 

37 

37 

40 

47 

53 

66 

47 

48 

55 

58 

51 

62 

LCD  I 

MAX 

69 

67 

66 

73 

76 

84 

89 

82 

79 

89 

93 

78 

76 

72 

MIN 

49 

45 

41 

42 

44 

48 

50 

52 

46 

46 

54 

59 

56 

64 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

MAX 

66 

63 

60 

63 

67 

66 

71 

69 

64 

69 

75 

74 

72 

68 

MIN 

52 

45 

36 

35 

36 

44 

44 

50 

51 

41 

44 

50 

56 

53 

LONG  BEACH 

MAX 

72 

63 

67 

66 

76 

78 

68 

72 

67 

66 

67 

67 

71 

68 

MIN 

60 

55 

50 

46 

48 

50 

54 

58 

56 

55 

58 

58 

60 

53 

LONG  BEACH  WB  AP 

MAX 

72 

67 

67 

70 

77 

79 

72 

75 

69 

72 

70 

70 

75 

75 

MIN 

57 

53 

51 

46 

48 

51 

54 

59 

56 

55 

59 

60 

59 

54 

LOS  ANGELES  KB  AP 

MAX 

76 

69 

67 

69 

75 

75 

79 

74 

70 

75 

72 

69 

75 

75 

MIN 

59 

53 

55 

62 

53 

66 

57 

59 

59 

57 

61 

62 

62 

56 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

MAX 

72 

70 

67 

70 

78 

80 

81 

76 

71 

77 

74 

68 

74 

76 

MIN 

57 

53 

53 

51 

52 

55 

57 

58 

56 

67 

59 

60 

60 

57 

LOS  BANOS 

MAX 

68 

70 

66 

75 

78 

85 

91 

67 

81 

69 

95 

87 

8 1 

77 

MIN 

51 

42 

43 

42 

43 

51 

50 

52 

60 

48 

55 

58 

56 

51 

LOS  GATOS 

MAX 

67 

70 

70 

76 

77 

86 

94 

86 

82 

93 

95 

79 

72 

74 

MIN 

45 

39 

38 

42 

44 

43 

47 

48 

43 

43 

49 

53 

53 

47 

LUCERNE  VALLEY  1  WSW 

MAX 

81 

64 

62 

70 

81 

82 

84 

87 

80 

92 

94 

93 

87 

87 

MIN 

56 

45 

38 

43 

37 

46 

47 

51 

53 

47 

51 

52 

52 

50 

MADERA 

MAX 

93 

72 

70 

62 

76 

80 

87 

93 

92 

82 

89 

97 

99 

93 

MIN 

50 

33 

41 

40 

42 

49 

50 

52 

46 

51 

69 

57 

60 

56 

MANOEVILLE  ISLAND 

MAX 

66 

65 

63 

69 

72 

82 

86 

87 

75 

85 

91 

70 

70 

66 

MIN 

47 

47 

46 

44 

40 

56 

53 

56 

52 

66 

56 

57 

94 

64 

MANZANITA  LA<£ 

MAX 

54 

35 

40 

40 

46 

60 

56 

65 

64 

66 

67 

74 

78 

60 

MIN 

29 

22 

21 

21 

30 

34 

37 

36 

32 

37 

39 

44 

45 

33 

MARICOPA 

MAX 

92 

66 

66 

71 

76 

80 

90 

95 

79 

87 

96 

96 

81 

79 

MIN 

51 

49 

43 

43 

49 

54 

62 

66 

56 

55 

61 

67 

60 

63 

MARTINEZ   FIRE  STA 

MAX 

73 

64 

66 

65 

72 

74 

65 

91 

73 

76 

89 

92 

71 

67 

MIN 

49 

46 

45 

45 

49 

49 

50 

50 

51 

49 

55 

56 

39 

64 

MARYSVILLE 

MAX 

73 

68 

69 

70 

79 

78 

63 

89 

66 

83 

90 

94 

91 

75 

MIN 

47 

42 

43 

41 

48 

54 

62 

56 

46 

56 

56 

56 

58 

63 

HC  CLOUD 

MAX 

57 

46 

52 

56 

62 

60 

72 

76 

72 

66 

78 

63 

89 

59 

MIN 

38 

28 

23 

24 

32 

31 

35 

35 

29 

31 

36 

40 

52 

44 

MECCA  3  SE 

MAX 

95 

90 

76 

78 

65 

86 

94 

96 

91 

94 

93 

91 

90 

96 

MIN 

61 

62 

56 

44 

56 

62 

63 

62 

65 

59 

58 

60 

65 

64 

MERCED  FIRE  STA  2 

MAX 

80 

67 

66 

76 

82 

90 

90 

65 

85 

93 

93 

86 

73 

MIN 

46 

42 

39 

40 

50 

52 

51 

50 

51 

56 

56 

56 

53 

MIDDLEWATER 

MAX 

88 

65 

66 

70 

75 

81 

69 

91 

66 

87 

94 

96 

89 

60 

MIN 

50 

44 

43 

39 

46 

48 

57 

63 

55 

55 

61 

60 

57 

62 

MILL  CREEK  2 

MAX 

81 

61 

61 

64 

74 

80 

60 

79 

78 

79 

61 

61 

74 

74 

MIN 

50 

43 

41 

36 

43 

51 

56 

49 

47 

44 

62 

49 

50 

45 

MINERAL 

MAX 

56 

40 

63 

76 

80 

59 

MIN 

33 

2S 

26 

25 

31 

29 

35 

33 

28 

32 

35 

39 

45 

36 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

61 

69 

76 

77 

78 

82 

61 

86 

90 

81 

MIN 

60 

42 

42 

39 

48 

67 

61 

61 

54 

61 

65 

64 

64 

55 

MODESTO 

MAX 

69 

69 

70 

76 

85 

91 

69 

6 1 

69 

96 

88 

79 

74 

MIN 

52 

41 

41 

39 

32 

53 

54 

52 

47 

48 

59 

55 

57 

52 

MONO  LAKE 

MAX 

63 

50 

63 

64 

67 

70 

70 

75 

79 

78 

73 

69 

MIN 

33 

26 

26 

25 

33 

37 

36 

41 

34 

40 

43 

46 

44 

38 

MONTEREY 

MAX 

65 

62 

62 

60 

66 

75 

77 

70 

68 

66 

MIN 

47 

47 

46 

46 

43 

49 

47 

44 

48 

47 

50 

64 

65 

48 

MONT  I CELLO  DAM 

MAX 

72 

61 

66 

69 

71 

79 

82 

66 

78 

82 

92 

95 

79 

70 

MIN 

46 

39 

39 

41 

46 

49 

53 

52 

48 

51 

58 

56 

56 

62 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

62 

61 

60 

61 

63 

59 

65 

61 

61 

63 

64 

66 

69 

65 

MIN 

51 

40 

39 

39 

42 

46 

49 

50 

46 

44 

46 

50 

56 

51 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

77 

56 

70 

74 

73 

74 

60 

64 

86 

83 

61 

MIN 

45 

43 

36 

39 

41 

47 

52 

63 

62 

54 

56 

56 

58 

56 

MT  DIABLO  NORTH  GATE 

MAX 

72 

58 

86 

72 

64 

86 

73 

66 

MIN 

39 

35 

35 

38 

37 

44 

53 

59 

43 

42 

60 

53 

50 

46 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

45 

45 

43 

58 

64 

71 

64 

73 

76 

72 

56 

MIN 

30 

26 

27 

38 

42 

56 

41 

46 

58 

42 

43 

36 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

55 

49 

54 

55 

62 

71 

60 

75 

67 

72 

MIN 

31 

19 

34 

27 

26 

33 

22 

34 

49 

41 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

MAX 

50 

50 

52 

60 

57 

65 

75 

70 

60 

69 

78 

85 

62 

66 

MIN 

34 

29 

30 

26 

39 

37 

36 

36 

36 

39 

44 

44 

50 

40 

70 

72 

70 

66 

69 

68 

71 

66 

69 

68 

68 

70 

70 

70 

69 

71 

73 

70. 

9 

56 

57 

66 

58 

54 

54 

55 

58 

58 

57 

56 

56 

57 

51 

55 

56 

58 

94. 

6 

74 

66 

80 

70 

72 

61 

79 

64 

74 

67 

76 

77 

80 

73 

85 

87 

77 

7 

49 

60 

67 

49 

51 

46 

52 

48 

41 

42 

46 

52 

46 

55 

51 

48 

48 

48 

8 

77 

76 

74 

74 

77 

82 

84 

60 

67 

80 

78 

76 

75 

78 

82 

86 

91 

80. 

0 

46 

53 

66 

46 

46 

52 

56 

60 

56 

52 

52 

55 

51 

49 

62 

58 

60 

53. 

0 

77 

64 

62 

75 

75 

62 

86 

63 

77 

79 

79 

79 

60 

81 

60 

87 

86 

60 

8 

47 

46 

54 

46 

49 

44 

46 

46 

46 

43 

48 

49 

46 

46 

46 

49 

46 

46 

9 

81 

83 

67 

75 

79 

83 

88 

63 

79 

79 

83 

64 

80 

85 

84 

90 

93 

82 

6 

48 

47 

47 

46 

45 

45 

53 

52 

47 

49 

62 

51 

61 

47 

43 

51 

56 

50 

6 

79 

86 

80 

77 

78 

82 

86 

60 

78 

80 

82 

84 

76 

62 

84 

87 

93 

62 

3 

49 

43 

49 

44 

42 

42 

49 

48 

45 

46 

50 

49 

50 

44 

45 

45 

51 

47 

1 

73 

63 

81 

71 

67 

73 

76 

69 

72 

66 

73 

79 

71 

82 

79 

63 

86 

75 

9 

45 

51 

65 

47 

42 

47 

51 

42 

35 

43 

60 

63 

46 

48 

47 

50 

54 

47 

5 

77 

63 

73 

76 

79 

84 

86 

72 

75 

77 

72 

71 

77 

78 

82 

69 

86 

78 

6 

44 

47 

54 

44 

46 

47 

46 

56 

48 

51 

46 

47 

43 

43 

46 

50 

53 

46 

4 

69 

69 

62 

65 

70 

65 

66 

64 

70 

66 

65 

65 

66 

66 

63 

64 

66 

66 

6 

49 

43 

43 

40 

46 

60 

37 

52 

47 

41 

50 

50 

50 

41 

51 

44 

52 

46 

0 

69 

70 

66 

71 

68 

66 

66 

68 

67 

66 

67 

69 

69 

70 

67 

71 

70 

69 

1 

55 

57 

59 

67 

66 

55 

56 

56 

67 

56 

58 

56 

56 

52 

55 

57 

56 

55 

6 

73 

73 

72 

73 

71 

71 

70 

66 

71 

70 

70 

72 

72 

73 

72 

74 

75 

71 

9 

57 

56 

69 

68 

55 

55 

58 

59 

56 

56 

69 

68 

67 

62 

55 

58 

60 

55 

9 

75 

76 

74 

73 

74 

76 

75 

66 

72 

72 

69 

72 

72 

74 

74 

72 

72 

72 

9 

58 

60 

62 

59 

57 

60 

60 

60 

59 

57 

59 

61 

60 

57 

57 

59 

60 

58 

3 

76 

76 

74 

72 

73 

76 

73 

67 

70 

66 

69 

69 

72 

74 

73 

72 

73 

72 

6 

57 

58 

61 

60 

56 

69 

60 

58 

57 

54 

56 

69 

69 

66 

57 

68 

59 

57 

1 

80 

68 

79 

77 

80 

86 

89 

73 

80 

81 

76 

80 

78 

84 

33 

91 

91 

81 

6 

48 

46 

65 

47 

51 

61 

52 

50 

48 

50 

51 

51 

49 

47 

49 

51 

53 

49 

7 

79 

67 

77 

77 

80 

86 

89 

87 

87 

76 

77 

76 

79 

30 

64 

90 

88 

61 

4 

41 

41 

46 

49 

47 

45 

47 

48 

45 

46 

49 

51 

41 

40 

49 

46 

45 

45 

5 

60 

69 

87 

76 

78 

79 

81 

79 

79 

7  2 

60 

66 

79 

88 

84 

67 

90 

81 

.9 

50 

60 

65 

62 

48 

45 

60 

50 

39 

42 

62 

48 

49 

49 

53 

51 

90 

48 

.5 

80 

83 

67 

89 

88 

89 

69 

89 

75 

60 

62 

34 

65 

82 

86 

85 

92 

85 

5 

48 

46 

64 

44 

49 

46 

62 

50 

48 

46 

48 

50 

46 

47 

50 

52 

53 

49 

1 

72 

70 

66 

70 

73 

83 

63 

73 

74 

73 

72 

69 

71 

68 

77 

84 

78 

74 

«4 

53 

59 

55 

50 

63 

55 

58 

53 

46 

64 

46 

47 

48 

40 

43 

56 

65 

51 

■  2 

46 

54 

55 

52 

50 

54 

66 

60 

52 

46 

62 

62 

50 

53 

57 

69 

68 

56 

.4 

28 

31 

35 

26 

26 

31 

35 

36 

34 

33 

36 

42 

31 

32 

36 

35 

39 

33 

•  2 

79 

66 

82 

74 

76 

61 

89 

78 

n 

79 

64 

65 

79 

63 

66 

86 

92 

82 

.4 

58 

53 

56 

54 

51 

54 

59 

64 

63 

61 

63 

69 

60 

54 

59 

67 

63 

56 

.7 

70 

76 

82 

70 

76 

74 

66 

87 

75 

72 

73 

66 

67 

73 

76 

80 

86 

75 

.7 

50 

50 

55 

49 

62 

60 

51 

60 

51 

51 

63 

53 

49 

50 

46 

60 

49 

49 

.9 

77 

76 

80 

76 

76 

79 

84 

88 

76 

75 

82 

76 

79 

79 

80 

85 

92 

80 

.3 

51 

46 

56 

45 

50 

55 

56 

54 

55 

49 

61 

61 

48 

46 

48 

52 

53 

50 

.9 

57 

61 

64 

60 

61 

65 

70 

71 

70 

60 

74 

68 

57 

60 

67 

71 

77 

66 

.0 

27 

31 

43 

25 

27 

28 

33 

41 

39 

37 

39 

45 

31 

36 

36 

33 

37 

34 

.4 

99 

93 

92 

93 

93 

91 

89 

90 

89 

83 

66 

89 

90 

90 

91 

92 

94 

90 

.4 

63 

60 

61 

66 

66 

62 

60 

58 

61 

61 

65 

62 

69 

63 

67 

62 

64 

61 

.2 

79 

85 

63 

77 

64 

67 

87 

78 

80 

81 

61 

78 

81 

81 

88 

90 

62 

.3 

50 

49 

47 

46 

47 

55 

47 

47 

45 

48 

48 

45 

45 

45 

46 

52 

48 

.6 

78 

66 

85 

80 

76 

60 

87 

61 

77 

76 

84 

67 

64 

62 

84 

67 

91 

62 

.7 

57 

52 

59 

50 

48 

49 

69 

57 

47 

55 

55 

57 

61 

62 

53 

56 

68 

53 

■  1 

73 

79 

77 

72 

70 

71 

70 

69 

69 

66 

63 

67 

69 

73 

75 

74 

75 

72 

.9 

48 

47 

47 

46 

48 

45 

45 

46 

47 

42 

48 

44 

49 

45 

46 

45 

46 

46 

•  5 

46 

55 

58 

52 

53 

57 

65 

65 

67 

47 

61 

63 

53 

57 

60 

63 

69 

56 

.8 

25 

29 

39 

29 

26 

30 

32 

37 

34 

32 

33 

42 

29 

30 

29 

30 

35 

31 

.9 

79 

62 

81 

61 

74 

73 

75 

71 

69 

70 

74 

75 

75 

78 

79 

61 

64 

76 

.9 

52 

69 

65 

53 

51 

51 

66 

52 

49 

52 

49 

66 

66 

55 

59 

54 

64 

55 

.0 

66 

87 

75 

77 

79 

66 

86 

71 

79 

60 

76 

78 

60 

62 

83 

91 

91 

81 

4 

51 

49 

51 

44 

49 

48 

52 

49 

46 

51 

60 

48 

47 

43 

45 

60 

62 

48 

.7 

69 

70 

65 

63 

56 

69 

56 

51 

56 

57 

67 

64 

68 

67 

66 

66 

72 

64 

■  7 

35 

37 

36 

39 

36 

33 

36 

34 

33 

34 

36 

39 

40 

42 

38 

37 

36 

36 

.3 

65 

66 

66 

63 

64 

69 

69 

62 

66 

65 

65 

65 

65 

65 

64 

63 

63 

66 

.2 

46 

46 

47 

46 

44 

46 

45 

49 

46 

47 

50 

50 

46 

46 

48 

49 

49 

47 

.6 

75 

79 

62 

72 

77 

80 

84 

87 

74 

73 

79 

72 

72 

75 

78 

85 

90 

78 

.0 

46 

49 

54 

44 

47 

51 

66 

66 

51 

46 

46 

60 

46 

46 

47 

51 

52 

49 

3 

63 

65 

64 

61 

65 

61 

61 

62 

67 

65 

63 

62 

63 

62 

62 

63 

63 

63 

.0 

44 

44 

43 

41 

45 

42 

44 

50 

45 

45 

52 

51 

48 

43 

42 

50 

50 

46 

.0 

78 

79 

80 

80 

72 

67 

72 

70 

71 

72 

72 

76 

74 

79 

76 

78 

82 

74 

.4 

56 

67 

64 

53 

46 

43 

43 

47 

41 

42 

47 

51 

44 

47 

47 

46 

49 

48 

.5 

66 

71 

77 

62 

69 

70 

76 

62 

67 

69 

70 

63 

62 

68 

70 

76 

62 

71 

6 

44 

45 

45 

46 

42 

46 

52 

43 

44 

44 

43 

42 

40 

42 

44 

46 

42 

44 

.6 

58 

66 
44 

49 

56 

67 

53 

54 

60 

60 

55 

56 

60 

62 

69 

70 

59 

.6 

38 

32 

31 

49 

37 

36 

43 

42 

36 

32 

40 

42 

46 

54 

40 

4 

48 

61 

52 

54 

61 

62 

62 

62 

66 

59 

60 

54 

60 

66 

60 

.8 

23 

22 

24 

22 

25 

41 

32 

41 

30 

33 

29 

26 

27 

24 

29 

.6 

68 

63 

56 

66 

59 

64 

64 

64 

63 

70 

66 

66 

59 

64 

67 

73 

31 

63 

.6 

33 

36 

38 

33 

32 

37 

41 

44 

43 

36 

38 

41 

32 

36 

39 

37 

39 

37 

.4 

23    29    30  31 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MAY  1959 


MT   WILSON   FC  338B 


NACIMIENTO  DAM 


NAPA    STATE  HOSPITAL 


NEEDLES   FAA  AP 


NEVADA  CITY 


NEWMAN   2  NW 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NORTH  FORK  RS 
NORTH  HOLLYWOOD 
OAKOALE  WOODWARD  DAM 
OAKLAND  WB  AP 
OCEANSIDE  PENDLETON 
OJAI 

ORANGE  COVE 

ORICK   PRAIRIE  CR  PARK 

ORINDA  BOWMAN 

ORLANO 

ORLEANS 

OROVILLE   1  WSW 

OROVILLE  7  SE 

OXNARD 

PALMDALE 

PALMDALE  FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMAR  MTN  06SY 

PANOCHE  JUNCTION 

PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 

PASADENA 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

PINNACLES  NH 

PISMO  BEACH 

PLACERVILLE 

PLACERVILLE  IFG 

POINT  ARENA 


Dar  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

IB 

17 

18 

19  j 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28 

29  1 

30 

31 

63 

47 

47 

54 

63 

66 

68 

67 

64 

74 

76 

72 

69 

70 

66 

73 

68 

62 

66 

63 

65 

64 

54 

56 

67 

66 

62 

66 

61 

68 

69 

63.7 

MIN 

40 

31 

30 

30 

41 

46 

50 

53 

46 

50 

58 

57 

46 

49 

44 

49 

55 

43 

43 

43 

47 

38 

33 

38 

37 

45 

40 

42 

43 

45 

46 

43*9 

77 

67 

66 

72 

76 

82 

89 

85 

79 

85 

90 

82 

76 

76 

79 

89 

88 

76 

79 

83 

83 

77 

70 

75 

80 

77 

79 

80 

82 

86 

87 

79.8 

MIN 

49 

36 

35 

35 

36 

44 

47 

46 

44 

45 

42 

48 

55 

48 

40 

41 

43 

41 

41 

40 

46 

46 

40 

42 

45 

46 

43 

46 

47 

42 

44 

43*3 

67 

66 

65 

67 

74 

84 

92 

85 

77 

85 

ee 

75 

67 

71 

75 

81 

76 

79 

79 

88 

86 

80 

70 

69 

70 

68 

73 

74 

78 

77 

74 

76.1 

MIN 

44 

36 

36 

37 

43 

45 

50 

46 

48 

45 

45 

50 

51 

50 

43 

47 

42 

40 

44 

47 

54 

50 

50 

44 

45 

50 

41 

40 

47 

40 

47 

45.1 

91 

77 

76 

78 

86 

89 

91 

96 

91 

99 

98 

103 

100 

98 

93 

95 

96 

91 

92 

87 

91 

89 

88 

89 

90 

92 

92 

95 

97 

94 

99 

91.7 

MIN 

74 

61 

57 

54 

54 

61 

71 

64 

75 

65 

69 

69 

76 

72 

72 

65 

74 

71 

66 

69 

65 

67 

67 

64 

64 

68 

69 

67 

69 

69 

67 

66.9 

69 

50 

53 

55 

61 

65 

74 

78 

73 

69 

79 

83 

86 

68 

60 

67 

70 

65 

63 

69 

73 

75 

62 

58 

68 

70 

63 

67 

70 

71 

79 

68.1 

MIN 

40 

37 

35 

30 

37 

34 

36 

40 

38 

38 

45 

46 

49 

46 

31 

39 

46 

33 

31 

34 

40 

45 

45 

37 

41 

43 

42 

36 

36 

38 

40 

38.9 

ii 

62 

60 

60 

63 

63 

74 

85 

64 

68 

80 

82 

73 

67 

64 

66 

72 

64 

65 

66 

73 

79 

66 

69 

63 

64 

64 

65 

64 

71 

73 

68.2 

MIN 

51 

49 

47 

47 

47 

52 

48 

49 

51 

47 

64 

51 

58 

52 

45 

46 

54 

53 

44 

48 

48 

54 

54 

50 

54 

53 

53 

63 

51 

49 

50 

60.4 

73 

68 

67 

75 

77 

88 

88 

91 

85 

88 

92 

91 

83 

77 

77 

85 

85 

75 

78 

85 

87 

86 

77 

80 

79 

79 

SO 

82 

81 

88 

90 

81. a 

MIN 

51 

39 

37 

36 

39 

50 

50 

51 

46 

47 

55 

53 

54 

47 

50 

47 

52 

36 

52 

45 

47 

51 

46 

46 

47 

45 

43 

40 

43 

60 

50 

46.7 

71 

66 

65 

64 

68 

68 

70 

69 

67 

68 

67 

67 

68 

68 

68 

70 

70 

68 

66 

69 

69 

67 

65 

67 

67 

67 

66 

68 

67 

68 

69 

67.7 

MIN 

61 

56 

53 

48 

44 

51 

54 

50 

57 

55 

58 

57 

59 

52 

58 

56 

57 

59 

58 

57 

59 

59 

56 

56 

56 

68 

59 

55 

57 

55 

57 

56.8 

81 

60 

56 

52 

69 

75 

80 

81 

85 

85 

85 

88 

72 

72 

77 

74 

73 

66 

70 

74 

77 

70 

68 

67 

76 

75 

69 

76 

76 

80 

73.7 

MIN 

44 

33 

29 

29 

40 

42 

56 

46 

52 

54 

52 

50 

46 

41 

43 

43 

39 

38 

39 

41 

41 

35 

41 

40 

45 

41 

40 

39 

41 

46 

42.2 

69 

66 

64 

73 

77 

80 

80 

74 

72 

74 

73 

74 

74 

74 

70 

72 

70 

75 

71 

64 

66 

64 

68 

69 

71 

72 

70 

71.4 

MIN 

60 

48 

48 

46 

46 

47 

48 

57 

55 

52 

59 

51 

54 

51 

57 

66 

60 

52 

55 

57 

54 

48 

52 

58 

58 

60 

52 

52.6 

61 

72 

66 

67 

72 

75 

83 

90 

85 

80 

86 

92 

83 

77 

73 

72 

84 

76 

75 

78 

85 

87 

86 

77 

78 

76 

77 

79 

79 

01 

89 

79.4 

MIN 

49 

42 

40 

41 

42 

47 

45 

52 

46 

49 

56 

50 

56 

50 

41 

47 

54 

41 

45 

48 

52 

52 

46 

49 

48 

46 

44 

42 

45 

56 

55 

47.7 

61 

62 

61 

62 

67 

77 

84 

62 

67 

79 

81 

69 

69 

66 

68 

72 

65 

67 

69 

76 

76 

68 

69 

63 

59 

61 

64 

64 

70 

70 

66 

68.2 

MIN 

51 

49 

45 

43 

47 

52 

50 

52 

49 

49 

55 

56 

54 

52 

51 

49 

54 

46 

47 

50 

52 

52 

65 

52 

63 

52 

52 

47 

63 

51 

54 

50.8 

66 

64 

65 

64 

69 

66 

67 

67 

65 

66 

65 

67 

68 

67 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

65 

66 

67 

66.3 

MIN 

58 

57 

52 

43 

45 

52 

49 

51 

57 

54 

53 

59 

60 

52 

51 

53 

57 

57 

56 

56 

56 

69 

68 

56 

66 

60 

59 

56 

59 

55 

59 

55.0 

76 

72 

69 

77 

80 

88 

98 

80 

78 

80 

71 

73 

81 

83 

83 

77 

78 

86 

82 

77 

70 

71 

70 

76 

73 

72 

79 

74 

78 

81 

77.7 

MIN 

57 

42 

40 

39 

40 

47 

55 

51 

51 

46 

52 

54 

47 

47 

44 

46 

47 

44 

48 

46 

54 

48 

42 

44 

46 

50 

44 

45 

44 

45 

46.8 

92 

62 

67 

66 

71 

77 

82 

89 

91 

77 

66 

95 

96 

80 

79 

80 

84 

60 

76 

77 

82 

85 

74 

78 

SO 

81 

82 

77 

82 

83 

87 

80.6 

MIN 

53 

43 

39 

38 

42 

43 

49 

52 

48 

49 

56 

59 

58 

52 

46 

44 

50 

45 

42 

44 

49 

52 

44 

48 

47 

49 

48 

45 

45 

47 

61 

47.6 

55 

55 

56 

57 

57 

64 

74 

68 

66 

62 

70 

69 

64 

60 

60 

61 

61 

61 

61 

63 

63 

74 

72 

59 

61 

62 

60 

60 

65 

65 

64 

62.9 

MIN 

43 

39 

33 

34 

46 

45 

41 

49 

49 

39 

38 

43 

48 

47 

39 

44 

46 

43 

42 

38 

39 

39 

46 

51 

50 

49 

40 

37 

40 

40 

40 

42.5 

MAX 

61 

64 

62 

67 

71 

81 

89 

80 

73 

84 

90 

71 

65 

67 

71 

76 

66 

69 

72 

80 

80 

71 

66 

64 

67 

60 

67 

69 

73 

79 

67 

71.4 

MIN 

46 

38 

38 

36 

42 

43 

41 

46 

45 

42 

49 

48 

56 

50 

46 

43 

51 

40 

46 

43 

43 

48 

47 

41 

49 

4C 

43 

41 

48 

48 

46 

44.9 

MAX 

70 

66 

69 

70 

73 

75 

82 

89 

85 

83 

90 

94 

92 

77 

72 

78 

78 

76 

76 

80 

84 

85 

78 

75 

86 

79 

75 

78 

80 

85 

91 

79.7 

MIN 

47 

37 

38 

39 

*9 

53 

60 

51 

53 

58 

66 

53 

57 

53 

52 

48 

56 

43 

51 

57 

62 

60 

49 

52 

51 

62 

45 

45 

49 

55 

61 

51.0 

MAX 

65 

57 

65 

67 

61 

80 

87 

79 

71 

82 

91 

95 

SO 

64 

69 

69 

60 

61 

72 

79 

80 

81 

81 

82 

74 

66 

70 

74  81 

87 

94 

75.0 

MIN 

43 

38 

32 

33 

46 

43 

44 

43 

40 

41 

40 

45 

50 

48 

39 

43 

50 

38 

37 

40 

40 

41 

46 

53 

43 

52 

38 

37 

41 

41 

44 

42.2 

MAX 

72 

65 

68 

69 

75 

77 

85 

88 

85 

63 

92 

95 

92 

77 

74 

76 

78 

74 

76 

79 

S3 

87 

76 

72 

82 

78 

77 

79 

79 

85 

91 

79.7 

MIN 

46 

40 

42 

42 

47 

48 

45 

51 

47 

49 

54 

56 

58 

55 

44 

62 

55 

45 

44 

44 

49 

49 

66 

61 

61 

61 

48 

46 

49 

51 

55 

49.1 

MAX 

70 

60 

65 

67 

68 

74 

84 

BS 

33 

80 

68 

90 

88 

84 

74 

75 

75 

75 

72 

75 

82 

85 

74 

70 

78 

70 

68 

76 

77 

81 

81 

76.6 

MIN 

43 

36 

37 

36 

41 

48 

54 

51 

44 

45 

52 

62 

56 

48 

45 

45 

55 

40 

40 

43 

53 

54 

50 

45 

46 

48 

*4 

40 

46 

46 

47 

46.1 

MAX 

73 

67 

65 

68 

70 

73 

74 

71 

69 

71 

69 

67 

73 

71 

74 

73 

71 

70 

73 

72 

71 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

71 

70 

70 

71 

70.4 

MIN 

59 

45 

43 

43 

44 

46 

42 

52 

54 

48 

51 

66 

44 

52 

48 

46 

50 

50 

46 

49 

46 

52 

54 

47 

46 

49 

54 

46 

47 

48 

60 

48.7 

MAX 

60 

63 

63 

71 

79 

83 

87 

85 

82 

93 

93 

92 

85 

83 

79 

90 

87 

87 

74 

81 

80 

72 

74 

77 

76 

75 

73 

84 

79 

86 

88 

60.7 

MIN 

53 

43 

41 

40 

40 

49 

49 

57 

54 

49 

56 

56 

52 

56 

51 

47 

62 

50 

51 

46 

53 

50 

45 

44 

45 

62 

51 

53 

61 

48 

66 

50.0 

MAX 

68 

60 

61 

70 

80 

80 

85 

85 

77 

89 

92 

91 

84 

82 

77 

86 

82 

76 

73 

79 

79 

69 

73 

69 

76 

77 

73 

82 

78 

86 

87 

78.3 

MIN 

48 

43 

42 

42 

39 

51 

47 

56 

52 

46 

55 

67 

49 

56 

53 

45 

58 

62 

52 

44 

54 

49 

43 

48 

51 

S2 

51 

51 

54 

50 

63 

49. S 

MAX 

99 

80 

78 

84 

90 

94 

98 

98 

94 

101 

97 

97 

96 

95 

92 

95 

97 

95 

91 

90 

91 

89 

88 

85 

85 

89 

90 

95 

95 

97 

96 

92.3 

MIN 

61 

56 

49 

44 

48 

56 

68 

60 

63 

56 

59 

61 

60 

57 

60 

58 

61 

61 

59 

58 

53 

56 

50 

50 

66 

63 

54 

54 

57 

56 

67 

56.5 

MAX 

70 

64 

62 

64 

66 

69 

79 

88 

71 

74 

86 

63 

77 

71 

67 

69 

78 

69 

68 

70 

80 

85 

72 

73 

68 

69 

65 

70 

73 

75 

75 

72.6 

MIN 

49 

46 

45 

38 

43 

45 

46 

49 

49 

47 

54 

56 

57 

51 

45 

44 

52 

49 

48 

46 

46 

49 

51 

45 

53 

48 

47 

43  44 

49 

51 

47.8 

MAX 

53 

51 

44 

50 

65 

70 

69 

64 

69 

78 

78 

79 

77 

70 

68 

75 

72 

67 

60 

62 

63 

63 

59 

60 

55 

64  61 

66 

69 

71 

73 

66.3 

MIN 

49 

30 

28 

27 

37 

46 

48 

48 

45 

44 

54 

54 

47 

45 

45 

44 

51 

45 

38 

40 

42 

40 

33 

33 

36 

42 

35 

40 

41 

41 

47 

41.8 

MAX 

66 

69 

67 

74 

79 

84 

90 

94 

92 

88 

96 

95 

89 

90 

86 

89 

86 

80 

78 

85 

83 

86 

64 

90 

94 

85.3 

MIN 

51 

46 

45 

38 

41 

56 

56 

58 

53 

50 

59 

60 

57 

53 

55 

49 

56 

50 

67 

47 

50 

43 

47 

53 

55 

51.9 

MAX 

64 

57 

60 

63 

66 

70 

77 

82 

76 

76 

65 

87 

65 

69 

64 

71 

70 

67 

69 

73 

77 

SO 

65 

63 

71 

72 

66 

69 

71 

77 

S3 

71.8 

MIN 

42 

32 

35 

36 

45 

47 

48 

53 

41 

53 

51 

57 

52 

49 

37 

43 

48 

37 

39 

44 

56 

51 

46 

43 

46 

48 

42 

41 

43 

51 

52 

45.9 

MAX 

102 

93 

77 

74 

77 

88 

91 

93 

96 

90 

99 

96 

100 

98 

97 

95 

95 

95 

91 

90 

89 

89 

90 

90 

91 

88 

91 

91 

95 

94 

95 

91.7 

MIN 

74 

64 

55 

52 

54 

53 

58 

66 

72 

65 

69 

71 

77 

73 

73 

70 

73 

70 

65 

70 

68 

67 

65 

66 

62 

64 

67 

67 

72 

68 

70 

'  66.5 

MAX 

75 

69 

68 

71 

79 

82 

62 

81 

77 

78 

78 

74 

74 

76 

76 

79 

78 

73 

75 

74 

74 

70 

71 

70 

69 

69 

71 

76 

75 

75 

75 

74.6 

MIN 

58 

50 

49 

45 

46 

50 

53 

56 

66 

50 

55 

56 

58 

51 

52 

51 

57 

57 

49 

51 

57 

55 

51 

50 

53 

56 

66 

49 

52 

55 

52 

92.8 

MAX 

72 

68 

68 

73 

78 

82 

89 

89 

84 

88 

87 

73 

75 

76 

75 

88 

87 

77 

78 

82 

82 

71 

70 

72 

72 

69 

76 

80  77 

82 

80 

78.1 

MIN 

49 

37 

35 

33 

36 

48 

42 

40 

42 

41 

44 

46 

55 

46 

46 

38 

45 

43 

43 

40 

41 

49 

38 

39 

44 

46 

42 

40  36 

36 

41 

42.0 

MAX 

66 

67 

66 

74 

79 

82 

90 

86 

79 

89 

83 

68 

79 

78 

80 

89 

80 

76 

79 

83 

86 

66 

72 

73 

75 

73 

78 

82 

77 

85 

83 

78.2 

MIN 

45 

40 

38 

35 

37 

46 

44 

46 

48 

44 

47 

49 

54 

50 

43 

40 

48 

42 

40 

41 

45 

44 

39 

43 

48 

47 

43 

43 

41 

40 

43 

43.6 

MAX 

63 

63 

63 

67 

69 

81 

90 

80 

74 

64 

92 

76 

72 

67 

71 

77 

67 

69 

71 

81 

84 

75 

69 

64 

64 

65 

70 

73 

77 

83 

76 

73.9 

MIN 

47 

38 

39 

38 

43 

46 

44 

46 

46 

43 

61 

53 

56 

53 

44 

43 

50 

42 

48 

50 

47 

46 

45 

43 

51 

51 

42 

39 

40 

44 

50 

45.7 

MAX 

80 

62 

61 

68 

76 

80 

89 

88 

80 

90 

91 

92 

78 

77 

78 

88 

84 

73 

75 

81 

83 

82 

82 

76 

76 

75 

73 

76 

76 

84 

87 

79.4 

MIN 

46 

35 

34 

31 

32 

41 

43 

42 

45 

41 

48 

45 

52 

44 

40 

40 

42 

36 

41 

38 

42 

41 

38 

40 

43 

43 

41 

35 

37 

4G 

43 

40.6 

MAX 

62 

64 

63 

69 

75 

80 

77 

70 

68 

69 

65 

66 

66 

76 

77 

77 

73 

72 

76 

75 

66 

61 

63 

66 

62 

62 

66 

66 

65 

63 

61 

68.4 

MIN 

54 

43 

40 

39 

40 

48 

48 

51 

48 

49 

46 

46 

55 

52 

53 

49 

45 

46 

50 

46 

46 

52 

49 

46 

49 

45 

50 

44  44 

48 

52 

47.9 

MAX 

74 

57 

60 

72 

65 

72 

79 

82 

80 

73 

62 

87 

86 

71 

67 

70 

74 

69 

69 

71 

79 

61 

65 

65 

73 

74 

70 

73 

74 

77 

85 

73.4 

MIN 

*2 

35 

36 

34 

39 

41 

50 

45 

40 

43 

49 

51 

50 

47 

37 

38 

47 

36 

35 

39 

43 

51 

41 

40 

44 

42 

41 

38 

39 

44 

46 

42.0 

MAX 

70 

50 

54 

57 

63 

66 

76 

79 

76 

69 

78 

83 

81 

69 

59 

67 

71 

64 

65 

69 

76 

77 

59 

57 

68 

70 

65 

68 

69 

74 

61 

68.7 

MIN 

37 

36 

33 

38 

43 

48 

56 

53 

41 

52 

59 

62 

47 

47 

44 

47 

45 

39 

42 

48 

54 

46 

45 

45 

46 

47 

41 

45 

46 

49 

57 

46.4 

MAX 

62 

62 

60 

56 

60 

65 

62 

68 

62 

60 

62 

66 

63 

65 

62 

61 

59 

63 

62 

64 

65 

61 

61 

63 

63 

62 

66 

65 

64 

65 

65 

62.8 

MIN 

44 

40 

35 

42 

45 

46 

43 

48 

47 

47 

47 

49 

54 

47 

45 

47 

49 

40 

46 

46 

43 

43 

48 

42 

50 

50 

41 

46 

48 

48 

42 

45.9 
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CALIFORNIA 
MAY  1999 


Day  Ol  Montli 


btanon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

MAX 
MIN 

50 

50 

51 

48 

48 

59 
48 

69 
50 

64 

60 

50 

51 

52 

91 

99 

51 

50 

53 

51 

60 

60 

4S 

49 

63 

53 

67 

53 

64 

56 

62 
51 

60 
92 

60 
52 

60 
51 

62 
50 

61 
90 

61 
48 

61«6 
90.7 

PT  PIEDRAS  BLAKCAS 

MAX 
MIN 

50 

47 

44 

42 

45 

49 

62 
49 

56 
50 

50 

50 

48 

52 

55 

50 

50 

49 

48 

46 

49 

49 

46 

60 

62 
48 

60 
48 

56 

51 

97 
48 

57 
49 

99 
49 

56 
46 

97 
50 

56 
90 

96*0 
4S>9 

POMONA 

MAX 
MIN 

59 

46 

48 

40 

40 

43 

84 

48 

62 
55 

55 

48 

51 

94 

98 

48 

50 

49 

65 

54 

62 

76 
48 

53 

56 

75 
50 

74 
47 

70 
63 

69 
91 

70 
56 

76 
49 

77 
48 

78 
92 

76 

50 

79*9 
50.4 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 
MIN 

42 

39 

38 

37 

37 

43 

82 
41 

85 
44 

44 

45 

45 

92 
92 

93 

72 
48 

70 
41 

45 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

45 

44 

73 
46 

67 
49 

68 
46 

74 
45 

79 
46 

60 
46 

62 
49 

79.9 
44.0 

PORTERVILLE 

MAX 
MIN 

55 

44 

40 

47 

44 

46 

S3 
54 

91 
64 

52 

51 

56 

99 
60 

97 
57 

78 

53 

80 
47 

47 

86 

52 

62 
46 

46 

78 
45 

82 
52 

89 

50 

77 
48 

78 
49 

61 
54 

83 
93 

84 

61 

79 
47 

63 
49 

64 

48 

88 
54 

61.9 
90.0 

PORTOLA 

MAX 
MIN 

36 

29 

21 

24 

34 

30 

69 

30 

69 

30 

69 

32 

29 

38 

62 
37 

82 
45 

60 
36 

63 
24 

66 

26 

63 
37 

58 
32 

62 
28 

65 
28 

66 
27 

65 
35 

55 
39 

61 
31 

67 
40 

65 

36 

58 
34 

64 

29 

64 

26 

72 
28 

76 

32 

69.0 
31.8 

POSEY   3  E 

MAX 
MIN 

AO 

31 

28 

31 

34 

38 

70 
36 

70 
37 

34 

71 
37 

40 

83 
46 

80 
41 

60 
44 

99 
40 

37 

64 

37 

57 
39 

34 

61 

32 

65 
38 

63 

37 

59 

30 

56 
36 

65 
38 

67 
40 

63 
36 

69 

36 

64 

36 

69 

36 

72 
41 

63.0 
36.6 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 
MIN 

A3 

32 

30 

31 

40 

39 

87 

42 

87 

43 

40 

40 

47 

46 

72 
52 

72 
49 

35 

69 

39 

68 
43 

68 

35 

71 

37 

80 
37 

82 
42 

80 
40 

77 
45 

79 
43 

79 
40 

72 
44 

71 
36 

79 
36 

61 

36 

90 
44 

76.0 
40.3 

PRIEST  VALLEY 

MAX 
MIN 

*3 

34 

30 

22 

29 

32 

80 

35 

85 

35 

40 

34 

41 

41 

48 

41 

36 

33 

36 

32 

32 

81 
34 

29 

70 
34 

40 

73 
36 

41 

31 

34 

75 
35 

78 
36 

82 

33 

63 
38 

79.6 
39.4 

OUINCY  RS 

MAX 
MIN 

41 

32 

34 

31 

34 

32 

72 
32 

80 
36 

34 

34 

36 

39 

51 

41 

31 

31 

70 
42 

63 
36 

28 

71 

32 

32 

40 

60 
45 

55 
42 

40 

41 

66 
40 

64 

31 

71 
31 

73 
32 

8C 
36 

66.9 
36.0 

RAMONA  SPAULOING 

MAX 
MIN 

51 

45 

38 

41 

32 

40 

85 
42 

86 
40 

42 

49 

51 

45 

47 

47 

46 

41 

47 

48 

63 

46 

64 

64 

53 

50 

63 

53 

54 

40 

46 

49 

41 

4*!9 

RANDSBURG 

MAX 
MIN 

53 

41 

40 

40 

45 

52 

81 
56 

85 
60 

54 

51 

57 

91 
60 

56 

56 

51 

53 

59 

52 

62 

48 

52 

45 

40 

44 

62 

54 

4t 

93 

57 

99 

5! 

79.4 

91.3 

RED  BLUFF  WB  AP 

MAX 
MIN 

»7 

41 

40 

42 

54 

53 

89 

57 

84 

52 

53 

59 

99 

59 

59 

54 

91 

51 

55 

47 

49 

57 

64 

57 

60 

51 

64 

93 

46 

60 
49 

57 

90 
98 

51 

92.6 

REDDING  FIRE  STA  2 

MAX 
MIN 

52 

45 

42 

47 

73 
56 

81 
52 

86 
58 

87 
66 

51 

56 

96 
49 

92 
63 

60 

57 

49 

75 
55 

76 
66 

72 
50 

79 
47 

80 
52 

64 

58 

61 
61 

75 
51 

85 

57 

87 

65 

77 
96 

73 
4< 

77 
99 

•4 

53 

87 
99 

9< 
61 

80.4 
93.7 

REDLANDS 

MAX 
MtN 

57 

48 

47 

41 

43 

49 

90 

53 

85 

52 

56 

51 

51 

64 

67 

49 

92 

51 

61 
66 

56 

54 

50 

53 

73 
55 

52 

50 

53 

94 

96 

52 

92 

81 

5J 

6C 

51 

77.7 
91. a 

REDWOOD  CITY 

MAX 
MIN 

50 

64 
47 

63 
46 

40 

70 
45 

45 

90 
47 

88 
47 

49 

47 

90 
53 

56 

67 

71 
51 

46 

45 

6C 

50 

49 

44 

47 

47 

52 

4( 

62 

48 

50 

46 

41 

M 

91 

46.4 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

51 

62 
47 

47 

62 
45 

51 

52 

79 
52 

88 

51 

51 

53 

96 

56 

58 

55 

51 

61 

55 

46 

53 

61 

66 

53 

6* 

52 

63 

52 

60 

91 

53 

94 

5! 

RICHMOND  FIELD  STA 

MAX 
MIN 

51 

45 

45 

44 

50 

52 

75 
51 

85 

50 

49 

51 

56 

94 

99 

57 

67 
90 

52 

5! 

46 

63 

52 

53 

52 

54 

52 

63 

92 

49 

91 

52 

47 

93 

53 

9l!9 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 
MIN 

58 

71 
44 

45 

41 

41 

46 

85 
48 

83 

53 

55 

49 

50 

94 

97 

47 

91 

82 
46 

53 

56 

53 

50 

50 

55 

52 

49 

54 

93 

96 

47 

54 

91 

5* 

90I7 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 
MIN 

65 
58 

72 
48 

70 
48 

65 
41 

73 
42 

83 
47 

86 
50 

87 

55 

84 

56 

49 

83 

50 

82 
55 

76 
57 

78 
48 

79 
93 

5C 

53 

67 

54 

50 

52 

56 

50 

60 

54 

94 

it 

49 

52 

77 
91 

51 

91.9 

ROCKLIN 

MAX 
MIN 

73 
46 

65 
41 

67 
39 

67 
39 

73 
39 

75 
44 

81 
48 

88 

48 

80 
46 

80 
44 

89 
45 

92 
54 

86 

57 

78 
50 

76 
42 

77 
42 

82 
42 

78 
42 

75 
42 

78 
40 

84 

39 

87 
45 

53 

73 
46 

44 

50 

7C 
48 

46 

80 
46 

83 
45 

49 

49.3 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 
MIN 

66 
*5 

68 
42 

68 
44 

73 
41 

77 
46 

85 
56 

88 

55 

79 

53 

81 
48 

90 

53 

92 
57 

83 
57 

74 
56 

75 
51 

92 

63 
49 

72 
49 

75 
43 

79 
51 

84 

61 

86 
58 

75 
53 

54 

79 
61 

70 
51 

50 

44 

46 

49 

94 

53 

HrJ 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 
MIN 

6A 
46 

66 
42 

67 
45 

72 
43 

76 
48 

33 
56 

87 
57 

78 
56 

80 
49 

88 

56 

91 
58 

82 

56 

72 
56 

51 

53 

62 

60 

71 
50 

45 

53 

82 
50 

57 

54 

55 

52 

52 

9C 

41 

4< 

50 

94 

5! 

91  ^4 

SAINT  HELENA 

MAX 
MIN 

63 
47 

66 

37 

68 

39 

72 
39 

78 
41 

84 

45 

90 
50 

81 
43 

79 
45 

94 
46 

94 
54 

81 
51 

71 
56 

73 
47 

78 
44 

60 
47 

73 
63 

75 
41 

79 
45 

66 
44 

86 
46 

41 

60 

44 

47 

47 

42 

38 

40 

44 

4! 

49.3 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

60 
46 

63 
35 

62 

33 

63 

35 

70 
45 

81 
40 

88 
42 

85 

50 

86 
40 

91 
49 

83 
46 

78 
49 

66 
56 

66 

50 

42 

4! 

6C 

37 

40 

39 

42 

4)1 

49 

43 

47 

46 

45 

47 

75 
49 

42 

93 

79 
49 

72.  9 
44.8 

SALINAS  2  E 

MAX 
MIN 

65 
51 

62 
41 

61 

39 

62 
41 

66 
44 

71 
49 

85 
44 

77 
48 

62 
47 

76 
45 

71 
48 

69 
54 

73 
95 

50 

45 

44 

69 
49 

45 

45 

49 

44 

49 

46 

4C 

51 

91 

45 

62 

49 

60 

90 

49 

68.6 
47.4 

SALT  SPRINGS  PH 

MIN 

71 
33 

48 

33 

48 

32 

59 

32 

64 

39 

70 
42 

76 
56 

74 

52 

71 
40 

81 

52 

82 
54 

66 

59 

83 
52 

69 
46 

67 

39 

71 
41 

7C 
47 

37 

36 

35 

46 

39 

43 

41 

40 

44 

40 

70 
41 

70 
40 

74 
44 

79 
4* 

49.1 
42.7 

SALTER  RS 

MIN 

63 
44 

55 
40 

58 
38 

62 
36 

67 
37 

66 
47 

79 
45 

87 
44 

74 
45 

78 
46 

83 
44 

90 
42 

97 
54 

84 

47 

62 

39 

7C 

48 

37 

70 
43 

42 

42 

49 

53 

43 

42 

68 

39 

72 
40 

60 
40 

87 
40 

T4.3 
43. • 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MIN 

68 
51 

58 
43 

59 

39 

65 

39 

74 
44 

71 
50 

77 
52 

80 

57 

75 
49 

73 
44 

76 
54 

75 
50 

70 
52 

70 
49 

71 
51 

7C 
47 

7C 
49 

51 

44 

47 

44 

50 

47 

44 

46 

69 
47 

45 

91 

71 
48 

72 
49 

70 
46 

72 
♦9 

49.0 
47.4 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MIN 

70 
59 

67 
49 

67 
48 

73 
39 

83 
40 

88 
45 

90 
51 

85 
54 

75 
56 

86 

50 

87 
50 

80 
54 

80 
58 

83 
47 

80 
54 

86 
50 

80 
54 

57 

54 

47 

51 

57 

64 

49 

53 

74 

99 

75 
97 

g2 

92 

79 
91 

62 

94 

82 

91 

78.9 

'  91.4 

MIN 

53 
38 

45 

31 

45 

30 

53 
32 

63 
40 

64 

43 

52 

53 

56 
42 

79 
50 

78 
56 

74 
48 

67 
46 

60 
45 

60 
39 

45 

44 

37 

40 

42 

45 

35 

34 

40 

44 

44 

43 

99 
40 

64 
43 

69 
41 

73 
45 

74 

91 

43.4 
42.9 

oAH    UltuU  WB  Ar 

MIN 

69 
61 

65 
58 

67 
54 

»7 

56 

73 
51 

76 

55 

57 

60 

66 

59 

70 
55 

70 
60 

69 
63 

72 
60 

72 
60 

69 
61 

71 
60 

7C 
60 

69 
62 

69 
98 

70 
60 

69 

61 

61 

60 

61 

62 

99 

97 

99 

70 
60 

72 
60 

49.4 
99.0 

SAN  FERNANDO 

MIN 

71 
58 

70 
45 

67 
49 

75 
42 

81 
40 

82 

41 

59 

57 

73 

55 

78 
48 

77 
91 

72 
56 

75 
57 

76 
47 

61 
55 

80 
46 

75 
51 

74 

53 

64 
49 

50 

50 

57 

62 

44 

47 

56 

55 

96 

90 

74 
49 

77 
44 

79.3 
90.7 

MIN 

64 
44 

64 
44 

62 
44 

64 

46 

63 
47 

63 
48 

46 

48 

60 

50 

65 
46 

62 
90 

66 

53 

63 
56 

62 
51 

60 
49 

62 
46 

60 
52 

60 

50 

50 

46 

49 

46 

41 

48 

57 

50 

48 

56 

50 

62 

60 

49 
48 

42 

50 

62 
48 

42.4 
40.9 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 
MIN 

61 
50 

61 
48 

59 
48 

61 
48 

64 

50 

74 
48 

48 

49 

65 
50 

80 
47 

85 
54 

70 
53 

70 

53 

65 
53 

66 
50 

71 
49 

66 
52 

65 
51 

61 

48 

50 

49 

53 

49 

62 

91 

63 
52 

63 
51 

71 
92 

70 
50 

4A 

49 

64.0 

90.3 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 
MIN 

58 

50 

57 
48 

55 
48 

58 
48 

60 

50 

69 

50 

80 
49 

49 

63 
51 

73 
52 

68 

93 

66 
54 

67 
92 

59 

52 

62 
51 

67 
51 

60 
51 

62 
51 

63 

52 

51 

50 

53 

49 

51 

51 

60 

51 

51 

43 
9« 

40 

52 

56 

92 

42.7 
90.8 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

MAX 
MIN 

76 
59 

72 
49 

69 
47 

72 
43 

81 
44 

85 
45 

84 

51 

81 

59 

77 
66 

80 

50 

80 
95 

76 
58 

79 
58 

78 

50 

76 
91 

60 
51 

77 
59 

72 
69 

76 

60 

51 

56 

67 

52 

49 

52 

56 

58 

77 
48 

76 
92 

74 

55 

77 
92 

74.2 
92.4 

SAN  GREGORIO  3  SE 

MAX 
MIN 

61 
44 

57 
46 

57 
45 

57 
44 

60 
41 

67 
47 

80 
40 

61 

39 

61 
46 

74 

38 

75 
43 

68 
46 

67 
51 

60 
47 

62 
37 

65 
36 

62 
43 

59 
46 

60 
36 

68 
46 

68 

39 

63 
48 

63 
53 

62 
39 

62 
39 

60 
49 

60 
49 

62 
42 

65 
94 

64 

45 

64 

47 

63.7 
44.1 

SAN  JACINTO 

MAX 
MIN 

70 
55 

65 
43 

68 
45 

73 
41 

83 
34 

87 

43 

86 
41 

86 
41 

79 
41 

87 

43 

90 
44 

83 
60 

81 
49 

64 

43 

60 
51 

66 
46 

86 
45 

76 
52 

60 

62 

77 
46 

79 

50 

72 
44 

76 
49 

73 
49 

69 
64 

76 
54 

76 
54 

■  1 

61 

82 

63 

84 
48 

62 
46 

79.4 
47.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MAY  1959 


Da7  Of  Montli 


Station 

2  1 
*  1 

g 

5 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

SAN  JOSE 

MAX 

62 

63 

60 

68 

68 

77 

89 

72 

71 

83 

S8 

72 

72 

67 

MIN 

50 

46 

46 

42 

45 

51 

51 

51 

48 

56 

50 

58 

SAN  LUIS  OSISPO  POLY 

MAX 

75 

64 

62 

61 

64 

70 

73 

85 

71 

66 

78 

72 

65 

79 

MIN 

45 

44 

44 

44 

50 

48 

55 

SAN  MARCOS  RANCH 

MAX 

S3 

68 

65 

62 

72 

75 

86 

80 

72 

80 

82 

65 

72 

MIN 

49 

41 

33 

35 

32 

" 

40 

42 

38 

42 

48 

54 

" 

SAN  MATEO 

MAX 

68 

60 

60 

64 

64 

77 

88 

77 

69 

84 

85 

72 

69 

67 

MIN 

46 

45 

47 

SAN  PEDRO 

MAX 

69 

66 

65 

64 

69 

70 

71 

70 

65 

69 

69 

68 

69 

70 

MIN 

62 

55 

56 

52 

56 

SAN  RAFAEL 

MAX 

64 

63 

61 

68 

69 

80 

89 

86 

73 

87 

87 

92 

69 

70 

MIN 

47 

50 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

MAX 

73 

69 

67 

70 

78 

78 

78 

76 

72 

74 

72 

68 

76 

75 

MIN 

59 

50 

49 

46 

54 

52 

58 

58 

SANTA  BARBARA 

MAX 

72 

72 

69 

75 

71 

80 

75 

70 

75 

75 

69 

66 

71 

74 

MIN 

60 

48 

46 

50 

54 

49 

" 

59 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

MAX 

71 

70 

69 

77 

70 

81 

75 

68 

74 

69 

67 

66 

71 

79 

MIN 

50 

51 

49 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

66 

65 

66 

70 

70 

80 

91 

82 

74 

86 

89 

80 

75 

69 

MIN 

50 

43 

50 

50 

SANTA  CRUZ 

MAX 

68 

68 

65 

67 

68 

74 

88 

84 

87 

78 

71 

67 

70 

69 

MIN 

44 

43 

SANTA  MARIA  W6  AP 

MAX 

63 

66 

58 

61 

64 

67 

83 

66 

62 

73 

70 

72 

71 

66 

MIN 

50 

49 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

76 

65 

63 

62 

63 

65 

70 

70 

68 

71 

64 

65 

65 

73 

MIN 

54 

54 

SANTA  PAULA 

MAX 

80 

72 

71 

72 

73 

76 

83 

84 

74 

74 

75 

74 

68 

75 

MIN 

50 

54 

SANTA  ROSA 

MAX 

73 

65 

68 

64 

71 

79 

85 

91 

74 

80 

87 

92 

64 

70 

MIN 

45 

45 

SCOTIA 

MAX 

54 

56 

57 

55 

58 

61 

62 

78 

63 

59 

62 

73 

73 

72 

MIN 

45 

39 

38 

39 

48 

50 

49 

42 

48 

SHASTA  DAM 

MAX 

75 

66 

65 

69 

72 

69 

80 

84 

78 

80 

89 

93 

73 

MIN 

41 

54 

51 

SIERRA  CITY 

MAX 

70 

42 

47 

55 

60 

59 

67 

77 

70 

75 

SI 

84 

88 

64 

MIN 

40 

36 

^7 

SIERRAVILLE  RS 

68 

45 

43 

52 

57 

58 

64 

69 

76 

60 

86 

65 

MIN 

1 8 

28 

32 

27 

34 

34 

32 

38 

39 

40 

43 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 

MAX 

54 

30 

35 

39 

44 

46 

52 

59 

54 

60 

67 

69 

71 

49 

MIN 

28 

28 

SONOMA 

MAX 

65 

66 

66 

70 

74 

85 

91 

85 

78 

89 

93 

89 

72 

73 

MIN 

41 

47 

SONORA 

MAX 

80 

61 

61 

59 

69 

73 

80 

86 

86 

75 

89 

92 

92 

76 

MII« 

48 

49 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

69 

53 

41 

52 

61 

66 

71 

71 

72 

77 

78 

77 

64 

MIN 

38 

30 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

35 

38 

40 

50 

52 

55 

64 

60 

65 

70 

72 

76 

52 

49 

MIN 

28 

1  7 

28 

27 

SQUIRREL  INN  2 

MAX 

57 

45 

38 

51 

60 

64 

65 

61 

60 

61 

70 

74 

64 

69 

MIN 

40 

48 

44 

47 

STOCKTOM  FAA  AP 

MAX 

66 

68 

68 

73 

76 

83 

90 

83 

78 

89 

92 

78 

76 

73 

MIN 

43 

52 

49 

58 

56 

STOCK  TOW  FIRE  STA  h 

MAX 

82 

68 

67 

68 

73 

76 

82 

88 

85 

79 

S9 

91 

77 

77 

MIN 

49 

*' 

46 

" 

49 

52 

49 

52 

58 

" 

** 

50 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

67 

69 

68 

75 

79 

85 

90 

90 

61 

92 

95 

94 

79 

79 

MIN 

50 

49 

49 

53 

^' 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

69 

68 

67 

71 

74 

80 

87 

85 

85 

89 

92 

93 

89 

72 

MIN 

48 

44 

OiKAWBtKKT  VALUtT 

54 

52 

56 

58 

60 

69 

70 

72 

82 

SO 

79 

72 

70 

MIN 

38 

40 

SUNLAND 

68 

73 

69 

75 

82 

84 

85 

83 

73 

83 

S3 

73 

75 

79 

MIN 

54 

49 

53 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

56 

48 

56 

64 

63 

63 

71 

74 

70 

80 

81 

88 

78 

69 

MIN 

" 

30 

36 

36 

31 

40 

60 

TABLE  MTN 

MAX 

42 

40 

40 

45 

58 

57 

59 

62 

65 

69 

70 

70 

64 

65 

MIN 

39 

38 

39 

38 

47 

*^ 

TAHOE 

MAX 

65 

39 

39 

40 

52 

54 

55 

58 

63 

62 

61 

68 

75 

59 

MIN 

20 

28 

29 

31 

30 

33 

" 

38 

43 

35 

TEHACHAP I 

MAX 

68 

47 

46 

54 

62 

66 

78 

7S 

74 

76 

S9 

87 

88 

76 

MIN 

32 

42 

48 

45 

*' 

*^ 

46 

50 

TEJON  RANCHO 

MAX 

85 

62 

60 

68 

74 

76 

87 

90 

83 

84 

93 

98 

87 

77 

MIN 

50 

44 

44 

41 

47 

50 

58 

64 

48 

56 

63 

65 

58 

THERMAL  FAA  AP 

MAX 

88 

78 

79 

84 

89 

92 

98 

9f 

92 

98 

95 

96 

98 

96 

MIN 

62 

59 

55 

48 

56 

60 

69 

63 

65 

61 

53 

58 

65 

64 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

MAX 

89 

52 

63 

67 

73 

78 

80 

88 

86 

SO 

89 

94 

95 

76 

MIN 

52 

46 

38 

39 

42 

44 

48 

51 

49 

46 

52 

51 

58 

53 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

67 

54 

54 

63 

68 

78 

80 

79 

74 

80 

86 

87 

84 

71 

MIN 

40 

35 

32 

34 

39 

38 

46 

46 

40 

41 

50 

52 

52 

48 

22    23    24  25 


77  66  68 
47     53  48 


73  82  69 
49     46  48 


80  83  75 
36     39  47 


63  64 

56  50 


79     79  68 


74  74 

68  69 


70 
49  49 


71  72 
50  45 


74  72 
41  41 


70  77 
48  48 


68  72 
50  42 


78  SO 
38  43 


70  70 
59  59 


69  82 
51  48 


74  74 
51  54 


84  77 
53  53 


87  74 
60  64 


74  80 
46  46 


78  74 
40  41 


72  69 

53  52 


61  70 
45  46 


62  70 
38  39 


65  65 

57  58 


67  67  70 
53     53  48 


65  61 

50  51 


72 
45 


68  69 

52  50 


71  70 
56  53 


70  70 
48  52 


72  70 
51  61 


67  70 
52  43 


64  65 

50  61 


67  67 
59  59 


65  70 
52  49 


72 
57  59 


71 
54  49 


72 
49 

71 

59     58  46 

69  70  73 
46      57  40 


69  76 
46  48 


72  76 
47  40 


66  74 
50  46 


70  72 
57  57 


73  74 
50  50 


53  54 

73  70 

53  51 

70  68 

47  49 


76  71 
43  41 


79 
92 

75 
50 

65 
48 

70 
61 

73 
44 

78 
44 

77 
49 

70 
49 

6S 

58 

66 

69 

80 
49 

83 
46 

74 

53 

75 

65 

70 
52 

71 
57 

6S 
48 

69 
47 

80 

50 

76 
49 

67 
48 

66 
49 

46 

43 

40 

46 

47 

42 

50 

46 

45 

51 

52 

47 

41 

46 

47 

61 

57 

60 

56 

58 

58 

59 

58 

56 

54 

54 

63 

69 

56 

66 

58 

57 

46 

50 

51 

47 

49 

48 

59 

54 

47 

52 

61 

56 

49 

47 

47 

49 

44 

49 

40 

49 

48 

47 

47 

51 

46 

48 

50 

41 

40 

41 

45 

49 

44 

50 

45 

45 

49 

51 

44 

49 

53 

61 

50 

44 

43 

48 

50 

49 

71 

85 

58 

48 

47 

48 

51 

56 

60 

52 

52 

56 

54 

50 

64 

57 

59 

62 

39 

35 

36 

33 

35 

40 

40 

37 

37 

39 

39 

38 

35 

36 

40 

44 

29 

39 

29 

29 

32 

35 

32 

35 

31 

40 

36 

31 

28 

29 

30 

37 

26 

36 

28 

25 

29 

28 

31 

30 

27 

30 

32 

3C 

27 

26 

26 

31 

70 

7C 

86 

50 

50 

42 

50 

41 

44 

46 

44 

41 

46 

50 

38 

35 

38 

43 

41 

44 

49 

39 

44 

42 

46 

52 

48 

4( 

45 

48 

42 

44 

44 

47 

49 

34 

35 

45 

30 

31 

31 

32 

31 

31 

32 

32 

3: 

30 

30 

36 

40 

25 

46 

2i 

26 

28 

2( 

31 

32 

21 

30 

40 

2« 

24 

26 

26 

28 

71 

62 

57 

64 

60 

63 

92 

52 

54 

57 

63 

66 

66 

57 

65 

70 

39 

40 

40 

42 

35 

37 

34 

35 

39 

37 

36 

40 

35 

36 

36 

44 

84 

72 

74 

77 

83 

87 

72 

75 

78 

73 

73 

78 

80 

82 

89 

87 

50 

51 

48 

48 

52 

53 

93 

50 

50 

52 

91 

48 

46 

48 

53 

55 

76 

84 

75 

75 

77 

83 

86 

72 

76 

78 

79 

76 

77 

79 

81 

89 

48 

56 

42 

48 

61 

52 

64 

49 

51 

51 

48 

43 

47 

60 

50 

61 

86 

83 

77 

SO 

87 

87 

86 

77 

88 

71 

71 

72 

78 

83 

91 

91 

48 

55 

47 

46 

49 

56 

63 

49 

51 

51 

90 

50 

47 

48 

52 

62 

76 

76 

75 

77 

81 

84 

80 

70 

8* 

80 

79 

77 

78 

82 

88 

92 

45 

57 

39 

49 

46 

52 

60 

48 

45 

48 

92 

41 

43 

48 

50 

92 

66 

60 

62 

66 

70 

72 

62 

61 

68 

66 

62 

62 

66 

70 

76 

80 

35 

37 

36 

42 

43 

45 

41 

42 

43 

42 

43 

42 

37 

39 

42 

48 

82 

76 

76 

80 

76 

73 

66 

74 

71 

70 

66 

70 

80 

74 

79 

80 

44 

46 

56 

54 

39 

45 

52 

48 

45 

42 

53 

53 

45 

45 

47 

49 

69 

67 

66 

66 

67 

67 

63 

61 

66 

74 

67 

64 

72 

68 

75 

78 

27 

39 

35 

31 

30 

31 

39 

43 

34 

50 

42 

31 

35 

40 

32 

36 

68 

68 

60 

58 

68 

58 

47 

54 

58 

60 

62 

66 

68 

65 

66 

66 

45 

37 

37 

35 

36 

37 

35 

32 

33 

33 

40 

38 

38 

43 

40 

40 

66 

58 

66 

65 

49 

53 

54 

48 

48 

53 

61 

65 

57 

61 

54 

60 

28 

28 

27 

26 

29 

29 

32 

30 

32 

31 

32 

28 

27 

29 

30 

33 

70 

66 

60 

60 

66 

70 

66 

66 

63 

65 

68 

75 

78 

76 

83 

76 

43 

47 

39 

40 

40 

40 

35 

35 

35 

46 

47 

40 

39 

40 

52 

60 

83 

80 

73 

75 

78 

85 

82 

76 

76 

80 

81 

SO 

SO 

S3 

85 

89 

62 

64 

52 

47 

61 

57 

56 

44 

52 

58 

53 

52 

49 

50 

56 

59 

94 

96 

90 

94 

91 

91 

88 

86 

86 

89 

89 

91 

93 

94 

96 

99 

66 

63 

66 

64 

63 

63 

68 

69 

60 

62 

62 

62 

64 

62 

63 

67 

78 

83 

80 

74 

76 

81 

84 

83 

75 

77 

80 

81 

77 

82 

82 

86 

47 

57 

45 

43 

43 

48 

54 

52 

44 

47 

52 

51 

48 

48 

48 

52 

74 

73 

67 

69 

72 

76 

76 

62 

68 

72 

72 

68 

72 

74 

SO 

82 

41 

49 

36 

38 

37 

44 

47 

46 

42  4* 

44 

40 

40 

41 

42 

44 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 


0*7  Ol  Month 


SlaHon 

1 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

to 

U 

12 

13 

U 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

23 

30 

31 

f 

TORRANCE 

MAX 

72 

67 

65 

69 

73 

74 

75 

76 

72 

78 

74 

69 

70 

74 

74 

77 

73 

72 

76 

76 

75 

68 

71 

6G 

72 

70 

70 

I— ^ 

L- ^ 

n 

.1 

MIN 

61 

54 

45 

52 

54 

55 

5« 

59 

55 

54 

52 

54 

96 

51 

52 

63 

57 

54 

58 

57 

60 

50 

52 

52 

53 

51 

5i 

91 

54 

99 

91 

9S 

•6 

TRACT  CARBONA 

MAX 

82 

66 

68 

67 

74 

88 

83 

90 

86 

80 

88 

94 

84 

77 

72 

78 

85 

71 

77 

79 

85 

88 

94 

9( 

44 

.9 

MIN 

SO 

46 

47 

40 

41 

45 

55 

54 

53 

52 

59 

53 

54 

54 

54 

49 

54 

51 

53 

56 

62 

51 

50 

6( 

50 

47 

4! 

42 

45 

43 

41 

50 

•  2 

TRACr  PUMPING  PLANT 

MAX 

73 

67 

66 

72 

76 

85 

90 

86 

80 

90 

99 

90 

74 

72 

78 

86 

76 

75 

78 

85 

81 

76 

70 

90 

8! 

79 

.0 

MIN 

h6 

45 

45 

45 

49 

53 

57 

63 

56 

58 

58 

59 

96 

50 

50 

54 

53 

49 

50 

54 

63 

47 

51 

52 

50 

49 

4( 

90 

51 

97 

96 

92 

•  9 

TRONA 

MAX 

»7 

78 

74 

69 

76 

82 

82 

90 

lUO 

93 

95 

97 

99 

93 

93 

89 

93 

86 

86 

84 

83 

86 

78 

82 

80 

87 

47 

•  2 

MIN 

63 

33 

38 

54 

63 

62 

63 

58 

54 

56 

64 

56 

66 

62 

54 

53 

53 

64 

53 

60 

5( 

99 

55 

60 

9< 

99 

•  2 

TRUCKEE  RS 

MAX 

73 

39 

40 

41 

51 

54 

59 

66 

65 

67 

70 

73 

78 

54 

57 

62 

51 

55 

60 

61 

6' 

97 

•  9 

MIN 

30 

34 

37 

44 

38 

26 

26 

40 

28 

26 

31 

31 

25 

32 

32 

2< 

26 

28 

24 

29 

29 

.1 

TULELAKE 

MAX 

58 

47 

53 

54 

49 

65 

71 

72 

59 

67 

7S 

87 

87 

69 

99 

62 

53 

93 

57 

63 

64 

63 

63 

7{ 

76 

64 

.9 

MIN 

32 

28 

23 

22 

37 

29 

31 

36 

37 

48 

41 

20 

30 

39 

28 

24 

34 

36 

40 

43 

33 

36 

35 

3' 

31 

39 

32 

31 

32 

.7 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

83 

62 

62 

65 

69 

69 

76 

81 

78 

75 

80 

86 

90 

67 

^2 

69 

71 

66 

68 

72 

76 

77 

74 

8] 

72 

.3 

" 

59 

58 

57 

55 

47 

51 

47 

46 

48 

51 

68 

60 

61 

51 

54 

56 

4! 

49 

55 

59 

60 

91 

•  9 

TUSTIN  IRVINE  RAUCH 

MAX 

7* 

68 

68 

72 

80 

81 

80 

80 

77 

76 

74 

69 

76 

76 

76 

76 

74 

74 

75 

72 

72 

70 

70 

74 

.1 

MIN 

60 

46 

40 

48 

56 

57 

53 

46 

90 

50 

57 

57 

50 

50 

50 

57 

56 

4( 

58 

55 

5! 

47 

50 

51 

5( 

91 

•  0 

TWENTTNINE  PALHS 

MAX 

93 

84 

82 

75 

83 

86 

89 

92 

94 

94 

V3 

94 

96 

94 

88 

91 

94 

87 

86 

84 

85 

81 

85 

83 

86 

88 

87 

88 

.9 

58 

52 

98 

60 

62 

60 

56 

58 

59 

59 

56 

62 

64 

61 

49 

51 

53 

55 

55 

54 

58 

58 

6( 

99 

•  8 

TWIN  LAKES 

MAX 

46 

28 

32 

40 

36 

46 

56 

62 

62 

68 

64 

47 

42 

44 

47 

48 

4C 

4C 

48 

49 

46 

50 

48 

.7 

MIN 

22 

31 

33 

37 

31 

34 

23 

24 

23 

26 

21 

27 

27 

22 

24 

3; 

24 

.9 

UKIAH 

MAX 

60 

66 

62 

65 

71 

85 

89 

83 

70 

86 

96 

89 

70 

72 

68 

66 

65 

67 

70 

79 

79 

78 

71 

76 

77 

74 

73 

81 

90 

79 

.4 

*' 

50 

92 

49 

52 

44 

43 

46 

43 

46 

42 

46 

43 

49 

45 

43 

47 

4< 

41 

43 

47 

4< 

44 

•  2 

UCLA 

MAX 

68 

66 

63 

65 

70 

72 

74 

71 

66 

72 

68 

64 

69 

74 

72 

69 

67 

67 

68 

67 

64 

63 

62 

65 

67 

65 

67 

65 

67 

.4 

MIN 

60 

50 

" 

56 

59 

56 

57 

99 

54 

99 

56 

57 

66 

60 

55 

55 

57 

51 

49 

51 

54 

56 

51 

53 

53 

9: 

93 

.9 

UPLAND 

MAX 

78 

77 

77 

78 

68 

69 

68 

72 

78 

82 

89 

84 

89 

73 

68 

67 

60 

61 

63 

75 

78 

68 

68 

61 

64 

^2 

71 

.8 

39 

*' 

53 

59 

55 

49 

48 

47 

50 

48 

59 

49 

44 

50 

47 

44 

49 

46 

51 

47 

46 

49 

31 

44 

•  2 

UPPER  LAKE  RS 

MAX 

63 

63 

63 

67 

71 

80 

85 

86 

91 

90 

82 

69 

71 

71 

70 

71 

71 

81 

76 

70 

74 

.9 

29 

30 

36 

39 

*' 

36 

45 

48 

45 

31 

36 

36 

33 

31 

35 

38 

33 

34 

36 

36 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

MAX 

64 

60 

62 

61 

63 

70 

77 

86 

63 

69 

80 

79 

70 

66 

66 

69 

73 

65 

68 

72 

76 

79 

68 

61 

58 

59 

64 

.4 

46 

46 

45 

47 

50 

42 

46 

47 

43 

43 

47 

46 

48 

50 

47 

50 

4« 

43 

44 

48 

46 

50 

49 

»9 

VACAVILLE 

MAX 

63 

68 

70 

75 

79 

85 

91 

81 

83 

94 

97 

85 

73 

76 

80 

84 

73 

78 

81 

85 

89 

76 

74 

80 

75 

72 

76 

80 

44 

91 

89 

80 

.3 

58 

56 

98 

51 

92 

50 

57 

45 

46 

60 

68 

52 

53 

50 

51 

51 

44 

41 

46 

92 

52 

91 

■  0 

VALYERHO  RS 

MAX 

82 

63 

57 

65 

75 

75 

78 

81 

81 

87 

88 

68 

86 

86 

77 

83 

83 

8C 

71 

73 

80 

80 

79 

69 

72 

80 

79 

79 

77 

83 

43 

74 

•  1 

30 

40 

46 

*' 

39 

48 

48 

44 

43 

41 

42 

42 

50 

40 

38 

41 

47 

29 

35 

46 

41 

42 

38 

40 

40 

40 

41 

.0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

»1 

66 

64 

60 

69 

77 

80 

83 

85 

80 

90 

91 

93 

84 

86 

80 

88 

85 

79 

76 

77 

81 

66 

75 

70 

77 

82 

77 

89 

41 

44 

79 

■  9 

MIN 

38 

41 

43 

48 

53 

" 

49 

51 

48 

47 

49 

45 

50 

49 

49 

44 

45 

49 

41 

41 

47 

49 

49 

43 

91 

46 

47 

** 

'* 

VISALIA 

MAX 

86 

64 

62 

63 

73 

79 

84 

91 

94 

78 

76 

95 

96 

79 

60 

81 

87 

81 

80 

78 

63 

87 

74 

78 

82 

83 

84 

81 

83 

84 

49 

41 

>1 

** 

*' 

48 

52 

51 

59 

60 

98 

56 

90 

47 

55 

47 

48 

47 

51 

51 

48 

50 

53 

93 

90 

50 

91 

90 

95 

'* 

'* 

VISTA 

MAX 

68 

68 

67 

68 

75 

77 

75 

76 

75 

74 

73 

74 

7J 

74 

74 

74 

73 

74 

72 

71 

71 

71 

71 

73 

71 

73 

71 

75 

79 

72 

.6 

MIN 

** 

49 

46 

44 

45 

46 

51 

55 

56 

54 

48 

99 

49 

52 

53 

51 

51 

51 

54 

55 

49 

55 

95 

57 

52 

99 

91 

a 

VOLTA  PH 

MAX 

62 

59 

61 

66 

67 

78 

81 

81 

78 

83 

88 

67 

78 

67 

65 

69 

89 

77 

77 

74 

76 

77 

74 

7t 

72 

79 

42 

81 

75 

>2 

MIN 

32 

36 

48 

51 

55 

48 

46 

50 

55 

58 

52 

45 

44 

46 

49 

36 

41 

51 

56 

55 

42 

44 

47 

51 

49 

42 

4< 

95 

94 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

MAX 

72 

64 

68 

66 

68 

75 

82 

89 

75 

77 

70 

75 

81 

75 

73 

76 

83 

84 

75 

72 

72 

42 

69 

71 

T» 

>4 

MIN 

44 

36 

35 

37 

46 

44 

43 

43 

41 

44 

51 

49 

57 

50 

40 

41 

92 

38 

40 

41 

47 

50 

50 

42 

51 

49 

42 

49 

49 

«* 

*S 

** 

'* 

WALNUT  GROVE 

MAX 

69 

68 

66 

75 

78 

83 

87 

85 

74 

87 

70 

79 

72 

70 

73 

84 

83 

79 

72 

71 

70 

75 

74 

74 

80 

•9 

8C 

77 

9 

MIN 

55 

52 

43 

44 

4b 

75 

60 

46 

55 

54 

54 

56 

52 

S3 

48 

42 

46 

45 

50 

52 

45 

51 

50 

51 

52 

47 

52 

54 

99 

91 

" 

* 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

78 

61 

58 

64 

78 

82 

80 

81 

77 

83 

78 

78 

76 

80 

79 

75 

73 

71 

72 

70 

70 

69 

74 

73 

77 

75 

77 

80 

75 

1 

MIN 

*^ 

40 

34 

31 

40 

40 

38 

40 

35 

42 

44 

43 

39 

39 

40 

42 

42 

48 

46 

43 

40 

46 

36 

46 

40 

47 

35 

41 

n 

37 

40 

WASCO 

MAX 

93 

65 

69 

68 

72 

80 

81 

90 

93 

78 

87 

79 

87 

81 

77 

79 

83 

89 

76 

80 

81 

84 

85 

79 

83 

44 

44 

42 

0 

MIN 

56 

47 

42 

44 

48 

49 

55 

57 

54 

53 

57 

65 

60 

58 

53 

50 

55 

49 

49 

49 

54 

51 

47 

51 

54 

94 

55 

92 

51 

92 

94 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

68 

62 

63 

62 

64 

68 

66 

85 

57 

70 

71 

76 

63 

72 

79 

68 

67 

60 

64 

64 

61 

61 

68 

64 

62 

62 

67. 

1 

MIN 

50 

38 

36 

37 

41 

41 

45 

47 

43 

44 

47 

52 

55 

52 

42 

44 

45 

39 

41 

46 

43 

50 

49 

48 

51 

92 

41 

41 

47 

90 

49 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

64 

56 

58 

62 

67 

66 

79 

84 

75 

72 

68 

70 

71 

70 

76 

78 

70 

70 

78 

76 

65 

69 

74 

44 

49 

72i 

9 

MIN 

41 

27 

26 

26 

45 

32 

32 

37 

32 

35 

38 

41 

58 

48 

29 

36 

35 

31 

29 

31 

35 

36 

42 

49 

38 

49 

30 

34 

37 

41 

39 

3A« 

4 

WEED  1  S 

MAX 

61 

51 

50 

54 

59 

59 

66 

75 

71 

62 

54 

98 

62 

56 

58 

60 

65 

77 

65 

69 

72 

69 

61 

60 

71 

71 

79 

64, 

9 

MIN 

32 

30 

30 

22 

28 

32 

32 

40 

35 

34 

32 

38 

47 

48 

32 

Jl 

41 

26 

27 

26 

30 

42 

48 

32 

34 

35 

27 

30 

29 

29 

34 

39* 

3 

WHEELER 

MAX 

55 

54 

55 

56 

60 

67 

66 

60 

60 

68 

70 

58 

57 

98 

56 

59 

68 

69 

69 

61 

58 

58 

98 

60 

62 

64 

45 

59 

61. 

2 

MIN 

46 

42 

39 

38 

46 

46 

46 

46 

45 

50 

54 

47 

51 

47 

41 

49 

47 

42 

43 

47 

52 

48 

51 

46 

44 

91 

45 

49 

47 

90 

46 

2 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

58 

45 

31 

24 

37 

42 

37 

48 

51 

53 

51 

49 

51 

48 

42 

41 

42 

35 

40 

43 

45 

45 

46 

92 

90 

52 

44. 

9 

MIN 

36 

14 

16 

4 

18 

23 

19 

25 

27 

31 

30 

30 

37 

23 

25 

27 

30 

30 

26 

21 

16 

10 

11 

18 

23 

26 

24 

21 

29 

22 

23 

■  22. 

4 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

39 

28 

14 

12 

21 

24 

25 

34 

34 

38 

38 

37 

34 

35 

34 

30 

31 

26 

22 

18 

24 

25 

30 

26 

30 

34 

32 

34 

30. 

3 

MIN 

19 

0 

1 

0 

4 

3 

10 

14 

12 

11 

17 

18 

27 

22 

18 

20 

23 

15 

14 

7 

10 

9 

2 

10 

8 

15 

10 

14 

16 

13 

2« 

12. 

3 

WILLIAMS 

MAX 

78 

70 

69 

71 

77 

77 

84 

90 

84 

86 

78 

79 

80 

76 

74 

78 

83 

86 

82 

81 

83 

80 

81 

82 

87 

49 

92 

41. 

9 

MIN 

50 

44 

40 

42 

47 

54 

60 

44 

46 

50 

50 

59 

59 

51 

49 

48 

47 

46 

45 

58 

65 

58 

53 

59 

52 

91 

46 

46 

91 

90 

52 

50. 

7 

WILLOWS 

MAX 

84 

61 

67 

70 

63 

75 

84 

89 

85 

86 

90 

80 

76 

78 

82 

86 

89 

76 

79 

82 

T7 

79 

77 

78 

47 

44 

4«< 

0 

MIN 

57 

36 

38 

39 

46 

53 

58 

51 

51 

59 

57 

56 

58 

52 

55 

48 

41 

44 

51 

58 

63 

62 

52 

52 

52 

92 

44 

49 

50 

91 

94 

WINTERS 

MAX 

79 

68 

70 

73 

80 

80 

87 

94 

85 

86 

80 

82 

86 

75 

78 

84 

85 

85 

76 

79 

81 

84 

79 

79 

47 

93 

42« 

2 

MIN 

49 

42 

44 

43 

45 

53 

64 

60 

51 

59 

60 

57 

59 

92 

92 

52 

56 

49 

49 

46 

65 

59 

54 

53 

50 

94 

46 

45 

49 

94 

92* 

3 

WOODFORDS 

MAX 

60 

46 

44 

58 

59 

58 

66 

67 

67 

72 

66 

60 

60 

57 

67 

61 

41 

53 

60 

64 

60 

61 

69 

64 

46 

72 

62. 

9 

MIN 

36 

24 

24 

25 

35 

36 

31 

39 

32 

39 

45 

48 

48 

42 

33 

35 

48 

36 

27 

31 

34 

30 

33 

31 

35 

39 

31 

32 

39 

36 

39 

39* 

1 

WOODLAND  1  WNW 

MAX 

77 

67 

69 

70 

75 

78 

82 

89 

85 

82 

90 

94 

91 

76 

78 

79 

84 

87 

76 

76 

84 

77 

79 

78 

80 

89 

91 

80. 

2 

MIN 

44 

37 

39 

36 

45 

53 

56 

51 

44 

52 

54 

51 

58 

49 

49 

46 

55 

44 

45 

55 

60 

68 

54 

48 

47 

90 

45 

40 

49 

44 

49 

44* 

4 

YORBA  LINDA 

MAX 

74 

73 

70 

78 

86 

86 

85 

85 

76 

82 

70 

69 

78 

79 

78 

80 

76 

72 

77 

76 

73 

72 

74 

71 

72 

73 

74 

78 

76 

79 

78 

76. 

9 

MIN 

47 

46 

44 

42 

40 

48 

56 

99 

64 

54 

48 

49 

50 

55 

58 

52 

47 

53 

58 

54 

49 

55 

52 

56 

48 

48 

91 

53 

94. 

9 

TOSEMITE  MP 

MAX 

64 

54 

54 

62 

69 

74 

78 

75 

70 

79 

83 

85 

70 

71 

70 

73 

70 

69 

69 

76 

71 

64 

64 

64 

70 

71 

69 

74 

74 

77 

81 

70. 

7 

MIN 

36 

34 

31 

28 

31 

31 

45 

46 

40 

42 

48 

53 

92 

42 

41 

42 

43 

38 

36 

36 

42 

42 

35 

37 

42 

42 

38 

39 

40 

42 

42 

39. 

9 

YREKA 

MAX 
MIN 

64 

39 

54 

30 

51 
27 

58 
30 

63 
34 

60 
34 

71 
31 

79 
34 

74 

36 

71 

33 

79 
39 

82 
42 

92 
90 

70 
50 

98 

31 

63 
36 

66 
44 

62 

30 

58 

32 

64 
34 

70 
38 

71 
42 

68 
41 

I- 

77 
42 

7J 
42 

69 

36 

64 

35 

70 
37 

74 

37 

40 

42 

64. 

97. 

4 

1 

S**  Balmac*  NotM 
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EVAPORATION  AND  WIND  "!;JJ°?S" 


Station 

Day  of  month 

Total 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

.4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANTIOCH  PUMPING  PUiST  3 

EVAP 
WIND 

.34 

.24 

.  30 

.27 

.  29 

.  27 

.  32 

.  35 

.  35 

.  32 

.  33 

.  35 

.  37 

.  30 

.  26 

.  25 

.  30 

.  36 

.  32 

,  35 

.  40 

.  39 

■ 

■ 

* 

■ 

■ 

■ 

■ 

9.60 

AVENAL  9  SSE 

EVAP 
WIND 

.  45 

.  21 

.  32 

.  30 

.  30 

.  45 

.  45 

.  45 

.65 

.  45 

.  45 

.  45 

.  61 

.  45 

.  45 

.  60 

.  45 

.  45 

.  30 

.60 

.75 

.60 

.60 

.37 

.19 

.45 

.45 

.45 

.45 

.45 

.60 

14.20 

BACKUS  RANCH 

EVAP 

.  32 

.  30 

.  48 

.  30 

.  35 

.  48 

.  35 

■  64 

.  41 

.  30 

.  44 

.  47 

.  43 

.  49 

.  44 

.  53 

.  35 

.  52 

.  72 

■  ^® 

■ 

■ 

.  30 

.  46 

.  44 

.  51 

.  46 

.  60 

.  40 

.  57 

.  25 

13.86 

WIND 

119 

107 

95 

290 

132 

147 

45 

80 

120 

84 

62 

45 

87 

211 

231 

201 

117 

138 

331 

205 

187 

163 

108 

93 

199 

154 

125 

161 

75 

108 

59 

4279 

MAX 

74 

67 

64 

70 

77 

77 

84 

84 

75 

88 

83 

85 

80 

77 

73 

81 

61 

70 

65 

77 

63 

73 

78 

73 

7b 

81 

74 

82 

80 

87 

86 

77.6 

HIN 

52 

43 

38 

38 

40 

46 

51 

53 

48 

46 

54 

55 

53 

53 

47 

46 

46 

49 

42 

43 

49 

46 

40 

46 

48 

52 

49 

47 

47 

48 

50 

47.3 

BEAUUONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.20 

.  10 

.  05 

.  17 

.  23 

.  21 

.  20 

.  23 

.  17 

.  14 

.  23 

.  28 

.  21 

.  14 

.  22 

.  18 

.  25 

.  23 

.  12 

.  20 

.  19 

.  17 

.  14 

.  24 

.  10 

.  01 

.  20 

.  16 

.  21 

.  20 

.  24 

5.62 

WIND 

5 

3 

2 

12 

6 

5 

3 

5 

6 

6 

30 

18 

27 

25 

46 

54 

18 

41 

36 

21 

31 

21 

25 

13 

30 

26 

13 

36 

14 

36 

13 

627 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

.40 

.22 

.24 

.25 

.25 

.25 

.31 

.31 

.  35 

.  36 

.  38 

.  40 

.  35 

.  15 

.  35 

.  35 

.  36 

.  34 

.  36 

.  39 

.  39 

.  40 

.  14 

.  29 

.  33 

.  26 

.  34 

.  37 

.  39 

.  30 

.  45 

10.03 

WIND 

175 

62 

45 

* 

72 

61 

49 

65 

100 

65 

40 

48 

115 

55 

81 

58 

83 

109 

68 

71 

42 

67 

89 

75 

96 

110 

115 

82 

64 

SO 

71 

2283 

MAX 

73 

74 

72 

75 

79 

79 

85 

89 

80 

84 

98 

93 

83 

73 

82 

85 

85 

63 

64 

66 

88 

89 

76 

77 

64 

64 

63 

63 

65 

90 

86 

82.8 

HIN 

40 

41 

42 

41 

40 

51 

54 

51 

51 

55 

64 

66 

58 

55 

51 

54 

52 

47 

52 

55 

59 

59 

53 

53 

54 

52 

49 

50 

S3 

57 

57 

52.1 

BOCA 

EVAP 

.  13 

.09 

.07 

.  19 

.  19 

.27 

.24 

.  34 

.  26 

.  25 

.  32 

.  34 

.  11 

.  23 

.  27 

.  26 

.  17 

.  26 

.  24 

.  26 

.  15 

.  02 

.  06 

.  20 

.  26 

.  20 

.  26 

.  30 

.  20 

.  26 

B  6.61 

WIND 

128 

92 

61 

42 

46 

71 

88 

35 

99 

41 

36 

35 

57 

44 

86 

59 

65 

73 

66 

50 

66 

40 

37 

41 

56 

79 

65 

70 

71 

51 

39 

1909 

BURLINGAME 

EVAP 

.  25 

.  27 

.  30 

.  24 

.  25 

.  21 

.  27 

.  29 

.  27 

.  28 

.  32 

.  30 

.  23 

.  23 

.  30 

.  27 

.  28 

.  23 

.  39 

.  30 

.  32 

.  27 

.  22 

.  27 

.  15 

.  30 

.  27 

.  28 

8.21 

WIND 

88 

184 

240 

189 

147 

140 

70 

72 

231 

77 

85 

89 

127 

113 

165 

185 

149 

227 

214 

178 

112 

111 

103 

82 

io6 

88 

io7 

215 

123 

94 

80 

4191 

MAX 

73 

73 

69 

72 

72 

77 

84 

83 

77 

81 

84 

86 

77 

75 

73 

66 

76 

72 

72 

78 

78 

77 

77 

77 

75 

69 

73 

75 

79 

79 

79 

76 . 1 

MIN 

51 

47 

45 

45 

48 

46 

51 

50 

49 

49 

54 

56 

57 

56 

48 

49 

54 

48 

48 

47 

51 

50 

53 

53 

53 

54 

50 

49 

50 

54 

51 

50.6 

CACHUMA  DAM 

EVAP 

.24 

.  18 

.26 

.27 

.24 

.24 

.30 

.30 

.29 

.30 

.22 

.23 

.25 

.  17 

.29 

.34 

.27 

.29 

.32 

.31 

.27 

.26 

.20 

.22 

.24 

.25 

.22 

.28 

.28 

.27 

.26 

8.06 

WIND 

51 

100 

113 

128 

72 

42 

44 

39 

75 

35 

85 

31 

86 

71 

65 

75 

32 

71 

84 

65 

104 

46 

13 

38 

87 

53 

61 

70 

61 

49 

51 

1997 

CAMP  PARDEE 

EVAP 

.  18 

.  16 

.  17 

.  19 

.  21 

.  21 

.  34 

.  30 

.  32 

.  24 

.  25 

.  31 

,  30 

.  21 

.  17 

.  27 

.  27 

.  25 

.  25 

.  28 

.  34 

.  35 

.  15 

21 

25 

26 

25 

27 

27 

29 

.  35 

7.87 

WIND 

28 

36 

30 

31 

28 

23 

41 

25 

43 

20 

27 

23 

45 

37 

30 

32 

31 

47 

32 

35 

39 

55 

32 

28 

40 

42 

44 

37 

31 

27 

35 

1054 

CHICO  EXP  STA 

EVAP 

.  13 

* 

* 

.  50 

.  22 

.  23 

,  29 

.  28 

* 

* 

.  89 

.  28 

.  36 

.  31 

.  17 

* 

.  76 

.  33 

.  29 

.  33 

.  23 

* 

* 

.  53 

• 

• 

•  ^"l 

■ 

• 

7.66 

WIND 

72 

* 

* 

66 

24 

29 

29 

41 

* 

* 

106 

20 

97 

87 

44 

126 

59 

35 

38 

29 

110 

68 

51 

32 

25 

13 

1221 

CHUixA  VISTA 

EVAP 

.27 

• 

.81 

.27 

.27 

.24 

.26 

.75 

.25 

.16 

.25 

.25 

* 

* 

.78 

.32 

.27 

.27 

.28 

* 

* 

.77 

.30 

.21 

.29 

.26 

.57 

8. 10 

WIND 

133 

• 

• 

559 

95 

109 

87 

108 

« 

282 

78 

79 

104 

121 

* 

♦ 

280 

115 

92 

117 

135 

* 

♦ 

359 

131 

113 

102 

90 

* 

202 

3491 

MAX 

80 

75 

78 

79 

81 

80 

82 

81 

74 

79 

80 

83 

82 

81 

80 

80 

79 

80 

75 

80 

81 

81 

79.6 

HIN 

60 

51 

49 

50 

52 

54 

51 

56 

57 

57 

61 

I 

56 

56 

56 

56 

56 

I 

I 

57 

57 

59 

53 

55 

I 

57 

55.3 

COW  CREEK 

EVAP 

.  94 

.  65 

.  30 

.  30 

.  32 

.  45 

.  56 

.  43 

.  60 

.  49 

.  45 

.  68 

.  75 

.  65 

.  45 

.  52 

.  47 

.  75 

.  65 

.  64 

.  55 

.  67 

.  45 

.  45 

.  54 

.  60 

.  56 

.  71 

.  60 

.  45 

.  50 

17.13 

WIND 

188 

180 

68 

54 

40 

65 

* 

65 

78 

18 

15 

38 

77 

56 

91 

19 

36 

57 

51 

52 

59 

121 

117 

31 

34 

60 

64 

36 

70 

90 

16 

1946 

MAX 

91 

84 

79 

86 

92 

91 

90 

95 

95 

97 

99 

100 

104 

97 

97 

97 

97 

95 

92 

90 

91 

88 

90 

92 

95 

96 

95 

97 

94 

96 

102 

90.3 

UIN 

69 

55 

56 

56 

62 

58 

60 

61 

65 

66 

72 

69 

70 

66 

63 

75 

69 

61 

62 

59 

61 

61 

56 

60 

63 

72 

64 

63 

63 

63 

65 

63.1 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

EVAP 

9.81 

WIND 

84 

75 

59 

48 

61 

70 

iio 

52 

97 

81 

74 

52 

67 

57 

74 

57 

56 

95 

53 

96 

107 

58 

57 

41 

91 

126 

87 

69 

49 

38 

33 

2174 

DDTTONS  LANDING 

EVAP 

in? 

* 

■  ^ 

* 

■  ®^ 

* 

* 

■ 

.  35 

•  ^® 

* 

• 

♦ 

8.99 

WIND 

ino 

CI 

ino 

in9 

inT 

no 

* 

(97  fi 

3640 

MAX 

71 

73 

76 

78 

82 

83 

83 

83 

73 

73 

74 

78 

75 

76 

80 

80 

76 

75 

74 

77 

77 

UIN 

47 

I 

I 

42 

42 

47 

52 

51 

I 

I 

46 

52 

53 

53 

45 

I 

I 

45 

45 

48 

49 

51 

I 

I 

49 

51 

47 

46 

48 

I 

I 

_ 

FOL30U  DAM 

EVAP 

.  24 

.  23 

.  21 

.  23 

.  25 

.  24 

.  32 

.  40 

.37 

.  29 

.  27 

.  33 

.  36 

.20 

.  25 

.  30 

.  30 

.  30 

.  28 

.  27 

.  40 

.  40 

.  22 

.  18 

.  25 

.  25 

.  25 

.  30 

.  27 

.  32 

.  33 

8.81 

WIND 

104 

87 

51 

49 

54 

56 

80 

45 

92 

38 

36 

38 

89 

57 

56 

59 

74 

86 

57 

49 

69 

68 

68 

39 

73 

99 

95 

71 

59 

51 

34 

1983 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 

.42 

.25 

.35 

.28 

.30 

.36 

.34 

.42 

.56 

.36 

.36 

.42 

.54 

.36 

.47 

.49 

.42 

.47 

.45 

.43 

.40 

.45 

.33 

.36 

.35 

.36 

.45 

.36 

.  43 

.46 

.45 

12.45 

WIND 

99 

102 

108 

105 

53 

62 

45 

47 

101 

75 

49 

49 

87 

88 

156 

87 

70 

129 

115 

96 

71 

79 

78 

56 

72 

63 

112 

66 

56 

63 

43 

2482 

MAX 

89 

69 

74 

71 

79 

79 

84 

88 

87 

82 

88 

92 

92 

82 

78 

80 

84 

81 

79 

78 

85 

86 

76 

63 

79 

86 

85 

83 

84 

84 

87 

82.4 

MIN 

56 

45 

44 

43 

43 

50 

51 

56 

51 

51 

54 

62 

60 

57 

49 

49 

50 

48 

47 

48 

49 

S3 

SO 

51 

54 

54 

49 

SO 

51 

54 

54 

51.1 

HAMILTON  AFB  1  E 

EVAP 

•  ^9 

.  30 

.  35 

.  30 

.  32 

.  30 

.  40 

.  45 

.  35 

.  20 

.  22 

.  30 

.  35 

.  30 

.  30 

.  40 

.  45 

.  30 

.  54 

.  30 

.  30 

.  25 

.  30 

.  35 

.  30 

.  37 

.  30 

.  30 

.  43 

10.35 

80 

72 

115 

171 

146 

116 

97 

133 

74 

^? 

4682 

MAX 

70 

75 

67 

^73 

74 

^80 

76 

^74 

^75 

81 

^74 

^76 

^83 

^83 

77 

^81 

^80 

75 

74 

75 

^75 

71 

^78 

^80 

75.9 

HIN 

45 

42 

40 

41 

46 

49 

52 

47 

45 

50 

55 

53 

56 

S3 

44 

46 

52 

40 

39 

46 

47 

49 

48 

50 

52 

52 

41 

47 

SO 

46 

50 

47.5 

BETCH  HETCHY 

EVAP 
WIND 

.19 

.05 

.  07 

.  07 

.  15 

.  17 

.  29 

.  20 

.  30 

.  16 

.  23 

.  29 

.  28 

.  06 

.  16 

.  20 

.  20 

.  21 

.  27 

,  23 

.  28 

.  17 

.  15 

,  06 

.  04 

.  17 

.  20 

.  25 

.  22 

.27 

.27 

5.86 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

EVAP 

.  40 

.  37 

.  36 

.  34 

.  37 

.  39 

.  34 

.  38 

.  43 

,  52 

.  32 

.  34 

.  39 

.  45 

.  33 

.  45 

.  33 

.  42 

.  50 

.  51 

.  39 

.  41 

.  39 

.  36 

.  45 

.  45 

.  37 

.  44 

.  40 

.41 

.45 

12.46 

WIND 

82 

84 

72 

103 

94 

49 

51 

66 

21 

224 

22 

* 

118 

95 

112 

97 

55 

87 

140 

134 

96 

17 

140 

93 

113 

75 

149 

62 

79 

90 

104 

2724 

93 

86 

83 

79 

84 

88 

85 

91 

94 

85 

94 

93 

94 

94 

92 

94 

94 

96 

87 

88 

92 

93 

91 

91 

86 

86 

93 

92 

93 

94 

95 

90. 3 

MIN 

62 

62 

52 

50 

58 

56 

60 

62 

61 

61 

65 

64 

62 

61 

63 

63 

65 

60 

59 

58 

52 

58 

55 

56 

56 

58 

60 

58 

62 

59 

61 

59.3 

JOICE  ISLAND 

EVAP 

* 

* 

* 

« 

* 

• 

* 

* 

1.61 

* 

* 

* 

* 

L.56 

* 

* 

* 

* 

* 

« 

* 

* 

2.66 

* 

* 

* 

•  ^1.70 

7.55 

WIND 

* 

• 

* 

« 

* 

• 

• 

1015 

• 

* 

* 

* 

« 

610 

* 

• 

• 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

1070 

• 

* 

« 

* 

•  ^767 

3462 

KFTTLEHAN  CITT  1  SSW 

EVAP 

.45 

.08 

.45 

.60 

.32 

.37 

.41 

.45 

.51 

.42 

.45 

.60 

.54 

.36 

.39 

.40 

.39 

.41 

.45 

.49 

.45 

.60 

.46 

.50 

.41 

.30 

.43 

.43 

.35 

.48 

.45 

13. 40 

WIND 

79 

73 

88 

90 

60 

68 

78 

58 

70 

79 

63 

53 

145 

70 

96 

98 

85 

80 

89 

113 

74 

162 

168 

80 

55 

58 

63 

71 

54 

76 

58 

2554 

LAKE3H0RE 

EVAP 

.07 

.18 

.16 

.16 

.15 

.19 

.22 

.24 

.26 

.20 

.28 

.24 

.13 

.  11 

.20 

.13 

.16 

.22 

.24 

.28 

.33 

.20 

.08 

.19 

.21 

.15 

.22 

.16 

.26 

.29 

.33 

6.26 

WIND 

12 

8 

13 

23 

19 

4 

5 

17 

20 

14 

11 

12 

7 

19 

IS 

9 

20 

18 

18 

27 

33 

19 

11 

11 

19 

15 

19 

12 

8 

12 

10 

460 

LAJCS  SPAULDING  DAM 

EVAP 
WIND 

.  08 

.  10 

.  10 

.  15 

.  25 

.  47 

.  35 

.  27 

.  30 

.  40 

.  42 

.26 

.  10 

.  15 

.  30 

.  18 

.  23 

.  30 

.  36 

.  35 

.  16 

.  04 

.  05 

.  18 

.  17 

.  17 

.  30 

.  30 

.15 

.45 

B  7.35 

LODI 

EVAP 

■  ^ 

■  2^ 

.  17 

.  26 

.  32 

.  31 

.  38 

.  35 

.  32 

.  35 

.  41 

.  21 

.  28 

.  33 

.  42 

.  25 

.  40 

.  31 

.  40 

.36 

.  31 

.  20 

.  30 

.  37 

.  30 

.  29 

.  30 

.30 

.35 

.45 

9.79 

WIND 

130 

104 

120 

64 

61 

91 

73 

47 

144 

80 

50 

106 

96 

101 

112 

83 

126 

123 

102 

122 

63 

83 

46 

113 

77 

94 

100 

64 

71 

56 

96 

2798 

MANDEVIIi^  ISLAND 

EVAP 

.30 

.28 

.28 

.42 

.28 

.39 

.30 

.35 

.41 

.27 

.40 

.45 

.24 

.28 

.41 

.36 

.30 

.30 

.39 

.38 

.38 

.35 

.26 

.30 

.30 

.40 

.30 

.12 

.34 

.30 

.45 

10.29 

WIND 

180 

200 

190 

180 

110 

180 

120 

90 

210 

140 

100 

230 

130 

160 

190 

130 

200 

220 

170 

180 

120 

90 

100 

180 

100 

160 

120 

30 

110 

100 

ISO 

4570 

MAX 

73 

76 

76 

79 

80 

79 

87 

87 

80 

80 

86 

87 

77 

76 

80 

75 

74 

78 

78 

80 

88 

87 

82 

61 

63 

61 

81 

76 

87 

88 

86 

80.9 

HIN 

S3 

56 

51 

54 

58 

58 

56 

54 

52 

53 

53 

48 

51 

52 

56 

55 

S3 

53 

52 

52 

49 

49 

51 

56 

57 

52.1 

HONTICELLO  DAM 

EVAP 

.  23 

.  22 

.  32 

.  30 

.  32 

.  23 

.  30 

.  33 

.  30 

.  13 

.  28 

.  27 

.  30 

.  27 

.  26 

.  29 

.  32 

.  35 

.  20 

.  20 

.  27 

.  27 

.  26 

.  29 

.  26 

.29 

.34 

8.14 

WIND 

56 

41 

36 

29 

24 

26 

36 

21 

55 

21 

23 

23 

56 

33 

41 

21 

49 

49 

32 

32 

31 

30 

33 

27 

34 

41 

44 

33 

29 

22 

23 

1051 

72 

69 

It 

78 

80 

85 

83 

91 

82 

86 

90 

95 

72 

84 

87 

85 

80 

86 

85 

88 

92 

81 

82 

87 

84 

81 

84 

86 

90 

92 

UIN 

47 

42 

42 

45 

45 

51 

54 

54 

49 

53 

55 

58 

53 

50 

52 

53 

47 

47 

52 

54 

58 

54 

54 

54 

54 

50 

50 

52 

55 

57 

49!? 

HACIMIKNTO  DAM 

EVAP 
WIND 

- 

.15 

.14 

.25 

.21 

.24 

.32 

.30 

.30 

.26 

.22 

.34 

.18 

.33 

.25 

.25 

.36 

.30 

.30 

.30 

.32 

.30 

.28 

.19 

.35 

.18 

.30 

.32 

.32 

.30 

.39 

B  8.53 

NEWARK 

EVAP 

.18 

* 

• 

.82 

.24 

.20 

.28 

.32 

* 

.86 

.33 

.28 

.15 

.27 

• 

* 

.76 

.28 

.33 

.27 

.37 

* 

* 

.71 

.25 

.24 

.20 

.29 

• 

li.54 

8.17 

WIND 

149 

* 

* 

398 

60 

100 

69 

58 

* 

* 

251 

83 

72 

61 

119 

* 

* 

306 

99 

127 

79 

102 

* 

* 

235 

146 

91 

55 

79 

* 

mo 

2881 

nATTiti  g  WOODWARD  DAM 

EVAP 

.  28 

.  17 

.  35 

.28 

.  19 

.  39 

.  31 

.  31 

.  48 

.  27 

.  46 

.36 

.39 

.36 

.  22 

.  27 

.  57 

.  35 

.  30 

.  41 

.  47 

.  42 

.  37 

.  27 

.  32 

.  30 

.  30 

.  32 

.  28 

.23 

.53 

10.53 

WIND 

70 

75 

71 

80 

67 

56 

81 

46 

90 

82 

55 

56 

149 

80 

103 

102 

81 

92 

106 

110 

85 

83 

77 

65 

101 

75 

109 

79 

74 

61 

56 

2517 

PLACKBTILLE  VFG 

EVAP 
WIND 

.13 

.23 

.15 

.22 

.33 

.25 

• 

* 

.60 

.26 

.27 

,07 

.10 

• 

« 

.60 

.20 

.24 

.34 

.29 

• 

• 

.31 

.18 

.16 

.20 

.23 

• 

i.5S 

5.94 

BICHHOHD  FIELD  STA 

EVAP 

• 

• 

• 

* 

* 

1.46 

.09 

• 

.38 

• 

.90 

* 

* 

L.33 

* 

1.37 

* 

.55 

* 

* 

* 

.95 

* 

i.50 

7.53 

WIND 

• 

* 

• 

• 

530 

40 

* 

210 

* 

* 

340 

« 

* 

* 

* 

* 

550 

* 

* 

* 

* 

540 

* 

215 

* 

* 

* 

380 

* 

i  50 

2855 

MAX 

84 

88 

87 

83 

82 

82 

78 

79 

MIN 

42 

51 

49 

53 

45 

- 

45 

53 

49 

-  156  - 


Coat Inued 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
MAY  1959 


Day  of  month 


smuon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a  >.  <j 

o  o_5 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.24 

.  14 

.21 

.21 

.25 

.26 

.28 

.28 

.26 

.22 

.23 

.22 

.17 

.22 

.22 

.21 

.25 

.22 

.  14 

.25 

.22 

.  21 

.27 

.  16 

.  17 

.  13 

.  18 

.21 

.24 

.26 

.26 

6  .  79 

SALT  SPRINGS  PH 

EVAP 
WIND 

.05 

.05 

.08 

.07 

.07 

.32 

.  40 

.30 

.25 

.20 

.28 

.34 

.21 

.  13 

.13 

.27 

.  22 

.  19 

.  15 

.39 

.31 

.  17 

.03 

.  12 

.  18 

.26 

.  21 

.25 

.  27 

.  33 

B  6,44 

SHASTA  DAV 

EVAP 
WIND 

.10 
10 

.09 
20 

.13 

30 

.11 
60 

.23 
59 

.15 
56 

.29 
70 

.  28 
51 

.26 
58 

.30 
91 

.29 
51 

.33 
66 

.29 

36 

.11 
24 

.13 
53 

.30 

65 

.  15 

29 

.11 

35 

.23 
53 

.25 
62 

.31 
45 

.37 
138 

.  17 
34 

.  11 

56 

.24 
38 

.29 
65 

.  15 

S3 

.  25 
56 

.  30 
62 

.  30 
74 

.  39 
63 

7.  00 
1663 

STOCKTON  HOWRT  BRIDGE 

EVAP 
WIND 
UAX 
UIN 

.30 
115 
75 
50 

.30 
105 
75 
45 

.30 
100 

.30 
85 
82 
43 

.30 
110 
82 
46 

10 
70 
82 
53 

.27 
55 
90 
52 

.45 
60 
85 
58 

.30 
125 
82 
49 

.35 
70 
90 
52 

.35 
30 
95 
60 

.  40 
40 
86 

.  30 
80 
85 

.30 
90 
82 

.36 
90 
85 

.36 
60 
87 

.45 
140 
78 

.30 
110 
84 

.36 
90 
82 

.  41 
90 
88 
51 

.  45 
70 
90 
54 

.30 
90 
81 
53 

.30 
60 
82 
53 

.30 
100 
80 
62 

.  45 
125 
80 
52 

.  30 
135 
79 
51 

.  32 
150 
80 
49 

.  35 
100 
84 
48 

.  30 
90 
87 
50 

.  45 
60 
88 
65 

.  45 
75 
86 
55 

10.  53 
2770 
83  .  7 
52.4 

TABOE 

EVAP 
WIND 

35 

56 

42 

28 

35 

.  15 
32 

.15 
34 

.  16 
12 

.18 
8 

.  15 
8 

.  16 
9 

.  16 
5 

.  19 
5 

.03 
6 

.  10 
8 

.  15 
18 

.  16 
20 

.  15 
17 

.18 

20 

.11 
18 

.17 
7 

.03 
3 

.07 
3 

.04 
5 

.16 
8 

.14 
11 

.  12 
10 

.  17 
7 

.  17 
12 

.  17 
1 

.  17 
1 

B  4.28 
484 

TRACT  PUMPING  PLANT 

EVAP 
WIND 

.30 
243 

.40 
209 

.39 
235 

.37 
247 

.35 
267 

.41 
172 

.45 
83 

.57 
197 

.45 
274 

.46 
120 

.52 
74 

.  55 
224 

.25 
157 

.47 
234 

.40 
177 

.39 
157 

.45 
280 

.40 
240 

.51 
198 

.45 

196 

.  60 
143 

.29 
235 

.26 
128 

.32 
231 

.28 
359 

.  45 
363 

.40 

302 

.45 
302 

.37 
214 

.47 
149 

.53 
236 

12  96 
6646 

TULKLAKE 

EVAP 
WIND 

.11 

.16 

.17 

.19 

.10 

.  13 

.15 

.29 

.  16 

.28 

.30 

.36 

.38 

.22 

.  15 

.22 

.  14 

.12 

.  12 

.24 

.26 

.29 

.19 

.  14 

.33 

.  15 

.24 

.23 

.30 

.36 

.27 

6.  75 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 
WIND 

.15 
38 

.  15 
21 

.31 
120 

.16 
104 

.15 
22 

.13 
74 

.29 
115 

.27 
60 

.30 
77 

.46 
120 

.30 
79 

.  14 

50 

.26 
43 

.08 
51 

.13 
56 

.  14 

55 

.18 

56 

.24 
59 

.25 
83 

.29 
67 

.46 
100 

.41 
142 

.23 

50 

.07 
37 

.20 
39 

.24 
59 

12 
51 

.27 
67 

.26 
60 

.24 
88 

.25 
30 

7. 13 
2073 

WALNUT  GROVE 

EVAP 
WIND 

.15 
89 

.15 
64 

.  15 
71 

.45 
73 

.15 
48 

* 

56 

* 

34 

51 

.90 
89 

.30 
63 

.30 
31 

* 

119 

83 

.90 
90 

.30 
87 

.30 
55 

.  15 
124 

.30 
98 

.45 
79 

.30 
80 

.30 
45 

.30 
68 

.30 
67 

.15 
103 

.30 
118 

.30 
120 

.30 
93 

.30 
70 

.30 
49 

.  30 
55 

.30 
82 

8  .  40 
2354 

■UXIinni  AND  MINimm  in  above  table  refer  to  IXrREIfES  of  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION 
i  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL.  >   .  i«r.  vr  uB;jinvni  ivn . 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of  1 

possible 
sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mUe 

Date  of 
fastest  mile 

4: OOA  PST 

H 

s 

< 

O 
O 

o 

4:  OOP  PST 

H 

s 

p. 

O 
O 

o 

H 

Trace 

60-10 

.10-.49 

66 -OS 

100-1-99 

200 
and  over 

Total 

BAIERSFIELD  WB  AIRPORT 

NW 

22 

9 

2 

++31 

NNW 

15 

59 

44 

30 

43 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

2.6 

BISBOP  WB  AIRPORT 

20 

14 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

3.8 

BLUE  CAMTON  WB  AIRPORT 

8 

2 

30 

SSW 

1 

47 

2 

4 

4 

2 

0 

0 

12 

4.5 

BDRBANX  WB  AIRPORT 

S 

24 

3 

8 

++15 

S 

22 

78 

56 

51 

72 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

4.5 

SUREU  WB  CITY 

7 

4 

31 

N 

20 

3 

4 

3 

0 

0 

0 

10 

72 

6.1 

rRESNO  WB  AIRPORT 

NW 

53 

8 

9 

24 

NW 

3 

72 

43 

24 

46 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

93 

2.2 

LONG  BEACB  WB  AIRPORT 

S 

17 

7 

7 

++28 

W 

3 

80 

58 

53 

74 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4.5 

LOS  ANEELES  WB  AIRPORT 

wsw 

25 

8 

6 

++32 

w 

3 

82 

61 

61 

78 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4.4 

LOS  AHCELES  WB  CITY 

6 

3 

28 

NW 

3 

79 

57 

55 

74 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

68 

5.0 

HODNT  SHASTA  WB  CITY 

56 

44 

5 

4 

3 

0 

0 

0 

12 

4.7 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

30 

12 

1 

++30 

W 

17+ 

81 

59 

52 

75 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

3.4 

BED  BLOFT  WB  AIRPORT 

NMW 

16 

12 

4 

29 

W 

8 

52 

35 

24 

37 

3 

3 

1 

0 

0 

0 

7 

86 

3.4 

SACRAlIEliTO  WB  AIRPORT 

SW 

21 

11 

9 

31 

S 

12 

74 

45 

30 

61 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

96 

3.1 

SANDBEBG  WB 

16 

3 

++51 

NNW 

18 

49 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

2.8 

SAB  DIEGO  WB  AIRPORT 

WSW 

16 

8 

1 

24 

SW 

3 

76 

61 

60 

74 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

57 

5.3 

8AX  FHAHCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

36 

14 

3 

40 

WNW 

18 

85 

59 

56 

80 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

7 

3.2 

BtS  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

10 

7 

31 

W 

3 

7lt 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

6 

81 

SAX  JOSE 

NW 

47 

6 

9 

21 

NW 

19 

46 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

80 

2.0 

SABTA  KABIA  WB  AIRPORT 

WNW 

36 

10 

3 

++33 

WNW 

3+ 

89 

58 

58 

85 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

3.5 

t  8:00  A.M. 

++  fASTIST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  HOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


Sm  r«f«r*iic«  notaa  follovlnc  atktlon  li 


-    157  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  califorku 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BIG  BEAR  LAKE  DMi 

SNOWFALL 
SN  ON  OND 

T 

BIG  CREEK  PH  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

BLUE  CANYON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.7 

4.0 

4 

0.9 

5 

2 

T 

1.9 

T 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 
T 

T 
T 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l.O 

0.5 

CALAVERAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

2.0 
2 

0.5 
1 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

0.5 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

FORT  BIDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

T 

7.0 
5 

2 

T 

T 

HAPPY  CAMP  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

mJNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

10 
T 

T 
T 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

HANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

0.5 
1 

0.5 
1 

2.0 
2 

T 

0.5 

0.5 
T 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.7 
T 

0.6 
1 

MT  SHASTA  SKI  BOWL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
84 

2.0 
86 

3.0 
89 

T 
87 

1.0 

88 

T 
87 

86 

84 

84 

T 
80 

70 

67 

61 

1.0 
62 

7.0 

69 

69 

2.5 
71 

4.5 
75 

T 
73 

72 

70 

68 

1.0 

69 

3.0 
64 

62 

T 
62 

2.0 
64 

64 

60 

60 

60 

MT  SHASTA  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

1.2 
T 

PALOMAR  MTN  OBSY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SANDBERG  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
6 

T 

SIERRAVILLE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

8.0 
7 

1.0 
1 

T 
T 

SNOW  LAB  CEN  SIERRA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

IL  3 
i 

2.2 

0.7 

1.9 

7.1 

SQDAW  VALLEY  LODGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
3 

T 

1.0 
1 

1.0 

SQUIRREL  INN  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

TABLE  BOONTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

TAHOE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1.0 
1 

T 

1.5 
2 

TULELAKE   INSPECTION  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
4 

2.0 
5 

T 

4 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
T 

3.0 
3 

T 

1.0 
1 

0.5 
T 

T 

T 

T 

4.0 

2 

2.0 
1 

1.0 

T 
T 

T 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

1.0 
2 

15.0 
17 

12 

3.0 
14 

1.0 
10 

8 

8 

7 

5 

T 

3 

1 

2.0 
2 

T 

2.0 
2 

T 

6.0 

6 

4.0 
8 

6 

2.0 
6 

T 

4 

4 

3 

2 

1 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1959 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologlst ,  557  Federal  Of- 
fice Building,  50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and    heating  degree  days     for  the  preceding  12  months    will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,     but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,     are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F.  ,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter    unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations   (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  In  the  station  name,  and  also 
Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term 
means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,     or    ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;    consequently    occasional    drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,     and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;     and  "Evaporation  and  Wind"  Table,     and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.      The  Station  Index    shows  observation    times     in  local 
standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST,  and  Blue  Canyon 
WB  AP  at  5:30  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following ; 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are  published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  Intervals,  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data 
from  Storage-Gage  Stations",  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
-    No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.      See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a    full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.       (Yearly  subscription  J^T^^-^^^^^^^ 

money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sen. 

to  the  SuperlDtendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY 

NATIONAL  SUMMARY,     and  STORM  DATA,     all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washing 
ton  25,  D.  C. 

information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations    exposure  of  substations  through  1957  may^ 

cation  'Substation  History' for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  oi  uocume       ,  Climatologl- 
Washington  25,  D.C.  for  $1.25.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  ol  Local  ciimaioiogi 
cal  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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MAY  1959 
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STATION  INDEX 


STATION 


ACTON  ESCOMDIDO  FC3*ieC 
ADIN  ttANOCIt  STATION 
ALAHO  I  N 
ALDCHMINT 

LI  SO  CN  OAT  MT  FC 
ALPINE 
ALTADENA 

ALTURAS  RANGCR  STATION 
ANGIOtA 

ANGHlN  PAC  UNION  COL 
ANTIOCH  1  E 

TIOCH  PUNPlNCi  PLANT  3 
ANZA 

APACHE  CAMP 
AflROVO  SECO 

ARROrO  SECO  AS  FC  SOB  C 
ASH  muNTAIN 
ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 
ATLAS  ROAO 

ELL  CCC  CANP  ! 
AUBERRT 
AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 

AVENAL  9  SSE  i 

AIU5A  CITY  PARK  FC  1*1 

BACKUS  RANCH 

BADGER  ! 

BADGER  PASS 

BAKER 

BAKER  9  NNH  I 
BAKERSFIELO  MB  AIRPORT  ' 
BALCH  POWER  HOUSE 

L  MOUNTAIN  LOOKOUT  < 
BARNESON  PARK 
BARRETT  DAM 
BARSTOV 

BATES  RIOOE  I 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

BEAUMONT   1  E 
BEEHIVE  HEADO* 

AIR  FC  10 
BEN  LOHONO 
BENSONS  FERRT 
BERCELET 
BERRTESSA  LAKE 
BESNICK   T  S 
BIEBER 

eiC  BAR  RANGER  STATION 
BIG  BEAR  LAKE  DAN 


BIG  PINE  CREEK 


BIG 


>INES 


'ARK  I 


S3 


BIG  SU 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC*6D-Ei 
BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL, 
'  PASS  SNOW  COURSE! 
BISHOP  WB  AIRPORT 

BISHOP  UNION  CARBIDE  I 
BLACK  MOUNTAIN  2  HSH  I 
BLACKS  MOUNTAIN  | 
BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH  | 
UE  CANTON  MB  AIRPORT  '. 
BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK] 


fBLTTHE 
BLTTME 


BLTTHE  FAA  AIR. 


BOftREOO  DESERT  PARK 
I  BORREGO  SPRINGS  3  NNE 
'  BOULDER  CREEK 
1      LOCATELLI  RANCH 
'  BOULEVARD 

BOUQUET  CANTON 

BOWMAN  DAM 

BRADFORD  RANCH 

BRAOLET  I 

BRAWLET  Z  SW  ! 

T  10  W5W  ! 
BREA  SERRT  AND  IMPERIAL' 

A  CITY 
BREA  0AM 

lENTWOOD  6  SW 
IDGEPOHT 
BRIDGEPORT   RANGER  STA 


COUNTY 


LOS  ANGELES 
MODOC 

CONTRA  COSTA 
HUMBOLDT 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
MODOC 

SAN  BERDINO 
TULARE 

NAPA 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
RIVERSIDE 
VENTURA 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 


NAPA 

TULARE 

FRESNO 

PLACER 

LOS  ANGELES 

KINGS 

LOS  ANGELES 


CERN 
TULARE 
MARIPOSA 
SAN  BERDINO 

if  SAN  BERDINO 
.421  KERN 

OAAf!  FRESNO 
EHAHA 
k09  ORANGE 

DIEGO 
BERDINO 
ihi  SNTA  BARBARA 
lObj  RIVERSIDE 
IVERSIDC 


09  RIVERSIDE 
IT  TUOLUMNE 
19-  LOS  ANGELES 
7*,  SANTA  CRUZ 
02   SAN  JOAQUIN 

LAHEDA 
05{  NAPA 

SISKIYOU 
3l|  LASSEN 
INITT 

AZ:  SAN  BERDINO 

55  FRESNO 

Se  LOS  ANGELES 

79'  LOS  ANGELES 
90  MONTERET 
9B  LOS  ANGELES 
18  LOS  ANGELES 
21  FRESNO 
22!  INTO 

2*  INYO 

90|  SANTA  CLARA 

67;  LASSEN 

701  LASSEN 
PLACER 
HUMBOLDT 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
NEVADA 


03A 


SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 

SANTA  CRUZ 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
NEVADA 
RIVERSIDE 
MONTERET 


BRIOGEV 
BROOKS    FARNHAM  RANCH 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 
BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 
BR T SON 

BUCKS  I 


0*0'  IMPERIAL 
OSO  SISKIYOU 

ORANGE 
0S6  ORANGE 
ORANGE 
060>  CONTRA  COSTA 
072  MONO 
076  MONO 
OaO  HUMBOLDT 
112'  YOLO 


130 


BUEN 


ISTA 


BULLAROS  BAR  PWR  HOUSE 
BURBANK  FIRE  DEP  FC2Z6B 
IPBURBANK  MB  AIRPORT 
BURLINGAME 
BURNEY 

BURTON  RANCH 
BUTTONWILLOW 
CABAZON 

RILLO  NAT  MONUMEN 
CACHUMA  DAM 
CAJON  WEST  SUMMIT 
AVERAS  eiG  TREES 
AVERAS  RANGER  STA 
CALEXICO  2  NE 
CALIFORNIA  HOT  SPRGS  RS  ! 

CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STATIOf^  1 
CAMP  ANGEL US 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 
CAMP  PIONEER  SKI    SHLTEfij  I 
CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CAHPIONVILLE  RANGER  STA 
CAMP  WISHON 
CANBT  RANGER  STATION 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CANT  I  L 
CANYON  DAM 

CARBON  CANTON  GILMAN 
CARBON  CANTON  HORKMAN 
CARMEL  VALLET 
CATHAT  BULL  RUN  RANCH 
CAZADERO 

rCCILVILLE  SAWYER 
MOUNTAIN  VIEW 

CEDAR  GROVE 
CEDARVILLE 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE]  1 
CHALLENGE  RANGER  STA 
CHATSWORTH  HEYNEMANN 

CHATSWOftTH  FC  2A  D 
CHATSWORTH  RESERVOIR 
CHERRY  VALLET  OAH 
CHESTER 


BUTTE 

PLACER 

MONTEREY 

PLUMAS 

SAN  BENITO 

YUBA 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 


SAN  P 
SHASTA 


JEO 


16{  CONTRA  COSTA 
KERN 

RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SNTA  BARBARA 
SAN  BERDINO 
T7|  CALAVERAS 

^tO^  CALAVERAS 

;B8I  IMPERIAL 

SOOj  TULARE 

!  NAPA 
SISKIYOU 

I  BERDINO 
SAN  DIEGO 
CALAVERAS 
SIERRA 

SN  LUIS  OBPO 


LOS  ANGELES 
KERN 
PLUMAS 
ORANGE 

I  BERDINO 
IKMTERET 
MARIPOSA 
SONOMA 

SISKIYOU 

FRESNO 
NOOOC 
BUTTE 
YUBA 

A79  LOS  ANGELES 
LOS  ANSELES 
LOS  ANGELES 
69TI  TUOLUMNE 
7D0|  PLUMAS 


9  35 

17  38  34 

27  38  00 

2T  37 

33  33 

301  3* 

2A|  36 

13l  3A 


AO  Aft 
AO  AA 

a|  39 

17  AO 


11  17 

20  57 

22  02 

23  yt> 


18  10 
18  SO 

17  53 
22  15 

18  AO 

19  29 
21  OA 
18  20 

20  03 
17  »* 
10  11 


1*  07 
19  03 
19  05 


16  57 
19  47 
18  27 
22  06 

21  26 

22  15 
22  14 

22  14 
21  08 

23  15 

16  58 


21  47 
18  11 
IB  30 


8  43 

22  11 
21  12 


21 


22  12 
16  17 
18  22 
20  40 

16  48 
20  48  I 

15  33  ! 
22  OS  I 

17  5*  I 
17  5*  ! 
17  56 
21 


2179  , 
3400  I 
3055  I 
53*7  I 
3390 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


22  09 

21  20 

20  35 

21  05 
21  12 
21  11 

21  09 
18  18 
18  22 

22  21 
21  40 


16  47 

17  : 

19  59 

17  34 

20  19 
20  22 

19  28 

18  ■ 

22  39 
22  48 
16  59 
16  28 

20  51 
20  34 
20  41 


I  40 


18  34 

17  58 
21  09 


IB  34 
18  3* 
18  37 


6*70  , 
6550  I 
2050  I 


7A 

5P|  5P 

5P  5P 

1  VAA 
8A 


OBSERVER 


J  C  PASSOLD 
U  S  FOUEST  SERVICE 
MRS  SHIRLEY  L  CASTRO 
MRS  CORA  C  OLSEN 
T  J  WALL 

ALPINE  FIRE  DEPT 
RUBIO  CANON  L«W  ASN 

U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OIV  OF  HWYS 
ANOIOLA  ELEV  *  HHSE 

PACIFIC  UNION  COL 
EDWARD  C  JENNINGS 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KEim  CO  ROAD  CAMP 
CHARLES  M  HERBERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GLADYS  A  DUTRA 

COUPS  OF  ENGINEERS 
UNION  ELEM  SCHOOL 
DAN  BARBER 
HARBOR  NASTER 
TIDEWATER  OIL  CO 
COMNELIUS  SMITH 
CEORGE  L  TURCOTT 
MRS  LUCILLE  E  MEDDLE 
US  NAT  PARK  SERVICE 
L  E  NETHENY 


P  G  »  E  COMP- 
COKPS  OF  ENG 
CORPS  OF  ENG 
SAN  01 ECO  MA 
SO  CALIF 
U  S  FOREST  SI 
BEAUMONT  IRR 
BEAUMONT  IftR 


RvlCE 
G  DIST 
G  DIST 


U  S  MB  OBSERVER 

HETCH  HETCHT  WTR  SUP 

T  J  LE  BLANC 

MRS  NELSON  T  SHAH 

DAVID  P  CAMERON  JR 

UNIVERSITT  OF  CALIF 

LARRT  D  GRINDHEIM 

U  S  HEATHER  BUREAU 

MARX  P  HICKS 

U  S  FOREST  SERVICE 

KENNETH  V  SIMPSON 
SO  CALIF  EDISON  CO 
0  E  HILSON 

DEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  PARK  SERVICE 
WILLIAM  L  CROKE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  HEATHER  BUREAU 

UNION  CARBIDE  CO 
SKYLINE  NURSERIES 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
JOSEPH  E  STAPP 
STATE  Oiv  OF  FSIRT 
STATE  OIV  OF  FSTRT 
FED  AVIATION  AGENCT 
HAROLD  M  PABST 

R  H  ALLEN 

CORPS  OF  ENGINEERS 

Dl  GIORGIO  FRUI T 

'  VINCENT  D  LOCATELLI 
i  CORPS  OF  ENGINEERS 
L  A  WTR  *  PWR  DEPT 
NEVADA  IRRIG  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ALBERT  C  RIST 

i  AGR  RESEARCH  SERVICE 
Sl  U  S  HEATHER  BUREAU 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 

VERNON  R  CACEBREAD 
I    I  BRUCE  L  BOELK 

U  S  FOREST  SERVICE 
I  MRS  ALBERT  R  HUNT 
I  MRS  JOTCE  A  FARNHAM 

U  S  FOREST  SERVICE 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
,  ERNEST  A  HEFERLING 
NRS  FATE  D  NC  HUGH 
'  MRS  LOLA  F  GALL  I 
.  P  G  *  £  COMPANY 
CHIEF  W  J  TAYLOR 
U  S  HEATHER  BUREAU 
CITY  OF  BURLINGAME 
RUTH  C  ESTES 

MAR  STIRTON 
NA  VISTA  H  S  DIST 
JAMES  A  HAKELAND 
IS  NAT  PARK  SERVICE 
I  S  BUR  RECLAMATION 
SAN  BERDINO  CO  FCD 
CAL  DIV  KACH  *  PKS 
I  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL  IRRIG  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 

JOSEPH  J  SCHOLL  JR 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  HOLT 
ARCHIE  C  LEACH 
e  BAY  NUN  UTL  DIST 
i  U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
I  S  FOREST  SERVICE 
JESS  L  BURLESON 
U  S  FOREST  SERVICE 

PIERCE  JR  COLLEGE 
POSTMASTER 
P  G  *  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
i  A  COIL INS  JR 

NRS  HAZEL  L  BOROTRA 


KENNETH  R  JACOBSON 

US  NAT  PARK  SERVICE 
US  SOIL  COM  SERVICE 
■  *  E  COMPANY 
FOREST  SERVICE 


CORPS  OF  ENG II 
LOHMIE  MTNAY 
CORPS  OF  ENG 1 1 
HETCH  HETCH  W1 
MRS  C  B  KMEKI 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

!  DRAINAGE  X  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

Z 

0 
P 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PBECIP. 

< 

SPECIAL 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

BUTTE 

209 

us  PLANT   INTRO  GRDN 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

SAN  BENITO 

20 

36  94 

121  36 

129 

6A 

VICTOR  L  HASKIN 

CHOLAME  HATCH  RANCH 

17*3 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  41 

120  12 

1975 

EVERETT  C  HATCH 

CKUCHUPATE  RANGER  STA 

VENTURA 

5250 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  DIEGO 

WESTERN  SALT  COMPANY 

C I  SCO  RANGER  STAT  ION 

U  S  FOREST  SERVICE 

AM£R  CRYSTAL  SUG  CO 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

RICHARD  C  CHAPMAN 

CLOVERDALE  3  SSE 

ART  1  NO  MUZZ  IN 

CLOVEROALE   U  H 

SONOMA 

1750 

FRANK    S  ORNBAUN 

CLOVER  MEADOWS  GS 

1844 

MADERA 

21 

37  32 

119  17 

7002 

VAR 

S 

U  S  FOREST  SERVICE 

1864 

27 

36  09 

120  21 

6P 

6P 

COALINGA  FIRE  DEPT 

COALINGA  1  SE 

UNION  OIL  COMPANY 

MRS  CHARLES  KOhELL 

C0L6TS  FC   53  D 

LOS  ANGELES 

13 

34  18 

COLD  SPRINGS  CAMP 

36  13 

U  S  FOREST  SERV ICE 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

22 

40  24 

8 

39  06 

SOUTHERN  PACIFIC  CO 

COLGATE  POWER  HOUSE 

8 

39  20 

P  G  *  E  COMPANY 

COLUSA  1  SSH 

COLUSA 

23 

39  12 

60 

IVAN  J  STEPHENS 

CONCORD  3  E 

1962 

CONTRA  COSTA 

4 

37  58 

121  59 

195 

8A 

KOHARD  R  LEE 

CORCORAN   IRRIG  DISTRICT 

2012 

36  06 

119  34 

8A 

8A 

S  S  HHl TEHEAD 

38  91 

EDWARD  J  CORDES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

23 

39  94 

FRANKL 1 N  K  REED 

26 

33  92 

CORONA  FIRE  DEPT 

CORRAL ITOS 

20 

36  59 

STATE  DIV  OF  FSTRT 

COTTONMOOD  CREEK 

19 

36  29 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MENOOC 1  HO 

■ 

39  47 

GRANT  W  HANCOCK 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

MENDOC I  NO 

39  90 

U  S  FOREST  SERVICE 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

LOS  ANGELES 

21 

3*  05 

575 

WILLIAM  B  TEMPLE 

COW  CREEK 

2092 

INYO 

36  30 

116  52 

-129 

4P 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

COYOTE  CANTON 

2103 

RIVERSIDE 

61  33  26 

116  30 

3P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COYOTE  HELLS 

32  44 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRABTREE  MEADOW 

iS 

36  3* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRAWFORD  RANCH 

32  93 

ROBERT  A  CRAWFORD 

1? 

41  46 

THE  CAL-ORE  PHR  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

DEL  NORTE 

IT  41  48 

CAL  DIV  BEACH  •  PKS 

CRESCENT  CITY  MNTNC  STA 

DEL  NORTE 

IT  *1  46 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

15 

34  15 

CR  FST  CO  WATER  DIST 

CROCKETT 

CONTRA  COSTA 

*■  38  02 

9 

8A| 

C*H  SUGAR  REFINING  CO 

CRYSTAL  LAKE  EAST  PINE 

2199 

LOS  ANGELES 

26 

34  20 

117  50 

5770 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

' CULVER  C 1 TT 

LOS  ANGELES 

33 

34  01 

4P 

4P 

CULVER  CITY  BUS  LINE 

22M 

MENDOC I  NO 

39  90 

5P 

DONALD  E  INGRAM 

CUNNINGHAM 

2224 

23;  38  57 

MRS  M  V  CUNNINGHAM 

2236 

SNTA  BARBARA 

301  34  56 

aA 

JOHN  S  ROWELL 

2239 

25 

32  59 

6A 

2248 

sn'^lu's'^bpo 

30{  34  99 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CUTAHA  RANGER  STAT  ION 

2249 

30!  3*  51 

U  S  FOREST  SERVICE 

DAGGETT  1  ENE 

2255 

SAN  BERDINO 

61  34  52 

1976 

COOL  WATER  RANCH 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

2257 

SAN  eEROINO 

3*  52 

116  47 

1922 

HID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

2294 

23|  38  32 

121  45 

51 

8A 

8A 

6A 

CG 

UNIVERSITT  OF  CALIF 

2306 

MODOC 

211  41  13 

HERMAN  L  LORENZEN 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

2331 

INTO 

37  22 

9225 

5P 

5P 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

233* 

NEVADA 

1 

39  18 

3700 

5P 

iPl 

P  G  *  E  COMPANY 

2346 

KERN 

9 

35  47 

8AI 

DELANO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

2362 

MONTEREY 

36  36 

46 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

2389 

STANISLAUS 

r 

37  32 

124 

5pi 

W  F  MOORE 

2402 

BUTTE 

23'  39  52 

271  3 

*P 

DESCANSO  RANGER  STATION 

2406 

SAN  DIEGO 

33  32  91 

3500 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

2432  LOS  ANGELES 

26  33  59 

117  90 

790 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBB 1 NS  COLGATE  F0RE6AY 

2458 

TUBA 

a 

39  21 

121  12 

4P 

P  G  *  E  COMPANY 

DONNER  MEMORIAL  STA  PK 

NEVADA 

39  19 

8A 

8A 

CARL  HHHEFIELD 

DOS  R I OS 

2*90 

MENOOC I  NO 

r  39  A3 

123  21 

8A 

STUART   T  PRICHETT 

DOUBLEBUNK  MEADOW 

2492 

TULARE 

10 

35  97 

118  36 

VAR 

& 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOHNET  FIRE  DEPT  FCIOTC 

2494 

LOS  ANGELES 

33 

33  56 

5P 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

DOHNIEVILLE  ranger  STA 

2500 

SIERRA 

B 

39  34 

BA 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

DOYLE  9  SSE 

LASSEN 

IB 

39  57 

4389 

7A 

7A 

FRANK  H  ROWLAND 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

25K 

LOS  ANGELES 

2»  34  29 

1915 

TA 

JAMES  e  RAY 

DUDLEYS 

2539 

MARIPOSA 

1*J  37  45 

120  06 

3000 

6P 

W  D  MC  LEAN 

OUNNIGAN 

2568 

TOLO 

23 

38  93 

121  58 

63 

9A 

NRS  ALETHA  G  hunt 

DUNSMUIR  RANGER  STATION 

2572 

SISKIYOU 

23 

41  13 

122  16 

2420 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

DUTTONS  LANDING 

2580 

NAPA 

n 

38  12 

122  18 

20 

8A 

8A 

8A 

DAN  STEELE 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

RIVERSIDE 

33  48 

973 

7A 

METRO  HATER  DISTRICT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

2640 

2 

39  22 

1209 

BA 

ORLAND  UNIT  HU  ASSN 

EAST  VIDETTE  MEADOW 

2653 

TULARE 

u 

36  44 

10400 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2709 

SAN  DIEGO 

33 

32  47 

SS 

EDWIN  R  CUNNINGHAM 

EL   CAPITAN  DAM 

2709 

SAN  DIEGO 

25 

32  93 

600 

fc 

SAN  DIEGO  HATER  DEPT 

EL  CENTRO  2  SSW 

2713 

IHPERIAL 

32  46 

30 

9P 

c 

EL  CENTRO  HATER  DEPT 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

272B 

AMADOR 

16 

38  20 

715 

5P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

ELIZABETH  LAKE  CANYON 

2735 

LOS  ANGELES 

29 

34  36 

118  34 

2079 

5P 

E  E  STUOLEY 

2749;  OEL  NORTE 

n 

42  00 

9P 

5P 

ROBERT  E  BOTTEL 

MONO 

38 

37  56 

HIOi 

CALIF  ELEC  power  CO 

276( 

SAN  JOAQUIN 

16 

38  14 

taI 

C   NORMAN  ADAMS 

2775!  ORANGE 

28  33  48 

HOMER  F  HANNAMAKER 

2805 

RIVERSIDE 

28 

33  40 

6P| 

STATE  OIV  OF  FSTRT 

2812 

RIVERSIDE 

28 

33  37 

JOHN  L  EWING 

ESCONDIDO 

28821  SAN  DIEGO 

331  33  07 

6pj 

f 

DARWIN  M  TING 

ESCONDIDO  PARK  HILL 

2e69>  SAN  DIEGO 

33 

33  07 

690 

I 

c 

CITT  OF  ESCONDIDO 

EH  WANDA 

2895 

SAN  BERDINO 

21 

34  08 

117  31 

1390 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2899 

SISKIYOU 

12 

41  28 

122  54 

c 

LAWRENCE  E  BUCHNER 

■■EUREKA  WB  CITY 

2910 

HUMBOLDT 

n 

40  48 

43 

MID 

M1D< 

C  J 

U  S  HEATHER  BUREAU 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

MARIPOSA 

14;  37  39 

48* 

9PI 

MERCED  IRRIG  Dl  ST 

EXETER  FAUVER  RANCH 

2922 

TULARE 

36  21 

CHARLES  0  COULTER 

29  33.  SOLANO 

23 

38  15 

: 

SOLANO  CO  SURVETOR 

FAI RF I  ELD  POL  ICE  STA 

2934.  SOLANO 

23 

38  15 

4P 

POLICE  DEPARTMENT 

2941 

LOS  ANGELES 

1! 

34  42 

6A: 

L  A  HTR  *  PHR  DEPT 

29581  SAN  DIEGO 

33i  33  21 

US  SOIL  CON  SERVICE 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

2964,  SHASTA 

21 

41  01 

3340 

6A 

P  G  *  E  COMPANY 

FEATHER  FALLS 

2994'  BUTTE 

t 

39  36 

121  19 

^800 

c 

LEONARD  M  PRESTON 

FERGUSON  RANCH 

3020 

TEHAMA 

23 

40  21 

122  27 

7A 

MRS  LISA  FERGUSON 

FIDDLEIOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

AMADOR 

16 

38  31 

SA 

F  IGUEROA  MOUNTAI N 

3048 

SNTA  BARBARA 

32 

34  44 

3150 

U  S  FOREST  SERVICE 

3095 

LAKE 

23 

39  01 

3096 

LAKE 

23 

39  00 

12M 

LESTER  W  BOARDMAN 

3057 

LAKE 

23 

38  98 

1790 

BP 

MRS  HILDA  K  GRAHAM 

FIVE  POINTS  5  SSW 

FRESNO 

I 

36  21 

269 

6P 

RATHOND  THOMAS  RANCH 

309; 

FRESNO 

21 

37  16 

7344 

SO  CALIF  EDISON  CO 

FOLSOH  DAM 

3113 

SACRAMENTO 

38  42 

390 

SA 

SA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FONTANA  9  N 

3118 

SAN  BERDINO 

21 

34  11 

117  27 

1972 

6P 

ROLAND  W  GETCHELL 

FONTANA  KAISER 

3120 

SAN  BERDINO 

21 

34  09 

117  30 

4f 

4P 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3130 

TRINITY 

3* 

40  23 

2340 

6A 

MRS  B  £  ESLICK 

FORESTHI LL  RANGER  STA 

3134 

PLACER 

1 

39  01 

3200 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

3197 

MOOOC 

11 

41  51 

5P 

L  J  FEE 

3161 

MENDOCINO 

n 

39  27 

6A 

c 

CALIF  b  WESTERN  RR 

3164 

MENOOC 1  NO 

n 

39  2* 

UP 

U  S  wa  OBSERVER 

FORT  DICK   1  NNE 

3173 

OEL  NORTE 

11 

41  52 

46 

BA 

WILLIAM  M  RILEY 

3176 

SISKIYOU 

11 

41  39 

3324 

: 

CARL  C  CRAMER 

FORT  JONES  RANGER  STA 

3182 

SISKIYOU 

12 

41  36 

2720 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  ROSS 

3191 

SONOMA 

n 

38  31 

123  15 

114 

6P 

6P 

3232 

SANTA  CRUZ 

2Q 

37  03 

121  49 

: 

MRS  ANNA  E  DRAGICH 

3242 

SHASTA 

23 

40  42 

122  38 

SA 

MRS  CLARA  JONES 

FRESNO  MB  AIRPORT 

3257 

FRESNO 

21 

36  46 

119  42 

MID 

MID 

:  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FRIANT  G0VERM4ENT  CAMP 

3261 

FRESNO 

21 

36  99 

U9  43 

8Ai 

SA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

3279 

ORANGE 

21 

33  94 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3269 

ORANGE 

2< 

33  94 

117  53 

SA 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  HILLCREST  RES 

3288 

ORANGE 

21 

33  93 

117  55 

»P 

FULLERTON  HUN  W  DEPT 

3320 

HUMBOLDT 

40  06 

123  48 

7A 

MRS  N  E  PANCOAST 

GARDEN  VALLEY  2  S 

3338 

EL  DORADO 

38  90 

120  51 

1940 

7A 

R  C  KYLE 

6AS0UET  RANGER  STATION 

3357 

DEL  NORTE 

1 

41  92 

121  58 

364 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEN  LAKE 

3369 

MONO 

31 

37  45 

119  08 

6970 

HIO 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

GEORGETOWN 

EL  DORADO 

36  94 

120  51 

2701 

SA 

c 

WILLIAM  BREEDLOVE 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3384 

EL  OORAOO 

38  99 

120  48 

3001 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3388 

EL  DORADO 

38  99 

120  23 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GIANT  FOREST 

3397 

TULARE 

' 

36  34 

118  46 

6379 

6A 

SA 

z 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GIBRALTAR  DAM 

3401 

SNTA  BARBARA 

33 

34  31 

119  42 

1290 

6P 

CLOSED  2/l/57 

GILROY 

3417 

SANTA  CLARA 

2C 

37  00 

121  34 

194 

9A 

9A 

GILROY  FIRE  DISTRICT 

GILROY  8  NE 

3419 

SANTA  CLARA 

37  02 

121  26 

1050 

WILLIAM  J  KICKHAM 

STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

1 

COUNTY 

1  DRAINAGE  X  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

z 
O 
P 
< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

□ 

PHECIP. 

I 

SPECiAd 

GILROV  14  ENE 

3422 

SANTA  CLARA 

37  06 

121  20 

1390 

SA 

SETH  E  AUSER 

6LEN0ALE  STAPEN  FC  29Se 

3490 

LOS  ANGELES 

13 

3*  09 

lie  16 

930 

»P 

RALPH  STAPCNHOftST 

GLENOORA  WEST  FC  ISS 

3492 

LOS  ANGELES 

2« 

3*  08 

IIT  92 

822 

9P 

MRS  L  M  WEST 

GLENNVILLE 

3463 

35  43 

118  42 

3130 

8A 

KERN  CO  FSTRT  *  F  0 

GLENNVELLE  FULTON  RS 

3469 

KERN 

3500 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  RUN 

3491 

PLACER 

8 

39  10 

120  92 

3240 

4*» 

JOHN  F  WALL 

GONZALES  9  ENE 

3902 

2390 

MRS  ALTA  M  BOGUE 

GRACE  NEADOW 

3929 

TUOLUMNE 

8900 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

GRANl TE  BaSI N 

3948 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3991 

TULARE 

8A 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GRAS&  VALLEY 

3571 

NEVADA 

2693 

6A 

eA 

CARL  E  BEYER 

GRASS  VALLEY  2  NNE 

3572 

NEVADA 

8 

39  14 

121  02 

2710 

ALOYiUIS  J  KELLY 

3578 

SONOMA 

22 

36  24 

122  53 

210 

6P 

6P 

HOMER  L  PARNELL 

GREENLAND  RANCH 

3603 

-168 

5P 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

CREENVI EK 

3614, 

SISKIYOU 

122  94 

2818 

12M 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

GREENVILLE  RANGER  STA 

3621 

PLUMAS 

8 

120  96 

3960 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3649 

EL  DORADO 

16 

36  38 

120  32 

3930 

MRS  LAURA  6  CEDERLOF 

GRIZZLY  PEAK 

3652!  CONTRA  COSTA 

ITS* 

9P 

CITY  OF  BERKELEY 

GROVELAND  2 

3669 

TUOLUMNE 

37 

37  90 

120  14 

2829 

OUANE  J  COS 

GROVELAND  RANGER  STA 

3672 

TUOLUMNE 

37 

37  49 

120  06 

3139 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEVILLE 

3683 

SONOMA 

22 

38  30 

123  00 

119 

7A 

JOSEPH  E  euTTNER 

HAINES  CANYON 

LOMER  FC  364 

3703 

LOS  AN6ELES 

13 

3*  16 

118  16 

2490 

9P 

JAMES  P  KINDRED 

HAINES  CANYON 

UPPER  FC  36T 

3704 

LOS  ANGELES 

13 

3450 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

3710 

INYO 

117  97 

3610 

7A 

7A 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

HALF  HOON  BAT  2  NNW 

371*1 

SAN  MATEO 

60 

7A 

SAN  MATEO  DEPT  AGR 

HANI L  TON  BRANCH  PH 

37251  PLUMAS 

40  16 

4960 

ALBION  A  SARGENT 

HAMILTON  AIR  FORCE  BASE 

3734 

HARIN 

17 

122  31 

-2 

MID 

MID 

U  S  AIR  FORCE 

HAMILTON  AFB  \  E 

3735 

MARIN 

17 

122  30 

10 

4P 

4P 

4P 

L  J  ELDER 

HANFORD 

KINGS 

242 

5P 

5P 

STATE  DIV  OF  FSIRY 

KANSEN  0AM 

3791 

LOS  ANGELES 

13 

3*  15 

116  24 

975 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3761 

SISKIYOU 

12 

41  46 

123  23 

1090 

BA 

8A 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARR 1 S  GAG  1 NO  STA  T I  ON 

3787 

SNTA  BARBARA 

320 

OLIN  LEWIS 

HARRISON  GULCH  RS 

2710 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRT  L  ENGLEBR  i  GMT  OAH 

3800 

NEVADA 

960 

CORPS  OF  ENGUtEERS 

HAT CHE  T    MT   MNT  NC  STA 

3617 

SHASTA 

4368 

STATE  DIV  OF  HWVS 

HAT  CREEK.  RS 

3821 

SHA.«1TA 

3346 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAT  CREEK  PH  NO  I 

3824 

P  G  •  E  COMPANY 

HATFIELD  PUMPING  PLANT 

RIVERSIDE 

1370 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3659 

TRINITY 

2346 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAYHARD  6  ESE 

3863 

ALAMEDA 

4 

37  39 

121  58 

1000 

MRS  ABSIE  S  DRENNAN 

HEALDS6UP& 

3875 

SONOMA 

22 

36  37 

122  52 

6P 

CITT  FIRE  DEPARTMEN) 

HEALOSBURG  2  E 

3878 

SONOMA 

22 

38  37 

122  52 

102 

6A 

M  F  IvERSEN 

R  1  VERSlOE 

33 

33  49 

8A 

LAKE  HEHET  HUN  WATER 

HEHET  RESERVOIR 

3899 

RIVERSIDE 

33 

33  40 

116  *0 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

HENSHAH  Oah 

3914 

SAN  DIEGO 

33 

33  1* 

116  46 

2700 

8A 

8A 

VISTA  IRftIG  DIST 

HERNANDEZ    2  NH 

3925 

SAN  BENITO 

20 

36  29 

120  55 

4P 

MAX  D  LEY 

3928 

SAN  BENITO 

20 

36  16 

120  42 

2769 

MRS  CLORENE  AKERS 

HETCH  HETCHY 

3939 

TUOLUMNE 

37 

37  57 

119  47 

3870 

8A 

aA 

8A 

C  H 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 

LAKE 

38  56 

122  54 

1480 

8A 

ARTHUR  A  ANDERSON 

HILTS 

39B7 

SISKIYOU 

12 

42  00 

122  38 

8A 

FRUI T  GROWERS  SUP  CO 

H0BERG5 

4010 

LAKE 

23 

38  51 

122  43 

2960 

8A 

GEORGE  G  H08ERG 

HOOGES  DAM 

4014, 

SAN  DIEGO 

33 

320 

7A 

SAN  OIEGO  WATER  DEPT 

HOEGEES  FC  60  A 

2650 

9P 

G  ROBINSON 

MOLL  I  STEP 

4022 

SAN  BENITO 

265 

9P 

9P 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLLISTER  2 

4025 

SAN  BENI TO 

2C 

284 

ARTHUR  W  hOLSWORTH 

4082 

HUMBOLDT 

349 

6A 

SA 

BJR  INDIAN  AFFAIRS 

HOOPA  2  S£ 

HUMBOLDT 

319 

8A 

MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 

HOPLANO  fl  NE 

4097 

LAKE 

123  00 

2910 

c 

MRS  CHRISTINE  M  HUFF 

HOPLAND  LARGO  STATION 

4  100 

MENDOCINO 

950 

BA 

CLIFFORD  W  CRAWFORD 

HORSE  CORRAL  MEADOW 

4116 

FRESNO 

36  45 

118  46 

7675 

VAR 

S 

COVS  OF  ENGINEERS 

HUASNA 

41*4. 

SN  LUIS  08P0 

3C 

35  05 

120  22 

c 

MRS  ANN  ROTTA 

HUCKLEBERRY  LAKE 

41*6 

TUOLUMNE 

VAR 

HETCH  HETCHY  HIR  SUP 

HUNTINGTON  LAKE 

9P| 

C  H 

SO  CALIF  EDISOM  CO 

4191 

TRINITY 

c 

FRANCES  V  MOSS 

4204. 

SAN  BENITO 

4P 

4P 

NEW   lORIA  O-S  MIN  CO 

lOYLLWILO  RANGER  STA 

4211 

RIVERSIDE 

2P 

2P 

c:  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

4223 

IMPERIAL 

6P 

6P 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

INOEPENOENCE 

4232 

INYO 

7a 

7A 

:  H 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

4235 

INYO 

9179 

: 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

42591 

RIVERSIDE 

t 

33  44 

116  15 

11 

8A 

8A 

BA 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

INYOKERN 

4276 

KERN 

35  39 

1  17  49 

2440 

5P 

5P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

INVOKERN  ARMITAGE 

42B0 

KERN 

2218 

IIP 

U  S  N  0  T  S 

lOMA  HILL 

4288 

PLACER 

2970 

1   E  ROSE 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

SAN  BERDINO 

922 

7A 

7A 

ic 

METRO  WATER  DEPT 

[RON  MOUNTAIN  LOOKOUT 

4298 

El  DORADO 

6180 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

437* 

MODOC 

5290 

5P 

9P 

WALTER  CANTRALL 

JOHNSONDALE 

TULARE 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

SOLANO 

HID 

VAR 

VAR| 

JOHN  MERWIN 

JULIAN 

4*12 

SAN  DIEGO 

4215 

: 

ZEMOS  Y  COLEMAN 

JULIAN  WYNOLA 

4*18 

SAN  DIEGO 

33 

33  06 

116  39 

3699 

ss 

CHARLES  VIUINEK 

JUNCAL  DAM 

4*22 

SNTA  BARBARA 

32 

34  29 

119  31 

6P 

JOHN  K  CHASE 

KAISER  MEADOWS 

4442 

FRESNO 

VAR 

s 

50  CAL  IF  EOl SON  CO 

KEE  RANCH 

4*67 

SAN  BERDINO 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

KELLOGG 

4480 

SONOMA 

8A 

MRS  RUTH  F  RUBINOW 

KELSEYVILLE 

44S8 

LAKE 

38  59 

1305 

9A 

JOSEPH  J  GLEBE 

KELSEYVILLE  *  SW 

4493 

LAKE 

2: 

38  96 

122  53 

1480 

: 

MRS  KAREN  V  BACCI 

KENTFIELO 

4500 

MARIN 

17 

37  97 

*9 

8A 

8A 

MISS  BETSY  A  KLEIN 

KERLINOER 

450« 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  41 

121  26 

172 

8A 

PAC  COAST  AGGREGATES 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 

4918 

TULARE 

10 

35  97 

118  29 

3650 

7A 

ALG01    T  LOFBERG 

IKCRN  RIVER  PH  NO  1 

4520 

KERN 

10 

35  28 

116  47 

970 

5P 

9P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

4523 

KERN 

10 

39  47 

2703 

5P 

9P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

453* 

KINGS 

11 

36  00 

119  58 

310 

8A 

8A 

8A 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

KETTLEMAN  STATION 

49  36 

KINGS 

11 

36  04 

120  05 

508 

6P 

6P 

P  G  •  £  COMPANY 

KING  CITY 

4459 

MONTEREY 

36  12 

121  06 

320 

5P 

9P 

: 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

KLAMATH 

457T 

DEL  NORTE 

12 

41  31 

124  02 

25 

9P 

HID 

: 

HAROLD  DEL  PONTE 

KNEELANO  10  SSE 

4587 

HUMBOLDT 

7 

40  38 

123  54 

2356 

0  LEE  EMERSON 

KYBUR2  STRAWBERRY 

4616 

EL  DORAOO 

I 

36  46 

120  09 

5750 

HARRY  STEVENSON 

LA  CRESCENTA  FC  351 

4626 

LOS  ANGELES 

13 

3*  I* 

1569 

9P 

CRESCENTA  VLT  CO  W  0 

LAFAYETTE   2  NNE 

4633 

CONTRA  COSTA 

37  95 

935 

8J 

ROSS  R  SANBORN 

fLAGUNA  BEACH 

4647 

ORANGE 

33 

33  32 

117  47 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

LAGUNA  BEACH  2 

4650 

ORANGE 

33 

33  33 

117  48 

160 

c 

L  B  WATER  DISTRICT 

LA  HONDA 

4660 

SAN  MATEO 

4 

37  19 

670 

6P 

JAMES  C  ALLEN 

466* 

ALPINE 

34 

38  26 

VAR 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD 

4671 

SAN  BERDINO 

19 

34  15 

5P 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 

4675 

MOOOC 

18 

41  38 

9A 

9A 

MRS  FERROL  HC  CCMIN 

LAKE  ELEANOR 

4679 

TUOLUMNE 

3T  37  56 

VAR 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

1  LAKE  MOUNTAIN 

469  C 

TRINITY 

7*  40  01 

LEONARD  M  MILLER 

1  LAKEPORT 

LAKE 

23.  39  03 

1341 

'1 

MRS  WILLIE  GREENE 

LAKEPORT  SCS 

4703 

LAKE 

2)1  39  02 

1356 

: 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

LAKE  SAfiRINA 

4705 

INYO 

19 

37  13 

118  37 

9069 

VAR 

5 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

LAKESHORE 

4709 

SHASTA 

23 

40  53 

122  23 

1079 

8P 

ep 

U  S  BUR  RECLAMATION 

LAKESIDE  Z  ENE 

4711 

SAN  OIEGO 

29 

32  92 

9A 

HELIX  IRRIG  DIST 

LAKE  SPaULDINC 

4713;  NEVADA 

6 

39  19 

9P 

P  G  *  E  COMPANY 

LAKE  SPAULOINO  DAM 

4714 

NEVADA 

1 

39  20 

4P 

P  G  •  E  COMPANY 

LAKE  MOHLFORD 

4726 

SAN  OIEGO 

33  10 

ESCONOIDO  MTL  WTR  CO 

4T35 

SAN  DIEGO 

33 

32  46 

91 

9P 

LA  MESA  FIRE  DEPT 

LANCASTER 

4747 

LOS  ANGELES 

15 

34  42 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LA  PANZA  RANCH 

4767 

SN  LUIS  OBPO 

24 

39  23 

ABE  E  ZIMMERMAN 

LA  PORTE 

4773 

PLUMAS 

8 

39  41 

4975 

BILL  0  ROURKE 

LAS  PLUMAS 

4812 

BUTTE 

B 

39  41 

r21  29 

906 

5P 

P  G  ♦  E  C0*»ANY 

LATTONVILLE 

4851 

MENDOCINO 

7 

39  42 

123  29 

: 

EDWARD  E  DOWNING 

4663 

KERN 

IC 

34  90 

116  92 

6A 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

LECHUZA  PATROL 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

STAT  ION  FC  352  B 

4667 

LOS  ANGELES 

33 

34  0  9 

118  93 

4P 

4684 

MERCEO 

27 

37  1* 

120  19 

5P 

9P 

MERCED  CO  FIRE  DEPT 

LEMON  COVE 

4890 

TULARE 

9 

36  23 

119  02 

5P 

9P 

KAWEAK  LEMON  CO 

LEWIS  CR  KINGS  CANYON 

FRESNO 

11 

36  4« 

118  41 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

4997 

TULARE 

9 

36  11 

119  0* 

7P 

7P 

FRANK  DE  CHAIHE 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 

4986 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

118  18 

2750 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LIVE  OAK  CANYON  FC  230C 

4993 

LOS  ANGELES 

2t 

3*  07 

117  4* 

1299 

5P 

C  F  ELDER 

UlVERMORE 

4997 

ALAMEDA 

37  41 

121  47 

480 

8A 

INDEPENDENT  WHSE  CO 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

9002 

LOS  ANGELES 

1' 

3*  28 

117  45 

3820 

6P 

6P 

MRS  E  A  EBERLE 

LOCKWOOD  2  N 

5017 

MONTEREY 

24 

39  9« 

121  09 

1104 

8A 

c 

ARCHIE  M  WEFERLING 

LOCKWOOO  MESA 

5023 

SAN  OIEGO 

33 

32  59 

117  19 

200 

7« 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

LODI 

5032 

SAN  JOAOUiN 

le 

36  07 

121  17 

40 

9P 

5P 

LOOl    SEWAGE  TREAT  PL 

LOCAN  MEADOW 

5O40 

21 

37  20 

119  19 

3400 

VAD 

5 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LOHPOC  SEWAGE  PLANT 

5064 

SNTA  BARBARA 

33 

3*  *0 

120  28 

72 

4P 

LOMPOC  SEW  TREAT  PL 

LONE  PINE  COTTONWOOD  PH 

9067 

INYO 

36  27 

118  03 

3790 

: 

L  A  wTR  *  PWR  DEPT 

LONE  TREE  CANYON 
LONG  BARN  EXP  STA' 
I LONG  BEACH 
LONG  BEACH  WB  AP 
LORAII 


5076 
I  5082 
1  9085 


COUNTY 


TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 


OBSERVAnON 
TIME  AND 
TABLES 


LOS  > 


AMOS 


*LOS  ANGELES  wa  AIRPORT 

.  ANGELES  WB  CITY 

LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA  RANChI  51I9|  MERCED 


LOS  GATOS 
LOS  GATOS  4  SW 
,  LOS  PRIETOS  RANGER  ST. 

I  LOWER  KIBBEY  RIDGE 

;  LOWER  OTAY  RESERVOIR       !  ' 
LUCERNE  VALLEY   1  WSW 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS 
LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 
LYTLE  CREEK  POWER  MOUSE] 

LYTLE  CHEEK  BANGER  STj  ' 
MADERA 

MAD  RIVER  RANGER  STA 
MAGIC  MOUNTAIN 


33  96 
3*  03 
37  03 
36  53 


121  2) 
120  01 
118  12 
118  09 
116  . 
120  17 
118  23 
116  14 
120  91 
120  56 


9147  SNTA  BARBARA 


52181  SAN  BERDINO 
I  5233;  MADERA 
I  5244j  TRINITY 
I  52561  LOS  ANGELES 


38  01  I  119  53 
37  I  116  56 
26  '  1 16  58 
53  I  121  27 
06  117  20 
12     117  27 


MANOEVILLE  ISLAND 
I  MANZANITA  LAKE 
'  MARCH  FIELD 
j  MARICOPA 

I  MARIPOSA 

:  HARKLEEVILLE 

I  MARTINEZ    3  S 

I  MARTINEZ   3  SSE 

'  MARTINEZ  FIRE  STATION 

MARYSVILLE 

MATHER 

MC  CARTHY  POINT  RS 
MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 

I 

MECCA   3  SE 

medicine  lake 

mEndota  dam 

merceo  fire  station  2 

MERCEO  2 

MEBCEY  HOT  SPRI NGS 
!  METERS   INSPECTION  STA 

MICHIGAN  BLUFF 

MIDOLETOWN 
!  MIDDLEWATER 

'  MILFORO  LAUFMAN  RS 

MILL  CREEK  NO  2 
:  MILL  CREEK  INTAKE 

MILO  5  NE 

MINERAL 
,  MINERAL  KING 
I  MIRANDA  SPENGLEA  RANCH 
!  MITCHELL  CAVERNS 
.  MITCHELL  MEADOW 
'  MODESTO 

MODESTO  2 
MOJAVE 

MONACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 
MONTAGUE   3  NE 
MONTEREY 

MONTGOMERY  CREEK  2  SSW 
;  MONTICELLO  DAM 
MOORPAHK   1  SSE 
MORENA  DAM 

MORGAN  I 
,  MORGAN  I 
I  MORGAN  I 

MORONGO  VALLEY 
■  MOBRO  BAY  FIRE  DEPT 

MOUNTAIN  PASS 
'  MOUNT   BALDY  FC  95G 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATi 
.  MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  9  E 

MOUNT  HEBRON  RANGER  ST. 

MOUNT  MADONNA 

MOUNT   SHASTA  SKI  BOWL 

,  SLOPE 


5356j  ALPINE 


5377|  CONTRA  CO! 

9  3B5I  YUBA 

9*001  TUOLUMNE 
I  94«4i  TEHAMA 
'  9449  SISKIYOU 


5502  RIVERSIDE 
I  YOU 


SISK 
■■  FRESI 


MERCED 
5535  MERCEO 
5550  FRESNO 
5572  EL  DORADO 
5586  PLACER 
5598  LAKE 
,  9602  KERN 


5713  MUMBOLOT 
5721    SAN  BERDINO 
5723  FRESNO 
5738  STANISLAUS 

9741  STANISLAUS 
5756  KERN 
5777  TULARE 
9779  MONO 
5765  SISKIYOU 
5799  MONTEREY 
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ROBERT  E  SKINNER 
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LOS  ANGELES 

6 

34  35 

118  07 

2699 

5P 

5P 

PALMDALE  IRftIO  DIST 

SANTA  FE  DAH 

7926 

LOS  ANGELES 

3  3*  07 

117  50 

437 

OA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PALHDALE  2  NE 

662S 

LOS  ANGELES 

6 

3*  36 

118  06 

2903 

PALMDALC  IRRIG  DIST 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

7930 

SN  LUIS  OBPO 

4  35  22 

120  30 

1200 

6P 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

PALMDALE  FAA  AIRPOBT 

6A2> 

LOS  ANGELES 

3*  38 

118  05 

2517 

MID 

HID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

7933 

SN  LUIS  OBPO 

;*  39  22 

120  3S 

1100 

OA 

D  DALE  RUSKOVICH 

PALN  SPRINGS 

6639 

All 

PALM  SPGS  Fl RE  DEPT 

SANTA  MARIA 

SNTA  BARBARA 

0  34  97 

120  26 

22* 

BA 

PUB 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

SANTA  CLARA 

37  27 

122  06 

23 

8A 

OA 

ENGINEERING  DEPT 

SANTA  MARIA  14  ENE 

79*2 

SNTA  BARBARA 

30  35  01 

120  12 

815 

7A 

.ICATION  DISCONTINUED  */l/S9 

PALOMA 

MONTEREY 

2' 

36  21 

121  30 

1839 

5P 

JAMES  A  BELL 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

SNTA  BARBARA 

0  34  5* 

120  27 

338 

MID 

MID 

PALOMAB  miH  OBSEBVATOBIf 

6657 

SAN  DIEGO 

33 

33  21 

116  91 

9960 

Mil 

PALOMAR  OBSERVATORY 

SANTA  MONICA 

LOS  ANGELES 

3  3*  01 

110  39 

80 

CITY  SANTA  MONICA 

PALOS  VERGES  EST  FC  *3C 

6663 

LOS  ANGELES 

33  AS 

118  23 

210 

•SANTA  MONICA  PIER 

118  30 

S  M  LIFEGUARD  SER 

PAPtOCHE 

66T5 

SAN  BENITO 

36  36 

120  50 

1265 

SS 

HISS  LiLY  BERG 

SANTA  PAULA 

29  3*  21 

119  04 

282 

lOA 

OA 

PANOCHE  JUNCTION 

6670 

FRESNO 

120  29 

900 

5P 

5P 

P  G  ♦  E  COHPANY 

SANTA  ROSA 

SONOMA 

22  38  27 

122  43 

167 

7A 

7A 

PARAD1 SE 

66BS 

BUTTE 

23 

39  46 

121  37 

1750 

BA 

OA 

PARADISE  CEMETERY 

SANTA  YNEZ 

SNTA  BARBARA 

32   34  37 

120  06 

PARADISE  MEADOW 

TUOLUMNE 

31 

38  03 

7  700 

VAR 

METCH  METCHY  WTR  SUP 

SANTIAGO  DAM 

7987 

ORANGE 

117  43 

1039 

OA 

PARKER  RESERVOIR 

6691 

3*  17 

114  10 

730 

7A 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

SAUGUS  POWER  PLANT  NO  1 

801* 

Z9  34  35 

110  27 

2109 

6A 

PARKFIELD 

120  26 

1*02 

HERBERT  H  DURHAM 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

6025 

S  ISKI YOU 

2  *1  18 

123  08 

2169 

MARCElENE  ROBERTS  RH 

•  SCOT  1  A 

80*5 

HUMBOLDT 

7  40  29 

12*  06 
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8A 

8A 

6719 

LOS  ANGELES 

110  09 

PASADENA  WATER  DEPT 

SEARSVILLE  LAKE 

8068 

SAN  MATEO  1 

*  37  2* 

122  14 
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8A 

PASKENTA  RANGER  STAT  ION, 

6726 

U  S  FOREST  SERVICE 

SEBASTOPOL  *  S 

8072 

SONOMA  1 

2  38  21 

122  50 

WILLIAM  G  SANDERS 
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SN  LUIS  OBPO 

SEPULVEDA  DAM 
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LOS  ANGELES 

3  34  10 

118  28 
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BA 
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PASO  ROBLES  3  NHW 

6736 

SHASTA  DAM 

PASO  ROBLES  FAA  AIRPORT 

67*2 

FED  AVIATION  AGENCY 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

8150 

LOS  ANGELES 

117  94 

800 

PATTIWAT 

6754 

KERN 

10 

HUDSON  RANCH 

SHINGLE 

EL  DORADO 

1   38  40 

120  99 

PAYNES  CREEK 

6761 

TEHAMA 

23 

*0  20 

121  34 

10SO 

7A 

MRS  ANI TA  V  KUNKLER 

SHINGLETOWN 

SHASTA 

Z3  40  30 
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3535 

7A 

PEAR  LAKE 

6767 

TULARE 

36  36 

118  40 
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SIERRA  CITY 
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SIERRA 

0  39  34 

120  30 
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BA 

8A 
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6026 

PETALUMA  FIRE  DEPT 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

PETALUMA    1  N 

6a29 

SONOMA 

17 

30 

c 

VICTOR  E  CHAII 

SIGNAL  HILL  FC  419 

LOS  ANGELES 

PIEDRA 

6857 

FRESNO 

1 1 

MRS   IDA  H  ARERS 

SILVERADO  RANGER  STA 

ORANGE 

PINE    CANYON  PATHOL 

SISOUOC   SOUTH  FORK  CAMP 
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119  46 
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STAT  ION  FC  321  E 

6091 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES  FIRE  OEPT 

SKAGGS  SPRINGS 

PINNACLES  NATIONAL  MON 

6926 

SAN  BENITO 

US  NAT  PARK  SERVICE 

SONOMA 

PISMO  BEACH 

69A3 

SN  LUIS  08PO 

POL  I CE  DEPARTMENT 

SLACK  CANYON 

PIT   RIVER  POWER  HOUSE  5 

SHASTA 

2i 

P  G  ♦  E  COHPANY 

SLOAT 

0292 

Plumas 

120  ** 

PITTS  RANCH 

695C 

LAKE 

36  56 

122  52 
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OA 

AUBREY  W  PI TTS 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

6293 

SACRAMENTO 

16  30  20 

121  09 

160 

BA 

EL  DORADO 

36  ** 

120  *0 

1090 

8A 

SNOW  CREEK  UPPER 

6317 

R I  VERS  I DE 

6  33  92 

116  *1 

19*0 

9A 

PLACERvILLE  IFG 

6962;  EL  DORAOO 

1 

30  ** 

120  *4 

SA 

INST  FST  GENETICS 

8318 

14  37  50 

119  30 

6700 

PLACERVIt-LE  1  W 

EL  DORADO 

36  A* 

120  49 

.709 

CITY  OF  PlACERvILLE 

SNOW  LAB  CENTRAL  S 1 ERRA 

0320 

PLYMOUTH 

16 

36  29 

120  51 

1096 

OA 

LORRIN  L  CRAIN 

SODA  SPRINGS 

0331 

NEVADA 

POINT  ARENA 

MENOOC I  NO 

17 

38  55 

123  42 
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JAMES  D  HOUNGOVAN 

SOLEDAD 

6338 

MONTEREY 

2*  36  26 

121  19 

204 

JAN  H  JACOBSEN 

POINT  ARGUELLO 

SOMESBAR   1  W 

6346 

HUMBOLDT 

12  *1  23 

123  30 
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8A1 

MRS  GEORGIA  ANN  LONG 

L IGHT  STAT  ION 

7016 

SNTA  BARBARA 

3*  3* 

120  39 

92 
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U  S  COAST  GUARD 

SOHIS   3  NE 
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13  34  17 
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490 

8A 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

SN  LUIS  OBPO 

35  *0 

121  17 

32 

IIP 

IIP 

U  S  COAST  GUARD 

S0M1S  3  NW 

63*9 

VENTURA 

33  3*  17 

119  03 
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8A 

POMONA 

LOS  ANGELES 

26 

3A  OA 
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5P 

9P 
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SONOMA 

8351 
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122  27 

20 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
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* 
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90 

8A 

OA 

U  S  NAVAL  MAGAZINE 
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8393 

TUOLUMNE 

17  37  99 

120  23 
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Bi 

B^ 
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OA 
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SAN  FRANCISCO 
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a 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 
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MARIPOSA 
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s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SOUTH  LAKE 

8*06 

INYO 

19  37  10 

110  34 
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10 

35  *0 

SPAORA  PACIFIC 

POST  CORRAL  MEADOW 

11 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COLONY  FC  356  C 

8*36 

LOS  ANGELES  1 

R  S  HUTCHISON 

POTTER  VALLEY  3  NNW 

7107 

MENDOCINO 

22 

OTTO  R  HUGHES 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

84*6 

MONTEREY  1 

121  41 

MRS  BERTHA  HENNES 

POTTER  VALLEY  3  SE 

7108 

MENDOCINO 

RUSSELL  E  NEAR 

SPRINGvILLE  7  ENE 

6*991  TULARE 

ELHER  A  SUTTON 

POTTER  VALLEY  PwR  HOUSE 

MENDOCINO 

P  G  «  E  COHPANY 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

8460 

TULARE 

U  S  FOREST  SERVICE 

POWAY  VALLEY 

SAN  DIEGO 

33 

OA 

POWAY  MUN  WATER  DIST 

SPRINGVILLE  TULE 

PRAOO  DAM 

7123 

R I VERS  IDE 

20 

33  53 

117  38 
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CORPS  OF  ENGINEERS 

HEADWORKS 

8*63 

TULARE 

9  36  12 

118  39 

4070 

Z 

P  G  +  E  COMPANY 

PRIEST  VALLEY 

7150 

MONTEREY 

36  11 

120  42 

2300 

ss 

ss 

NELSON  H  PALMER 

8*74 

PLACER 

361  39  12 

120  14 

6326 

9P 

SQUAW  VLY  DEVEL  CO 

QUAKING  ASPEN 

TULARE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SQUIRREL    INN  1 

8*76 

SAN  BERDINO 

EDGAR  L  KEISTER 

QUI NCY  RANGER  STAT  I  ON 

T195 

PLUMAS 

U  S  FOREST  SERVICE 

8*79 

SAN  BERDINO 

LEROY  KEMP 

OU  1 NN   RANGER    S T AT  1  ON 

7205 

TULARE 

s 
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FRESNO 

VAR 

S 
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RAHONA  SPAULOING 

7231 

SAN  DIEGO 

LOUl S  B  SPAULDI NC 
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FRESNO 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

T24A 

SAN  DIEGO 
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8917 
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: 

RANAR  B  U»OX 

7253 

KERN 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

85** 

BUTTE 

BA 

: 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

RAYWOOD  FLATS 
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SAN  BERDINO 

7070 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

STOCK  TON  D  1  SPOSAL  PL ANI 

695* 

SAN  JOAOUIN  1 

: 

CITY  OF  STOCKTON 

RED  BLUFF  W8  AIRPORT 

7292 

23 

3*1 

MID 

MID 

c 

U  S  WEATHER  BUREAU 

•STOCKTON  FAA  AIRPORT 
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SAN  JOAOUIN  1 

MID 
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FED  AVIATION  AGENCY 

REDDING  1  SE 

7295 

SHASTA 

23 

*0  3* 

123  23 

470 

CITY  OF  REDDING 

STOCKTON  FIRE   STATION  * 

SAN  JOAOUIN  ' 

•M  37  90 

121  10 

11 

SA 

STOCKTON  FIRE  DEPT 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

7296 

*0  35 

122  24 

577 

5P 

9P 

REDO  1 NG  F 1 R£  CH 1 EF 

STOCKTON  HOWRY  BRIDGE 

8962 

SAN  JOAQUIN  1 

271  37  51 

121  23 

15 

5P 

9P 

5P 

HART  IN  P  MUHS 

REDLANOS 

7306 

REDLANDS  DAILY  FAC f S 

STONYFORO  RANGER  STA 

8580 

COLUSA 

OA 

U  S  FOREST  SERVICE 

REDWOOD  C 1 TY 

7  339 

SAN  MATEO 

A 

122  14 

31 

9P 

9P 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

6567 

GLENN  1 

9P 

9P 

: 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

REDWOOD  VALLEY 

7351 

MENDOCINO 

c 

THOMAS  M  JAMESON 

STOUTS  MEADOW 

8591 

SHASTA 

VAR 

s 

OEPT  WATER  RESOURCES 

REPRESA 

T370 

SACRAMENTO 

HID 

FOLSOM  state  PR  I  SON 

YUBA 

5P 

5P 

SOPER-WHEELER  CO 

'RICHMOND 

T»l* 

CONTRA  COSTA 

OA 

CITY  OF  RICHMOND 

SUNLAND 

8660 

LOS  ANGELES 

7P 

7P 

FRANK  T  STEVENS 

RICHMOND  FIELD  STATION 

7*16 

CONTRA  COSTA 

OA 

5P 

9P 

RAY  KROHE 

SUNSET  BEACH  STATE  PARK 

8680  SANTA  CRUZ 

05 

CAL  DIV  BEACH  *-  PARK 

RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  3 

7*70 

R  I  VERS IDE 

9P 

9P 

R 1 VERS  IDE  F 1 RC  DEPT 

SURF  2  ENE 

6697 

SNTA  BARBARA  ! 

U  S  AIR  FORCE 

RIVERSIDE  CITRUS 

SUSANA  KNOLLS 

8700 

VENTURA 

0A 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

EXPERIMENT  STATION 

7*73 

RIVERSIDE 

26 

33  58 

117  20 

1045 

OA 

0ACG 

CITRUS  EXP  STAT  ION 

SUSANVILLE 

8701 

LASSEN 

18  40  29 

120  39 

4195 

OA 

CITY  OF  SUSANVILLE 

ROBERTSON  FLAT 

7*92 

PLACER 

39  10 

120  30 

6250 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SUSANV 1 LLE  A  I RPORT 

6702 

LASSEN 

18  40  23 

120  33 

*t48 

lOP 

lOP 

7510 

INTO 

37  27 

s 

DEPT  HATER  RESOURCES 

SUSANVILLE    I  WNW 

8703  LASSEN 

c 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

7516 

PLACER 

30  *8 

RAYMOND  H  JOHNSON 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

8713 

AMADOR 

8A 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7560 

FRESNO 

37  19 

SO  CAL IF  EDI  SON  CO 

TABLE  MOUNTAIN 

87*6,  LOS  ANGELES 

5P 

5P! 

ROUND  MEADOW 

7679 

TULARE 

35  58 

8792 

KERN 

119  28 

c 

KERN  CO  FSTRY  ♦  FO 

ROUND  MOUNTAIN    1  NNE 

7580 

SHASTA 

*0  *9 

MRS  MARIAN  L  BERTAGNA 

TAHOE 

8756 

PLACER 

8a;  OA 

OA 

ARTHUR  E  FRODENBERG 

RUNNING  SPRINGS   1  E 

SAN  BERDINO 

3*  12 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

TALBOT  CAMP 

8771 

PLACER 

VAR; 

DEPT  WATER  RESOURCES 

SACHES  SPRINGS 

7623 

38  06 

V»ll 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

TEHACHAPI 

6826  KERN 

6Pi 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SACRAMENTO 

23 

30  31 

121  30 

MID 

all> 

c 

•> 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TEHACHAPI    RANGER  STA 

KERN 

10  35  08 

118  27 

c 

'SACRAMENTO  WB  CITY 

SACRAMENTO 

38  35 

121  29 

MIDj  MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TEJON  RANCHO 

00  3' 

KERN 

10  35  02 

118  49 

1425 

6P;  6P 

TEJON  RANCH  COMPANY 

SADDLE  CAMP  RANGER  ST* 

7637 

23 

40  10 

122  48 

3850 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TEHHO 

6073 

LASSEN 

10  *0  52 

120  27 

5300 

SAOEHEN  CREEK 

76*1 

39  26 

5P 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

THE  CEDARS 

0881 

PLACER 

var| 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

38  30 

6P 

«P 

EDWIN  L  PAULSON 

THE  GETSERS 

6685 

HRS  FAYE  DEwEY 

17 

38  30 

EDWIN  H  LEARNED 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

8692 

RIVERSIDE 

MID 

Min 

c 

FED  AVIATION  AGENCY 

SAINT  HELENA   7  NE 

76*9 

NAPA 

23 

38  3* 

c 

MRS  Clara  b  abreu 

THOUSAND  OAKS 

8905 

VENTURA 

33   3*  11 

810 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

SAINT  JOHN 

7656 

GLENN 

23 

39  *3 

1*5 

7A 

JAMES  A  sturgeon 

THREE  RIVERS  6  S£ 

8912 

TULARE 

'1 

: 

GLENN  BAKER 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

CONTRA  COSTA 

37  50 

5P 

5P 

brother  u  benedict 

THREE  RIVERS  EDISON  Ph2 

891*  TULARE 

2P{ 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MONTEREY 

2*i  36  *0 

46 

AGR  Extension  ser 

THREE  RIVERS  EDISON  Phi 

89  IT  TULARE 

1 

: 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SALINAS  2  E 

7668 

MONTEREY 

2* 

36  *0 

9P 

9P 

SALINAS  RURAL  F  0 

TIGER  CREEK  POWER  HOUSE 

892ft  AMADOR 

c 

P  G  *  E  COHPANY 

SALINAS  FAA  AIRPORT 

2* 

36  *0 

121  36 

74 

PUBLICATION 

discontinued  5/1/99 

TOPANGA  RANGER  STA  FC  6 

8967 

LOS  ANGELES 

13  3*  05 

lie  36 

^747 

5P 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

SALINAS  DAM 

7672 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

33  2C 

120  30 

1379 

BA 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

TORRANCE 

6973 

LOS  ANGELES 

33  33  *0 

lie  20 

102 

4P 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

SALSI^UEOES  GAGING  STA 

T691 

SNTA  BARBARA 

32 

3*  35 

JOE  CABRAL  JR 

TRABUCO  CANYON 

6992 

ORANGE 

33  33  39 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

7689 

AMADOR 

16 

36  30 

3P 

i; 

3P 

s 

TRACY  2  SSE 

8997 

SAN  JOAOUIN 

AAGE  R  TUGEL 

SALYER  RANGER  STATION 

7698 

TRINITY 

35 

40  53 

OA 

8A; 

U  S  FOREST  SERVICE 

TRACT  CARBONA 

8999 

SAN  JOAOUIN 

7A 

J 

BANTA  CARBONA  IR  CO 

SAN  ANDREAS  2  S 

CALAVERAS 

2 

36  10 

7A 

CALAVERAS  CEHENT  CO 

TRACY  PUMPING  Plant 

9001 

ALAMEDA 

6P 

61 

U  S  BUR  RECLAMATION 

7711 

LOS  ANGELES 

28 

3*  10 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

TRINI TY  CENTER  RS 

9023 

TRINITY 

t 

U  S  FOREST  SERVICE 

7719 

SAN  BENITO 

2C 

36  31 

JOHN  H  SHIELDS 

9035 

SAN  BERDINO 

117  23 

OA 

7723 

SAN  eEftOINO 

3*  08 

6P 

6P 

S  6  COUNTY  HOSPITAL 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

90*3 

NEVADA 

0) 

8A 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  CLEMENTE  DAM 

7731 

MOMTEREY 

36  26 

7A 

CALIF  WTR  ♦   TEL  CO 

TUJUNGA  HILL  CR  FC  *70 

90*9 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES  CO  FCO 

SANDBERG  PATROL 

TULELAKE 

9053 

SISK lYOU 

5P 

5P 

9P 

C  H 

773* 

LOS  ANGELES 

29 

3*  *5 

*P 

TUNNEL  RANGER  STATION 

9061 

TULARE 

VAR 

s 

7735 

LOS  ANGELES 

29 

3*  45 

MID 

HID 

TUOLUMNE  MEADOWS 

9063 

TUOLUMNE 

37  37  53 

119  20 

8600 

VAR 

s 

77*0 

SAN  DIEGO 

33 

32  44 

HID 

HID 

J 

turlock 

STANISLAUS 

1*   37  29 

120  51 

104 

OA 

77*9 

LOS  ANGELES 

26 

3*  06 

OA 

SAN  DIHAS  FIRE  STA 

TURNTABLE  CREEK 

908: 

SHASTA 

OA 

8A 

OA 

7750 

LOS  ANGELES 

26. 

3*  12 

CG 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

9067 

ORANGE 

3P 

3P 

THE    IRVINE  COHPANY 

SAN   FELIPE   HIGHWAY  STA 

7755 

SANTA  CLARA 

20 

37  01 

TWENTYNINE  PALMS 

9099 

SAN  BERDINO 

6  34  08 

116  02 

1975 

9P 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

775« 

LOS  ANGELES 

13' 

3*  16 

118  28 

965 

6P 

6P 

S  F  HEIGHTS  LEHON  AN 

TWIN  LAKES 

9109 

ALPINE 

I    36  42 

120  03 

3P 

3P 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7762 

LOS  ANGELES 

13 

3*  19 

CORPS  OF  ENGINEERS 

'UKIAH 

9122 

MENDOCINO  , 

22  39  09 

123  12 

" 

5P 

9126 

MENDOCINO 

2Z|  39  09 

123  16 

1990 

OA 

RICHMOND  SUNSET 

7767 

SAN  rRAM<:iSCO 

* 

37  46 

122  30 

32 

9P 

HID 

CITV  SAN  FRANCISCO 

UNION  OIL  STEARNS 

'SAN  FRANCISCO  W8  AP 

7769 

SAN  MATEO 

37  37 

122  23 

0 

HID 

HID 

J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ABSORPTION  PLANT 

9136 

ORANGE 

26  33  56 

117  92 

700 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

■university  of  CALIF 

FEDERAL  BUILDING 

7772 

SAN  FRANCISCO 

* 

37  47 

122  25 

52 

MID 

MID 

J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

AT  LOS  ANGELES 

915i 

LOS  ANGELES 

33  3*  04 

118  27 

430 

4P 

4P 

7776 

LOS  ANGELES 

26 

3*  09 

117  9* 

9P 

PASADENA  WATER  DEPT 

UPLAND 

SAN  BERDINO 

20  34  00 

1|7  *1 

1840 

6P 

6P 

SAN  GABRIEL  DAM  FC<t2SBE 

LOS  ANGELES 

Z6 

3*  12 

117  92 

5P 

E  K  DE  VORE 

UPPER  LAKE   7  M 

9167)  LAKE 

23  39  11 

123  03 

1920 

4P 

PETER  V  PEDRONCINI 

SAN  GABRIEL  FIB£  D£P T 

LOS  ANGELES 

13 

3*  06 

ita  06 

*P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

9173 

LAKE 

23  39  10 

123  99 

1347 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  GREGORIO  3  SE 

7607 

SAN  MATEO 

37  18 

5P 

5P 

POHPONIO  RANCH 

UPPER  MATTOLE 

917T  HUMBOLDT 

17  40  19 

124  11 

9P 

WESLEY  C  ROSCOE 

RIVERSIDE 

33 

33  *8 

116  99 

1950 

7P 

7P 

BYRON  JOHANSEN 

UPPER  SAN  LEANDRO 

:::] 

FILTERS 

91091  ALA*CDA 

4  37  46 

123  10 

387 

7A 

7A 

E  BAY  HUN  UTL  DIST 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

7817 

RIVERSIDE 

33 

33  *7 

STATE  OIV  OF  FSIRY 

SAN   JOAQUIN  EXP  RANGE 

MADERA 

27 

37  06 

119  44 

1100 

U  S  FOREST  SERVICE 

UPPER  TRES  PINOS 

9169 

SAN  BENITO 

20  36  38 

121  02 

2090 

L 

ELDON  FANCHER 

'SAN  JOSE 

7621 

37  21 

121  9* 

70 

MID 

HID 

J 

E  0  BILLMILLER 

VACAVILLE 

9200 

SOLAMO 

23  30  22 

122  00 

179 

6P 

«P 

SAN  JUAN  BAUTtSTA  3  SSE 

783*1 

SAN  BENITO 

36  *9 

121  31 

500 

MRS  M  A  BINGHAM 

VALLETON 

9221 

MONTEREY 

24   35  53 

120  42 

950 

C 

MRS  ANT  CURTIS 

783^ 

ORANGE 

33 

33  36 

117  31 

730 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VALLEY  CENTER  3  NE 

9220 

SAN  DIEGO 

33  33  16 

117  01 

1619 

7A 

C  F  IVEHSOH 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SN  LUIS  08 PO 

35  16 

120  *0 

300 

7A 

7A 

CAL  STATE  POLY  COL 

VALYERMO  RANGER  STATION 

9291 

LOS  ANGELES 

19|  3*  27 

117  51 

3709 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  MARCI>S  RANCH 

7861 

SNTA  BARBARA 

32 

34  33 

119  92 

800 

7A| 

7A 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

VAN  NUYS  CITY 

786* 

SAN  MATEO 

37  3* 

122  20 

30 

5P 

C  1  lY  FIRE  DEPARTHENI 

WAREHOUSE  FC  15 

92*0 

LOS  ANGELES 

13  34  11 

118  27 

695 

0A 

LEONARD  SMlNNEV 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7870 

VENTURA 

33 

33  14 

119  28 

902 

c 

VENADO 

9273 

SONOMA 

22  30  37 

123  01 

1260 

: 

JOHN  8  HARPER 

7876 

LOS  ANGELES 

33 

33  43 

110  16 

9P 

9P 

HARINE  EICHANGE 

VENTURA 

9285 

VENTURA 

33|  34  17 

119  10 

45 

SA 

STAR  FREE  PRESS 

7800 

MARIN 

17 

37  58 

122  32 

31 

5P' 

9P 

CITY  ENGINEER 

VERMILION  VALLEY 

9301 

FRESNO 

27  37  22 

lie  59 

7920 

VAR 

5 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

ORANGE 

20 

33  45 

117  92 

119 

5Pi 

9P 

SANTA  ANA  FIRE  OEPT 

VICTORVILLE  PUHP  PLANT 

9325<  SAN  BERDINO 

6<  34  32 

117  18 

2899 

OA 

OA 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

SANTA  ANA   RtVER   PH  3 

SAN  BERDINO 

26 

34  07 

117  07 

1960 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VINCENT   FIRE  STA  FC  120 

9345 

LOS  ANGELES 

29l  3*  29 

ita  08 

3139 

5P 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

SANTA  ANA   RIVER  PH  NO  1 

769* 

SAN  BERDINO 

28 

3*  09 

117  03 

2769 

9P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

VINTON 

9351 

8  39  49 

120  11 

FRANK  OOTTA 

SANTA  ANITA  FERN  FC  A32 

7097 

LOS  ANGELES 

13 

3*  12 

110  01 

2039 

5Pl 

G  ROBINSON 

VISAL  lA 

9367 

TULARE 

9  36  20 

119  18 

35* 

9A 

9A 

TULARE  CO  C  OF  C 

SANTA  BARBARA 

7902 

SNTA  BARBARA 

33 

3*  26 

119  42 

100 

5P 

5Pi 

c 

S  BARBARA  FIRE  DEPT 

VISTA 

9370 

SAN  DIEGO 

33  33  12 

117  13 

570 

9P 

5P 

CHAHBER  OF  COMMERCE 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

7905 

SNTA  BARBARA 

33 

3*  26 

119  90 

9 

HID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

VOLCANOVILLE 

9302 

EL  DORADO 

1   38  99 

120  47 

3036 

BA 

ELMER  C  OGLE 

SANTA  BARBARA  Tv  PEAK 

7909 

SNTA  BARBARA 

32 

3*  32 

119  97 

4000 

9P 

TV  STATION  KEYT 

VOLLMERS 

9  386 

SHASTA 

23  40  57 

122  26 

1359 

7A 

: 

WILLIAM  J  VOLLMERS 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  96 

9P 

9P 

UNIV  OF  SANTA  CLARA 

VOLTA  POWER  HOUSE 

9390 

SHASTA 

23  *0  20 

121  92 

2200 

4P 

4P 

c 

P  G  *  E  COMPANY 

SANTA  CRUZ 

7916 

SANTA  CRUZ 

36  39 

123  01 

129 

9P 

9P 

ROBERT  E  BURTON 

WALLACE 

9*18 

CALAVERAS 

2  30  12 

130  59 

197 

5P 

E  J  FOOTE 

-  IM  - 


1 


STATION  INDEX 


CALtFOBNrA 


STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

i 


NALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  2  ENE 
WALNUT  CREEK  *  E 
MALNUT  GROVE 
WALNUT  PATROL 

TATION  FC  102  B 
WARNER  SPRINGS 
WASCO 

lOJA  PATIERSON  RANI 

WAT50NVILLE  WATERHORK: 
ONA  RANGER  STATION 
WEAVERVILLE  RANGER  STi 
WEED  1  S 
WE  LOON  1  HSW 

ST  BIG  PINE  LOOKOUT 
STHAVEN 
ST  POINT   3  SI 
WESTVILLE 
WHEATLAND  2  NE 

WHEELER 

WHEELER  SPRINGS  2  SI 
WHEELER  SPRINGS  7  H 
WHITE  MOUNTAIN  1 

HITE  MOUNTAIN  2 

HITE  HOCK 
WHITTIER  CITV  HALL 

FC   106  C 
WILLIAMS 

WILLITS  HOWARD  FOREST 
RANGER  STATION 


ML  LOWS 
WINCHESTER 
WINTERS 

WOFFORD  HE IGhTS 
WOOOCHUCK  MEADOW 
WOODFOROS 
WOODLAND  1  WNW 

RIGHTS 
WRIGHTS  LAKE 


CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
ITRA  COSTA 
SACRAMENTO 


37  S4 

37  S4 

38  14 


.  BARBARA  '  30  : 


9*99  SISKIYOU 
I  95UI  KERN 


<  BARBARA 
FRESNO 
I  CALAVERAS 


MONO 

I  MONO 
SACRAMENTO 


41  25 

33  40 
I  32[  34  42 
111  36  13 


1t|  39  53  I 


TORBA 
YORKVILLI 
rOSEMITE 
TREKA 


INOA 


46B5  MENDOCINO 


97541  KERN 
97731  FRESNO 
I  9775  ALPINE 
9781  TOLO 


9666  SISKIYOU 


13 II 


,  2700 
9200 
I  5671 


1100 
3989 
2625 


WESLEY  G  STELLE 
RAY  I  WHlTTEMOftE 
TOMAS  5  VANASEK 
ERNA  G  IRVING 
PAUL  LACKAS 

E  PEOERSON 
WARNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSTRY  *  F  ( 
PATTERSON  RANCH 


I  S  FORI 
CHESTER   I  KIMBET 
VERNON  J  BLOUNT 

I  BUREAU 
BOSTON  RANCH  CO 


E  CLEMENS  H0R5T  CO 


NIVERSIT 
NIVERSIT 
EONOND  E  I 


STATE  DIV  OF  FSTRY 


JIH  H 
CITY  OF  WINTERS 
JAMES  H  J0RGEN5EN 
PS  OF  ENGINEERS 
WILMA  C  BARR 
COUNTY  OF  YOLO 
MRS  HAZEL  J  BARSNESS 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 

Y0R8A  LINDA  WATER  CO 
MRS  LOLA  A  HULBERT 
I  S  NAT  PARK  SERVICE 
I  S  FOREST  SERVICE 


STAnON 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


NEW  STATIONS 

GIBRALTAR  DAN  NO  2 

CANBY  11  SW 
COPCO  NO  1  DAH 
DANA  2  SE 
DAVIS  CREEK 

EAGLE  LAKE  STONE  RANCH 
GOOSE   LAKE  WEST 
IDLEWILO  HWV  MNTNC  STA 
KlURC  POWER  HOUSE 
LONG  VALLEY    INSP  STA 
SECRET    VALLEY  MNTNC  STi 
STANDISH  +  HICKEY   ST  PI 
5TONYFOR0  COOLEY  RANCH 
TULELAKE    INSPECTION  ST; 
WENDEL   10  SE 


3402  SNTA  BARBARA 

UTsI  MODOC 
19901  SISKIYOU 
22691  SHASTA 
2296|  MODOC 
2595  LASSEN 
3510  MODOC 
4202  DEL  NORTE 
4544  SHASTA 
5088  SIERRA 
B075  LASSEN 
8490  MENDOCINO 
8578  COLUSA 
9057  MODOC 
9526  LASSEN 


41  22 
41  59 
41  06 


39  15 
41  36 
I  40  16 


31 

120  22 
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CALIFORNIA  -  JUNE  1959 

June  1959,  was  warmer  than  normal  over  the  entire  State.  Only  in  a  few  localized  area 
of  the  north  coast  were  subnormal  readings  reported.  In  parts  of  the  Sierra  Nevadas  an 
along  a  portion  of  the  south  coast  this  was  the  warmest  June  in  the  records.  The  estab 
lished  pattern  of  dry  weather  continued  through  June.  The  three  divisions  in  the  norther 
part  of  the  State  averaged  only  one-tenth  of  an  inch  of  rain  —  one-half  to  three-quarter 
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of  an  inch  less  than  normal.       In  all  the  rest  of  the  State     the  average  precipitation  wajjifj 
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only  a  trace,  most  reporting  points  receiving  no  rainfall  at  all.  For  some  stations  thi 
marks  the  13th  consecutive  month  of  below  normal  precipitation. 
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A  thunderstorm  in  the  Jacumba  area    on  the  afternoon  of  June  30  produced  heavy  rain  aij 
some  hail,  damaging  highways,  flooding  homes,  damaging  fruit  and  grain  crops,  and  drownix  Si 
many  small  animals. 
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C.  Robert  Elford 
State  Climatologist 
U.S.  Weather  Bureau 
San  Francisco,  California 
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I  MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  124°  on  the  23d  at  Cow  Creek. 

Lowest     Temperature  20°  on  the  29th+  at  White  Mountain  2, 

Greatest  Total  Precipitation  0.79  inch  at  Jess  Valley. 

Least  Total  Precipitation  0.00  at  420  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  0.59  inch  on  the  21st  at  Yreka. 

Deepest  Snow  on  Ground  50  inches  on  the  1st  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl, 
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.0 

0 

2 

0 

0 

INERAL 

AM 

75.7 

40  .6 

68.2 

2.8 

90 

19 

32 

15  + 

220 

1 

0 

3 

0 

.17 

- 

1.34 

.11 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

onticello  dam 

AM 

92.3 

57.7 

75.0 

108 

2  3 

49 

16+ 

0 

17 

0 

0 

0 

•  00 

1.76 

.00 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

OUNT  SHASTA  WB  CITY 

1 19. 

78.0 

47.6 

52.8 

3.0 

93 

19 

37 

10 

121 

4 

0 

0 

0 

•  47 

•  24 

.0 

0 

2 

0 

0 

EvAOA  CITY 

AM 

83  .9 

46.4 

55.  2 

2.7 

97 

24+ 

37 

10+ 

57 

6 

0 

0 

0 

•  00 

.65 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RLAND 

AM 

93.3 

60.3 

76.8 

2.4 

106 

24+ 

50 

7  + 

0 

19 

0 

0 

0 

•  02 

.38 

.02 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

ROVILLE   1  WSW 

AM 

93.6 

58.8 

75.2 

108 

22 

48 

10 

0 

20 

0 

0 

0 

•  00 

.39 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ROVILLE  7  ■SE 

AM 

92. 5M 

54. 3M 

73.  4M 

106 

21  + 

45 

7 

2 

17 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ARADISE 

AM 

86. 8M 

55.2 

71. OM 

102 

24 

46 

16+ 

13 

10 

0 

0 

0 

.00 

.61 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LACERVILLE 

AM 

89.1 

50.2 

59.7 

3.8 

1C4 

22 

37 

7 

18 

12 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LACERVILLE  IFG 

AM 

85.3 

59.5 

72.4 

100 

22 

46 

9 

11 

7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORN 
JUNE  19 


Temperature 


No-  of  Days 

Snow,  Sleel 

StaFlon 

<u    ?  ^ 

Max. 

Mm 

Q 

-a 

Si  ^ 

_ 

a 

1 

0  ^ 

a 

0 

2  e 

3  e  § 

0  J 

Q. 

iS 

U 

<  S 

<  5 

< 

a  ^ 

iS 

-3 

Q 

cl 

>^ 

Cl 

6 

0 

0 

PORTOLA 

81.0 

38,4 

59.7 

3.2 

93 

20 

28 

10 

171 

T 

•  64 

T 

27+ 

.  0 

0 

OUINCY  RS 

AM 

8  6.0 

41.5 

63.8 

^•^ 

1 00 

2  0 

1 0 

94 

9 

0 

I 

0 

RED  Bluff  wb  ap  r 

93.9 

65«0 

79.  5 

^'7 

1 09 

1  8 

53 

0 

21 

Q 

Q 

.41 

.03 

*n 

REDD  i  NG   fire    STA  2 

94,9 

6  5*2 

80  . 1 

108 

1 8 

^® 

A 

16+ 

0 

24 

0 

0 

Q 

'it 

1 .  00 

« 1 1 

*o 

ROCKL I N 

AM 

9Um  1 

54  •  0 

74.  1 

2,9 

110 

2  2 

11  + 

20 

Q 

Q 

0 

*nn 

'?t 

*  a2 

*n 

SACRAMENTO  W8  AP  R 

91.2 

57.2 

74  .  2 

105 

21  + 

50 

0 

1 5 

0 

Q 

Q 

,00 

,11 

•  00 

*n 

0 

SACRAMENTO  WB   CITY  R 

57.8 

7*7 

2.7 

2  3 

50 

13 

0 

0 

0 

'n^ 

•  14 

*o 

SHASTA  DAM 

AM 

64.5 

7ft  *n 

1  nfl 

2 1 

18 

0 

0 

0 

*05 

*o 

S  I  ERRA   C I TY 

AM 

8  3 

46.4 

AA*  O 
■*  *  ^ 

OA 

2  2  + 

fl 

7 

0 

0 

0 

,02 

«  02 

7A 
26 

*n 

S  I  ERRAV I LLE  RS 

AM 

79  •  5 

42  *  4 

61.0 

3.9 

92 

21  + 

34 

1 48 

4 

0 

0 

0 

•  00 

.60 

•  00 

*0 

0 

SNOW  LAB  CEN  SIERRA  //R 

AM 

70  #0 

38  .2 

54.  1 

81 

24+ 

28 

7 

319 

0 

0 

4 

0 

•  00 

•  00 

.0 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

93  •  8 

56.8 

7  5.3 

3.2 

108 

2 1 

47 

2 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

e  42 

.  00 

.0 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

82.2 

50.2 

66.2 

95 

23+ 

41 

7 

36 

7 

0 

0 

0 

T 

T 

23 

•  0 

0 

TURNTABLE  CREEK 

AM 

87.6 

62.3 

75,  1 

103 

21 

51 

10+ 

2 

9 

0 

0 

0 

.07 

•  04 

26 

•  0 

0 

TWIN  LAKES 

68.2 

38.6 

53.4 

5.7 

78 

21 

28 

29+ 

341 

Q 

Q 

Q 

•  00 

_ 

1,20 

.00 

•  0 

0 

UPPER  LAKE  RS 

87. 2M 

44, OM 

65.  6M 

101 

20 

36 

14 

60 

\  \ 

Q 

Q 

Q 

T 

T 

25 

•  0 

0 

VACAV I LLE 

93.5 

56.4 

75.0 

4.6 

107 

23+ 

47 

7 

0 

1 9 

Q 

Q 

Q 

•  00 

_ 

.13 

•  00 

•  0 

0 

VOLTA  PH 

90.1 

54.7 

72.4 

103 

21 

42 

9 

9 

1 4 

0 

Q 

Q 

.08 

- 

•  98 

•  08 

6 

0 

WALNUT  GROVE 

87.2 

5  6.9 

71.6 

101 

22  + 

50 

1 

1 

12 

0 

0 

•  00 

.  00 

*o 

? 

WILL  I AM5 

AM 

Q? 

7a'I 

\\ 

1 1* 

23 

0 

0 

Q 

,  00 

.00 

*o 

0 

WILLOWS 

AM 

An' A 

1  nft 

18 

0 

0 

0 

•  33 

*o 

WINTERS 

AM 

CQ  o 

? 

77  A 
?!*  A 

1  no 

2 1 

2^ 

7 

24 

0 

0 

0 

*  . 

WOODLAND   1  WNW 

AM 

74.6 

2.1 

108 

24 

43 

21 

0 

0 

0 

.00 

.15 

•  00 

DIVISION 

69,  4 

3.9 

.06 

.  72 

NORTHEAST   INTERIOR  BASINS 

BOCA 

AM 

77 

1  I, 

33.0 

55.5 

90 

2  1 

24 

1 0 

277 

1 

0 

12 

0 

T 

T 

19+ 

•  0 

0 

BR  I DGEPORT 

79  •  7 

34.  8 

57.3 

90 

2 1 

25 

7 

227 

1 

0 

10 

Q 

T 

T 

20 

.0 

0 

CEOARVI LLE 

AM 

80.1 

50.8 

63.5 

3.2 

98 

21 

38 

10 

87 

7 

0 

0 

0 

.33 

_ 

•  13 

6 

.0 

0 

DONNlR   MEMORIAL   ST  PK 

AM 

77,0 

35.6 

66.3 

89 

21 

27 

7 

256 

0 

0 

10 

0 

•  00 

•  00 

•  0 

0 

DOYLE   5  SSE 

AM 

84.6 

47.6 

66.1 

100 

21 

38 

10+ 

58 

Q 

Q 

Q 

,47 

.47 

27 

•  0 

0 

FORT  BIDWELL 

79.5 

45.6 

62.6 

2.6 

94 

20  + 

33 

10 

120 

i,. 

0 

0 

Q 

.04 

- 

1.00 

•  04 

26 

.0 

0 

LAKE  CITY 

AM 

82. 3M 

4e.eM 

63. 6M 

96 

20 

38 

29 

68 

0 

0 

0 

.60 

•  32 

26 

0 

MONO  LAKE 

80.8 

46.8 

63.8 

90 

23  + 

39 

7 

66 

2 

0 

0 

0 

•  01 

.01 

21 

*n 

0 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

70  •  6 

36.3 

3  3.6 

82 

21  + 

2  6 

7 

333 

0 

0 

$ 

T 

T 

26 

*n 

SUSANVlLLE  AP 

t^*  7 

^*  1 

7^ 

7^ 

^7 

T! 

9 

0 

1 

0 

.16 

•  53 

.10 

26 

*n 

TAMOE 

AM 

75  *Q 

7 

0 

0 

4 

0 

•  58 

.03 

19 

*n 

TRUCKEE  RS 

AM 

f  ft  ^ 

Q 

•  ^ 

fto 

2  1 

57 
Ia 

?An 

0 

0 

9 

0 

*ftn 

,  58 

•  00 

*n 

* - 

WOODFORDS 

Pi? 

.2 

6.9 

9 1 

23+ 

36 

7A 

76 

5 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

* 

D I V I S I ON 

60,  6 

4.0 

.  13 

.57 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

BEN  LOMOND 

81  6 

4.5  5 
_  -  •  - 

* 

3 

0 

0 

0 

fto 

BERKELEY  R 

73.9 

* 

• 

- 

* 

84 

5n 

7  * 

0 

0 

0 

0 

*oo 

•  21 

'00 

•  0 

g 

BURL INGAME 

?o 

it 

?A 

0 

0 

0 

0 

*nn 

*nn 

CARMEL  VALLEY 

7  5.2 

45  4 
-  * - 

* 

fl7 

17 

^ 

It 

0 

0 

0 

0 

*ni 

*ni 

*o 

*  . 

CROCKETT 

AM 

• 

99 

22 

1ft 
J  c 

0 

0 

0 

'on 

•  lo 

*oo 

• 

GIL  ROY 

Aft*  5 

^7  7 

101 

2  3 

^ 

1  5 

s 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

* 

0 

HALF   MOON   BAY   2  NNW 

AM 

tin  5 

7 1 

1 8 

43 

10 

214 

Q 

0 

T 

T 

26 

0 

HOLLISTER 

Rn  ftM 

on 

A^*  7M 

0.0 

1 6 

4 1 

50 

3 

0 

Q 

Q 

•  00 

•  09 

,00 

*n 

0 

KING  CITY 

• 

i7    1  M 

Aft  I 

0*6 

07 

97 

2 1 

40 

10 

^0 

0 

0 

Q 

.  00 

.  07 

.00 

0 

LIVERMORE  2  SSW 

AM 

51.  6M 

1,9 

103 

22  + 

42 

1 

32 

9 

0 

Q 

.  00 

.10 

.00 

•  0 

0 

LOS  GATOS 

AO  fl 
^?*^ 

4.5 

1 04 

2  3 

42 

16 

9 

16 

0 

0 

0 

•  00 

•  12 

.00 

0 

MARTINEZ  FIRE  STA 

AM 

^7  7 

71.3 

102 

22 

49 

3 

6 

1 1 

0 

0 

0 

,00 

•  00 

*n 

MONTEREY 

O  7 

79 

29 

16  + 

0 

0 

0 

Q 

•  00 

•  00 

*n 

0 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

• 

i.7  ft 
• 

56*  3 
* 

It 

i  Z 

0 

0 

Q 

•  00 

•  00 

*Q 

MOUNT   DIABLO   NORTH  GATE 

AM 

69  .  1 

102 

22 

/.a 

3  + 

9 

0 

Q 

Q 

.  00 

•  00 

*n 

0 

MOUNT  HAMILTON 

7?  *RM 

63.  IM 

2,6 

90 

23+ 

■17 

6 

122 

Q 

Q 

•  00 

•  24 

•  00 

*ft 
•  0 

0 

NAC IMl ENTO  DAM 

* 

A7  O 
• 

110 

23 

1* 

0 

24 

0 

0 

0 

0  00 

•  00 

NEWARK 

AM 

A5  7 
A^*  I 

88 

22 

14 

89 

0 

0 

0 

0 

.  00 

.00 

*o 

OAKLAND  WB   AP  R 

77  7 

1.9 

nl 

21 

0 
^® 

9 

70 

Q 

0 

0 

0 

,  00 

.13 

•  00 

*n 

ORINDA  BOWMAN 

ft  1  'o 

^5  n 

98 

23 

43 

1 6 

33 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

*n 

PALO  ALTO   CITY  HALL 

77  O 

7n  ? 

9 1 

^« 

2n 

^7 

Q 

0 

0 

.  00 

•  00 

*0 

Paso  robles 

* 

c,n  ^ 

103 

1 9 

1  A 

16+ 

1 9 

Q 

0 

Q 

,  00 

•  00 

*n 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

50.3 

75  n 
72.0 

108 

1 9 

21 

0 

0 

Q 

,  00 

•  00 

*o 
*/! 

PINNACLES  NM 

47  .  9 

69.9 

1 08 

22 

40 

16 

16 

1 7' 

.00 

•  00 

•  0 

0 

PISMO  BEACH 

7A  *A 

Z ,  , 

49  .  6 

60.1 

86 

25 

43 

16 

151 

Q 

.00 

•  00 

•  0 

0 

PT   PIEDRAS  3LANCAS 

5  7.1 

49  .  1 

53.1 

62 

24 

45 

18  + 

351 

Q 

Q 

0 

Q 

.00 

•  00 

0 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

AM 

8  7.1 

31.1 

69.  1 

104 

22 

45 

3  + 

1 3 

1 0 

Q 

,00 

•  00 

•  0 

0 

PRIEST  VALLEY 

R7  *I 

103 

22 

33 

J 

41 

\  2 

Q 

0 

Q 

,  00 

•  10 

.00 

0 

REDWOOD  CITY 

75  *R 

A7*A 

67,6 

2,8 

98 

2 1 

45 

15  + 

2  5 

^ 

0 

0 

,  00 

•  12 

.00 

*n 

RICHMOND 

AM 

A? 

8  3 

30 

5 1 

28  + 

49 

Q 

Q 

Q 

.  00 

•  00 

•  0 

0 

RICHMOND   FIELD  STA 

AM 

70    1  M 

^« 

30+ 

16  + 

0 

0 

0 

0 

.  00 

•  00 

*« 

0 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

R5  *7 

50  .  7 

AA*7 
'  I 

1 00 

2  3 

42 

10 

39 

7 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

•  0 

0 

SALINAS   2  E 

7n  fl 

50.1 

60  .  5 

0.0 

78 

2 1 

43 

10 

129 

0 

0 

0 

0 

.00 

*  09 

.00 

•  0 

0 

S   F   RICHMOND   SUNSET  R 

6A  'oM 

76 

29 

45 

16 

224 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

•  0 

0 

SAN   FRANC ISCO  WB   AP  R 

70  .6 

52.5 

61,6 

1.9 

87 

29 

49 

10 

110 

0 

0 

0 

0 

T 

_ 

.13 

T 

26+ 

•  0 

0 

SAN   FRANCISCO  FOB  R 

65.8 

52.9 

59.4 

0.3 

76 

29 

30 

13 

163 

0 

0 

0 

0 

T 

•  15 

T 

25 

.0 

0 

SAN  GREGORIO   3  SE 

66.8 

46. 5M 

56,  7M 

76 

30  + 

39 

10 

236 

0 

0 

0 

0 

.06 

•  06 

26 

.0 

0 

SAN  JOSE  R 

78,8 

53.3 

66.  1 

0.8 

95 

21 

47 

14 

42 

Q 

0 

Q 

.00 

- 

.10 

•  00 

.0 

0 

SAN   LUIS   OBISPO  POLY 

AM 

76,9 

50.5 

63,7 

2.0 

86 

22+ 

45 

16 

53 

0 

0 

0 

0 

.00 

•  16 

•  00 

•  0 

0 

SAN  MATEO 

75.0 

53.2 

64.  1 

89 

21 

49 

15 

58 

0 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

0 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

80.8 

52.0 

66.4 

1.6 

96 

21 

46 

14 

40 

6 

0 

0 

0 

•  00 

- 

•  07 

•  00 

.0 

0 

SANTA  CRUZ 

1,0 

82 

25  + 

40 

1 3 

86 

0 

0 

0 

0 

,  00 

.  24 

•  00 

.0 

0 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTERS 

AM 

75.0 

50.4 

62,7 

90 

24+ 

46 

9  + 

94 

2 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

WALNUT   CREEK   2  ESE 

AM 

85.1 

51.1 

68.  1 

103 

21 

42 

1 

34 

10 

0 

0 

0 

.00 

•  13 

•  00 

.0 

0 

WATSONVILLL  WATERWORKS 

AM 

71.2 

48.1 

59,7 

76 

18  + 

43 

14  + 

153 

0 

0 

0 

0 

,00 

,00 

•  0 

0 

DIVISION 

64,2 

2.0 

T 

.13 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH   1  £ 

88.1 

58,3 

73.2 

2,8 

103 

21 

45 

2 

5 

13 

0 

0 

0 

,00 

.10 

,00 

.0 

0 

Piecipilaf  ion 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 

NTINUED  JUNE  1959 


■ 

j 

Terr 

pera 

Precipitation 

?  1 

<  s 

«  £ 
2  E 

<  £ 

< 

flj  ^  ^ 
1  J  S 
See 
a 

% 
X 

to 
a 

J 

a) 
O 

No.  0 

_ 

3 

s 
1 

Fiom  Long 
Tent,  Meani 

1 

Snow.  Sleoi 

No  ol 

Dayi 

Man 

Min 

&  "1 

Q  2 
S  0 

1 
a 

o 

t> 
1 

o 

s 

5 
o 

S  > 
?< 

5  J 

5  I 

hi 

(i 

TIOCH  PUMP  PLT  3 

AM 

89.3 

53.1 

71,2 

103 

22 

42 

1 

5 

13 

0 

0 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

Q 

Q 

0 

H  MTN 

AM 

93.5 

63.2 

78,4 

4.4 

109 

23 

50 

8  + 

0 

18 

0 

0 

0 

.00 

,25 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

0 

BERRY 

92  .5 

53.2 

72.9 

3.5 

103 

24 

44 

10  + 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

_ 

,15 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

0 

ENAL   9  SSE 

AM 

96.9 

59,7 

78.3 

113 

24+ 

44 

7 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

I 

K.ERSFIELO  WB  AP  R 

94.1 

65,  1 

79.6 

2.7 

108 

20 

54 

7 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

.09 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

1 

G  CREEK  PH  1 

78.9 

57,3 

68.1 

5.8 

89 

23+ 

47 

7 

28 

0 

0 

0 

0 

.00 

.45 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TTONWl  LLOW 

AM 

95.7 

62,  3 

79.0 

109 

23 

50 

7 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

) 

MP  PARDEE 

AM 

92  .3 

57,3 

74.8 

3.4 

109 

21 

49 

1 

0 

16 

0 

0 

0 

.00 

- 

.24 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

0 

iTHAY  BULL  RUN  RCM 

AM 

92.1 

56,  1 

74,  1 

106 

23+ 

43 

7 

3 

16 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

0 

iDAR  GROVE 

AM 

63.5 

43.7 

63,6 

95 

24+ 

37 

8  + 

90 

8 

0 

0 

0 

T 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

j 

ERRY  VALLEY  DAM 

AM 

82.0 

49.3 

65,7 

95 

23 

41 

8  + 

54 

5 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

1 

ALINGA 

95  .4M 

58. 9M 

77.  2M 

2.9 

108 

21 

50 

7 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

- 

.10 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

1 

RCORAN   IRRIG  OlST 

AM 

96.6 

60.5 

78.6 

111 

23+ 

49 

7 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

0 

NAIR 

92.7 

55,1 

73,9 

2.4 

106 

23+ 

45 

16 

0 

16 

0 

0 

0 

.00 

- 

.06 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

) 

DLEYS 

85.7 

43,  6 

64,6 

3.6 

100 

23+ 

36 

8 

71 

7 

0 

0 

0 

.00 

- 

.39 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

0 

ECTRA  PH 

93.9 

52,6 

73,  3 

2.3 

107 

21  + 

43 

7 

2 

18 

0 

0 

0 

.00 

- 

.38 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

1 

VE  POINTS  5  SSW 

95.9 

56,8 

76.4 

109 

22  + 

46 

7 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

1 

ESNO  WB  AP  R 

93.0 

59,7 

76.4 

0.7 

106 

21  + 

60 

7 

0 

19 

0 

0 

0 

.00 

- 

.11 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

1 

lANT   GOVT  CAMP 

AM 

96.6 

56,8 

76.  7 

110 

23+ 

45 

8 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

0 

ANT  FOREST 

AM 

70.5 

45,0 

57.8 

2.6 

80 

24+ 

37 

7 

220 

0 

0 

0 

0 

.01 

- 

.44 

,01 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

) 

ENNVILLE 

88.0 

43,7 

65.9 

101 

22 

35 

7 

55 

12 

0 

0 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

a 

ANT  GROVE 

AM 

70.9 

45,4 

58.2 

82 

23 

36 

7 

214 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

NFORD 

94.8 

58,5 

76.7 

2.8 

107 

22 

47 

7 

1 

26 

0 

0 

0 

.00 

- 

.09 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

TCH  HETCHY 

AM 

83.8 

49,4 

66.6 

4.0 

96 

23 

40 

4  + 

39 

7 

0 

0 

0 

.00 

- 

.77 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

iNTINGTON  LAKE 

68.9 

43.7 

56.3 

4.2 

81 

24+ 

36 

7 

255 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.52 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

RIA 

89.3 

61,1 

75.2 

3.7 

103 

22  + 

48 

7 

2 

13 

0 

0 

0 

.00 

- 

.06 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

RN  RIVER  PH  1 

97.9 

69,6 

83.8 

5.7 

113 

20 

59 

7 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.14 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

RN  RIVER  PH  3 

94.7 

60.3 

77,5 

103 

19 

50 

9 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

0 

TTLEMAN  CITY  1  SSW 

AM 

97.9 

66,0 

81,5 

112 

23+ 

47 

8 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

0 

TTLEMAN  STA 

97.8 

65,5 

81,7 

111 

21 

48 

7 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

1 

GRAND 

92. OM 

55, 8M 

73. 9M 

0.4 

102 

22  + 

47 

8+ 

0 

19 

0 

0 

0 

.00 

- 

.07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MON  COVE 

97,4 

61,4 

79,4 

4.  1 

109 

20 

53 

17 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

- 

.18 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

) 

1 

NOSAY 

95.6 

56,4 

76,0 

2.4 

108 

21  + 

47 

7 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

- 

.14 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

iiDI 

89.6 

55,3 

72,5 

4,3 

104 

21 

47 

7  + 

0 

14 

0 

0 

0 

.00 

- 

.10 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

0 

|iS  BANDS 

94.6 

57,6 

76,  1 

3,7 

109 

21 

50 

10  + 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

- 

.03 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

1 

I.DERA 

AM 

97.0 

57,8 

77,4 

4,2 

111 

21 

49 

7 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

- 

.09 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

0 

I.NDEVILLE  ISLAND 

84.8 

54,0 

69,  4 

99 

21 

42 

2 

31 

9 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

0 

IRICOPA 

95.9 

67,9 

81.9 

3,9 

110 

21 

54 

7 

0 

26 

0 

0 

0 

,00 

- 

.10 

.00 

,0 

0 

0 

e 

0 

) 

IRCED  FIRE   STA  2 

93  .OM 

56, 2M 

74.  6M 

2,1 

106 

21 

47 

16+ 

0 

21 

0 

0 

0 

,00 

- 

.09 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

0 

DDLEWATER 

97,6 

65,6 

81.6 

5,6 

111 

21 

54 

7 

0 

27 

0 

0 

0 

,00 

- 

.06 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

iDESTO 

93,0 

56,7 

74.  9 

4.2 

107 

21 

48 

7 

0 

IS 

0 

0 

0 

,00 

- 

.08 

.CO 

,0 

0 

0 

0 

0 

WMAN  2  NW 

93,1 

54,0 

73.6 

0.3 

105 

21 

46 

7 

0 

20 

0 

0 

0 

,00 

- 

.05 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

IRTH  FORK.  RS 

AM 

86.3 

51,5 

68.9 

103 

23  + 

40 

7 

18 

9 

0 

0 

0 

,00 

- 

.24 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

.KDALE  WOODWARD  DAM 

AM 

91.5 

56,0 

73.8 

2.4 

106 

22 

46 

7 

2 

16 

0 

0 

0 

,00 

- 

.08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

COVE 

AM 

94.0 

57,4 

75.7 

2.4 

106 

23+ 

47 

7 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

- 

.11 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

.NOCHE  JUNCTION 

97. 8M 

60. 5M 

79. 2M 

110 

22 

49 

7 

0 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

t 

IRTERVILLE 

AM 

94.8 

59.7 

77.  3 

3.5 

108 

23  + 

48 

7 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

- 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

1 

ISEY  3  E 

78.1 

47.6 

62.9 

89 

22 

37 

9+ 

106 

0 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

1 

ILT   SPRINGS  PH 

84.3 

55,2 

69.8 

96 

22 

44 

7 

20 

8 

0 

0 

0 

,00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

0 

INORA 

AM 

91  ,5 

55,8 

73.7 

4.4 

106 

22 

45 

7 

2 

16 

0 

0 

0 

.00 

- 

.30 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

1 

)  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

80,9 

45.2 

53.  1 

94 

22 

37 

7 

97 

6 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IQCKTON  FAA  AP 

90,7 

56,9 

73.8 

106 

21 

50 

2 

0 

14 

0 

0 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

(OCKTON  FIRE  STA  4 

AM 

90,6 

55.0 

72.8 

3.3 

105 

21 

48 

1 

0 

14 

0 

0 

0 

.00 

- 

.09 

,00 

.  0 

0 

Q 

0 

(l 

lOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

91,2 

56.1 

73.7 

107 

23  + 

49 

1 

0 

16 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

0 

LHACHAPI 

81  ,6 

52,3 

67.0 

96 

42 

7 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

,  0 

0 

0 

0 

0 

t 

;jON  RANCHO 

94,9 

63,7 

79.3 

4.6 

109 

20 

50 

7 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

- 

.11 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

(1 

IREE  RIV  EDISON  PH  2 

94  .0 

60,2 

77.  1 

4.7 

107 

7 

21 

0 

0 

0 

.  00 

.23 

,00 

0 

0 

:GER  CREEK  PH 

88.1 

51, 9M 

70. OM 

4.4 

100 

24+ 

43 

7 

12 

11 

0 

0 

0 

.00 

- 

.66 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

0 

lACY  CARBONA 

AM 

90  .6 

55.7 

73.2 

106 

22 

14 

0 

0 

0 

,  00 

,0 

0 

0 

0 

0 

ll 

lACY  PUMPING  PLANT 

89.4 

57.4 

73.4 

107 

23 

42 

1 

9 

12 

0 

0 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

II 

:SALIA 

AM 

95.5 

59.9 

77.7 

2,3 

1 09 

22 

50 

7 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

- 

.07 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

iBsco 

AM 

95.1 

62.6 

78.9 

3.2 

108 

22 

52 

7 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

- 

.05 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

jlSEMITE  NP 

87.1 

49.3 

68.2 

4.6 

99 

23 

33 

11 

31 

9 

0 

0 

0 

.00 

- 

.55 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

73.4 

4.0 

T 

_ 

.21 

OUTH  COAST  DRAINAGE 

.PINE   1  W 

86.9 

57.2 

72.1 

99 

21 

47 

8 

1 

1 1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

^ALON  PLEASURE  PIER 

AM 

70.7 

59.4 

65.1 

2.5 

77 

28 

54 

1 

23 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

^RRETT  DAM 

AM 

89.6 

50.9 

70.3 

2.2 

103 

21 

42 

8 

4 

13 

0 

0 

0 

.00 

- 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

lAUMONT  PUMPING  PLANT 

AM 

88.0 

53.9 

71.0 

100 

20 

44 

1 

9 

12 

0 

0 

0 

.02 

- 

.12 

.02 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

[G  BEAR  LAKE  DAM 

77.8 

47.7 

62.8 

86 

23  + 

39 

1 

96 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

)NITA 

77.6 

58.9 

68.3 

3.5 

85 

21 

52 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IRBANK  WB  AP  R 

82.5 

59,5 

71.0 

3.5 

91 

20 

54 

2 

0 

4 

0 

0 

0 

T 

- 

.07 

T 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

kCHUMA  DAM 

AM 

85.9 

47.8 

66.9 

102 

22  + 

39 

7 

36 

8 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPO 

89.9 

44.1 

67.0 

99 

23+ 

34 

1 

27 

14 

0 

0 

0 

T 

T 

13+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

IN06A  PARK  PIERCE  COL 

90.5 

54.3 

72.4 

105 

21 

48 

2  + 

0 

16 

0 

0 

0 

.00 

.00 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

1ULA  VISTA 

AM 

69. 7M 

60, 2M 

65. OM 

2.3 

75 

23 

55 

18 

19 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.03 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

.AREMONT  POMONA  COLLEGE 

85. OM 

56. 8M 

70. 9M 

3.8 

95 

20 

48 

8 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

3R0NA 

88.2 

55.5 

71.9 

3.8 

97 

19 

61 

15+ 

0 

11 

0 

0 

0 

T 

- 

.04 

T 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

JLVER  CITY 

75.1 

59.0 

67.  1 

80 

30+ 

55 

16  + 

3 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

;yama 

AM 

90.5 

50.8 

70.7 

105 

23 

40 

6 

7 

12 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

JYAMACA 

AM 

82.6 

49.2 

65.9 

3.5 

93 

20 

36 

1 

49 

5 

0 

0 

0 

.00 

- 

.15 

.00 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

.  CAJON  2  E 

85.0 

55.2 

70.1 

3.2 

98 

22 

47 

18 

0 

8 

0 

0 

0 

T 

- 

.08 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

-  CAPITAN  DAM 

AM 

88.8 

55.1 

72.0 

102 

22 

47 

1 

0 

13 

0 

0 

0 

.00 

.04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

-SINORE 

94.6 

53.8 

74.2 

3.7 

107 

20+ 

48 

18  + 

0 

19 

0 

0 

0 

.00 

- 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

iCONDIDO 

85.2 

56.9 

71.1 

4.3 

95 

22 

60 

17 

0 

7 

0 

0 

0 

.00 

.10 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

)NTANA  KAISER 

89.9 

59,0 

74.5 

100 

22  + 

62 

2  + 

0 

14 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

:NSHAW  DAM 

AM 

86.9 

48,7 

67.8 

99 

20 

39 

8 

26 

12 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

)YLLWILD  RS 

85. 3M 

46,1 

65.  7M 

93 

19 

39 

8+ 

63 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

JLIAN  WYNOLA 

85.3 

48.5 

66.9 

98 

20 

39 

8 

42 

10 

0 

0 

0 

.00 

.00 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

^6UNA  BEACH 

73.0 

58.2 

65.5 

1.2 

77 

20+ 

61 

1 

14 

0 

0 

0 

0 

.02 

.05 

.02 

.0 

0 

0 

0 

0 

\  MESA 

77,9 

58. 7M 

68.  3M 

90 

22 

62 

18 

1 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

27 

.0 

0 

0 

n 

0 

3MP0C  SEWAGE  PLANT 

68,0 

48.6 

58.3 

73 

23 

41 

17  + 

194 

0 

0 

0 

0 

.02 

.05 

.02 

.0 

0 

0 

0 

0 

3NG  BEACH 

75,3 

59,4 

67.4 

1.5 

84 

30  + 

55 

14  + 

6 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

3NG  BEACH  WB  AP 

79,2 

60,5 

69.9 

87 

14 

55 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

28  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Refeience  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Stalion 

Average 
Maximum 

»  E 
2  E 

<  S 

< 

5 

From  Long 
Term  Means 

J 
i 

o 

(3 

o 
S 

V 

No  of  Da/s 

_ 

o 

s 

From  Lor>g 
Term  Means 

O 

o 
5 

Snow,  Sleel 

Ma> 

Mm 

o  g 
£  o 

5  o 
o-S 

a  t 

5  t 

3  > 

LOS  ANGELES  WB  AP  R 

77  •  1 

52.3 

59.7 

5.0 

82 

30+ 

57 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

.  07 

T 

28 

.0 

0 

LOS  ANGELES  WB  CITY  R 

81  .2 

51.8 

71.5 

3.7 

88 

23 

57 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.07 

T 

28 

.0 

0 

MILL  CREEK  2 

87.9 

59.5 

73.7 

99 

21  + 

47 

1 

1 

14 

0 

0 

0 

.00 

- 

.15 

.00 

.0 

0 

MI  WILSON  FC   338B  // 

77.3 

59.2 

68.  3 

87 

20+ 

52 

3 

23 

0 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

71  .5 

50.3 

55.9 

1.6 

75 

24+ 

56 

2 

10 

0 

0 

0 

0 

.01 

- 

.08 

•  01 

28 

.0 

0 

NORTH  HOLLYWOOD 

81  .7 

58.1 

69.9 

93 

21 

50 

18  + 

2 

2 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

OCEANSIDE  PENDLETON 

70.0 

59.8 

64.  9 

81 

22 

66 

18  + 

21 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

28 

.0 

0 

OJAI 

se.'t 

52.3 

70  .4 

4.3 

100 

20 

47 

8  + 

1 

13 

0 

0 

0 

.00 

- 

.05 

.00 

.0 

0 

OXNARD 

74.9 

54.3 

54.6 

3.5 

81 

18 

44 

4 

35 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.06 

.00 

.0 

0 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 

79.8 

57.5 

58.7 

89 

20 

45 

1 

18 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

12 

.0 

0 

PASADENA 

85.0 

58.5 

71.8 

5.  1 

94 

19 

52 

2 

0 

8 

0 

0 

0 

•  03 

- 

•  08 

.03 

28 

.0 

0 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

60.6 

49.2 

54.  9 

65 

17 

46 

29 

298 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

POMONA 

87.2 

55.9 

71.5 

4.4 

95 

19 

50 

8  + 

0 

13 

0 

0 

0 

.00 

- 

•  07 

•  00 

.0 

0 

RAMONA  SPAULDING 

90  .9 

49.5 

70.2 

103 

21  + 

39 

16 

1 

15 

0 

0 

0 

T 

T 

12 

.0 

0 

REDLAND5 

92  .8 

57.7 

75.3 

6.5 

105 

20+ 

51 

1 

0 

19 

0 

0 

0 

.01 

- 

•  10 

•  01 

28 

.0 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

88.8 

55.9 

72.4 

3.4 

98 

23  + 

49 

1 

0 

15 

0 

0 

0 

.00 

- 

•  04 

•  00 

.0 

0 

RIVERSIDE  CITRUS  E   S  R 

AM 

90.0 

55.9 

73.5 

100 

24+ 

51 

2  + 

0 

13 

0 

0 

0 

.01 

•  01 

28 

.0 

0 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

e'>.8 

57.0 

70  .9 

99 

19 

48 

1 

11 

9 

0 

0 

0 

.05 

- 

.03 

.06 

13 

.0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

94.0 

55.7 

75.4 

5.7 

105 

19 

50 

2  + 

0 

20 

0 

0 

0 

T 

- 

.10 

T 

28  + 

.0 

0 

SANDBERG  WB  //R 

80.6 

57.5 

69.  1 

4.3 

93 

20  + 

43 

7 

34 

6 

0 

0 

0 

•  00 

.04 

.00 

.0 

0 

SAN  DIEGO  WB  AP  R 

73.7 

62.7 

68.2 

2.6 

80 

22 

59 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.04 

T 

13 

.0 

0 

SAN  FERNANDO 

87.3 

55.0 

71.7 

4.1 

99 

19 

48 

5 

1 

1 1 

0 

0 

0 

•  00 

■- 

.09 

.00 

.0 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

66.2 

57. SM 

72. OM 

94 

20 

50 

4 

0 

9 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

SAN  JACINTO 

9<f.7 

52.3 

73.5 

3.7 

107 

20+ 

45 

8 

0 

21 

0 

0 

0 

•  00 

- 

.07 

.00 

.0 

0 

SAN  MARCOS  RANCH 

AM 

86.1 

46.3 

66.2 

101 

22 

35 

7 

42 

10 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

SAN  PEDRO 

73.1 

61.4 

57.3 

3.1 

78 

30 

57 

8 

1 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

•  05 

T 

28 

.0 

0 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

80.0 

59.5 

69.8 

3.0 

85 

30  + 

54 

2 

0 

0 

0 

0 

Q 

•  00 

- 

•  04 

.00 

.0 

0 

SANTA  BARBARA 

76.4 

55.7 

66.  1 

3.2 

86 

25 

51 

21  + 

18 

0 

0 

0 

0 

•  00 

- 

.10 

.00 

.0 

0 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

73.3 

54.4 

63.9 

88 

25 

44 

2 

56 

0 

0 

0 

Q 

T 

T 

24+ 

0 

SANTA  MAR lA  WB  AP  R 

70.1 

48.6 

59.  4 

- 

0.7 

79 

21  + 

43 

7 

162 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.14 

T 

19 

.0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

71  .4 

50.9 

65.2 

76 

30+ 

54 

2 

1  3 

0 

0 

0 

Q 

T 

T 

28 

.  0 

0 

SANTA  PAULA 

AM 

79.2 

53.9 

56.6 

86 

19 

49 

15+ 

15 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

SUNLANO 

90.1 

54.0 

72.1 

105 

21  + 

45 

1 

0 

15 

0 

0 

0 

.  00 

.00 

TORRANCE 

77.2 

56.7 

57.0 

3.0 

85 

18  + 

52 

24+ 

4 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.07 

.00 

.0 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

81  .6 

56.3 

2.3 

20+ 

2 

0 

0 

0 

0 

.  00 

.06 

.00 

.0 

0 

UCLA 

72.7 

57.5 

55.1 

81 

30 

53 

2 

30 

0 

0 

0 

0 

•  03 

.03 

28 

.0 

0 

UPLAND 

84.2 

56.1 

70.2 

95 

20 

48 

8  + 

2 

9 

0 

0 

0 

•  05 

- 

.06 

.05 

13 

.0 

0 

VISTA 

78.7 

57.7 

58.2 

87 

17 

50 

18 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

28  + 

.0 

0 

WARNER  SPRINGS 

90.2 

47.9 

69.1 

4.6 

100 

20+ 

35 

8 

15 

15 

0 

0 

0 

•  00 

- 

.05 

.00 

•  0 

0 

YORBA  LINDA 

84.8 

56.6 

70.7 

3.6 

92 

24+ 

50 

2 

0 

8 

0 

0 

0 

•  00 

- 

.04 

.00 

.0 

0 

DIVISION 

68.8 

3.8 

T 

- 

.07 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 

95.2 

55.7 

80.5 

108 

22 

54 

8  + 

0 

24 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

BAKER  9  NNW 

AM 

105.7 

73.8 

89.8 

116 

24 

55 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

•  0 

0 

BARSTOW 

99.8 

54.5 

82.2 

111 

23 

57 

8  + 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

BEAUMONT   1  E 

90.3 

52.8 

71.6 

3.2 

102 

20 

44 

16 

0 

15 

0 

0 

0 

•  00 

- 

.14 

.00 

.0 

0 

BISHOP  WB  AP  R 

94.9 

52.2 

73.5 

4.2 

105 

22 

42 

1 

0 

27 

0 

0 

0 

•  01 

- 

.09 

.01 

19 

.0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

72.4 

47.5 

50.0 

82 

23 

35 

7 

153 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

BLYTHE 

107.8 

75.7 

91.8 

7.5 

115 

23+ 

64 

2 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

- 

.03 

.00 

.0 

0 

BLYTHE  FAA  AP 

106.8 

75.9 

91.9 

116 

24 

57 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

.01 

.01 

30 

.0 

0 

BORREGO  SPR6S  3  NNE 

AM 

103.5 

67.2 

85.4 

112 

23+ 

53 

7 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

BRAWLEY  2  SW 

AM 

106.0 

68.8 

87.4 

1.7 

115 

23 

58 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

CANTIL 

99.9 

57. 9M 

83. 9M 

114 

23+ 

67 

1 

0 

29 

0 

0 

0 

T 

T 

13 

•  0 

0 

COW  CREEK 

113.7 

85.7 

99.7 

124 

23 

74 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

DAGGETT   FAA  AP 

100.5 

68.4 

84.5 

111 

23 

60 

10  + 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

T 

14 

•  0 

0 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

88.5 

53.8 

71.2 

97 

23+ 

44 

3  + 

2 

12 

0 

0 

0 

T 

T 

23  + 

•  0 

0 

EAGLE  MTN 

AM 

102.9 

80.8 

91.9 

114 

23 

74 

8  + 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

106.4 

68.7 

87.5 

2.5 

118 

22 

59 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

FAIRMONT 

AM 

86.1 

63.2 

74.7 

5.2 

98 

23  + 

54 

7 

0 

13 

0 

0 

0 

.00 

- 

.05 

.00 

.0 

0 

GREENLAND  RANCH 

113.1 

85.8 

99.5 

6.3 

123 

23 

73 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

,  .00 

•  0 

0 

HAIWEE 

AM 

91.3 

53.4 

77.  4 

3.9 

103 

23 

55 

8  + 

0 

18 

0 

0 

0 

.01 

- 

.08 

.01 

14 

.0 

0 

HAYFIELO  PUMP  PLANT 

AM 

102.1 

59.2 

85.7 

113 

23 

61 

7+ 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

T 

15+ 

.0 

0 

IMPERIAL 

105.2 

72.6 

88.9 

4.4 

115 

22 

62 

8 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

INDEPENDENCE 

AM 

95. 7M 

50. OM 

77.  9M 

103 

25+ 

53 

7+ 

0 

28 

0 

0 

0 

T 

- 

.07 

T 

24 

.0 

0 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

AM 

106.6 

75.8 

91.2 

5.4 

119 

22 

70 

11  + 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

INYOKERN 

100.2 

53.4 

81.8 

110 

23  + 

54 

9 

0 

30 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

IRON  MTN 

AM 

105.2 

78.9 

92.5 

115 

24+ 

69 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

77.1 

50.5 

63.8 

88 

22 

38 

5 

79 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

LANCASTER 

94.2 

50.8 

77.5 

106 

22 

51 

30 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

91.3 

50.8 

75.  1 

102 

23 

47 

7 

0 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

LUCERNE  VALLEY  1  WSW 

97.9 

59.3 

78.5 

109 

22 

50 

30 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

MECCA  3  SE 

AM 

103  .9 

70.5 

87.2 

115 

23 

63 

29  + 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

90.6 

70.5 

80.6 

102 

23 

53 

28  + 

0 

15 

0 

0 

0 

T 

T 

21  + 

.0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

90.2 

53.2 

76.7 

99 

23  + 

52 

1 

0 

17 

0 

0 

0 

.02 

.02 

20 

.0 

0 

NEEDLES  FAA  AP 

107.1 

79.5 

93.3 

117 

23 

59 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

.01 

.01 

30 

.0 

0 

PALMDALE 

95.5 

62.5 

79.0 

5.9 

108 

22 

55 

30  + 

0 

.00 

- 

.03 

.00 

.0 

0 

PALMDALE  FAA  AP 

93.8 

51.5 

77.7 

105 

21 

49 

7 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

PALM  SPRINGS 

107.5 

57.4 

87.5 

5.  3 

119 

22 

58 

8 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.  0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

AM 

105.8 

80.4 

93.6 

117 

14 

71 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

RANDSBURG 

95.8 

54.8 

80  .  3 

1  07 

23 

54 

9 

0 

28 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

.0 

0 

SQUIRREL  INN  2 

74.8 

54.0 

64.  4 

4.1 

87 

22 

36 

5 

91 

0 

0 

0 

0 

•  00 

- 

.16 

•  00 

.0 

0 

TABLE  MOUNTAIN 

74.2 

53.7 

64.0 

4.5 

85 

23  + 

46 

29  + 

70 

0 

0 

0 

0 

T 

•  07 

T 

20+ 

.0 

0 

THERMAL   FAA  AP 

105.9 

74.2 

90.1 

117 

22 

66 

29  + 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

T 

12 

.0 

0 

TRONA 

AM 

102.4 

58.1 

85.3 

4.2 

113 

23 

58 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

•  00 

•  07 

•  00 

.0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

102.5 

58.1 

85.4 

112 

23  + 

60 

9  + 

0 

30 

0 

0 

0 

.13 

•  11 

30 

.0 

0 

VALYERMO  RS 

91.8 

51.4 

71.5 

102 

23 

41 

17 

1 

20 

0 

0 

0 

.00 

•  03 

.00 

.0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

AM 

94.5 

57.5 

76.  1 

105 

24+ 

49 

17 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  i 

AM 

54.3 

35.1 

49.7 

75 

23 

24 

1 

452 

0 

0 

11 

0 

T 

T 

24+ 

.0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

AM 

49.0 

30.3 

39.7 

61 

23 

20 

29+ 

754 

0 

0 

21 

0 

T 

T 

23 

.0 

0 

DIVISION 

80.4 

4.2 

T 

.07 

PrecipiraMon 


See  Reference  Notes  Followtng  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


CTON  ESCONDIOO  FC26ieE 
'DEL  AN  TO 
DIN  RS 
FTON  CANYON 
LAMO  1  N 

LDERPOINT 

.ISO  CN  OAT  MT  FCt'it 
LPINE  1  W 
.TADENA 
.TURAS  RS 

NGIOLA 

HGVIN  PAC  UNION  COL 

MTIOCH   1  E 

1TI0CH  PUMP  PLT  3 

SZA 

OPLE  VALLEY 

RROYO  SECO  RS  FC  508  C 
5H  MTN 

SSOC  OIL  ANAHEIM  1 
JBERRY 

JBURN 

/ALON  PLEASURE  PIER 
/ENAL  9  SSE 

I  CITY  PARK.  FC  143 
ICKUS  RANCH 


Day  oi  month 

3      4   I   5  I   6      7   I   8  I   9      10  |  II  |  12     13  |  14  |  15  [  16  |  17  |  18     19  |  20  |  21     22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27     28  |  29  |  30  |  31 

.10  .36 


\R5T0W 
iAUMONT 

:aumont  Pumping  plant 

:AUMONT    1  E 

:l  air  FC  10 

'.H  LOMOND 

;R|C.ELEY 

:rryessa  lake 

16  BAR  RS 

IG  8EAR  LAICE  DAM 

[G  CREEK  PH  1 
IG  OALTON  DAM  FC  223  BE 
IG  PINES  PARK   FC  836 
IG  SUR  STATE  PARK 

TUJUNGA  DAM  FC  46  DE 

SHOP  WB  AP 
SHOP  UNION  CARBIDE 
.ACK  MOUNTAIN  2  WSW 
ACKS  MTN  BRANCH 
UE  CANYON  MS  AP 

UE  LAKE  REDWOOD  CR 
YTHE 

YTHE  FAA  AP 
ICA 
miTA 

IRREGO  DESERT  PARK 
'RREGO  SPRGS  3  NNE 

ULEVARD 

UOUEI  CANYON 

WMAN  DAM 

ADFORD  RANCH 


I  DOE  PORT 
IDOEVILLE  4  NNW 
QOKS  FARNHAM  flCH 
LLARDS  BAR  PH 
RBANK   FIRE  DEP  FC  226B 

R8ANK  WB  AP  I 
RL INGAME 

RNEY 

RTON  RANCH 
TTONyiLLOW 

BAZON 
CHUMA  0AM 
LEXICO  2  NE 
LISTOGA 
LL*>UiN  RS 

MPO 

MP  PARDEE 

MP  SAN  LUIS  OBISPO 
MPTONVILLE  RS 
NBY  11  SW 

NBY  RS 

NOGA  PARK  PIERCE  COL 


•  .49 
.08  .19 


RMEL  VALLEY 
THAY  BULL  RUN  RCH 
ZAOERO 

CILVILLE  SAWYER 
OAR  GROVE 

OAR  POINT  RANCH 
DARVILLE 
NTERVILLE  PH 
ALLENGE  RS 
ATSMORTH  HEYNEMANN  RCH 

ATSWORTH  FC  24  0 
ERRY  VALLEY  DAM 
ESTER 

I  ICO  EXP  STAT  ION 
lllTTENDEN  PASS 

1>LA  VISTA 
AREMONT  POMONA  COLLEGE 
ARKS6URG 

EARLAKE  HIGHLANDS 
OVERDALE   3  SSE 

ALINGA 

ALINGA   14  NW 

LBYS  FC530 
LEMAN  FISH  HATCHERY 
lFAX 

-GATE  PH 
-USA  1  SSW 
■^CORD  3  E 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


10     n  12 


COPCO  NO  I  DAM 
CORCORAN    IRRIG  DIST 
COROES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 

COVELO 

COVINA   TEMPLE   FC  193 
COW  CREEK 
COYOTE  WELLS 
CRESCENT   CITV   1  N 

CRESCENT   CITY   7  ENE 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC283B 
CULVER  CITY 
CUMHINGS 

CUNNINGHAM 
CUYAMA 
CUYAMACA 
DAGGETT   FAA  AP 
DANA  2  SE 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

DAVIS  CREEK 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  PH 

DELANO 

DENAIR 
DE  SABLA 
DESCANSO  RS 
DOBBINS  COLGATE 
OONNELLS  DAM 

OONNER  MEMORIAL   ST  PK 
DOS  PIOS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 
DOWNIEVILLE  RS 
DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

OUNNIGAN 

OUNSMUIR  RS 

OUTTONS  LANDING 

EAGLE  LAKE  STONE  RANCH 
EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOrR 
EL  CAJON  2  E 
EL  CAPITAN  0AM 

EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC128S 
ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 

ELLIOTT 

ELSINORE 

ESCONDIDO 

EUREKA  WB  CITY 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAIRMONT 
FERGUSON  RANCH 
FIDDLETOWN  LYNCH  RCH 
FILLMORE    1  WNW 

FINLEY    1  W 

FINLEY  b  SW 

FIVE  POINTS  5  SSW 

FLEMING  FISH  ♦  GAME 

FOLSOM  DAM 

FONTANA  5-  N 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 
FORESTHILL  RS 
FORT  BIDWELL 

FORT  BRAGG 
FORT  BRAGG  AVN 
FORT  DICK   1  NNE 
FORT  JONES  RS 
FORT  ROSS 

FRENCH  GULCH 
FRESNO  WB  AP 
FRlANT  GOVT  CAMP 
FULLEftTON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  DAM 

FULLERTON  HILLCREST  RES 
GARBERVILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GA5QUET  RS 
GEM  LAKE 

GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RS 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILROY 

GILROY   14  ENE 
GLENDALE  STAPENHORST 
GLENDORA  WEST 
GLENNVlLLE 
GOLD  RUN 

GOOSE  LAKE  WEST 
GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 
GRATON   1  w 
GREENLAND  RANCH 

GREENVIEW 

GREENVILLE  RS 

GRUZLY  PEAK 

GROVELANO  RS 

HAINES  CYH  LOWER  FC  36*. 

HAINES  CYN  UPPER  FC  367 
HAIWEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
HAMILTON  AFB 
HAMILTON  AFB  1  E 

HANFORD 
HANSEN  DAM 
HAPPY  CAMP  RS 
HARRIS  GAGING  STA 
HARRISON  GULCH  RS 

HARRY  L   EN6LE8R1GHT  DAM 
HATCHET  MT  MNTNC  STA 
HAT   CREEK  PH  1 


.04  .21 

*0I      .20  .02 


,03      .02  .09 


T  .04  T 


T  .01 


llovlnc  StattoD  iDdai 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


5   I   6      7   I   8  I   9      10  I  11  I  12     13  I  14  I  15      16  I  17  I  18     19  |  20  [  2r  22  |  23  |  24    25  |  26  |  27     28  |  29  |  30  31 


HAYFIELO  PUMP  PLANT 
HAYFORK  RS 
HEAL0S8URG 
HEALOSBURG  2  E 
HEMET 

HENSMAW  0AM 
HERNANDEZ   I  NW 
HESPERIA 
HEICH  HETCHY 
ilGHLANO  SPRINGS  RCH 

HILTS 

HODGES  DAM 
HOEGEES   FC  60A 
HOLL ISTER 
HOOPA 

HOOP A  2  SE 
HUNTERS  0AM 
HUNT INGTON  LAKE 
lOLEwlLO  HWY  HNTNC  STA 


OR  1  A 

OYLLWILO  RS 

MPERIAL 

NDEPENDENCE 

NDIO  US  DATE  GARDEN 

NVOKERN 


INYOKERN  ARMITAOE 
IOWA  HILL 
IRON  MTN 
JESS  VALLEY 
JOHNSONDALE 

JOICE  ISLAND 
JOSHUA  TREE 
JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 
CEE  RANCH 

<ELLOGG 

:yville 

iENTFlELO 
iERLINGER 

;ERN  river    INTAKE  3 

;;ern  river  ph  i 
i;ern  river  ph  3 

I;ETTLEMAN  CITY  1  ssw 
.;ETTLEMAN  STA 
i;iLARC  POWER  HOUSE 

;iN6  CITY 

XAMATH  R 

CRESCEMTA  FC  251 
.AFAYETTE  2  NNE 
.AGUNA  BEACH 

.A  HONDA 

.AKE  ARROWHEAD 

.ARE  CITY 

.AKEPORT 

.AKESHORE 

j.A<ESIOE   2  ENE 

Lake  sPAULOtrtc 

;.AKE  SPAULDING  DAM 
.A  HESA 
ANCASTER 

AS  PLUMAS 

ECHUZA  PT  STA  FC  352  B 
EESVILLE  KEEGAN  RANCH 

GRAND 
EMON  COVE 

INDSAY 

IVE  OAK  CANYON  FC  230  C 
IVERMORE  2  SSW 
LAND  SHAWNEE  HILLS  RCH 
OCKWOOD  2  N 

. OCKWOOD  MESA 
GDI 

OMPOC  SEWAGE  PLANT 
ONE  TREE  CANYON 
ONG  BEACH 

ONG  BEACH  WB  AP 
ONG  VALLEY    INSP  STA 
OS  ALAMOS 
OS  ANGELES  WB  AP 
OS  ANGELES  WB  CITY 

I  OS  BANOS 

OS  8AN0S  ARBURUA  RCH 
1 05  GATOS 

OS  GATOS  4  SW 
'OS  PRIETOS  RS 

iUCERNE  VALLEY   1  WSW 
lYTLE  CREEK  PH 
iYTLE  CREEK  RS 

[adeline  mntnc  sta 
Iaoera 

AD  river  RS 

anoeville  island 
'anzanita  lake  / 

arch  field 
i  aricopa 

ARIPOSA 
lARTINEZ    3  SSE 
IaRTINEZ  FIRE  STA 

ARYSVILLE 

ATHER 

'■■  C  CLOUD 
EAOOW  LAKE 
ECCA  3  SE 
ENDOTA  DAM 
ERCEO  FIRE  STA  2 

ERCEY  HOT  SPRINGS 
lEYERS  INSPECT  ION  STA 
lODLETOWN 
IDDLEWATER 
ILL  CREEK  2 

INERAL 

"IRANDA  SPENGLER  RCH 
ITCHELL  CAVERNS 
DDESTO 

:jave 

ONO  LAKE 


.00 
.00 
.00 
.01 


.17  .02 
.19  .16 


.05 
.32  .20 


ollovlBg  station  todaz. 
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CONTINUED 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


9     10     n     12     13     14     15     16     17     16     19     20     21    22    23    24    25    26    27  28 


WOORPARK   1  SSE 
MOftONGO  VALLEY 
MORRO  8AY  FIRE  DEPT 
MOUNTAIN  PASS 
MOUNT  6ALDY   FC  85G 

MOUNT  OANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  RS 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 
MT  WILSON  FC  338B  // 
MUIR  WOODS 
NACJMIENTO  DAM 
NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  FAA  AP 
NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY  PARK  4  SH 

NEWHALL  SOLEOAD  FC   32  C 

NEWMAN  2  NW 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

NILAND 

NORTH  FORK  RS 
NORTH  HOLLYWOOD 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
OAK  KNOLL  RS 
OAKLAND  WB  AP 

OAKVILLE    1  WNW 
OCCIDENTAL 
OCEANSIOE  PENDLETON 
OCOTILLO  WELLS 
OJAl 

OL 1 NDA 
ONO 

ORANGE  COVE 

ORICX  PRAIRIE  CR  PARK 

OR  1 NDA  BOWMAN 

ORLAND 
ORLEANS 

OROVILLE    1  WSW 
OROVILLE  7  SE 
OROVILLE  BRIDGE 

OXNARD 
OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC   33  AE 
PAICINES  OHRWALL  RCH 

PALMOALE 

PALMOALE   FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PALOMAR  MTN  06SY 

PALOS  VERDES  EST   FC   fc3  C 

PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 
PARKFIELD 
PASADENA 
PASKENTA  RS 
PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 
PAT T I  WAY 
PAYNES  CREEK 
PETALUMA   FIRE  STA  2 
PIEDRA 

PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NM 
PIRU  2  ESE 
PISMO  BEACH 
PIT  RIVER  PH  5 

PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 
PLACERVlLLE  IFG 
POINT  ARENA 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

PORTERVILLE 

PORTOLA 

POSEY  3  E 
POTTER  VALLEY  PM 
POWAY  VALLEY 
PRIEST  VALLEY 
OUINCY  RS 

RAMONA  SPAULDING 

RANCHJ  TA 

RANDS6URG 

RED   BLUFF  WB  AP 

REDDING  FIRE  STA  2 

REDLANOS 
REDWOOD  CITY 
REPRESA 
RICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STA 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  E  S 
ROCKLIN 

SACRAMENTO  WB  AP 
SACRAMENTO  WB  CITY 

SAGEHEN  CHEEK 
SAINT  HELENA 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS   2  E 
SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

SALT  SPRINGS  PH 

SALYER  RS 

SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 
SAND6ERG  PTL  STA  FC130B 


.05  .04 


8a«  r«I«r«iice  ootaa  toll 
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DAILY  PRECIPITATION 


"'lONTINUED 


SANDBERG  W8 
SAN  DIEGO  WB  AP 
SAN  DIMAS  FIRE  WON  FC  95 
SAN  FERNANDO 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 
SAN  FRANCISCO  FOB  R 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  0AM  FC*2S8E 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

SAN  GREGORIO  3  S£ 
SAN  JACINTO 

SAN  JOSE  R 
SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MARCOS  RANCH 

SAN  MATEO 

SAN  PEDRO 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

SANTA   ANA    RIVER    OH  1 

SANTA  ANITA  FERN  FC  432 

I  SANTA  BARBARA 

I  SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 
SANTA  FE  DAM 
SANTA  MARGARITA  2  SW 
SANTA  MARGARITA  BOOSTER 
SANTA  MARIA  WB  AP 

SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTIAGO  DAM 

SAUGUS  POWER  PLANT  1 
SAWYERS   BAR  RS 
SCOTIA 

SEARSVILLE  LAKE 
SECRET  VALLEY  MNTNC  STA 

SEPULVEOA  DAM 
SHASTA  DAM 
SHELL  ASS  PLANT 
SHINGLE 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RS 
SIGNAL  HILL   FC  415 
SKAG6S  SPGS  LAS  LOMAS 
SNOW  CREEK.  UPPER 
SNOW  LAB  CEN  SIERRA  //R 

SOMESBAR    1  W 
SOMIS  3  NW 
SONOMA 
SONORA 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SPAORA  PAC  FC   356  C 
SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
SPRINGVILLE   7  ENE 
SQUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL    INN  1 

SQUIRREL    INN  2 
STANDISH  *  HICKEY   ST  PK 
STANISLAUS  PH 
STIRLING  CITY  RS 
STOCKTON  FAA  AP 

STOCKTON  FIRE  STA  4 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
STONYFORO  COOLEY  RANCH 
STONYFORD  RS 
STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 
SUNLAND 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AP 

SUTTER  HILL  RS 
TABLE  MOUNTAIN 
TAHOE 
TEHACHAPI 
TEJON  RANCHO 

I  THERMAL  FAA  AP 
' THOUSAND  OAKS 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TOPANGA  RS  FC  6 

TORRANCE 

TRACY  CARBONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

t  TRONA 

I  TRUCKEE  RS 

I  TULELAKE  //R 
I  TULELAKE  INSPECTION  STA 
I  TURLOCK 

i  TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN  IRVINE  RANCH 

TWENTYNINE  PALMS 
THIN  LAKES 
URIAH 
UKIAH  4  H 

UNION  OIL  STEARNS  A8S 

UCLA 
;  UPLAND 

:i  UPPER  LAKE  7  W 
'  UPPER  LAKE  RS 
1  UPPER  MATTOLE 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 
I  VACAVlLLE 
I  VALLEY  CENTER  3  NE 

VALYERMO  RS 

VAN  NUYS  CI TY  WHSE  FC  15 

VENTURA 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
VINCENT  FIRE  STA  FC  120 
VINTON 
VISALIA 

VISTA 

VOtCANOVlLLE 
VOLLMERS 


Day  of  month 


16     17     18     19     20     21    22    23    24    25    26  27 


28    29    30  31 


ID(  Stktlon  tBi(l*i. 
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DAILY  PRECIPITATION 


VOLTA  PH 
WALLACE 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT   CREEK  E 

WALNUT  GROVE 
WALNUT  PATROL   STA  FC102B 
WARNER  SPRINGS 
WASCO 

WATSONvILLE  WATERWORKS 

WEAVERVILLE  RS 
WEED  1  S 
WENDEL    10  SE 
WESTMAVEN 
WEST  POINT    3  SW 

WHEELER 

WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE    MOUNTAIN  3 
WHlTTiER   FC    106  C 
^ILL  lAMS 

WILLOWS 
WINTERS 

WOFFORO  HEIGHTS 
WOODFORDS 
WOODLAND   1  WNW 

WRIGHTS 
YORBA  LINDA 
VOSEMITE  NP 


Day  of  month 


T  T  T 


28  j  29  I  30  ;  31 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Depth  in  Soil 


Day  ol  month 


4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^1 

DAVIS  AGRICULTURAL  COLLEGE 

92 

95 

95 

94 

94 

94 

92 

93 

96 

96 

95 

93 

93 

94 

94 

97 

99 

102 

102 

102 

101 

98 

100 

100 

99 

96 

96 

75 

78 

78 

75 

75 

75 

75 

76 

78 

78 

76 

76 

75 

77 

80 

80 

82 

84 

86 

86 

83 

82 

80 

80 

82 

81 

78 

RIVEHSIDE 

CITRUS  EXPERIMENT  STATION 

79 

80 

79 

79 

77 

77 

79 

81 

81 

82 

84 

85 

85 

85 

86 

86 

87 

88 

86 

88 

88 

86 

85 

84 

84 

86 

87 

77 

78 

78 

78 

76 

75 

76 

77 

79 

79 

80 

81 

82 

82 

82 

83 

84 

85 

85 

84 

84 

84 

83 

83 

82 

82 

83 

80| 

63 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

65 

65 

66 

67 

67 

67 

66 

65 

66 

67 

67 

68 

68 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

66 

63 

63 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

65 

65 

66 

66 

65 

65 

65 

65 

66 

67 

67 

68 

68 

69 

68 

68 

69 

68 

68 

e; 

SALINAS 

77 

79 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

73 

78 

76 

77 

79 

78 

78 

78 

76 

79 

79 

79 

78 

74 

79 

78 

77 

68 

68 

69 

67 

66 

67 

65 

66 

67 

66 

69 

65 

66 

69 

69 

69 

69 

69 

68 

69 

69 

69 

46 

68 

61 

SAN  DIMAS  TANBAHK  FLAT 

10:46A 

10:05A 

10:44A 

9:51A 

74 

81 

74 

64 

66 

64 

65 

72 

66 

66 

69 

67 

68 

66 

66 

63 

62 

60 

58 

58 

59 

58 

58 

58 

58 

57 

57 

4  Inches  (a) 


STATION  1 
12  Inches  (b) 


STATION  2 
18  Inches  (c) 


6  Inches  (d) 


1.5  Inches  (e) 
4.5  Inches 
9  Inches 

15  Inches 

21  Inches 

30  Inches 

66  Inches 
102  Inches 
138  Inches 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


92  93 
74 1  74 


62  1  62 
62,  62 


9:59A 
68 


58 


(a)  SANDY  LOAM  --  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  ADOLPH  FRESE  SOIL  THERMOGRAPH. 

(b)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  THE  SUN.     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,  SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL. 
JUNE  15  TO  7:00  AM.   JUNE  17  (48  HOURS).     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(d)  SALINAS  SILTY  CLAY  LOAM,  BARE  GROUND  EXPOSED  TO  SUN.     DATA  FROM  TAYLOR  RECORDING  THERMOGRAPH. 

(e)  SANDY  LOAM  —  UNDER  GRASS.     DATA  FROM  THERMISTORS  WITH  COLMAN  SOIL  MOISTURE  INSTRUMENT. 


IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  7:00  A. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  ol       1958  ~  1959 


CALIFORNIA 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


ACTON  ESCONDIDO  FC261  BE 
VOEUANTO 

•\Dln  RS 
AFION  CANYON 
XLAMO    1  N 


iSLOERPOINT 

SLISO  CN  OAT   MT  FCi.li6 
JLPINE    1  W 
\LTAOENA 
VLTURAS  RS 


0.0 

T 

0.0 


VNGIOLA 

kNGWIN  PAC  UNION  COL 
INTIOCH   1  E 
INTIOCH  PUMP  PLT  3 
UzA 


IPPLE  VALLEY 

iRROYO  SECO  RS  FC  508  C 

ISH  MTN 

ISSOC  OIL  ANAHEIM  1 
iUBERRY 

»UBURN 

WALON  PLEASURE  PIER 
lVENAL  9  SSE 
iZUSA  CITY   PARK   FC  143 
lACKUS  RANCH 

lAKER   9  NNW 

lAKERSFIELD  MB  AP 
lALCH  PH 
lARNESON  PARK 
lARRETT  DAM 


0.0 
5.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 


lARSTOW 
lEAUMONT 

lEAUMONT  PUMPING  PLANT 
lEAUMONT   1  E 
lEL  AIR  FC  10 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


lEN  LOMOND 
lENSONS  FERRY 
»  lERKELEY 
lERRYESSA  LAKE 
■IIG  BAR  RS 

IIG  BEAR  LAKE  DAM 

ilG  CREEK  PH  1 

IIG  DALTON  0AM  FC  223  BE 

HG  PINES  PARK   FC  e3B 

IIG  SUR  STATE  PARK 


10.0 
6.0 


16.0 
<t.0 


56.5 
66.5 


0.5 
1.5 


0.0 
0.0 
11.0 

83.0 
77.0 
0.0 


)IG   TUJUNGA   DAM   FC  'i60 
II  SHOP   VB  AP 
IISKOP  UNION  CARBIDE 
ILACK  MOUNTAIN   2  WSH 
ILACKS  MTN  BRANCH 


1.7 

20.0 


ILUE   CANYON  WB  AP 
ILUE  LAKE  REDWOOD  CR 
ILYTHE 

ILYTHE  FAA  AP 
OCA 


0.0 
0.0 


lONlTA 

^ORREGO  DESERT  PARK 
lORREGO  SPRGS  3  NNE 
lOULEVARD 
lOUOUET  CANYON 


0.0 
5.0 
0.0 


lOWHAN  DAM 

IRADFORD  RANCH 

IRADLEY 

IRAWLEY   2  SW 

IREA   BERRY  IMPERIAL 


0.0 
0.0 


IREA  CITY 
IREA  DAM 
IRIDGEPORT 
iRIDGEVlLLE   4  NNW 
IROOKS   FARNHAM  RCH 


<>2.l 
8.6 
0.0 


IRUSH  CREEK  RS 

lULLARDS  BAR  PH 

lURBANK  FIRE  DEP  FC   26  B 

lURBANK  WB  AP 

lURLINGAME 

lURNEY 

lURTON  RANCH 
lUTTONWILLOH 

:abazon 
abrillo  nm 


0.0 

24.6 
0.0 
0.0 
0.0 


ACHUMA  DAM 
ALAVERAS  BIG  TREES 
ALEXICO  2  NE 
JVLISIOGA 
ALLAHAN  RS 

AMPO 

AMP  PARDEE 
AMP  SAN  LUIS  OBISPO 
AMPTONVILLE  RS 
ANBY   U  SW 

ANBY  RS 

ANOGA  PARK  PIERCE  COL 

ANTIL 

ANYON  DAM 

ARIBOU   POWER  HOUSE 


0.5 
2.0 


8.9 
1.0 


T 
1.5 


0.0 
0.0 
16.0 

3.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
125.5 


ARMEL  VALLEY 
.ATHAY  BULL  RUN  RCH 
AZAOERO 


S««  reference  notes  following  StatLi 

-  181  - 


0.0 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  ol  1958 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


CECILVlLLE  SAWYER 
CEDAR  GROVE 
CEDAR  POINT  RANCH 
CEDARVILUE 
CENTERVILLE  PH 

CHALLENGE  RS 
CHATSWORTH  HEYNEMANN 
CHATSWORTH  FC  24  D 
CHERRY   VALLEY  DAM 
CHESTER 

CHICO   EXP  STATION 
CHITTENDEN  PASS 
CHULA  VISTA 
CISCO  RS 

CLAREMONT    POMONA  COLLEGE 

CLARKSBURG 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVERDALE   3  SSE 
COAL  I  NGA 
COALINGA   14  NW 

COLBYS  FC63D 

COLEMAN   FISH  HATCHERY 

COLFAX 

COLGATE  PH 

COLUSA  1  SSI* 

CONCORD  3  E 
COPCO  NO  1  DAM 
CORCORAN   IRRIG  DIST 
CORDES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

CORONA 

COVELO 

COVINA   TEMPLE   FC  193 
COW  CREEK 
COYOTE  CANYON 

COYOTE  WELLS 
CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT  CITY   7  ENE 
CROCKETT 

CRYSTAL   LAKE  FC2e3B 

CULVER  CITY 

CUMMINGS 

CUNNINGHAM 

CUYAMA 

CUYAMACA 

DAGGETT   FAA  AP 

DANA  2  SE 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

DAVIS  CREEK 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  PH 
DELANO 
DENAIR 
DE  SABLA 
OESCANSO  RS 

DOBBINS  COLGATE 
DONNELLS  DAM 
DONNER  MEMORIAL  ST  PK 
DOS  RIOS 

DOWNEY    FIRE   DEPT    FC107  C 

DOWNIEVILLE  RS 

DOYLE   5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUNNIGAN 

DUNSMUIR  RS 
BUTTONS  LANDING 
EAGLE   LAKE    STONE  RANCH 
EAGLE  MTN 

EAST   PARK  RESERVOIR 

EL   CAJON   2  E 
EL   CAPITAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 
ELLIOTT 
ELSINORE 
ESCONDIDO 

EUREKA   WB  CITY 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAI RMONT 

FALL   RIVER   MILLS  INTAKE 

FEATHER  FALLS 
FERGUSON  RANCH 
FIDDLETOWN   LYNCH  RCH 
FILLMORE   1  WNW 
FINLEY    1  W 

FINLEY   5  SW 
FIVE    POINTS    i  SSW 
FLEMING  FISH   t  GAME 
FOLSOM  DAM 
FONTANA   5  N 

FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 
FORESTHILL  RS 


S.O 
1.5 


14.0 
36.0 


47,0 
53.0 


5.0 

T 


1.1 
6.5 


13.8 
54.0 


5.0 
1.0 


5.5 
0.3 


22.0 
10.9 


0.5 
2.0 


10. 0 
33.0 


22.2 
0.0 

17.0 
0.0 
0.0 

74.0 
103.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
12.0 
0.0 


14.9 

67.0 
0.0 
0.0 
5.0 
1.0 


151.6 
0.0 
0.0 


21,2 
0.0 


0,0 
7,0 

0,0 
0,0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0,0 
0,0 


0,0 
3.S 


0,0 
37,0 
33,0 


See  reforence  notea  folloBlng  Station  Index, 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Seasonol         1958  -  1959  CALIFORNIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

FORI  BIOWELL 
FORT  BRAOG 
FORT  BRAGO  AVN 
FORT  DICK  1  NNE 
FORT   JONES  RS 

3.0 
0.5 

1.0 
9.0 

11.0 
10. e 

1.0 

1.0 

21.0 

0.0 
0.0 

FORT  ROSS 
FRENCH  GULCH 
FRESNO  WB  AP 
FRIANT  GOVT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RCH 

3.0 

1.0 

0.0 
4.0 
0.0 
0.0 
0.0 

FULLERTON  CREEK  5 

FULLERTON  DAM 

FULLERTON  HILLCRESI  RCH 

SARBERVILLE 

SAROEN  VALLEY  2  S 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0.0 
0.0 

SASOUET  RS 
BEM  LAKE 
GEORGETOWN 
SEORGETOVN  RS 
SIANT  FOREST 

- 

- 

- 

11.0 

- 
1  .0 

- 

19.0 

T 

24.5 
73.0 

- 
5.0 

- 

- 

10.0 

- 

T 

24.5 
119.0 

3IBRALTAR  DAM  NO  2 
;l  LROY 

alLROY  14  ENE 
iLENOALE  STAPENHORST 

T 

0.0 
0.0 

0.0 

iLENDORA  WEST 
■LENNVILLE 
MLD  RUN 
iOOSE  LAKE  WEST 
iRANT  GROVE 

3.0 
7.0 

2.0 

2l|.0 

3.3 

83.5 

3.0 

3.0 

a.o 

0.0 
6.3 

130.5 

iRASS  VALLEY 
iRATON   1  W 
iREENLAND  RANCH 
iREENVI  EW 
iREENVILLE  RS 

1.5 

T 

T 

T 

7.0 

16.5 
26.0 

T 

le.o 

0.0 
0.0 
33.0 

ifllZZLY  PEAK 
iROVELANO  RS 
iUERNEVILLE 

WINES  CYN  LOWER  FC  364 
lAINES  CYN  UPPER  FC  367 

- 

5.0 

- 

1.5 

T 

- 

0.0 

0.0 
0.0 

lAIHEE 

lALF  MOON  BAY  2  NNW 
lAMlLTON  AFB 
tAMILTON  AFB    I  E 
lANFORD 

T 

T 

T 

0.0 
0.0 

0.0 

lANSEN  DAM 

lAPPT   CAMP  RS 

lARRIS  GAGING  STA 

lARRISON  GULCH  RS 

lARRY  L  EN6LEBRIGHT  C»M 

26.0 

T 

0.0 
0.0 

lATCHET   MT   MNTNC  STA 
lAT   CREEK   PH  1 
lAYFIELD  PUMP  PLANT 
AYFORK  RS 
IEALDS6URG 

lEALOSBURG  2  E 
lEMET 

lENSHAW  DAM 
lERNANDEZ    2  NW 
ESPERIA 

- 

- 

- 

- 

I 

9.0 

T 

- 

19.0 
10.0 

26.0 

50.3 
9.0 

13.7 

- 

- 

4.0 
1.5 

- 

20.5 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

ETCH  HEICHY 
IGHLAND  SPRINGS  RCH 
ULTS  ) 
OBERGS 
ODGES  DAM 

OEGEES  FC  60A 

OLLISTER 

OOPA 

OOPA  2  SE 

O^UAND  LARGO  STA 

- 

- 

1.6 

T 

5.0 

4.0 

2.0 

- 

0.0 

0.0 
0.0 

UNTERS  DAM 
UNTINGTON  LAKE 
DLEWILD  HWY   MNTNC  STA 
DRIA 

OYLLWILD  RS 

MPERIAL 

NOEPENDENCE 

NDIO  US  DATE  GARDEN 

NYOKERN 

NYOKERN  ARMITAGE 

OWA  HILL 
RON  MTN 

ESS  VALLEY 
9HNSON0ALE 
]|CE  ISLAND 

- 

- 

2.0 

9.0 
6.0 

10.5 
7.0 

34.5 
6.0 

94.5 

32.9 

34,0 

16.0 
15.5 

2.5 

2.0 

T 

2.0 

1.0 

I 
I 

154.0 

0.0 

0.0 
0.0 

34.0 
0.0 
39.0 

0.0 

DSHUA  TREE 
ULIAN  WYNOLA 
JNCAL  0AM 
EE  RANCH 
ELLOGG 

ELSEYVILLE 

ENTFIELD 

iRLINGER 

£RN  RIVER   INTAKE  3 
iRN  RIVER  PH  1 

Itm  RIVER  PH  3 
iTTLEMAN  CITY  1  SSW 
iTTLEMAN  STA 

- 

- 

- 

5.0 
2.5 

4.0 

5.0 
16.0 

- 

T 

10.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
22.5 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

Se«  reference  notes  folloeiag  Station  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


Season  of         1956  -  1959  CALIFORNI, 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

KILARC   POWER  HOUSE 
KING  CITY 
KLAMATH 

LA  CRESCENTA  FC  251 
LAFAYETTE    2  NNE 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

T 

- 

- 

0.0 

T 

T 

0.0 

LAGUNA  BEACH 
LA  HONDA 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  CITY 
LAKEPORT 

2.0 

5.0 

37,0 

T 

0.0 
0.0 
44.0 

LAKESHORE 
LAKESIDE   2  ENE 
LAKE  SPAULOING 
LAKE   SPAULDING  DAM 
LA  MESA 

5.0 

6.0 

12.0 
36.5 

2.0 
84.0 

17.5 

4.0 

6.0 
4.0 

It.O 
0.0 
159.0 

0.0 

LANCASTER 
LA  PORTE 
LAS  PLUMAS 
LEBEC 

LECHU2A  PT   STA  FC  352 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

T 

- 

0.0 
0.0 
0.0 

LEESVILLE  KEE6AN  RANCH 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

LIVE  OAK  CANYON  FC  2  35  B 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

LIVERMORE   2  SSW 

LLANO  SHAWNEE   HILLS  RCH 

LOCKWOOD  2  N 

LOCKWOOD  MESA 

LODI 

T 

T 

T 

T 
0.0 
0.0 

0.0 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 
LONE    TREE  CANYON 
LONG  BEACH 
LONG   BEACH  WB  AP 
LONG  VALLEY   INSP  STA 

T 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

LOS  ALAMOS 
LOS   ANGELES  WB  AP 
LOS   ANGELES  WB  CITY 
LOS  BANDS 

LOS    BANDS   ARBURUA  RCH 

T 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

T 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS   4  SW 

LOS  PRIETOS  RS 

LUCERNE  VALLEY    1  WSW 

LYTLE  CREEK  PH 

T 

0.0 
0.0 

I 

0.0 

LYTLE  CREEK  RS 
MADELINE  MNTNC  STA 
MADERA 

MAD  RIVER  RS 
MANDEVILLE  ISLAND 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

0.3 

1.0 

- 

- 

0.3 
0.0 
0.0 

MAN2ANITA  LAKE 
MARCH  FIELD 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MARTINEZ    3  SSE 

T 

2.7 

- 

12.0 

49.5 

4.5 

3.0 

4.5 

0.0 
0.0 

MARTINEZ   FIRE  STA 
MARYSVI LLE 
MATHER 
MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 

2.0 
T 

46.3 

T 

25.0 
65.0 

2.0 
T 
T 

T 
T 

0.0 

0.0 

MECCA  3  SE 
MENDOTA  DAM 
MERCED  FIRE  STA  2 
MERCEY  MOT  SPRINGS 
MEYERS   INSPECTION  STA 

1.0 
9.5 

10.0 

26.0 

52.8 

5.0 

1.0 

3.0 

0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
107.3 

HIOOLETOWN 
MIDOLEWATER 
MILL  CREEK  2 
MINERAL 

MIRANDA  SPENGLER  RCH 

T 
1.0 

2.3 

28.7 

63.6 

4.5 

1.3 

0.0 

T 

101.6 
0.0 

MITCHELL  CAVERNS 

MODESTO 

MOJAVE 

MONO  LAKE 

MONTEREY 

T 
3.0 

T 
T 

16.0 

1.0 
43.0 

1.0 
0.0 

T 

0.0 

MONTICELLO  DAM 
MOORPARK   1  SSE 
MORGAN  HILL   2  E 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

T 

0.0 
0.0 

T 

MOUNTAIN  PASS 

MOUNT   BALDY   FC  656 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT   DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 

1.0 
2.0 

- 

25.5 

20.0 

T 

T 

26. S 

22.0 

MOUNT   HEBRON   9  E 
MOUNT  HEBRON  RS 
MOUNT   SHASTA   SKI  BOWL 
MOUNT  SHASTA  WB  CITY 
MT  WILSON  FC  3368 

2.5 
0.9 

38.5 

T 

2.0 
166.5 
45.6 
1.0 

5.0 
236.0 
73.2 
15.0 

42.5 
4.6 

8.0 

29.0 
1.4 

- 

125.7 
16.0 

MUIR  WOODS 
NACIMIENTO  DAM 
NAPA 

NAPA   STATE  HOSPITAL 
NEEDLES   FAA  AP 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

19.6 

0.0 

161 


\1 


See  reference  notes  (ollovlng  Station  Index. 
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:ONTINUED 

Season  of 

1958  - 

1959 

CALIFORNIA 

1  Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

NEWBURY  PARK.  *  S« 

NEWHALL   SOLEDAO   FC    32  C 

NEWMAN   2  NW 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

NICOLAUS 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

NILANO 

NORTH   FORK  RS 
NORTH  HOLLYWOOD 

OAK   KNOLL  RS 

T 

- 

- 

0.0 

0.0 
0.0 

OAKLAND 

OAKLAND  WB  AP 

OAKVILLE    1  WNW 

OCCIDENTAL 

OCEANS  IDE  PENDLETON 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

OCOTILLO  WELLS 

OJAI 

OLINDA 

ORANGE  COVE 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 
1.0 
0.0 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 
OfllNDA  BOWMAN 
ORLAND 
ORLEANS 

OROVILLE  1  WSW 

T 

T 

10.5 

T 
T 

0.0 
10.5 
0.0 

OROVILLE  7  SE 
OROVILLE  BRIDGE 
OXNARD 

PACIFIC  HOUSE 

3.0 

- 

0.0 
0.0 
0.0 

pacoima  dam  fc  33  ae 
paicines  ohrwall  rch 
palmdale 
palmoale  faa  ap 
palm  springs 

T 

0.0 
0.0 
0.0 

T 

PALO  ALTO   CITY  HALL 
PALOMA 

PALOMAR   MTN  OBSY 
PALOS  VERDES  est  FC  h 
PANOCHE 

T 

1.0 
26.0 

T 

0.0 

26.0 
0.0 
0.0 

PANOCHE  JUNCTION 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 
PA  RK  FIELD 
PASADENA 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

PASKENTA  RS 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

P4TTIWAY 

PAYNES  CREEK 

- 

- 

- 

- 

2.0 

T 

0.0 
0.0 
2.0 

PETALUMA  FIRE   STA  2 
PIEDRA 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

DIMMA/'I  CC  MM 

r  1  nn  A  L  t  o 
PIRU  2  ESE 

PI5M0  BEACH 
PIT  RIVER  PH  5 
PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE    1 FG 

3.0 

17.0 

19.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

PLYMOUTH 

POINT  ARENA 

POINT   ARGUELLO  LIGHT 

PT   PIEDRAS  BLANCAS 

POMONA 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

PORTERVILLE 

PORTOLA 

POSEY   3  E 

POTTER   VALLEY  PH 

POWAY  VALLEY 
PRIEST  VALLEY 
OUINCY  RS 
RAHONA  SPAULDING 
RANCHITA 

e.o 

O.i 

2.0 

11.5 
1.0 

<4.0 

".0.0 

27.5 

T 

26.0 

2.0 

0.5 

- 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

39.0 
0.0 

0.0 
0.5 

0.0 

RANDSBURG 
RAYWOOD  FLATS 
RED  BLUFF  WB  AP 
REDDING  FIRE  STA  2 
REOLANDS 

REDWOOD  CITY 

REPRESA 

RICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STA 
RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

RIVERSIDE  CITRUS  E  STA 
ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN    1  NNE 
SACRAMENTO  WB  AP 
SACRAMENTO  WB  CITY 

SAGEHEN  CREEK 

SAINT  HELENA 

SAINT  JOHN 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  2  E 

T 

10.7 
T 

0.1 

T 

12.6 
0.2 

86.0 

- 
9.0 

T 

- 

T 

0.2 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

T 

0.0 

SALINAS   FAA  AP 
SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

0.0 
0.0 

Sm  r«r.r«oce  notes  (ollo.mi  st.tlon  Iii<l««. 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


CONTINUED 

Season  of 

1958  - 

1969 

CALIFORNi' 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

SALT  SPRINGS  PH 

SALTER  R5 

SAN   ANDREAS   2  S 

SAN   ANTONIO   CN  MOUTH 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

2,i 

2.0 

42.0 

3.0 

3.0 

52.5 

0.0 
0.0 
0.0 

SAN  CLEMENTE  DAM 

SANDBER6  PTL   STA   FCl 3 

SANOBERQ  WB 

SAN  DIEGO  WB  AP 

SAN   DIMAS   FIRE   WDN   FC  130  B 

2.8 

2.0 
7.8 

T 

0.9 

T 

0.0 

11.6 
0.0 
0.0 

SAN  FERNANDO 

S  F   RICHMOND  SUNSET 

SAN   FRANCISCO  WB  AP 

SAN   FRANCISCO  FOB 

SAN   GABRIEL   CANYON  PH 

- 

- 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

SAN  GABRIEL   DAM  FC426 
SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 
SAN  GREGORIO  3  SE 
SAN  JACINTO 
SAN  JOSE 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

SAN   LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MARCOS  RANCH 
SAN  MATEO 
SAN  PEDRO 
SAN  RAFAEL 

0.0 
0.0 

o.o 

0.0 
0.0 

SANTA   ANA   FIRE  STA 
SANTA  ANA   RIVER   PH  1 
SANTA  ANITA  FERN  FC  4 
SANTA  BARBARA 
SANTA   BARBARA   FAA  AP 

- 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA   FE  0AM 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

T 

0.0 

T 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

SANTA  MARIA 

SANTA  MARIA  WB  AP 

SANTA  MONICA 

SANIA   MONICA  PIER 

_ 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTIAGO  DAM 
SAUGUS  POWER  PLANT  1 
SAWYERS  BAR  RS 

T 

16.4 

T 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
20.9 

SCOTIA 

SEARSVILLE  LAKE 
SECRET   VALLEY   MNTNC  STA 
SEPULVEDA  DAM 
SHASTA  DAM 

- 

- 

4.0 

- 

- 

-_ 

0.0 
0.0 

4.0 

SHELL  A6S  PLANT 
SHINGLE 

SHINGLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 
SIERRAVILLE  RS 

3.5 

<>.o 

2.0 

it.O 
li.O 
7.0 

13.5 
63.0 
44.0 

6.0 
3.0 

6.0 
9.0 

0.0 
0.0 

96.6 
69.0 

SIGNAL  HILL  FC  »16 
SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 
SL0U6HH0USE  6  SE 
SMITH   RIVER   3  WNW 
SNOW  CREEK  UPPER 

- 

- 

- 

- 

- 

0.0 
0.0 

SNOW  LAB  CEN  SIERRA 
SODA  SPRINGS 
SOLE DAD 
SOMESBAR  1  W 
SOMIS  3  NE 

- 

_ 

-_ 

- 

- 

- 

76.1 

131.3 

22.6 

17.2 

23.2 

_ 

SOMIS   3  NW 

SONOMA 

SONORA 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
SPADRA  PAC  FC   356  C 

- 

16.0 

72.0 

4.0 

0.0 
0.0 

0.0 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
SPRINGVILLE  7  ENE 
SOUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL   INN  1 
SQUIRREL   INN  2 

14.0 

T 
2.0 

13.5 

41.0 
T 
5.1 

114.0 
23.0 
32.6 

15.0 

6.0 

7.0 

T 

0.0 

210.9 
23.0 
39.7 

STANOISH   ♦   HICKEY   ST  PK 
STANISLAUS  PH 
STIRLING  CITY  RS 
STOCKTON  FAA  AP 
STOCKTON   FIRE   STA  4 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

] 

\ 

- 

0.0 
0.0 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
STONYFORD  COOLEY  RANCH 
STONYFORD  RS 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 

_ 

_ 

1.3 

- 

8.0 
2.0 
12.5 

46.5 

2.0 

- 

0.0 

e.o 

2.0 
62.3 

SUNLAND 
5USANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AP 
SUTTER   HILL  RS 

1.0 
1.5 

1.3 
0.7 

2.0 

T 

26.0 
26.0 

0.0 
0.0 
30.3 
28.2 
0.0 

TABLE  MOUNTAIN 
TAHOE 
TEHACHAPI 
TEJON  RANCHO 
THERMAL   FAA  AP 

3.0 
6.5 
7.0 
4.0 

8.5 

8.0 
29.0 

45.5 
64.5 
5.5 

7.5 

I 

1.0 

4.5 

121.6 
12.6 
4.0 
0.0 

THOUSAND  OAKS 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

T 

29.0 

0.0 
29.0 

S«e  reference  notes  follovlng  Stetlon  Index. 
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TOPANGA  «S   FC  6 
TORRANCE 
TRACY  CARBONA 
TRACY   PUMPING  PLANT 
TRONA 

TRUCKEE  PS 
TULELAKE 

TUUELAKE  INSPECTION  STA 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 
TKIN  LAKES 
UK  I  AH 
UKIAH   U  U 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

UCLA 

UPLAND 

UPPER  LAKE   7  H 
UPPER  LAKE  RS 

UPPER  MATTOLE 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

VACAVILLE 

VALLEY  CENTER  3  NE 
VALYERMO  RS 

VAN  NUY5  CITY  WHSE  FC  15 
VENTURA 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 
VINCENT  FIRE  STA  FC  120 
VINTON 

VISALIA 
VISTA 

VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 
VOLTA  PH 

WALLACE 
HALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK   2  ESE 
WALNUT  CREEK  4  E 
WALNUT  GROVE 

WALNUT  PATROL  STA  FC102  B 

WARNER  SPRINGS 

WASCO 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
WEAVERVILLE  RS 

WEED   1  S 

WENDEL   10  SE 

WESTHAVEN 

WEST   POINT   3  SW 

WHEELER 

WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITE  ROCK 
WHITTIER  FC   106  C 
WILLIAMS 

WILLOWS 
WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 
WOODFORDS 
WOODLAND  1  WNW 

f  WRIGHTS 

YORBA  LINDA 
YOSEMITE  NP 
YREKA 


July 


August 


Septembe 


October 


November 


December 


January 


February 


11.0  35.0 


1.0 
1.9 


2.5 
11.5 


62.5 
3.0 


36.5 
»1.5 


April 


May 


0.5 

6.5 


June 


CALIFORNIA 


0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
31.0 


0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
It.O 
0.0 

66.5 
131.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

71.5 
0.0 

0.0 
0.0 

39. a 


8««  r«fer«DC«  not«s  fotlovlag  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNI/ 
JUNE   195  9 


Day  O)  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

Avei 

MAX 

85 

78 

80 

70 

70 

72 

66 

61 

80 

7  7 

80.: 

MIN 

hO 

42 

42 

45 

32 

36 

35 

27 

41 

46 

50 

39 

32 

38 

39 

53 

61 

52 

46 

45 

47 

49 

40 

42 

42 

40 

41.  < 

MAX 

92 

80 

79 

8  3 

69 

77 

79 

72 

80 

91 

71 

78 

79 

78 

82 

69 

91 

89 

90 

91 

7 1 

62 

80 

6 1 

82. < 

MIN 

52 

45 

55 

55 

48 

42 

40 

44 

46 

57 

52 

41 

51 

47 

47 

60 

59 

56 

61 

54 

48 

56 

55 

60 

52 

66 

49 

48 

50." 

MAX 

82 

86 

86 

8 1 

80 

80 

89 

92 

90 

66.5 

MIN 

49 

54 

54 

61 

51 

52 

54 

47 

61 

51 

55 

57 

68 

63 

62 

52 

52 

68 

56 

69 

68 

67 

68 

63 

57 

67 

68 

59 

64 

66 

57.; 

MAX 

82 

86 

84 

8 1 

83 

82 

80 

76 

80 

82 

77 

99 

91 

91 

7 1 

70 

7  3 

82. ( 

MIN 

40 

38 

44 

40 

46 

38 

36 

36 

35 

29 

38 

42 

36 

38 

36 

34 

37 

64 

49 

68 

54 

4S 

46 

48 

61 

51 

48 

46 

4C 

36 

42. i 

MAX 

79 

8 1 

84 

78 

9 1 

80 

8 1 

86.! 

MIN 

42 

42 

42 

49 

53 

40 

43 

42 

47 

50 

54 

50 

48 

42 

45 

41 

51 

69 

55 

64 

67 

55 

66 

67 

51 

49 

47 

47 

67 

56 

50.! 

MAX 

78 

78 

83 

90 

90 

8 1 

8 1 

80 

86 

91 

89 

86 

82 

82 

'66 

100 

88. 

MIN 

47 

45 

50 

54 

68 

67 

66 

58 

55 

66 

55 

63 

51 

69 

52 

63 

61 

63 

56 

6C 

62 

61 

66 

61 

61 

56 

63 

61 

58.: 

85 

80 

8 1 

8 1 

90 

89.: 

MIN 

42 

60 

49 

50 

54 

55 

44 

48 

45 

56 

50 

66 

46 

62 

46 

48 

61 

58 

52 

55 

59 

it 

64 

72 

61 

6C 

54 

5C 

4S 

66 

53. 

MAX 

87 

86 

87 

89 

92 

96 

90 

80 

86 

86 

8  7 

99 

100 

97 

93 

100 

107 

107 

89 

91 

91 

93.. 

MIN 

62 

55 

64 

62 

64 

62 

60 

60 

57 

56 

62 

68 

62 

62 

62 

66 

6S 

62 

72 

77 

79 

7i 

71 

73 

64 

5e 

60 

61 

68 

64 

63.. 

MAX 

88 

86 

88 

90 

92 

90 

90 

92 

92 

94 

93 

93 

93 

92 

88 

IOC 

102 

1 0 1 

10  3 

92.. 

MIN 

46 

46 

46 

46 

46 

44 

45 

45 

44 

44 

50 

52 

63 

53 

53 

52 

52 

61 

66 

69 

76 

64 

56 

57 

66 

54 

50 

66 

51 

60 

53. < 

80 

90. 

MIN 

54 

54 

53 

56 

57 

57 

46 

49 

49 

60 

63 

60 

58 

52 

63 

61 

51 

58 

66 

67 

7C 

72 

7C 

66 

61 

5( 

65 

56 

6( 

60 

57. 

71 

72 

68 

70. 

MIN 

54 

56 

58 

59 

60 

56 

56 

69 

61 

58 

61 

59 

67 

56 

60 

56 

5' 

5E 

5f 

61 

6C 

64 

61 

63 

61 

f>: 

62 

6; 

65 

63 

59.. 

96. 

MIN 

60 

57 

66 

56 

59 

63 

44 

52 

55 

61 

56 

61 

64 

57 

58 

57 

5; 

6C 

61 

'70 

'72 

6i 

7C 

'n 

6E 

6! 

47 

5f 

69 

59. 

103 

65 

80 

95. 

MIN 

64 

63 

62 

68 

70 

68 

54 

54 

65 

62 

57 

66 

66 

68 

63 

60 

66 

64 

63 

76 

60 

6! 

71 

75 

69 

63 

66 

61 

5f 

56 

66. 

'72 

^6! 

'72 

'7s 

'e; 

^6; 

'71 

'75 

'72 

101 

105. 

MIN 

65 

67 

71 

70 

70 

71 

71 

67 

67 

69 

72 

'74 

79 

75 

78 

T, 

• 

61 

82 

7; 

70 

73. 

90 

94. 

MIN 

61 

62 

61 

62 

66 

65 

64 

59 

68 

58 

63 

65 

67 

64 

61 

60 

5! 

66 

72 

7' 

7e 

71 

75 

75 

61 

6< 

64 

6! 

6' 

66 

65. 

90 

96 

89. • 

MIN 

43 

47 

49 

49 

50 

60 

50 

42 

49 

49 

48 

52 

58 

56 

64 

46 

44 

4; 

50 

51 

62 

5f 

51 

54 

54 

5' 

57 

51 

4? 

52 

50. 

96 

96 

97 

101 

104 

103 

103 

99. 

MIN 

57 

58 

63 

62 

63 

65 

67 

57 

60 

61 

60 

63 

63 

65 

67 

67 

6< 

62 

6; 

7C 

7; 

7( 

7< 

77 

7! 

6' 

63 

65 

62 

59 

64. 

64 

80 

82 

80 

82 

83 

8  5 

96 

94 

9  3 

94 

1 00 

88. 

MIN 

44 

47 

49 

49 

49 

64 

46 

46 

45 

47 

51 

59 

69 

61 

58 

60 

5; 

6* 

6' 

66 

61 

(,'. 

61 

6C 

56 

55 

56 

6' 

51 

52 

53. 

90 

90.. 

MIN 

47 

45 

47 

49 

60 

52 

52 

47 

48 

48 

51 

56 

59 

56 

64 

44 

4! 

51 

51 

61 

5£ 

61 

61 

5£ 

52 

5; 

61 

54 

51 

66 

52.: 

81.' 

MIN 

44 

44 

45 

43 

43 

44 

46 

45 

46 

46 

45 

44 

45 

46 

44 

45 

4' 

4« 

4< 

4( 

44 

4; 

46 

41 

4t 

5( 

48 

4! 

41 

46 

45.' 

73 

70 

7  0 

71 

7 1 

73.' 

MIN 

62 

61 

52 

53 

55 

53 

51 

60 

51 

53 

55 

66 

53 

51 

52 

50 

5( 

5; 

54 

6; 

66 

5< 

51 

56 

6' 

51 

5: 

5: 

56 

54 

53. 

90 

90 

96 

89 

84 

104 

105 

90. 

MIN 

52 

50 

49 

58 

63 

51 

50 

51 

60 

53 

69 

59 

57 

52 

51 

52 

57 

6C 

6; 

61 

61 

65 

65 

68 

6; 

6; 

5S 

5? 

51 

60 

57. 

83 

96 

96 

89. 

MIN 

45 

45 

45 

48 

64 

48 

46 

40 

43 

46 

46 

50 

63 

40 

43 

44 

4< 

53 

51 

51 

5* 

5( 

49 

54 

60 

6f 

63 

51 

41 

48 

48. 

7 1 

86 

82 

77, 

MIN 

39 

41 

41 

43 

44 

45 

48 

44 

47 

44 

45 

53 

62 

50 

66 

41 

4; 

42 

4< 

52 

6; 

55 

56 

53 

61 

61 

5C 

4' 

!>• 

61 

47. 

80 

8( 

89  88 

78.: 

MIN 

54 

56 

54 

55 

58 

57 

47 

50 

52 

61 

58 

60 

62 

68 

53 

54 

66 

61 

65 

61 

6! 

61 

62 

66 

61 

5; 

5« 

64 

5: 

58 

57. 

95 

96 

1  00 

106 

103 

102 

94. 

MIN 

42 

45 

46 

48 

50 

57 

46 

48 

48 

54 

50 

61 

51 

61 

53 

47 

5' 

51 

5; 

61 

60 

6C 

59 

59 

51 

6< 

5C 

51 

b: 

49 

52. 

67 

77 

82 

77 

72. 

MIN 

40 

42 

44 

45 

47 

46 

36 

44 

49 

45 

49 

49 

52 

46 

47 

47 

4- 

60 

5( 

5; 

6; 

55 

59 

56 

61 

41 

4S 

4< 

4^ 

42 

47. 

MAX 

70 

70 

69 

74 

74 

62 

65 

7  5 

70 

69 

84 

85 

77 

76 

78 

73. 

MIN 

52 

63 

52 

53 

63 

44 

42 

46 

46 

46 

64 

67 

53 

53 

62 

48 

6: 

65 

6< 

61 

66 

64  66 

58 

51 

41 

4£ 

51 

50 

56 

53. 

MAX 

102 

103 

105 

115 

115 

114 

104 

106 

107. 

MIN 

66 

64 

67 

75 

73 

75 

75 

74 

72 

73 

79 

76 

84 

83 

"^87 

75 

7< 

71 

7( 

7f 

76 

76 

76 

83 

T 

72 

75 

71 

75 

80 

75. 

110 

114 

115 

116 

106 

104 

lot. 

MIN 

^67 

69 

'n 

75 

73 

72 

^71 

'73 

^68 

71 

'73 

^78 

'33 

84 

84 

'77 

'7; 

75 

8; 

81 

8; 

85 

85 

82 

T. 

71 

7e 

7! 

74  80 

76. 

89  88 

88 

73 

75 

77. 

MIN 

29 

30 

34 

27 

34 

44 

29 

26 

29 

24 

34 

34 

33 

29 

37 

29 

31 

3  • 

41 

41 

3< 

34 

34 

35 

4] 

3' 

33 

3' 

32 

27 

33. 

80 

81 

84 

78 

76 

78 

82 

77. 

MIN 

52 

54 

57 

60 

60 

62 

61 

65 

58 

56 

55 

55 

63 

56 

62 

62 

5< 

6; 

61 

5S 

6' 

60 

63 

62 

6; 

6' 

66 

61 

55 

60 

58. 

100 

1 00 

1  00 

1 00 

103 

108 

110 

108 

102 

105 

109 

106 

112 

112 

108 

100  102 

103. 

MIN 

64 

60 

63 

63 

69 

53 

59 

59 

62 

66 

73 

71 

79 

64 

69 

6( 

65 

71 

71 

e; 

77 

70 

75 

71 

61 

6' 

61 

66 

72 

67. 

70 

95 

85 

86 

75 

82 

79. 

MIN 

46 

46 

48 

45 

50 

46 

40 

42 

39 

43 

49 

62 

60 

47 

48 

43 

4? 

6C 

51 

6C 

61 

57 

57 

51 

6t 

41 

41 

41 

48 

57 

49. 

10  3 

103 

101 

103 

10  3 

1 00 

101 

106 

103 

113 

111 

IK 

115 

116 

116 

9S 

103 

106.' 

MIN 

58 

63 

65 

64 

61 

63 

64 

60 

62 

63 

65 

70 

73 

74 

76 

68 

6" 

7i 

69 

7: 

7! 

77  80 

75 

7: 

71 

'7] 

7( 

63 

75 

66. 

80 

7  3 

79 

81 

79 

60 

7  7 

8f 

90 

87 

69 

84 

71 

72 

81 

79. 

MIN 

26 

31 

31 

29 

34 

41 

25 

30 

40 

32 

33 

37 

36 

34 

38 

34 

3: 

3; 

41 

38 

42 

4C 

37 

39 

43 

4( 

35 

3( 

30  30 

34. 

MAX 

93 

89 

90 

96 

96 

84 

85 

87 

85 

94 

98 

93 

91 

90 

100 

104 

109 

loa 

108 

99 

90 

91 

93 

92 

93 

94. 

MIN 

45 

40 

50 

59 

51 

44 

47 

48 

47 

53 

56 

54 

46 

62 

59 

62 

6C 

63 

61 

59 

68 

54 

62 

68  57 

53. 

MAX 

76 

80 

77 

80 

80 

76 

75 

79 

76 

80 

84 

83 

87 

90 

84 

82 

88 

89 

90 

91 

90 

88 

88 

85 

79 

79 

78 

75 

81 

66 

82. 

MIN 

66 

54 

56 

67 

68 

61 

61 

66 

59 

60 

57 

58 

68 

58 

57 

56 

58 

60 

61 

63 

62 

63 

63 

64 

62 

63 

64 

62 

62 

68 

59. 

MAX 

67 

67 

67 

69 

69 

68 

62 

65 

65 

71 

71 

68 

66 

65 

64 

64 

75 

73 

68 

75 

81 

79 

79 

78 

69 

67 

70 

72 

82 

80 

70. 

MIN 

48 

52 

49 

51 

62 

47 

61 

47 

52 

47 

49 

53 

53 

44 

45 

62 

48 

51 

62 

63 

55 

51 

53 

64 

54 

58 

65 

53 

50  52 

51. 

ADIN  RS 

ALOf.RPOlNT 

ALPINE 

ALTURAS  RS 

ANGWIN   PAC  UNION  COL 

ANTIOCH    1  E 

ANTIOCH   PUMP   PLT  3 

ASH  MTN 

AUBERRY 

AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AVENAL    9  SSE 
BACKUS  RANCH 
BAKER   9  NNW 
8AKERSFIEL0  KB  AP 
BARRETT  0AM 


BEAUMONT    PUMPING  PLANT 


BEAUMONT   1  E 


BEN  LOMOND 


BERRYESSA  LAKE 


BIG  BAR  RS 


BIG   BEAR    LAKE  DAM 


BIG  CREEK  PH  1 


BISHOP  WB  AP 


BISHOP   UNION  CARBIDE 


BLUE    CANYON   WB  AP 


BLYTHE  FAA  AP 


eORREGO  SPRGS   3  NNE 

BOWMAN  DAM 

8RAWLEY  2  SW 

BRIDGEPORT 

BROOKS   FARNHAM  RCH 

BUR8ANK    WB  AP 

BURLINGAME 


See  Reference  Nolea  Following  StaUOD  Index 
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Conthiued 


DAILY  TEMPERATURES 


BURNEY 

BUTTONWILLOW 
CACHUMA  DAM 
CALLAHAN  RS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

;CAN06A  PARK  PIERCE  COL 

CANT  I L 

CANYON  DAM 

CARHEL  VALLEY 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

CECILVILLE  SAWYER 

CEDAR  GROVE 

CEDARVILLE 

|CENTERVILLE  PH 

CHERRY  VALLEY  DAM 

CHESTER 

CHICO  EXP  STA 

CHULA  VISTA 

CLAREMONT  POMONA  COL 

CLARKSBURG 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 
i^jCLOVERDALE  3  SSE 

COALINOA 
1 1  COL FAX 

COLUSA   1  SSW 

CORCORAN   IRRIG  01  ST 

CORONA 

COVELO 
\  I  COW  CREEK 

CRESCENT  CITY  1  N 

CROCKETT 

IjCULVER  CITY 
CUYAMA 
■'  CUYAMACA 

DAGGETT  FAA  AP 
DAVIS  A6R  COLLEGE 
DEEP  SPRINGS  SCHOOL 
DEER  CREEK  PH 


CALIFORNIA 
JUNE  1959 


Day  01  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

MIN 

11 

36 

47 

37 

45 

42 

32 

34 

36 

29 

81 
38 

85 
41 

63 
40 

60 
36 

76 
32 

77 
36 

75 
35 

88 

53 

95 
51 

95 
54 

96 
56 

94 

56 

91 
48 

92 
47 

64 

51 

66 

49 

76 
47 

77 
40 

77 
36 

79 
34 

81.4 
42.5 

MIN 

59 

59 

61 

58 

61 

66 

60 

51 

57 

66 

90 
56 

97 
62 

100 
66 

96 
60 

92 
60 

96 
57 

89 
59 

95 
61 

101 
69 

107 
72 

108 
72 

1C8 
72 

109 
72 

108 

72 

102 
66 

92 
66 

90 
63 

91 

65 

94 
62 

62 

96.7 
62.3 

MIN 

47 

44 

45 

48 

48 

49 

39 

42 

8 1 
47 

41 

48 

90 
48 

89 
45 

66 
46 

69 
46 

80 
46 

83 
41 

93 
46 

90 
49 

96 
50 

102 

57 

102 

53 

97 
52 

98 
54 

68 
48 

64 

57 

79 
55 

80 
46 

62 
46 

52 

85.9 
47.8 

MIN 

*1 

42 

43 

45 

53 

42 

37 

34 

78 

35 

63 
34 

91 
42 

90 
45 

86 
45 

66 
33 

84 
38 

B2 
43 

88 
44 

96 
42 

98 
55 

100 
55 

99 
53 

97 
52 

95 
54 

92 
51 

85 

51 

82 
64 

80 
42 

60 
40 

83 
41 

42 

86.8 
44.3 

MIN 

3* 

41 

41 

42 

89 
42 

87 

82 
41 

84 

35 

83 
39 

66 
41 

94 
43 

94 
49 

95 

55 

95 
54 

90 
49 

92 
38 

92 
37 

94 

39 

98 
43 

99 
44 

98 
49 

98 
53 

99 
52 

95 
48 

89 
49 

81 
46 

83 
46 

84 
43 

67 
44 

44 

69.9 
44.1 

MAX 
MIN 

89 
49 

84 
51 

85 
52 

8  7 
53 

94 
58 

93 

55 

8  1 
50 

84 

52 

84 

50 

63 
61 

90 
55 

97 
60 

94 
69 

69 
53 

88 
53 

90 
52 

87 
64 

96 
56 

101 
63 

103 
65 

109 
72 

106 
67 

105 
71 

107 
65 

96 

59 

69 
58 

65 
55 

68 

57 

90 
60 

63 

92.3 
57.3 

MAX 
MIN 

81 
48 

88 
48 

86 
51 

86 

51 

85 
51 

66 
56 

79 
54 

83 
49 

83 

51 

65 
53 

94 
51 

91 
53 

95 
56 

99 
54 

96 

53 

90 
50 

94 

60 

98 
52 

99 
54 

104 
58 

105 
60 

97 
60 

92 
61 

96 
60 

93 
59 

89 
57 

86 
58 

76 
62 

86 

55 

66 

90.6 
64.3 

MIN 

57 

58 

98 

70 

100 
72 

101 
70 

92 
65 

89 
67 

96 

72 

92 

97 
66 

102 
62 

103 
59 

104 
66 

102 
66 

97 

96 
65 

101 
59 

105 
61 

107 
66 

109 
32 

110 
85 

114 
87 

114 
64 

102 
64 

92 

94 
65 

92 
60 

97 
65 

97 
61 

60 

99.9 
67.9 

MAX 
MIN 

8 1 
32 

75 
40 

75 
39 

76 
44 

74 
42 

68 

35 

66 
36 

74 
34 

60 
40 

60 
44 

78 
44 

77 
36 

74 
36 

79 
39 

82 
50 

84 

52 

88 
51 

65 
49 

66 
48 

79 
47 

66 
42 

70 
38 

77 
40 

77.2 
41.7 

MAX 
MIN 

71 
44 

69 
46 

73 
45 

76 
48 

78 
46 

77 
45 

68 

50 

75 
41 

71 
47 

79 
41 

72 
48 

77 
44 

72 
46 

71 
37 

69 
39 

72 
39 

87 
43 

77 
50 

70 
53 

77 
45 

84 
48 

79 
43 

60 
45 

78 
45 

77 
45 

77 
57 

72 

50 

68 
41 

82 
43 

47 

76.2 
45.4 

MAX 
MIN 

88 

52 

88 
52 

88 
54 

68 
50 

93 
56 

95 
60 

84 
43 

80 
46 

84 
50 

82 
47 

87 
53 

96 
58 

96 
59 

92 
52 

90 
52 

91 
55 

86 
50 

92 
59 

99 
65 

103 
66 

106 
67 

106 
65 

106 
64 

106 
64 

98 
64 

87 
67 

87 
59 

88 
54 

89 
52 

57 

92.1 
66.1 

MAX 
MIN 

86 
43 

85 
43 

63 
42 

65 
44 

60 
49 

73 
46 

74 
47 

77 
35 

67 
41 

82 

33 

89 
42 

84 
43 

82 
43 

77 
36 

83 
38 

80 
38 

86 

42 

98 
51 

99 
51 

98 
65 

96 
53 

92 
50 

93 
49 

63 
48 

78 
46 

78 
53 

80 
48 

80 
48 

86 
43 

93 
39 

84.2 
44.6 

MAX 
MIN 

77 
40 

83 
43 

82 
39 

79 
41 

82 
44 

65 
45 

78 

37 

70 
37 

76 

39 

77 
39 

79 
42 

89 
45 

91 
48 

93 
44 

84 
43 

81 
40 

79 
40 

85 
42 

93 
48 

94 
51 

94 
51 

83 
52 

96 
50 

95 

53 

90 
48 

81 
41 

72 
45 

77 
42 

80 
41 

60 
40 

83.5 
43.7 

MAX 
MIN 

74 
46 

81 
52 

63 
54 

78 
52 

62 
56 

81 
48 

72 
42 

71 
44 

75 
41 

62 
38 

75 
46 

90 
56 

85 
51 

86 
48 

76 
46 

82 
50 

76 
51 

84 
60 

92 
60 

96 
63 

96 
63 

94 
58 

91 
56 

90 
57 

83 
56 

68 
61 

70 
46 

66 
46 

72 
40 

71 
43 

80.1 
50.8 

MAX 
MIN 

93 
48 

90 
50 

90 
49 

89 

55 

96 

54 

95 
44 

85 
45 

86 
44 

86 
44 

84 

52 

96 
56 

98 
52 

95 
45 

92 
46 

89 
44 

90 
48 

88 

55 

102 
60 

103 
62 

103 
66 

108 
59 

108 
59 

107 
56 

109 
55 

100 
50 

87 
51 

92 
50 

92 
47 

93 
66 

97 

53 

94.8 
51.8 

MAX 
MIN 

77 
41 

80 
48 

78 
48 

77 
46 

82 
50 

77 
43 

80 
41 

81 
41 

74 
45 

73 
45 

77 
49 

84 
62 

84 

53 

83 
60 

83 
46 

79 
46 

77 
47 

84 

52 

87 
56 

90 
56 

94 
58 

94 

56 

95 
57 

93 
66 

89 
54 

76 
46 

76 
47 

77 
47 

77 
46 

61 

60 

82.0 
49.3 

MAX 
MIN 

81 
34 

78 
34 

78 
41 

81 

35 

61 
41 

74 
44 

72 
30 

72 
32 

69 
34 

80 

30 

66 
37 

84 
38 

78 
38 

76 
32 

76 
31 

32 

84 
34 

93 
46 

92 
48 

92 
49 

4S 

90 
47 

92 
45 

89 
42 

78 
47 

7  3 
42 

74 
47 

76 
35 

76 
36 

83 
38 

60.8 
38.9 

MAX 
MIN 

87 
56 

85 
55 

85 
57 

96 

55 

95 
61 

90 
63 

84 
51 

83 
56 

82 
50 

93 
47 

95 
57 

95 
63 

90 
63 

84 
54 

87 
53 

54 

1 00 
55 

99 
65 

100 
66 

70 

105 
75 

68 

64 

107 
67 

65 

61 

9C 
57 

61 

95 
62 

101 
58 

93.6 
59.6 

MAX 
MIN 

66 
56 

69 
56 

69 
59 

68 
62 

68 
61 

68 

56 

68 
59 

66 
61 

68 
56 

66 
59 

71 
61 

71 
63 

70 
60 

72 
55 

70 
59 

73 
63 

75 
64 

69 
63 

69 
64 

70 
65 

72 
58 

70 
62 

69.7 
60.2 

MAX 
MIN 

80 
52 

83 
50 

81 

50 

81 
54 

80 
52 

74 
56 

76 
58 

82 
48 

83 

52 

82 
56 

66 
52 

86 
55 

87 
54 

92 
62 

93 
63 

95 
65 

93 
60 

94 
67 

93 
58 

90 
58 

86 
60 

78 
61 

76 
60 

76 
60 

66 
58 

90 

55 

85.0 
56.8 

MAX 
MIN 

84 
52 

80 
52 

78 
52 

83 
54 

91 
59 

89 
56 

78 
50 

61 

53 

81 

51 

81 
49 

89 
56 

95 
56 

68 

65 

83 
52 

86 
63 

80 
52 

86 
51 

97 
61 

96 

57 

96 
61 

104 
66 

104 
61 

104 
60 

105 
61 

92 
58 

90 
69 

82 
66 

87 
54 

89 
57 

92 

53 

89.0 
55.6 

MAX 
MIN 

90 
47 

86 
44 

83 
54 

84 

54 

88 
61 

82 

53 

73 
51 

77 
54 

76 
51 

74 

52 

84 

55 

90 
59 

88 

57 

62 

52 

80 
52 

82 

53 

80 
57 

88 
60 

98 
64 

98 
66 

100 
64 

100 
66 

97 
64 

95 
70 

84 
64 

84 

60 

84 

66 

76 
56 

90 
48 

89 
49 

66.1 
56.4 

MAX 
MIN 

82 
50 

78 
49 

81 
47 

86 

53 

91 

53 

84 

54 

75 
53 

79 
55 

80 
54 

77 
53 

98 
59 

95 
57 

89 

55 

66 
52 

SO 
52 

85 
52 

84 

58 

90 
63 

96 

55 

100 

59 

102 
66 

106 
60 

101 
68 

99 
66 

68 
61 

83 
61 

84 
57 

65 
56 

88 

52 

92 
60 

86.1 
56.3 

MAX 
MIN 

92 
54 

89 
54 

90 
54 

93 
54 

97 
60 

95 
63 

65 
50 

86 

52 

64 

53 

68 

53 

98 
56 

100 
61 

96 
60 

94 

56 

93 
55 

89 
61 

93 
53 

101 
61 

105 
66 

107 
70 

106 
70 

107 
69 

105 
71 

101 
68 

96 
62 

89 
58 

93 
57 

93 
57 

97 
59 

95.4 
58.9 

MAX 
MIN 

82 
56 

82 
56 

82 
56 

86 
56 

67 
62 

85 
55 

76 
48 

79 

53 

77 
49 

83 
51 

69 
57 

68 
62 

86 
61 

65 
55 

84 
54 

81 

50 

69 
55 

93 
62 

97 
69 

100 
70 

100 
73 

99 
73 

100 
71 

96 
67 

90 

58 

62 
56 

82 
52 

83 
57 

59 

92 
59 

87.4 
56.8 

MAX 
MIN 

90 
55 

88 

50 

67 
52 

96 

55 

98 
60 

83 
61 

86 

60 

67 
52 

84 
48 

92 
52 

96 
60 

96 
59 

92 
68 

67 
50 

89 
52 

88 
52 

99 
54 

102 
60 

102 
62 

106 
67 

109 
70 

105 
64 

107 
68 

103 
66 

94 
60 

91 

60 

91 

57 

92 
56 

93 
66 

100 
65 

94.4 
58.0 

MAX 
MIN 

93 
53 

94 

56 

92 
57 

93 
56 

95 
61 

100 
60 

93 
49 

65 
50 

90 
56 

67 
51 

90 
67 

98 
62 

102 
64 

99 
56 

93 
57 

95 
55 

90 
54 

94 
63 

101 
69 

109 
71 

109 
71 

111 

72 

111 
71 

107 
71 

102 
66 

64 

92 
61 

90 
59 

59 

95 
61 

60.5 

MAX 
MIN 

82 
51 

88 
51 

63 
52 

66 
51 

84 
54 

84 

57 

81 

59 

64 
52 

81 
54 

64 

51 

89 
54 

86 
57 

87 
57 

94 
52 

92 
54 

66 
51 

93 
52 

93 
58 

97 
65 

96 
69 

96 

59 

94 
60 

94 

59 

94 
59 

86 
61 

82 
55 

82 
62 

60 

57 

92 
55 

88.2 
55.6 

MAX 
MIN 

91 
43 

84 
42 

84 
43 

66 
48 

89 
51 

76 
48 

74 
38 

78 
37 

79 
38 

74 
38 

86 
44 

91 
47 

87 
51 

85 
40 

81 
42 

62 
41 

62 
44 

90 
52 

101 
54 

97 
56 

99 

53 

1 00 
49 

48 

95 
52 

46 

7 1 
54 

81 
51 

46 

40 

94 
44 

46.1 

MAX 
MIN 

108 
74 

109 
77 

109 
81 

110 
81 

114 

82 

113 
88 

109 
79 

108 
60 

109 
85 

109 
85 

114 
64 

116 
90 

114 
87 

116 
90 

116 
92 

1 12 
88 

112 
86 

117 
78 

117 
79 

117 
89 

120 
96 

96 

95 

95 

90 

88 

85 

86 

83 

110 
82 

MAX 
MIN 

57 
48 

63 
52 

64 

42 

66 
53 

64 
54 

64 
42 

64 
45 

64 
46 

62 
50 

65 
42 

67 
46 

65 
54 

65 
53 

64 
46 

64 
42 

65 
49 

70 
52 

69 

56 

67 
54 

66 
54 

66 

53 

53 

47 

55 

51 

55 

45 

66 
46 

49.4 

MAX 
MIN 

72 
53 

70 
52 

69 
51 

78 
54 

67 
58 

81 
53 

70 
52 

74 

54 

74 

52 

77 
56 

84 
58 

68 

57 

82 
55 

76 
53 

76 
52 

76 

53 

78 
66 

87 

59 

87 
56 

89 

57 

96 

56 

99 
59 

96 
61 

95 
64 

56 

61 

82 
56 

58 

57 

90 
53 

55.8 

MAX 
MIN 

72 
56 

76 

55 

72 
57 

75 
56 

73 
58 

70 
61 

71 
61 

72 
55 

76 
57 

72 
59 

73 
56 

73 
60 

72 
60 

76 
56 

74 
56 

73 
56 

80 
56 

79 
58 

77 
59 

61 

60 

60 

62 

64 

63 

61 

63 

64 

62 

80 
56 

59.0 

MAX 
MIN 

85 
45 

87 
47 

85 
46 

88 
49 

93 
58 

88 
40 

89 
41 

76 
45 

82 
47 

61 
44 

63 
46 

94 
49 

96 

52 

95 
50 

87 
49 

90 
45 

83 
45 

86 
52 

98 
58 

101 
62 

103 
61 

104 

59 

62 

60 

54 

56 

52 

53 

48 

87 
49 

50.8 

MAX 
MIN 

74 
36 

75 
52 

74 
50 

74 
46 

82 
37 

64 

43 

79 
54 

78 
41 

61 
38 

61 
40 

80 
41 

88 
46 

67 
48 

90 
47 

86 
54 

80 
53 

81 
48 

66 
40 

69 
39 

93 
39 

65 

90 
68 

67 

65 

60 

52 

53 

50 

51 

80 
53 

49.2 

MAX 
MIN 

96 
62 

96 

62 

95 
64 

98 
64 

104 
68 

98 
68 

92 
63 

96 
60 

97 
63 

97 
60 

101 
64 

105 
65 

104 
72 

104 
71 

100 

72 

99 
69 

99 
61 

103 
66 

108 
74 

106 

75 

108 
74 

110 
63 

111 
79 

107 
80 

75 

70 

71 

65 

66 

98 
63 

66.4 

MAX 
MIN 

92 

50 

88 

51 

83 
51 

88 
53 

94 

57 

95 

55 

85 
46 

85 
49 

87 
46 

82 
55 

91 
54 

97 
56 

94 

55 

90 
48 

68 
51 

86 

60 

87 

53 

97 
62 

100 
57 

101 
61 

106 
67 

107 
58 

105 
69 

108 
63 

1 00 
57 

58 

64 

54 

63 

94 
62 

55.6 

MAX 
MIN 

82 
44 

85 
46 

86 
44 

88 
47 

88 

52 

86 
56 

78 
53 

85 
50 

85 
52 

86 
52 

89 
52 

91 

63 

91 
57 

91 

53 

88 

53 

87 
53 

90 
55 

90 
56 

91 
55 

94 
54 

96 
53 

97 
53 

97 
60 

96 
60 

93 
64 

86 
57 

86 

57 

86 
58 

83 
61 

85 
56 

88.6 
63.6 

MAX 
MIN 

77 
40 

78 
42 

76 
44 

60 
39 

80 
45 

75 
46 

71 
34 

71 
38 

69 

37 

78 

35 

81 

37 

62 
44 

60 
44 

77 
36 

78 
38 

75 
39 

80 
40 

88 
45 

87 
52 

92 
51 

92 
54 

90 
49 

91 
49 

84 

50 

79 
49 

73 
47 

74 
45 

75 
44 

62 
43 

84 
42 

80.0 
43.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1959 


Dar  Of  Month 


Station 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 

 L 

29 

30 

DENAIR 

MAX 

85 

"T05 

^l06 

T03 

^T05 

T02 

97 

KIN 

48 

50 

51 

51 

56 

57 

45 

49 

50 

50 

54 

57 

57 

54 

50 

45 

54 

60 

58 

52 

65 

62 

65 

55 

59 

59 

53 

62 

57 

57 

OE  SABLA 

MAX 

MIN 

50 

49 

51 

50 

54 

44 

44 

45 

51 

59 

45 

47 

51 

61 

63 

65 

63 

51 

69 

58 

51 

60 

53 

60 

61 

60 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

85 

92 

95 

89 

88 

66 

95 

100 

106 

102 

94 

67 

98 

MIN 

53 

55 

55 

56 

61 

60 

49 

49 

56 

52 

69 

51 

51 

41 

52 

55 

68 

68 

66 

^63 

59 

56 

54 

62 

OONNER  MEMORIAL   ST  Pf. 

MAX 

79 

81 

78 

76 

85 

68 

67 

87 

87 

82 

59 

72 

MIN 

30 

32 

36 

29 

35 

41 

27 

29 

30 

29 

30 

39 

40 

34 

40 

33 

32 

37 

43 

39 

44 

39 

39 

41 

45 

40 

37 

34 

34 

30 

DOWNIEVILLE  RS 

MAX 

80 

98 

MIN 

41 

39 

46 

40 

46 

49 

49 

39 

40 

35 

44 

45 

46 

40 

38 

39 

41 

47 

54 

55 

55 

52 

51 

50 

51 

50 

48 

45 

46 

46 

DOYLE  5  SSE 

MAX 

96 

MIN 

41 

45 

45 

44 

49 

50 

36 

40 

43 

36 

44 

50 

48 

46 

45 

47 

42 

4£ 

66 

58 

58 

55 

56 

54 

52 

48 

51 

46 

44 

43 

DUDLEYS 

MAX 

83 

74 

88 

83 

80 

96 

97 

MIN 

42 

40 

44 

40 

42 

45 

36 

36 

40 

38 

40 

43 

46 

40 

41 

38 

36 

44 

60 

52 

56 

5C 

47 

51 

48 

47 

42 

42 

39 

45 

DUTTONS  LANDINO 

MAX 

76 

78 

87 

65 

79 

MIN 

47 

48 

45 

51 

55 

45 

46 

48 

60 

53 

45 

49 

49 

6« 

65 

53 

69 

59 

63 

56 

61 

51 

EAGLE  MTN 

MAX 

108 

106 

1 03 

105 

109 

MIN 

74 

77 

79 

61 

76 

75 

78 

74 

75 

75 

77 

'ei 

86 

85 

82 

80 

60 

84 

67 

85 

90 

8S 

66 

66 

82 

79 

75 

75 

78 

EAST  PARK  RES 

MAX 

81 

79 

87 

83 

104 

100 

102 

86 

MIN 

52 

46 

51 

55 

56 

54 

47 

50 

49 

47 

55 

59 

59 

47 

50 

48 

65 

51 

67 

59 

7C 

61 

63 

'7c 

6C 

59 

57 

54 

62 

56 

EL   CAJON  2  E 

MAX 

82 

68 

80 

82 

60 

60 

81 

79 

79 

80 

83 

65 

82 

91 

66 

87 

92 

90 

90 

95 

97 

98 

91 

85 

79 

79 

78 

86 

MIN 

50 

50 

55 

58 

54 

54 

59 

56 

52 

50 

49 

53 

51 

64 

53 

57 

50 

47 

54 

65 

54 

59 

63 

68 

59 

69 

52 

52 

5C 

68 

EL   CAP  1  TAN  DAM 

MAX 

83 

85 

89 

84 

85 

85 

83 

63 

83 

88 

91 

96 

90 

91 

95 

93 

94 

100 

102 

101 

97 

92 

64 

82 

88 

MIN 

47 

50 

55 

56 

52 

53 

59 

56 

52 

51 

49 

64 

59 

55 

55 

54 

51 

55 

62 

65 

59 

56 

59 

55 

58 

69 

53 

51 

45 

57 

EL  CENTRO  2  SSK 

MAX 

102 

102 

107 

107 

111 

111 

111 

116 

MIN 

59 

64 

59 

68 

62 

54 

54 

52 

64 

65 

64 

59 

73 

73 

55 

70 

68 

71 

74 

74 

81 

'72 

74 

^76 

7C 

70 

65 

75 

ELECTRA  PH 

MAX 

89 

102 

107 

101 

106 

106 

MIN 

46 

46 

51 

47 

53 

If 

43 

45 

45 

45 

48 

52 

63 

46 

49 

45 

4E 

60 

61 

63 

61 

61 

57 

61 

52 

63 

53 

62 

ELK  VALLEY 

MAX 

82 

76 

78 

MIN 

42 

42 

43 

43 

55 

38 

44 

36 

42 

35 

42 

52 

61 

35 

35 

39 

45 

4S 

54 

52 

51 

5C 

45 

62 

49 

53 

45 

43 

43 

44 

ELSINORE 

MAX 

89 

91 

89 

92 

94 

66 

65 

69 

88 

90 

98 

97 

102 

95 

96 

98 

99 

107 

107 

105 

104 

IOC 

89 

88 

67 

96 

MIN 

50 

50 

49 

49 

52 

52 

53 

51 

51 

50 

50 

68 

57 

65 

66 

49 

48 

48 

54 

59 

50 

'59 

59 

56 

69 

61 

59 

54 

53 

ESCONDIDO 

MAX 

60 

84 

82 

61 

81 

79 

80 

80 

80 

81 

84 

86 

84 

91 

85 

65 

8G 

9C 

91 

94 

92 

96 

93 

6€ 

62 

82 

80 

60 

67 

89 

MIN 

52 

56 

56 

57 

57 

58 

59 

54 

54 

55 

53 

55 

60 

66 

64 

59 

50 

53 

63 

59 

50 

56 

62 

59 

62 

62 

64 

58 

53 

60 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

56 

58 

61 

64 

62 

60 

62 

60 

50 

65 

60 

61 

65 

51 

50 

60 

59 

62 

61 

53 

53 

51 

62 

50 

MIN 

48 

50 

47 

53 

51 

47 

49 

47 

52 

49 

50 

55 

52 

47 

63 

50 

50 

55 

54 

53 

53 

53 

52 

64 

51 

54 

50 

52 

50 

50 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 

76 

74 

80 

89 

68 

67 

79 

78 

80 

85 

92 

88 

62 

83 

81 

88 

92 

91 

94 

101 

101 

99 

101 

96 

87 

80 

86 

85 

94 

MIN 

50 

49 

50 

56 

59 

52 

39 

51 

50 

52 

53 

58 

54 

40 

44 

45 

51 

60 

57 

60 

52 

54 

56 

63 

45 

42 

65 

47 

6C 

55 

FAIRMONT 

MAX 

79 

81 

82 

81 

69 

90 

8 1 

75 

63 

80 

67 

91 

90 

86 

85 

92 

96 

96 

97 

96 

9€ 

94 

90 

75 

73 

78 

72 

61 

MIN 

55 

58 

59 

62 

63 

54 

54 

56 

58 

59 

69 

63 

67 

65 

51 

64 

64 

65 

65 

70 

75 

80 

73 

73 

58 

69 

69 

58 

67 

59 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 

93 

69 

94 

102 

9fi 

109 

109 

109 

105 

103 

95 

90 

93 

94 

100 

MIN 

56 

51 

52 

53 

57 

55 

46 

46 

49 

51 

53 

59 

58 

57 

51 

50 

49 

59 

64 

68 

59 

61 

65 

70 

60 

62 

69 

57 

65 

68 

FOLSOM  DAM 

MAX 

87 

84 

83 

85 

83 

83 

87 

86 

85 

96 

98 

100 

106 

107 

105 

107 

99 

91 

87 

89 

94 

MIN 

51 

50 

53 

54 

61 

55 

51 

53 

51 

46 

58 

55 

68 

54 

55 

61 

54 

48 

61 

64 

57 

67 

69 

54 

60 

60 

55 

56 

60 

61 

FONTANA  KAISER 

MAX 

83 

85 

91 

95 

96 

100 

100 

99 

100 

98 

94 

81 

82 

93 

MIN 

52 

52 

57 

55 

56 

59 

55 

56 

56 

57 

57 

57 

56 

68 

57 

67 

60 

52 

53 

55 

56 

65 

63 

69 

54 

62 

63 

51 

58 

53 

FOREST  GLEN 

MAX 

95 

64 

83 

8C 

7£ 

87 

99 

100 

97 

98 

92 

91 

82 

7C 

75 

79 

60 

89 

MIN 

42 

41 

40 

43 

46 

42 

35 

35 

39 

35 

38 

45 

35 

38 

37 

37 

41 

45 

52 

53 

50 

46 

45 

49 

44 

60 

42 

40 

3e 

41 

FORT  BIDWELL 

MAX 

77 

79 

73 

77 

84 

92 

94 

90 

87 

89 

85 

78 

72 

72 

74 

72 

81 

MIN 

40 

44 

49 

43 

51 

42 

39 

40 

40 

33 

37 

51 

50 

43 

41 

44 

44 

57 

53 

55 

56 

52 

48 

60 

53 

50 

46 

40 

38 

39 

FORT  BRAGG 

MAX 

56 

65 

53 

68 

62 

63 

66 

63 

62 

56 

63 

63 

63 

66 

57 

MIN 

50 

50 

46 

50 

52 

47 

50 

44 

49 

50 

50 

62 

45 

47 

44 

45 

4« 

51 

52 

49 

49 

60 

60 

53 

48 

53 

5C 

51 

60 

48 

FORT   BRAGG  AVN 

MAX 

59 

63 

67 

65 

57 

63 

63 

57 

61 

MIN 

50 

47 

41 

51 

52 

44 

47 

39 

44 

47 

45 

60 

46 

42 

42 

39 

44 

41 

51 

44 

60 

47 

4e 

49 

43 

51 

45 

49 

45 

40 

FORT   JONES  RS 

MAX 

87 

66 

84 

75 

78 

63 

87 

103 

80 

81 

80 

93 

MIN 

40 

40 

41 

41 

55 

42 

36 

36 

37 

32 

41 

44 

45 

33 

35 

36 

44 

4S 

66 

58 

'53 

51 

49 

50 

60 

55 

39 

39 

3S 

40 

FORT  ROSS 

MAX 

64 

64 

68 

70 

77 

64 

55 

57 

66 

56 

56 

65 

55 

66 

72 

68 

66 

66 

70 

7  J 

7  J 

70 

57 

68 

75 

65 

MIN 

49 

42 

44 

46 

50 

47 

47 

46 

45 

48 

50 

50 

45 

45 

44 

43 

52 

46 

48 

47 

47 

46 

49 

50 

49 

53 

49 

49 

48 

46 

FRESNO  WB  AP 

MAX 

90 

89 

89 

92 

67 

81 

85 

82 

68 

95 

87 

92 

104 

105 

104 

97 

88 

88 

87 

92 

97 

MIN 

56 

55 

57 

55 

62 

58 

50 

51 

51 

52 

57 

62 

62 

57 

56 

■^3 

54 

62 

68 

'57 

^71 

71 

68 

71 

54 

52 

59 

58 

59 

52 

FRIANT  GOVT  CAMP 

MAX 

94 

94 

*92 

91 

96 

101 

89 

84 

88 

86 

92 

99 

96 

95 

90 

104 

106 

110 

101 

91 

91 

94 

95 

MIN 

52 

51 

53 

51 

56 

53 

48 

46 

49 

49 

65 

59 

59 

53 

54 

49 

49 

59 

66 

66 

'58 

59 

55 

66 

60 

60 

55 

66 

54 

51 

GIANT  FOREST 

MAX 

65 

69 

67 

65 

70 

65 

62 

57 

74 

7 1 

66 

70 

79 

76 

60 

60 

75 

65 

MIN 

39 

42 

43 

44 

42 

45 

37 

36 

40 

40 

42 

48 

61 

47 

44 

43 

42 

46 

50 

47 

55 

56 

56 

54 

52 

40 

38 

43 

41 

43 

GILROY 

MAX 

78 

63 

81 

92 

92 

83 

86 

80 

91 

MIN 

48 

51 

46 

50 

51 

52 

43 

44 

48 

46 

49 

49 

50 

44 

46 

44 

45 

54 

57 

52 

63 

53 

55 

52 

48 

60 

67 

47 

60 

51 

GLENNVILLE 

MAX 

85 

82 

85 

85 

100 

100 

91 

MIN 

40 

41 

42 

41 

44 

46 

35 

36 

39 

37 

40 

45 

50 

45 

43 

40 

38 

41 

42 

53 

54 

62 

51 

45 

44 

39 

39 

44 

GRANT  GROVE 

MAX 

65 

70 

66 

76 

79 

79 

81 

82 

81 

66 

67 

57 

MIN 

40 

43 

42 

43 

45 

42 

36 

38 

37 

43 

48 

51 

49 

46 

44 

42 

43 

45 

51 

52 

56 

57 

56 

64 

50 

42 

41 

43 

41 

43 

GRASS  VALLEY 

MAX 

83 

82 

79 

93 

98 

80 

60 

62 

65 

MIN 

54 

54 

55 

53 

60 

54 

46 

49 

47 

48 

54 

50 

69 

50 

51 

53 

54 

60 

66 

65 

69 

71 

56 

63 

58 

55 

61 

54 

62 

54 

GRATON  1  W 

MAX 

72 

74 

63 

90 

89 

76 

79 

79 

61 

85 

92 

86 

62 

64 

60 

80 

97 

88 

85 

98 

98 

102 

105 

93 

62 

79 

85 

88 

93 

85 

MIN 

48 

46 

40 

46 

50 

48 

41 

45 

45 

43 

49 

50 

44 

42 

41 

41 

47 

53 

47 

51 

62 

48 

65 

68 

50 

54 

46 

46 

49 

47 

GREENLAND  RANCH 

MAX 

107 

108 

108 

109 

113 

111 

109 

107 

106 

108 

113 

116 

115 

115 

115 

112 

113 

117 

115 

117 

119 

120 

123 

122 

120 

117 

106 

108 

110 

108 

MIN 

73 

77 

85 

85 

88 

88 

80 

81 

64 

62 

83 

90 

87 

89 

92 

83 

84 

78 

76 

89 

93 

93 

97 

98 

93 

69 

68 

85 

84 

79 

HAIWEE 

MAX 

84 

86 

66 

88 

69 

90 

90 

83 

65 

88 

86 

90 

94 

92 

93 

92 

89 

93 

94 

95 

96 

100 

103 

102 

99 

95 

87 

91 

92 

85 

MIN 

55 

56 

56 

60 

62 

54 

58 

55 

56 

60 

50 

63 

59 

68 

58 

62 

69 

61 

54 

56 

70 

72 

72 

70 

70 

70 

54 

62 

51 

64 

See  Helereoce  Notes  Followktg  Statton  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


HALF   MOON   BAY    2  NNW 

HAMILTON  AFB 

HAMILTON  AFB   1  E 

HANFORO 

-lAPPT   CAMP  PS 

NAT  CREEK  PH  1 

HAYFIELO   PUMP  PLANT 

iHEALDSBURG 

HENSHAW  DAM 

HETCH  HETCHY 

NOLLISTER 

HOOPA 

HUNTINGTON  LAKE 
IDRIA 

IDYLLWILD  RS 

IMPERIAL 

INDEPENDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

INVOKERN 

IRON  MTN 

JESS  VALLEY 

JOICE  ISLAND 

JULIAN  WYNOLA 

KENTFIELD 

KERN  RIVER  PH  1 

KERN  RIVER  PH  3 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

KETTLEMAN  STA 

KING  CITY 

KLAMATH 

LACUNA  BEACH 

LAKE  ARROWHEAD 

LAKE  CITY 

LAKEPORT 

LAKESHORE 

LAKE  SPAULOING 

LAKE  SPAULDING  DAM 

LA  MESA 

LANCASTER 


CALIFORNIA 
JUNE  1959 


Day  01  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17  j 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■a 

1 

MAX 
MIN 

6i 
53 

64 

53 

62 

50 

66 

52 

65 
54 

67 
53 

63 

53 

62 

52 

65 

50 

64 

43 

65 
46 

63 
51 

65 
51 

65 
45 

64 
44 

66 
51 

65 
47 

71 
53 

66 
53 

63 

52 

62 
48 

49 

46 

4< 

51 

55 

5! 

54 

47 

67 
46 

65a  2 

50.2 

MAX 
MIN 

69 

60 

70 
49 

77 
49 

82 

53 

81 
56 

73 
54 

75 
50 

74 
52 

75 
50 

81 

50 

86 

53 

79 
55 

75 
60 

77 
49 

73 
60 

75 
50 

86 

55 

77 
55 

8 1 
53 

82 
55 

6f 

55 

60 

6( 

55 

58 

5< 

64 

9 1 
58 

89 
53 

80*4 
53.8 

MAX 
MIN 

48 

42 

43 

43 

54 

57 

47 

53 

47 

49 

50 

50 

46 

46 

43 

45 

50 

53 

61 

52 

49 

50 

54 

56 

62 

47 

49 

60 

51 

47 

49.1 

MAX 
MIN 

93 
55 

94 

55 

93 
54 

92 
54 

97 
58 

95 
55 

81 
47 

87 

52 

87 
54 

89 

53 

95 
54 

98 
69 

99 
60 

91 
56 

92 
54 

89 
55 

90 
54 

96 
62 

1 04 
65 

64 

''1: 

66 

67 

'71 

66 

63 

9  ] 
66 

92 
56 

9 1 
57 

96 
66 

94.8 
58.5 

MAX 
MIN 

93 
'>b 

93 
46 

87 
47 

82 
49 

85 
58 

67 
46 

76 
46 

77 
41 

74 

45 

68 
38 

85 
42 

69 
60 

86 
49 

84 
41 

79 
44 

84 
45 

83 

60 

92 

55 

101 
69 

61 

5f 

54 

52 

54 

52 

57 

45 

45 

47 

90 
49 

86.3 
49.0 

MAX 
MIN 

86 

33 

88 

38 

84 
47 

83 
48 

86 
46 

85 
46 

77 
34 

77 
36 

74 

32 

84 

39 

89 
43 

69 
41 

35 

82 
37 

80 
37 

9 1 
49 

101 
60 

57 

70 

47 

41 

50 

48 

4C 

47 

83 
36 

86.3 
43.6 

MAX 
MIN 

95 
61 

101 
63 

99 
66 

98 
69 

97 
65 

99 
64 

99 
61 

98 
64 

96 
62 

96 
66 

96 
66 

103 
69 

107 
74 

110 
80 

106 
77 

104 
64 

1  04 
66 

105 
67 

108 
74 

105 
74 

105 
72 

'76 

76 

7; 

'74 

'74 

'7: 

70 

66 

96 
70 

102.1 
69.2 

MAX 
MIN 

77 
51 

79 
46 

85 
44 

95 
51 

89 
54 

80 
55 

84 
54 

85 

50 

80 
54 

91 
55 

96 

53 

88 
65 

9 1 
49 

86 
54 

47 

68 
46 

94 
53 

92 
58 

50 

56 

'51 

53 

64 

61 

62 

56 

5' 

59 

61 

96 
52 

90.6 
53.8 

MAX 
MIN 

78 
40 

81 
45 

81 
45 

80 
45 

84 
48 

87 
48 

82 
45 

79 
39 

82 
43 

81 
45 

83 
46 

93 
52 

92 
58 

92 
56 

92 
50 

87 
42 

88 
43 

9 1 
43 

93 
50 

66 

9£ 
56 

90 
56 

55 

51 

50 

51 

6i 

51 

44 

84 
53 

48.7 

MAX 
MIN 

79 
40 

82 
48 

82 
48 

80 
40 

85 
49 

85 
49 

75 
43 

75 
44 

77 
45 

76 
45 

80 
48 

88 
49 

66 

51 

84 
47 

83 
46 

82 
46 

80 
47 

86 
60 

9  1 
56 

92 
61 

60 

94 
59 

96 
57 

6! 

55 

7  7 
50 

4! 

48 

42 

83 
49 

49.4 

MAX 
MIN 

73 
45 

72 
47 

75 
46 

79 
48 

82 
50 

77 
50 

77 
48 

75 
43 

75 
46 

81 
45 

82 
47 

79 
46 

76 
48 

79 
42 

86 
53 

94 
41 

96 
54 

66 
51 

8 1 

59 

9 1 

51 

68 
51 

52 

52 

50 

60 

54 

44 

48 

61 
49 

49.0 

MAX 
MIN 

93 
47 

83 
47 

76 
47 

82 
51 

66 
56 

72 
42 

71 
49 

74 
41 

76 
49 

69 
45 

81 
46 

86 

53 

71 
55 

74 
41 

75 
43 

77 
44 

79 
48 

87 
53 

97 
56 

92 
54 

96 
54 

95 
52 

8  7 
49 

89 
56 

78 
50 

67 
49 

41 

49 

47 

90 
51 

49.0 

MAX 
MIN 

65 
40 

64 
41 

62 
39 

66 
40 

69 
44 

68 
43 

59 
36 

59 
38 

60 

38 

61 
40 

71 
45 

72 
45 

71 
48 

69 
43 

67 
42 

64 

39 

66 
43 

75 
48 

77 
50 

78 
52 

79 
52 

80 
62 

81 

63 

81 

60 

74 
47 

74 
40 

40 

40 

39 

70 
45 

43.7 

MAX 
MIN 

85 
61 

83 
60 

84 

58 

87 

57 

91 
64 

89 
59 

77 
48 

81 

53 

80 
53 

82 
54 

91 
60 

91 
65 

91 
62 

87 

57 

86 
60 

87 
61 

85 
53 

96 

52 

99 
71 

101 
74 

103 
76 

103 
74 

101 
73 

71 

60 

57 

5? 

59 

59 

91 
64 

61.1 

MAX 
MIN 

77 
40 

77 
42 

78 
40 

43 

39 

45 

43 

39 

43 

42 

66 

48 

88 
53 

87 

63 

88 
54 

88 
51 

86 
40 

85 
41 

89 
41 

93 
53 

92 
53 

91 
57 

90 
54 

55 

5; 

60 

7  7 
46 

41 

41 

40 

84 
42 

46.1 

MAX 
MIN 

101 
63 

102 
71 

101 
71 

100 
69 

102 
65 

101 
67 

102 
68 

99 
62 

100 
65 

100 
66 

106 
68 

104 
74 

112 
76 

111 
74 

108 
77 

105 
74 

1  08 
71 

109 
76 

106 

72 

109 
75 

113 
82 

116 
83 

115 
86 

114 

81 

106 
76 

103 
77 

102 
72 

98 

72 

102 
67 

100 
77 

72.5 

MAX 
MIN 

88 

53 

90 
54 

91 
54 

90 
57 

94 

58 

53 

94 

92 
54 

92 
61 

94 

55 

96 
64 

100 
60 

95 
66 

94 
60 

98 
61 

98 
64 

101 
66 

1  03 
68 

103 
67 

103 
72 

101 
63 

95 
61 

94 
59 

95.7 
60.0 

MAX 
MIN 

99 
72 

1  05 
77 

106 
76 

105 
74 

100 
71 

101 
71 

103 
71 

104 
71 

99 
70 

98 
73 

101 
70 

104 
76 

110 
84 

116 
77 

110 
82 

109 
74 

110 
76 

111 
76 

112 
71 

108 
71 

111 
84 

119 
90 

1  18 
90 

116 
84 

114 
80 

105 
73 

104 
74 

100 
72 

98 
71 

103 
73 

106.6 
75.8 

MAX 
MIN 

94 

55 

95 
57 

95 
57 

97 
58 

99 

59 

96 
72 

91 
58 

94 
57 

96 
54 

97 
59 

99 
59 

101 
64 

101 
65 

100 
63 

99 
65 

98 
63 

99 
64 

101 
59 

105 
61 

105 
68 

108 
72 

110 
75 

110 
74 

106 
76 

107 
76 

95 
59 

98 
66 

99 
61 

108 
65 

103 
60 

100.2 
63.4 

MAX 
MIN 

99 
69 

101 
71 

101 
76 

102 
77 

103 
73 

105 
78 

105 
80 

101 
73 

102 
72 

103 
76 

102 
78 

107 
79 

110 
82 

116 
86 

111 
84 

109 
85 

105 
77 

109 
79 

113 
85 

110 
84 

106 

79 

112 
84 

i  10 
84 

116 

82 

1 14 

86 

113 
82 

103 
77 

99 
75 

99 
74 

101 
79 

106.2 
78.9 

MAX 
MIN 

78 
41 

78 
41 

75 
44 

76 
42 

75 
46 

65 
46 

32 

70 
34 

64 
34 

73 
30 

84 
43 

45 

78 
46 

79 
39 

75 
36 

70 
37 

79 
39 

89 
47 

90 
52 

92 
53 

89 
52 

86 
49 

85 
46 

83 
47 

75 
48 

68 
46 

65 
42 

65 
38 

68 

35 

79 
42 

76.6 
42.4 

MAX 
MIN 

72 
52 

51 

78 

52 

85 

56 

84 

59 

72 
54 

75 
51 

86 

52 

77 
51 

53 

58 

68 

78 
54 

60 

60 

76 
51 

78 

50 

89 
67 

86 
62 

86 
54 

95 
57 

97 
64 

95 
61 

96 
61 

84 

63 

78 
68 

74 
66 

80 
64 

82 
56 

90 
54 

94 

56 

55.5 

MAX 
MIN 

73 
41 

80 
43 

60 
43 

82 
46 

65 

50 

81 
46 

77 

60 

39 

79 
40 

61 

43 

90 
48 

91 

57 

89 

59 

91 
51 

86 

50 

43 

89 
45 

46 

95 
51 

96 
57 

96 
54 

94 

57 

95 
56 

91 
51 

80 
61 

78 
60 

76 
47 

79 
46 

83 
43 

85 
56 

86.3 
48.5 

MAX 
MIN 

77 
49 

73 
48 

74 
44 

50 

71 
51 

83 

50 

76 

53 

76 

52 

77 
48 

84 
49 

87 
51 

83 
48 

79 
44 

78 
44 

77 
51 

78 
48 

89 
63 

87 
54 

85 
51 

94 
64 

94 

50 

96 

53 

97 
56 

86 
58 

80 
60 

78 
51 

84 
51 

36 
50 

90 
49 

62.  7 
50.7 

MIN 

68 

93 
66 

92 
67 

93 
67 

101 
71 

95 
70 

59 

88 
61 

87 
64 

88 

62 

96 
68 

103 
69 

'73 

97 
70 

97 
68 

97 
64 

90 
66 

101 
71 

108 
77 

113 
81 

111 
80 

112 
81 

109 
80 

109 
77 

102 
71 

91 
65 

92 
66 

93 
69 

95 
68 

102 
71 

97.9 
69.6 

MIN 

61 

54 

54 

58 

56 

57 

52 

87 
51 

86 
50 

53 

53 

68 

70 

98 
62 

94 
56 

89 
56 

93 
56 

1 00 
54 

103 
67 

100 
74 

100 
76 

100 

73 

100 
73 

100 
69 

93 
68 

93 
58 

86 
68 

90 
56 

90 
59 

97 
61 

94.  7 
60.3 

MIN 

64 

57 

61 

59 

63 

67 

49 

86 

47 

89 

59 

87 
60 

57 

63 

66 

102 
67 

102 
69 

97 
68 

92 
59 

95 
68 

104 
70 

110 
74 

109 
81 

112 
80 

112 
77 

108 
79 

104 

69 

95 
67 

92 
64 

92 
64 

95 
66 

95 
66 

97.9 
65.0 

MIN 

64 

58 

59 

66 

66 

63 

48 

89 

58 

86 
54 

64 

67 

'70 

67 

94 
62 

96 
63 

56 

60 

'72 

109 
74 

110 
78 

111 
78 

110 
74 

1  09 
78 

104 
77 

95 
67 

95 
65 

91 
64 

95 
64 

94 

63 

102 
66 

97.8 
65.6 

MIN 

43 

44 

44 

51 

79 
46 

77 
47 

40 

51 

48 

82 
42 

77 
41 

79 
45 

90 
43 

90 
53 

85 

53 

97 
49 

92 
47 

90 
49 

86 

50 

32 
50 

80 
58 

80 
55 

79 
42 

86 
45 

87 
42 

84.2 
47.1 

MIN 

48 

51 

44 

54 

54 

43 

46 

63 
42 

63 
49 

42 

44 

54 

50 

65 
42 

65 
42 

66 
47 

72 
49 

66 

65 

66 
56 

66 
55 

65 
54 

66 
53 

67 
47 

67 
56 

63 
49 

66 
56 

67 
51 

70 
49 

78 
46 

67 
49 

65.8 
49.2 

MIN 

51 

52 

56 

59 

60 

60 

61 

72 
54 

71 
59 

71 
62 

72 
52 

71 
61 

72 
59 

72 
60 

74 

55 

74 
54 

75 
64 

77 

55 

75 
66 

77 
57 

75 
58 

75 
59 

76 
61 

75 
68 

74 
61 

76 
65 

75 
66 

70 
63 

71 
61 

76 
65 

73.0 
58.2 

MIN 

45 

45 

45 

45 

38 

46 

49 

70 
43 

70 
53 

48 

56 

55 

59 

76 

53 

75 
63 

75 
48 

79 
44 

84 
49 

87 
53 

85 
53 

86 

58 

38 
58 

83 
56 

80 
58 

80 
63 

76 
51 

76 
47 

68 
47 

74 
53 

76 
50 

77.1 
50.5 

MIN 

40 

52 

55 

80 
49 

50 

48 

41 

41 

87 
41 

88 
42 

87 
56 

82 
63 

87 

55 

92 
54 

96 

52 

95 
51 

93 
57 

90 
54 

90 
53 

64 

66 

70 
50 

61 
43 

70 
47 

79 
38 

76 
44 

82.3 
46.8 

MAX 
MIN 

84 
44 

84 
43 

85 
43 

86 
46 

86 
52 

45 

40 

41 

45 

42 

47 

49 

47 

44 

42 

60 
41 

89 
49 

100 

53 

102 
56 

103 
60 

103 
59 

99 
53 

106 
54 

93 
62 

84 

53 

80 
55 

84 
47 

85 
46 

88 
45 

94 
49 

87.9 
48.4 

MAX 
MIN 

86 
47 

85 
48 

85 

52 

90 
49 

86 

55 

80 

50 

80 
47 

48 

42 

54 

90 
52 

53 

53 

44 

57 

48 

97 
51 

105 
72 

102 
62 

105 
68 

102 
70 

100 
68 

100 
67 

93 
62 

76 
56 

84 

52 

86 
57 

87 
61 

90 
67 

95 
59 

89.  1 
55.4 

MIN 

41 

73 
40 

72 
42 

76 
38 

76 
43 

46 

66 

32 

66 

35 

35 

33 

42 

44 

56 

38 

39 

39 

80 
38 

87 
48 

64 
45 

87 
52 

87 
42 

87 
49 

86 
48 

85 
49 

77 
47 

67 
43 

70 
42 

71 
39 

76 
40 

80 
42 

76.2 
42.2 

MAX 
MIN 

75 

74 

72 
46 

77 
41 

76 

52 

74 
45 

67 

67 

67 
41 

75 
42 

79 
47 

78 
61 

76 

58 

65 

56 

58 

48 

87 
54 

87 
44 

78 
50 

66 

70 
45 

71 
38 

77 
42 

80 
57 

77.0 

MAX 
MIN 

76 

55 

81 
56 

73 
58 

76 
60 

72 
58 

74 

59 

72 
58 

71 
56 

72 
58 

73 
58 

75 

78 

57 

79 
61 

85 
57 

80 
69 

80 
60 

84 

56 

81 
52 

80 
59 

84 

60 

86 
62 

90 

85 
62 

77 
60 

74 
60 

74 
62 

71 
62 

71 
61 

79 
57 

63 
61 

77.9 
58.7 

MAX 
MIN 

90 
52 

89 

55 

88 
58 

91 
56 

97 
55 

89 
65 

85 
54 

90 
58 

87 

59 

93 
55 

98 
62 

99 
58 

99 
62 

98 
63 

92 
57 

96 
63 

98 
59 

102 
56 

104 
62 

105 
66 

105 
76 

106 

75 

106 
73 

99 
75 

86 
65 

80 
60 

86 
63 

86 
60 

88 
58 

96  1 
51 

94.2 
60.8 

See  Releieacs  Notes  FollowiDg  SuUod  hxdmx 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1959 


Station 

Day  Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LAS  PLUMAS 

MAX 

88 

88 

86 

93 

94 

90 

90 

88 

S3 

90 

96 

96 

96 

88 

89 

86 

100 

102 

102 

111 

110 

104 

106 

102 

94 

87 

87 

90 

94 

100 

94. 

3 

62 

58 

58 

60 

66 

62 

57 

57 

54 

56 

62 

64 

64 

59 

59 

56 

60 

68 

70 

74 

77 

74 

74 

71 

66 

62 

61 

63 

62 

67 

63i 

LE  GRAND 

MAX 

90 

86 

89 

91 

95 

83 

85 

63 

87 

95 

96 

94 

90 

88 

88 

91 

98 

100 

101 

102 

102 

101 

96 

67 

67 

85 

92 

91 

96 

92 

0 

51 

51 

54 

49 

56 

47 

47 

50 

51 

51 

51 

59 

56 

51 

51 

54 

59 

63 

63 

64 

66 

64 

68 

59 

60 

53 

59 

55 

57 

55 

8 

LEMON  COVE 

MAX 

94 

90 

92 

96 

99 

98 

95 

94 

93 

94 

100 

103 

99 

95 

94 

90 

95 

101 

108 

109 

106 

108 

107 

101 

92 

90 

90 

93 

93 

101 

97 

4 

MIN 

55 

55 

57 

55 

66 

64 

62 

60 

60 

59 

60 

62 

55 

56 

57 

54 

53 

67 

70 

69 

71 

72 

69 

68 

64 

62 

60 

60 

56 

63 

LINDSAY 

MAX 

93 

89 

91 

93 

98 

93 

67 

88 

66 

89 

98 

102 

96 

93 

94 

90 

92 

101 

106 

108 

108 

107 

106 

100 

94 

89 

90 

93 

92 

99 

95 

6 

MIN 

52 

53 

54 

52 

58 

59 

47 

49 

50 

49 

54 

57 

59 

55 

52 

51 

50 

59 

63 

65 

66 

66 

64 

65 

69 

60 

56 

57 

54 

56 

LIVERMORE  2  SSW 

MAX 

82 

72 

71 

79 

89 

83 

75 

74 

77 

85 

92 

85 

61 

74 

71 

92 

94 

94 

105 

105 

102 

104 

81 

78 

76 

65 

86 

92 

85 

1 

MIN 

42 

50 

47 

51 

53 

51 

50 

50 

46 

51 

53 

49 

46 

50 

47 

52 

53 

52 

56 

63 

59 

57 

53 

66 

63 

52 

54 

5  7 

LLANO   SHAWNEE  HILLS  RCH 

MAX 

87 

67 

85 

90 

94 

87 

84 

88 

67 

90 

94 

95 

92 

94 

92 

90 

92 

96 

96 

99 

96 

100 

102 

95 

86 

80 

86 

90 

87 

93 

91 

3 

MIN 

57 

56 

57 

57 

61 

61 

47 

52 

53 

52 

57 

62 

64 

61 

59 

56 

54 

64 

68 

70 

76 

76 

76 

73 

67 

59 

60 

69 

65 

LODI 

MAX 

81 

82 

84 

91 

90 

60 

82 

82 

81 

89 

95 

91 

88 

85 

65 

84 

95 

98 

98 

103 

104 

101 

101 

91 

85 

83 

86 

66 

92 

96 

69 

6 

<>8 

47 

49 

52 

58 

63 

47 

52 

50 

50 

53 

57 

52 

49 

49 

50 

54 

60 

56 

62 

62 

64 

66 

62 

56 

60 

67 

55 

60 

LOMPOC  SEWAOE  PLANT 

MAX 

65 

66 

66 

64 

66 

67 

67 

66 

67 

69 

69 

66 

68 

67 

66 

68 

69 

68 

66 

71 

71 

72 

73 

68 

72 

70 

69 

66 

68 

68 

68 

0 

53 

42 

51 

52 

50 

51 

49 

41 

46 

44 

50 

41 

50 

45 

51 

50 

41 

46 

52 

61 

48 

48 

49 

66 

51 

55 

53 

47 

50 

47 

LONG  BEACH 

MAX 

70 

72 

71 

72 

70 

72 

71 

72 

72 

72 

71 

72 

61 

78 

78 

81 

83 

84 

73 

81 

82 

81 

74 

77 

73 

74 

74 

72 

71 

64 

75 

3 

57 

55 

55 

59 

59 

59 

60 

55 

60 

60 

57 

60 

58 

55 

56 

57 

57 

60 

61 

61 

61 

60 

62 

63 

63 

64 

65 

60 

62 

69 

LONG  BEACH  W8  AP 

MAX 

75 

77 

78 

75 

75 

72 

75 

77 

75 

74 

78 

76 

83 

87 

83 

63 

85 

65 

63 

85 

83 

84 

81 

82 

76 

78 

75 

74 

75 

86 

79 

2 

58 

55 

56 

60 

62 

62 

60 

56 

59 

63 

38 

61 

60 

57 

59 

58 

57 

59 

60 

61 

63 

62 

64 

65 

66 

64 

66 

62 

63 

LOS    ANGELES   WB  AP 

MAX 

73 

74 

75 

75 

76 

72 

74 

76 

76 

76 

76 

74 

75 

80 

75 

74 

62 

61 

79 

78 

76 

80 

81 

79 

79 

60 

80 

77 

79 

82 

77 

1 

60 

57 

60 

61 

60 

62 

62 

59 

61 

63 

62 

63 

61 

61 

62 

56 

61 

62 

64 

64 

63 

63 

64 

65 

66 

66 

67 

66 

64 

63 

3 

LOS   ANGELES  WB  CITY 

MAX 

76 

80 

79 

80 

78 

74 

76 

78 

77 

80 

61 

77 

61 

86 

83 

81 

66 

66 

86 

65 

84 

87 

68 

83 

79 

81 

78 

76 

84 

67 

81 

2 

58 

57 

58 

60 

61 

62 

61 

59 

60 

62 

61 

61 

61 

60 

61 

60 

61 

62 

63 

65 

62 

63 

65 

65 

65 

66 

66 

64 

64 

62 

LOS  BANDS 

MAX 

90 

90 

91 

95 

97 

64 

85 

87 

85 

90 

96 

99 

93 

92 

69 

69 

96 

102 

105 

106 

109 

106 

106 

96 

91 

89 

91 

91 

95 

100 

94 

6 

51 

50 

52 

55 

58 

59 

51 

55 

53 

50 

54 

61 

60 

51 

56 

53 

52 

63 

63 

64 

67 

66 

63 

66 

64 

64 

58 

66 

56 

57 

57 

LOS  GATOS 

MAX 

77 

78 

82 

88 

91 

91 

62 

64 

82 

91 

91 

86 

84 

84 

84 

62 

93 

94 

92 

100 

103 

102 

104 

92 

86 

85 

91 

90 

92 

95 

89 

2 

MIN 

52 

51 

45 

54 

52 

49 

43 

43 

45 

47 

50 

49 

46 

43 

45 

42 

44 

61 

56 

58 

66 

54 

67 

55 

62 

61 

52 

47 

62 

57 

50 

.4 

LUCERNE   VALLEY   1  WSW 

MAX 

94 

92 

93 

96 

98 

95 

91 

94 

93 

95 

98 

102 

103 

103 

99 

95 

92 

102 

104 

103 

105 

109 

108 

102 

97 

90 

94 

96 

96 

96 

97 

.9 

MIN 

52 

55 

58 

56 

56 

61 

53 

53 

51 

53 

54 

59 

65 

66 

66 

56 

56 

55 

59 

62 

68 

70 

70 

71 

67 

63 

61 

57 

55 

60 

59 

3 

MADERA 

MAX 

92 

94 

93 

95 

96 

101 

91 

86 

90 

86 

92 

99 

101 

99 

98 

98 

90 

96 

103 

106 

111 

110 

108 

107 

101 

94 

89 

90 

94 

96 

97 

0 

MIN 

52 

53 

54 

54 

59 

59 

49 

51 

50 

51 

55 

60 

59 

52 

56 

50 

53 

63 

61 

67 

69 

68 

66 

66 

60 

60 

58 

56 

63 

61 

57 

8 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 

73 

74 

79 

86 

85 

77 

76 

77 

78 

83 

92 

87 

82 

SO 

SO 

79 

89 

90 

90 

97 

99 

95 

96 

88 

62 

79 

83 

83 

92 

92 

84 

8 

MIN 

47 

42 

45 

50 

53 

51 

46 

47 

47 

56 

53 

53 

51 

52 

46 

43 

60 

60 

54 

60 

66 

65 

64 

70 

60 

61 

61 

46 

64 

55 

54 

0 

MANZANITA  LAKE 

MAX 

73 

75 

73 

71 

75 

73 

62 

65 

67 

60 

73 

79 

76 

76 

70 

72 

66 

78 

69 

87 

89 

89 

77 

79 

70 

68 

56 

58 

60 

64 

72 

1 

MIN 

42 

39 

45 

42 

45 

39 

33 

36 

32 

34 

43 

40 

45 

36 

37 

38 

36 

48 

42 

46 

44 

43 

41 

40 

39 

32 

32 

31 

30 

30 

36 

6 

MARICOPA 

MAX 

93 

92 

91 

93 

98 

91 

86 

87 

86 

69 

98 

100 

96 

94 

94 

91 

91 

102 

106 

109 

110 

109 

107 

101 

93 

91 

91 

94 

93 

100 

95 

.9 

MIN 

64 

63 

64 

63 

70 

65 

54 

56 

60 

39 

66 

71 

69 

65 

65 

60 

62 

72 

77 

79 

84 

83 

61 

60 

66 

67 

64 

66 

67 

69 

67 

9 

MARTINEZ   FIRE  STA 

MAX 

78 

74 

75 

81 

90 

66 

78 

80 

80 

82 

66 

94 

90 

82 

64 

61 

81 

93 

93 

94 

98 

102 

101 

100 

88 

84 

SO 

88 

88 

94 

86 

9 

MIN 

53 

50 

49 

52 

59 

55 

52 

54 

53 

58 

60 

57 

53 

50 

51 

51 

56 

60 

56 

51 

59 

56 

63 

67 

60 

60 

57 

68 

57 

64 

56 

,7 

MARYSVILLE 

MAX 

93 

90 

88 

88 

95 

96 

86 

86 

87 

84 

92 

97 

95 

93 

67 

89 

86 

99 

102 

101 

105 

107 

105 

107 

99 

89 

91 

90 

92 

94 

93 

8 

53 

52 

53 

57 

61 

59 

51 

54 

50 

53 

56 

63 

59 

53 

52 

54 

54 

63 

64 

66 

70 

64 

70 

66 

62 

61 

58 

57 

66 

61 

7 

MC  CLOUD 

MAX 

82 

83 

78 

80 

81 

77 

70 

71 

72 

66 

81 

85 

81 

79 

77 

77 

76 

85 

97 

98 

97 

95 

91 

90 

83 

69 

73 

77 

75 

61 

60 

9 

38 

39 

45 

42 

42 

44 

35 

35 

31 

32 

41 

44 

46 

35 

37 

41 

40 

51 

53 

56 

64 

52 

49 

49 

60 

50 

40 

40 

38 

MECCA    3  SE 

MAX 

96 

99 

102 

99 

99 

100 

100 

100 

96 

96 

99 

102 

106 

113 

106 

110 

105 

106 

110 

106 

106 

113 

115 

112 

112 

108 

104 

97 

96 

103 

103 

9 

64 

64 

73 

70 

69 

67 

63 

64 

67 

66 

68 

77 

78 

78 

79 

66 

64 

70 

69 

76 

74 

81 

76 

74 

76 

63 

74 

74 

63 

MERCED  FIRE   STA  2 

MAX 

85 

85 

95 

93 

83 

65 

65 

38 

97 

96 

97 

92 

92 

90 

93 

102 

103 

106 

103 

103 

95 

89 

87 

90 

92 

93 

0 

MIN 

51 

49 

52 

60 

48 

50 

47 

53 

54 

58 

56 

52 

52 

47 

56 

61 

64 

67 

66 

67 

60 

61 

56 

53 

60 

66 

2 

HIOOLEWATER 

MAX 

92 

92 

91 

92 

98 

98 

93 

89 

67 

88 

98 

100 

100 

96 

100 

97 

93 

102 

107 

110 

111 

110 

107 

106 

101 

92 

90 

95 

93 

99 

97 

t 

MIN 

60 

64 

61 

62 

67 

66 

54 

56 

59 

58 

63 

62 

65 

62 

62 

62 

60 

69 

74 

77 

78 

78 

79 

77 

70 

65 

65 

66 

61 

67 

66 

6 

MILL    CREEK  2 

MAX 

80 

82 

81 

80 

85 

86 

60 

79 

81 

80 

95 

94 

91 

93 

91 

88 

90 

92 

98 

99 

99 

98 

96 

97 

93 

79 

78 

79 

87 

87 

87 

9 

47 

56 

57 

55 

59 

56 

49 

50 

51 

52 

57 

65 

62 

65 

64 

60 

60 

65 

62 

77 

72 

70 

66 

64 

59 

57 

56 

64 

56 

MINERAL 

MAX 

75 

74 

75 

75 

75 

75 

65 

67 

60 

62 

74 

79 

77 

77 

72 

74 

70 

82 

90 

88 

89 

88 

87 

87 

SO 

69 

68 

70 

72 

76 

75 

7 

MIN 

36 

36 

43 

43 

42 

43 

32 

33 

32 

33 

39 

43 

42 

34 

32 

34 

37 

39 

47 

51 

52 

50 

47 

46 

50 

43 

44 

37 

37 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

88 

88 

88 

8S 

89 

86 

65 

64 

83 

86 

90 

94 

96 

94 

92 

90 

93 

96 

95 

92 

96 

100 

102 

99 

96 

86 

86 

81 

66 

89 

90 

6 

MIN 

67 

69 

68 

66 

70 

69 

65 

64 

67 

66 

71 

75 

77 

75 

74 

69 

71 

74 

74 

73 

77 

80 

82 

79 

73 

63 

64 

63 

65 

66 

70 

5 

MODESTO 

MAX 

87 

87 

89 

94 

94 

84 

66 

64 

84 

90 

97 

96 

93 

66 

69 

66 

95 

101 

101 

106 

107 

104 

105 

95 

87 

87 

90 

90 

94 

98 

93 

0 

MIN 

51 

50 

52 

53 

58 

56 

48 

51 

51 

50 

53 

62 

57 

53 

52 

52 

56 

61 

61 

64 

66 

65 

67 

66 

61 

60 

56 

64 

59 

56 

56 

7 

MONO  LAKE 

MAX 

76 

77 

73 

80 

62 

75 

73 

61 

78 

80 

85 

79 

61 

83 

60 

81 

85 

84 

S3 

87 

86 

90 

90 

86 

80 

75 

78 

80 

75 

80 

80 

8|i 

MIN 

40 

42 

43 

43 

45 

44 

39 

43 

45 

43 

45 

47 

47 

48 

47 

45 

46 

50 

61 

53 

64 

61 

53 

52 

56 

48 

46 

46 

47 

8 

MONTEREY 

MAX 

64 

65 

67 

66 

70 

66 

65 

69 

66 

67 

63 

67 

65 

67 

65 

66 

72 

64 

61 

67 

75 

70 

74 

67 

69 

71 

67 

63 

79 

76 

67 

7 

MIN 

49 

49 

47 

51 

51 

51 

51 

49 

50 

46 

47 

51 

49 

46 

48 

46 

48 

62 

62 

50 

47 

49 

61 

52 

60 

68 

63 

50 

48 

60 

49 

7 

HONTICELLO  DAM 

MAX 

86 

86 

84 

87 

94 

91 

61 

82 

84 

85 

93 

98 

91 

85 

86 

85 

89 

99 

101 

102 

107 

106 

108 

107 

95 

90 

85 

91 

94 

96 

92 

3 

MIN 

49 

49 

51 

56 

60 

56 

51 

54 

51 

53 

57 

58 

55 

52 

64 

49 

56 

65 

62 

66 

66 

64 

66 

68 

62 

61 

57 

67 

63 

7 

HORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

64 

64 

65 

60 

63 

66 

63 

65 

66 

64 

70 

63 

64 

65 

64 

64 

75 

62 

64 

65 

63 

64 

67 

65 

67 

67 

66 

64 

65 

61 

6« 

8 

51 

52 

46 

49 

47 

49 

43 

46 

47 

45 

45 

47 

47 

45 

45 

42 

46 

49 

49 

51 

48 

48 

49 

51 

60 

63 

61 

48 

46 

48 

47 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

84 

88 

85 

88 

91 

90 

66 

87 

86 

87 

91 

93 

93 

95 

93 

90 

94 

92 

95 

91 

92 

99 

99 

96 

93 

86 

84 

86 

83 

88 

90 

2 

MIN 

52 

58 

57 

57 

60 

59 

58 

56 

59 

62 

56 

60 

64 

68 

67 

66 

67 

66 

67 

65 

66 

67 

72 

75 

66 

67 

66 

67 

66 

63 

2 

MT    DIABLO  NORTH  GATE 

MAX 

82 

75 

75 

80 

82 

87 

73 

75 

74 

77 

63 

90 

91 

76 

80 

71 

79 

90 

95 

96 

100 

102 

100 

100 

86 

77 

77 

83 

84 

89 

84 

3 

53 

43 

43 

46 

46 

51 

44 

47 

45 

45 

56 

57 

56 

49 

50 

44 

49 

64 

64 

69 

68 

68 

66 

63 

65 

54 

54 

50 

53 

9 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

70 

65 

76 

76 

56 

65 

65 

71 

77 

74 

71 

71 

69 

67 

76 

82 

66 

90 

90 

73 

63 

63 

70 

70 

76 

7b 

72 

» 

MIN 

55 

51 

53 

53 

37 

38 

43 

49 

60 

58 

52 

52 

47 

46 

64 

64 

69 

73 

69 

53 

49 

48 

46 

63 

54 

60 

53 

3 

MOUNT   HEBRON  RS 

MAX 

79 

84 

79 

76 

75 

60 

62 

67 

69 

57 

72 

64 

8 1 

78 

66 

71 

73 

77 

91 

92 

88 

89 

62 

85 

74 

65 

7X 

66 

68 

72 

75 

1 

MIN 

35 

35 

40 

37 

47 

43 

30 

30 

33 

25 

35 

37 

36 

26 

29 

34 

35 

43 

47 

49 

45 

43 

40 

43 

45 

48 

37 

29 

30 

32 

37 

3 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

MAX 

80 

77 

78 

82 

75 

67 

70 

71 

62 

75 

83 

79 

78 

72 

75 

74 

79 

92 

93 

91 

91 

86 

67 

78 

66 

74 

72 

71 

76 

65 

78. 

0 

MIN 

44 

43 

46 

46 

50 

45 

40 

41 

38 

37 

45 

46 

47 

42 

39 

42 

49 

59 

57 

61 

55 

59 

56 

67 

54 

48 

46 

48 

46 

42 

♦7. 

6 

MT   WILSON   FC  3386 

MAX 

73 

71 

68 

77 

80 

75 

72 

73 

71 

75 

76 

80 

60 

61 

76 

74 

75 

83 

87 

87 

84 

86 

84 

62 

SO 

76 

75 

73 

71 

75 

7T. 

3 

MIN 

55 

55 

52 

56 

62 

59 

53 

53 

53 

53 

59 

61 

65 

63 

57 

56 

58 

60 

67 

70 

70 

71 

71 

68 

62 

53 

63 

53 

53 

66 

59. 

2 

See  BeleieDce  Notes  Following  Sutjoa  Index 
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„  .    ,  DAILY  TEMPERATURES  CALIFORNIA 

Continued  jUMg  j^j. 


Station 

Day  Of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

g 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

2S 

30 

31 

e 
> 
< 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

89 

90 

90 

95 

98 

92 

89 

86 

86 

91 

94 

97 

94 

93 

90 

89 

97 

IOC 

105 

105 

10< 

100 

110 

98 

89 

90 

90 

92 

94 

95 

94 

.5 

I.S 

44 

49 

45 

43 

43 

43 

44 

48 

49 

47 

47 

44 

50 

50 

45 

44 

52 

47 

.9 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 

75 

77 

78 

82 

87 

77 

78 

78 

82 

81 

65 

79 

80 

84 

62 

79 

92 

e; 

82 

92 

9; 

92 

95 

90 

88 

78 

83 

62 

93 

89 

S3 

.9 

MIN 

50 

52 

45 

54 

5 1 

50 

44 

46 

44 

47 

44 

53 

50 

46 

44 

47 

50 

58 

54 

56 

56 

5C 

49 

64 

52 

30 

•  4 

NEEDLES    FAA  AP 

MAX 

102 

103 

102 

103 

106 

105 

102 

101 

102 

104 

106 

110 

113 

112 

110 

109 

111 

11' 

110 

108 

110 

116 

117 

114 

108 

104 

100 

101 

103 

104 

107 

.1 

MIN 

69 

70 

76 

75 

75 

76 

77 

74 

76 

75 

76 

79 

82 

87 

87 

8C 

81 

83 

89 

85 

82 

8] 

77 

81 

75 

79 

.5 

NEVADA  CITY 

MAX 

82 

80 

81 

79 

80 

85 

75 

74 

77 

74 

80 

86 

86 

85 

60 

82 

80 

86 

91 

93 

96 

97 

95 

97 

89 

79 

80 

80 

80 

87 

83 

.9 

MIN 

't4 

44 

46 

4 1 

48 

49 

3  7 

40 

42 

37 

43 

42 

47 

54 

65 

5: 

54 

50 

4" 

46 

45 

60 

46 

.4 

NEWARK 

MAX 

67 

62 

67 

73 

72 

72 

65 

66 

68 

67 

74 

72 

68 

70 

70 

66 

66 

7f 

75 

75 

84 

88 

85 

85 

68 

72 

57 

71 

72 

83 

72 

.2 

MIN 

52 

49 

55 

54 

54 

55 

55 

54 

54 

54 

60 

52 

52 

46 

50 

54 

58 

50 

51 

52 

53 

.1 

NEWMAN   2  NW 

MAX 

69 

86 

87 

92 

95 

92 

85 

85 

84 

67 

95 

95 

93 

89 

90 

87 

93 

IOC 

99 

104 

106 

103 

103 

101 

97 

90 

90 

88 

92 

98 

93 

.1 

MIN 

^9 

48 

50 

51 

56 

55 

45 

48 

46 

50 

63 

56 

55 

60 

63 

60 

58 

59 

63 

51 

66 

68 

54 

.0 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

MAX 

68 

70 

70 

69 

70 

68 

69 

70 

71 

70 

70 

69 

69 

72 

72 

72 

74 

74 

74 

73 

72 

73 

75 

75 

73 

74 

74 

72 

71 

73 

71 

.5 

MIN 

56 

55 

59 

60 

60 

60 

61 

58 

60 

61 

66 

60 

62 

51 

62 

51 

54 

66 

64 

65 

52 

61 

59 

60 

.3 

NORTH  FORK  RS 

MAX 

85 

75 

73 

76 

77 

91 

83 

80 

80 

81 

77 

82 

92 

91 

86 

87 

84 

e: 

95 

100 

101 

103 

103 

102 

65 

85 

83 

83 

85 

60 

86 

.3 

MIN 

49 

48 

52 

49 

49 

52 

40 

44 

47 

47 

50 

53 

50 

61 

51 

61 

48 

50 

49 

52 

51 

.5 

NORTH  HOLLYWOOD 

MAX 

7<. 

78 

76 

78 

78 

76 

78 

76 

80 

76 

60 

78 

84 

89 

84 

81 

89 

8! 

87 

88 

9; 

91 

88 

84 

82 

76 

76 

75 

76 

88 

81 

.7 

MIN 

51 

52 

56 

56 

57 

60 

60 

58 

52 

60 

5  5 

57 

52 

54 

62 

58 

58 

•  1 

OAKDALE   WOODWARD  DAM 

MAX 

90 

84 

85 

86 

93 

95 

80 

83 

84 

82 

89 

97 

95 

92 

87 

87 

86 

95 

100 

101 

lo: 

106 

103 

lo; 

95 

68 

66 

87 

88 

93 

91 

.5 

MIN 

50 

50 

50 

51 

54 

50 

46 

48 

49 

65 

57 

62 

52 

56 

71 

55 

.0 

OAKLAND  WB  AP 

MAX 

64 

63 

67 

72 

73 

67 

69 

69 

70 

74 

74 

69 

66 

72 

65 

6e 

78 

7] 

73 

86 

8" 

83 

64 

7; 

72 

69 

71 

72 

84 

77 

72 

.7 

MIN 

54 

54 

53 

54 

56 

54 

49 

54 

46 

62 

64 

56 

53 

60 

52 

56 

55 

55 

54 

.2 

OCEANSIDE  PENDLETON 

MAX 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

68 

68 

67 

68 

68 

69 

69 

71 

70 

7C 

72 

76 

69 

70 

72 

81 

73 

72 

69 

72 

72 

68 

69 

74 

70 

.0 

MIN 

56 

57 

61 

60 

60 

59 

61 

59 

59 

59 

58 

57 

60 

6 1 

61 

62 

52 

65 

52 

51 

61 

60 

59 

58 

50 

59 

.8 

OJAI 

MAX 

80 

86 

83 

85 

85 

78 

80 

82 

61 

84 

87 

89 

90 

97 

90 

89 

93 

95 

98 

100 

99 

94 

93 

90 

87 

92 

87 

79 

86 

93 

88 

.4 

MIN 

47 

50 

49 

49 

57 

50 

47 

50 

49 

^' 

55 

58 

59 

56 

61 

56 

63 

53 

52 

.3 

ORANGE  COVE 

MAX 

92 

92 

89 

91 

93 

97 

90 

81 

67 

86 

68 

96 

99 

97 

92 

93 

89 

90 

99 

104 

105 

106 

106 

104 

100 

91 

90 

88 

92 

92 

9* 

.0 

MIN 

53 

54 

52 

59 

62 

47 

50 

60 

64 

65 

66 

67 

64 

65 

60 

61 

54 

50 

57 

.4 

ORICK    PRAIRIE   CR  PARK 

MAX 

60 

61 

66 

69 

62 

61 

63 

64 

62 

65 

72 

63 

63 

64 

65 

66 

70 

71 

64 

69 

6< 

66 

70 

63 

63 

64 

66 

66 

78 

72 

65 

.9 

MIN 

48 

5 1 

43 

53 

54 

42 

45 

40 

39 

55 

50 

44 

49 

42 

43 

47 

.8 

ORINOA  BOWMAN 

MAX 

67 

70 

73 

84 

81 

75 

74 

74 

76 

83 

88 

78 

76 

78 

71 

76 

86 

69 

92 

97 

91 

97 

98 

87 

75 

73 

75 

81 

88 

91 

61 

.9 

MIN 

45 

45 

46 

51 

53 

50 

46 

48 

46 

44 

52 

64 

50 

46 

43 

54 

52 

57 

51 

.2 

ORLAND 

MAX 

96 

90 

87 

87 

96 

95 

86 

86 

87 

83 

92 

94 

93 

92 

68 

69 

86 

100 

106 

99 

103 

105 

104 

105 

98 

84 

85 

91 

93 

96 

93 

.3 

MIN 

53 

50 

54 

56 

64 

59 

50 

56 

57 

56 

59 

57 

52 

52 

72 

67 

7  J 

67 

71 

70 

63 

71 

.3 

ORLEANS 

MAX 

89 

82 

85 

86 

77 

74 

75 

76 

72 

85 

88 

74 

78 

77 

60 

82 

90 

100 

96 

98 

98 

93 

93 

82 

73 

79 

81 

84 

93 

99 

84 

6 

MIN 

45 

45 

46 

49 

55 

46 

49 

40 

48 

42 

44 

66 

55 

40 

42 

42 

49 

54 

64 

54 

53 

60 

49 

54 

51 

69 

5] 

47 

45 

48 

48 

.7 

OROVILLE    1  WSW 

MAX 

93 

90 

88 

38 

95 

94 

86 

84 

87 

83 

93 

98 

95 

91 

87 

88 

87 

100 

101 

102 

106 

108 

105 

107 

100 

67 

90 

90 

91 

96 

93 

6 

MIN 

54 

54 

54 

56 

63 

62 

60 

54 

52 

48 

59 

52 

53 

52 

54 

67 

69 

72 

67 

63 

5£ 

69 

57 

8 

OROVILLE    7  SE 

MAX 

90 

88 

87 

85 

88 

95 

80 

88 

85 

88 

96 

96 

93 

85 

87 

85 

97 

100 

103 

106 

105 

103 

105 

96 

85 

96 

88 

90 

92 

92 

5 

HIN 

48 

47 

48 

50 

55 

58 

45 

47 

47 

55 

55 

46 

48 

50 

60 

61 

65 

68 

54 

64 

52 

58 

58 

55 

64 

55 

66 

3 

OXNARD 

MAX 

71 

74 

73 

73 

72 

70 

72 

74 

73 

75 

75 

72 

72 

78 

74 

76 

78 

81 

77 

75 

74 

77 

76 

11^ 

77 

77 

7e 

74 

77 

77 

74 

9 

HIN 

49 

44 

54 

49 

54 

50 

69 

3 

PALMDALE 

MAX 

89 

88 

87 

96 

99 

93 

88 

92 

90 

95 

98 

99 

100 

100 

92 

95 

98 

102 

105 

105 

105 

108 

104 

99 

93 

85 

at 

84 

89 

96 

95 

5 

MIN 

64 

57 

60 

61 

57 

57 

61 

55 

62 

5 

PALHDALE   FAA  AP 

MAX 

89 

88 

87 

94 

96 

90 

86 

90 

88 

92 

96 

98 

99 

99 

91 

93 

96 

IOC 

102 

103 

106 

104 

104 

98 

89 

82 

8S 

85 

88 

94 

93 

8 

MIN 

61 

63 

58 

57 

52 

49 

53 

60 

62 

5 

PALM  SPRINGS 

MAX 

102 

103 

103 

103 

104 

104 

101 

100 

101 

103 

106 

112 

113 

113 

109 

107 

110 

115 

112 

114 

116 

119 

lie 

114 

112 

102 

99 

98 

104 

108 

107 

5 

MIN 

64 

64 

65 

65 

64 

58 

78 

75 

75 

75 

72 

72 

7 1 

59 

66 

62 

63 

67 

4 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

68 

67 

68 

75 

78 

81 

72 

74 

74 

75 

61 

80 

75 

72 

74 

73 

74 

87 

76 

78 

84 

89 

85 

91 

81 

78 

79 

78 

80 

89 

77 

9 

HIN 

50 

48 

45 

54 

57 

49 

48 

51 

54 

53 

52 

64 

55 

52 

0 

PALOMAR   MTN  OBSY 

MAX 

71 

73 

72 

79 

82 

78 

75 

80 

80 

78 

80 

82 

82 

84 

82 

77 

80 

86 

85 

89 

85 

86 

85 

86 

82 

75 

76 

74 

73 

79 

79 

8 

MIN 

45 

53 

51 

51 

60 

59 

55 

50 

53 

5  3 

50 

55 

57 

S 

PANOCHE  JUNCTION 

MAX 

93 

91 

92 

96 

100 

88 

88 

100 

102 

98 

94 

95 

95 

105 

108 

109 

110 

109 

106 

98 

86 

90 

93 

98 

94 

97 

8 

MIN 

60 

63 

54 

57 

49 

52 

50 

66 

57 

62 

60 

5 

PARADISE 

MAX 

87 

82 

81 

80 

87 

87 

77 

77 

78 

76 

85 

90 

87 

86 

60 

61 

79 

95 

95 

96 

101 

100 

99 

102 

92 

61 

83 

85 

90 

86. 

S 

MIN 

56 

53 

51 

51 

58 

56 

47 

48 

45 

65 

53 

53 

53 

54 

64 

55 

2 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

98 

103 

102 

102 

103 

105 

103 

101 

102 

103 

106 

109 

111 

117 

112 

110 

107 

111 

114 

110 

110 

112 

115 

116 

112 

106 

102 

99 

101 

101 

106 

S 

MIN 

^' 

74 

76 

76 

76 

77 

74 

85 

88 

87 

87 

86 

82 

80 

78 

78 

82 

80 

4 

PASADENA 

MAX 

78 

83 

80 

81 

82 

82 

77 

81 

79 

81 

86 

85 

86 

91 

89 

86 

88 

92 

94 

93 

92 

90 

91 

88 

86 

80 

80 

74 

86 

91 

86. 

0 

MIN 

52 

54 

55 

59 

60 

60 

54 

58 

60 

63 

63 

52 

63 

63 

63 

64 

51 

51 

57 

58. 

6 

PASO  ROBLES 

MAX 

80 

87 

89 

91 

94 

91 

85 

87 

86 

91 

91 

92 

92 

93 

93 

89 

95 

95 

106 

103 

103 

104 

97 

96 

92 

87 

89 

89 

89 

92 

92 

2 

MIN 

40 

41 

43 

51 

48 

53 

42 

46 

45 

48 

65 

64 

52 

53 

53 

54 

59 

69 

47 

44 

48 

48 

3 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 

85 

90 

90 

95 

98 

89 

83 

86 

85 

93 

95 

96 

95 

92 

90 

89 

96 

100 

108 

104 

107 

107 

101 

95 

87 

88 

91 

85 

94 

97 

93. 

6 

MIN 

45 

45 

47 

49 

51 

53 

42 

46 

48 

46 

48 

50 

50 

53 

56 

58 

59 

59 

65 

52 

66 

54 

47 

48 

53 

50 

3 

PETALUMA   FIRE   STA  2 

MAX 

69 

70 

77 

86 

84 

79 

76 

72 

75 

81 

89 

79 

74 

78 

77 

76 

89 

87 

90 

96 

98 

95 

95 

89 

75 

74 

81 

84 

92 

91 

82. 

6 

MIN 

51 

50 

41 

49 

52 

48 

46 

43 

45 

53 

47 

5 1 

52 

52 

50 

56 

56 

62 

68 

49 

51 

51 

46 

50. 

0 

PINNACLES  NM 

MAX 

85 

85 

as 

93 

93 

87 

79 

80 

82 

90 

93 

94 

93 

90 

89 

66 

94 

99 

102 

106 

107 

108 

105 

102 

84 

83 

87 

86 

91 

95 

91. 

9 

MIN 

41 

42 

43 

47 

48 

50 

41 

41 

43 

42 

48 

49 

46 

43 

58 

56 

57 

56 

50 

60 

48 

43 

49 

51 

47. 

9 

PI  SMC  BEACH 

MAX 

61 

65 

68 

69 

63 

73 

75 

78 

75 

76 

73 

66 

68 

75 

75 

74 

79 

80 

66 

65 

60 

62 

63 

69 

86 

85 

75 

72 

62 

60 

70. 

6 

MIN 

51 

50 

48 

49 

50 

49 

46 

49 

47 

47 

47 

49 

50 

50 

5 1 

52 

53 

51 

55 

55 

49 

49 

50 

49. 

6 

PLACERVILLE 

MAX 

85 
48 

85 

85 

85 

89 

91 

79 

79 

82 

79 

85 

92 

92 

90 

85 

81 

83 

91 

99 

100 

103 

104 

102 

102 

95 

86 

85 

84 

86 

89 

89. 

1 

MIN 

47 

51 

45 

53 

52 

37 

44 

4  3 

42 

48 

43 

59 

68 

60 

59 

58 

68 

56 

53 

48 

50 

61 

50 

50. 

2 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 

81 

82 

82 

81 

86 

86 

73 

76 

77 

75 

81 

69 

88 

85 

83 

82 

80 

87 

92 

96 

99 

100 

99 

99 

90 

80 

79 

SO 

83 

87 

86. 

3 

MIN 

58 

58 

56 

57 

63 

54 

47 

51 

46 

61 

59 

61 

61 

56 

57 

60 

66 

64 

70 

74 

75 

72 

73 

67 

50 

57 

50 

66 

60 

65 

59. 

5 

POINT  ARENA 

MAX 

63 

65 

64 

67 

68 

65 

67 

65 

68 

66 

66 

64 

65 

64 

67 

66 

65 

69 

61 

62 

66 

65 

66 

67 

52 

69 

69 

65 

66 

69 

65. 

6 

MIN 

49 

51 

45 

50 

52 

48 

50 

46 

50 

48 

60 

52 

48 

44 

47 

48 

49 

51 

52 

49 

49 

49 

49 

52 

48 

55 

49 

50 

47 

46 

49. 

1 

POINT    ARGUELLO  LIGHT  STA 

MAX 

60 

62 

61 

58 

58 

62 

60 

60 

60 

62 

64 

64 

61 

60 

50 

62 

65 

67 

56 

58 

62 

64 

63 

57 

53 

62 

58 

56 

58 

64 

60. 

6 

MIN 

49 

51 

48 

47 

49 

51 

50 

50 

50 

49 

49 

50 

48 

46 

60 

48 

51 

49 

46 

48 

48 

62 

48 

60 

54 

48 

48 

48 

45 

50 

49. 

2 

See  Belerence  Notes  Following  SUtion  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Oi  Month 

Average 

5 

g 

g 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PT  PiEDRAS  Blanc A 5 

57 

57 

58 

56 

57 

56 

55 

56 

56 

55 

59 

59 

56 

55 

55 

58 

57 

56 

55 

54 

67 

69 

61 

62 

59 

58 

66 

57 

59 

58 

57, 

MIN 

&0 

51 

48 

49 

48 

50 

51 

50 

48 

46 

46 

46 

49 

46 

49 

45 

51 

45 

47 

49 

49 

61 

50 

51 

63 

53 

51 

51 

49 

48 

49. 

POMONA 

B2 

85 

82 

83 

82 

81 

76 

64 

82 

85 

90 

85 

69 

93 

90 

66 

94 

94 

96 

95 

95 

95 

95 

91 

86 

78 

79 

77 

90 

91 

87. 

MIN 

50 

50 

50 

54 

55 

59 

59 

50 

55 

57 

54 

57 

56 

52 

52 

52 

51 

53 

56 

56 

59 

59 

60 

61 

62 

62 

62 

60 

60 

53 

56. 

PORT    CHICAGO   NAVAL  DEPOT 

79 

76 

77 

81 

89 

86 

87 

80 

79 

82 

85 

92 

89 

33 

83 

77 

62 

93 

95 

93 

99 

104 

100 

100 

90 

84 

80 

86 

67 

94 

87  . 

MIN 

50 

52 

48 

49 

47 

47 

52 

55 

50 

46 

48 

48 

51 

52 

53 

53 

64 

52 

68 

60 

66 

54 

53 

51 

51 

62 

51. 

PORT  ERV I LLE 

93 

92 

89 

92 

93 

99 

91 

82 

87 

65 

69 

96 

101 

98 

91 

94 

88 

91 

100 

105 

106 

106 

108 

106 

99 

91 

89 

90 

93 

93 

94 

MIN 

57 

54 

57 

52 

6 1 

62 

48 

52 

54 

52 

57 

62 

63 

56 

56 

53 

65 

60 

65 

70 

73 

72 

70 

66 

62 

61 

58 

60 

59 

61 

59. 

POR  T  OLA 

76 

75 

76 

81 

80 

76 

71 

75 

72 

81 

64 

84 

80 

79 

79 

76 

66 

91 

92 

93 

92 

90 

88 

69 

62 

72 

73 

75 

77 

84 

81 

MIN 

32 

30 

32 

34 

28 

38 

39 

37 

34 

35 

35 

33 

39 

47 

46 

47 

44 

44 

42 

44 

42 

46 

34 

38 

34 

36. 

POSEY    3  E 

75 

73 

72 

75 

61 

76 

74 

73 

71 

74 

82 

85 

84 

80 

77 

75 

74 

82 

85 

87 

65 

89 

87 

64 

76 

66 

69 

72 

77 

60 

76, 

MIN 

45 

4  7 

45 

3  7 

37 

41 

45 

50 

53 

55 

45 

43 

46 

62 

57 

57 

59 

69 

56 

51 

44 

45 

45 

46 

47 

47. 

POTTER  VALLEY  PH 

86 

82 

84 

88 

84 

76 

77 

77 

74 

65 

92 

85 

64 

82 

80 

81 

88 

101 

101 

104 

103 

100 

96 

89 

63 

79 

63 

87 

93 

67  . 

MIN 

46 

46 

43 

48 

52 

48 

40 

40 

40 

41 

45 

51 

48 

41 

42 

41 

45 

53 

67 

60 

58 

64 

64 

59 

62 

61 

46 

45 

44 

48 

48. 

PRIEST  VALLEY 

62 

84 

67 

89 

91 

82 

79 

60 

60 

68 

93 

93 

69 

88 

66 

85 

91 

97 

101 

104 

104 

105 

102 

93 

84 

82 

85 

85 

89 

93 

69. 

MIN 

40 

40 

43 

38 

44 

47 

33 

36 

36 

38 

41 

44 

43 

41 

40 

36 

40 

46 

61 

58 

56 

51 

61 

65 

61 

64 

45 

39 

40 

42 

44. 

QU  I  NC  Y    R  S 

86 

88 

84 

84 

89 

87 

74 

79 

77 

73 

67 

90 

65 

84 

61 

84 

80 

93 

97 

100 

98 

97 

95 

96 

90 

78 

77 

60 

81 

85 

66 

MIN 

37 

38 

43 

37 

44 

47 

34 

36 

38 

32 

39 

41 

41 

34 

34 

34 

36 

43 

54 

52 

60 

46 

47 

47 

48 

47 

53 

39 

37 

36 

41. 

Ramon A  spaulding 

MAX 

85 

90 

66 

86 

86 

85 

84 

64 

85 

64 

91 

91 

92 

97 

93 

93 

96 

96 

98 

103 

103 

102 

101 

95 

65 

84 

86 

63 

69 

92 

90 

MIN 

42 

43 

44 

45 

44 

47 

56 

45 

45 

45 

45 

50 

56 

54 

50 

39 

40 

41 

47 

54 

54 

55 

54 

49 

56 

54 

61 

56 

52 

60 

49. 

ranosburg 

MAX 

91 

92 

92 

95 

96 

90 

88 

91 

93 

92 

97 

96 

99 

98 

93 

95 

97 

99 

101 

103 

105 

106 

107 

100 

94 

66 

93 

94 

92 

95 

96  . 

MIN 

58 

58 

63 

60 

63 

68 

58 

56 

54 

56 

63 

67 

69 

69 

64 

65 

57 

62 

69 

72 

76 

78 

78 

79 

73 

64 

66 

56 

61 

59 

64. 

RED  BLUFF  WB  AP 

MAX 

90 

88 

90 

97 

92 

86 

66 

65 

82 

92 

96 

95 

93 

91 

68 

66 

99 

109 

102 

107 

106 

106 

106 

98 

60 

89 

91 

92 

94 

100 

9  3, 

MIN 

59 

57 

60 

59 

67 

59 

53 

56 

56 

59 

62 

66 

63 

56 

58 

57 

65 

80 

75 

77 

79 

76 

78 

75 

67 

62 

62 

67 

67 

70 

66. 

REDOING  FIRE  STA  2 

MAX 

94 

91 

89 

95 

94 

84 

85 

86 

83 

91 

102 

95 

95 

93 

90 

90 

96 

106 

107 

106 

103 

104 

105 

103 

97 

87 

93 

90 

91 

97 

94. 

MIN 

60 

56 

61 

56 

66 

60 

58 

59 

58 

59 

61 

60 

66 

60 

63 

58 

63 

76 

75 

79 

78 

79 

76 

71 

71 

61 

63 

65 

65 

68 

65. 

REDLANDS 

MAX 

86 

90 

89 

89 

90 

63 

62 

67 

86 

90 

99 

96 

93 

99 

95 

95 

99 

99 

106 

105 

102 

103 

103 

96 

65 

62 

64 

83 

92 

96 

92. 

MIN 

51 

52 

54 

54 

54 

57 

59 

52 

54 

57 

55 

56 

59 

59 

69 

54 

56 

57 

60 

62 

62 

63 

63 

60 

61 

62 

63 

61 

66 

59 

57. 

REDWOOD  CITY 

MAX 

75 

70 

78 

63 

81 

61 

71 

74 

76 

65 

66 

85 

81 

76 

72 

73 

69 

69 

84 

67 

98 

96 

97 

66 

77 

76 

63 

85 

92 

88 

62. 

MIN 

50 

51 

55 

54 

56 

53 

52 

50 

53 

49 

51 

55 

49 

45 

45 

50 

49 

54 

64 

58 

65 

54 

56 

66 

55 

60 

52 

50 

63 

53 

52. 

R I CKMOND 

MAX 

63 

69 

67 

67 

69 

80 

70 

75 

74 

76 

78 

69 

65 

70 

77 

71 

74 

82 

64 

67 

73 

74 

75 

76 

78 

77 

72 

76 

73 

83 

72. 

MIN 

53 

54 

54 

55 

55 

55 

53 

55 

54 

53 

57 

57 

55 

53 

54 

63 

56 

51 

55 

55 

67 

56 

68 

57 

56 

60 

66 

51 

56 

58 

55. 

RICHMOND  FIELD  STA 

MAX 

61 

66 

66 

66 

66 

73 

73 

73 

73 

72 

66 

66 

66 

76 

69 

73 

75 

63 

65 

69 

70 

69 

73 

72 

78 

70 

72 

72 

76 

70. 

MIN 

53 

52 

52 

54 

54 

55 

54 

54 

54 

55 

56 

53 

53 

53 

52 

56 

55 

54 

65 

55 

55 

56 

67 

55 

58 

66 

65 

56 

66 

54. 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 

83 

86 

84 

85 

84 

61 

80 

85 

83 

85 

92 

67 

90 

94 

90 

90 

94 

95 

98 

97 

98 

96 

98 

96 

85 

82 

83 

80 

90 

92 

88. 

MIN 

49 

50 

52 

51 

54 

57 

59 

50 

52 

56 

54 

55 

56 

54 

64 

51 

51 

54 

55 

59 

69 

60 

59 

59 

60 

62 

62 

60 

56 

56 

56. 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

80 

85 

68 

66 

87 

65 

62 

62 

66 

84 

89 

95 

86 

86 

97 

92 

93 

98 

96 

100 

100 

100 

100 

100 

95 

84 

84 

64 

82 

91 

90, 

MIN 

51 

51 

53 

53 

56 

52 

59 

53 

54 

56 

53 

56 

58 

56 

57 

52 

63 

67 

68 

61 

60 

62 

60 

69 

62 

63 

63 

61 

66 

57 

56. 

RQCKLIN 

MAX 

92 

88 

87 

66 

95 

96 

65 

65 

87 

82 

90 

96 

95 

92 

88 

86 

86 

99 

103 

104 

108 

110 

107 

106 

101 

93 

90 

90 

93 

94 

94. 

MIN 

50 

51 

51 

52 

51 

57 

45 

46 

51 

43 

43 

52 

59 

53 

53 

52 

49 

49 

60 

60 

62 

64 

63 

63 

61 

60 

57 

57 

54 

62 

54. 

SACRAMENTO  W6  AP 

84 

81 

86 

93 

93 

62 

63 

64 

82 

89 

95 

91 

66 

86 

63 

87 

96 

96 

96 

105 

106 

104 

104 

94 

92 

66 

69 

69 

93 

97 

91 . 

MIN 

51 

51 

52 

55 

60 

55 

50 

51 

51 

54 

57 

59 

56 

51 

52 

62 

66 

62 

69 

64 

70 

63 

69 

63 

69 

60 

56 

56 

62 

61 

57. 

SACRAMENTO  WB  CI TY 

MAX 

83 

80 

64 

91 

93 

80 

82 

82 

81 

67 

95 

90 

85 

65 

83 

65 

95 

96 

97 

103 

103 

102 

104 

94 

90 

65 

67 

86 

91 

97 

90. 

MIN 

51 

51 

51 

56 

61 

56 

50 

52 

51 

57 

58 

60 

55 

52 

54 

62 

66 

64 

69 

66 

71 

64 

69 

63 

60 

60 

57 

56 

63 

60 

57. 

SAINT  HELENA 

MAX 

83 

81 

84 

92 

90 

81 

63 

83 

64 

69 

95 

68 

89 

86 

64 

66 

97 

93 

93 

102 

101 

100 

106 

94 

66 

62 

69 

90 

96 

97 

90  . 

MIN 

48 

49 

43 

49 

52 

52 

46 

47 

42 

50 

50 

50 

48 

47 

44 

46 

54 

56 

66 

66 

it 

51 

56 

69 

52 

56 

60 

51 

64 

46 

50. 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

MAX 

77 

66 

73 

84 

61 

80 

79 

72 

76 

82 

85 

61 

75 

77 

72 

73 

68 

66 

87 

97 

98 

99 

100 

93 

61 

76 

79 

79 

90 

92 

82. 

MIN 

46 

50 

49 

51 

53 

50 

48 

50 

47 

42 

50 

59 

50 

48 

48 

48 

44 

54 

52 

54 

69 

56 

54 

57 

56 

51 

50 

50 

47 

49 

60. 

SALINAS  2  E 

MAX 

72 

67 

69 

66 

73 

71 

67 

70 

71 

73 

72 

69 

67 

70 

70 

69 

77 

74 

66 

69 

78 

73 

74 

69 

73 

73 

69 

67 

72 

70 

70. 

MIN 

49 

52 

50 

52 

52 

52 

51 

48 

50 

45 

46 

51 

49 

46 

49 

46 

47 

63 

64 

52 

48 

50 

49 

53 

51 

56 

55 

50 

46 

49 

50. 

SALT   SPRINGS  PH 

MAX 

60 

80 

80 

91 

65 

63 

73 

75 

75 

79 

64 

85 

85 

62 

80 

60 

85 

91 

92 

94 

95 

96 

95 

94 

87 

77 

76 

76 

63 

86 

84. 

MIN 

48 

55 

52 

53 

59 

54 

44 

46 

45 

45 

53 

56 

56 

51 

62 

46 

50 

53 

66 

70 

70 

69 

66 

66 

57 

53 

51 

53 

54 

58 

55. 

SALYER  RS 

MAX 

93 

91 

76 

84 

67 

75 

71 

76 

71 

64 

68 

75 

77 

77 

78 

61 

90 

100 

97 

97 

97 

93 

90 

63 

63 

76 

80 

61 

90 

63. 

MIN 

47 

48 

47 

47 

51 

44 

47 

41 

44 

45 

57 

55 

41 

43 

45 

47 

62 

66 

56 

56 

63 

63 

50 

60 

51 

50 

49 

46 

50 

49. 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

75 

79  . 

76 

80 

62 

80 

74 

78 

77 

75 

86 

69 

87 

92 

92 

84 

88 

92 

99 

97 

97 

92 

92 

92 

66 

76 

75 

75 

65 

87 

84. 

MIN 

46 

51 

51 

52 

57 

53 

50 

50 

50 

49 

53 

62 

57 

61 

66 

55 

57 

56 

62 

67 

65 

67 

65 

66 

55 

59 

59 

67 

57 

61 

57. 

SAN   BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

87 

89 

88 

90 

90 

86 

64 

89 

88 

91 

99 

97 

95 

99 

95 

95 

99 

101 

106 

105 

102 

104 

103 

99 

92 

85 

86 

84 

96 

97 

94. 

MIN 

50 

50 

52 

53 

54 

58 

60 

51 

54 

55 

53 

57 

59 

56 

66 

51 

62 

55 

57 

60 

60 

61 

62 

59 

62 

64 

64 

62 

57 

56 

56. 

SANDBERG  WB 

MAX 

77 

78 

73 

79 

84 

75 

70 

71 

73 

79 

84 

66 

87 

67 

82 

76 

60 

90 

93 

93 

91 

92 

92 

65 

72 

67 

72 

72 

77 

81 

80. 

MIN 

52 

55 

55 

54 

61 

49 

43 

47 

50 

50 

56 

65 

62 

60 

56 

62 

53 

63 

67 

71 

73 

74 

66 

63 

55 

50 

52 

64 

52 

58 

■  57. 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

73 

75 

70 

71 

70 

70 

72 

70 

70 

70 

71 

75 

74 

78 

75 

75 

79 

76 

76 

77 

78 

60 

74 

73 

70 

73 

71 

71 

74 

79 

73. 

MIN 

59 

62 

63 

62 

61 

62 

63 

61 

62 

61 

60 

61 

63 

62 

64 

63 

62 

62 

63 

64 

65 

65 

64 

63 

65 

66 

65 

63 

63 

64 

62. 

SAN  FERNANDO 

MAX 

eo 

85 

82 

85 

84 

60 

77 

62 

81 

83 

89 

90 

86 

95 

66 

87 

91 

96 

99 

96 

96 

95 

93 

90 

86 

64 

82 

77 

84 

90 

87. 

MIN 

50 

49 

49 

52 

53 

48 

55 

50 

53 

55 

57 

63 

66 

53 

55 

52 

51 

66 

66 

56 

69 

61 

61 

62 

62 

62 

59 

62 

58 

53 

56. 

S  F   RICHMOND  SUNSET 

MAX 

60 

61 

61 

63 

64 

61 

61 

61 

61 

62 

62 

62 

62 

61 

66 

68 

68 

64 

72 

76 

67 

64 

MIN 

48 

49 

51 

51 

53 

52 

51 

51 

52 

53 

52 

51 

5 1 

51 

46 

45 

50 

62 

61 

51 

61 

51 

62 

52 

60 

50 

62 

46 

50 

49 

50. 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

65 

63 

68 

69 

73 

64 

65 

67 

67 

71 

70 

67 

65 

68 

62 

66 

76 

71 

70 

82 

84 

79 

79 

69 

70 

68 

69 

72 

67 

70 

MIN 

52 

53 

52 

53 

54 

52 

52 

53 

52 

49 

52 

54 

51 

50 

51 

53 

51 

62 

63 

52 

54 

53 

54 

53 

64 

66 

64 

53 

62 

52 

52. 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 

61 

60 

62 

66 

67 

60 

63 

63 

64 

68 

65 

62 

62 

64 

61 

62 

73 

63 

67 

72 

73 

72 

75 

63 

64 

65 

67 

68 

78 

64 

55 

MIN 

52 

52 

52 

51 

53 

53 

52 

52 

53 

54 

54 

53 

52 

52 

60 

52 

65 

63 

52 

52 

65 

54 

56 

53 

53 

54 

53 

53 

57 

51 

62. 

SAN   GABRIEL    FIRE  DEPT 

MAX 

79 

83 

81 

84 

83 

83 

78 

84 

81 

S3 

87 

85 

67 

92 

86 

66 

92 

92 

92 

94 

91 

92 

93 

69 

87 

83 

62 

77 

67 

91 

86. 

MIN 

52 

51 

53 

50 

59 

61 

61 

52 

57 

59 

56 

59 

57 

56 

54 

54 

66 

52 

69 

61 

69 

62 

63 

64 

64 

64 

62 

63 

55 

57. 

SAN  6REG0RI0  3  SE 

MAX 

64 

61 

66 

67 

69 

62 

62 

67 

62 

65 

65 

66 

63 

63 

61 

64 

71 

67 

64 

75 

75 

71 

72 

65 

68 

68 

65 

65 

76 

76 

66. 

MIN 

47 

51 

46 

39 

41 

53 

46 

41 

46 

48 

41 

61 

52 

50 

44 

42 

42 

50 

48 

51 

52 

51 

41 

42 

46. 

SAN  JACINTO 

MAX 

88 

90 

88 

92 

95 

88 

87 

90 

89 

92 

99 

99 

97 

101 

96 

96 

99 

102 

107 

107 

103 

104 

103 

98 

86 

86 

87 

67 

90 

95 

94. 

MIN 

47 

47 

49 

46 

49 

51 

49 

45 

46 

48 

49 

54 

59 

55 

55 

46 

48 

49 

54 

56 

61 

58 

57 

53 

57 

66 

62 

59 

49 

53 

52. 

SAN  JOSE 

MAX 

69 

68 

74 

79 

76 

70 

72 

73 

73 

79 

82 

75 

72 

74 

73 

73 

84 

83 

82 

90 

95 

91 

93 

77 

77 

76 

79 

80 

88 

67 

78. 

MIN 

51 

52 

48 

54 

55 

53 

49 

51 

49 

50 

53 

55 

52 

47 

49 

50 

50 

55 

67 

56 

67 

56 

58 

57 

56 

61 

54 

51 

65 

58 

53. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  19S9 


Da;  01  Month 


1 

2 

3 

4 

S 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

SAN   LUIS   OBISPO  POLY 

MAX 

69 

70 

72 

73 

75 

75 

74 

70 

"79" 

80 

66 

86 

83 

60 

78 

75 

73 

72 

78 

78 

MIN 

52 

52 

48 

48 

49 

51 

48 

50 

50 

52 

50 

48 

49 

49 

47 

45 

53 

6( 

50 

62 

52 

52 

53 

55 

64 

65 

62 

48 

60 

61 

SAN  MARCOS  RANCH 

MAX 

75 

74 

80 

81 

83 

86 

80 

78 

6 1 

81 

90 

99 

101 

97 

97 

87 

87 

82 

60 

79 

86 

MIN 

*7 

40 

47 

46 

47 

61 

35 

38 

44 

40 

44 

48 

45 

45 

44 

4E 

38 

41 

49 

60 

50 

53 

64 

56 

46 

45 

50 

45 

46 

52 

SAN  MATEO 

MAX 

61 

67 

74 

77 

75 

66 

66 

69 

69 

78 

79 

67 

89 

63 

85 

83 

74 

72 

72 

76 

87 

79 

MIN 

50 

50 

50 

52 

53 

53 

52 

63 

52 

50 

51 

54 

63 

53 

49 

6i 

69 

5; 

56 

64 

66 

52 

64 

64 

54 

53 

56 

63 

62 

53 

SAN  PEDRO 

MAX 

70 

7 1 

72 

70 

70 

70 

73 

76 

72 

72 

74 

76 

75 

75 

77 

76 

75 

74 

78 

MIN 

58 

56 

59 

60 

61 

61 

61 

57 

60 

61 

61 

61 

61 

60 

62 

6C 

62 

62 

61 

62 

61 

62 

62 

63 

63 

65 

67 

64 

63 

63 

SAN  RAFAEL 

72 

78 

81 

79 

74 

73 

85 

86 

6 1 

87 

94 

95 

94 

87 

76 

76 

82 

85 

91 

91 

MIN 

52 

62 

49 

52 

64 

63 

52 

53 

53 

53 

54 

55 

61 

52 

52 

52 

52 

55 

53 

53 

57 

54 

58 

59 

55 

60 

54 

65 

66 

64 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

78 

76 

79 

80 

84 

81 

8 1 

84 

84 

85 

83 

83 

80 

78 

81 

80 

77 

78 

85 

MIN 

56 

54 

56 

57 

67 

60 

62 

56 

56 

61 

64 

60 

59 

57 

69 

69 

58 

6( 

59 

61 

60 

59 

65 

65 

65 

61 

66 

63 

62 

58 

SANTA  BARBARA 

MAX 

70 

73 

72 

75 

81 

78 

71 

78 

77 

73 

78 

66 

85 

73 

77 

78 

MIN 

51 

52 

63 

52 

56 

58 

53 

51 

53 

54 

52 

57 

57 

55 

56 

57 

53 

5( 

69 

57 

51 

60 

60 

60 

60 

64 

62 

58 

55 

60 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

MAX 

67 

7 1 

69 

69 

79 

76 

7  1 

69 

74 

74 

69 

86 

87 

76 

72 

74 

73 

MIN 

51 

44 

52 

51 

56 

52 

47 

46 

53 

53 

51 

56 

55 

53 

54 

54 

53 

6' 

56 

67 

57 

69 

59 

58 

56 

60 

60 

57 

55 

59 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

77 

7  5 

76 

72 

91 

94 

95 

80 

81 

76 

80 

82 

92 

90 

MIN 

51 

50 

47 

64 

54 

52 

47 

49 

48 

49 

51 

53 

51 

46 

47 

41 

45 

66 

57 

65 

5( 

55 

57 

56 

56 

56 

54 

50 

49 

66 

SANTA  CRUZ 

80 

78 

76 

79 

77 

81 

82 

6  I 

7( 

7  3 

78 

72 

MIN 

45 

44 

43 

52 

48 

46 

43 

42 

49 

43 

45 

50 

40 

41 

61 

4< 

47 

51 

54 

51 

4< 

47 

48 

48 

48 

52 

57 

44 

47 

45 

SANTA  MARIA   WB  AP 

67 

70 

66 

70 

66 

65 

70 

72 

71 

MIN 

't9 

46 

49 

52 

48 

49 

43 

48 

45 

44 

45 

49 

49 

47 

46 

46 

47 

50 

61 

52 

41 

51 

52 

5< 

51 

54 

52 

47 

46 

48 

SANTA  MONICA  PIER 

70 

7 1 

69 

72 

7] 

72 

72 

73 

76 

74 

74 

76 

76 

MIN 

57 

54 

59 

69 

59 

61 

61 

68 

59 

62 

59 

58 

60 

60 

59 

55 

60 

6] 

61 

62 

62 

62 

65 

64 

62 

64 

65 

66 

64 

66 

SANTA  PAULA 

80 

85 

82 

82 

80 

82 

82 

60 

70 

80 

MIN 

52 

52 

54 

53 

53 

56 

51 

49 

62 

62 

52 

56 

55 

60 

50 

4; 

50 

53 

64 

66 

56 

68 

69 

62 

56 

68 

54 

56 

54 

66 

SANTA  ROSA 

89 

83 

85 

1 00 

61 

94 

MIN 

49 

49 

43 

42 

52 

48 

44 

45 

47 

46 

51 

62 

46 

46 

44 

44 

52 

i'. 

60 

53 

55 

50 

58 

59 

62 

64 

49 

49 

55 

49 

SCOIIA 

64 

70 

72 

66 

65 

MIN 

52 

65 

45 

52 

54 

46 

48 

42 

48 

49 

45 

64 

53 

44 

52 

4S 

46 

56 

56 

54 

5; 

53 

61 

66 

61 

56 

61 

53 

50 

48 

SHASTA  DAM 

.  90 

MIN 

60 

59 

61 

61 

66 

69 

57 

59 

60 

59 

62 

64 

64 

58 

62 

57 

62 

61 

73 

76 

'71 

'7* 

75 

'7; 

66 

66 

65 

61 

64 

66 

SIERRA  CITY 

MIN 

*7 

47 

46 

47 

50 

47 

40 

38 

39 

47 

60 

47 

47 

41 

44 

35 

48 

41 

47 

50 

45 

45 

47 

5; 

51 

49 

41 

46 

47 

50 

SIERRAVILLE  RS 

78 

76 

76 

84 

89 

92 

74 

MIN 

36 

39 

42 

37 

43 

47 

36 

34 

41 

36 

40 

42 

40 

44 

40 

42 

37 

48 

53 

55 

61 

45 

46 

41 

49 

43 

44 

39 

39 

35 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 

68 

67 

60 

80 

79 

61 

81 

79 

81 

72 

MIN 

34 

34 

37 

32 

37 

42 

28 

29 

36 

31 

38 

42 

39 

35 

36 

34 

36 

48 

46 

46 

44 

42 

43 

42 

47 

42 

35 

34 

36 

3° 

SONOMA 

60 

60 

60 

92 

93 

99 

101 

100 

93 

82 

77 

67 

MIN 

40 

43 

40 

47 

51 

49 

43 

44 

42 

43 

46 

49 

45 

43 

42 

41 

46 

63 

56 

63 

53 

48 

53 

66 

48 

54 

46 

46 

50 

46 

90 

80 

6 1 

82 

96 

102 

MIN 

53 

62 

54 

51 

57 

66 

45 

48 

49 

54 

54 

57 

60 

62 

54 

50 

61 

5e 

64 

66 

66 

64 

64 

64 

59 

57 

52 

52 

52 

66 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

MAX 

81 

76 

78 

80 

80 

74 

70 

73 

75 

76 

60 

81 

61 

80 

78 

82 

MIN 

43 

43 

48 

43 

43 

46 

37 

39 

41 

41 

40 

48 

52 

45 

46 

42 

43 

42 

44 

56 

47 

56 

54 

62 

50 

45 

44 

44 

40 

42 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

70 

69 

67 

71 

70 

56 

62 

62 

60 

72 

75 

71 

72 

71 

67 

MIN 

34 

34 

36 

30 

35 

43 

26 

26 

40 

29 

36 

42 

46 

35 

40 

36 

31 

36 

42 

44 

42 

39 

38 

40 

48 

38 

35 

32 

30 

30 

SQUIRREL   INN  2 

67 

68 

73 

76 

70 

67 

71 

67 

70 

75 

77 

60 

71 

83 

83 

85 

87 

83 

7  7 

76 

74 

74 

67 

68 

7^ 

MIN 

44 

43 

46 

42 

36 

45 

48 

40 

48 

53 

60 

62 

64 

61 

66 

54 

54 

53 

60 

67 

65 

66 

67 

66 

60 

54 

50 

61 

60 

55 

STOCKTON   FAA  AP 

MAX 

83 

83 

86 

92 

93 

79 

83 

81 

81 

88 

95 

93 

88 

64 

84 

100 

99 

105 

106 

103 

104 

93 

86 

83 

68 

69 

93 

97 

MIN 

51 

50 

52 

55 

60 

53 

51 

53 

51 

53 

66 

60 

55 

51 

62 

53 

65 

61 

59 

63 

67 

65 

68 

63 

60 

59 

56 

54 

60 

60 

STOCKTON  FIRE  STA  I* 

MAX 

86 

81 

83 

65 

92 

91 

82 

63 

83 

62 

89 

96 

93 

90 

86 

88 

85 

95 

96 

98 

106 

104 

102 

103 

94 

87 

88 

68 

89 

93 

MIN 

48 

49 

51 

63 

68 

57 

52 

52 

51 

54 

54 

59 

54 

49 

62 

51 

62 

54 

59 

53 

65 

62 

61 

56 

67 

60 

66 

66 

55 

58 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

83 

81 

85 

94 

91 

76 

83 

80 

84 

90 

97 

91 

88 

66 

82 

107 

105 

107 

92 

86 

63 

89 

86 

94 

99 

MIN 

49 

52 

51 

52 

69 

66 

52 

63 

52 

51 

52 

60 

55 

60 

52 

62 

53 

59 

59 

60 

63 

63 

65 

67 

59 

61 

57 

65 

66 

57 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

90 

87 

86 

94 

93 

87 

64 

87 

87 

90 

94 

95 

91 

91 

87 

107 

'70 

^63 

107 

'68 

92 

67 

99 

MIN 

52 

47 

54 

54 

58 

63 

46 

51 

50 

48 

55 

66 

56 

61 

51 

49 

57 

63 

66 

69 

63 

65 

69 

54 

66 

61 

58 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

79 

78 

79 

80 

81 

74 

73 

74 

70 

72 

78 

85 

83 

78 

77 

86 

74 

76 

78 

83 

86 

MIN 

48 

48 

47 

46 

48 

60 

41 

42 

42 

43 

43 

43 

62 

47 

46 

46 

45 

62 

63 

62 

62 

64 

59 

57 

53 

52 

47 

48 

49 

60 

SUNLAND 

MAX 

85 

87 

81 

87 

90 

83 

79 

84 

83 

86 

91 

93 

97 

98 

91 

67 

87 

62 

74 

86 

92 

MIN 

46 

49 

56 

60 

60 

63 

55 

47 

60 

50 

50 

52 

64 

54 

51 

60 

65 

56 

56 

60 

61 

60 

56 

58 

69 

60 

57 

60 

56 

60 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

82 

66 

83 

86 

66 

75 

78 

78 

73 

79 

91 

91 

86 

62 

96 

100 

96 

97 

96 

92 

86 

78 

77 

73 

76 

64 

MIN 

38 

40 

42 

41 

46 

58 

34 

37 

49 

32 

42 

45 

45 

40 

38 

42 

41 

49 

62 

56 

60 

60 

52 

50 

62 

47 

51 

39 

39 

38 

TABLE  MTN 

MAX 

68 

68 

71 

73 

72 

71 

68 

72 

72 

72 

72 

75 

75 

68 

72 

79 

82 

85 

65 

78 

76 

69 

72 

74 

74 

74 

MIN 

50 

51 

49 

51 

52 

62 

49 

50 

53 

53 

56 

58 

68 

66 

55 

48 

54 

55 

65 

59 

60 

64 

65 

62 

57 

46 

48 

48 

46 

62 

TAHOE 

MAX 

64 

72 

72 

71 

75 

75 

65 

65 

67 

65 

65 

76 

76 

75 

72 

79 

80 

83 

83 

63 

60 

79 

69 

70 

69 

66 

MIN 

34 

35 

39 

33 

38 

40 

29 

32 

32 

32 

38 

42 

42 

38 

43 

39 

36 

43 

45 

46 

46 

42 

43 

43 

41 

40 

37 

36 

36 

36 

TEHACHAPI 

MAX 
MIN 

80 
47 

75 
50 

74 

51 

76 
50 

84 
49 

61 

55 

72 
42 

70 
48 

70 
47 

74 
48 

92 
42 

93 
47 

83 
54 

79 
53 

79 
45 

60 

49 

47 

95 
50 

68 

91 
68 

92 
67 

94 
68 

66 
69 

84 

59 

76 
52 

72 
63 

77 
54 

76 
63 

88 
44 

TEJON  RANCHO 

MAX 
MIN 

90 
61 

90 
58 

90 
58 

95 
59 

97 
66 

93 
63 

86 

50 

86 

63 

84 

55 

90 

56 

99 
56 

98 
68 

94 
61 

90 
60 

92 
60 

56 

93 
56 

100 
68 

104 
76 

109 
77 

108 
80 

108 
80 

107 
78 

102 
77 

96 
64 

87 
63 

66 

59 

93 
62 

91 
64 

99 
67 

THERMAL   FAA  AP 

MAX 
MIN 

102 
70 

103 
75 

102 
74 

102 
73 

102 
66 

101 
67 

101 
69 

99 
68 

98 
67 

101 
71 

105 
69 

110 
73 

115 
S3 

110 
76 

110 
80 

'75 

108 

'75 

'70 

74 

'76 

117 
69 

113 
90 

'75 

107 
81 

103 
75 

98 
76 

96 
72 

101 
66 

104 
74 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

MAX 

90 

91 

89 

89 

94 

94 

88 

62 

86 

85 

93 

97 

100 

97 

90 

93 

67 

'68 

69 

90 

MIN 

56 

55 

60 

60 

68 

60 

60 

52 

53 

52 

66 

62 

64 

67 

66 

53 

54 

59 

64 

67 

70 

70 

67 

64 

60 

61 

58 

57 

60 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

84 
46 

83 
48 

83 
52 

88 
49 

88 
52 

86 

62 

76 
43 

76 
46 

78 
45 

82 
46 

90 
51 

91 
63 

69 
64 

86 
49 

84 
50 

84 

88 
48 

94 
64 

97 
56 

100 
60 

100 
62 

100 
58 

100 
66 

100 
60 

91 
56 

60 
54 

82 
49 

83 
61 

86 
50 

92 
49 

TORRANCE 

MAX 
MIN 

73 
55 

77 
66 

80 
52 

72 
53 

76 
68 

74 
60 

73 
61 

78 
63 

74 
64 

75 
55 

76 
56 

73 
59 

72 
57 

79 
54 

79 
56 

77 
54 

85 
60 

65 

53 

78 
69 

75 
59 

77 
56 

79 
67 

78 
56 

78 

52 

76 

55 

79 
55 

79 
62 

78 
63 

80 
60 

79 
61 
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DAILY  TEMPERATURES  caltorn.a 


Conllnued  -'"^E  '^59 


Station 

Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

TRACY  CARBONA 

MAX 

88 

85 

80 

84 

92 

90 

79 

82 

81 

82 

88 

96 

92 

90 

68 

87 

64 

95 

101 

101 

105 

106 

104 

105 

94 

85 

84 

87 

89 

94 

90. 

6 

MI  N 

48 

48 

49 

46 

48 

59 

47 

50 

47 

68 

54 

57 

54 

45 

49 

49 

54 

62 

57 

60 

66 

61 

67 

75 

68 

65 

56 

52 

57 

63 

55. 

TRACr   PUMPING  PLANT 

MAX 

79 

77 

82 

93 

88 

80 

79 

77 

81 

89 

96 

89 

88 

85 

SO 

81 

95 

100 

99 

105 

106 

105 

107 

91 

82 

76 

88 

86 

95 

99 

69. 

4 

MIN 

A2 

46 

49 

55 

60 

55 

52 

53 

52 

58 

61 

60 

53 

50 

45 

50 

55 

65 

59 

53 

69 

70 

73 

67 

58 

61 

57 

55 

55 

63 

TRONA 

MAX 

95 

97 

98 

98 

101 

102 

98 

96 

97 

100 

98 

104 

104 

103 

105 

102 

101 

104 

106 

106 

106 

110 

113 

112 

110 

106 

98 

100 

100 

97 

102. 

4 

MIN 

58 

62 

64 

62 

66 

65 

63 

62 

59 

61 

56 

66 

74 

69 

70 

66 

62 

67 

70 

75 

78 

79 

80 

75 

77 

74 

74 

57 

64 

67 

68. 

TRUCKED  RS 

MAX 

72 

75 

74 

72 

77 

63 

67 

69 

66 

77 

81 

76 

76 

74 

72 

71 

83 

85 

85 

89 

87 

86 

88 

78 

59 

68 

71 

70 

72 

76. 

6 

MIN 

32 

32 

37 

30 

36 

27 

29 

34 

29 

38 

40 

43 

37 

40 

39 

32 

39 

44 

45 

44 

40 

40 

42 

45 

39 

36 

33 

32 

29 

35 

TULELAHE 

MAX 

83 

82 

74 

78 

80 

65 

70 

72 

56 

74 

86 

84 

66 

82 

78 

76 

81 

93 

93 

93 

92 

90 

87 

86 

74 

73 

70 

72 

81 

S3 

80. 

2 

MIN 

38 

40 

44 

44 

44 

43 

33 

34 

37 

28 

39 

42 

39 

36 

33 

39 

40 

45 

53 

53 

51 

47 

46 

49 

50 

40 

35 

37 

37 

35 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

89 

85 

84 

85 

86 

84 

79 

80 

80 

74 

85 

91 

86 

86 

83 

85 

79 

91 

102 

102 

103 

102 

100 

99 

92 

75 

64 

83 

85 

66 

87. 

6 

MIN 

57 

57 

58 

59 

63 

58 

55 

57 

51 

51 

66 

61 

61 

66 

61 

58 

61 

69 

70 

75 

79 

78 

75 

70 

67 

59 

51 

65 

61 

56 

52. 

TU5TIN    IRVINE  RANCH 

MAX 

78 

78 

79 

78 

79 

77 

78 

79 

77 

80 

80 

80 

80 

87 

84 

82 

86 

66 

86 

88 

86 

85 

85 

83 

80 

81 

60 

77 

80 

67 

61. 

5 

MIN 

52 

48 

51 

51 

53 

61 

64 

53 

55 

69 

61 

60 

58 

52 

56 

51 

50 

50 

53 

57 

59 

57 

61 

63 

65 

61 

52 

64 

52 

61 

56 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

97 

97 

98 

99 

99 

100 

98 

98 

97 

100 

103 

106 

108 

107 

103 

100 

102 

106 

106 

106 

109 

112 

112 

110 

106 

103 

99 

98 

99 

101 

102 

6 

MIN 

60 

65 

64 

64 

64 

64 

63 

62 

60 

63 

55 

68 

74 

75 

75 

65 

67 

68 

74 

72 

72 

79 

78 

77 

75 

71 

69 

66 

62 

61 

TWIN  LAKES 

MAX 

65 

65 

63 

67 

66 

65 

58 

62 

59 

58 

73 

71 

69 

65 

56 

64 

74 

77 

74 

77 

78 

77 

77 

75 

69 

59 

62 

51 

66 

69 

68 

2 

MIN 

37 

34 

38 

31 

35 

45 

29 

28 

43 

31 

40 

45 

47 

40 

40 

37 

35 

49 

42 

44 

44 

41 

42 

43 

50 

36 

33 

31 

28 

41 

36 

UK  lAH 

MAX 

80 

75 

81 

85 

80 

74 

74 

74 

70 

74 

89 

81 

87 

75 

78 

79 

84 

100 

98 

101 

98 

96 

93 

64 

78 

74 

60 

82 

95 

99 

S3 

9 

<i7 

46 

45 

50 

55 

47 

48 

45 

51 

46 

51 

51 

63 

47 

47 

46 

49 

56 

51 

62 

51 

67 

68 

65 

56 

54 

55 

54 

48 

53 

UCLA 

MAX 

72 

75 

69 

74 

70 

64 

68 

70 

71 

69 

71 

56 

70 

72 

74 

72 

74 

75 

75 

74 

72 

79 

60 

75 

72 

76 

73 

71 

78 

81 

72 

7 

MIN 

54 

53 

54 

54 

55 

58 

57 

56 

56 

57 

65 

56 

65 

57 

50 

54 

57 

60 

58 

60 

58 

59 

60 

60 

50 

50 

51 

52 

61 

59 

57 

UPLAND 

MAX 

83 

80 

79 

81 

80 

75 

74 

81 

79 

81 

88 

85 

85 

91 

87 

85 

90 

91 

90 

96 

93 

90 

93 

90 

79 

75 

74 

75 

66 

86 

84 

2 

MIN 

'•8 

52 

53 

51 

51 

52 

54 

48 

50 

50 

63 

56 

56 

59 

57 

56 

62 

61 

66 

64 

54 

67 

62 

51 

58 

59 

59 

58 

50 

57 

UPPER  LAKE  RS 

MAX 

91 

86 

83 

87 

85 

71 

76 

90 

68 

86 

78 

79 

79 

99 

99 

101 

100 

97 

94 

91 

80 

78 

82 

81 

90 

97 

87 

2 

MIN 

40 

39 

41 

41 

49 

38 

40 

38 

44 

44 

35 

39 

37 

43 

43 

58 

61 

50 

61 

54 

47 

51 

44 

41 

41 

44 

44 

° 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

MAX 

66 

66 

65 

69 

76 

76 

70 

71 

71 

72 

77 

80 

72 

57 

74 

66 

69 

62 

77 

77 

87 

90 

88 

90 

75 

74 

69 

74 

75 

85 

75 

0 

MIN 

50 

49 

49 

48 

50 

50 

48 

46 

46 

47 

51 

52 

61 

48 

48 

47 

48 

49 

53 

53 

54 

51 

54 

53 

51 

54 

63 

52 

52 

64 

60 

VACAVILLE 

MAX 

87 

83 

88 

95 

94 

82 

84 

86 

84 

91 

96 

92 

99 

88 

66 

87 

100 

101 

105 

107 

107 

105 

107 

96 

92 

86 

90 

92 

95 

100 

93 

5 

52 

52 

51 

54 

61 

52 

47 

51 

48 

52 

66 

59 

56 

49 

52 

55 

64 

54 

58 

64 

66 

60 

56 

67 

64 

64 

56 

56 

64 

65 

66 

VALYERMO  RS 

MAX 

85 

86 

87 

89 

92 

93 

65 

86 

87 

92 

92 

94 

94 

93 

94 

93 

90 

94 

97 

99 

99 

100 

102 

100 

93 

84 

86 

86 

90 

90 

91 

8 

45 

46 

42 

46 

52 

50 

46 

42 

43 

47 

51 

54 

58 

53 

54 

48 

41 

53 

56 

59 

64 

62 

53 

62 

66 

57 

49 

48 

47 

47 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

MAX 

88 

91 

90 

90 

94 

94 

90 

87 

90 

90 

93 

95 

98 

99 

96 

90 

96 

95 

100 

102 

104 

103 

105 

105 

100 

92 

65 

92 

90 

88 

94 

6 

50 

50 

53 

53 

53 

55 

50 

50 

52 

52 

53 

57 

62 

57 

61 

63 

49 

66 

59 

53 

65 

57 

59 

71 

63 

68 

59 

69 

51 

56 

57 

VISAL lA 

MAX 

92 

93 

89 

92 

93 

99 

91 

63 

88 

85 

90 

97 

101 

99 

96 

96 

90 

92 

97 

105 

108 

109 

106 

108 

101 

92 

90 

91 

94 

93 

95 

5 

56 

55 

56 

57 

60 

63 

50 

55 

55 

62 

57 

50 

52 

57 

56 

54 

55 

64 

66 

57 

67 

69 

65 

58 

57 

62 

60 

62 

56 

61 

VISTA 

MAX 

75 

78 

75 

75 

74 

74 

75 

75 

75 

76 

77 

75 

78 

82 

79 

78 

87 

82 

80 

83 

81 

84 

82 

82 

SO 

79 

79 

76 

79 

85 

78 

7 

57 

55 

57 

58 

56 

60 

60 

55 

54 

54 

54 

54 

52 

58 

56 

59 

54 

50 

56 

59 

52 

60 

63 

61 

60 

61 

64 

61 

54 

57 

57 

7 

VOLTA  PH 

MAX 

88 

88 

88 

89 

90 

79 

79 

80 

79 

86 

90 

91 

90 

88 

86 

86 

92 

102 

101 

102 

103 

101 

100 

99 

95 

62 

83 

85 

89 

94 

90 

1 

MIN 

53 

56 

56 

53 

58 

47 

44 

49 

42 

50 

55 

58 

57 

50 

52 

47 

53 

59 

69 

67 

69 

66 

52 

43 

44 

62 

55 

59 

59 

66 

WALNUT   CREEK   2  ESE 

MAX 

77 

73 

73 

78 

90 

86 

74 

76 

77 

80 

87 

92 

85 

79 

80 

76 

77 

92 

93 

95 

103 

102 

101 

102 

87 

80 

75 

85 

84 

93 

86 

1 

MIN 

42 

45 

47 

52 

54 

52 

49 

50 

44 

45 

48 

56 

61 

47 

48 

50 

49 

54 

55 

55 

66 

53 

57 

56 

64 

66 

54 

53 

51 

49 

WALNUT  GROVE 

MAX 

80 

78 

82 

87 

83 

79 

76 

85 

84 

90 

92 

84 

62 

80 

82 

63 

94 

90 

94 

101 

99 

101 

100 

97 

82 

75 

82 

85 

93 

94 

67 

2 

50 

51 

52 

54 

56 

54 

51 

54 

52 

62 

54 

59 

55 

52 

61 

52 

55 

62 

58 

62 

61 

62 

54 

65 

69 

68 

55 

56 

56 

55 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

83 

83 

83 

86 

92 

88 

82 

85 

88 

85 

93 

96 

95 

94 

88 

91 

93 

96 

100 

100 

96 

97 

99 

95 

92 

64 

83 

84 

66 

90 

90 

2 

41 

43 

43 

45 

46 

47 

45 

36 

42 

41 

45 

53 

59 

55 

52 

40 

43 

41 

49 

55 

56 

55 

55 

53 

66 

46 

48 

44 

46 

66 

WASCO 

MAX 

92 

93 

90 

91 

92 

99 

91 

84 

88 

86 

90 

97 

102 

99 

93 

94 

89 

93 

100 

105 

107 

106 

107 

106 

100 

91 

90 

90 

93 

93 

95 

1 

58 

57 

59 

58 

63 

65 

52 

56 

58 

66 

59 

63 

66 

59 

59 

55 

56 

63 

69 

71 

79 

74 

71 

72 

56 

55 

63 

61 

51 

52 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

62 

66 

67 

68 

66 

75 

74 

71 

75 

72 

75 

70 

72 

71 

76 

71 

75 

76 

68 

68 

67 

75 

72 

73 

70 

75 

73 

71 

66 

74 

71 

2 

46 

46 

44 

50 

50 

46 

43 

46 

46 

44 

46 

44 

49 

43 

46 

44 

45 

53 

53 

51 

49 

60 

50 

51 

50 

53 

56 

48 

47 

49 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

89 

89 

87 

66 

87 

77 

74 

75 

79 

70 

64 

91 

90 

64 

79 

85 

81 

89 

102 

101 

100 

100 

94 

92 

64 

70 

79 

60 

82 

88 

85 

6 

41 

41 

41 

46 

56 

43 

37 

37 

45 

36 

43 

47 

49 

38 

39 

43 

46 

51 

55 

56 

52 

46 

46 

54 

50 

56 

42 

44 

40 

41 

WEED  1  S 

MAX 

82 

82 

77 

79 

81 

72 

68 

68 

72 

53 

76 

74 

60 

79 

73 

75 

76 

62 

91 

96 

93 

91 

89 

89 

80 

66 

75 

73 

74 

77 

78 

5 

40 

46 

40 

41 

49 

45 

32 

33 

30 

29 

37 

43 

40 

29 

34 

39 

37 

45 

50 

52 

48 

45 

43 

44 

46 

50 

45 

42 

39 

36 

41 

WHEELER 

MAX 

57 

59 

60 

65 

63 

63 

61 

63 

62 

56 

51 

62 

58 

63 

52 

62 

63 

64 

66 

70 

66 

72 

76 

56 

62 

62 

66 

75 

74 

54 

54 

8 

50 

49 

45 

49 

52 

48 

45 

45 

47 

61 

45 

50 

54 

46 

52 

49 

45 

4T 

51 

54 

53 

55 

57 

50 

49 

53 

49 

55 

52 

49 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

56 

58 

59 

60 

63 

65 

61 

58 

55 

58 

65 

57 

54 

66 

57 

55 

54 

57 

65 

67 

6T 

70 

75 

71 

69 

65 

60 

52 

53 

60 

54 

3 

24 

30 

31 

32 

34 

40 

25 

29 

41 

36 

34 

41 

42 

31 

36 

32 

31 

36 

33 

39 

41 

40 

41 

40 

41 

39 

36 

36 

32 

29 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

38 

43 

42 

44 

49 

48 

45 

42 

48 

48 

60 

52 

49 

50 

61 

49 

50 

61 

50 

52 

52 

55 

51 

57 

57 

51 

45 

46 

48 

46 

49 

0 

21 

20 

25 

27 

26 

29 

24 

27 

34 

31 

32 

33 

31 

30 

29 

32 

32 

33 

32 

36 

38 

40 

41 

41 

36 

26 

20 

32 

20 

28 

WILLIAMS 

MAX 

95 

91 

88 

94 

97 

92 

88 

88 

88 

83 

91 

97 

98 

94 

86 

89 

90 

101 

103 

102 

106 

108 

106 

108 

92 

95 

95 

93 

94 

97 

95 

0 

53 

51 

54 

67 

58 

51 

62 

51 

53 

58 

68 

59 

54 

52 

52 

53 

51 

67 

65 

71 

72 

55 

71 

67 

52 

51 

60 

57 

59 

57 

58 

WILLOWS 

MAX 

91 

88 

86 

85 

92 

95 

84 

84 

86 

86 

96 

93 

93 

90 

85 

86 

85 

102 

101 

99 

103 

105 

104 

108 

97 

84  88 

92 

94 

95 

92 

5 

55 

52 

56 

57 

64 

59 

53 

55 

51 

67 

67 

61 

58 

62 

54 

51 

56 

57 

68 

72 

76 

66 

72 

69 

53 

62 

68 

59 

69 

69 

WINTERS 

MAX 

92 

92 

88 

94 

98 

96 

87 

87 

89 

86 

94 

99 

95 

93 

91 

92 

91 

103 

101 

100 

109 

108 

107 

107 

99 

92 

89 

93 

92 

91 

95 

2 

52 

52 

54 

55 

54 

60 

49 

56 

54 

56 

65 

59 

65 

55 

54 

57 

59 

58 

61 

66 

69 

53 

71 

72 

50 

55 

55 

56 

58 

54 

59 

WOODFORDS 

MAX 

78 

79 

79 

81 

82 

72 

71 

71 

73 

77 

85 

88 

81 

80 

77 

65 

83 

89 

85 

91 

91 

90 

91 

90 

86 

74 

75 

75 

74 

81 

81 

2 

42 

46 

48 

42 

49 

52 

36 

41 

44 

41 

49 

57 

59 

47 

61 

55 

45 

52 

5' 

55 

56 

55 

56 

65 

55 

48 

45 

41 

38 

43 

48 

WOOOLANO   1  WNW 

MAX 

94 

90 

86 

89 

95 

99 

86 

87 

88 

83 

90 

96 

94 

92 

89 

67 

86 

98 

100 

101 

106 

107 

105 

108 

102 

94 

91 

91 

92 

94 

94 

0 

MIN 

50 

45 

43 

52 

59 

55 

48 

49 

46 

52 

53 

57 

64 

46 

60 

50 

52 

59 

58 

53 

67 

60 

59 

67 

58 

59 

54 

54 

54 

60 

55 

2 

YORBA  LINDA 

MAX 

80 

S3 

81 

82 

81 

75 

78 

82 

60 

79 

86 

83 

85 

91 

87 

86 

91 

86 

S3 

92 

90 

91 

91 

92 

89 

85 

82 

76 

86 

90 

84 

8 

MIN 

51 

50 

53 

54 

55 

61 

61 

53 

56 

58 

52 

59 

56 

51 

53 

52 

52 

54 

54 

67 

58 

58 

52 

55 

64 

62 

52 

62 

50 

54 

56 

6 

YOSEMITE  NP 

MAX 

83 

85 

89 

85 

87 

79 

75 

78 

79 

83 

92 

90 

89 

86 

84 

85 

67 

91 

97 

96 

96 

98 

99 

94 

83 

82 

82 

84 

84 

89 

87 

1 

MIN 

50 

49 

47 

49 

47 

43 

41 

40 

38 

35 

33 

60 

51 

49 

49 

51 

48 

46 

58 

52 

53 

62 

62 

51 

55 

50 

48 

47 

46 

45 

49 

3 

YREKA 

MAX 

86 

89 

87 

83 

84 

74 

74 

74 

77 

76 

81 

80 

87 

61 

75 

82 

79 

86 

98 

99 

95 

96 

91 

90 

81 

71 

75 

77 

78 

82 

83 

0 

MIN 

51 

46. 

46 

50 

57 

47 

40 

42 

44 

38 

45 

49 

47 

37 

42 

47 

47 

66 

61 

61 

56 

57 

54 

55 

65 

57 

46 

44 

44 

47 

49 

0 

See  Belerence  Notes  Following  Stattoo  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


1958  -   1959  CALIFORNIA 


_ 

station 

Julv 

ugu 

October 

November 

December 

Jdnuary 

r  ebruary 

arc 

Apnl 

May 

June 

Total 

Noraal 

July-Jime 

AOIN  RS 

36 

0 

209 

726 

777 

914 

881 

729 

473 

462 

148 

ALDERPOINI 

0 

0 

41 

110 

358 

475 

577 

526 

366 

187 

207 

37 

2886 

ALPINE   1  W 

2 

0 

1 

28 

202 

163 

229 

361 

109 

74 

93 

1 

1263 

ALTURAS  RS 

33 

9 

182 

398 

712 

805 

903 

91  7 

731 

487 

474 

1  28 

5779 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

15 

0 

30 

100 

347 

352 

574 

567 

356 

203 

242 

39 

2827 

ANTIOCH  1  E 

0 

0 

2 

65 

310 

485 

496 

431 

234 

86 

68 

5 

2182 

ANTIOCH   PUMP   PLT  3 

0 

0 

2 

71 

318 

489 

530 

468 

252 

106 

84 

5 

2325 

ASH  MTN 

0 

0 

0 

11 

2  54 

272 

464 

477 

212 

44 

91 

0 

1815 

AU  BERRY 

0 

0 

1  0 

46 

318 

402 

542 

525 

303 

103 

152 

0 

2401 

AUBURN 

0 

0 

10 

36 

305 

328 

533 

507 

267 

76 

131 

2 

2195 

AVALON  PLEASURE  PIER 

22 

1 

4 

21 

222 

220 

274 

291 

183 

145 

92 

23 

1498 

AVENAL   9  SSE 

0 

9 

23 

316 

449 

455 

466 

260 

69 

62 

0 

BACKUS  RANCH 

0 

0 

0 

68 

341 

448 

505 

542 

249 

47 

76 

0 

2276 

BAKER   9  NNW 

0 

0 

0 

7 

249 

441 

434 

371 

61 

0 

7 

0 

1570 

BAKERSFIELD  KB  AP 

0 

0 

0 

7 

26* 

385 

406 

367 

140 

14 

41 

0 

1624 

2115 

BARRETT  DAM 

0 

0 

8 

61 

337 

386 

44  2 

506 

260 

99 

1  29 

4 

2232 

8AR5T0W 

0 

0 

3 

68 

341 

479 

49  5 

478 

180 

6 

38 

0 

2068 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

0 

0 

1  8 

64 

298 

251 

396 

548 

260 

153 

206 

9 

2203 

0 

0 

8 

50 

270 

242 

417 

509 

291 

142 

158 

0 

2087 

2  840 

BEN  LOMOND 

27 

16 

7 

91 

326 

382 

498 

485 

329 

249 

235 

48 

2693 

BE RKELEr 

S« 

57 

26 

96 

235 

281 

393 

359 

212 

182 

1  79 

61 

2165 

BERRTESSA  LAKE 

0 

0 

0 

11 

414 

487 

453 

277 

96 

99 

0 

BIO   BAR  RS 

0 

0 

40 

136 

496 

580 

716 

610 

461 

196 

216 

20 

3471 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

165 

67 

246 

506 

924 

925 

995 

987 

759 

534 

492 

96 

6696 

BIG  CREEK   PH  1 

0 

61 

142 

467 

393 

661 

752 

520 

292 

367 

26 

BISHOP  KB  AP 

0 

0 

20 

161 

629 

639 

737 

735 

440 

207 

154 

0 

3622 

4222 

BISHOP   UNION  CARBIDE 

138 

68 

274 

434 

770 

772 

1003 

1101 

819 

680 

647 

153 

6749 

BLUE  CANYON  WB  AP 

A3 

1 

103 

187 

538 

499 

784 

821 

506 

107 

4625 

5  719 

0 

0 

0 

1 

123 

201 

251 

274 

34 

0 

0 

888 

BLYTHE   FAA  AP 

0 

0 

0 

1 

135 

192 

263 

235 

12 

0 

0 

0 

838 

BOCA 

ISA 

65 

364 

547 

858 

904 

101 1 

1077 

873 

632 

636 

277 

7388 

BONITA 

0 

0 

0 

9 

166 

186 

218 

261 

120 

32 

46 

0 

1  038 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

0 

0 

0 

4 

164 

184 

231 

266 

41 

2 

1 1 

0 

903 

BOWMAN  DAM 

A2 

0 

100 

191 

571 

578 

868 

853 

635 

368 

465 

86 

4747 

BRAWLEY  2  SW 

0 

0 

0 

1 

143 

214 

267 

271 

54 

0 

0 

964 

BRIDGEPORT 

131 

49 

343 

663 

902 

939 

1007 

1131 

914 

633 

621 

227 

7460 

BROOKS  FARNHAM  RCH 

0 

23 

323 

433 

529 

486 

30  5 

105 

113 

1072 

1808 

BURBANK  WB  AP 

0 

0 

1 

7 

140 

179 

229 

319 

0 

BURL  I NGAME 

25 

135 

312 

379 

397 

386 

295 

216 

235 

126 

2583 

BURNEY 

22 

2 

193 

362 

721 

816 

882 

820 

712 

473 

456 

147 

5606 

BUTTONWILLOW 

0 

0 

4 

21 

339 

608 

489 

439 

163 

34 

48 

0 

2065 

CABRILLO  NM 

0 

0 

1 

5 

108 

127 

217 

217 

101 

49 

65 

36 

1610 

CACHUMA  DAM 

2 

0 

12 

29 

166 

206 

322 

394 

172 

116 

156 

CALAVERAS  BIG  TREES 

113 

217 

599 

644 

767 

811 

621 

426 

475 

62 

5081 

CALLAHAN  RS 

3 

0 

1  26 

305 

732 

808 

854 

770 

649 

404 

368 

CAMPO 

10 

0 

12 

102 

355 

3  66 

470 

541 

376 

189 

227 

27 

2664 

CAMP  PARDEE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CANYON  DAM 

0 
0 

0 
0 

0 
2 

16 
45 

181 
340 

208 
526 

494 
271 
488 

454 
351 
467 

250 
113 
172 

81 
64 

8 

102 
80 
20 

0 
0 
0 

2014 
1284 
2067 

*A 

1 

184 

380 

754 

861 

938 

888 

752 

469 

493 

179 

5943 

CARMEL  VALLEY 
CATHAY   BULL   RUN  RCH 
CECILVILLE  SAWYER 

396 

415 

269 

240 

244 

139 

0 
10 

0 
0 

11 
79 

54 
211 

364 

573 

416 
644 

526 
789 

517 
710 

3  34 
596 

129 
371 

144 
360 
415 
461 

3 
67 
90 

2498 
4410 

CEDAR  GROVE 
CEDARVILLE 

5 

143 

321 

709 

779 

874 

672 

708 

413 

87 

CENTERVILLE  PH 
CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 

CHICO  EXP  STATION 
CHULA  VISTA 

0 
25 
64 

1 

0 
0 
16 

5 
63 

209 

0 

40 
150 
423 
43 
19 

314 
546 
751 
311 

375 
469 
843 
392 
253 

500 
736 
935 
482 
280 

462 
783 
908 
440 
307 

283 
566 
762 
272 
179 

95 
325 
513 
76 
67 

129 
409 
521 

73 
103 

0 
54 
177 

0 
19 

2203 
4126 
6102 
2095 

CLAREHONT   POMONA  COL 
CLARKSBURG 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVERDALE   3  SSE 
COAL  I NGA 

0 
1 
3 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
7 
17 

2 

20 
56 

26 

197 
344 
379 
243 
307 

205 
474 
543 
307 
436 

233 
538 

462 
455 

365 
486 

420 
448 

132 
261 
363 
214 
246 

67 
72 
167 
91 
46 

113 
94 
169 
109 
58 

0 
1 
5 
3 
0 

1332 
2334 

1906 
2024 

COLFAX 

COLUSA  1  SSW 
CORCORAN   IRRIG  DIST 
CORONA 
COVELO 

0 
0 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

18 

3 
3 

55 

62 
35 
22 

176 

343 
338 
330 

501 

301 
4  34 
503 
229 
595 

529 
467 
492 
267 
689 

559 
434 
443 
329 
610 

293 
235 
214 
129 
463 

71 
43 
35 
40 
237 

182 
48 
51 
49 

300 

5 
0 
0 
0 
60 

2363 
2057 
2093 
1220 
3698 

COW  CREEK 
CRESCENT   CITY    1  N 
CROCKETT 
CULVER  CITY 
CUYAMA 

0 

157 

3 
0 
0 

0 

152 

2 
0 
0 

147 
6 

0 
29 

290 
58 

397 
263 

461 

273 
383 
374 
155 
462 

222 
466 
439 
164 
668 

152 
497 
397 
269 
608 

0 

502 
210 
105 
372 

0 

394 
108 
71 
162 

0 

365 
119 
78 

222 

0 

222 
16 

3 
7 

787 
3994 
1997 

CUYAMACA 
DAGGETT    FAA  AP 

12 

0 

0 
0 

57 
0 

224 

33 

572 
279 

570 
376 
428 
767 
829 

68  3 
417 
485 
668 
878 

775 
407 
432 

522 
132 
227 

365 
1 
60 

372 
17 
65 

49 

0 
0 

4201 
1662 
1989 

DAVIS  AGR  COLLEGE 
DEEP   SPRINGS  SCHOOL 
DEER  CREEK  PH 

1 
0 
31 

0 
0 
0 

1 

46 
96 

172 
306 

667 
752 

918 
817 

599 
639 

313 
408 

2  36 
426 

2 

127 

4588 
5311 

DENAIR 
DE  SABLA 
DOBBINS  COLGATE 
DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

0 
12 

164 

0 
0 

65 

3 
43 
5 

290 

110 
28 
487 

332 
445 

479 
424 
330 

743 

478 
659 
509 
1010 
801 

442 
641 
511 
1061 
760 

231 
455 

870 
577 

63 
235 

72 
615 
334 

69 
283 
145 
644 
391 

0 
13 
0 

256 
77 

21  38 
3320 

7161 
4632 

DOWNIEVILLE  RS 

22 

0 

66 

217 

644 

DOYLE  5  SSE 

18 

0 

133 

306 

745 

838 
517 
420 

447 

853 

851 

648 

556 

412 
337 

419 
364 

56 
71 

5281 

DUDLEYS 

24 

0 

62 

194 

280 

187 

35 

DUTTONS  LANDING 
EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 

28 

0 
3 

0 
0 

0 
18 

106 
1 

70 

373 

246 

563 

259 
544 

21 
362 

0 

157 

146 

0 
3 

608 
2698 

EL  CAJON  2  E 
EL   CAP  I  TAN  DAM 
EL  CENTRO   2  SSW 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

20 
3 
3 

215 
109 
124 

268 
128 
202 
382 
617 

296 
170 
256 
475 
716 

364 
266 
269 
445 

134 
72 

264 

49 
29 
1 

92 

60 
38 
10 
95 

0 
C 
0 
2 

1396 
815 
890 

2090 

ELECTRA  PH 
ELK  VALLEY 

0 

0 
3 

3 

151 

33 
347 

299 
516 

676 

617 

380 

397 

146 

4570 

ELSINORE 

0 

0 

0 

17 

212 

272 
261 
385 

341 
322 
458 

395 
371 

167 
167 

35 

44 

43 

52 

0 
0 

1482 
1480 

ESCONDIDO 
EUREKA  WB  CITY 

0 

227 

0 

220 

0 

176 

29 
317 

2  34 

373 

487 

478 

428 

386 

262 

4197 

4632 

Se.  rer.rtnee  not«.  roUo.ing  St.tion  Index. 
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COMT INUED 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Seasonol         1956  -  1959 


CALIFOPNIA 


I. 
station 

u  y 

a 

August 

9pem  er 

October 

November 

December 

Janudry 

r  GDrudiy 

M  h 
arc 

a  1 
pn 

ay 

une 

T  1 

o  a 

Normal 

July-June 

FAIRFIELD   POLICE  SIA 

3 

0 

3 

67 

276 

423 

454 

409 

241 

91 

87 

20 

2074 

FAIRMONT 

0 

0 

24 

79 

353 

366 

625 

609 

316 

148 

192 

0 

2614 

FALL    RIVER   MILLS  INTAKE 

25 

0 

I  64 

346 

700 

804 

FIVE  POINTS   5  SSW 

0 

0 

21 

332 

469 

482 

216 

56 

51 

0 

FOLSOM  DAM 

0 

0 

2 

16 

243 

343 

466 

42  2 

209 

64 

93 

0 

1858 

FONTANA  KAISER 

0 

0 

0 

6 

112 

140 

205 

282 

69 

72 

69 

0 

966 

FOREST  GLEN 

14 

0 

119 

267 

600 

712 

861 

762 

581 

361 

382 

1  16 

4764 

FORT  BIDWELL 

31 

2 

203 

347 

678 

808 

889 

861 

724 

464 

460 

120 

6687 

FORT  BRAGG 

221 

218 

162 

324 

372 

374 

446 

473 

377 

330 

246 

3986 

FORT    BRAGG  AVN 

248 

257 

208 

3  36 

385 

409 

437 

461 

471 

427 

381 

289 

4309 

FORT    JONES  RS 

2 

0 

115 

307 

662 

774 

81  1 

755 

624 

370 

375 

74 

4869 

FORT  ROSS 

137 

117 

76 

232 

307 

357 

433 

386 

345 

326 

322 

213 

3251 

FRESNO  WB  AP 

0 

0 

2 

21 

313 

470 

488 

422 

216 

38 

59 

0 

2031 

2632 

FRIANT   GOVT  CAMP 

0 

0 

9 

37 

318 

460 

496 

436 

264 

67 

76 

0 

2157 

GIANT  FOREST 

143 

20 

198 

324 

792 

740 

969 

1011 

813 

589 

665 

220 

6464 

61 LROY 

1 

0 

4 

60 

290 

374 

41  9 

414 

233 

1 1  3 

148 

15 

2071 

GLENNVI LLE 

24 

0 

49 

186 

507 

551 

684 

666 

530 

307 

344 

55 

3903 

GRANT  GROVE 

186 

54 

255 

368 

705 

619 

66  1 

968 

763 

567 

674 

2  1  4 

6266 

GRASS  VALLEY 

7 

0 

29 

89 

393 

389 

636 

661 

383 

159 

242 

14 

2992 

GRATON    1  W 

33 

1  1 

26 

157 

351 

433 

505 

459 

315 

206 

187 

39 

2721 

GREENLAND  RANCH 

0 

0 

0 

0 

146 

332 

263 

1  79 

0 

0 

0 

0 

919 

HAIWEE 

0 

0 

10 

100 

450 

581 

64  3 

649 

340 

97 

89 

0 

2969 

HALF   MOON   BAY   2  NNW 

149 

140 

105 

244 

317 

30  5 

379 

379 

321 

288 

273 

214 

3114 

HAMILTON  AFB 

29 

0 

18 

133 

319 

446 

456 

425 

266 

193 

137 

26 

2448 

HAMILTON  AFB    1  E 

49 

19 

27 

321 

208 

139 

HANFORD 

0 

0 

4 

18 

337 

514 

454 

405 

197 

31 

42 

1 

2003 

HAPPY   CAMP  RS 

4 

0 

30 

167 

466 

606 

770 

662 

486 

261 

229 

48 

3729 

HAT    CREEK    PH  1 

1  3 

156 

323 

697 

783 

635 

796 

649 

386 

400 

83 

HAYFULD  PUMP  PLANT 

0 

0 

0 

10 

153 

244 

331 

329 

62 

1 

16 

0 

1 145 

HEALDSBURG 

0 

0 

2 

50 

233 

332 

446 

395 

201 

117 

91 

2 

1869 

HENSHAW  DAM 

7 

0 

2  1 

90 

415 

436 

525 

573 

369 

191 

243 

26 

2895 

HETCH  HETCHY 

1  5 

0 

55 

126 

540 

566 

733 

735 

476 

265 

334 

39 

3873 

HOLL I STER 

28 

7 

1  7 

97 

304 

366 

427 

398 

251 

191 

211 

60 

2347 

HOOPA 

496 

664 

651 

433 

216 

236 

73 

HUNTINGTON  LAKE 

225 

78 

282 

447 

765 

731 

963 

1029 

854 

631 

712 

255 

6962 

lORIA 

2 

0 

17 

55 

290 

290 

476 

644 

295 

82 

129 

2 

2181 

lOYLLWILD  RS 

55 

0 

65 

194 

623 

497 

66  3 

802 

394 

409 

63 

IMPERIAL 

0 

0 

0 

2 

96 

1  70 

200 

212 

17 

0 

0 

0 

697 

INDEPENDENCE 

0 

14 

108 

307 

74 

0 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

0 

0 

0 

1 

105 

141 

213 

220 

21 

0 

0 

0 

701 

INYOKERN 

0 

0 

0 

46 

347 

523 

647 

601 

214 

24 

36 

0 

2242 

IRON  MTN 

0 

0 

0 

0 

118 

187 

246 

266 

3  1 

0 

0 

0 

650 

JESS  VALLEY 

74 

28 

243 

372 

724 

766 

926 

936 

789 

536 

569 

182 

6164 

JOICE  ISLAND 

3 

0 

3 

39 

270 

414 

461 

401 

221 

97 

103 

16 

2027 

JULIAN  WYNOLA 

45 

0 

32 

156 

481 

391 

567 

647 

407 

271 

336 

42 

3376 

KENTFIELD 

9 

1 

14 

386 

447 

472 

166 

151 

30 

KERN   RIVER   PH  1 

0 

0 

0 

0 

171 

232 

316 

294 

74 

3 

24 

0 

1114 

KERN   RIVER   PH  3 

0 

0 

6 

37 

363 

400 

626 

514 

268 

56 

87 

0 

2237 

KETTLEMAN   CITY    1  SSW 

0 

0 

3 

9 

260 

438 

440 

409 

156 

9 

33 

0 

1746 

KETTLEMAN  STA 

0 

0 

C 

4 

191 

309 

394 

331 

103 

11 

30 

0 

1373 

KING  CITY 

0 

8 

50 

271 

336 

379 

404 

243 

137 

141 

38 

KLAMATH 

131 

125 

116 

281 

373 

409 

613 

509 

488 

391 

369 

217 

3922 

LACUNA  BEACH 

1 1 

0 

29 

260 

326 

82 

14 

LAKE  ARROWHEAD 

56 

0 

54 

210 

624 

606 

721 

798 

564 

381 

444 

79 

4626 

LAKE  CITY 

690 

922 

713 

437 

461 

68 

LAKEPORT 

4 

0 

50 

1  35 

433 

562 

569 

399 

164 

200 

34 

LAKESHORE 

0 

0 

1  5 

76 

377 

424 

599 

653 

367 

111 

163 

8 

2696 

LAKE  SPAULDING 

90 

14 

135 

287 

654 

648 

856 

666 

686 

462 

536 

184 

6440 

LAKE  SPAULDING  DAM 

44 

8 

125 

216 

540 

LA  MESA 

0 

0 

0 

6 

131 

142 

200 

283 

95 

46 

66 

1 

974 

LANCASTER 

0 

0 

17 

102 

472 

672 

661 

264 

66 

96 

0 

LAS  PLUMAS 

0 

0 

2 

222 

2  62 

452 

404 

181 

21 

63 

0 

1621 

LE  GRAND 

0 

0 

5 

40 

360 

506 

496 

423 

239 

77 

73 

0 

2218 

LEMON  COVE 

0 

0 

1 

14 

282 

445 

440 

385 

169 

29 

44 

0 

1809 

LINDSAY 

0 

0 

2 

23 

316 

486 

484 

422 

260 

45 

58 

0 

2085 

LIVERMORE  2  SSW 

3 

0 

5 

36 

303 

363 

473 

461 

267 

131 

140 

32 

2214 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

0 

0 

1  4 

107 

363 

3  54 

506 

577 

289 

83 

1  35 

0 

2427 

LOD I 

4 

0 

65 

336 

486 

5  1  3 

467 

258 

82 

78 

0 

2286 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

101 

23 

25 

87 

264 

309 

334 

376 

250 

163 

260 

194 

2406 

LONG  BEACH 

0 

0 

0 

0 

100 

137 

184 

264 

119 

62 

77 

6 

949 

LONG  BEACH  WB  AP 

0 

0 

0 

1 

122 

180 

203 

270 

94 

34 

36 

0 

940 

LOS  ANGELES  WB  AP 

0 

0 

0 

0 

64 

116 

148 

209 

55 

15 

16 

0 

624 

2015 

LOS   ANGELES   WB  CITY 

0 

0 

0 

2 

80 

1  32 

156 

237 

49 

29 

24 

0 

706 

1451 

LOS  BANGS 

0 

0 

1 

29 

294 

464 

462 

430 

196 

29 

43 

0 

1946 

LOS  GATOS 

2 

0 

4 

41 

238 

256 

388 

386 

164 

74 

78 

9 

1640 

LUCERNE   VALLEY    1  WSW 

0 

0 

35 

614 

279 

62 

69 

0 

MAOERA 

0 

0 

5 

14 

294 

440 

464 

42  6 

193 

33 

36 

0 

1906 

MANDEVILLE  ISLAND 

1 

0 

5 

73 

327 

443 

447 

424 

237 

96 

107 

31 

2193 

MANZANITA  LAKE 

105 

28 

249 

378 

774 

779 

959 

1000 

836 

552 

633 

268 

6681 

MARICOPA 

0 

0 

0 

7 

257 

353 

395 

352 

86 

5 

28 

0 

1483 

MARTINEZ   FIRE  STA 

0 

0 

3 

65 

290 

408 

456 

40  8 

230 

114 

101 

6 

2061 

MARYSVI LLE 

0 

0 

2 

22 

283 

401 

473 

434 

237 

47 

53 

0 

1962 

MC  CLOUD 

24 

0 

1  58 

291 

643 

688 

870 

829 

686 

445 

454 

141 

5229 

MECCA   3  SE 

0 

0 

0 

3 

242 

286 

254 

34 

0 

4 

0 

MERCED  FIRE  STA  2 

0 

0 

3 

49 

363 

490 

500 

466 

238 

55 

47 

0 

2221 

MIOOLEWATER 

0 

0 

2 

7 

266 

42  2 

46  3 

393 

178 

16 

38 

0 

18C4 

MILL   CREEK  2 

0 

0 

5 

44 

237 

200 

319 

461 

152 

116 

163 

1 

1700 

MINERAL 

99 

31 

206 

363 

749 

778 

918 

912 

762 

533 

598 

220 

6169 

MITCHELL  CAVERNS 

0 

0 

7 

62 

277 

311 

466 

667 

2  45 

MODESTO 

0 

0 

2 

30 

260 

437 

443 

401 

180 

38 

64 

0 

1676 

MONO  LAKE 

29 

0 

101 

357 

760 

844 

930 

942 

702 

442 

440 

66 

5603 

MONTEREY 

131 

60 

29 

111 

216 

228 

341 

349 

22  6 

MONTICELLO  DAM 

1 

0 

2 

14 

237 

336 

465 

466 

243 

77 

95 

0 

1937 

MORRO  BAY    FIRE  DEPT 

343 

219 

243 

316 

251 

MOUNTAIN  PASS 

0 

27 

144 

6  34 

666 

674 

70  6 

186 

139 

0 

MOUNT    DIABLO  NORTH  GATE 

0 

28 

58 

251 

247 

475 

544 

306 

128 

220 

MOUNT  HAMILTON 

73 

0 

100 

142 

413 

646 

744 

291 

460 

122 

MOUNT  HEBRON  RS 

68 

37 

325 

470 

966 

935 

80  5 

633 

610 

269 

See  reference  notes  follovlng  Station  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  of        1958  -  1959 


CALF IRONIA 


July 


August 


September 


January 


February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normal 

July-June 

807 

655 

420 

443 

12  1 

5100 

5913 

768 

399 

289 

342 

23 

3289 

'•31 

192 

96 

106 

0 

1888 

287 

49 

0 

0 

0 

1079 

4311 

395 

287 

177 

176 

89 

1.75 

260 

91 

75 

0 

636 

421 

207 

229 

16 

3117 

295 

77 

51 

87 

2 

469 

289 

97 

91 

2 

2315 

70 

2170 

3163 

339 

218 

159 

130 

21 

1661 

380 

136 

94 

94 

1 

1458 

256 

54 

63 

0 

21  34 

533 

498 

399 

370 

238 

4069 

2  715 

460 

235 

44 

66 

0 

2066 

570 

422 

207 

205 

38 

3205 

265 

57 

69 

0 

2025 

498 

338 

147 

141 

2 

2555 

".85 

226 

44 

63 

0 

2025 

535 

282 

60 

76 

0 

2461 

263 

16 

0 

2 

0 

406 

292 

170 

156 

59 

2  344 

2  33 

3028 

40  2 

134 

21 

38 

0 

1731 

539 

284 

118 

213 

13 

2414 

260 

33 

0 

2 

0 

669 

297 

75 

40 

51 

0 

947 

470 

270 

113 

127 

2 

2286 

429 

310 

212 

170 

45 

2348 

495 

277 

137 

156 

16 

2220 

334 

141 

225 

212 

151 

2037 

610 

357 

153 

242 

11 

2659 

475 

42  3 

350 

329 

222 

3702 

288 

235 

246 

266 

298 

32  3 

305 

314 

357 

351 

3195 

489 

340 

196 

166 

15 

2679 

400 

154 

34 

58 

0 

1816 

927 

736 

533 

508 

171 

79  7 

623 

394 

460 

106 

4538 

505 

212 

36 

2  70  3 

631 

443 

299 

267 

41 

3504 

762 

605 

355 

386 

94 

4992 

404 

203 

82 

94 

1 

1604 

563 

228 

70 

0 

2243 

36 

57 

0 

1920 

2546 

410 

160 

22 

39 

0 

1734 

347 

92 

35 

40 

0 

1211 

377 

224 

117 

108 

25 

1979 

354 

203 

1  44 

140 

49 

1976 

390 

170 

79 

2  3  30 

344 

132 

42 

44 

0 

1294 

352 

104 

36 

55 

0 

1179 

487 

310 

1  34 

116 

2 

2450 

429 

237 

51 

66 

0 

2053 

2822 

67 

0 

1827 

2  600 

444 

268 

113 

119 

2156 

523 

355 

171 

194 

39 

2679 

382 

268 

200 

202 

129 

2230 

626 

352 

139 

290 

20 

2762 

575 

54 

449 

145 

105 

204 

11 

1570 

338 

111 

35 

36 

0 

1263 

714 

436 

241 

369 

34 

3544 

4243 

216 

73 

29 

25 

0 

701 

1574 

330 

70 

1045 

378 

307 

256 

268 

224 

322 

213 

157 

161 

110 

1963 

3421 

315 

209 

213 

247 

165 

2361 

3069 

299 

72 

30 

39 

0 

925 

422 

335 

235 

3206 

456 

210 

66 

63 

0 

1829 

349 

200 

95 

133 

42 

1724 

2410 

348 

133 

146 

161 

53 

1515 

451 

259 

145 

208 

42 

2090 

380 

257 

17  7 

58 

2149 

262 

104 

71 

57 

1 

971 

377 

185 

126 

111 

19 

1772 

265 

62 

41 

43 

0 

974 

300 

103 

106 

64 

18 

1184 

333 

1  68 

56 

1 661 

36  3 

206 

100 

109 

40 

417 

274 

234 

204 

66 

2410 

376 

195 

293* 

399 

250 

193 

269 

162 

2315 

270 

142 

88 

88 

13 

1034 

285 

90 

85 

86 

15 

458 

289 

191 

149 

24 

2392 

508 

442 

358 

307 

162 

3404 

488 

242 

51 

77 

0 

2061 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 
MT  WILSON  FC  3386 
NACIMIENTO  OAH 
NAPA    STATE  HOSPITAL 
NEEDLES   FAA  AP 

NEVADA  CITY 

NEWARK 

NEWMAN  2  NW 

NEWPORT    BEACH  HARBOR 

NORTH   FORK  RS 

NORTH  HOLLYWOOD 
OAKDALE  WOODWARD  0AM 
OAKLAND 
OAKLAND  WB  AP 
OCEANS  IDE  PENDLETON 

OJAI 

ORANGE  COVE 

ORICK   PRAIRIE   CR  PARK 

ORINDA  BOWMAN 

ORLANO 

ORLEANS 

OROVILLE    1  WSW 
OROVILLE   7  SE 
OXNARD 
PALMDALE 

PALMDALE   FAA  AP 
PALM  SPRINGS 
PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMAR  MTN  OBSY 
PANOCHE  JUNCTION 

PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 

PASADENA 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

PETALUMA  FIRE   STA  2 
PINNACLES  m 
PISMO  BEACH 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 

POINT  ARENA 

POINT   ARGUELLO   LIGHT  STA 
PT   PIEDRAS  BLANCAS 
POMONA 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEP 

PORTERVILLE 
PORT OLA 
POSEY   3  E 
POTTER  VALLEY  PH 
PRIEST  VALLEY 

QUINCY  RS 

RAMONA  SPAULDING 

RANDSBURG 

RED  BLUFF  WB  AP 

REDDING  FIRE  STA  2 

REDLANDS 
REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STA 
RIVERSIDE   FIRE  STA  3 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S 
ROCKLIN 

SACRAMENTO  WB  AP 
SACRAMENTO  WB  CITY 
SAINT  HELENA 

SAINT   MARYS  COLLEGE 
SALINAS   2  E 
SALT   SPRINGS  PH 
SALYER  RS 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SANDBERG  WB 

SAN  DIEGO  WB  AP 

SAN  FERNANDO 

S  F   RICHMOND  SUNSET 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 
SAN   FRANCISCO  FOB 
SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 
SAN  OREGORIC  3  SE 
SAN  JACINTO 

SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MARCOS  RANCH 
SAN  MATEO 
SAN  PEDRO 

SAN  RAFAEL 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

SANTA  BARBARA 

SANTA   BARBARA  FAA  AP 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 
SANTA  MARIA 
SANTA   MARIA  WB  AP 
SANTA   MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 

SANTA  ROSA 
SCOTIA 
SHASTA  DAM 


0 

103 
22 


13 
104 


18 
28 
281 
102 
27 


109 
135 


60 
68 
83 
154 
57 

266 
105 
161 
18 


408 
186 
60 
161 

356 
39 


108 

12 


108 
77 


169 
32 


19 
148 


669 
411 

279 
301 
155 

601 
251 

198 
428 


269 
213 

191 
313 
410 
346 

303 

403 
275 
368 
167 
317 


312 
401 
258 

306 
136 
121 
335 
345 

276 
303 
184 
501 
334 

340 
195 
294 

200 
362 

277 
733 
596 
366 
487 

687 
224 
347 
297 
264 

162 
282 
223 
246 
203 

166 

348 
310 
257 
277 

396 
230 
366 


205 
469 


226 
205 
115 
309 
300 

230 
166 
257 
261 
113 

223 
128 
144 
210 


304 
221 
251 
140 
119 

297 
330 
276 


670 
317 
365 
351 
238 

631 
366 
447 
2  32 
422 


346 

255 

240 
447 
471 
440 
410 

519 
394 
430 
196 
404 


406 
307 
411 

311 
173 
156 
437 
436 

388 
323 
2  36 
642 
304 

360 
186 
2  52 
264 
481 

425 
812 
622 
440 
528 

790 

2  42 

380 
352 
303 

215 

3  66 
276 
306 
2  32 

193 
471 
44  7 
377 
373 

474 
267 
322 
561 
164 

226 
401 
108 
164 
304 

296 
224 
167 
322 
316 

283 
189 
267 
322 
147 

293 
191 

193 
265 
365 

282 
246 
268 
177 
156 

402 
366 
352 


863 
531 
400 
455 
346 

736 
427 
491 
279 
622 

170 
624 

416 

306 

303 
496 
566 
606 
518 

647 
486 
573 
253 
420 

540 
231 
408 
489 
46  3 

579 
266 
198 
452 
465 


432 
267 
664 
562 

449 

257 

303 
303 
519 


746 
543 
586 

797 
312 
512 
507 
480 

279 
392 
371 
402 
285 

267 
526 
466 
461 
476 

664 
360 
658 
633 
274 

291 
656 
166 

207 
388 

361 
333 
199 
416 
38  3 

364 
236 
382 
398 
194 

374 
223 
225 
276 
395 

406 
334 
329 
218 
182 

481 
479 
529 
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CONTINUED 

Season  o[ 

1956  - 

1959 

CALIFORNIA 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normal 
July-June 

SIERRA  CITY 

U 

0 

52 

149 

526 

514 

749 

761 

532 

317 

401 

55 

4069 

SIERRAVILLE  R5 

50 

17 

189 

386 

750 

795 

876 

928 

715 

496 

541 

148 

5891 

SNOW   LAB  CEN  SIERRA 

1118 

1110 

940 

741 

777 

319 

SODA  SPRINGS 

275 

SONOMA 

8 

0 

14 

96 

319 

438 

469 

434 

283 

165 

142 

39 

2407 

SONORA 

0 

0 

13 

45 

326 

371 

54  5 

524 

315 

123 

150 

2 

2414 

SO  ENTRANCE   TOSEMITE  NP 

46 

7 

153 

3  00 

626 

519 

779 

824 

649 

419 

466 

97 

4885 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

179 

69 

316 

541 

892 

899 

994 

1027 

881 

642 

718 

335 

7493 

SQUIRREL    INN  2 

41 

0 

76 

193 

565 

498 

650 

828 

555 

361 

461 

91 

4319 

STOCKTON   FAA  AP 

0 

0 

4 

29 

285 

453 

486 

427 

223 

47 

66 

0 

2020 

STOCKTON   FIRE    STA  4 

0 

0 

9 

59 

321 

469 

508 

430 

253 

74 

73 

0 

2  1 96 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

1 

0 

5 

49 

302 

451 

471 

420 

211 

37 

58 

0 

STONY   GORGE  RESERVOIR 

0 

0 

9 

51 

314 

406 

563 

492 

318 

99 

95 

0 

2347 

STRAWBERRY  VALLEY 

14 

0 

55 

138 

511 

494 

723 

739 

551 

304 

353 

56 

3938 

SUNLANO 

0 

0 

11 

128 

134 

202 

329 

84 

73 

105 

0 

1070 

SUSANVILLE  AP 

18 

3 

170 

381 

733 

852 

856 

864 

659 

418 

402 

77 

5433 

TABLE  MOUNTAIN 

135 

312 

656 

559 

736 

947 

695 

455 

506 

70 

TAHOE 

182 

87 

314 

511 

833 

862 

1003 

1039 

899 

656 

686 

271 

7343 

TEHACHAPI 

3 

0 

60 

175 

536 

487 

687 

708 

506 

259 

294 

42 

3757 

TEJON  RANCHO 

0 

0 

' 

18 

258 

331 

392 

387 

165 

27 

54 

0 

1636 

THERMAL   FAA  AP 

0 

0 

0 

2 

120 

185 

249 

225 

28 

0 

0 

0 

809 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

0 

0 

2 

23 

318 

362 

424 

440 

235 

41 

86 

0 

1931 

TIGER  CREEK  PH 

5 

0 

22 

88 

401 

516 

596 

60  7 

380 

176 

238 

12 

3041 

TORRANCE 

0 

0 

0 

2 

114 

189 

247 

320 

136 

97 

67 

4 

1176 

TRACY  CARBONA 

2 

0 

4 

43 

277 

450 

460 

205 

53 

61 

3 

TRACY   PUMPING  PLANT 

2 

0 

0 

21 

273 

441 

483 

414 

218 

32 

63 

9 

1956 

TRONA 

0 

0 

1 

18 

320 

543 

450 

451 

142 

5 

26 

0 

1 956 

TRUCKEE  RS 

172 

69 

291 

530 

920 

910 

1055 

1083 

894 

623 

660 

260 

7467 

TULELAKE 

29 

13 

234 

402 

737 

826 

925 

909 

791 

507 

504 

159 

6036 

TURNTABLE  CREEK 

0 

0 

13 

38 

280 

309 

538 

494 

251 

64 

123 

2 

2112 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

0 

0 

0 

4 

197 

235 

284 

339 

137 

54 

77 

2 

1329 

TWENTYNINE  PALMS 

0 

0 

0 

27 

253 

354 

377 

390 

111 

1 

6 

0 

1519 

TWIN  LAKES 

309 

203 

577 

833 

929 

1187 

1188 

1058 

8  54 

871 

341 

UK  I  AH 

0 

0 

19 

79 

346 

445 

506 

484 

320 

130 

178 

36 

2543 

UCLA 

0 

0 

1 

6 

101 

168 

198 

245 

107 

87 

129 

30 

1072 

UPLAND 

0 

0 

5 

40 

162 

152 

243 

387 

1  37 

118 

171 

2 

1417 

UPPER  LAKE  RS 

0 

506 

592 

552 

421 

216 

285 

60 

UPR   SAN  LEANORO  FILTER 

4 

34 

98 

278 

333 

455 

423 

268 

185 

2  34 

94 

VACAVILLE 

0 

0 

1 

17 

271 

415 

464 

408 

210 

68 

61 

0 

1915 

VALYERMO  RS 

0 

0 

22 

500 

580 

623 

40  3 

167 

167 

1 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

0 

0 

21 

95 

420 

495 

557 

572 

319 

103 

104 

0 

2686 

VISALIA 

0 

0 

2 

9 

259 

406 

436 

385 

153 

28 

52 

0 

1730 

VISTA 

0 

0 

0 

17 

189 

211 

263 

324 

144 

77 

88 

0 

1313 

VOLTA  PH 

1 

0 

23 

61 

357 

355 

568 

532 

336 

112 

149 

9 

2503 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

9 

0 

23 

76 

334 

439 

501 

456 

320 

160 

166 

34 

2518 

WALNUT  GROVE 

1 

0 

5 

51 

305 

40  3 

449 

395 

223 

40 

80 

1 

1953 

WARNER  SPRINGS 

13 

0 

6 

92 

397 

398 

497 

591 

363 

189 

223 

15 

2784 

WASCO 

0 

0 

1 

7 

304 

454 

462 

410 

146 

20 

36 

0 

1842 

WATSONVILLE  WATERWORK 

113 

57 

56 

121 

295 

311 

398 

434 

276 

232 

264 

153 

2710 

WEAVERVILLE  RS 

4 

0 

89 

234 

594 

666 

798 

690 

568 

309 

322 

65 

4339 

WEED   1  S 

43 

19 

420 

812 

767 

917 

869 

751 

478 

489 

175 

WHEELER 

244 

210 

90 

287 

313 

349 

429 

412 

388 

352 

343 

223 

3640 

WHITE   MOUNTAIN  1 

448 

378 

549 

780 

1078 

1068 

1267 

140  3 

1199 

876 

929 

452 

10427 

WHITE   MOUNTAIN  2 

729 

621 

809 

1020 

1340 

1314 

1543 

1622 

1507 

1211 

1349 

754 

13819 

WI LL I AMS 

0 

0 

2 

29 

294 

400 

490 

450 

228 

46 

46 

0 

1985 

WI LLOWS 

0 

0 

5 

20 

290 

397 

504 

45  7 

248 

47 

71 

0 

WINTERS 

0 

0 

0 

7 

232 

383 

459 

40  5 

176 

15 

40 

0 

1717 

WOODFORDS 

33 

2 

123 

290 

556 

668 

839 

908 

678 

429 

494 

76 

5096 

WOODLAND   1  WNW 

0 

0 

3 

31 

300 

436 

497 

464 

280 

81 

79 

0 

2171 

YORBA  LINDA 

0 

0 

0 

1 

117 

179 

209 

285 

98 

33 

43 

0 

965 

YOSEMITE  NP 

5 

0 

48 

180 

620 

720 

785 

748 

480 

222 

295 

31 

4134 

YREKA 

11 

0 

111 

220 

655 

755 

830 

753 

633 

344 

379 

58 

4749 

B  following  Station  Index. 
200  - 


EVAPORATION  AND  WIND  California 

  JUNE  1959 

Day  oi  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

T  

1  31 

Total 

or 
Avg. 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

EVAP 
WIND 

.37 

.34 

.32 

.30 

.35 

.47 

.42 

.39 

.38 

.36 

.36 

.36 

.42 

.43 

.37 

.39 

.44 

.40 

.37 

.34 

.34 

.37 

.41 

.54 

.60 

.45 

.40 

.35 

.37 

.42 

I 

11.83 

AVENAL  9  SSE 

EVAP 
WIND 

.56 

.57 

.49 

.54 

.58 

.60 

.60 

.  55 

.48 

.45 

.  57 

.60 

.60 

.60 

.60 

.75 

.60 

.60 

.60 

.70 

.75 

.75 

.75 

.75 

.75 

.60 

.60 

.60 

.60 

.60 

18.39 

BACKUS  RANCH 

EVAP 

.90 

.58 

.63 

.56 

.50 

.64 

.61 

.52 

.64 

.54 

.41 

.51 

.55 

.64 

.51 

.53 

.63 

.56 

.63 

.62 

.69 

.97 

.81 

.  78 

.  54 

.63 

.60 

.  40 

B16.35 

WIND 

111 

87 

93 

123 

97 

178 

179 

146 

178 

160 

54 

51 

58 

106 

71 

112 

138 

90 

81 

80 

116 

160 

103 

131 

362 

299 

21S 

18  J 

8£ 

B  3987 

MAX 

83 

84 

87 

93 

90 

83 

79 

87 

81 

92 

88 

88 

88 

87 

89 

86 

90 

94 

95 

93 

95 

92 

91 

98 

83 

80 

89 

92 

84 

91 

88.5 

50 

53 

51 

56 

58 

60 

58 

55 

54 

52 

56 

60 

63 

64 

63 

64 

75 

69 

63 

66 

67 

52 

54 

58.2 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.23 

.29 

.29 

.25 

.27 

.29 

.29 

.22 

.28 

.39 

.11 

.34 

.34 

.27 

.35 

.47 

.25 

.31 

.38 

.44 

.41 

.39 

.40 

.35 

.32 

.31 

.13 

.21 

.30 
49 

9. 16 

39 

23 

38 

29 

16 

29 

21 

27 

39 

15 

27 

20 

24 

37 

12 

28 

34 

25 

18 

43 

47 

37 

•f 
34 

889 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

.29 

.31 

.28 

.32 

.34 

.37 

.40 

.35 

.33 

.33 

.30 

.45 

.46 

.42 

.41 

.39 

.45 

.46 

.47 

.45 

.54 

.58 

.50 

.60 

.60 

.  41 

.  43 

.42 

.46 

.  45 

12 . 57 

WIND 

68 

109 

73 

68 

95 

81 

76 

108 

84 

56 

55 

54 

86 

86 

74 

91 

58 

77 

60 

49 

67 

77 

50 

57 

123 

72 

122 

92 

88 

53 

2309 

MAX 

86 

84 

87 

88 

90 

92 

92 

36 

89 

99 

S2 

95 

92 

88 

85 

88 

90 

97 

96 

96 

99 

101 

99 

99 

93 

89 

85 

88 

93 

96 

91.8 

54 

52 

55 

61 

56 

64 

59 

54 

53 

54 

59 

64 

66 

69 

69 

66 

67 

67 

59 

64 

60 

61 

59 

62 

59.4 

BOCA 

EVAP 

.31 

.30 

.33 

.34 

.34 

.32 

.41 

.68 

.34 

.34 

.28 

.36 

.40 

.42 

.38 

.37 

.39 

.32 

.32 

.31 

.36 

.41 

.42 

.41 

.39 

.31 

.28 

.32 

.34 

.36 

10.86 

WIND 

44 

45 

53 

50 

42 

65 

61 

47 

61 

82 

55 

66 

62 

42 

29 

27 

31 

44 

46 

43 

66 

68 

57 

46 

47 

47 

1557 

BURLINGAME 

EVAP 

.29 

.29 

.23 

.30 

.26 

.36 

.25 

.38 

.30 

.36 

.30 

.  28 

.34 

.29 

.31 

.30 

.29 

.35 

.28 

.25 

.28 

.38 

.34 

.  50 

.30 

.27 

.26 

.30 

.40 

.34 

9.38 

106 

153 

132 

155 

108 

110 

91 

141 

121 

260 

228 

162 

124 

198 

107 

121 

MAX 

80 

74 

77 

78 

79 

78 

75 

77 

76 

78 

80 

79 

79 

77 

76 

76 

80 

81 

79 

85 

86 

85 

83 

83 

78 

80 

80 

81 

85 

85 

79.6 

MIN 

53 

53 

52 

55 

55 

52 

51 

50 

52 

50 

52 

55 

53 

49 

49 

52 

50 

55 

57 

56 

56 

54 

55 

56 

53 

59 

55 

53 

54 

55 

53.4 

CACHUMA  DAM 

EVAP 

.26 

.16 

.26 

.25 

.27 

.28 

.30 

.32 

.30 

.28 

.27 

.31 

.31 

.29 

.31 

.27 

.30 

.31 

.32 

.30 

.35 

.44 

.38 

.33 

.30 

.44 

.35 

.29 

.27 

.31 

9.13 

WIND 

20 

47 

38 

40 

48 

34 

42 

20 

100 

43 

35 

37 

41 

40 

43 

46 

39 

28 

44 

39 

23 

42 

21 

42 

34 

85 

50 

133 

27 

36 

CAMP  PARDEE 

EVAP 

.37 

.30 

.31 

.30 

.35 

.39 

.33 

.31 

.32 

.31 

.34 

.36 

.39 

.40 

.35 

.37 

.33 

.37 

.41 

.38 

.42 

.47 

.  43 

.48 

.  45 

.35 

.36 

.35 

.35 

.45 

11.10 

42 

35 

36 

29 

35 

34 

39 

33 

37 

36 

27 

27 

34 

28 

35 

51 

52 

48 

37 

33 

48 

1098 

CHI CO  EXP  STA 

EVAP 

.30 

.33 

.37 

.30 

.32 

* 

* 

.99 

.35 

.29 

.30 

♦ 

* 

* 

1.62 

.27 

.21 

.33 

.41 

* 

* 

1.11 

.35 

.40 

.36 

.23 

* 

* 

1.13 

.36 

WIND 

32 

38 

53 

10 

22 

* 

105 

60 

26 

18 

* 

* 

• 

214 

63 

32 

31 

28 

* 

* 

70 

13 

21 

48 

28 

109 

25 

1046 

Sjtl  U  JU/i    V  1  ^  1 

.  72 

.  29 

.  30 

.  29 

.  26 

.  76 

.  28 

.  29 

.  31 

.  28 

.  81 

.  27 

WIND 

114 

120 

97 

89 

83 

* 

♦ 

260 

99 

87 

92 

71 

♦ 

* 

295 

43 

148 

73 

78 

* 

258 

94 

80 

98 

106 

388 

71 

2844 

MAX 

81 

82 

82 

84 

83 

- 

- 

85 

83 

83 

83 

84 

- 

- 

85 

86 

85 

88 

86 

- 

- 

87 

88 

87 

86 

84 

- 

- 

83 

85 

84.5 

MIN 

58 

58 

59 

61 

61 

56 

58 

60 

60 

60 

61 

63 

62 

58 

60 

63 

65 

64 

63 

63 

' 

60 

61 

60.6 

COW  CREEK 

EVAP 

.45 

.45 

.72 

.67 

.60 

.60 

.75 

.75 

.75 

.65 

.60 

.75 

.75 

.75 

.95 

.89 

.75 

.63 

.70 

.52 

.60 

.60 

.75 

.70 

1.05 

.75 

.70 

.90 

.85 

.45 

WIND 

* 

21 

2 

25 

20 

76 

80 

19 

73 

58 

30 

43 

72 

67 

103 

69 

10 

5 

54 

57 

23 

17 

34 

20 

70 

94 

32 

96 

89 

15 

1374 

MAX 

100 

102 

102 

101 

101 

100 

100 

101 

100 

100 

100 

98 

100 

101 

100 

99 

98 

102 

103 

97 

104 

105 

104 

105 

104 

100 

102 

102 

101 

104 

101.2 

MIN 

66 

72 

70 

70 

72 

74 

69 

68 

70 

70 

68 

72 

76 

75 

77 

76 

76 

67 

75 

82 

79 

79 

80 

78 

75 

72 

74 

74 

74 

73 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

EVAP 

.40 

.37 

.35 

.31 

.33 

.39 

.40 

.33 

.35 

.30 

.41 

.37 

.44 

.42 

.31 

.40 

.30 

.42 

.40 

.37 

.42 

.45 

.38 

.51 

.50 

.33 

.38 

.39 

.36 

.51 

11.60 

50 

73 

47 

51 

102 

30 

62 

50 

29 

32 

38 

26 

48 

75 

46 

70 

52 

72 

77 

1741 

BUTTONS  LANDING 

EVAP 

(S.31 

.27 

.26 

.  30 

.32 

* 

* 

1.19 

.39 

.40 

.40 

.37 

* 

* 

1.18 

.37 

.38 

.43 

.36 

* 

* 

1.08 

.39 

.47 

.52 

.39 

* 

* 

1.30 

.58 

11.66 

WIND 

ril39 

137 

123 

119 

122 

♦ 

566 

187 

104 

105 

137 

* 

* 

409 

159 

102 

147 

163 

* 

* 

347 

95 

121 

219 

270 

* 

* 

421 

113 

4305 

MAX 

80 

78 

78 

78 

81 

- 

- 

82 

80 

80 

81 

84 

- 

- 

81 

80 

79 

85 

84 

- 

- 

88 

89 

88 

85 

79 

- 

- 

83 

85 

82.2 

50 

50 

48 

48 

56 

49 

48 

50 

53 

56 

49 

49 

51 

55 

56 

56 

59 

59 

53 

55 

52 

56 

52.6 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.40 

.30 

.34 

.30 

.36 

.39 

.38 

.26 

.25 

.27 

.34 

.38 

.46 

.41 

.30 

.37 

.32 

.36 

.30 

.35 

.40 

.45 

.45 

.45 

.54 

.37 

.47 

.37 

.34 

.40 

11.08 

WIND 

70 

70 

75 

45 

47 

74 

79 

68 

91 

49 

38 

51 

72 

80 

43 

90 

42 

42 

64 

32 

39 

39 

50 

54 

86 

80 

83 

59 

44 

57 

1813 

f  ni/ini    vjUV  1  u/Uuf 

17. 50 

WIND 

81 

85 

70 

77 

61 

85 

121 

84 

82 

112 

51 

47 

51 

78 

75 

80 

84 

51 

63 

57 

52 

70 

68 

74 

144 

163 

113 

99 

63 

67 

2408 

MAX 

88 

88 

90 

93 

90 

93 

85 

85 

84 

82 

90 

94 

92 

91 

89 

90 

85 

91 

96 

97 

98 

98 

96 

96 

90 

82 

87 

88 

89 

90 

90.2 

MIN 

58 

57 

56 

49 

61 

62 

51 

52 

53 

55 

54 

58 

63 

57 

57 

54 

56 

58 

65 

68 

72 

69 

66 

60 

61 

60 

60 

59 

60 

59.2 

HAMILTON  AFB  1  E 

EVAP 

.28 

.30 

.30 

.30 

.40 

.45 

.50 

.40 

.35 

.40 

.60 

.40 

.60 

.36 

.30 

.45 

.30 

.45 

.45 

.20 

.30 

.60 

.45 

.45 

.60 

.45 

.40 

.30 

.40 

.60 

12 . 34 

WIND 

110 

120 

160 

110 

140 

310 

120 

102 

258 

114 

136 

120 

130 

125 

83 

102 

130 

160 

110 

98 

* 

222 

94 

126 

290 

235 

125 

140 

100 

100 

4170 

MAX 

78 

75 

78 

78 

79 

74 

78 

79 

76 

82 

82 

84 

83 

81 

80 

79 

84 

79 

84 

87 

83 

85 

88 

84 

82 

82 

83 

82 

92 

85 

81.3 

MIN 

52 

48 

52 

45 

55 

50 

53 

52 

48 

49 

52 

54 

50 

49 

49 

50 

51 

45 

56 

55 

52 

56 

59 

52 

57 

53 

52 

53 

52 

51.8 

HETCH  HETCHY 

EVAP 

.22 

.28 

.26 

.27 

.30 

.30 

.27 

.28 

.28 

.23 

.30 

.27 

.32 

.32 

.29 

.31 

.29 

.30 

.32 

.31 

.43 

.30 

.31 

.37 

.31 

.34 

.30 

.24 

.32 

.30 

8.94 

WIND 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

EVAP 

.50 

.60 

.56 

.47 

.49 

.43 

.47 

.44 

.42 

.41 

.45 

.45 

.45 

.57 

.  55 

.55 

.60 

.60 

.50 

.43 

.49 

.75 

.60 

.65 

.58 

.53 

.37 

.45 

.45 

B15.32 

WIND 

157 

34 

142 

28 

44 

55 

62 

100 

57 

56 

56 

53 

62 

70 

74 

63 

66 

44 

33 

25 

27 

37 

1616 

MAX 

96 

98 

96 

99 

97 

92 

100 

99 

96 

98 

97 

98 

97 

102 

100 

96 

101 

101 

100 

100 

100 

104 

105 

105 

104 

99 

100 

101 

101 

100 

99.4 

MIN 

63 

68 

65 

66 

67 

68 

61 

63 

65 

65 

68 

69 

72 

75 

69 

64 

65 

66 

64 

73 

71 

71 

71 

70 

68 

67 

68 

70 

65 

67 

67.  5 

JOICE  ISLAND 

EVAP 

i.28 

.77 

* 

♦ 

* 

2.30 

* 

* 

* 

# 

* 

♦ 

2.44 

♦ 

* 

« 

♦ 

* 

2.93 

* 

« 

* 

• 

1.79 

10.51 

WIND 

lS128 

» 

* 

365 

* 

♦ 

* 

• 

♦ 

» 

845 

* 

* 

* 

• 

♦ 

* 

885 

* 

♦ 

* 

* 

* 

* 

910 

* 

* 

« 

* 

650 

3783 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

EVAP 

.50 

.55 

.45 

.45 

.52 

.60 

.45 

.45 

.45 

.55 

.45 

.55 

.58 

.45 

.45 

.50 

.52 

.45 

.60 

.60 

.60 

.60 

1.05 

.62 

.63 

.55 

.51 

.50 

.67 

.51 

16.36 

WIND 

57 

69 

64 

65 

60 

70 

81 

57 

67 

81 

64 

49 

62 

62 

66 

61 

61 

65 

60 

♦ 

115 

67 

57 

67 

80 

91 

87 

79 

88 

71 

2023 

LAKESHORE 

EVAP 

.22 

.16 

.26 

.36 

.25 

.28 

.27 

.21 

.22 

.27 

.21 

.41 

.38 

.29 

.30 

.27 

.30 

.36 

.40 

.38 

.40 

.36 

.39 

.36 

.20 

.26 

.31 

.34 

.33 

.33 

9.08 

WIND 

15 

13 

14 

9 

6 

11 

18 

20 

19 

17 

15 

15 

18 

16 

24 

16 

8 

14 

15 

14 

16 

16 

19 

14 

9 

19 

13 

20 

12 

11 

446 

LAKE  SPAULDING  DAM 

EVAP 

.42 

.40 

.40 

.40 

.39 

.38 

.40 

.35 

.34 

.34 

.39 

.45 

.45 

.43 

.33 

.45 

.43 

.46 

.50 

.51 

.50 

.52 

.55 

.48 

.37 

.30 

.34 

.30 

.36 

.57 

12.51 

WIND 

- 

LODI 

EVAP 

.38 

.32 

.29 

.  33 

.  41 

.47 

.29 

.39 

.35 

.38 

.32 

.39 

.  50 

.34 

.33 

.39 

.38 

.38 

.28 

.36 

.41 

.47 

.44 

.51 

.50 

.33 

.20 

.38 

.48 

.36 

11.36 

WIND 

102 

84 

78 

63 

87 

140 

85 

70 

121 

79 

59 

67 

77 

70 

57 

77 

79 

65 

56 

41 

46 

52 

48 

98 

143 

130 

103 

64 

90 

48 

2379 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

.22 

.27 

.  35 

.  30 

.  35 

.  52 

.  33 

.  34 

.  38 

.  36 

.  27 

.  45 

.  30 

lo 

30 

38 

27 

.  39 

.  48 

.  40 

.  37 

.  45 

.  21 

.  48 

.45 

10.63 

WIND 

130 

100 

100 
86 

80 

90 

230 

120 

120 

130 

120 

60 

80 

80 

120 

60 

ioo 

70 

60 

60 

'70 

60 

80 

150 

140 

180 

120 

40 

160 

80 

3070 

MAX 

81 

83 

81 

89 

88 

85 

85 

86 

89 

93 

93 

88 

88 

88 

87 

91 

96 

97 

100 

99 

97 

96 

96 

89 

89 

92 

92 

92 

941 

90.4 

MIN 

52 

53 

55 

58 

60 

58 

52 

53 

53 

58 

59 

63 

59 

56 

58 

56 

59 

66 

56 

57 

69 

67 

68 

68 

61 

63 

60 

61 

63 

62 

59.4 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

.33 

.31 

.31 

.30 

.35 

.41 

.37 

.36 

.35 

.32 

.33 

.40 

.45 

.40 

.26 

.36 

.34 

.37 

.38 

.39 

.45 

.44 

.44 

.47 

.52 

.38 

.38 

.38 

.39 

.42 

11.36 

WIND 

31 
92 

32 

34 

26 

26 

43 

38 

33 

44 

30 

21 

35 

36 

40 

25 

40 

28 

27 

.  34 

.31 

1022 

MAX 

90 

90 

92 

96 

93 

87 

89 

90 

90 

95 

95 

94 

91 

90 

91 

93 

97 

97 

100 

io2 

101 

io3 

io3 

97 

89 

92 

94 

96 

95 

94.1 

MIN 

51 

55 

57 

58 

63 

58 

54 

55 

53 

55 

58 

62 

57 

54 

56 

54 

56 

60 

66 

69 

70 

66 

68 

66 

58 

60 

58 

59 

60 

60 

59.2 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 
WIND 

.24 

.33 

.32 

.25 

.32 

.35 

.32 

.30 

.32 

.33 

.37 

.38 

.39 

.40 

.31 

.36 

.34 

.39 

.45 

.30 

.50 

.41 

.46 

.44 

.44 

.32 

.34 

.20 

.33 

.40 

10.61 

NEWARK 

EVAP 

jS.27 

.49 

.28 

.27 

.29 

.96 

.34 

.30 

.27 

.33 

* 

* 

I.IO 

.42 

.28 

.32 

♦ 

.75 

.31 

.33 

.32 

.31 

« 

• 

.87 

.37 

9.18 

WIND 

(S  71 

183 

78 

79 

139 

* 

« 

♦ 

284 

101 

94 

103 

54 

* 

« 

261 

202 

93 

95 

* 

* 

193 

79 

87 

83 

145 

• 

• 

316 

23 

2763 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 

.48 

.43 

.38 

.26 

.43 

.56 

.42 

.38 

.39 

.41 

.49 

.29 

.49 

.50 

.53 

.49 

.43 

.38 

.47 

.43 

.69 

.58 

.58 

.62 

.  14 

.74 

.42 

.44 

.44 

B13.70 

WIND 

105 

149 

84 

81 

60 

74 

105 

76 

91 

91 

56 

38 

68 

87 

82 

93 

81 

80 

48 

30 

53 

58 

68 

53 

101 

106 

111 

72 

64 

79 

2344 

PLACERVILLE  IPG 

EVAP 
WIND 

(.28 

.26 

.24 

.30 

* 

.85 

.24 

.30 

.24 

.25 

* 

* 

.90 

.30 

.32 

.30 

.35 

* 

1.20 

.50 

.37 

.34 

.27 

.90 

.35 

9.40 

RICHMOND  FIELD  STA 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

c!.24 
d  30 
80 
51 

* 
* 

* 

.98 

485 
82 
52 

* 
* 

1.21 

360 
85 
44 

* 
* 

* 

* 

.86 

310 
85 
55 

* 

* 

.96 

400 
82 
52 

♦ 

« 
« 

1.12 
510 
85 
46 

« 

.86 
455 
31 
53 

* 
* 

* 

.97 
390 
83 
54 

• 

* 

* 

• 

• 

1.54 
555 
85 
54 

8.74 
3495 

See  relereoce  notes  ioUovring  Station  Index. 


Continued 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
JUNE  1959 


Day  of  month 


Dtauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

6> 
< 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

18 

.  26 

.  29 

.  29 

.  26 

26 

.  21 

.  21 

.  33 

.  24 

.  27 

.  30 

.  26 

.  27 

.  33 

.  38 

■ 

■ 

.  o 

■ 

.  Jo 

.  40 

.  Jb 

.  30 

.  25 

.  22 

.  21 

.  22 

.  33 

8 

.62 

SALT  SPRINGS  PH 

EVAP 

.33 

.35 

.31 

.35 

.35 

.29 

.24 

.30 

.29 

.29 

.32 

.33 

.35 

.35 

.34 

.34 

.33 

.33 

.35 

.45 

.48 

.47 

.48 

.42 

.37 

.29 

.30 

.33 

.38 

.42 

10 

.53 

WIND 

SHASTA  DAil 

EVAP 

.33 

.31 

.29 

.34 

.30 

.  17 

.33 

.29 

,33 

.30 

.31 

.34 

.36 

.42 

.35 

.36 

.30 

.42 

.45 

.37 

.44 

.44 

.40 

.42 

.38 

.  13 

.25 

.45 

.39 

.40 

10 

,37 

WIND 

53 

41 

34 

47 

30 

21 

35 

42 

37 

47 

60 

40 

35 

39 

59 

50 

34 

82 

69 

43 

42 

38 

35 

44 

26 

19 

40 

72 

77 

69 

1365 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

.45 

.40 

.30 

.45 

.45 

.45 

.45 

.  45 

.38 

.30 

.38 

.45 

.60 

.  34 

.45 

.  45 

.38 

.35 

.45 

.30 

.45 

.  50 

.45 

.60 

,60 

.30 

.45 

.  43 

.40 

.45 

12 

.86 

WIND 

115 

135 

lio 

85 

85 

150 

125 

120 

120 

65 

35 

85 

110 

85 

100 

120 

70 

60 

60 

20 

40 

60 

30 

110 

170 

130 

120 

90 

50 

40 

2695 

85 

83 

85 

93 

90 

80 

87 

83 

87 

92 

97 

92 

88 

89 

85 

88 

93 

100 

99 

103 

103 

101 

101 

91 

86 

87 

91 

91 

94 

96 

91,3 

MIN 

56 

55 

60 

61 

57.0 

18 

19 

.  19 

.  19 

.  18 

.  20 

.  24 

.  19 

.  18 

.  19 

.  19 

.  22 

6 

.31 

WIND 

1 

1 

3 

4 

3 

7 

13 

4 

11 

12 

3 

1 

2 

11 

9 

8 

8 

1 

3 

2 

1 

2 

^3 

2 

4 

7 

4 

5 

5 

143 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

53 

.  45 

.  45 

47 

.  68 

54 

54 

56 

45 

45 

.  73 

.  52 

66 

60 

66 

72 

.  59 

.  75 

17 

.53 

WIND 

307 

330 

328 

227 

305 

326 

311 

350 

300 

157 

151 

235 

278 

269 

334 

353 

210 

178 

253 

ill 

134 

172 

163 

322 

415 

334 

320 

261 

144 

141 

7739 

TULELAKE 

EVAP 
WIND 

.47 

.35 

.45 

.35 

.25 

.06 

.26 

.32 

.23 

.25 

.35 

.45 

.35 

.66 

.33 

.37 

.  29 

.50 

.32 

.45 

.26 

.38 

.36 

.30 

.18 

.  43 

.  19 

.29 

.28 

.30 

10 

.03 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.41 

.26 

.26 

.29 

.20 

.16 

.24 

.27 

.33 

.25 

.34 

.30 

.21 

.30 

.37 

.35 

.26 

.52 

.28 

.33 

.46 

.54 

.45 

.38 

.25 

.25 

.35 

.37 

.43 

.45 

9 

.86 

WIND 

36 

37 

31 

24 

29 

42 

22 

40 

44 

82 

63 

33 

49 

50 

59 

53 

35 

103 

S2 

21 

72 

75 

64 

67 

28 

31 

168 

37 

61 

110 

1618 

WALNUT  GROVE 

EVAP 

.  45 

.30 

* 

.45 

.30 

.45 

.30 

.45 

.30 

.30 

.30 

.45 

.30 

.30 

* 

1.35 

.45 

.30 

.30 

.  45 

.45 

.45 

.45 

.30 

.30 

.30 

.25 

.35 

10 

35 

WIND 

127 

128 

93 

53 

68 

126 

76 

98 

91 

64 

36 

81 

93 

71 

67 

90 

67 

60 

160 

37 

45 

43 

99 

129 

92 

67 

67 

32 

B  2421 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 
»i  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

Day  of  month 


itaaon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MT  SHASTA  SKI  BOWL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

50 

46 

46 

44 

44 

26 

24 

22 

20 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p,  h. 

Relati 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1 

p:00A  PST 

lo;OOA  PST 

4: OOP  PST 

10:00P  PST 

H 

60-I0- 

.10-49 

66-OS- 

1.00-1.99 

200 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

NW 

24 

9.0 

++35 

mm 

6 

51 

34 

24 

37 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.9 

BISHOP  WE  AIRPORT 

15 

10 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

5 

- 

1.8 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

7,2 

24 

ENE 

18 

31 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1.9 

BURBANK  WB  AIRPORT 

ESE 

22 

3.8 

++13 

S 

29 

84 

58 

48 

79 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2.4 

EUREKA  WB  CITY 

7.0 

23 

N 

28+ 

6 

5 

0 

0 

0 

0 

11 

56 

6.7 

FRESNO  WB  AIRPORT 

NW 

58 

8.5 

24 

NW 

6 

60 

34 

18 

37 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

0.8 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

S 

20 

7.1 

++20 

SE 

28 

87 

64 

56 

80 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3.7 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

wsw 

33 

7.6 

++18 

WSW 

18+ 

89 

68 

67 

85 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3.6 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

5.4 

17 

W 

18 

86 

59 

55 

80 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

78 

3.2 

MT  SHASTA  WB  CITY 

48 

40 

0 

2 

2 

0 

0 

0 

4 

3.0 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

w 

27 

10.7 

++32 

W 

8+ 

86 

61 

54 

78 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.5 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

SSE 

14 

11.2 

26 

NW 

29+ 

41 

27 

15 

28 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

95 

2.8 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

sw 

21 

11.2 

32 

S 

8 

72 

44 

29 

57 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

1.6 

SANDBERG  WB 

14.3 

++64 

NNW 

25 

26 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.6 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

ssw 

18 

7.2 

21 

S 

26 

85 

67 

66 

83 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

65 

4.2 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

w 

42 

15.9 

40 

w 

24+ 

87 

60 

59 

82 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

2.5 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

11.7 

33 

w 

24 

73t 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

89 

SAN  JOSE 

w 

50 

6,4 

20 

NW 

6 

48 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

91 

0.9 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

37 

8.6 

++32 

WNW 

7 

93 

60 

62 

88 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.3 

t  8:00  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


DECEMBER  1958 
ESCONDIDO 

JANUARY  1959 
CARMEL  VALLEY 
KENTFIELD 
MANDEVILLE  ISLAND 
SNOW  LAB  CEN  SIERRA 

FEBRUARY  1959 
CUYAMA 

HAMILTON  AFB  1  E 

KENTFIELD 

MINERAL 

SNOW  LAB  CEN  SIERRA 

MARCH  1959 
CABRILLO  NM 
CLAREMONT  POMONA  COL 
COVELO 

APRIL  1959 
FONTANA  KAISER 

MAY  1959 
LIVERMORE  2  SSW 


AM 
AM 


AM 
AM 
AM 


2  I 
I  I 


63.8 
57.  6M 
57.5 
38.1 


56.6 
59.3 


41.4 
33.3 


71.0 
76.0 
66.  5M 


80.8 
77.  OM 


II 


40.0 
41.  4M 
43.3 
19.0 


22.9 
16.8 


53.0 
45.4 
31.  9M 


51.2 
45.  3M 


51.9 
49.  5H 
50.4 
28.6 


32.2 
25.1 


62.0 
60.7 
49. 2M 


I  i  i 


398 
472 
447 
1118 


912 
1110 


101 
132 
483 


72 
140 


No  ol  Days 


CALIFORNIA 
DELAYED  DATA 


Precipitation 


5.32 
11.34 

2.16 
14.77 


11.43 
9.64 
14.62 


T 

.00 
3.01 


l§  P 


3.62 
2.34 


1.80 
4.15 
.60 


2.82 
3.69 


T 

.00 
1.08 


.0 
.0 
.0 
75.1 


.0 
.0 
.0 
63.8 
131.3 


0 
0 
0 
30 
102 


No  ol  Days 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JANUARY  1959 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

.05 

.08 

.09 

.05 

* 

.05 

.00 

.03 

.03 

.12 

* 

.07 

« 

.04 

.10 

.08 

.05 

* 

.02 

.04 

.04 

.07 

.05 

.05 

.07 

.12 

B  1.34 

WIND 

255 

43 

357 

417 

83 

60 

100 

100 

110 

120 

60 

100 

230 

MAX 

55 

59 

59 

56 

45 

64 

62 

57 

60 

68 

65 

69 

68 

68 

62 

53 

48 

51 

56 

56 

52 

54 

57 

57 

60 

61 

60 

62 

60 

59 

58 

58.7 

MIN 

32 

31 

24 

25 

27 

35 

26 

40 

43 

44 

46 

45 

51 

42 

42 

41 

46 

49 

40 

39 

36 

40 

40 

45 

52 

44 

45 

45 

40 

40 

39 

39.8 

FEBBDAHY  1959 

HAMILTON  AFB  1  E 

EVAP 

.12 

.23 

.15 

.15 

.00 

.10 

.12 

.08 

.05 

.05 

.10 

.00 

.15 

.15 

.15 

.15 

.15 

.15 

WIND 

148 

102 

40 

90 

14 

39 

75 

78 

94 

120 

70 

43 

59 

48 

55 

501 

202 

132 

50 

96 

82 

72 

30 

35 

85 

48 

48 

54 

2510 

MAX 

61 

61 

61 

60 

63 

63 

61 

56 

55 

48 

48 

56 

56 

54 

58 

60 

58 

62 

63 

63 

53 

51 

65 

64 

65 

67 

68 

70 

59.6 

UIN 

34 

35 

35 

40 

40 

40 

43 

31 

33 

43 

45 

32 

33 

34 

47 

52 

46 

50 

58 

47 

43 

48 

40 

43 

46 

45 

41.7 

CORRECTED  DATA 

JANUARY  1959 

.14 

.13 

B  2.79 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 

.18 

.09 

.05 

.08 

.04 

.04 

.04 

.06 

.06 

.06 

.06 

.06 

.06 

.09 

.  12 

.10 

.10 

.08 

.06 

.15 

.10 

.09 

.10 

.10 

.06 

.17 

.12 

.11 

WIND 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  203  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  month 


OCTOBER  1958 
FULLERTON  CREEK  5 
THOUSAND  OAKS 

NOVEMBER  1958 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
FULLERTON  CREEK  5 
SHINGLETOWN  2  E 
SMITH  RIVER  3  WNT? 
THOUSAND  OAKS 

DECEMBER  1958 
BRADFORD  RANCH 
ESCOHDIDO 
FULLERTON  CREEK  5 
GARDEN  VALLFY  2  S 
MT  SHASTA  SKI  BOWL 
PALOS  VERDES  EST  FC  43  C 
SAGEHEN  CREEK 
SAN  ANDREAS  2  S 
SHINGLE 

SHINGLETOWH  2  E 
SOLEDAD 
THOUSAND  OAKS 

JANUARY  1959 
CARMEL  VALLEY 
CISCO  RS 
COYOTE  CANYON 
KEE  RANCH 
KENTFIELD 

LIVE  OAK  CANYON  FC  230  C 

LOS  PRIETOS  RS 

HANDEVILLE  ISLAND 

PLYMOUTH 

SAN  ANDREAS  2  S 

SNOW  LAB  CEN  SIERRA 

FEBRUARY  1959 
BOULEVARD 
CUYAMA 

GEORGETOWN  RS 
GOLD  RUN 
HAMILTON  AFB  1  E 
HOPLAND  LARGO  STA 
KENTFIELD 
LOCKWOOD  2  N 
MINERAL 

MORGAN  HILL  2  E 
SANTIAGO  DAM 
SNOW  LAB  CEN  SIERRA 
UNION  OIL  STEARNS  ABS 

MARCH  1959 
BALCH  PH 
CABRILLO  NM 
CLAREHONT  POMONA  COL 
COVELO 

COYOTE  CANYON 
FORT  DICK  1  NNE 
KEE  RANCH 
MORGAN  HILL  2  E 
PAS KENT A  RS 
SHELL  ABS  PLANT 
SOMESBAR  1  W 

APRIL  1959 
CHITTENDEN  PASS 
COALINGA  14  NW 
FONTANA  KAISER 
HOPLAND  LARGO  STA 
KEE  RANCH 
LOCKWOOD  2  N 
MORGAN  HILL  2  E 

HAY  1959 
FORT  DICK  1  NNE 
HOOPA  2  SE 
HOPLAIJD  LARGO  STA 
LEESVILLE  KEEGAN  RCH 
LIVERMORE  2  SSW 
RAYWOOD  FLATS 
SOUESBAR  1  W 
SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
WALMAR  SCHOOL 

CORRECTED  DATA 


.99  .13 
2.83  .65 


.73  .12  -38  : 
.40     .22     .20  : 


1.27     .78  .58 
1.40 


1.21 
1.26 
2.80 


.53  1.00 
.22  1.48 
'  4.51 


.02     .22  4.15 


.05  .60 

.71  : 

.08  1.59  : 

.08     .06  2.74  : 


.04 
.35 
.37 


.92  .40 

.62  1.82 

.13  1.02 

.74  1.08 


2.15  3.69  .35 


2.30  1.26 


3.32  3.47  2.76 


.50     .26  2.60 


1.03  .50 


8     .72  1.56 

2.46     .60  .68 

3.10 
1.75  1 
2.82  1.50  1.18 
1     .05  1.01 
3  .85 
2.03  1.67  1.46 
.54  .72 


19     20  21 


.03  1.23  1.27 


25    26    27    28    29  30 


1.10     .75  1.70 


.38  .01 
.08  1.38  .17 


.01     .10  I. 
.31     .33  1.79 


DAILY  TEMPERATURES 


DELAYED  DATA 


Slallon 

Day  Ol  Month 

age 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

•0 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

DECEMBER  1958 
ESCONDIDO 

MAX 
MIN 

75 
32 

85 
33 

89 
43 

78 

39 

67 
48 

68 
46 

70 
35 

71 

35 

71 
40 

88 
38 

84 

42 

81 
42 

78 

40 

83 
40 

82 
40 

81 

39 

82 
32 

78 
32 

73 
31 

72 
35 

71 
33 

64 
46 

65 
41 

66 
33 

65 
35 

65 
35 

65 
46 

64 

51 

70 
35 

70 
47 

69 
42 

73.9 
38.9 

JANUARY  1959 
CARMEL  VALLEY 

MAX 
MIN 

66 
36 

56 
40 

57 
29 

59 
28 

56 
42 

60 
45 

60 
31 

63 
46 

66 
52 

64 
54 

69 
48 

61 
51 

64 
47 

71 
42 

74 
46 

70 
41 

73 
44 

68 
39 

66 
34 

60 
31 

63 
34 

68 
40 

69 
38 

64 
34 

60 
48 

63 
41 

63 
37 

60 
43 

63 
33 

60 
35 

62 
31 

63.8 
40.0 

KENTFIELD 

MAX 
UIN 

61 
35 

57 
37 

55 
30 

50 
29 

53 
33 

53 
43 

58 
43 

57 
53 

59 
53 

59 
55 

63 
54 

65 
56 

59 
41 

62 
38 

59 
39 

55 
38 

53 
42 

53 
42 

52 
37 

59 
38 

59 
33 

57 
34 

56 
37 

59 
37 

56 
52 

61 
48 

61 
49 

60 
41 

58 
35 

57.6 
41.4 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 
MIN 

61 
40 

60 
48 

61 
44 

60 
34 

50 
45 

61 
52 

60 
50 

58 
52 

59 
52 

61 
51 

64 
52 

57 
54 

63 
50 

50 
44 

54 
34 

52 
38 

48 
44 

50 
43 

56 
44 

56 
38 

55 
31 

55 
37 

58 
33 

60 
39 

61 
48 

60 
42 

57 
43 

59 
45 

58 
35 

57 
40 

60 
39 

57.5 
43.3 

SNOW  LAB  CEN  SIERRA 

MAX 
MIN 

46 
19 

47 
14 

30 
1 

31 
1 

33 
18 

28 
25 

30 

23 

31 

25 

37 
24 

38 
31 

37 
32 

41 

33 

36 
28 

36 
17 

44 
17 

46 
27 

52 
22 

54 

23 

50 

23 

37 
15 

32 
15 

44 

21 

42 
21 

46 
21 

36 
29 

32 
16 

36 
18 

34 
16 

32 
5 

32 
5 

32 

5 

38.1 
19.0 

FEBRUARY  1959 
CUYAMA 

MAX 
MIN 

54 
21 

51 
20 

55 
20 

62 
24 

62 
27 

69 
28 

66 
37 

50 
34 

44 
24 

50 
30 

57 
32 

51 
29 

47 

25 

52 
27 

58 
31 

59 
33 

67 
37 

59 
37 

56 
35 

55 
31 

60 
37 

48 
27 

53 
31 

S3 
34 

52 
26 

64 
29 

64 
28 

66 
31 

56.6 
29.5 

HAMILTON  AFB  1  E 

MAX 
MIN 

64 

63 

63 

63 

63 

63 

60 

55 

56 

54 

48 

54 

55 

53 

55 

60 

58 

58 

60 

56 

55 

54 

58 

70 

65 

64 

66 

68 

59.3 

KENTFIELD 

MAX 
MIN 

60 
29 

53 
41 

53 
36 

45 
31 

54 
31 

55 
46 

55 
46 

60 
45 

61 
49 

61 
41 

47 
43 

55 
36 

50 
42 

60 
36 

64 
35 

68 
38 

72 
40 

MINERAL 

MAX 
MIN 

42 
27 

39 
19 

45 
24 

54 
27 

58 
28 

55 
23 

47 

25 

34 
11 

34 
10 

29 
22 

30 
21 

34 

5 

34 
13 

31 
22 

36 
27 

43 
32 

43 
30 

34 
30 

35 
27 

50 
29 

33 
29 

37 
27 

36 
17 

41 
18 

44 

22 

52 
20 

55 
25 

55 
31 

41.4 

22.9 

SNOW  LAB  CEN  SIERRA 

MAX 
MIN 

29 
20 

26 
12 

31 
14 

43 

20 

44 
21 

46 
23 

38 
23 

26 

5 

24 
-  6 

24 
15 

26 
16 

23 
14 

25 
-  4 

30 
0 

34 
23 

37 
30 

36 
23 

28 
24 

29 
25 

34 

23 

32 
18 

33 

20 

30 
20 

35 
14 

37 

15 

42 
17 

45 
19 

45 

26 

33.3 
16.8 

MARCH  1959 
CABRILLO  NM 

MAX 
MIN 

76 
50 

69 
53 

66 
54 

77 
53 

75 
53 

63 
52 

67 
50 

68 
50 

69 
50 

72 
51 

88 
53 

80 
53 

67 
53 

68 
55 

74 

54 

81 

55 

77 
55 

66 
54 

66 
55 

78 
54 

75 
55 

66 
56 

67 
54 

65 
53 

69 
49 

69 
50 

67 
53 

69 
51 

69 
51 

66 
56 

72 
57 

71.0 
53.0 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 
MIN 

80 
51 

78 
48 

80 
51 

82 
48 

77 
43 

70 
42 

78 
41 

80 
43 

79 
45 

82 
45 

84 
47 

86 
44 

75 
47 

70 
48 

78 

45 

81 
47 

82 
48 

73 
48 

78 
48 

85 
47 

82 

52 

69 
44 

64 
42 

69 
43 

70 
41 

73 
40 

71 
42 

73 
43 

73 
41 

63 
44 

72 
49 

76.0 
45.4 

COVELO 

MAX 
MIN 

75 
32 

73 
33 

70 
26 

80 
30 

74 

31 

70 
31 

74 

29 

70 
28 

64 
27 

70 
30 

77 
32 

74 

35 

56 
26 

64 
27 

77 

30 

78 
37 

70 
36 

65 
32 

71 

31 

75 
35 

60 
35 

50 
40 

58 
39 

62 
36 

50 
26 

55 
29 

62 
32 

57 
31 

55 
36 

60 
34 

66.5 
31 . 9 

APRIL  1959 
FONTANA  KAISER 

MAX 
MIN 

95 
65 

91 

60 

85 
58 

78 
41 

76 
35 

65 
49 

70 
55 

77 
57 

83 
47 

87 
48 

90 
41 

88 
42 

89 
53 

82 

62 

72 
56 

72 

53 

65 
54 

69 
38 

68 
39 

80 

56 

81 

52 

88 

52 

83 
58 

76 
55 

74 
36 

71 
42 

83 

55 

90 

55 

97 
60 

93 
63 

80.8 
51.2 

MAY  1959 
LIVERMORE  2  SS» 

MAX 
MIN 

74 
47 

64 
41 

66 
40 

65 
42 

70 
44 

72 
45 

84 
46 

91 
48 

77 
46 

86 
49 

90 

45 

95 
53 

76 
55 

78 

50 

68 
42 

75 
44 

79 
45 

81 
44 

71 
43 

75 
43 

77 
43 

75 
44 

82 
42 

77.0 
45.3 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DECEMBER  1958 
MT  SHASTA  SKI  BOWL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

1 

T 
T 

3.5 
4 

3 

0.5 
3 

1.0 
4 

15.0 
18 

4.0 

22 

14.0 
36 

0.5 
36 

29 

20 

18 

JANUARY  1959 
SNOW  LAB  CEN  SIERRA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

15 

15 

14 

8.4 
22 

!6.  4 
50 

T 
44 

1.0 
42 

5.7 
44 

5.8 
45 

38 

34 

2.5 
36 

35 

34 

34 

34 

33 

33 

32 

32 

32 

32 

30 

13.9 
43 

3.6 
44 

42 

5.4 
48 

45 

2.4 
48 

48 

FEBRUARY  1959 
MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

2.0 
2 

6.0 
9 

12.3 
18 

0.1 
18 

18 

1.0 

16 

L3.0 
29 

20 

8.0 
23 

lao 

30 

2.0 
28 

24 

7.0 
30 

1.0 

28 

0.9 

29 

25 

24 

23 

22 

21 

SNOW  LAB  CEN  SIERRA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.7 

48 

T 
47 

46 

47 

45 

44 

44 

6.2 
50 

0.9 
49 

23.0 
70 

39.1 
94 

5.1 
92 

4.8 

88 

4.1 
88 

1.3 

82 

3.5 
82 

9.3 
84 

12.3 
92 

17  0 
102 

0.5 

96 

96 

3.5 
97 

95 

89 

88 

84 

83 

82 

S«e  ftefervnc*  Nolai  FoUovricg  StatlOQ  Indvx 
-  205  - 


JUNE  1959 


-  206  - 


JUNE  1959 


-  208  - 


STATION  INDEX 


INDEX  NO.  1 

;  DRAINAGE  J 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 
PRECIP. 

a 

It 

H       CONOIDO  FCaftlBt 

001' 

LOS  ANGELES 

34  30 

ue  17 

2920 

5P 

c 

J  C  FASSOLD 

&D1H  RANGER  STATION 

MODOC 

iP 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALAMO  1  N 

006<i 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  02 

375 

8A 

MRS  SHIRLEY  L  CASTRO 

ALOEPPOINT 

ooa( 

HUM90LDT 

*0  11 

123  35 

*35 

96 

9* 

MBS  CORA  C  OLSEN 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  1*5 

0115 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

lia  33 

2367 

SP 

c 

ALPINE 

0I3« 

SAN  DIEGO 

33 

32  iO 

116  45 

1736 

S* 

ALPINE  FIRE  OEPT 

ALTADENfl 

016* 

LOS  ANGELES 

34  11 

lie  06 

1125 

5P 

RU8I0  CANON  L*W  ASN 

ALTURAS  RANGER  STATION 

0161 

MODOC 

21 

*1  29 

120  32 

4365 

8A 

8A 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

AMBOY 

one 

SAN  BERDINO 

3*  3* 

115  45 

635 

C 

AKOIOLA 

020* 

TULARE 

35  59 

119  29 

205 

5P 

AN6I0LA  ELEV  •  WHSE 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

0212 

NAPA 

n 

38  3* 

12Z  25 

1815 

6P 

6P 

PACIFIC  UNION  COL 

ANTIOCH  1  E 

CONTRA  COSTA 

EDWARD  C  JENNINGS 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

0232 

CONTRA  COSTA 

27 

37  59 

121  *4 

60 

8A 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ANZA 

0235 

RIVERSIDE 

33 

33  33 

U5  40 

3915 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

APACHE  CAHP 

0239 

VENTURA 

31 

34  52 

119  20 

496S 

c 

KERN  CO  ROAO  CAMP 

ARROYO  seco 

MONTEREY 

36  14 

121  29 

800 

c 

CHARLES  M  HERBERT 

ARROYO  SECO  RS   FC  508  (. 

0327 

LOS  ANGELES 

13 

3*  13 

IIB  10 

1220 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASH  MOUNTAIN 

03*3 

TULARE 

36  29 

lie  60 

1698 

8* 

SA 

H 

US  NAT  PARK  SERVICE 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

0355 

26 

33  55 

117  53 

350 

7* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ATLAS  ROAO 

0372 

NAPA 

17 

38  25 

122  15 

173S 

C 

GLADYS  A  DUTRA 

ATWELL  CCC  CAMP 

037* 

TULARE 

36  26 

lie  *o 

6400 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUBERRY 

FRESNO 

*P 

UNION  ELEM  SCHOOL 

AUBURN 

0383 

PLACER 

^] 

38  5* 

121  0* 

1297 

7A 

7A 

DAN  BARBER 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0395 

LOS  ANGELES 

33 

33  21 

118  20 

0 

BA 

HARBOR  MASTER 

AVENAL  9  SSE 

0398 

K  INGS 

10 

39  5* 

120  03 

650 

SA 

BA 

8A 

TIDEWATER  OIL  CO 

AZUSA  CITY  PARK  FC  1*3 

0*10 

LOS  ANGELES 

26 

3*  08 

117  54 

605 

5P 

CORNELIUS  SMITH 

BACKUS  RANCH 

0*18 

KERN 

3*  57 

UB  11 

2646 

5P 

5P 

5P 

GEORGE  L  TURCOT  T 

BADGER 

0*22 

TULARE 

9 

36  38 

119  01 

3030 

c 

HPS  LUC  I  LLE  E  WEDDLE 

BADGER  PASS 

0*25 

MARIPOSA 

1* 

37  40 

119  *0 

7300 

US  NAT  PARK  SERVI CE 

BAKER 

0*36 

SAN  BERDINO 

35  16 

116  04 

940 

c 

BAKER  9  NNW 

0*37 

SAN  BERDINO 

35  23 

116  07 

1045 

3A 

8A 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

BAKERSFIELD  WS  AIRPORT 

KERN 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BALCH  POWER  HOUSE 

ottl 

FRESNO 

11 

36  55 

119  05 

1720 

5P 

c 

P  G  ♦  E  COMPANY 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

0*frS 

TEHAMA 

23 

39  56 

122  *7 

6500 

VAFI 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BARNESON  PARK 

0609 

33  55 

117  61 

600 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BARRETT  DAM 

051* 

SAN  DIEGO 

33 

32  41 

116  *0 

1623 

7A 

SAN  OIEGO  WATER  OEPT 

BAR STOW 

0519 

SAN  BERDINO 

15 

3*  54 

117  01 

21*2 

*P 

SO  CALIF  WATER  CO 

BATES  RIDGE 

05*3 

SNTA  BARBARA 

3( 

3*  55 

119  54 

5300 

VAR 

BEAUMONT 

0606 

R  IvERSIDE 

28 

33  55 

115  59 

2580 

c 

BEAUMONT    IRRiG  DIST 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

0607 

RIVERSIDE 

28 

33  59 

115  66 

3043 

7A 

7A 

7A 

BEAUMONT   IRRIG  DIST 

BEAUMONT   1  E 

0609 

RIVERSIDE 

33  55 

115  57 

2600 

2P 

2P 

U  S  WB  OBSERVER 

BEEHIVE  MEADOW 

TUOLUMNE 

37 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

6EL  AIR  FC  10 

0619 

LOS  ANGELES 

33 

3*  05 

118  27 

5*0 

6P 

c 

T  J  LE  BLANC 

BEN  LOMOND 

067* 

SANTA  CRUZ 

4 

37  05 

122  06 

504 

6P 

5P 

MRS  NELSON  T  SHAW 

GENSONS  FERRY 

0682 

SAN  JOAQUIN 

16 

38  15 

121  25 

7A 

DAVID  P  CAMERON  JR 

BERKELEY 

ALAMEDA 

4 

37  52 

122  16 

ep 

BP 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

8ERRYESSA  LAKE 

0705 

NAPA 

23 

36  33 

122  14 

480 

lOA 

I  OA 

lOA 

LARRY  D  GRINDHE IH 

BESWICK  7  S 

SISKIYOU 

12 

*1  52 

122  14 

51*0 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BIE8ER 

0731 

CASSEN 

21 

41  07 

121  06 

4130 

c 

MARK  P  HiCKS 

BIO  BAR  RANGER  STATION 

0731 

35 

40  45 

123  16 

1Z72 

8A 

U  5  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

07*2 

SAN  BERDINO 

28 

3*  1* 

6815 

6P 

KENNETH  V  SIMPSON 

BIG  CREEK   PH  NO  1 

FRESNO 

119  16 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

BIG  DALTON  0AM  FC223&-1 

0758 

UOS  ANGELES 

26 

3*  10 

117  49 

1575 

5P 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

INYO 

1^ 

37  OS 

118  26 

10000 

S 

OEPT  WATER  RESOURCES 

BIG  PINES  PARK   FC  836 

LOS  ANGELES 

3*  23 

117  41 

5860 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SUR  STATE  PARK 

0790 

36  15 

121  47 

235 

OA 

STATE  PARS  SERVICE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FCiftO-E 

13 

118  11 

231& 

6P 

W I LL lAH  L  CROKE 

BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL 

oeie 

LOS  ANGELES 

13 

3*  11 

118  30 

722 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 

0621 

11 

37  05 

118  3* 

11040 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  WB  AIRPORT 

0822 

19 

37  22 

118  22 

4108 

HID 

MID 

C  MJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

082* 

INYO 

19 

37  22 

118  43 

9390 

3P 

3P 

UNION  CARBIDE  CO 

BLACK  MOUNTAIN  2  WSW 

SANTA  CLARA 

SKYLINE  NURSERIES 

BLACKS  MOUNTAIN 

0867 

LASSEN 

21 

*0  46 

121  12 

7200 

VAR 

5 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 

0870 

LASSEN 

121  15 

6600 

7A 

U  S  FOREST  SERVICE 

SLUE  CANYON  AIRPORT 

0897 

PLACER 

39  17 

120  42 

5280 

MID 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 

0903 

HUMBOLDT 

17 

40  55 

976 

JOSEPH  E  STAPP 

BBLYTHE 

092* 

fl  IVERSIDE 

33  37 

11*  35 

266 

tt 

6P 

STATE  Olv  OF  fSTRT 

6LYTHE  7  W 

0925 

RIVERSIDE 

33  37 

114  43 

390 

C 

STATE  DIV  OF  FSTBY 

BLYIHE  FAA  AIRPORT 

0927 

R  IVERS IDE 

33  37 

114  43 

390 

HID 

HID 

FED  AVIATION  AGENCY 

BOCA 

0931 

NEVADA 

36 

39  23 

120  05 

5632 

8A 

8A 

BA 

HAROLD  M  PABST 

BONITA 

0968 

SAN  DIEGO 

32  40 

117  02 

105 

5P 

5P 

R  M  ALLEN 

BORREGO  DESERT  PARK 

SAN  DIEOO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BORRECO  SPRINGS  3  NNE 

0966 

SAN  DIEGO 

33  17 

116  21 

625 

BA 

DI  GIORGIO  FRUIT 

BOULDER  CREEK 

LOCAIELLI  RANCH 

1005 

SANTA  CRUZ 

37  09 

122  12 

2176 

c 

VINCENT  0  LOCATELLI 

BOULEVARD 

1009 

SAN  DIEGO 

32  40 

116  17 

3400 

9A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BOUQUET  CANYON 

1013 

LOS  ANGELES 

2" 

lie  22 

3055 

MIC 

L  A  WTR  *  Pwfl  DEPT 

BOWMAN  DAM 

NEVADA 

39  27 

IZO  *0 

6347 

5f 

6P 

c 

NEVADA   IRRIG  DIST 

BRADFORD  RANCH 

3; 

33  29 

3390 

eA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

10  3* 

2* 

35  52 

120  48 

5*0 

eA 

ALBERT  C  flIST 

BRANLEY  2  SW 

10*8 

IMPERIAL 

6 

32  57 

116  33 

-100 

8A 

8A 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

BRAY  10  WSW 

SISKIYOU 

U  S  WEATHER  BUREAU 

8BEA  BERRY  AND  IMPERIAL 

105* 

ORANGE 

26 

33  65 

117  64 

350 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BREA  CITY 

105( 

ORANGE 

26 

117  54 

360 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BREA  DAM 

1057 

ORANGE 

26 

33  53 

117  66 

275 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD  6  SW 

27 

37  53 

121  47 

325 

c 

VERNON  R  CAKEBREAO 

BRIDGEPORT 

1072 

38  15 

119  14 

6470 

5P 

6P 

BRUCE  L  BOELK 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

MONO 

38 

38  16 

119  17 

6560 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRIOGEVILLE  *  NNN 

HUMBOLDT 

40  31 

123  *9 

2060 

8A 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

1112 

23 

38  45 

122  09 

350 

9A 

9A 

c 

MRS  JOYCE  A  FARNHAM 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

1130 

BUTTE 

39  41 

121  20 

3660 

8A 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPfiGS  GUARD  STA 

PLACER 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRYSON 

11*2 

MONTEREY 

2' 

35  *e 

121  05 

925 

ERNEST  A  wEFERLING 

BUCKS  LAKE 

1161 

39  5* 

121  12 

5200 

c 

MRS  FATE  D  MC  HUGH 

BUENA  VlSTA 

1170 

SAN  BENITO 

2< 

36  *5 

121  U 

1640 

c 

MRS  LOLA  F  GALLl 

BULLARD5  BAR  PWR  HOUSE 

1180 

39  25 

121  09 

1640 

SA 

P  G  *  E  COMPANY 

BUR6ANK  FIRE  OEP  FC2266 

1192 

LOS  ANGELES 

3*  11 

116  18 

660 

5P 

CHIEF  W  J  TAYLOR 

'BUR8ANK  W8  AIRPORT 

LOS  ANGELES 

3*  12 

lie  22 

699 

MID 

MID 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BURL INGAME 

120e 

SAN  MATEO 

37  35 

122  21 

10 

4P 

CITY  OF  BURLINGAME 

BURNEY 

121« 

SHASTA 

21 

*0  53 

121  40 

3127 

SA 

SA 

MRS  RUTH  C  ESTES 

BURTON  RANCH 

1216 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  05 

560 

aA 

MRS  MAR  STIRTON 

BUTTONWILLOW 

KERN 

BA 

BUENA  VISTA  W  S  DIST 

CABAZON 

1250 

RIVERSIDE 

33  55 

116  47 

1315 

5P 

JAMES  A  WAKELAND 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

1252 

SAN  DIEGO 

3: 

32  40 

117  1* 

410 

5P 

5P 

US  NAT   PARK  SERVICE 

CACHUMA  DAM 

1253 

SNTA  BARBARA 

32 

3*  36 

119  59 

781 

8A 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1272 

SAN  BERDINO 

3*  23 

117  34 

4790 

c 

SAN  BERDINO  CO  FCO 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

CALAVERAS 

38  17 

120  19 

4696 

SA 

CAL  OIV  BEACH  ♦  PKS 

1280 

CALAVERAS 

3' 

38  12 

120  22 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALEKICO  2  NE 

1288 

IMPERIAL 

32  41 

115  28 

12 

5P 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

CALIFORNIA  HOT  SPRGS  RS 

1300 

TULARE 

9 

36  52 

118  *1 

2976 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALISTOGA 

1312 

NAPA 

38  35 

122  35 

365 

7A 

JOSEPH  J  SCHOLL  JR 

CALLAHAN  RANGER  STAT lOf 

1316 

SISKIYOU 

12 

41  16 

122  *8 

3135 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  ANGELUS 

SAN  BERDINO 

c 

1*2* 

SAN  DIEGO 

3; 

32  37 

115  28 

2512 

5P 

5P 

ARCHIE  C  LEACH 

CAMP  PARDEE 

CALAVERAS 

1< 

38  15 

120  51 

566 

8A 

8A 

£  BAY  MUN  UTL  DIST 

CAHP  PIONEER  SKI  SHLTER 

1*33 

39  38 

120  34 

5555 

VAR 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

SN  LUIS  06PO 

* 

35  20 

120  41 

616 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPTONVl LLE  RANGER  STA 

1*6? 

39  27 

121  03 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

36  11 

1  18  *0 

3300 

c 

JESS  L  BURLESON 

1*75 

z: 

41  22 

121  03 

4500 

8A 

MRS  VIRGINIA  L  MILLER 

CANBY  RANGER  STATION 

1*76 

MODOC 

21 

*I  27 

120  62 

eA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

lie  3* 

PIERCE  JR  COLLEGE 

i*a< 

KERN 

35  18 

117  56 

2010 

5P 

POSTMASTER 

CANYON  DAM 

40  10 

121  05 

4555 

6P 

5P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

CARBON  CANYON  GiLMAN 

ORANGE 

2< 

33  55 

117  *e 

1775 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1520 

SAN  BERDINO 

26 

33  57 

117  *e 

1175 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARMEL  VALLEY 

153* 

MONTEREY 

36  29 

121  44 

426 

5P 

5P 

A  A  COLLINS  JR 

CATHAY  BULL  RUN  RANCH 

1586 

MARIPOSA 

2 

120  03 

1*25 

9A 

9A 

c 

WM  H  ALISON 

CAZAOERO 

1602 

SONOMA 

22 

36  32 

123  08 

10*0 

5P 

MRS  HAZEL  L  80R0TRA 

MOUNTAIN  VIEW 

606 

SISKIYOU 

12 

41  06 

123  03 

3000 

6P 

ep 

KENNETH  R  JACOBSON 

CEDAR  GROVE 

1609 

FRESNO 

11 

36  47 

116  40 

4650 

SA 

ea 

S  NAT  PARK  SERVICE 

CEDARVILLE 

161* 

MOOOC 

IG 

41  32 

120  10 

4672 

BA 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CENTERVILLE  power  HOUSE 

162* 

BUITE 

23 

39  47 

121  40 

522 

6A 

BA 

P  G  +  E  COMPANY 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

YUBA 

39  29 

121  14 

2575 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHATSWORTH  HEYNEHANN 

RANCH 

1679 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

lie  36 

1000 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHATSWORTH  FC  2k  D 

LOS  ANGELES 

13 

34  15 

lie  36 

957 

VAR 

LONNIE  BATHAT 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

1662 

LOS  ANGELES 

i: 

34  14 

lie  37 

B65 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  OAM 

1597 

TUOLUMNE 

37  58 

119  65 

4765 

BA 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

U 

0 

•J 

LONGITUDE 

se 
o 

< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  TEMP. 

1  EVAP. 

CHESTER 

1700 

PLUMAS 

40  18 

121  13 

4630 

4P 

MRS  C  B  KROEKER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

BUTTE 

2: 

39  42 

121  47 

205 

*P 

4P 

4P 

c 

US  PLANT  INTRO  GRON 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

SAN  BENITO 

SA 

VICTOR  L  HASKIN 

CHOLAME  HATCH  RANCH 

17*3 

SN  LUIS  OBPO 

120  12 

C 

EVERETT  C  HATCH 

CHUCHUPATE  ranger  STA 

179t 

119  00 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

176( 

117  06 

SA 

8A 

WESTERN  SALT  COMPANY 

CI  SCO  RANGER  ST AT  ION 

175( 

120  31 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLAREMONT   POMONA  COL 

1779 

LOS  ANGELES 

3*  06 

il7  43 

6F 

6P 

F  P  BRACKETT  OBSY 

178* 

121  32 

8A 

AHER  CRYSTAL  SUG  CO 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

1606 

122  38 

7A 

7A 

c 

RICHARD  C  CHAPMAN 

CLOVERDALE  3  SSE 

1836 

SONOMA 

22 

38  46 

122  69 

320 

ARTINO  HUZZIN 

CLOVERDALE   11  W 

SONOMA 

22 

38  46 

123  13 

1750 

FRANK  S  ORNBAUN 

CLOVER  MEADOWS  OS 

1844 

MADERA 

119  17 

s 

185* 

120  21 

6( 

5P 

COALINGA  FIRE  DEPT 

COALINGA  1  SE 

1657 

120  20 

c 

UNION  OIL  COMPANY 

COALINGA   1*  NW 

1869 

36  14 

120  34 

5P 

MRS  CHARLES  HOWELL 

C0L6YS  FC   63  D 

1696 

LOS  ANGELES 

1  18  07 

4P 

COLD  SPRINGS  CAMP 

MONTEREY 

121  41 

VAR 

! 

U  S  FOREST  SERVICE 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

1907 

122  09 

U  S  F  ♦  W  L  SERVICE 

COLFAX 

19i: 

PLACER 

120  58 

4P 

4P 

SOUTHERN  PACIFIC  CO 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

YUBA 

39  20 

121  11 

565 

8A 

P  G  ♦  E  COMPANY 

COLUSA  1  SSW 

COLUSA 

2; 

39  12 

122  01 

50 

6P 

IVAN  J  STEPHENS 

CONCORD  3  E 

1962 

121  69 

HOWARD  R  LEE 

COPCO  NO  1  OAM 

1990 

122  20 

CALIF  OREGON  POWER  CO 

CORCORAN   IRRIG  DISTRICT 

S  S  WHITEHEAD 

9A 

EDWARD  J  COROES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

8f 

FRANKLIN  K  REED 

2031 

117  34 

4P 

CORONA  FIRE  DEPT 

SANTA  CRUZ 

COTTONWOOD  CREEK 

DEPT  WATER  RESOURCES 

COVELO 

MENDOCINO 

7 

39  47 

1385 

BA 

GRANT  W  HANCOCK 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

20S* 

MENDOCINO 

39  50 

123  05 

1514 

U  S  FOREST  SERVICE 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

2090 

LOS  ANGELES 

117  52 

WILLIAM  B  TEMPLE 

US  NAT  PARK  SERVICE 

COYOTE  CANYON 

116  30 

3P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COYOTE  WELLS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRAB TREE  MEADOW 

VAI 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRAWFORD  RANCH 

SAN  DIEGO 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY    1  N 

DEL  NORTE 

THE  CAL— ORE  PWR  CO 

CRESCENT  C ITY  7  ENE 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

CRESCENT  CITY  MNTNC  STA 

DEL  NORTE 

17 

41  46 

50 

STATE  Olv  OF  HWYS 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

216: 

SAN  BERDINO 

I! 

34  15 

117  17 

4630 

c 

CR  FST  CO  WATER  DIST 

2177 

CONTRA  COSTA 

122  13 

6A 

C*H  SUGAR  REFINING  CO 

CRYSTAL  LAKE  EAST  PINE 

LOS  ANGELES 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOS  AKGELES 

MENDOC I NO 

5P 

DONALD  E  1 NGRAM 

SA 

CUY AMACA 

CUYAMA  RANCH 

SN  LUIS  OBPO 

30 

34  59 

2160 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CUYAMA  RANGER  STATION 

224f 

SNTA  BARBARA 

3( 

34  51 

119  29 

2749 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

DAGGETT    I  ENE 

2255 

115  52 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

SAN  BERDINO 

FED  AVIATION  AGENCY 

DANA  2  SE 

HARLEY  NEUERBURG 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

el 

DELANO 

KERN 

9 

35  47 

323 

DELANO  FIRE  DEPT 

OEL  MONTE 

235; 

MONTEREY 

4 

35  35 

121  52 

45 

: 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

238< 

120  48 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

DESCAN50  RANGER  STAT  101 

116  37 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

243; 

LOS  ANGELES 

117  50 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

2458 

121  12 

4P 

41 

P  G  +  E  COMPANY 

CONNER  MEMORIAL  STA  PK 

2467 

120  14 

8A 

MENDOCINO 

123  21 

STUART   T  PR  I  CHE  I T 

DOUBLEBUNK  MEADOW 

2492 

118  36 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

LOS  ANGELES 

33 

33  65 

116 

6P 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

260t 

SIERRA 

39  34 

120  50 

2895 

6A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

2606 

120  06 

7A 

FRANK  H  ROWLAND 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

LOS  ANGELES 

DUNN IGAN 

MRS  ALETHA  G  hunt 

DUNSMUl R  RANGER  STAT  1  ON 

122  15 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

DUTTONS  LANDING 

8A 

EAGLE   LAKE  STONE  RANCH 

ALBERT  STONE 

EAGLE  MOUNTAIN 

R  IVERS I DE 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

COLUSA 

23 

39  22 

122  31 

1205 

6A 

ORLANO  UNI  I  WU  ASSN 

EAST  VIOETTE  MEADOW 

265: 

TULARE 

11 

36  4* 

10400 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2705 

116  66 

SS 

S  AN  D 1  EGO 

El  CENTRO  2  SSW 

EL  CENTRO  WATER  OEPT 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

AMADOR 

5P 

ELIZABETH  LAKE  CANYON 

LOS  ANGELES 

5P 

2766 

119  14 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

ELLIOTT 

2760 

SAN  JOAQUIN 

16 

38  14 

121  11 

90 

C  NORMAN  ADAMS 

EL  MODENA 

2775 

ORANGE 

28 

33  *8 

117  47 

464 

c 

HOMER  F  WANNAMAKER 

2605 

R IVERS I DE 

117  21 

6P 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

ELSINORE  4  SSE 

2812 

R  IVERSIDE 

117  19 

c 

E  SCONDIOO 

2662 

117  05 

6P 

DARWIN  M  TING 

E5CONDI00  PAfK  HILL 

2869 

117  04 

c 

CITY  OF  ESCONOtDO 

ET 1  WANDA 

2696 

SAN  BERDINO 

117  31 

CORPS  OF  ENGINEERS 

122  54 

LAWRENCE  E  BUCHNER 

»EUREKA  WB  CI TY 

2910 

HUMBOLDT 

124  10 

HID 

MID 

Z  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

EXCHEQUER  RESERVOI R 

2920 

MAR  I POSA 

120  16 

5P 

EXETER  FAUVER  RANCH 

2922 

TULARE 

36  21 

119  04 

439 

c 

CHARLES  0  COULTER 

FAIRFIELD 

SOLANO 

2: 

38  16 

15 

c 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

2934 

122  03 

4P 

POL  t  CE  DEPARTMENT 

FAIRMONT 

2941 

LOS  ANGELES 

16 

34  42 

118  25 

6A 

61 

FALL8R00K 

2966 

117  15 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

2964 

121  28 

8A 

PUBLICAT 

ION  DISCONTINUED  5/1/59 

121  16 

: 

LEONARD  M  PRESTON 

FERGUSON  RANCH 

3020 

2: 

40  21 

122  27 

600 

7A 

MRS  LISA  FERGUSON 

FIDDLEIOWN  LYNCH  RANCH 

3036 

AMADOR 

16 

120  42 

2100 

c 

WENTWORTH  LYNCH 

FIOUEROA  MOUNTAIN 

SNTA  BARBARA 

120  DO 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

FINLEY   1  NNE 

3056 

LAKE 

23 

39  01 

122  52 

13*0 

c 

JAMES  T  MELVIN 

FINLEY  1  W 

3066 

LAKE 

23 

39  00 

122  55 

1350 

7P 

LESTER  W  BOARDMAN 

3057 

LAKE 

122  57 

: 

MRS  HILDA  K  GRAHAM 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3083 

i: 

120  09 

6P 

RAYMOND  THOMAS  RANCH 

F  LOR  E  N  C  E  L  AK  E 

3093 

lie  58 

: 

3113 

SACRAMENTO 

121  09 

6A 

6A 

U  S  BUR  RECLAMAIlOH 

3116 

SAN  BEROlNO 

117  27 

6P 

ROLAND  W  GETCHELL 

3120 

SAN  BERDINO 

117  30 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3130 

123  20 

BA 

SA 

FORESTHILL  RANGER  STA 

3134 

120  60 

FORT  6IDWELL 

3157 

MODOC 

le 

41  51 

120  oe 

4496 

5P 

6P 

L  J  FEE 

FORT  BRAGG 

MENDOCINO 

17 

39  27 

123  48 

80 

eA 

8A 

c 

CALIF  *  WESTERN  R  R 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MENDOC I  NO 

123  49 

IIP 

IIP 

U  S  WB  OBSERVER 

124  09 

8A 

FORT  JONES  6  ESE 

3176 

S  1  SK 1  YOU 

12 

41  35 

122  43 

c 

CARL  C  CRAMER 

FORT  JONES  Ranger  sta 

3182 

12 

41  35 

122  51 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  ROSS 

3191 

SONOMA 

38  31 

123  15 

5P 

6P 

FREEDOM  8  NNW 

3232 

121  49 

c 

FRENCH  GULCH 

3242 

122  38 

8A 

MRS  CLARA  JONES 

FRESNO  WB  AIRPORT 

119  42 

MID 

MID 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

FRESNO 

27 

36  59 

119  43 

8A 

8A 

SA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FULLERTON  ARROUES  RANCH 

3279 

ORANGE 

26 

33  54 

117  55 

330 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  DAM 

3285 

ORANGE 

26 

33  54 

117  53 

310 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  HiLLCREST  RES 

3288 

ORANGE 

26 

33  93 

117  55 

330 

5P 

FULLERTON  MUN  W  OEPT 

GARBERVILLE 

3320 

HUMBOLDT 

40  06 

123  48 

7A 

MRS  N  E  PANCOAST 

GARDEN  VALLEY  2  S 

3338 

EL  DORADO 

38  50 

120  51 

1940 

7A 

R  C  KYLE 

gasquet  ranger  station 

3357 

DEL  NORTE 

r 

41  52 

123  58 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3369 

MONO 

38 

37  45 

119  08 

8970 

MID 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

GEORGETOWN 

3381 

EL  DORADO 

36  54 

120  51 

2701 

SA 

c 

WILLIAM  BREEDLOVE 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3384 

EL  DORADO 

36  55 

120  48 

3001 

U  S  FOREST  SERVICE 

STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

PHECP 

QEfiLE  CREER  CAMP 

3  set 

EL  DORADO 

38  59 

120  23 

5500 

VAfl 

U  S  WEATHER  UREA 

GIANT  FOPEST 

TULARE 

8^ 

c 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GieftALTAR  0AM  NO  2 

3402 

SNTA  BARBARA 

3; 

34  31 

119  41 

1S50 

6F 

SANTA  BARBARA  HTR  OEP 

GILHOY 

3411 

SANTA  CLARA 

20 

37  00 

121  34 

194 

9A 

9A 

GUROY  FIRE  DISTRICT 

GILfiOY  8  HE 

3A1^ 

SANTA  CLARA 

20 

37  02 

121  26 

1050 

c 

WILLIAM  J  KICKHAN 

GILROr  l*  ENE 

3*Z3 

SANTA  CLARA 

37  06 

121  20 

1350 

BA 

SETH  E  AUSER 

GLENDALE  >TAPeN  FC  295C 

3A5C 

LOS  ANGELES 

34  09 

lie  16 

530 

5f 

RALPH  STAPENHORSI 

GLENOOR*  WEST   FC  184 

34S2 

LOS  ANGELES 

34  08 

117  52 

622 

5P 

MRS  L  M  WEST 

GLENNVILLE 

3463 

KERN 

1< 

35  43 

IIB  42 

3130 

5^ 

8A 

KERN  CO  FsTRy  ♦  F  D 

GLENNVILLE  FULTON  RS 

KERN 

10 

35  44 

1  IB  40 

3500 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  RUN 

PLACER 

39  10 

120  52 

3240 

4P 

JOHN  F  WALL 

GONZALES  9  ENE 

3502 

SAN  BENITO 

2; 

36  33 

121  18 

2350 

c 

MRS  ALTA  M  BOGUE 

GOOSE   LAKE  WEST 

7P 

I  c  everly 

GRACE  MEADOW 

3529 

TUOLUMNE 

3" 

38  09 

119  36 

8900 

VAR 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

GRANITE  9AS1N 

354( 

FRESNO 

36  52 

lie  36 

10000 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GRANT  GROVE 

3551 

TULARE 

36  44 

118  58 

6530 

BA 

BA 

C  H 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GRASS  VALLEY 

3571 

NEVADA 

39  12 

121  02 

2693 

e« 

SA 

CARL  E  BEYER 

GRASS   VALLEY    2  NNE 

3572 

NEVADA 

121  02 

2710 

ALOrSUIS  J  KELLY 

GRATON  1  W 

3578 

SONOMA 

22 

38  26 

122  53 

210 

6P 

6P 

HOMER  L  PARNELL 

GREENLAND  RANCH 

3603 

INYO 

6 

36  27 

116  52 

-168 

5P 

5P 

US  NAT   PARK  SERVICE 

GREENVIEW 

3614 

SISKIYOU 

12 

41  33 

122  54 

2618 

12^ 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

GREENVILLE  RANGER  STA 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZZLY  FLATS 

364^ 

EL  OORAOO 

1, 

38  38 

120  32 

3930 

c 

MRS  LAURA  8  CEOERLOF 

GRIZZLY  PEAK 

3652 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  13 

1754 

5P 

CITY  OF  BERKELEY 

GROVELANO  Z 

3669 

TUOLUMNE 

37  50 

120  14 

2625 

c 

DUANE  J  COX 

GfiOvELAND  RANGER  STA 

3672 

TUOLUMNE 

37  49 

120  06 

3135 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEVILLE 

3683 

SONOMA 

38  30 

123  00 

115 

7A 

JOSEPH  E  SUTTNEft 

KAINES  CANYON 

LOWER  FC  36<. 

3703 

LOS  ANGELES 

34  16 

lie  16 

2450 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

HAINES  CANYON 

UPPER  FC  367 

3704 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

lie  15 

3450 

5f 

JAMES  P  KINDRED 

HAtwEE 

3710 

INYO 

36  OS 

7  57 

3810 

7A 

7A 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

HALF    HOON    BAY    ^  NNW 

3714 

SAN  MATEO 

t 

37  29 

122  27 

60 

7a 

7A 

SAN  HATED  DEPT  AGR 

HAMILTON   BRANCH  fH 

3725 

PLUMAS 

a 

<>0  16 

121  05 

4560 

c 

ALBION  A  SARGENT 

HAMILTON  AIR  FORCE  BASE 

3734 

MARIN 

38  04 

122  31 

-2 

HID 

MIO 

U  S  AIR  FORCE 

HAMILTON  AFB   I  E 

373S 

MARIN 

38  03 

122  30 

10 

4P 

4P 

4P 

L  J  ELDER 

HANFORD 

3747 

KINGS 

36  20 

119  40 

242 

5P 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

HANSEN  DAM 

3751 

LOS  ANGELES 

34  15 

lie  24 

975 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

3761 

SISKIYOU 

12 

41  48 

123  23 

1090 

8A 

C  M 

U  5  FOREST  SERVICE 

KARRI S  GAGING  STATION 

3787 

SNTA  BARBARA 

34  46 

120  25 

320 

6P 

OLIN  LEWIS 

HARRISON  GULCH  RS 

3791 

SHASTA 

23 

40  22 

122  58 

2710 

BA 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY  L  ENGLEBRIGHT  DA^ 

NEVADA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HATCHET    MT    MNTNC  STA 

3817 

SHASTA 

21 

40  51 

121  46 

4368 

eA 

STATE  DIV  OF  HWYS 

HAT  CREEK  RS 

3821 

SHASTA 

2L 

40  4B 

121  30 

3348 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAT    CREEK    PH  NO  1 

3B24 

SHASTA 

40  56 

121  33 

3015 

P  G  *  E  COMPANY 

HAYFIELO  PUMPING  PLANT 

3855 

RIVERSIDE 

33  42 

115  38 

1370 

BA 

8A 

: 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3859 

TRINITY 

40  33 

123  10 

2346 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAYWARD  6  ESE 

3863 

ALAMEDA 

37  39 

121  56 

1000 

c 

MRS  AB8IE  S  DRENNAN 

HEAlOSBURG 

3875 

SONOMA 

2: 

38  37 

122  52 

102 

6P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

HEAlOSBURG  2  E 

SONOMA 

22 

38  37 

122  52 

102 

BA 

W  F  IVERSEN 

HEMET 

3896 

R  IVERSIDE 

33 

33  45 

116  57 

1630 

BA 

LAKE  HEMET  HUN  WATER 

HEMET  RESERVOIR 

RIVERSIDE 

: 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

henshaw  dam 

3914 

SAN  DIEGO 

33 

33  14 

116  46 

2700 

8A 

BA 

: 

VISTA  IRRIG  DIST 

3925 

SAN  BENITO 

20 

It 

120  55 

2160 

4P 

MAX  D  LEY 

3928 

20 

36  16 

120  42 

2765 

MRS  CLORENE  AKERS 

3939 

Tuolumne 

37 

37  57 

119  47 

3870 

8A 

BA 

8A 

:  H 

HETCH  MEICHY  WTR  SUP 

HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 

3955 

LAKE 

23 

38  56 

122  54 

1480 

BA 

ARTHUR  A  ANDERSON 

3997 

SISKIYOU 

12 

42  00 

122  3B 

2900 

BA 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

H08ERGS 

4010 

LAKE 

23 

38  51 

122  43 

2960 

BA 

GEORGE  G  HOSERG 

4014 

SAN  01  EGO 

33 

33  03 

117  08 

320 

7A 

SAN  DIEGO  HATER  DEPT 

HOEGEES  FC  60  A 

4017 

LOS  ANGELES 

34  13 

118  02 

2650 

6P 

G  ROBINSON 

HOL LISTER 

SAN  BENITO 

2< 

36  51 

5P 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLLISTER  2 

4025 

SAN  BENITO 

2( 

36  51 

121  24 

2B4 

c 

ARTHUR  W  HOLSWORTH 

HOOPA 

4082 

HUMBOLDT 

41  03 

123  40 

345 

BA 

OA 

: 

BUR  INDIAN  AFFAIRS 

HOOPA  2  SE 

4084 

HUMBOLDT 

41  02 

123  39 

315 

MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 

HOPLAND  8  NE 

4097 

LAKE 

23 

39  01 

123  00 

2510 

: 

MRS  CHRISTINE  M  HUFF 

NORLAND  LARGO  STATION 

4100 

MENDOCINO 

22 

39  01 

123  07 

550 

BA 

CLIFFORD  W  CRAWFORD 

HORSE  CORRAL  MEAOOW 

4116 

FRESNO 

11 

36  45 

118  46 

7675 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUASNA 

414* 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35  05 

120  22 

710 

MRS  ANN  ROTTA 

HUCKLEBEBRY  LAKE 

4148 

TUOLUMNE 

37 

3B  06 

119  45 

VAR 

HETCH  METCHT  WTR  SUP 

NUNTINGION  LAKE 

4176 

FRESNO 

27 

37  14 

119  13 

7020 

5P 

5P 

C  H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

HTAMPOM 

TRINITY 

c 

FRANCES  V  HOSS 

lOLEWlLD  HWT  MNTNC  STA 

4202 

DEL  NORTE 

17 

41  54 

123  46 

1250 

BA 

STATE  OIV  OF  HWYS 

IDRIA 

4204 

SAN  BENITO 

27 

36  25 

120  40 

2650 

4P 

NEW   lORlA  Q-S  MtN  CO 

IDYLLWILO  RANGER  STA 

4211 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

5397 

2P 

2P 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

IMPERIAL 

4223 

IMPERIAL 

32  51 

115  34 

-64 

6P 

6P 

IMPERIAL   IRRIG  OIST 

INDEPENDENCE 

4232 

INYO 

36  48 

118  12 

3950 

7A 

7A 

C  H 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

4235 

INYO 

36  46 

lie  20 

9175 

C 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

INOlO  U  S  DATE  GARDEN 

4259 

RIVERSIDE 

33  44 

116  15 

11 

8A 

BA 

8A 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

INYOKERN 

427B 

KERN 

35  39 

117  49 

2440 

5P 

5P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

INVOKERN  ARM  1 T AGE 

4280 

KERN 

6 

35  41 

117  41 

22ie 

IIP 

U  S  N  0  t  S 

IOWA  HILL 

PLACER 

1    E  ROSE 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

SAN  BEROINO 

34  OB 

115  08 

922 

7* 

7A 

c 

METRO  WATER  DEPT 

IRON  MOUNTAIN  LOOKOUT 

429( 

EL  DORADO 

38  42 

120  21 

6160 

VAC 

U  S  WEATHER  BUREAU 

JESS  VALLEY 

MODOC 

2' 

41  16 

120  18 

5290 

5F 

5F 

WALTER  CANTRALL 

JOHNSONOALE 

4381 

TULARE 

10 

35  5B 

lie  32 

4645 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOICE  ISLAND 

SOLANO 

23 

38  11 

122  03 

MIC 

VAf 

JOHN  MERWIN 

JULIAN 

44i; 

SAN  DIEGO 

33 

33  05 

116  36 

4215 

c 

ZENOS  Y  COLEMAN 

JULIAN  tfTNOLA 

4418 

SAN  DIEGO 

33 

33  06 

116  39 

36S0 

s; 

ss 

CHARLES  VILINEK 

JUNCAL  DAM 

4422 

SNTA  BARBARA 

32 

34  29 

119  31 

2060 

6F 

JOHN  K  CHASE 

KAISER  MEADOWS 

FRESNO 

27 

37  )B 

119  06 

9110 

VAB 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KEE  RANCH 

4467 

SAN  BERDINO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

KELLOGG 

4480 

SONOMA 

22 

38  40 

122  40 

1800 

MRS  fiUlH  F  ftUBINOW 

KELSEYVILLE 

44B8 

LAKE 

23 

38  59 

122  50 

13S5 

9A 

JOSEPH  J  GLEBE 

KELSEYVlLLE  ^  SW 

4493 

LAKE 

23 

38  56 

122  53 

14B0 

c 

MRS  KAREN  V  SACCI 

XENTFIELD 

4500 

MARIN 

n 

37  57 

122  33 

45 

BA 

BA 

MISS  BETSY  A  KLEIN 

KERLINGER 

4508 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  41 

121  26 

172 

BA 

PAC  COAST  AGGREGATES 

KERN  RIVER   INTAKE  NO  3 

4516 

TULARE 

10 

35  57 

lie  29 

3650 

7A 

ALGOT   T  L0F8ERG 

>KERN  RIVER  PK  NO  1 

4520 

KERN 

10 

35  2B 

118  47 

970 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

4523 

KERN 

10 

lie  26 

2703 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KE  TTLEMAN  CI TY  1  S5W 

4534 

KINGS 

11 

36  00 

119  5e 

310 

BA 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

KETTLEHAN  STATION 

K  INGS 

6P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

KILARC  POWER  HOUSE 

4544 

2: 

40  41 

121  52 

2648 

llA 

P  G  ♦  E  COMPANY 

KING  CITY 

4555 

MONTEREY 

2* 

36  12 

121  08 

320 

5P 

5P 

: 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

DEL  NORTE 

12 

41  31 

124  02 

26 

5P 

MID 

: 

HAROLD  OEL  PONTE 

KHEELAND  10  SSE 

4587 

HUMBOLDT 

40  36 

123  5* 

2356 

: 

0  LEE  EMERSON 

KYeURZ  STRAWBERRY 

EL  DORADO 

3B  48 

120  09 

5750 

HARRY  STEVENSON 

LA  CRESCENTA  FC  251 

4621 

LOS  ANGELES 

1: 

34  14 

110  IS 

1565 

5P 

CRESCENTA  VLY  CO  W  D 

LAFAYETTE  2  NNE 

CONTRA  COSTA 

37  55 

122  06 

535 

BA 

ROSS  R  SANBORN 

vlaguna  beach 

46471 

ORANGE 

3: 

33  32 

117  47 

56 

4P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

LACUNA  BEACH  2 

4650 

ORANGE 

33 

33  33 

117  4B 

ISO 

: 

L  B  WATER  DISTRICT 

LA  HONDA 

4*" 

SAN  MATEO 

JAMES  C  ALLEN 

LAKE  ALPINE 

ALPINE 

3* 

38  28 

120  01 

7500 

VAR 

DEPT  WATER  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD 

SAN  BERDINO 

IS 

34  15 

117  12 

5250 

5f 

5P 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 

LAKE  CITY 

4675 

MODOC 

18 

41  38 

120  13 

4613 

9A 

MRS  FERROL  MC  COWIN 

LAKE  ELEANOR 

TUOLUMNE 

37 

37  58 

119  53 

4662 

VAR 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

LAKE  MOUNTAIN 

4690 

TRINITY 

40  01 

123  24 

3164 

LEONARD  M  MILLER 

LAKEPORT 

4701 

LAKE 

23 

39  03 

122  55 

1343 

5P 

5P 

MRS  WILLIE  GREENE 

LAKEPORT  SCS 

4703 

LAKE 

23 

39  02 

122  55 

1356 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

LAKE  SABRINA 

4705 

19 

37  13 

118  37 

9065 

VAR 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

LAKCSHORE 

4709 

23 

40  53 

122  23 

1075 

8P 

BP 

BP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

LAKESIDE  2  ENE 

4711 

SAN  DIEGO 

25 

32  52 

445 

9A 

HELIX   IRRIG  DIST 

LAKE  SPAULDING 

4713 

NEVADA 

39  19 

120  3S 

5156 

5P 

5P 

P  G  •  E  COMPANY 

LAKE  SPAULDING  DAM 

4714 

NEVADA 

39  20 

120  38 

4P 

4P 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

LAKE  WOHLFORD 

4726 

SAN  DIEGO 

3: 

33  10 

1  17  00 

ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 

LA  MESA 

473! 

SAN  DIEGO 

33 

32  4b 

117  01 

530 

5P 

SP 

LA  MESA  FIRE  DEPT 

LANCASTER 

LOS  ANGELES 

34  42 

118  09 

2350 

MIO 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LA  PANZA  RANCH 

SN  LUIS  OBPO 

2' 

35  23 

120  10 

1550 

z 

ABE  E  ZIMMERMAN 

LA  PORTE 

PLUMAS 

39  41 

4975 

: 

BILL  0  ROURKE 

LAS  PLUMAS 

48i: 

BUTTE 

39  41 

121  29 

506 

5Pl 

5P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

LAYTONVILLE 

4851 

MENDOCINO 

39  42 

123  29 

1640 

: 

EDWARD  E  DOWNING 

LEBEC 

4863 

KERN 

IC 

34  50 

3563 

8A 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

LECHUZA  PATROL 

STATION  FC  352  6 

4867 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

116  53 

1530 

4P 

: 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

LE  GRAND 

4884 

MERCED 

21 

37  14 

120  IS 

255 

5P 

5P 

MERCED  CO  FIRE  OEPT 

LEMON  COVE 

4890 

TULARE 

36  23 

119  02 

513 

5P 

5P 

KAWEAH  LEHON  CO 

LEMIS  CR  KINGS  CANYON 

4920 

FRESNO 

1 

36  48 

116  41 

4650 

VAt 

U  5  WEATHER  BUREAU 

LINDSAY 

4957 

TULARE 

36  11 

119  04 

395 

7P 

FRANK  DE  CHAINE 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 

4986 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

118  18 

2750 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LIVE  OAK  CANTON  FC  230C 

4993 

LOS  ANGELES 

ZC 

34  07 

IIT  44 

1255 

5P 

C  F  ELDER 

d 

P 

^A.iun  1  X 

'  DRAINAGE  t 

U 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAnON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

If 

LIVERMORE  2  SSW 

ALAMEDA 

37  39 

121  47 

945 

eA 

MRS  M  I  QUARTERMAN 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCI 

9002 

LOS  ANGELES 

34  28 

117  45 

3620 

6P 

MRS  E  A  EBERlE 

LOCKWOOD  2  N 

son 

MONTEREY 

39  9« 

ARCHIE  M  WEFERLING 

LOCKWOOO  MESA 

5023 

SAN  DIEGO 

32  59 

SAN  DIEGO  HATER  CO 

LOO  I 

5032 

SAN  JOAOUIN 

38  07 

LODI   SEHAGE   TREAT  PL 

LOGAN  MEAOOW 

5040 

MADERA 

37  20 

SO  CALIF  EDISON  CO 

lompoc  sewage  Plant 

506<. 

SNTA  BARBARA 

34  40 

4P 

LOMPOC  SEH  TREAT  PL 

LONE  PINE  COTTONWOOD  PH 

5067 

INTO 

36  27 

C 

L  A  HTR  *  PWR  DEPT 

LONE   TREE  CANYON 

507« 

SAN  JOAOUIN 

37  37 

EDWARD  C  CERlACH 

LONG  BARN  EXP  STATION 

5071 

TUOLUMNE 

36  11 

U  S  FOREST  SERVICE 

»LONG  BEACH 

LOS  ANGELES 

13 

US  12 

34 

I  OP 

JOHN  H  TEED 

LONG  BEACH  WB  AP 

6065 

LOS  ANGELES 

13 

33  49 

lie  09 

34 

MID 

U  &  WEATHER  BUREAU 

LONG  VALLEY  IN5P  STA 

soesi 

SIERRA 

39  41 

CHARLES  H  GRAY 

LORAINE 

50981 

KERN 

39  le 

CHARLES  W  POOLE 

LOS  ALAMOS 

510T 

SNTA  BARBARA 

34  45 

HENRY  R  GEHE 

"LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

5114 

LOS  AKGELES 

33  56 

MID 

C  J 

U  S  HEATHER  BUREAU 

LOS  ANGELES  WB  CI  lY 

51151 

LOS  ANGELES 

34  03 

MIO 

C  J 

U  S  HEATHER  BUREAU 

LOS  BANDS 

51 1( 

MERCED 

37  03 

ROGER  C  RICE 

LOS  BANDS  ARBURUA  RANCH 

51191 

MERCED 

36  53 

ARBURUA  RANCH 

LOS  GATOS 

5123 

SANTA  CLARA 

37  13 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

LOS  GATOS  4  SW 

5125 

122  02 

2415 

LEON  S  MILLER 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

514- 

SNTA  BARBARA 

3; 

34  33 

119  47 

1029 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOST  HILLS 

5151 

KERN 

35  37 

KERN  CO  fSTRY  *  F  0 

LOWER  KIBBEY  RIDGE 

5160 

TUOLUMNE 

3' 

38  01 

HETCH  HETCHY  HTR  SUP 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

5162 

SAN  01  EGO 

33 

32  37 

116  56 

SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

LUCERNE  VALLEY   1  WSW 

5182 

SAN  BERDINO 

34  26 

ss 

ROY  A  FLETCHER 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

5184 

MONTEREY 

35  93 

c 

STATE  DIV  OF  HHTS 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 

5212 

SAN  BEROINO 

21 

34  06 

SAN  BERNARDINO  FCD 

LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE 

5215 

SAN  BERDINO 

28 

34  12 

117  27 

2250 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

5216 

SAN  BERDINO 

28 

34  14 

1  17  29 

2720 

U  S  FOREST  SERVICE 

MADERA 

5233 

MADERA 

27 

120  04 

26B 

BA 

MAO  RIVER  RANGER  STA 

5244 

TRINITY 

17 

40  27 

123  32 

2775 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAGIC  MOUNTAIN 

5256 

LOS  ANGELES 

34  24 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MAHNKE 

5258 

LAKE 

38  91 

MRS  M  E  MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 

5284 

MONO 

37  37 

OEPT  HATER  RESOURCES 

MANDEVlLLE  ISLAND 

5296 

SAN  JOAOUIN 

38  02 

VAR 

VAR 

JESSE  FIERRO 

MANZANITA  LAKE 

5311 

SHASTA 

2; 

40  32 

BA 

US  NAT   PARK  SERVICE 

MARCH  FIELD 

5326 

RIVERSIDE 

U  S  AIR  FORCE 

MARICOPA 

5336 

KERN 

35  05 

BANKLINE  OIL  COMPANY 

MARIPOSA 

5346 

MARIPOSA 

2' 

37  29 

119  5S 

2011 

MRS  GABRIELLE  HILSON 

MARKLEEVILLE 

119  47 

5546 

MARTINEZ   3  S 

5371 

CONTRA  COSTA 

37  56 

122  OS 

225 

MARGARET  S  PLUMMER 

MARTINEZ    3  SSE 

5372 

CONTRA  COSTA 

37  58 

122  06 

BA 

CHARLES  P  WEAVER 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

5377 

CONTRA  C05TA 

38  01 

122  OB 

26 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

MARYSVILLE 

5385 

39  09 

121  36 

60 

lOA 

MRS  J  BANTTARI 

MATHER 

5400 

TUOLUMNE 

37  53 

119  61 

4618 

5P 

CITY  SAN  FRANCISCO 

MC  CARTHY  POINT  RS 

5444 

TEHAMA 

23 

40  11 

121  41 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MC  CLOUD 

SISKIYOU 

21 

41  16 

122  08 

3300 

8A 

THOMAS  WILLIAMS 

MEADOW  LAKE 

5496 

FRESNO 

27 

37  05 

119  26 

4485 

7A 

RADIO  STATION  KRFM 

MECCA  3  SE 

5502 

RIVERSIDE 

33  33 

116  02 

-175 

BA 

D  e  H  ALEXANDER 

MEDICINE  LAKE 

5505 

12 

41  35 

121  37 

6726 

VAR 

DEPT  HATER  RESOURCES 

MENDOTA  DAM 

5521 

FRESNO 

36  47 

FRANK  F  M0IT02A 

MERCED  FIRE  STATION  2 

5632 

14 

37  18 

120  29 

169 

4P 

CITY  OF  MERCED 

MERCED  2 

5535 

MERCED 

111 

37  19 

120  29 

166 

MERCED   IRRIG  DIST 

MERCEY  MOT  SPRINGS 

5550 

FRESNO 

27 

36  42 

120  52 

1165 

6P 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

MEYERS  INSPECTION  STA 

5572 

EL  DORADO 

36 

36  51 

120  01 

6342 

2P 

STATE  OF  CALirORNIA 

MICHIGAN  BLUFF 

5586 

PLACER 

39  03 

120  4* 

3500 

c 

ROBERT   C  WHEELER 

MIDDLETOWN 

559( 

LAKE 

z: 

3e  45 

122  37 

1122 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MIDOLEWATER 

5602 

KERN 

10 

35  30 

119  49 

9A 

UNION  OIL  CO  OF  CAL 

MILFORD  LAUFMAN  RS 

9623 

LASSEN 

18 

40  06 

120  21 

4860 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  BERDINO 

2S 

:i7  02 

2965 

3P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILL  CREEK  INTAKE 

563: 

SAN  BERDINO 

28 

34  05 

116  57 

4958 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILO  5  NE 

5669 

TULARE 

36  17 

MRS  ETHEL  HALKER 

MINERAL 

5679 

TEHAMA 

40  21 

US  NAT   PARK  SERVICE 

MINERAL  KING 

56ec 

TULARE 

36  26 

7975 

VAf 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

5713 

HUMBOLDT 

40  12 

: 

HAROLD  R  CHACE 

MITCHELL  CAVERNS 

5721 

SAN  BERDINO 

34  56 

5P 

CAL  DIV  BEACH  •  PKS 

MITCHELL  MEADOW 

FRESNO 

36  45 

lis  43 

9700 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO 

5738 

STANISLAUS 

MIO 

MODESTO  IRRIG  DIST 

MODESTO  2 

5741 

STANISLAUS 

37  36 

CITY  OF  MODESTO 

6 

118  10 

2735 

8A 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

MONACHE  MEADOWS 

5777 

TULARE 

10 

36  13 

IIB  10 

8000 

VAB 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MONO  LAKE 

5779 

MONO 

39  01 

MONO  INN 

MONTAGUE   3  NE 

5785 

SISK lYOU 

41  «5 

TOM  H  WILLIAMS 

MONTEREY 

5795 

MONTEREY 

36  36 

ROBERT  H  JOHNSON 

MONTGOMERY  CREEK  2  SSW 

5609 

SHASTA 

40  49 

: 

AARON  SMITH 

MONT ICELLO  DAM 

5818 

NAPA 

3B  30 

9A 

US  BUR  RECLAMATION 

MOORPARK    1  SSE 

5823 

VENTURA 

US  SOIL  CON  SERVICE 

MORENA  DAM 

5840 

SAN  DIEGO 

32  41 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

MORGAN  HILL  2  E 

5844 

SANTA  CLARA 

37  09 

MRS  THELMA  F  DOWNER 

MORGAN  HiLL  80SSANA  RCI' 

20 

121  47 

7  70 

MORGAN  HILL  SCS 

585: 

SANTA  CLARA 

20 

37  06 

121  39 

350 

US  SOIL  CON  SERVICE 

MORONGO  VALLEY 

5863 

SAN  BERDINO 

34  03 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

58661 

SN  LUIS  08P0 

35  22 

HORHO  BAY  F  P  OIST 

MOUNTAIN  PASS 

5890 

SAN  BERDINO 

35  28 

SS 

MT  PASS  SERVICE  STA 

MOUNT  BALDY  FC  850 

5900 

LOS  ANGELES 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOUNT  DANAHER 

5909 

EL  DORADO 

36  45 

8A 

: 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

59151 

CONTRA  COSTA 

37  52 

7a 

CAL  DIV  BEACH  *  PARK 

MOUNT  HAMILTON 

593: 

SANTA  CLARA 

37  20 

IIP 

U  S  HB  OBSERVER 

MOUNT  HEBRON  9  E 

9940 

SISKIYOU 

41  46 

MOUNT  HEBRON  RANGER  STA 

12 

122  00 

4250 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOUNT  MADONNA 

997; 

SANTA  CRUZ 

20 

37  01 

121  43 

ISOO 

JACK    I  SChELL 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

5980 

SISK I YOU 

41  22 

9A 

MOUNT    SHASTA    SKI  DOHL 

MOUNT    SHASTA  SLOPE 

6962 

SISKIYOU 

41  22 

DEPT  HATER  RESOURCES 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

5983 

SISK 1 YOU 

41  19 

MIO 

U  S  HEATHER  BUREAU 

MOUNT    TAMALPAIS    1  S 

5995 

MARIN 

37  55 

c 

CLOSED  6/25/59 

MOUNT  WILSON  FC   338  B 

6006 

LOS  ANGELES 

34  14 

4P 

:  H 

U  S  HB  OBSERVER 

MUIR  WOODS 

6027 

MARIN 

37  64 

US  NAT  PARK  SERVICE 

MUMBO  BASIN 

6032 

TRINITY 

41  12 

DEPT  HATER  RESOURCES 

NACIMIENTO  DAM 

6056 

SAN  LUIS  OBPCi 

MONTEREY  CO  FCwCO 

17 

122  17 

16 

7A 

EARL   S  GIPSON 

»NAPA  SIATE  HOSPITAL 

6074 

NAPA 

r 

38  17 

122  16 

60 

BA 

JOHN  F  ALLEMANT 

NAVARRO  1  NW 

6105 

MENDOCINO 

MASONITE  CORPORATION 

6115 

SAN  BERDINO 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

6118 

SAN  BERDINO 

34  46 

FED  AVIATION  AGENCY 

NEENACH 

LOS  ANGELES 

1! 

34  48 

116  35 

2890 

5P 

L  A  WTR  •  PWR  OEPT 

NEVADA  CITY 

6136 

NEVADA 

39  16 

121  02 

2600 

6A 

6A 

CITY  OF  NEVADA  CITY 

6144 

ALAMEDA 

37  31 

LESLIE   SALT  COMPANY 

NEWBURY  PARK  4  SW 

6149 

VENTURA 

34  09 

RANCHO  SIERRA  VtSTA 

NEWHALL  SOLEDAD  FC  32  C 

6162 

LOS  ANGELES 

34  23 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

NEWHALL  U  S  RANGER  STA 

6164 

LOS  ANGELES 

i' 

lie  31 

1342 

U  S  FOREST  SERVICE 

6161 

STANISLAUS 

37  21 

121  03 

loe 

5P 

RICHARD  A  SMITH 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

6179 

ORANGE 

33  36 

NEWPORT  HARBOR  DEPT 

6193 

SUTTER 

38  54 

MRS  NELLIE  WEBB 

NILAND 

6197 

IMPERIAL 

33  17 

7A 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

6252 

MAOERA 

37  14 

«A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

'NORTH  HOLLYWOOD 

6256 

LOS  ANGELES 

34  10 

9P 

SN  FERNDO  VLY  TIMES 

MARIN 

se  oe 

EDWARD  L  THOMPSON 

0 AK  D A  L  E  WOODW A  R  0  DAM 

6305 

STANISLAUS 

37  52 

S  SN  JOAQUIN  IR  DIST 

OAK  KNOLL  lUNGER  STA 

SISKIYOU 

41  50 

U  S  FOREST  SERVICE 

(OAKLAND  WB  AIRPORT 

6335 

ALAMEDA 

4 

122  12 

3 

MIO 

6351 

NAPA 

3B  27 

122  25 

160 

\2* 

ALLARD  A  CALKINS  JR 

OAXVILLE  4  SW 

6394 

122  26 

1465 

RICHARD  PLEINER 

OCC (DENTAL 

6370 

SONOMA 

36  25 

122  59 

1000 

7A 

ANDREW  J  BLANEY 

lOCCANSIDE  CAMP 
PENDLETON 

4377 

SAN  DIEGO 

39  13 

117  24 

60 

4P 

4P 

U  S  MARINE  CORPS 

OCEANSIOE  PUMPING  PLAN1 

6379 

SAN  DIEGO 

3! 

33  13 

117  21 

30 

OCEANSIOE  WATER  DEPT 

63B3 

SAN  DIEGO 

{ 

33  09 

116  06 

175 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OILFIELDS  JOAQUIN  RIDGE 

6395 

FRESNO 

36  16 

120  24 

3620 

VAR 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

VENTURA 

34  27 

119  15 

750 

3P 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

OLINDA 

6432 

ORANGE 

26 

33  55 

117  51 

520 

•A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ONO 

645! 

SHASTA 

40  29 

122  37 

960 

7* 

MRS  BEATRICE  RYAN 

OfWNOE  COUNTY  RESERVOIR 

6473 

ORANGE 

2fi 

33  96 

117  93 

600 

lOA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

36  37 

119  18 

431 

10« 

ORANGE  cove  CIT  ASSN 

OttICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

649i 

HUMBOLDT 

11 

41  20 

124  02 

161 

4P 

4F 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PARK 

OfflNDA  BOWlUN 

CONTRA  COSTA 

* 

37  92 

122  10 

550 

7P 

ARTHUR  H  BOWMAN 

ORIAND 

GUNN 

39  45 

122  12 

254 

BA 

ORLAHD  UNIT  HU  ASSN 

6501 

HUMBOLDT 

41  IS 

129  32 

9P 

9P 

E  J  ANDERSON 

OMVILLE   1  WSW 

6921 

BUTTE 

3*  30 

121  34 

160 

llA 

IIA 

CITY  OF  OROVILLE 

OROVILLE  7  SE 

6923 

eUTTE 

39  26 

121  29 

930 

6A 

ALBERT  E  PALMER 

-  HI  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  X 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDoEin  V  bn 

PBECIP. 

t 

SPECIAL 

ORDVILLC  SRIOGE 

BUTTE 

39  31 

IZl  34 

220 

7A 

ROBERT  E  SK  INNER 

OROVILLE  RANGER  STATION 

BUTTE 

39  32 

121  34 

300 

C 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

OSTRANDER  LAKE 

MARIPOSA 

37  36 

119  33 

B600 

DEPT  WATER  RESOURCES 

OXNARO 

VENTURA 

3: 

34  12 

119  11 

6P 

CITY  OF  OXNARO 

OZENA 

VENTURA 

5P 

JEFF  BUTLER 

PACHECO  PASS 

2 

37  04 

121  11 

650 

c 

U  S  BUB  RECLAMATION 

PACIFIC  HOUSE 

EL  DORADO 

36  45 

120  30 

3440 

FLOYD  R  POOLE 

PACOIHA  DAM  FC  33  A-E 

LOS  ANGELES 

5P 

E  K  BARR 

PAICINE5  OHRWALL  RANCH 

6611 

SAN  BENITO 

950 

6A 

JOHN  P  OHRWALL 

PALMOALE 

LOS  ANGELES 

2655 

6P 

5P 

PALMDALE   IRRIG  01  ST 

PALMOALE  2  NE 

662S 

LOS  ANGELES 

34  36 

118  06 

2563 

c 

PALMDALE  FAA  AIRPOPT 

6627 

LOS  ANGELES 

MID 

FED  AViATlON  AGENCY 

PALM  SPRINGS 

663S 

RIVERSIDE 

33  49 

1  16  32 

411 

6P 

6( 

PALM  SPGS  FIRE  OEPT 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

66A6 

SANTA  CLARA 

37  27 

122  08 

23 

eA 

c 

ENGINEERING  DEPT 

PALOMA 

66S0 

MONTEREY 

24 

36  21 

121  30 

1835 

5P 

JAMES  A  SELL 

PALOMAfi  MTN  OSSERVATORY 

SAN  DIEGO 

33 

33  21 

116  51 

5560 

IP 

MID 

PALOMAR  OBSERVATORY 

PALOS  VERDES  EST  FC  it3C 

6663 

LOS  ANGELES 

33 

33  46 

118  23 

210 

5P 

R  W  HIATT 

PANOCHE 

6675 

SAN  BENITO 

27 

36  36 

120  50 

1265 

SS 

MISS  LILY  BERG 

PANOCHE  JUNCTION 

FRESNO 

27 

36  3  3 

120  29 

500 

SP 

6P 

P   G   +   E  COMPANY 

PARADISE 

6665 

eUTTE 

23 

39  46 

121  37 

1750 

6A 

eA 

PARADISE  CEMETERY 

PAR AD  I SE  MEADOW 

6666 

TUOLUMNE 

37 

38  03 

119  40 

7700 

VAR 

s 

PARKER  RESERVOIR 

SAN  BERDINO 

METRO  WATER  DISTRICT 

PARKFIELO 

6703 

MONTEREY 

24 

35  S3 

120  26 

1482 

7A 

HERBERT  H  DURHAM 

PARCFIELO    e  NNH 

6708 

FRESNO 

36  01 

120  29 

2640 

c 

MARCELENE  ROBERTS  RH 

PASADENA 

6719 

LOS  ANGELES 

34  09 

lie  09 

864 

PASADENA  WATER  DEPI 

PASKENTA  RANGER  STATION 

6726 

TEHAMA 

23 

39  53 

122  32 

755 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

PASO  ROBLES 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  36 

120  41 

5P 

SP 

CITY  OF  PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  3  NKW 

6736 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  40 

120  43 

815 

: 

PASO  ROBLES  FAA  AIRPORT 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  40 

120  36 

603 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

PATTIWAY 

675*. 

KERN 

10 

34  56 

119  23 

3668 

7A 

HUDSON  RANCH 

6761 

23 

40  20 

121  54 

1050 

7A 

PEAR  LAKE 

TULARE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PETALUMA  FIRE  STATION  Z 

6926 

SONOMA 

1" 

38  14 

122  36 

16 

5P 

5P 

PETALUMA  FIRE  DEPT 

PETALUMA  1  N 

6629 

SONOMA 

38  15 

122  38 

30 

c 

VICTOR  £  CHAIK 

PIEORA 

6857 

FRESNO 

11 

36  46 

119  23 

560 

7A 

MRS    IDA  H  AKERS 

PINE  CANYON  PATROL 

STATION  FC   321  E 

6691 

LOS  ANGELES 

34  40 

lie  26 

3266 

5P 

LOS  ANGELES  FIRE  DEPT 

PINNACLES   NATIONAL  MON 

6926 

SAN  BENITO 

20 

36  29 

121  11 

1307 

US   NAT    PARK  SERVICE 

PISMO  BEACH 

69'.3 

SN  LUIS  OBPO 

36  06 

120  36 

60 

5P 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT   RIVER  POWER  HOUSE  5 

69A6 

SHASTA 

Zl 

40  59 

121  59 

1456 

5P 

P  G  *  E  COMPANY 

6950 

23 

36  56 

122  52 

1550 

OA 

PLACERVILLE 

EL  DORADO 

eA 

P  G  ♦  E  COMPANY 

PLACERVRLE  IPG 

6962 

EL  DORADO 

36  44 

120  44 

2755 

BA 

6A 

eA 

INSI  FST  GENETICS 

PLACERVILLE  1  W 

6963 

EL  DORADO 

120  49 

1765 

c 

CITY  OF  PLACERVILLE 

PLYMOUTH 

AMADOR 

16 

38  29 

120  51 

1096 

eA, 

LOHRIN  L  CRAIN 

POINT  ARENA 

7009 

MENDOCINO 

36  55 

123  42 

6A 

8A 

c 

JAMES  D  MOUNGOVAN 

POINT  AfiGUELLO 

LIGHT  STATION 

7016 

SNTA  BARBARA 

33i 

34  34 

120  39 

92 

IIP 

IIP 

U  S  COAST  GUARD 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

7024 

SN  LUIS  OBPO 

35  40 

121  17 

IIP 

IIP 

U  S  COAST  GUARD 

7050 

LOE  ANGELES 

26 

34  04 

855 

5P 

5P 

J  E  ADAMSON 

7070 

*■ 

36  01 

122  01 

50 

SA 

8A 

PORIERVILLE 

TULARE 

eA 

JOHN  H  DAYBEUL 

PGR TOLA 

7085 

PLUMAS 

e 

39  48 

120  28 

4638 

: 

IRA  C  BALDWIN 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

TULARE 

ic 

35  48 

lie  34 

7000 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEY   3  E 

7096 

TULARE 

id 

35  48 

lie  38 

WILLIAM  R  BOOTH 

POST  CORRAL  MEADOW 

7097 

FRESNO 

37  07 

lie  54 

8215 

VAH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POTTER  VALLEY  3  NNW 

7107 

MENDOCINO 

22 

39  22 

123  07 

1020 

c 

OTTO  R  HUGHES 

POTTER  VALLEY  3  SE 

7108 

MENDOCINO 

22 

39  16 

123  04 

1100 

c 

RUSSELL  £  NEAR 

POTTER  VALLEY  PWR  HOUSE 

7109 

MENDOCINO 

39  22 

1014 

3P 

3P 

P  G  +  E  COMPANY 

POWAY  VALLEY 

7111 

SAN  DIEGO 

33 

32  57 

117  04 

440 

8A 

POWAY  MUN  WATER  DISI 

7123 

RIVERSIDE 

26 

33  53 

117  36 

560 

c 

PRIEST  VALLEY 

7150 

MONTEREY 

24 

36  11 

120  42 

2300 

ss 

SS 

NELSON  H  PALMER 

QUAKING  ASPEN 

TULARE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OUINCY  RANGER  STATION 

7195 

PLUMAS 

39  56 

120  57 

3409 

eA 

"eA 

U  S  FOREST  SERVICE 

OUINN  RANGER  STATION 

72051 

10 

36  20 

116  35 

6300 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RAHONA  SPAULOrNG 

7231 

SAN  DIEGO 

33 

33  04 

116  51 

1470 

6P 

LOUIS  B  SPAULDING 

724* 

SAN  DIEGO 

33 

33  14 

116  32 

Alio 

7A 

CORPS .OF  ENGINEERS 

RANOSeuRO 

7253 

KERN 

15 

35  22 

117  39 

3570 

6P 

6P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

RAYWOOO  FLATS 

7279 

SAN  BERDINO 

6 

34  03 

116  49 

7070 

5P 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

7292 

TEHAMA 

23 

40  09 

122  15 

341 

MIO 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

REDDING  1  se 

7295 

SHASTA 

23 

40  34 

122  23 

470 

c 

CITY  OF  REDDING 

5P 

BEDDING  FIRE  CHIEF 

REDLANDS 

7306 

SAN  BEROINO 

28 

34  03 

117  11 

1318 

MID 

2P 

REDLANDS  DAILY  FACTS 

REDWOOD  CITY 

7339 

SAN  MATEO 

4 

37  29 

122  14 

31 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT   STA  2 

REDWOOD  VALLEY 

7351 

MENDOCl NO 

22 

39  16 

123  12 

718 

c 

THOMAS  M  JAMESON 

REPRESA 

7370 

SACRAMENTO 

38  42 

121  10 

306 

NIC 

FOLSOM  STATE  PRISON 

»R I CHHONO 

7f.li. 

CONTRA  COSTA 

37  56 

122  21 

56 

6A 

CITT  OF  RICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STATION 

CONTRA  COSTA 

37  55 

122  20 

10 

8A 

6P 

5P 

RAY  KRONE 

RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  3 

7*70 

RIVERSIDE 

26 

33  57 

117  24 

820 

5P 

5P 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 

RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 

7473 

RIVERSIDE 

26 

33  58 

117  20 

1045 

SA 

BA 

8A 

:g 

CITRUS  EXP  STATION 

ROBERTSON  FLAT 

PLACER 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROCK  CREEK 

7510 

INYO 

19 

37  27 

lie  44 

9700 

VAR 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

ROCKLIN 

7516 

PLACER 

36  46 

121  14 

239 

6A 

RAYMOND  H  JOHNSON 

ROSE  HARie  MEADOW 

7560 

FRESNO 

27 

37  19 

118  52 

10000 

VAf 

s 

SO  CAL 1 F  EDI  SON  CO 

ROUND  MEADOW 

7579 

TULARE 

IC 

35  58 

116  21 

9000 

s 

CALIF  STATE  ENG 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 

7560 

SHASTA 

2] 

40  49 

121  56 

2117 

7A 

MRS  MARIAN  L  BERTAGNA 

RUNNING  SPRINGS  1  E 

7600 

SAN  BERDINO 

IS 

3*  12 

117  05 

5965 

c 

STATE  OIV  OF  HWYS 

SACHES  SPRINGS 

7623 

TUOLUMNE 

37 

36  06 

119  51 

7900 

VAR 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

SACRAMENTO  we  AIRPORT 

7630 

SACRAMENTO 

39  31 

121  30 

17 

Hit 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ISACRAMENTO  WB  CITY 

7633 

23 

36  35 

121  29 

23 

MID 

MID 

c 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

7637 

TEHAMA 

23 

40  10 

122  46 

3850 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAGEHEN  CREEK 

NEVADA 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

SAINT  HELENA 

76*3 

NAPA 

17 

36  30 

122  28 

255 

6P 

6P 

EDWIN   L  PAULSON 

SAINT  HELENA  *.  NSW 

76*6 

NAPA 

17 

38  30 

122  32 

1792 

EDWIN  H  LEARNED 

SAINT  HELENA  7  NE 

76A9 

NAPA 

23 

38  34 

122  22 

1060 

MRS  CLARA  B  ABREU 

SAINT  JOHN 

7656 

GLENN 

23 

39  43 

122  00 

145 

7A 

JAMES  A  STURGEON 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

CONTRA  COSTA 

37  50 

122  06 

625 

5P 

5P 

BROTHER  U  BENEDICT 

SALINAS 

7667 

MONTEREY 

24 

36  40 

121  39 

46 

G 

AGH  EXTENSION  SER 

SALINAS  2  E 

7668 

MONTEREY 

24 

36  40 

121  37 

80 

5P 

5P 

SALINAS  RURAL  F  0 

SALINAS  DAM 

7672 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  20 

120  30 

1375 

eA 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

SALT  SPRINGS  PwR  HOUSE 

7669 

AMADOR 

16 

36  30 

120  13 

3700 

3P 

3P 

3P 

P   G   ♦   E  COMPANY 

SALYER  RANGER  STATION 

7698 

TRINITY 

35 

40  53 

123  35 

623 

eA 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  ANDREAS  2  S 

CALAVERAS 

2 

36  10 

120  40 

854 

7A 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

7711 

LOS  ANGELES 

It 

34  10 

117  40 

2394 

4P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SAN  BENITO 

7719 

SAN  BENITO 

20 

36  31 

121  OS 

1355 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

SAN  BERDINO 

28 

34  06 

117  16 

1125 

6P 

6P 

S  6  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  CLEMENTE  DAM 

7731 

MONTEREY 

4 

36  26 

121  42 

600 

7A 

CALIF  wTR  *   TEL  CO 

SANDBERG  PATROL 

STATION  FC  130  9 

7734 

LOS  ANGELES 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

SANDBERG  WB 

LOS  ANGELES 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

>SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

7740 

SAN  DIEGO 

33 

32  44 

117  10 

''^19 

MIC 

HID 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  DIMAS  FIRE  WRD  FC95 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

117  48 

955 

8A 

SAN  DIMAS  FIRE  STA 

SAN  DIMAS   TANBARK  FLAT 

7750 

LOS  ANGELES 

26 

34  12 

2720 

:g 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN   FELIPE   HIGHWAY  STA 

7755 

SANTA  CLARA 

20 

37  01 

121  20 

36S 

STATE  DIv  OF  HWYS 

SAN  FERNANDO 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  26 

965 

6P 

6P 

S  F  HEIGHTS  LEMON  AN 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7762 

LOS  ANGELES 

13 

lie  30 

1246 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  FRANCISCO 

RICHMOND  SUNSET 

7767 

SAN  FRANCISCO 

4 

37  46 

122  30 

32 

5P 

CITT  SAN  FRANCISCO 

SAN  MATEO 

37  37 

122  23 

B 

MID 

MIO 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

KSAN  FRANCISCO 

FEDERAL  BUILDING 

7772 

SAN  FHANCISCC 

4 

37  47 

122  25 

52 

HID 

MID 

C  J 

U  S  WCATh'eR  BUREAU 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

LOS  ANGELES 

26 

34  09 

117  54 

744 

9P 

PASADENA  WATER  DEPI 

SAN  GABRIEL  DAM  FC425Be 

LOS  ANGELES 

E  K  DE  VORE 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

7765 

LOS  ANGELES 

13 

34  06 

118  06 

400 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  GREGORIO  3  SE 

7607 

SAN  MATEO 

37  18 

122  20 

355 

5P 

9P 

POMPON 10  RANCH 

SAN  JACINTO 

7610 

RIVERSIDE 

33 

33  46 

116  59 

1550 

7P 

BYRON  JOHANSEN 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

RIVERSIDE 

33 

33  47 

116  56 

1560 

C 

STATE  OIV  OF  FSIfiT 

SAN  JOAOUIN  EXP  RANGE 

7817 

MADERA 

37  06 

1100 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

»SAN  JOSE 

7621 

37  21 

121  54 

MIO 

MIO 

C  J 

E  0  eiLLWILLER 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3  SSE 

76  3*. 

SAN  BENITO 

20 

36  49 

121  31 

500 

c 

MRS  M  A  BINGHAM 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

ORANGE 

33 

33  36 

117  31 

730 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SN  LUIS  OBPO 

35  16 

120  40 

300 

7A 

7A 

c 

SAN  MARCOS  RANCH 

7661 

SNTA  BARBARA 

32 

34  33 

119  52 

600 

7A 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

»SAN  MATEO 

7864 

SAN  MATEO 

4 

37  34 

122  20 

30 

9P 

5F 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7670 

VENTURA 

33 

33  14 

119  26 

502 

C 

U  S  NAVY 

'SAN  PEDRO 

7676 

LOS  ANGELES 

32 

33  43 

lie  16 

10 

5P 

5P 

MARINE  EXCHANGE 

'SAN  RAFAEL 

7860 

17 

37  56 

122  32 

31 

5P 

6P 

CITT  ENGINEER 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

7888 

ORANGE 

2{ 

33  45 

117  52 

lis 

5P 

5P 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

INDEX  NO.  1 

o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

1  TEMP. 

PHECIP.  1 

EVAP.  1 

specialI 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

769: 

SAN  BEROiNO 

34  07 

117  07 

1960 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  ANA  RiVER  PH  NO  1 

SAN  BERDINO 

w 

so  CALIF  EDISON  CO 

SANTA  ANITA  FERN  FC  432 

789' 

LOS  ANGELES 

13 

34  12 

lie  01 

2035 

5P 

G  ROBINSON 

SANTA  BARBARA 

7902 

SNTA  BARBARA 

33 

34  26 

119  42 

100 

5P 

5P 

c 

S  BARBARA  FIRE  DEPT 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

790! 

SNTA  BARBARA 

33 

34  26 

119  50 

MIO 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SANTA  BARBARA   TV  PEAK 

7909 

SNTA  BARBARA 

32 

34  32 

119  67 

4000 

5P 

TV  STATION  KEYI 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

37  21 

121  66 

86 

5P 

5P 

UNIV  OF  SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 

7916 

SANTA  CRUZ 

36  59 

122  01 

125 

5P 

5P 

ROBERT   E  BURTON 

SANTA  FE  0AM 

7926 

LOS  ANGELES 

13 

34  07 

117  56 

427 

6A 

c 

CORPS  Of  ENGINEERS 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  22 

120  36 

1200 

6P 

JOSEPH  C  MC  KUEICK 

7933 

SN  LUIS  OBPO 

35  22 

120  38 

1100 

8A 

D  DALE  RUSKOVICH 

SANTA  MAR?a'"^*  BOOSTER 

SNTA  BARBARA 

31 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

7946 

SNTA  BARBARA 

30 

34  64 

120  27 

236 

MM 

MU 

:  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SANTA  MONICA 

7950 

COS  ANGELES 

33 

34  01 

116  29 

60 

CITY  SANTA  MONICA 

•SANTA  MONICA  PIER 

7953 

LOS  ANGELES 

33 

34  00 

118  30 

15 

5P 

6P 

S  M  LIFEGUARD  SER 

SANTA  Paula 

7957 

VENTURA 

29 

34  21 

119  04 

282 

lOA 

eA 

CO  AGRICULTURAL  COMM 

SANIA  ROSA 

7965 

SONOMA 

22 

38  27 

122  43 

167 

7A 

7A 

CLARENCE  S  NEWBERRY 

SANTA  YNEZ 

7976 

SNTA  BARBARA 

32 

34  37 

120  06 

c 

SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 

SANTIAGO  DAM 

ORANGE 

26 

33  46 

117  43 

1025 

eA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAUGUS  POWER  PLANT  NO  1 

6014 

LOS  ANGELES 

29 

34  35 

116  27 

2105 

6A 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

6025 

41  IB 

123  08 

2169 

kSCOTIA 

HUMBOLDT 

PACIFIC  LUMBER  CO 

SEARSVILLE  LAKE 

6066 

SAN  MATEO 

37  24 

122  14 

350 

at 

AUSTIN  CLAPP 

SEBASTOPOL  4  S 

8072 

SONOMA 

22 

36  21 

122  50 

175 

c 

WILLIAM  G  SANDERS 

SECRET  VALLEY  MNTNC  STA 

6075 

LASSEN 

18 

40  40 

120  15 

4662 

5P 

JOHN  W  RANDOLPH 

SEPULVEDA  DAM 

8092 

LOS  ANGELES 

13 

34  10 

116  26 

740 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  DAM 

8136 

SHASTA 

23 

40  43 

122  25 

1076 

6A 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

6166 

LOS  ANGELES 

33  57 

117  54 

800 

9A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHINGLE 

8173 

EL  DORADO 

38  40 

120  56 

1375 

7A 

THEODORE  B  HEUSNER 

SHINGlETOWN 

8176 

SHASTA 

2: 

40  30 

121  51 

3535 

7A 

MRS  JANICE  M  SUTTER 

6207 

39  34 

120  36 

4162 

6A 

SlERRAVlLLE  RANGER  STA 

SIERRA 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL  HILL  FC  415 

8230 

LOS  ANGELES 

13 

33  46 

lie  10 

100 

5P 

: 

GEORGE   1  OSBORNE 

SILVERADO  RANGER  STA 

624: 

ORANGE 

28 

33  45 

117  40 

1100 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SISOUOC  SOUTH  FORK  CAMP 

SNTA  BARBARA 

30 

119  46 

2500 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKAGGS  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH 

8272 

SONOMA 

22 

36  41 

123  06 

1930 

eA 

JOHN  K  LEITHOLD 

SLACK  CANYON 

8276 

MONTEREY 

24 

36  05 

120  40 

1730 

c 

CALIF  DIV  OF  FSTRY 

SLOAT 

8292 

PLUMAS 

39  52 

120  44 

4116 

c 

CLARENCE  F  ELWORTHY 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

8293 

SACRAMENTO 

16 

36  28 

121  06 

BA 

MRS  MABEL  VAN  VLECK 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

33  52 

116  41 

1940 

9A 

SNOW  FLAT 

MARIPOSA 

i! 

DEPT  WATER  RESOURCES 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 

6320 

NEVADA 

39  19 

120  22 

6685 

Bfl 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SODA  SPRINGS 

8331 

NEVADA 

39  19 

120  23 

6750 

5P 

5P 

C  H 

SOLEDAO 

6336 

MONTEREY 

36  26 

121  19 

204 

JAN  H  JACOBSEN 

SOMESBAR  1  W 

8346 

HUMBOLDT 

12 

41  23 

123  30 

460 

SA 

MRS  GEORGIA  ANN  LONG 

SOMIS  3  NE 

8346 

VENTURA 

33 

34  17 

116  66 

490 

BA 

LAWTON   INVESTMENT  CO 

SON  1 5  3  NW 

6349 

VENTURA 

33 

34  17 

119  03 

610 

8A 

BERYLWOOD  INVEST  CO 

SONOMA 

6351 

SONOMA 

17 

36  17 

122  27 

20 

5P 

5P 

LAURENCE  W  DICKEY 

SONORA 

6353 

TUOLUMNE 

37 

37  59 

120  23 

1830 

6A 

P  G  *  E  COMPANY 

S  E  FARALLON 

8376 

SAN  FRANCISCO 

37  42 

123  00 

27 

c 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

MARIPOSA 

1' 

US  NAT  PARK  SERVICE 

SOUTH  LAKE 

6406 

INYO 

19 

37  10 

118  34 

9500 

VAR 

S 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SPADRA  PACIFIC 

COLONY  FC  356  C 

6436 

LOS  ANGELES 

26 

34  03 

117  49 

690 

4P 

R  S  HUTCHISON 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

6446 

MONTEREY 

36  36 

121  41 

60 

MRS  BERTHA  HENNES 

SPRINGVILLE  7  ENE 

8455 

TULARE 

36  10 

lie  42 

2470 

ELMER  A  SUTTON 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

TULARE 

36  06 

lie  46 

1060 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE  TULE 

HEADWORKS 

8463 

TULARE 

36  12 

116  39 

4070 

c 

P  6  ♦  E  COMPANY 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

6474 

PLACER 

36 

39  12 

120  14 

6226 

5P 

6A 

H 

SOUAW  VLY  DEvEL  CO 

SQUIRREL  INN  1 

SAN  BERDINO 

15 

EDGAR  L  KEISTER 

SQUIRREL    INN  2 

8471 

SAN  BERDINO 

15 

34  14 

117  14 

5723 

5P 

5P 

H 

LEHOY  KEMP 

STANDISH  ♦  HiCKET  ST  PK 

8490 

MENDOCINO 

39  53 

123  44 

653 

eA 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

STATE  LAKES 

8510 

FRESNO 

36  56 

116  35 

10200 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STATUM  MEADOW 

6514 

FRESNO 

11 

36  56 

lie  55 

6300 

VAR 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STAYTON  MINE 

6517 

MERCED 

27 

36  56 

121  13 

2975 

C 

RANAR  B  KNOX 

STIRLING  CITY  HS 

8544 

BUTTE 

39  54 

121  32 

361B 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

STOCKTON  DISPOSAL  PLANT 

6664 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  56 

121  20 

11 

c 

CITY  OF  STOCKTON 

»STOCKTON  FAA  AIRPORT 

8556 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  54 

121  15 

22 

MIO 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

STOCKTON  FIRE  STATION  4 

8660 

37  66 

121  16 

11 

6A 

BA 

STOCKTON  HOWRY  BRIDGE 

SAN  JOAQUIN 

\- 

5P 

6P 

MART  IN  P  MUHS 

STONYFORO  COOLEY  RANCH 

6578 

COLUSA 

39  15 

122  40 

3015 

BA 

FRED  H  COOLEY 

STONTFOflO  RANGER  SIA 

8660 

COLUSA 

39  23 

122  33 

1166 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

6587 

GLENN 

23 

39  35 

122  32 

5P 

6P 

: 

ORLAND   UNIT    WU  ASSN 

STOUTS  MEADOW 

6591 

SHASTA 

21 

41  10 

121  56 

5300 

VAR 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

STRAWBERRY  VALLEY 

6606 

TUBA 

39  34 

121  06 

6P 

6P 

SOPER-WHEELER  CO 

SUNLANO 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

116  IB 

1460 

FRANK  T  STEVENS 

SUNSET  BEACH  STATE  PARK 

8660 

SANTA  CRUZ 

20 

36  54 

121  60 

65 

c 

CAL  DIV  BEACH  *  PARK 

SURF  2  ENE 

6697 

SNTA  BARBARA 

32 

34  41 

120  34 

105 

: 

U  S  AIR  FORCE 

6700 

VENTURA 

34  16 

116  40 

1065 

BA 

SUSANVlLLE 

LASSEN 

ll 

CITY  OF  SUSANVlLLE 

SUSANVlLLE  AIRPORT 

8702 

LASSEN 

18 

40  23 

120  33 

4146 

lOP 

lOP 

H 

DAVID  BARR 

SUSANVlLLE    1  WNW 

8703 

LASSEN 

18 

40  26 

120  40 

4555 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

AMADOR 

3B  23 

120  46 

1560 

BA 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

TABLE  MOUNTAIN 

LOS  ANGELES 

34  23 

117  41 

7  500 

SP 

SMITHSONIAN  OBSY 

8752 

KERN 

IC 

35  09 

119  26 

1025 

c 

KERN  CO  FSTRY  +  FD 

TAHOE 

8756 

PLACER 

36 

39  10 

120  09 

6226 

BA 

ARTHUR  E  FRODENBERG 

TALBOT  CAMP 

8771 

PLACER 

39  12 

120  22 

VAR 

s 

OEPT  WATER  RESOURCES 

TEHACHAPI 

8826 

KERN 

10 

35  OB 

IIB  27 

3975 

6P 

lEHACHAPI    RANGER  STA 

KERN 

35  06 

116  27 

3975 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

TEJON  RANCHO 

663' 

KERN 

K 

6P 

TEJON  RANCH  COMPANY 

TERMO 

6873 

LASSEN 

40  52 

120  27 

6300 

c 

SULO  E  LAKSO 

THE  CEDARS 

eeei 

PLACER 

39  15 

120  21 

5900 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

THE  GEYSERS 

6665 

22 

36  46 

122  49 

1600 

c 

MRS  FATE  DEWEY 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

6692 

RIVERSIDE 

33  37 

116  10 

-120 

MID 

MIO 

c 

FED  AVIATION  AGENCY 

THOUSAND  OAKS 

VENTURA 

33 

34  11 

118  61 

810 

SP 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

THREE  RIVERS  6  SE 

6912 

TULARE 

9 

36  22 

lie  61 

2200 

c 

GLENN  BAKER 

THREE  RIVERS  EDISON  PH2 

6914 

TULARE 

36  28 

116  63 

950 

2P 

2P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

THREE  RIVERS  EDISON  PHI 

B91T 

TULARE 

9 

36  26 

116  62 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 
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7A 
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6P 

6P 
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35 
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U  S  FOREST  SERVICE 
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SAN  BERDINO 

35  47 
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6A 
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NEVADA 
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BA 
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34  23 
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SISKIYOU 

12 
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9057 

MODOC 

12 

41  36 

121  12 

4410 

7A 

STATE  OEPT  OF  AGR 

TUNNEL  RANGER  STATION 

9061 

TULARE 

10 

36  22 

lie  17 

6950 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TUOLUMNE  MEADOWS 

9063 

TUOLUMNE 

37 

37  53 

119  20 

6600 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

TURLOCK 

9073 

STANISLAUS 

14 

37  29 

120  51 

104 

CARL  A  PEARSON 

TURNTABLE  CREEK 
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23 

40  46 

122  16 
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6A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

9087 

ORANGE 

33 

33  44 

3P 

3P 

THE    IRVINE  COMPANY 

TWENTYNINE  PALMS 

9099 

SAN  BERDINO 

34  06 

116  02 
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5P 

5P 
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TWIN  LAKES 

9105 

ALPINE 

38  42 
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3P 

3P 
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39  09 
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5P 

6P 

UK  I  AH  4W 
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39  09 
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1550 
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UNION  OIL  STEARNS 
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9138 

ORANGE 

26 

33  56 

117  52 

700 

CORPS  OF  ENGINEERS 

"UNIVERSITY  OF  CALIF 

AT  LOS  ANGELES 
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33 

34  04 

116  27 
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UPLAND 
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SAN  BERDINO 

26 

34  06 

117  41 

1640 

6P 
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34  27 
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3705 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 
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BA 

LEONARD  SWINNEY 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIJ 

195! 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologlst ,  557  Federal  Of- 
fice Building,  50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and    heating  degree  days    for  the  preceding  12  months    will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue , 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F, ,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F, 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter    unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  and  also 
Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term 
means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,     or    ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;    consequently    occasional    drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsiatencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;     and  "Evaporation  and  Wind"  Table,     and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.      The  Station  Index    shows  observation    times    in  local 
standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST,  and  Blue  Canyon 
WB  AP  at  5:30  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are  published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data 
from  Storage-Gage  Stations",  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
-    No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index: 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*    Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

tr    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.      See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a    full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:    20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,     and  STORM  DATA,     all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washing- 
ton 25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  Changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation 'Substation  History' for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C.  for  $1.25.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Looal  Cli- 
matological Data,  obtained  as  indicated  above,  prioe  15  cents. 
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Abnormally  warm  weather  marked  the  month  of  July  in  several  areas  of  California.  Tb 
south  coast  had  the  warmest  July  of  record,  and  Los  Angeles  reported  the  warmest  month  of  au 
name.  Some  points  in  the  central  Sierra  Nevadas  also  reported  record  breaking  average  temi 
peratures  for  the  month.  Record  high  temperatures  for  specific  dates  were  established  a 
several  points  along  the  south  coast.  In  the  northern  part  of  the  State,  Red  Bluff  estab 
lished  a  new  record  with  24  consecutive  days  with  maximum  readings  of  100°  or  higher.  Mt 
Shasta  had  21  days  during  the  month  with  maxima  of  90°  or  above.  Blue  Canyon  had  the  warm 
est  July  of  record,  and  Sacramento  experienced  the  fifth  warmest  July  in  the  records. 

STORM  DATA 


I' 


111.' 


On  July  1  a  heavy  thundershower ,  accompanied  by  hail,  occurred  from  6  to  12  miles  east  o  »» 

m 

Camp  Angelus,  San  Bernardino  County.     Runoff  was  rapid,  but  the  only  damage  reported  was  t  * 
roadsides  and  culverts.      Gale  force  winds  disrupted  electrical  service  in  a  portion  of  th* 
residential  area  of  Calexico,     Imperial  County,     from  4:00  to  8:00  a.m.  on  July  24.  Mine: 
damage  resulted  from  falling  tree  limbs  and  wires.     A  thundershower  moved  through  the  Anteliii 

nil 
(11 

lope  Valley  area,  Kern  County,  on  July  30.  High  winds  toppled  telephone  and  power  lines  anfj] 
downed  trees,  resulting  in  local  damage. 


C.  Robert  Elford 
State  Climatologist 
U.S.  Weather  Bureau 
San  Francisco,  California 
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MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  125°  on  the  17th  at  Cow  Creek. 
Lowest  Temperature  23°  on  the  1st  at  White  Mountain  2. 
Greatest  Total  Precipitation  2.87  inches  at  Ranchita. 
Least  Total  Precipitation  0.00  at  382  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  2.87  inches  on  the  23d  at  Ranchita. 
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0 

0 
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0 
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AM 
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AM 
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12 

41 
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4 

28 

0 
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0 

65. 8M 
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57, 8M 

72 

24 

43 

4 
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0 
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AM 
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52.  3M 
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11 

49 

31* 

39 

0 

0 

0 
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48.7 

69,6 
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17 

40 

4 

23 

19 

0 

0 

0 
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R 

60.2 

51.6 

56.9 

_ 

0,5 

65 

23 

48 

28  + 
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0 

0 

0 

0 
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AM 
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47.7 

72.4 
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36 

7 

16 

26 

0 

0 

0 
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AM 

65.7 

49.7 

57.7 

74 

25 

45 

6+ 
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0 

0 

0 

0 
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64.  4M 

47, 9M 
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70 

23 

40 
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0 

0 

0 

0 
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96.2 

48.0 

72.  1 
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23  + 

37 
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14 

26 

0 

0 

0 
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46,7 

57.9 

79 

10 

43 

8 
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0 
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M 
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M 
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0 
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AM 
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3.3 
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18 

42 
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92.5 

52,9 
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3.5 
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44 
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0 
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AM 

94.5 

53,6 

74.2 
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AM 
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0 
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29 
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0 
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99.1 
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no 

16 
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7 
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0 

0 

0 
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69.2 
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10 

45 
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5 

6 

0 

0 

0 
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AM 
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71 

25 

43 

8 
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0 

0 

0 

0 
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99. 7M 

53,6M 
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11 

42 

7 

1 

29 

0 

0 

0 
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93  .4 

52,5 

73.0 

2.4 
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10 

47 

8+ 

0 
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AM 

98.3 

53. 9M 

76.  IM 

108 

20 

45 

7 

3 

26 

0 

0 

0 
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65  .8 

53,5 

69.7 
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11 

49 

2  + 

5 

Q 

Q 

Q 
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AM 

86.5 

51,1 

68,8 

2.1 

108 

11 

45 

2 

2 

7 

0 

0 

0 
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AM 

70  .4 

51,5 

61  ,0 

0,1 

80 

10 

46 

29 
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0 

0 

0 

0 
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93.0 

49,9 

71,5 
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10 

44 

31  + 

2 

24 

0 

0 

0 
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AM 

95  .8M 

53,  7M 
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13 
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0 

0 

0 
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90.1 

45,1 

67,6 

96 
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36 
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44 

21 

0 

0 

0 

I  AH 

97.6 

55,7 

76,6 

3,4 
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11 

0 

27 

0 

0 

0 
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AM 

98.2 

49,7 

74,0 

2,9 

105 

26  + 

40 

7 

9 

28 

0 

0 

0 

ED  1  S 

AM 

89.6 

46.5 

68.1 

99 

20 

31 

7 

57 

19 

0 

1 

0 
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64.9 

51.1 

56.0 

75 

4 

47 
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0 

0 

0 

0 
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AM 

95.2 

54.4 

74.8 

2,9 
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42 
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25 
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0 
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2.9 
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M 

M 

M 
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5 

0 

0 

0 
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AM 

92.4 

44,8 

66.6 
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35 
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46 

21 

0 
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0 
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AM 

98.6 

63,6 
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51 
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0 

29 

0 
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0 
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AM 

99.5 

61.2 
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0 
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0 
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94 

19 

40 
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0 
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109 

12  + 

49 

7 

0 

31 

0 

0 

0 

IRNEY 

AM 
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AM 
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26 

51 

9 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

SACRAMENTO  WB  AP  R 

95.9 

59.5 

77.7 

3.1 

107 

11  + 

53 

7 

0 

26 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

23+ 

.0 

0 
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96.4 

59.8 

77.6 

2.3 

1 07 

10 

54 

7 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

T 

23+ 

.0 

0 

SHASTA  DAM 

AM 

101  .0 

70.6 

85.8 

108 

28+ 

60 

7 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

CTCDDA  ("TTV 

93.0 

56.8 

74.  9 

11 

38 

7 

6 

23 

0 

^ 

0 

J 

T 

23  + 

.  0 

0 

SIERRAVILLE  RS 

AM 

89. 2M 

48.  OM 

68. 6M 

6.0 

96 

20 

38 

8 

21 

19 

0 

0 

0 

.75 

.51 

.75 

23 

.  0 

0 

SNOW  LAB  CEN  SIERRA  //R 

AM 

78.4 

45.7 

62.1 

23+ 

37 

7 

101 

0 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

101.2 

61.9 

81.6 

2.3 

111 

11 

66 

7  + 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

,00 

.  0 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

91  .8 

57.4 

74.6 

98 

18 

44 

7 

5 

24 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

TURNTABLE  CREEK 

AM 

98.8 

68.5 

83.7 

106 

26+ 

68 

6 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

TWIN  LAKES 

75.9 

46.0 

61.0 

5.3 

83 

10 

37 

8 

119 

0 

0 

0 

0 

1.11 

.67 

1.03 

22 

.0 

0 

UPPER  LAKE  RS 

98. 9M 

48.  7M 

73. 8M 

105 

11  + 

37 

7 

10 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

VACAVILLE 

100.2 

59,0 

79.6 

4.2 

110 

11  + 

51 

2 

0 

26 

0 

0 

0 

-00 

.  00 

•  00 

.0 

0 

VOLTA  PH 

98.4 

62.7 

80.6 

104 

26 

49 

7 

0 

^ 

^ 

.00 

- 

.05 

.00 

.0 

0 

WALNUT  GROVE 

93.2 

56.  5 

74.  9 

104 

10  + 

51 

4 

0 

2  3 

0 

0 

•  00 

.00 

.  0 

0 

WHI SKEYTOWN 

AM 

M 

M 

M 

111 

12 

49 

8 

T 

T 

23 

*n 

0 

WILLIAMS 

AM 

1  00  .9 

60.7 

80  .  8 

109 

1 1 

63 

7 

0 

_ 

_ 

.00 

.00 

WILLOWS 

AM 

98.4 

62.6 

80  .  5 

1.9 

109 

11  + 

54 

7 

0 

T 

- 

.01 

T 

23+ 

*n 

WINTERS 

AM 

101.6 

60.3 

81.0 

112 

12 

56 

26+ 

0 

31 

•  00 

.00 

*n 

WOODLAND  1  WNW 

AM 

98.2 

56.3 

77.3 

0.0 

111 

1 1 

48 

^ 

0 

29 

Q 

Q 

T 

.00 

^ 

23 

.0 

DIVISION 

76.0 

3.3 

•  03 

- 

,05 

NORTHEAST   INTERIOR  BASINS 

BOCA 

AM 

87.1 

36.  1 

61.6 

95 

11 

24 

8 

133 

13 

0 

11 

0 

T 

T 

14 

.  0 

0 

BRIDGEPORT 

86.9 

41.8 

64.  4 

93 

18  + 

30 

8 

56 

11 

0 

1 

0 

•  08 

,06 

19 

.0 

0 

CEDARVILLE 

AM 

91.5 

57.9 

74.7 

1.5 

101 

23 

45 

8 

12 

21 

0 

0 

0 

.19 

- 

.09 

.11 

20 

.0 

0 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

AM 

86.1 

43.3 

64.7 

94 

23+ 

31 

8 

65 

11 

0 

1 

0 

T 

T 

23  + 

.0 

0 

DOYLE   5  SSE 

AM 

94.4 

53.4 

73.9 

104 

23 

38 

7 

12 

23 

0 

0 

0 

•  24 

.15 

15 

.0 

0 

FORT  BIDWELL 

90.0 

50.3 

70.2 

1.6 

98 

22 

38 

28 

16 

20 

0 

0 

0 

•  02 

- 

.26 

.02 

24 

•  0 

0 

LAKE  CITY 

AM 

93. IM 

56. OM 

74.  IM 

101 

22 

44 

28  + 

0 

1 9 

^ 

0 

0 

.36 

.36 

24 

.0 

0 
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87.3 

54.6 

71.0 

94 

18 

45 

8 

0 
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0 

0 

0 

.01 

.01 

23 

.0 

0 
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81  .9 

43.7 

62,8 

91 

10 

31 

7 

92 

1 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 
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40 

9+ 

9 

22 

0 
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.00 

- 

.16 
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0 
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AM 
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86 
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37 

8 

73 

0 
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0 
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.00 

- 
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0 
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AM 
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^ 

^ 

^ 
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.0 

0 
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68.  6 
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.07 

- 

.  34 
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85.3 

50.9 

68.  1 

106 

10 

42 

6 

8 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

BERKELEY  R 

72.1 

56.4 

63.8 

2,5 

94 

10 

52 

7  + 

54 

1 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.  0 

0 

BURLINGAME 

73.8 

53.7 

63.8 

90 

11 

47 

8 

56 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

(.AKrltL  VALLLT 

80  .9 

49.9 

65.4 

110 

10 

38 

7 

64 

& 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.  0 

0 

CROCKETT 

AM 

85  .6 

67.0 

71.3 

103 

11 

53 

3 

0 

7 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

•  00 

.  0 

0 

AM 

90  .4 

63.0 

71.7 

109 

11 

46 

7 

0 

14 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.  0 

0 

HALF   MOON   BAY   2  NNW 

AM 

66.5 

52.6 

59.6 

78 

10 

46 

8 

159 

0 

^ 

0 

0 

.00 

•  00 

.  0 

0 

HOLLISTER 

82.3 

51.7 

67.0 

- 

0,8 

109 

10 

44 

7+ 

29 

7 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.  0 

0 

KING  CITY 

85. 7M 

51. OM 

68. 4M 

0.4 

42 

3 

4 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.  0 

0 

LIVERMORE   2  SSW 

AM 

92.7 

52.9 

72.8 

1.2 

110 

11 

41 

6 

3 

20 

^ 

^ 

^ 

.00 

- 

.01 

.00 

.  0 

0 

LOS  GATOS 

93.7 

53.8 

73.8 

4.6 

110 

10 

46 

7 

0 

23 

0 

0 

0 

•  00 

,00 

•  00 

.  0 

0 

MARTINEZ   FIRE  STA 

AM 

89  .7 

56.5 

73.1 

106 

U 

51 

8+ 

0 

14 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

.  0 

0 

MONTEREY 

69  .9 

52.5 

61.2 

98 

10 

47 

8 

126 

I 

0 

^ 

0 

.00 

•  00 

.  0 

0 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

67.8 

52.4 

60.1 

82 

10 

46 

7 

150 

0 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.  0 

0 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

AM 

93.0 

63,8 

78.4 

105 

25 

49 

8  + 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.  0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

85  .5M 

69.  3M 

77.  4M 

6.3 

95 

10 

65 

7 

0 

0 

^ 

0 

.00 

- 

,01 

,00 

.  0 

0 

NACIMIENTO  DAM 

102  .  IM 

51  .8M 

77.  OM 

113 

25  + 

45 

7 

0 

31 

0 

0 

0 

•  00 

,00 

.  0 

0 

NEWARK 

AM 

75.8 

54.  1 

66.0 

99 

11 

48 

8 

43 

2 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

•  ^ 

0 

OAKLAND  WB  AP  R 

74.2 

56.  3 

66.3 

2.6 

99 

10 

52 

8 

29 

^ 

^ 

.00 

- 

,01 

•  00 

.  0 

0 

ORINDA  BOWMAN 

87.9 

62.0 

70.0 

105 

10 

47 

8+ 

4 

1  3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

PALO  ALTO   CITY  HALL 

79  .0 

55,8 

67.  4 

101 

11 

49 

7+ 

9 

0 

^ 

0 

.00 

.00 

•  ^ 

^ 

PASO  ROBLES 
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51,8 

74.4 

112 

11 

43 

6 

0 

2  3 

0 

0 

0 
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.00 
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54,9 
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113 

10 

47 
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0 
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0 

0 

0 

T 

T 

22 
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0 
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76.7 
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25 

44 

5  + 

0 

3 1 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.  0 

0 

PISMO  BEACH 

70,5 

54.0 

62.3 

89 

8 

48 

7  ■ 

99 

0 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

.  0 

0 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

60.6 

52,5 

66.6 

68 

30 

48 

7 
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0 

0 

0 

0 

.04 

•  04 

14 

.0 

0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

AM 

90.6 

52.3 

71.5 

107 

11 

49 

9  + 

0 

17 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.  0 

0 

PRIEST  VALLEY 

99  .3 

51.3 

75.3 

1 09 

11 

38 

8  + 

1 

30 

0 

0 

0 

.  00 

.01 

•  00 

.  0 

0 

REDWOOD  CITY 

85.2 

55.3 

70.3 

2.6 

104 

11 

49 

7  + 

0 

6 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

•  00 

.0 

0 

RICHMOND 

AM 

70.1 

56.3 

63.2 

11 

54 

17  + 

76 

2 

0 

0 

0 

.00 

.  0 

0 

RICHMOND  FIELD  STA 

AM 

68,5 

55.6 

62.1 

85 

11 

52 

1 

94 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

88.5 

54.3 

71,4 

10 

46 

9 

0 

14 

0 

0 

0 

.00 

.0 

0 

SALINAS  2  E 

72,7 

53.5 

63,  1 

1.2 

100 

10 

46 

9+ 

75 

1 

0 

0 

0 

.00 

- 

.03 

.00 

.0 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

65  .9M 

62. 7M 

59,  3M 

80 

10 

48 

13 

172 

0 

0 

0 

0 

.  00 

.00 

.0 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 

74.2 

54.2 

64,2 

3.8 

97 

10 

60 

8 

49 

2 

0 

0 

0 

T 

.01 

T 

22  + 

.0 

0 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

65.7 

54.3 

60,0 

1.1 

92 

1 0 

51 

166 

1 

0 

0 

0 

T 

.01 

J 

23+ 

.0 

0 

SAN  GREGORIO  3  SE 

70.3 

48.5 

69,4 

94 

10 

39 

8 

174 

1 

0 

0 

0 

T 

T 

13 

.0 

0 

SAN  JOSE  R 

82  .6 

57.2 

69,  9 

2.2 

102 

10 

5 1 

8 

1 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

SAN   LUIS  OBISPO  POLY 

AM 

81.5 

56.1 

68,3 

3.6 

104 

n+ 

50 

7 

4 

5 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

.0 

0 

SAN  MATEO 

78.8 

54.4 

66,6 

98 

10 

60 

8 

14 

3 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

84.8 

55.6 

70,2 

2.6 

102 

10 

60 

8+ 

0 

3 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.00 

.0 

0 

SANTA  CRUZ 

76.7 

51.6 

64,2 

1.2 

105 

10 

41 

8 

56 

2 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

.0 

0 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

AM 

77.7 

52.4 

65,1 

99 

11 

48 

1 

43 

2 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

WALNUT   CREEK   2  ESE 

AM 

92.5 

53.9 

73,2 

106 

11 

47 

3 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

AM 

71  .4 

52.7 

62,  1 

103 

11 

45 

7 

113 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

DIVISION 

67.7 

2.6 

T 

.02 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH  1  E 

92. OM 

68. 2M 

75. IM 

1.0 

106 

10 

61 

2 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

•  0 

0 
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11 

41 

e 

1 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

;  ANT  GROVE 

AM 

78  .9 

52  .  6 

65.6 

*^ 

26  + 

44 

7+ 

49 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

1  NFORD 

^92*7 

'  ? 

107 

25+ 

57 

7 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TCH  HETCHY 

AM 

75.4 

^*  A 

99 

26+ 

47 

7 

0 

23 

0 

0 

0 

T 

- 

•  10 

T 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

NTINGTON  LAKE 

77  0 

sit 

64*6 

83 

25 

41 

7 

50 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.11 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIA 

84.  1 

4.0 

107 

11 

55 

7 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TTLEMAN  CITY  1  SSW 

AM 

73  •  1 

89  .  2 

114 

12 

59 

7 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

TTLEMAN  STA 

1  ftS  1 

73.0 

89*2 

113 

1 1 

58 

7 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRAND 

96*6 

61*0 

79.  9 

0.2 

108 

11 

53 

7 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

:mon  COVE 

1 02  #6 

66  •  6 

84.  6 

2.3 

110 

12  + 

55 

7 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDSAY 

1 0 1  #9 

63*3 

82.6 

2.1 

109 

1 1 

53 

8  + 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

:di 

57.  8 

76  .  0 

3.7 

1 05 

11 

49 

7 

0 

27 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

i  IS  8AN0S 

10^*7 

a?*  9 

81*0 

^*7 

111 

1 1 

52 

8 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IDERA 

AM 

7^*^ 

3.7 

113 

12 

54 

e 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NOEVILLE  ISLAND 

103 

10 

47 

1 

0 

1  6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IRICOPA 

7A*i 

ftO  A 

3.3 

112 

11 

62 

7 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

'RCED  FIRE  STA  2 

1  nn  ?M 
• 

* 

7Q  AM 

1*2 

110 

1 1 

50 

27 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

iDDLEWATER 

73*5 

4.6 

114 

1 1 

63 

8 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

I5EST0 

Oflft 

60  •  5 

79  .  7 

3.7 

108 

11  + 

53 

8  + 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

- 

.02 

T 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

KHAN  2  NW 

98  8 
* 

59»4 

79.  1 

0*1 

108 

1 1 

49 

8+ 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

iRTH  FORK  RS 

AM 

97  #8 

59  .  2 

78.5 

104 

26 

48 

8+ 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

- 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

1   <DALE  WOODWARD  DAM 

AM 

65  •  2 

81.6 

4,0 

1  07 

12  + 

46 

30 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

*NGE  COVE 

AM 

100  . 

63  *  7 

82.2 

1*8 

106 

26+ 

52 

8 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

103 •2M 

64*  9M 

84.  1 M 

111 

25 

54 

5 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

■  ^TERVILLE 

AM 

101  •* 

67.0 

84.  2 

3.3 

109 

13 

55 

8 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

_ J  5PR I NGS  PH 

AM 

92  #9 

65*9 

79*4 

98 

25  + 

49 

7 

0 

23 

0 

0 

0 

.02 

.02 

23 

.0 

0 

0 

0 

Q 

NORA 

AM 

1 00  •& 

63.  9 

82*  3 

4,7 

1  08 

12 

50 

7 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

- 

.03 

T 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

90  #7 

49*6 

70  •  2 

97 

10 

37 

7 

13 

20 

0 

0 

0 

T 

T 

22 

.0 

0 

0 

0 

:CKTON  FAA  AP 

96.6 

60*  5 

78.6 

107 

1 1 

53 

7 

0 

29 

0 

0 

0 

T 

T 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

OCKTON  FIRE  STA  4 

AM 

96*0 

57.6 

76.  8 

2,4 

106 

12  + 

51 

22  + 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

Q 

0 

1   DCKTON  MOWRY  BRIDGE 

98*0 

57.8 

77.9 

108 

1 1 

62 

8  + 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HACHAPI 

90*1 

60  •  5 

75*3 

1  00 

10 

20 

0 

0 

0 

.  00 

.  0 

Q 

0 

JON  RANCHO 

102*5 

72.  5 

87*5 

5.0 

111 

11 

59 

7 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

i?EE  Riv  EDISON  PH  2 

102*1 

67.2 

84*7 

4.8 

108 

12 

7 

31 

0 

0 

0 

•  00 

.02 

.  00 

•  0 

Q 

0 

GER  CREEK  PH 

97.8 

60.3 

79.1 

5.4 

105 

11 

46 

7 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ACY  CARBONA 

AM 

97.5 

58.9 

78.0 

107 

12 

29 

0 

0 

0 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ACY  PUMPING  PLANT 

97.2 

61.5 

79.4 

109 

11 

64 

7 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

sALIA 

AM 

101*9 

64.9 

83.4 

1.2 

108 

27+ 

56 

8  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SCO 

AM 

101*0 

66.3 

84.7 

1.2 

109 

12 

58 

7  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

,   SEMITE  NP 

96*0 

59.4 

77.7 

5.9 

103 

25 

49 

8  + 

0 

29 

0 

0 

0 

.02 

- 

.22 

.02 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

^!  DIVISION 

60.  1 

3*1 

T 

- 

.03 

^1 

Ct  lOUTH  COAST  DRAINAGE 

0  >INE 

93.7 

65*3 

79.  5 

105 

10 

58 

29  + 

0 

28 

0 

0 

0 

T 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

0    ^LON  PLEASURE  PIER 

AM 

76  .0 

64*3 

70*  2 

4.2 

83 

11 

59 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

0    IRETT  DAM 

AM 

96.7 

60«8 

78.6 

2,3 

106 

u 

51 

8 

0 

29 

0 

0 

0 

.06 

- 

.03 

.06 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

11  (UMONT  Pumping  plant 

AM 

96.1 

62.5 

79.  3 

105 

26  + 

54 

7 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.25 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

0    B  BEAR  LAKE  DAM 

83  .3 

55.0 

69.  2 

89 

26+ 

45 

8 

6 

0 

0 

0 

0 

.20 

- 

.45 

.20 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

84.2 

64.2 

74.  2 

5,2 

95 

11 

52 

9 

0 

3 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

;    tBANK  WB  AP 

R 

89.5 

64.9 

77.2 

4.0 

104 

10 

60 

8  + 

0 

14 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

0    JRILLO  NM 

R 

78  cO 

64.  7 

71.4 

83 

17+ 

61 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

0    tHUHA  DAM 

AM 

94  .a 

52.7 

73.8 

110 

11 

42 

8 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

C  WPO 

96*8 

58.2 

77.  5 

104 

25 

45 

8 

0 

31 

0 

0 

0 

.03 

.03 

.0 

0 

0 

0 

0 

0   llOGA  PARK  PIERCE  COL 

98  .4 

61.9 

80  •2 

112 

10 

53 

8 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

5   kA  VISTA 

AM 

75. 3M 

66. 6M 

71. OM 

4.4 

85 

12 

62 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

.04 

.03 

.02 

21  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

^    FREMONT  POMONA  COLLEGE 

93  .4 

63.9 

78*7 

4,5 

106 

10 

57 

6 

0 

26 

0 

0 

0 

T 

- 

.01 

T 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

■^ftONA 

94.2 

62.2 

78.2 

3.9 

107 

10 

54 

8 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

■  '  VER  CITY 

60  .3 

64.5 

72.  4 

96 

10 

59 

8 

0 

1 

0 

0 

0 

.02 

.02 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

'  'AMA 

AM 

99*7 

57.1 

78.4 

109 

12 

46 

8 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.38 

.00 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

'AMACA 

AM 

90.0 

59.3 

74.  7 

4,  1 

96 

26 

50 

15  + 

0 

19 

0 

0 

0 

.28 

- 

.15 

.0 

0 

2 

0 

0 

1  CAJON  2  E 

92.1 

61.3 

76.7 

4.1 

106 

10 

49 

8 

0 

20 

0 

0 

0 

T 

- 

.04 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

1  CAPITAN  DAM 

AM 

95*2 

62.3 

78.8 

107 

11 

57 

9  + 

0 

29 

0 

0 

0 

.02 

.02 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

1  INORE 

102*5M 

61  .SM 

82.  2M 

3.8 

110 

25+ 

63 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

i  ONDIDO 

91.3 

62.1 

76.  7 

3.8 

105 

10 

53 

8 

0 

17 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

*  TANA  KAISER 

97*6M 

65. 7M 

81. 7M 

110 

10 

51 

23+ 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

f  SHAW  DAM 

AM 

94.8 

58*4 

76.6 

102 

26+ 

47 

7 

0 

30 

0 

0 

0 

.26 

.26 

.0 

0 

1 

0 

0 

1  LLWILD  RS 

91.2 

55*2 

73.2 

96 

10 

43 

8 

0 

23 

0 

0 

0 

.13 

.13 

22 

.0 

0 

1 
1 

0 

0 

-  IAN  WYNOLA 

93.2 

59.8 

76*5 

102 

10 

49 

7 

0 

28 

0 

0 

0 

.39 

.35 

30 

.0 

0 

0 

0 

I  UNA  BEACH 

78.1 

64.2 

71*2 

3.1 

90 

11  + 

61 

27+ 

0 

2 

0 

0 

0 

.02 

.02 

.02 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

I  MESA 

85.1 

64  •9M 

75. OM 

98 

10 

60 

8 

0 

6 

0 

0 

0 

T 

T 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

I  POC  SEWAGE  PLANT 

71.8 

53.1 

62.5 

90 

10 

41 

7 

88 

1 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

I  G  BEACH 

83.5 

65.4 

74.5 

3.9 

105 

10 

60 

8 

0 

2 

0 

0 

0 

.02 

.02 

.0 

0 

0 

0 

0 

I G  BEACH  WB  AP 

86.1 

66*0 

76.1 

105 

10 

61 

e 

0 

6 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

I    ANGELES  WB  AP 

R 

82.7 

67.4 

75.1 

7.5 

97 

10 

64 

8+ 

0 

2 

0 

0 

0 

T 

T 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Nores  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


Tempeiatute 


Sralion 

Aveiag© 

Average 
Minimum 

V 

< 

1  3  s 
a  i  ^ 

I 

Q 

° 

o 
o 

No  ol  Da/s 

Tolal 

® 
1 
S 
& 

% 

3  1 
1  1 

V 
S 

<5 

2 
O 

Snow,  Sleel 

^Aax 

Mm 

1^ 

a 

X 

s 

i 
o 

s 

5  . 

bi 

hi 

s , 

Si-S 

B  J 
h£ 

LOS  ANGELES  WB  CITY  R 

86.2 

67.4 

77.8 

5.3 

103 

10 

64 

6  + 

0 

11 

0 

0 

0 

J 

.00 

T 

22 

.0 

0 

MILL  CREEK  2 

95.1 

67.1 

81.1 

104 

11+ 

59 

7 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

- 

.19 

,00 

.0 

0 

MT  WILSON  FC   3386  // 

84.7 

67.7 

76.2 

91 

10 

60 

7+ 

0 

3 

0 

0 

0 

.05 

.05 

21 

,0 

0 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

75.4 

64.0 

69.7 

2.2 

85 

13 

60 

9+ 

0 

0 

0 

0 

0 

- 

.01 

T 

22 

,0 

0 

NORTH  HOLLYWOOD 

88.8M 

63. 7M 

76.  3M 

106 

10 

58 

7 

0 

9 

0 

0 

0 

T 

T 

22 

,0 

0 

OCEANSIDE  PENDLETON 

74.2 

65.2 

59.7 

80 

lit 

65 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

21  + 

.0 

0 

OJAI 

95.7 

58.6 

77.2 

4.3 

109 

10 

50 

8 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

- 

,02 

.00 

.0 

0 

OXNARO 

79.2 

58.5 

68.9 

4.5 

91 

10 

61 

13 

1 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 

B6.6 

65.2 

75.9 

94 

9 

59 

31  + 

0 

10 

0 

0 

0 

.96 

.95 

30 

.0 

0 

PASADENA 

92.0 

64.7 

78.4 

5.2 

105 

10 

59 

7 

0 

18 

0 

0 

0 

T 

- 

.01 

T 

21 

.0 

0 

POINT  ARGUELLO  WB  R 

66.5 

51.6 

59.  1 

86 

10 

44 

2 

184 

0 

0 

0 

0 

.02 

.01 

28  + 

.0 

0 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

64.4 

51.4 

57.9 

78 

10 

49 

17+ 

214 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

POMONA 

94.5 

61.8 

78.2 

4.3 

107 

10 

55 

8  + 

0 

28 

0 

0 

0 

T 

- 

.01 

T 

22  + 

.0 

0 

RAMONA  SPAULDING 

98.0 

58.7 

78.4 

110 

10 

48 

8  + 

0 

29 

0 

0 

0 

T 

T 

24+ 

.0 

0 

REOLANDS 

100.5 

64.5 

82.5 

6.4 

112 

10 

59 

8  + 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

- 

.03 

T 

22  + 

.0 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

96.3 

61.9 

79.1 

3.4 

111 

24 

56 

8+ 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

- 

.02 

T 

22  + 

.0 

0 

RIVERSIDE  CITRUS  E   S  R 

AM 

97.7 

63.8 

80.8 

110 

11 

59 

8+ 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

93.4 

64.8 

79.  1 

105 

10 

59 

29  + 

0 

23 

0 

0 

0 

.01 

- 

.01 

.01 

22 

.0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

101.8 

63.1 

82.6 

5.4 

113 

10 

56 

8 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

- 

.04 

T 

22 

.0 

0 

SANDBERG  WB  //R 

90.2 

67.3 

78.8 

4.9 

98 

25  + 

55 

7 

0 

18 

0 

0 

0 

T 

- 

.02 

T 

22 

.0 

0 

SAN  DIEGO  WB  AP  R 

79.4 

67.9 

73.7 

4.4 

93 

10 

65 

9 

0 

1 

0 

0 

0 

T 

- 

.01 

T 

9 

.0 

0 

SAN  FERNANDO 

94.8 

62.3 

78.6 

4.7 

107 

10 

55 

8  + 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

93.1 

63.7 

78.4 

107 

10 

58 

8 

0 

26 

0 

0 

0 

T 

22 

.0 

0 

SAN  JACINTO 

102.5 

60.3 

81.4 

4.1 

113 

10 

51 

8  + 

0 

31 

0 

0 

0 

•  00 

.10 

.00 

.0 

0 

SAN  MARCOS  RANCH 

AM 

93.8 

51.7 

72.8 

106 

11 

40 

9+ 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

SAN  PEDRO 

78.5 

72.2 

4.5 

92 

11  + 

63 

24 

0 

2 

0 

0 

0 

.00 

T 

22 

.0 

0 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

86.0 

64.6 

75.3 

3.6 

98 

10 

59 

8 

0 

7 

0 

0 

0 

T 

- 

.02 

T 

22 

.0 

0 

81.0 

70.9 

4.1 

98 

10 

55 

30+ 

0 

2 

0 

0 

0 

.00 

- 

.04 

.00 

.0 

0 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

77.1 

59.1 

68.1 

89 

10 

54 

30 

2 

0 

0 

0 

0 

T 

29  + 

.0 

0 

SANTA   MARIA   WB  AP  R 

74.2 

54.3 

64.3 

2.1 

93 

10 

45 

7 

51 

2 

0 

0 

0 

.00 

- 

.03 

.00 

SANTA  MONICA  PIER 

77. 5M 

65. 4M 

71. 5M 

91 

10 

61 

26+ 

0 

1 

0 

0 

0 

T 

22 

,0 

0 

SANTA  PAULA 

AM 

84.8 

60.0 

72.4 

1 1 

63 

7 

Q 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,  0 

Q 

SUNLAND 

98.7 

61.9 

80.3 

112 

10 

54 

i 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

22 

,0 

0 

TORRANCE 

83.5 

61.9 

72.7 

4.8 

1 00 

\  I 

56 

2 

Q 

5 

0 

0 

0 

T 

.  00 

22 

.  0 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

87.0 

61.7 

74.4 

3.1 

100 

10 

61 

8 

0 

7 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

UCLA 

79.6 

63.3 

71.5 

103 

10 

69 

16 

0 

3 

0 

0 

0 

T 

22 

.0 

0 

UPLAND 

91.5 

62.2 

76.9 

105 

10 

54 

23 

0 

2  2 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

,00 

.0 

0 

VISTA   1  W 

84.5 

63.5 

74.0 

96 

10 

66 

8 

0 

^ 

0 

0 

0 

T 

7 

21 

.0 

0 

WARNER  SPRINGS 

97.6 

58.4 

78.0 

5.1 

106 

10 

47 

8 

0 

31 

0 

0 

0 

.56 

.04 

,42 

30 

.0 

0 

YORBA  LINDA 

92.3 

61.6 

77.0 

4.4 

107 

10 

64 

9 

0 

22 

0 

0 

0 

.01 

.01 

,01 

22 

.0 

0 

DIVISION 

75.1 

3.9 

.04 

- 

.03 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 

103.6 

73.0 

88.3 

110 

25  + 

60 

4 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

31 

,0 

0 

BAKER  9  NNW 

AM 

112.4 

83.3 

97.9 

120 

27 

68 

8 

0 

31 

0 

0 

0 

.19 

,15 

2 

,0 

0 

BARSTOW 

106.5 

72.9 

89.7 

112 

19+ 

58 

8 

0 

31 

0 

0 

0 

.10 

.10 

1 

.0 

0 

BEAUMONT   1  E 

98.5 

60.9 

79.7 

3.6 

107 

25+ 

64 

6 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.09 

.00 

,0 

0 

BISHOP  WB  AP  R 

101.1 

58.8 

60. 0 

4.5 

107 

17 

51 

8 

0 

31 

0 

0 

0 

.05 

.06 

.02 

26 

.0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

77. 5M 

53. 5M 

65. 5M 

84 

18 

46 

8 

38 

0 

0 

0 

0 

,62 

,46 

19 

.0 

0 

BLYTHE 

110.7 

82.2 

96.5 

4.6 

116 

23+ 

71 

8 

0 

31 

0 

0 

0 

,05 

- 

.18 

,06 

18 

.0 

0 

BLYTHE  FAA  AP 

109.6 

84.2 

96.9 

116 

11 

76 

2 

0 

31 

0 

0 

0 

.07 

.05 

30 

.0 

0 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

AM 

107.0 

74.5 

.90.8 

112 

24 

65 

7 

0 

31 

0 

0 

0 

.36 

.28 

2 

.0 

0 

BRAWLEY  2  SW 

AM 

108.0 

79.1 

93.6 

0.6 

115 

11 

59 

8 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

- 

.03 

T 

30+ 

.0 

0 

CANTIL 

108.4 

73.8 

91.1 

115 

11 

59 

8 

0 

31 

0 

0 

0 

.14 

.14 

31 

.0 

0 

COW  CREEK 

120.2 

92.9 

106.6 

125 

17 

84 

9+ 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

21 

.0 

0 

DAGGETT   FAA  AP 

107.3 

75.7 

91.5 

113 

26+ 

61 

8 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

22  + 

.0 

0 

DEEP   SPRINGS  SCHOOL 

94. 9M 

60. 4M 

77. 7M 

101 

18 

50 

1 

0 

29 

0 

0 

0 

.15 

,13 

22 

.0 

0 

EAGLE  MTN 

AM 

107.2 

86.2 

96.7 

113 

26+ 

79 

4 

0 

31 

0 

0 

0 

.23 

.23 

30 

.0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

109.2 

77.3 

93.3 

1.0 

116 

10 

66 

8 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.12 

.00 

.0 

0 

FAIRMONT 

AM 

94,2 

70.8 

82.5 

3.2 

105 

11 

63 

1 

0 

24 

0 

0 

0 

,00 

- 

.02 

,00 

,0 

0 

GREENLAND  RANCH 

119.3 

93.3 

106.3 

4.9 

124 

16 

79 

7 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.12 

.00 

,0 

0 

HAIWEE 

AM 

98.4 

69.9 

84.2 

3.0 

104 

19 

62 

5 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

- 

.10 

T 

13 

,0 

0 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

AM 

107.5 

78.9 

93.2 

113 

11 

70 

9  + 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

19 

.0 

0 

IMPERIAL 

107.6 

81.0 

94.  3 

2.7 

113 

10 

73 

8 

0 

31 

0 

0 

0 

,02 

- 

.07 

,02 

30 

.0 

0 

INDEPENDENCE 

AM 

102. OH 

66. 5H 

84.  3M 

108 

19 

59 

1- 

0 

31 

0 

0 

0 

,04 

- 

.11 

,04 

25 

,0 

0 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

AM 

108. 4M 

80. OM 

94. 2M 

2.3 

117 

11 

73 

28 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

- 

.13 

,00 

,0 

0 

INYOKERN 

107.0 

71.5 

89.3 

113 

19+ 

62 

2 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

,00 

.0 

0 

IRON  MTN 

AM 

111.2 

84.8 

98.0 

117 

27 

73 

2 

0 

31 

0 

0 

0 

,18 

,11 

2 

.0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

83.8 

59.2 

71.5 

90 

25  + 

48 

10  + 

1 

3 

0 

0 

0 

.18 

.16 

31 

.0 

0 

LANCASTER 

102.6 

67.5 

85.1 

110 

10 

57 

9+ 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

98.0 

59.8 

83.9 

104 

11 

56 

8 

0 

31 

0 

0 

0 

.09 

.06 

1 

.0 

0 

LUCERNE  VALLEY  1  WSW 

104.5 

57.1 

85.8 

110 

26+ 

65 

8 

0 

31 

0 

0 

0 

.01 

,01 

22 

.0 

0 

MECCA   3  SE 

AM 

106.3 

79.1 

92.7 

113 

24+ 

71 

9 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

97.0 

76.2 

86.6 

104 

11 

62 

2 

0 

30 

0 

0 

0 

.48 

,23 

2 

.0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

93.9 

70.5 

82.2 

101 

17  + 

66 

1 

0 

22 

0 

0 

0 

1.57 

.80 

24 

.0 

0 

NEEDLES   FAA  AP 

111.4 

86.4 

96.9 

118 

26 

70 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

.19 

.19 

1 

.0 

0 

PALMDALE 

102.6 

71.4 

87.0 

5.8 

110 

10 

55 

8 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

- 

.03 

T 

22 

.0 

0 

PALMDALE  FAA  AP 

101  .7 

70.5 

86.2 

107 

25+ 

51 

8 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

31  + 

.0 

0 

PALM  SPRINGS 

112.8 

77.8 

95.3 

4,9 

119 

10 

57 

8 

0 

31 

0 

0 

0 

T. 

- 

.31 

T 

18  + 

.0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

AM 

109.7 

86.5 

98.2 

117 

26 

76 

2 

0 

31 

0 

0 

0 

.14 

.07 

18+ 

,  0 

0 

RANDSBURG 

102.9 

73.0 

88.0 

loe 

26+ 

61 

9 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

31 

>0 

0 

SQUIRREL   INN  2 

81  .9 

64.4 

89 

26  + 

63 

1 

0 

0 

0 

0 

.43 

.  34 

,  36 

31 

,0 

0 

TABLE  MOUNTAIN 

81.1 

52.0 

71^6 

4.0 

87 

20  + 

55 

3  + 

0 

0 

0 

0 

0 

.02 

- 

.21 

,02 

31 

.0 

0 

THERMAL   FAA  AP 

108.7 

80.9 

94.8 

116 

10 

72 

9 

0 

31 

0 

0 

0 

.20 

,20 

17 

.0 

0 

TRONA 

AM 

109.8 

77.7 

93.8 

4,5 

115 

25  + 

55 

7 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

,04 

,00 

.0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

108.2 

77.1 

92.7 

114 

26  + 

68 

3  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.70 

.32 

1 

.0 

0 

VALYERMO  RS 

98.7 

60.4 

79.5 

105 

11 

46 

e 

0 

31 

0 

0 

0 

.27 

,11 

.27 

31 

.0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

AM 

102.2 

65.0 

84.1 

108 

20  + 

52 

8 

0 

31 

0 

0 

0 

.02 

.02 

22 

.0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

AM 

69.6 

41.1 

55.4 

76 

18 

30 

8 

291 

0 

0 

2 

0 

2.05 

1.45 

24 

,0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

AM 

55.8 

37.9 

45.9 

62 

19  + 

23 

1 

554 

0 

0 

3 

0 

.66 

.45 

23 

.0 

0 

DIVISION 

87.1 

3.0 

.20 

.01 

Precipitation 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


7      8  9 


4on  esconoido  fc261be 

;:l'*nto 

I  N  RS 
ON  CANYON 
>H0  1  N 


1 1  OLA 

I  PAC  UNION  COL 
lOCH  1  E 
, lOCM  PUMP  PLT  3 


\L£  VALLET 
lOYO  SECO  RS  FC  iOt  C 
MTN 

OC  OIL  ANAHEIH  1 
URN 

LON  PLEASURE  PIER 
NAL  9  SSE 

SA  CITY  PARK  FC  1*3 
KU5  RANCH 

ER  9  NNH 

ERSFIELD  we  AP 
CH  PH 

NESON  PARK 
RETT  DAM 

STOW 
UMONT 

UNONT  PUHP1N6  PLANT 
UPtONT  1  E 
AIR  FC  10 

LOttOND 

ItELEY  I 
RYESSA  LAKE 
BAR  RS 

BEAR  LAKE  OAH 
CREEK  PH  1 

OALTON  OAH  FC  223  BE 
PINES  PARK   FC  638 
SUR  STATE  PARK 
TUJUNGA  DAM  FC  ttt,  DE 

40P  WB  AP 
iOP  UNION  CARBIDE 

:K  MOUNTAIN  2  MSW 

:KS  MTN  BRANCH 

:  CANYON  HB  AP  //R 

;  LAKE  REDWOOD  CR 
HE 

^HE  FAA  AP 

Ft« 

lEGO  DESERT  PARK 
IREGO  SPRGS  3  NNE 
f'-EVARO 
I3UET  CANTON 
I AAH  DAM 

aOFORD  RANCH 
t  <LEY  2  SW 
t\  CITY 
I  t  DAM 

IXiEPORT 

t )KS  FARNHAM  RCH 
I .ARDS  BAR  PH 
llANK.  FIRE  DEP  FC  226B 
I  )ANK  WB  AP 
I  .INCAME 

BtEY 

t rON  RANCH 
I  'ONWI LLOW 
CtZON 
C  MLLO  NH 

C  1UHA  DAM 
C  »VERAS  BIG  TREES 

<:xico  2  NE 

C  STOGA 
<  .AHAN  RS 

<»0 

C  '  PARDEE 

€■  SAN  LUIS  OBISPO 
C  'TONVILLE  RS 
C  IT   11  SH 


C  iGA  PARK  PIERCE  COL 


C  lAT  BULL  RUN  RCH 
C  .DERO 

t  LVlLLE  SAWYER 
CiR  GROVE 

•  [iR  POINT  RANCH 

<'-RVlLLE  • 

*  ERVILLE  PH 
C  LENGE  RS 
C  SWORTH  HETNEMANN  RCH 
C  SWORTH  FC  2*  D 

C  RT  VALLET  DAM 
C  TER 

C  0  EXP  STAT  ION 
C  A  VISTA 
C  0  RS 

Cl  EMONT  POMONA  COLLEGE 
C{  KSBUR6 

C|  RLAKE  HIGHLANDS 
Cl  INGA 

Cl  INGA   14  NW 

<  TS  FC53D 
C  MAN  FISH  HATCHERT 
C  kX 

C  ATE  PH 
C  SA  1  SSW 

C  ORD  3  E 
C  0  NO  1  DAM 
C  OftAN   IRRIG  DIST 


10  I  U  I  12     13  I  14  I  15     16  I  17  I  18     19  |  20  |  21    22  |  23  |  24    25  [  »  |         26  |  29 
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DAE,Y  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13  14 


15 


COR DCS 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 

COVELO 

COVINA  TENPLE  fC  193 

COW  CHEEK 
COVOTE  CANYON 
COYOTE  WtLLS 
CRESCENT   CITY   1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 

CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC283B 
CULVER  CITY 
CUHHINGS 
CUNN INGHAM 

CUYAMA 

CUYAMACA 

DAGGETT   FAA  AP 

OANA  2  SE 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

DAVIS  CREEK 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  PH 

DELANO 

DENAIR 

DE  SABLA 

DESCANSO  flS 

DOBBINS  COLGATE 

D0W4ELLS  DAM 

OONNER  MEMORIAL  ST  PK 

DOS  RIOS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FCi07C. 

DOWNIEVILLE  RS 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 
DUNNIGAN 
DUNN  SIDING 
DUNSMUIR  RS 
DUTTONS  LANDING 

EAGLE  LAKE  STONE  RANCH 
EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAJON  2  E 
EL  CAPITAN  DAM 

EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FCUSB 
ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 

ELLIOTT 
ELSINORE 
ES CONDI DO 

EUREKA  WB  CITY  i 
EXCHEQUER  RESERVOIR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAIRMONT 
FERGUSON  RANCH 
FIDDLETOWN  LYNCH  RCH 
FILLMORE   1  WNH 

FINLEY  1  H 

FINLEY  9  SH 

FIVE  POINTS  5  SSW 

FLEMING  FISH  *  GAME 

FOLSOM  DAM 

FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 
FORESTHILL  RS 
FORT  BIOHELL 

FORT  BRAGG 
FORT  BRAGG  AVN 
FORT  DICK    1  NNE 
FORT  JONES  RS 
FORT  ROSS 

FRENCH  GULCH 
FRESNO  WB  AP  I 
FRIANT  GOVT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  DAM 

FULLERTON  HILLCREST  RES 

GEM  LAKE 

GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RS 

GIANT  FOREST 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILROY 

6ILR0Y   14  ENE 
GLENDALE  STAPENHORST 
GLENDOftA  WEST 

GLEHMVILLE 
GOLD  RUN 
GOOSE  LAKE  WEST 
GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 

GRATON  1  W 
GREENLAND  RANCH 
GREENVIEH 
GREENVILLE  RS 
GRIZZLY  PEAK 

GROVELAND  RS 
GUERNEVILLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC  364 
HAINES  CYN  UPPER  FC  3*7 
HA  I WEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
HAMILTON  AFB 
HAMILTON  AFB  1  E 
HANFORD 
HANSEN  DAM 

HAPPY  CAMP  RS 
HARRIS  GAGING  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  L   ENGLEBRIGHT  DAM 
HATCHET  NT  MNTNC  STA 

HAT   CREEK  PH  1 
HAYFIELD  PUMP  PLANT 
HAYFORK  RS 


.07 
.00 
.00 


28    29  30 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


7  8 


lALDSBUKG  2  E 

:HeT 

:NtHAW  DAM 
SPERIA 

TCH  MtTCHY 

GHLAND  SPRINGS  ftCH 

LTS 

>)OGES  DAM 
iiEGEES  FC  60A 

lU  ISTER 
lOPA 

CPA  2  SE 

tPLANO  LARGO  STA 

'NTINGIOH  LAKE 

iLEkIlO  HWY  (4NTNC  STA 

,|RIA 

lYLLWiLO  RS 
IPERIAL 
IDEPENC  E 

lOlO  US  DATE  GARDEN 
lYOKERN 

YOKERN  ARHITAGE 

HILL 
ON  HTN 

iSS  VALLEY 
ICE  ISLAND 
SHUA  TREE 
LlAN  HVNOLA 
iNCAL  0AM 

E  RANCH 
LLOGG 
LSEWILLE 
RLINGER 

TTLEMAN  CITY   1  SSW 

T7LEMAN  STA 
LARC  POVER  HOUSE 
NG  CITY 

ANATH  I 

i  CRESCENTA  FC  231 

FAYETTE  2  NNE 
GUNA  BEACH 
\  HONDA 

Ike  arrowhead 

KG  CITY 

REPORT 

KESHORE 

KESlOE   2  ENE 

KE  SPAULDING 

KE  SPAULDING  DAM 

MESA 
NCASTER 
S  PLUHAS 
BEC 

CHUZA  PT  STA  FC  352  B 

ESVILLE  KEEGAN  RANCH 

GRAND 
MON  COVE 
HDSAY 

VE  OAK  CANYON  FC  230  C 

./ERMORE  2  SSH 
ANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 
CKWOOD  2  N 
CKWOOD  MESA 
Dl 

NPOC  SEWAGE  PLANT 

Hi  TREE  CANYON 

NG  BEACH 

NG  BEACH  WB  AP 

HQ  VALLEY    INSP  STA 

S  ALAP40S 

S  ANGELES  WB  AP 

S  ANGELES  WB  CITY 

5  BANDS 

S  BANOS  ARBURUA  RCH 

S  GATOS 

S  GATOS  4  SW 

S  PRIETOS  RS 

TALTON 

CERNE  VALLEY    1  WSV 

TIE  CREEK  PH 
TIE  CREEK  RS 
DELINE  HNTNC  STA 
DERA 

3  RlvER  RS 

IDEVILLE  ISLAND 
IZANITA  LAKE  /. 
SCH  FIELD 
? 1 COPA 
itIPOSA 

UINEZ    3  SSE 
'T1NE2   FIRE  STA 
^rSVILLE 
THER 
CLOUD 

(DOW  LAKE 

:CA  3  SE 

1D0TA  DAM 

KEO  FIRE  STA  2 

*CEY  HOT  SPRINGS 

fERS  INSPECTION  STA 
ODLETOWN 
»LEWATER 
'    -L  CREEK  2 
lERAL 

lANDA  SPENGLER  RCH 

TCHELL  CAVERNS 

3EST0 

JAVE 

10  LAKE 

nEREY 

ITICELLO  DAM 
)RPARK  1  SSE 
<GAN  HILL  2  E 
TONGO  VALLEY 

»R0  BAY  FIRE  DEPT 
'  JNTAIN  PASS 
JNT  BALDY  FC  856 


10     U     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21    22    23    24    25    26    27    28    20    30  31 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 
13  I  14  I  15 


19     20  21 


MOUNT  DANAHt-R 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  1  1  ESE 

MOUNT  HEBRON  HS 

MOUNT  SHASTA  SHI  60WL 
MOUNT  SHASTA  WB  CITY 
MT  WILSON  fC  338B 
MUIR  WOODS 
NACIHIENTO  DAM 

NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  FAA  AP 
NEENACH 
NEVADA  CITY 

NEWARK 

NEWBURY  PARK  4  SW 
NEWHALL   SOLEDAO  FC   32  C 
NEWMAN  2  NW 
NEWPORT  8EACH  HARBOR 

NILAND 

NORTH  FORK  RS 
NORTH  HOLLYWOOD 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
OAK  KNOLL  RS 

OAKLAND  WB  AP 
OAKVILLE    I  WNW 
OCCIDENTAL 
OCEANSIDE  PENDLETON 
OCOTILLO  WELLS 

OJAI 

OLINOA 

ONO 

ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

ORINOA  BOWMAN 

ORLAND 

ORLEANS 

OROVILLE  1  WSW 
OROVILLE  7  SE 

OROVILLE  BRIDGE 

OXNARD 

OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC  33  AE 

PAICINES  OHRWALL  RCH 

PALMOALE 

PALMDALE   FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  MALL 

PALOMAR  MTN  OBSY 
PALOS  VERGES  EST   FC  *3  C 
PANOCHE 

PAHOCHE  JUNCTION 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 
PARKFIELD 
PASADENA 
PASO  ROBLES 
PASO  ROBLES  FAA  AP 

PATT IWAY 

PETALUMA  FIRE   STA  2 
PIEDRA 

PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NM 

PIRU  2  E5E 
PtSMO  BEACH 
PIT    RIVER  PH  » 
PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 

PLACERVILLE  IF6 
POINT  ARENA 
POINT  ARGUELLO  WB 
POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
PT   PIEDRAS  8LANCAS 

POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

PORTERVILLE 

PORTOLA 

POTTER  VALLEY  PH 

POWAY  VALLEY 
PRIEST  VALLEY 
OUINCY  RS 
RAMONA  SPAULOING 
RANCHITA 

RANDSBURG 

RAYWOOD  FLATS 

RED  BLUFF  WB  AP  I 

REDOING  FIRE  STA  2 

REDLANDS 

REDWOOD  CITY 

REPRESA 

RICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STA 
RIVERSIDE  FIRE   STA  3 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S  I 
ROCKLIN 

SACRAMENTO  WB  AP  I 
SACRAMENTO  WB  CITY  I 
SAGEHEN  CREEK 

SAINT  HELENA 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS  DAM 

SALSIPUEOES  GAGING  STA 

SALT  SPRINGS  PH 

SALYER  RS 

SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SAN  CLEMENTE  DAM 
SANDBERG  PTL  STA  FC1308 
SANDBERG  WB 
SAN  DIEGO  WB  AP 
SAN  DIHAS  FIRE  WON  FC  9S 

SAN  FERNANDO 
S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  MB  AP 


22    23    24    25    26    27    28    29  30 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

t  

Total 

AN  FfiAJ*CISCO  FOB  ' 

T 

AN  GABRIEL  CANYON  PH 

T 

\H  GABft 1  El  OAM  FC425BC 

T 

^H  OABRIEL  FIRE  OEPT 

T 

kH  GREGORIO  3  5E 

T 

«N  JACINTO 

.00 

AN  JOSE  R 

•  00 

KM  LU I S  06 I SPO  POL V 

.00 

KH  MARCOS  RANCH 

•  00 

tN  MATEO 

.00 

\H  PEORO 

T 

RAFAEL 

•  00 

INTA  ANA  FIRE  STA 

r 

^NTA  ANA  RIVER  PH  1 

■  09 

(NTA  ANITA  FERN  PC  432 

•  OO 

^NTA  BARBARA 

•  00 

^NTA  BARBARA  FAA  AP 

T 

•  00 

*NTA  CLARA  UNIVERSITY 

•  00 

«NTA  CRUZ 

.00 

^NTA  FE  DAB 

.00 

^NTA  MARGARITA  2  SW 

.00 

kNT A  MAR6AR I T A  BOOSTER 

.00 

iNTA  MARIA  WB  AP  R 

.00 

tNTA  MONICA 

T 

(NTA  MONICA  PIER 

T 

tNTA  PAULA 

.00 

\HJk  ROSA 

•  00 

INTIAGO  DAM 

.00 

tUGUS  POWER  PLANT  1 

•  00 

lhyers  bar  RS 

.00 

:0T1A 

.00 

lARsville  lake 

•  00 

:CRET  VALLEY  MMTNC  $TA 

•  IB 

:PULVE0A  OAM 

T 

lASTA  DAM 

•  00 

lELL  ABS  PLANT 

•  00 

.00 

IINGLETOWN  2  E 

•  00 

ERRA  CITY 

T 

ERRAVILLE  RS 

.79 

CNAL  HILL  FC  415 

.00 

AGGS  SPGS  LAS  LOHAS 

•  00 

00  CREEK  UPPER 

0«  L<B  CEN  SIERR«  //R 

•  00 

MESBAR  I  W 

.00 

MIS  3  HE 

•  00 

•  00 

NOMA 

•  00 

NORA 

T 

ENTRANCE  YOSEHITE  NP 

T 

ADRA  PAC  FC  lit  C 

•  00 

RINGvILLE  t  ene 

•  00 

UAH  VALLEY  LODGE 

.00 

UIRREL    INN  1 

T 

UlRREL   INN  2 

■  A3 

ANOISH  ♦  HICREY  ST  PK 

.00 

•  00 

OCKTON  FAA  AP 

T 

OCKTOn  FIRE  STA  A 

.00 

OCKTON  MOWRY  BRIDGE 

•  OO 

ONYFORO  COOLEY  RANCH 

.00 

.00 

ONY  GORGE  RESERVOIR 

•  00 

RAHBERRY  VALLEY 

.00 

UAND 

T 

SANA  KNOLLS 

.00 

.12 

5ANVILLE  AP 

•  OO 

fTER  HILL  RS 

•  00 

3LE  MOUNTAIN 

.02 

•*oe 

.00 

•  00 

KM  RANCHO 

iRHAL  FAA  AP 

.20 

JUSAND  OAKS 

.00 

itt  RIV  EDISON  PH  2 

.00 

»ER  CREEK  PH 

.00 

»ANGA  PATROL  STA  FC  6 

•  00 

tRANCE 

T 

(CY  CARBONA 

•  00 

ICY  PUMPING  PLANT 

•  00 

1 N  I TY  DAM  VISTA  POINT 

•  00 

MA 

.00 

JCKEE  RS 

T 

-ELAKE  //R 

.00 

ELAKE  INSPECTION  STA 

T 

T 

tHTABLE  CREEK 

>TIN  IRVINE  RANCH 

.00 

:nTYNINE  PALMS 

.70 

N  LAKES 

1.11 

•  00 

AH  4  H 

.00 

:  L  A 

T 

AND 

.00 

'ER  LAKE  7  w 

.00 

•  00 

•ER  MATTOLE 

:  SAN  LEANORO  FILTERS 

.00 

lAVlLLE 

.00 

LEY  CENTER  3  NE 

•  oc 

•  27 

'  NUVS  CITY  HHSE  FC  15 

iTURA 

.00 

TORVILLE  PUMP  PLANT 

•  02 

CENT  FIRE  STA  FC  120 

•  OC 

.13 

ALIA 

•  OC 

TA  1  H 

T 

CANOVILLE 

•od 

LMERS 

T 

TA  PH 

.00 

LACE 

.OC 

HOT  CREEK  2  ESE 

.00 

HUT  CREEK  A  E 

.OQ 

NUT  GROVE 

•oc 

HUT  PATROL  STA  FC102e 

T 

Day  of  month 


10     11  12 


13     14  15 


16     17  18 


19     20  21 


22    23  24 


25    26  27 


28    29  30 
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DAILY  PRECIPITATION 


WASCO 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
WEAVERVILLE  RS 
HEED  1  S 

WENDEL    10  SE 

WESIHAVEN 

WEST  POINT  3  SW 

WHEELER 

WHISKEYTOWN 

WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITE  ROCK 
WHITTIER  FC   106  C 
WILL  lAHS 

WILLOWS 
WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 
WOODFOROS 
WOODLAND   1  WNW 

WRIGHTS 
YORBA  LINDA 
YOSEMITE  NP 
YREKA 


Day  of  month 


10     11  12 


13     14  15 


16     17  18 


19     20  21 


25    26  27 


28    29  30 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Depth  in  Soli 


Day  of  mODth 


8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    2S    26    27    28    29    30  31 


4  Inches  (a) 


STATION  1 
12  Inches  (b) 


STATION  2 
18  Inches   (c ) 


6  Inches  (d) 


1.5  Inches  (e) 
4.S  Inches 
9  Inches 

15  Inches 

21  Inches 

30  Inches 

66  Inches 
102  Inches 
138  Inches 


MAX 
HIN 


MAX 
HIN 


DAVIS  AGRICULTimAL  COLLEGE 


951  98i  99 1100  1 103  1 101 1  971  981  99 { 100  101 1  ICO  I  101 1  99i  98!  981  99 
79|   82l   8S|   851   85 1   831   811   81 1   821   84    84 1   83l   83 1   83 1   83'   84l  S3 


RIVEBSIDE  CITHUS  EXPERIMENT  STATION 


89  .  90 
84  84 


92  91 
87  86 


90 1  90 
861  86 


89    90:   89    89    89'  88 


86    861   85    83  82 


68  68  69  69  70  70  71  72  72  73  73  73  73  73  73  73  74 
67    671   68    69    69    70    701   71    72    72    72    73    72    72     72    72  73 


-  I  821  831  831  831 
67l   -  I   69l   7ll  711 


791  791  79  801  791  80 
7ll   70l    70l   7ll   70!  71 


721   711  71 


SAN  DIHAS  TANBARE  PLAT 


(a)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  ADOLPH  FRESE  SOIL  THERMOGRAPH. 

<b)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  THE  SUN.     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,  SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.     IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  7:00  A.M. 
JULY  6  TO  7:00  A.M.   JULY  8  AND  7:00  A.M.   JULY  27  TO  7:00  A.M.   JULY  29.     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(d)  SALINAS  SILTY  CLAY  LOAM,  BARE  GROUND  EXPOSED  TO  SUN.     DATA  FROM  TAYLOR  RECORDING  THERMOGRAPH. 

(e)  SANDY  LOAM  —  UNDER  GRASS.     DATA  FROM  THERMISTORS  WITH  COLMAN  SOIL  MOISTURE  INSTRUMENT. 


■m  r«f«r*DC«  Dotea  tollovlnf  BtBtton  Indwi. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1959 


Station 

Day  Of  Mouth 

« 

1 

a 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3D 

31 

a 
1 

vniN  RS 

MAX 

MIN 

SO 
42 

84 
43 

41 

84 
42 

34 

90 

40 

100 
46 

96 
51 

96 

95 
50 

96 
52 

54 

56 

57 

96 
58 

53 

99 

62 

95 

63 

96 

50 

92 
49 

91 
35 

*LDERPOINT 

MAX 
MIN 

101 
6» 

89 
53 

80 
S4 

80 
96 

90 
58 

89 
48 

82 
48 

86 
45 

93 
48 

100 
62 

1 00 
54 

100 

62 

89 
50 

93 
49 

98 
51 

'53 

'56 

58 

59 

54 

'55 

'54 

58 

55 

54 

109 
53 

98 
48 

67 
46 

92 
46 

99 
50 

104 

51 

96.3 
52.4 

ALPINE 

MAX 
MIN 

93 
67 

95 
67 

95 
68 

92 
66 

92 
63 

94 
63 

93 
59 

9S 
63 

100 
72 

105 
77 

100 
72 

95 
58 

92 
66 

93 
60 

90 
61 

92 
62 

90 
61 

62 

53 

61 

60 

60 

63 

'73 

75 

71 

56 

90 
68 

90 
56 

96 
53 

102 
76 

93.7 
65.3 

AUTURAS  RS 

MAX 
MIN 

63 
38 

87 
41 

83 
44 

84 
37 

81 
35 

80 

37 

75 
37 

75 
35 

86 

37 

96 
41 

101 
53 

100 
50 

98 

50 

96 
66 

90 
46 

96 
45 

50 

50 

48 

53 

45 

48 

63 

47 

48 

46 

41 

9 1 
45 

36 

94 

38 

9  7 
47 

92.4 
44.6 

ANBWIN  PAC  UNION  COL 

MAX 
MIN 

90 
55 

85 
47 

91 
48 

92 
58 

89 
48 

83 
45 

85 
41 

93 

53 

101 
50 

105 

73 

103 
71 

91 
54 

83 
49 

87 
47 

93 
66 

61 

63 

56 

52 

56 

47 

11 

55 

59 

67 

55 

61 

60 

90 
52 

51 

54 

92.6 
55.1 

•NTIOCH  I  E 

MAX 
MIN 

89 
56 

89 
51 

89 
52 

94 

86 

53 

85 
56 

92 
58 

103 
60 

106 
64 

99 
69 

92 
62 

88 
59 

86 
57 

90 
54 

57 

59 

56 

55 

56 

56 

56 

62 

63 

90 
58 

55 

57 

88 
59 

91 
57 

9 1 
56 

92. t 
56.2 

JNTIOCH  PUMP  PLT  3 

WAX 
MIN 

96 
52 

91 
49 

92 
49 

94 
53 

94 
51 

92 
52 

87 

53 

69 
52 

97 
57 

106 
61 

110 
66 

106 
59 

102 
58 

99 
56 

87 
52 

55 

57 

56 

62 

51 

54 

56 

60 

55 

59 

55 

51 

100 

53 

55 

89 
54 

9  2 
51 

95.3 
54.7 

i»8H  MTN 

MAX 
HIN 

97 
68 

100 
68 

99 
66 

98 
70 

100 
71 

99 
64 

94 

58 

91 
60 

92 
65 

106 
70 

108 
78 

106 
78 

107 
72 

103 
72 

102 
71 

'73 

^76 

'76 

75 

74 

72 

'72 

72 

103 
74 

77 

108 
79 

107 
75 

105 

70 

1 05 

73 

103 
73 

105 
76 

102.3 
71.6 

WBERRY 

MAX 
MIN 

96 
59 

95 
62 

95 
63 

94 
65 

98 
66 

98 
66 

100 

66 

100 
58 

102 
68 

104 
68 

104 
74 

103 
74 

102 
67 

97 
56 

100 
68 

56 

72 

71 

70 

65 

67 

66 

67 

66 

65 

73 

71 

66 

66 

69 

101 
57 

100.5 
57.5 

AUBURN 

MAX 
MIN 

97 
61 

96 
61 

91 
55 

98 
56 

95 
59 

99 
54 

88 
53 

68 
54 

90 
51 

104 
60 

107 
72 

105 
71 

100 
61 

96 
51 

95 
61 

55 

59 

'72 

70 

58 

53 

64 

66 

68 

'72 

58 

102 
68 

103 
68 

1 00 
57 

66 

1 00 
68 

98.6 
53.6 

WALON  PLEASURE  PIER 

MAX 
MIN 

73 
64 

75 
65 

76 
63 

74 

63 

75 
61 

73 
60 

74 

59 

75 
50 

78 
69 

80 

70 

63 
67 

81 
55 

79 
57 

80 
55 

76 
64 

65 

64 

63 

66 

54 

53 

64 

63 

65 

65 

65 

56 

/  ** 

54 

64 

53 

57 

76.0 
64.3 

IWENAL  9  SSE 

MAX 
MIN 

100 
62 

101 
64 

102 
63 

102 
60 

102 
63 

96 
59 

91 

55 

95 
61 

101 
57 

108 
72 

1 13 

77 

110 
70 

103 
55 

102 
66 

'71 

^70 

'73 

70 

'70 

68 

67 

73 

72 

73 

'74 

'70 

65 

65 

105 
66 

109 
67 

104.2 
67.3 

l|ACKUS  RANCH 

MAX 
MIN 

97 
66 

96 
66 

98 
62 

101 
60 

100 
62 

97 
65 

95 
57 

102 
68 

106 

72 

110 
75 

110 

85 

106 

73 

102 
68 

100 
56 

102 
62 

'74 

82 

'78 

83 

83 

80 

76 

78 

78 

83 

86 

83 

68 

67 

104 

73 

102 
72 

103.6 
73.0 

lAKER  9  NNW 

MAX 
MIN 

105 
80 

106 
71 

104 
77 

108 
78 

109 
77 

110 
83 

110 
80 

110 
58 

110 
74 

114 

60 

117 
64 

119 
91 

117 
89 

113 
81 

111 
63 

84 

87 

69 

95 

87 

86 

68 

82 

65 

68 

69 

91 

84 

'79 

'a? 

83 

112.4 
83.3 

lAKERSFIELP  WB  AP 

MAX 
MIN 

99 
69 

99 
71 

98 
69 

100 
69 

99 
68 

93 
66 

89 
53 

94 
63 

99 
59 

105 
76 

109 
76 

106 
77 

102 

75 

100 

100 
70 

74 

75 

74 

74 

74 

74 

71 

73 

74 

'75 

75 

74 

73 

72 

71 

72 

101.2 
71.9 

lARRETT  DAM 

MAX 
MIN 

91 
62 

96 
65 

97 
64 

98 
64 

95 
58 

95 
58 

95 
54 

97 
51 

101 
54 

103 
62 

106 
60 

101 
63 

98 
62 

96 
50 

96 
61 

61 

96 
63 

51 

95 
63 

59 

to 

51 

62 

67 

'57 

64 

54 

56 

57 

59 

61 

95.7 
50.6 

|IARSTOW 

1 

MAX 
MIN 

99 
68 

98 

70 

102 
68 

103 
68 

103 
70 

102 
71 

100 
59 

104 
58 

107 
70 

111 

73 

112 
73 

110 
76 

108 
77 

106 
73 

107 
67 

110 
73 

111 
74 

110 
79 

112 
76 

110 
76 

109 
77 

104 
75 

108 
79 

110 

80 

111 
76 

111 
75 

110 
74 

72 

105 
68 

100 
76 

102 
75 

106.6 
72.9 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

90 
57 

91 
62 

94 
60 

94 
59 

93 
56 

92 
57 

93 
54 

92 
55 

96 
59 

103 
70 

105 
66 

99 
64 

96 
54 

95 
53 

96 
60 

95 
62 

97 
55 

96 
53 

92 
66 

97 
59 

93 
51 

92 
54 

98 
56 

102 
70 

104 
104 

105 
70 

99 
63 

95 
59 

94 

59 

95 
62 

95 
56 

96.1 
62.5 

ilEAUMONT  1  E 

1 

MAX 
MIN 

94 

59 

96 
60 

96 
59 

95 
60 

95 
56 

95 
57 

95 

55 

101 
54 

104 
61 

107 
65 

102 
63 

96 
62 

98 
51 

95 
50 

98 
60 

99 
62 

99 
53 

95 
53 

100 
64 

96 

59 

94 

59 

100 
52 

1  02 
53 

105 
52 

107 
66 

102 
66 

97 
61 

97 
58 

96 
55 

94 
64 

1 00 
56 

98.5 
60.9 

lEN  LOMONO 

MAX 
MIN 

81 
46 

83 
47 

82 
45 

81 
46 

82 
45 

84 
44 

85 
43 

92 
42 

1 02 
45 

106 

55 

1 00 
64 

90 
65 

86 

55 

81 
50 

60 
52 

79 
54 

8 1 
53 

60 
55 

79 
54 

60 
55 

64 
55 

87 
53 

91 
54 

95 
54 

94 
52 

82 
53 

80 
54 

75 

52 

76 

51 

80 
51 

66 

50 

86.3 
50.9 

Ierkeley 

MAX 
MIN 

71 
52 

71 
54 

74 
53 

70 
54 

76 
54 

74 

53 

72 
52 

60 
54 

87 
57 

94 
55 

76 
68 

70 
65 

67 

55 

56 
56 

58 
54 

54 

53 

55 

57 

55 

54 

70 

56 

71 
57 

75 

57 

81 

57 

71 
57 

70 
55 

74 

55 

69 
54 

67 
57 

69 
56 

56 

72.1 
55.4 

ERRYESSA  LAKE 

MAX 
MIN 

98 
60 

97 
61 

94 

57 

96 
57 

98 
57 

94 

58 

94 

53 

89 
59 

101 
50 

104 

61 

110 
69 

106 
66 

97 
61 

90 
65 

94 
60 

54 

57 

53 

101 
60 

52 

94 

56 

97 
51 

99 
61 

97 
65 

105 
57 

105 
61 

103 
65 

102 
54 

102 
62 

101 
53 

103 
60 

99.  5 
61.2 

IG  BAR  RS 

MAX 
MIN 

102 
49 

97 
49 

91 
46 

96 
48 

97 
46 

93 
50 

S3 
43 

89 
47 

99 
48 

104 

52 

107 
55 

106 
56 

101 
56 

109 
56 

107 
56 

57 

112 
59 

112 
50 

111 
50 

112 
60 

110 
58 

109 
56 

109 
58 

106 

52 

108 
54 

113 
56 

112 

53 

100 
51 

105 
51 

106 

53 

106 
40 

103.8 
52.6 

le  BEAR  LAKE  DAM 

MAX 
HIN 

73 
46 

77 
51 

80 
55 

79 
56 

83 
57 

82 
57 

53 

45 

51 

68 
58 

65 
55 

89 
54 

64 

54 

80 
53 

62 
56 

56 

57 

59 

50 

57 

82 
61 

77 
56 

87 
54 

82 
56 

65 

55 

69 
56 

85 

55 

84 

55 

85 
56 

82 
55 

76 

57 

83.3 
55.0 

|.I6  CREEK  PH  1 

MAX 
HIN 

83 
61 

82 
63 

SO 
61 

82 
60 

82 
60 

81 
60 

77 
56 

62 
56 

89 
65 

94 
58 

92 
72 

89 
72 

88 
59 

85 
57 

61 
62 

66 

70 

70 

89 
70 

59 

86 
69 

87 
69 

86 
57 

86 
59 

91 
71 

90 
72 

89 
70 

87 
67 

86 
66 

68 
69 

86.4 
66.3 

-ISHOP  VB  AP 

MAX 
MIN 

97 
52 

97 
55 

98 
62 

99 
56 

100 
53 

97 
53 

95 
54 

97 
61 

101 

52 

104 
55 

105 
62 

1 00 
65 

100 

59 

102 
59 

103 
69 

59 

59 

57 

64 

104 

59 

105 
53 

105 
51 

96 
65 

103 
58 

102 
52 

104 
61 

105 
61 

102 
65 

101 
57 

100 
59 

97 
54 

101.1 
68.8 

ISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 
MIN 

72 
48 

70 
51 

74 
51 

73 
49 

73 
48 

59 
52 

47 

75 
46 

79 
51 

81 

55 

82 
58 

78 
50 

80 
55 

75 
65 

83 
59 

76 
54 

60 

55 

80 
55 

75 

52 

81 
54 

81 

55 

80 
56 

77 
55 

79 
57 

81 
54 

60 

56 

79 

63 

77.5 
63.5 

CUE  CANYON  WB  AP 

MAX 
MIN 

76 
56 

75 
56 

76 
52 

76 
57 

75 
56 

69 
48 

46 

56 

61 

69 

69 

68 

67 

80 
62 

63 
60 

65 

69 

70 

69 

65 

65 

86 
57 

83 
57 

87 
64 

69 
57 

87 
65 

85 
53 

85 
62 

64 
64 

87 
53 

66 
66 

83.1 
52.5 

LYTHE 

MAX 
MIN 

107 
79 

108 
79 

108 
84 

108 
82 

112 
85 

112 
85 

77 

71 

'77 

115 

79 

113 
89 

112 
75 

112 
67 

109 
78 

106 
61 

'52 

112 
83 

109 
88 

110 
65 

106 

63 

104 
66 

110 
80 

1  16 
61 

115 
84 

114 
88 

113 
83 

111 
90 

112 
84 

109 
83 

106 
80 

112 
80 

110.7 
62.2 

LYTHE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

104 
80 

107 
76 

110 
85 

108 
83 

110 
63 

111 
84 

82 

79 

'si 

85 

115 
88 

^85 

113 
65 

109 
84 

106 
65 

112 
83 

114 
85 

109 
86 

109 
33 

109 
85 

103 
84 

108 
84 

113 
87 

110 
90 

112 
85 

114 

87 

108 
90 

110 
84 

107 
87 

96 
78 

110 
64 

109.6 
•  84.2 

OCA 

MAX 
MIN 

81 

33 

80 
32 

81 
31 

80 
32 

80 
28 

79 
31 

7  3 
25 

74 
24 

65 
29 

91 
35 

95 
38 

91 
40 

69 
36 

90 
51 

86 
34 

69 
35 

94 
39 

93 
41 

92 
41 

92 
42 

90 
38 

91 
50 

94 

55 

64 
37 

89 
38 

91 

37 

90 
32 

89 
29 

89 
31 

89 
33 

89 
36 

67.1 
36.1 

ONiTA 

MAX 
MIN 

86 

63 

85 
66 

84 
66 

81 
67 

83 
62 

82 
54 

53 

55 

52 

62 

63 

54 

65 
65 

84 
64 

64 
66 

82 
64 

63 
56 

32 
56 

83 
55 

60 
66 

80 
67 

62 
63 

83 
56 

87 
54 

83 
68 

83 
66 

80 
55 

61 
53 

80 
66 

84 
54 

93 
68 

64.2 
54.2 

ORREGO  SPR6S  3  NNE 

MAX 
MIN 

104 
71 

101 
73 

105 
76 

106 
69 

108 
71 

108 
55 

65 

67 

'75 

^76 

^76 

'75 

'75 

'74 

106 
74 

78 

'so 

'74 

104 
74 

105 
76 

107 
78 

110 
81 

109 
75 

112 
82 

111 
79 

106 
73 

109 
76 

105 
70 

102 
72 

99 
78 

105 
77 

107.0 
74.5 

OHMAN  DAM 

MAX 
MIN 

84 
52 

86 

53 

80 
50 

85 
50 

85 
50 

85 
49 

40 

50 

48 

62 

60 

50 

60 

60 

86 

65 

59 

50 

93 
61 

94 

63 

86 

62 

86 
60 

54 

56 

59 

63 

51 

58 

69 

50 

60 

60 

57.2 

RAWLEY  2  SW 

MAX 
MIN 

102 
78 

105 
77 

105 
81 

108 
78 

107 
74 

109 
77 

110 
76 

112 
69 

110 

75 

79 

's2 

82 

78 

76 

'78 

106 
79 

'si 

111 
84 

109 
81 

107 
81 

107 
61 

103 
80 

108 
80 

113 
85 

108 
80 

111 
80 

112 
84 

104 

75 

110 
79 

105 
82 

96 
78 

108.0 
79.1 

RiOGEPORT 

MAX 
HIN 

81 

35 

79 
39 

81 
47 

80 
37 

79 

33 

74 
34 

79 
45 

85 
30 

90 

33 

36 

43 

51 

41 

52 

89 
40 

42 

42 

93 
48 

92 
46 

90 
44 

92 
45 

89 
45 

82 
54 

68 
42 

89 
44 

89 
45 

89 
40 

85 
40 

90 
35 

90 
39 

89 
45 

66.9 
41.6 

ROOKS  FARNHAM  RCH 

HAX 
MIN 

100 
55 

98 
56 

99 
52 

101 
55 

91 
49 

91 
51 

101 
54 

108 
52 

109 
64 

109 
53 

103 
57 

59 

'52 

105 
63 

'57 

'57 

106 
60 

105 
59 

107 
50 

55 

106 

106 
69 

106 
57 

102 
55 

102.6 
57.9 

URBANK  WB  AP 

MAX 
MIN 

88 
65 

90 
65 

90 
66 

87 
64 

86 
60 

87 
61 

65 
61 

94 
50 

96 
65 

104 
73 

94 
71 

93 
57 

69 
55 

66 
66 

87 
64 

87 
63 

87 
63 

65 
53 

90 
64 

63 
65 

83 
56 

83 
65 

93 
53 

95 
68 

96 
70 

90 
66 

85 
65 

84 

63 

87 
63 

90 
64 

98 
66 

89.5 
64.9 

URLINGAME 

HAX 
HIN 

70 
48 

68 
49 

74 
51 

77 
51 

73 
51 

71 
60 

71 

52 

80 
47 

86 
50 

69 
58 

90 
59 

70 
55 

73 
54 

72 
56 

72 
56 

69 
54 

59 
53 

70 
56 

70 
54 

71 

53 

75 
57 

74 
56 

70 
56 

72 
55 

76 
56 

71 
54 

74 
51 

73 
52 

75 
55 

72 
55 

69 
53 

73.8 
53.7 

Se«  Beference  Notes  Following  SUUon  Ind«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


JULY 


Day  01  Month 


Station 

1  1  2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

□  UKnC  T 

87 

82 

85 

86 

82 

76 

76 

88 

95 

97 

98 

94 

94 

90 

92 

96 

96 

95 

96 

95 

93 

96 

94 

94 

97 

95 

93 

92 

93 

92 

MliS 

37 

43 

40 

35 

46 

43 

35 

33 

35 

41 

45 

49 

47 

49 

46 

43 

48 

50 

52 

53 

44 

48 

64 

46 

42 

47 

39 

37 

36 

41 

43 

BUTTONW I L  LOW 

MAX 

99 

102 

99 

100 

101 

102 

95 

90 

95 

103 

108 

112 

103 

1  04 

104 

105 

103 

103 

106 

102 

103 

104 

110 

109 

108 

102 

1 06 

HIN 

6U 

70 

67 

66 

67 

63 

60 

59 

63 

72 

72 

72 

72 

68 

70 

70 

74 

74 

77 

70 

71 

68 

70 

71 

76 

74 

68 

67 

70 

72 

CABRI LLO  NM 

MAX 

71 

72 

72 

73 

74 

74 

75 

77 

78 

83 

62 

83 

82 

80 

81 

81 

83 

82 

81 

62 

74 

75 

75 

77 

76 

79 

79 

79 

79 

78 

80 

MIN 

66 

65 

64 

66 

64 

63 

63 

62 

62 

69 

68 

66 

65 

66 

66 

65 

61 

63 

65 

65 

65 

66 

66 

65 

64 

66 

65 

63 

63 

64 

65 

94 

92 

99 

94 

91 

89 

90 

97 

105 

110 

106 

97 

82 

90 

92 

93 

95 

89 

93 

90 

92 

93 

99 

106 

105 

99 

94 

87 

89 

96 

MIN 

55 

53 

51 

47 

49 

46 

44 

42 

53 

70 

69 

60 

52 

56 

49 

52 

53 

53 

53 

52 

53 

52 

53 

54 

56 

52 

51 

55 

49 

48 

52 

C AL AVER AS   3IG  TREES 

MAX 

82 

80 

79 

81 

81 

81 

77 

76 

84 

90 

93 

94 

91 

87 

84 

91 

90 

93 

91 

90 

90 

66 

68 

87 

92 

94 

93 

90 

88 

89 

96 

MIN 

47 

50 

49 

49 

48 

43 

39 

45 

60 

65 

68 

60 

57 

53 

52 

54 

56 

58 

58 

58 

56 

60 

62 

56 

69 

60 

57 

53 

54 

64 

57 

CALLAHAN  RS 

MAX 

92 

90 

87 

93 

69 

82 

80 

94 

97 

102 

101 

100 

100 

99 

101 

106 

105 

103 

105 

102 

100 

103 

1 00 

99 

101 

102 

99 

91 

97 

97 

96 

MIN 

46 

44 

43 

41 

44 

40 

36 

41 

46 

49 

52 

65 

54 

53 

53 

54 

56 

57 

68 

57 

54 

54 

64 

47 

49 

54 

48 

41 

44 

49 

50 

CAMPO 

MAX 

92 

94 

96 

95 

96 

96 

97 

100 

102 

103 

100 

98 

96 

95 

94 

95 

97 

96 

97 

94 

93 

98 

102 

102 

104 

96 

94 

94 

96 

92 

99 

MIN 

57 

62 

59 

58 

52 

52 

47 

46 

59 

62 

60 

57 

57 

68 

58 

58 

60 

60 

59 

67 

60 

60 

61 

64 

64 

59 

59 

55 

55 

66 

65 

CAMP  PARDEE 

MAX 

97 

99 

95 

97 

99 

96 

89 

90 

99 

106 

111 

108 

101 

97 

97 

102 

105 

104 

99 

101 

1 00 

97 

98 

100 

105 

109 

104 

104 

103 

99 

101 

MIN 

65 

64 

58 

61 

63 

58 

52 

56 

63 

69 

79 

74 

60 

66 

56 

63 

65 

66 

64 

65 

57 

59 

61 

67 

69 

69 

65 

66 

64 

65 

65 

CANOGA  PARK   PIERCE  COL 

MAX 

95 

97 

96 

94 

96 

95 

98 

1  02 

107 

112 

106 

102 

96 

96 

96 

97 

97 

90 

97 

91 

96 

101 

106 

107 

102 

94 

9 1 

94 

100 

MIN 

63 

62 

62 

60 

56 

55 

55 

53 

56 

70 

66 

62 

61 

65 

60 

59 

60 

62 

62 

64 

64 

62 

63 

64 

66 

66 

64 

66 

61 

62 

66 

CANT  I L 

MAX 

103 

102 

104 

103 

103 

102 

99 

106 

109 

112 

115 

108 

106 

106 

106 

111 

112 

114 

113 

113 

110 

110 

110 

111 

113 

114 

109 

110 

109 

107 

MIN 

75 

65 

70 

70 

81 

70 

60 

59 

62 

73 

83 

78 

79 

69 

70 

70 

87 

79 

60 

65 

62 

81 

76 

77 

74 

76 

75 

78 

66 

69 

66 

CANYON  DAM 

MAX 

78 

79 

80 

79 

75 

80 

85 

90 

94 

90 

91 

90 

MIN 

40 

44 

40 

40 

43 

36 

39 

40 

41 

42 

44 

51 

44 

46 

51 

53 

49 

54 

62 

49 

45 

47 

47 

46 

50 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

74 

77 

74 

72 

81 

78 

93 

106 

110 

93 

70 

72 

75 

76 

60 

76 

90 

MIN 

44 

47 

39 

43 

46 

43 

38 

49 

56 

66 

62 

49 

46 

53 

52 

49 

51 

53 

53 

49 

55 

56 

52 

49 

53 

52 

46 

46 

48 

51 

60 

CATHAY   BULL   RUN  RCH 

MAX 

97 

100 

96 

95 

98 

97 

91 

88 

96 

104 

105 

109 

104 

97 

97 

1  00 

102 

105 

102 

102 

1 03 

99 

99 

104 

105 

102 

1 00 

100 

MIN 

59 

63 

61 

57 

59 

56 

54 

51 

60 

65 

72 

71 

66 

61 

59 

65 

69 

69 

68 

66 

65 

65 

70 

67 

70 

69 

65 

62 

63 

65 

68 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

91 

87 

88 

92 

85 

78 

62 

93 

96 

102 

104 

99 

100 

98 

102 

104 

104 

104 

105 

104 

98 

103 

98 

101 

103 

102 

95 

100 

MIN 

47 

44 

42 

45 

43 

41 

35 

42 

46 

52 

55 

56 

54 

54 

54 

55 

53 

58 

59 

59 

53 

55 

60 

48 

52 

55 

51 

45 

48 

51 

52 

CEDAR  GROVE 

MAX 

86 

91 

86 

83 

89 

87 

86 

62 

92 

97 

1 00 

97 

96 

93 

92 

96 

97 

96 

97 

98 

99 

97 

91 

94 

93 

97 

92 

MIN 

47 

49 

47 

45 

47 

46 

46 

46 

47 

62 

56 

56 

58 

53 

51 

54 

55 

57 

57 

56 

54 

53 

56 

53 

56 

59 

50 

54 

50 

CEDARVI LLE 

MAX 

82 

87 

86 

79 

85 

65 

76 

73 

86 

94 

96 

99 

98 

95 

91 

94 

99 

100 

99 

98 

96 

99 

101 

90 

93 

95 

96 

93 

63 

97 

MIN 

56 

53 

62 

47 

57 

53 

46 

45 

55 

57 

61 

67 

66 

63 

58 

59 

66 

67 

66 

60 

59 

59 

73 

55 

56 

67 

59 

47 

51 

55 

60 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

101 

96 

100 

101 

102 

103 

105 

109 

106 

105 

109 

101 

1 02 

105 

109 

1 09 

106 

108 

104 

MIN 

54 

55 

58 

58 

56 

52 

54 

64 

67 

66 

63 

59 

60 

59 

62 

65 

66 

64 

61 

57 

60 

70 

61 

64 

62 

57 

59 

58 

56 

66 

67 

CHERRY   VALLEY  DAM 

MAX 

83 

86 

95 

MIN 

52 

55 

54 

52 

51 

50 

45 

49 

65 

60 

63 

62 

60 

58 

65 

55 

61 

63 

63 

62 

61 

64 

63 

60 

63 

62 

60 

59 

58 

56 

61 

CHESTER 

MAX 

83 

81 

76 

MIN 

35 

38 

37 

36 

36 

40 

34 

33 

36 

40 

47 

46 

42 

49 

40 

45 

46 

47 

51 

51 

43 

5C 

62 

45 

45 

48 

38 

42 

39 

48 

45 

CHICO  EXP  STA 

MAX 

100 

96 

100 

105 

1 00 

103 

1  05 

102 

101 

9fi 

99 

106 

106 

102 

103 

105 

101 

101 

MIN 

61 

59 

55 

59 

59 

63 

54 

52 

67 

61 

67 

67 

64 

61 

'2l 

62 

64 

69 

65 

66 

59 

66 

7C 

65 

66 

64 

59 

62 

66 

60 

62 

CHULA  VISTA 

MAX 

75 

75 

74 

74 

75 

74 

76 

85 

74 

73 

76 

75 

75 

75 

73 

74 

76 

79 

76 

75 

MIN 

66 

67 

67 

63 

65 

65 

62 

67 

67 

66 

67 

68 

68 

67 

67 

66 

67 

67 

68 

68 

67 

67 

66 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 

91 

95 

93 

92 

91 

90 

91 

98 

103 

106 

1 00 

97 

93 

90 

91 

90 

90 

88 

93 

89 

86 

62 

96 

101 

100 

94 

90 

89 

92 

94 

100 

MIN 

62 

63 

63 

65 

57 

61 

62 

67 

67 

70 

64 

64 

61 

60 

60 

71 

68 

62 

72 

70 

62 

60 

61 

66 

65 

66 

62 

61 

62 

59 

68 

CLARK  SBURG 

MAX 

96 

93 

84 

94 

93 

91 

84 

86 

96 

102 

106 

104 

87 

83 

86 

96 

99 

97 

86 

92 

89 

86 

89 

92 

103 

102 

96 

98 

100 

90 

97 

MIN 

56 

55 

51 

56 

56 

56 

52 

52 

57 

60 

67 

61 

57 

55 

55 

56 

60 

59 

57 

57 

57 

57 

60 

60 

63 

57 

52 

64 

57 

55 

56 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

95 

93 

87 

92 

94 

86 

80 

85 

93 

101 

103 

102 

96 

99 

97 

98 

102 

101 

103 

104 

100 

95 

96 

98 

100 

103 

101 

100 

102 

101 

MIN 

50 

58 

54 

54 

62 

57 

53 

49 

52 

66 

60 

67 

63 

66 

59 

59 

60 

60 

59 

57 

54 

57 

59 

61 

57 

54 

59 

59 

66 

54 

62 

COALINGA 

MAX 

100 

100 

96 

100 

100 

96 

92 

97 

102 

108 

110 

105 

103 

102 

102 

105 

106 

104 

104 

106 

103 

105 

106 

109 

104 

101 

105 

MIN 

62 

66 

63 

62 

61 

61 

58 

54 

59 

67 

72 

69 

65 

62 

64 

67 

70 

73 

69 

69 

64 

6< 

75 

69 

70 

71 

66 

64 

6« 

65 

65 

COLFAX 

MAX 

91 

88 

91 

92 

89 

87 

84 

93 

101 

104 

102 

99 

98 

93 

97 

99 

101 

100 

99 

98 

96 

91 

91 

100 

103 

101 

MIN 

64 

64 

61 

56 

62 

58 

54 

56 

63 

72 

73 

72 

70 

66 

66 

68 

72 

73 

71 

72 

70 

69 

76 

72 

73 

74 

69 

6e 

6e 

69 

70 

COLUSA    I  SSW 

MAX 

101 

96 

98 

99 

96 

90 

68 

100 

106 

107 

106 

102 

96 

96 

102 

106 

106 

102 

101 

99 

9S 

1  oc 

105 

106 

103 

105 

106 

MIN 

60 

55 

53 

58 

65 

56 

53 

53 

58 

65 

66 

63 

59 

66 

58 

59 

62 

61 

60 

58 

56 

60 

65 

60 

63 

58 

58 

64 

58 

56 

56 

CORCORAN   IRRIG  OIST 

MAX 

100 

102 

102 

100 

103 

103 

96 

92 

97 

103 

108 

112 

110 

106 

103 

103 

106 

108 

106 

105 

108 

102 

97 

104 

105 

110 

110 

107 

104 

105 

103 

MIN 

63 

65 

65 

61 

64 

61 

67 

54 

61 

70 

72 

77 

71 

66 

64 

67 

70 

71 

70 

67 

66 

66 

71 

67 

70 

70 

69 

69 

66 

66 

69 

CORONA 

MAX 

93 

95 

95 

92 

90 

91 

98 

105 

107 

103 

96 

93 

90 

91 

91 

91 

88 

92 

89 

86 

8E 

96 

100 

102 

93 

91 

89 

92 

95 

102 

MIN 

63 

64 

63 

63 

57 

57 

56 

54 

59 

67 

66 

62 

62 

61 

63 

60 

62 

63 

63 

63 

64 

64 

63 

65 

66 

65 

62 

61 

62 

61 

68 

COVELO 

MAX 

96 

93 

86 

95 

97 

90 

8 1 

95 

103 

104 

106 

101 

101 

1  06 

104 

102 

103 

100 

102 

101 

1  04 

101 

105 

1 06 

95 

102 

101 

101 

MIN 

46 

46 

44 

49 

46 

49 

41 

43 

46 

51 

55 

56 

53 

54 

54 

56 

56 

54 

51 

52 

56 

49 

53 

54 

50 

51 

48 

49 

49 

48 

COW  CREEK 

MAX 

115 

115 

116 

116 

117 

118 

119 

123 

124 

121 

122 

125 

124 

124 

122 

122 

121 

119 

122 

123 

124 

124 

12c 

119 

112 

MIN 

84 

86 

86 

92 

87 

90 

87 

84 

64 

67 

91 

100 

96 

96 

91 

94 

95 

99 

100 

92 

98 

95 

98 

96 

98 

96 

97 

9; 

90 

98 

95 

CRESCENT   CITY   1  N 

MAX 

66 

65 

66 

70 

63 

64 

61 

62 

63 

65 

65 

65 

72 

7C 

66 

MIN 

52 

44 

45 

43 

52 

48 

52 

54 

55 

54 

47 

47 

45 

49 

50 

49 

50 

51 

53 

55 

55 

57 

47 

50 

44 

5; 

44 

50 

49 

CROCKETT 

MAX 

84 

84 

89 

66 

85 

76 

85 

93 

100 

103 

100 

75 

84 

88 

85 

79 

81 

81 

75 

81 

84 

94 

93 

85 

9  3 

86 

77 

86 

MIN 

58 

54 

53 

55 

56 

55 

55 

54 

58 

62 

65 

60 

58 

57 

57 

54 

55 

56 

56 

55 

57 

59 

60 

61 

58 

56 

57 

57 

56 

66 

66 

CULVER  CITY 

MAX 

79 

77 

81 

80 

77 

77 

78 

84 

87 

96 

89 

86 

62 

79 

75 

76 

77 

80 

81 

81 

77 

73 

76 

84 

82 

78 

79 

77 

77 

85 

MIN 

65 

65 

65 

64 

61 

61 

61 

59 

62 

70 

69 

66 

65 

66 

65 

64 

64 

63 

63 

65 

67 

64 

65 

63 

66 

66 

65 

68 

66 

64 

64 

CUYAMA 

MAX 

95 

95 

95 

97 

99 

97 

91 

86 

88 

99 

106 

109 

104 

100 

97 

99 

102 

103 

103 

103 

105 

101 

95 

101 

104 

105 

104 

104 

100 

101 

102 

MIN 

53 

56 

65 

54 

61 

50 

51 

46 

52 

65 

64 

64 

59 

53 

54 

59 

62 

60 

61 

62 

60 

58 

58 

61 

63 

64 

59 

51 

52 

56 

58 

CUYAMACA 

MAX 

81 

83 

86 

87 

86 

86 

66 

86 

92 

93 

94 

92 

89 

91 

90 

90 

94 

90 

90 

95 

92 

68 

93 

96 

96 

96 

92 

9  1 

89 

92 

64 

MIN 

54 

56 

60 

63 

60 

62 

56 

56 

50 

56 

64 

68 

67 

55 

50 

54 

54 

60 

63 

66 

56 

59 

60 

62 

56 

69 

58 

65 

59 

69 

58 

DAGGETT   FAA  AP 

MAX 

99 

102 

103 

105 

104 

104 

102 

105 

107 

111 

113 

110 

109 

107 

106 

108 

111 

112 

112 

110 

107 

104 

106 

111 

112 

113 

111 

109 

107 

101 

102 

MIN 

72 

69 

70 

68 

77 

75 

70 

61 

71 

76 

80 

78 

77 

75 

74 

77 

78 

82 

80 

79 

60 

79 

79 

79 

62 

78 

79 

77 

73 

75 

76 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

MAX 

99 

100 

91 

96 

96 

97 

90 

69 

100 

106 

108 

110 

97 

88 

92 

100 

103 

104 

98 

99 

97 

96 

97 

100 

105 

107 

99 

102 

102 

96 

100 

MIN 

55 

54 

52 

56 

55 

64 

51 

54 

58 

67 

67 

61 

57 

55 

55 

55 

60 

59 

57 

54 

56 

59 

61 

56 

62 

56 

57 

60 

66 

54 

55 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

MAX 

90 

88 

90 

91 

92 

91 

90 

90 

95 

100 

94 

100 

96 

94 

95 

98 

100 

101 

100 

97 

89 

96 

96 

97 

97 

97 

98 

97 

92 

MIN 

50 

56 

57 

60 

60 

54 

55 

54 

53 

60 

57 

57 

62 

64 

64 

63 

66 

69 

66 

63 

62 

64 

65 

64 

63 

60 

63 

60 

61 
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DAILY  TEMPERATURES 


Stalioa 


EER  CREEK  PH 

ENAIR 

E  SABLA 

jOBBINS  COLGATE 
<ONNER  MEMORIAL  ST  PK 
OWNIEVILLE  RS 
OYLE  5  SSE 
'UOLEYS 
^IjulTONS  LANDING 
AGLE  MTN 
»ST  PAR».  RES 


CAJON  2  E 


'Mh.  CAP  I  tan  dam 


"  l.  CENTRO  i  SSW 

SO.  I 

"i.ECTRA  PH 

Hi 

'1  Lit  VALLEY 

SI  . 


)(  'JREKA  WB  CITY 

II  . 

IdHIRFIELO  POLICE  STA 

nklRMONT 

U  > 

"  VE  POINTS  5  SSW 
IfH-SOM  DAM 
;INTANA  KAISER 

1I||REST  GLEN 

(  : 

•  IRT  BIDWELL 

I' 

It  tRT  BRAGG 

101  m  BRAGG  AVN 

i 

iRT  JONES  RS 

I 

«T  ROSS 
1!  lESNO  WB  AP 
UNT  GOVT  CAMF 
I  iflANT  FOREST 


LROY 
;  WENNVILLE 
IaNT  GROVE 

ill  »SS  VALLEY 

'1  I  ' 

1^1  lATON  1  w 

lEENLAND  RANCH 


CALIFORNIA 
JULY  1959 


Day  Oi  Month 


1 

2 

3 

4 

1  ^ 

e 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

1 

jis 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

MAX 
MIN 

83 
44 

82 
45 

83 
43 

84 
44 

83 
42 

77 
44 

77 
37 

86 
36 

93 
41 

94 

50 

67 
50 

91 
51 

91 
49 

87 
54 

48 

48 

52 

53 

55 

54 

61 

91 
55 

90 
51 

91 
52 

94 

53 

93 
62 

92 
48 

91 
45 

90 
46 

92 
49 

91 
52 

89*0 
48.7 

MAX 
MIN 

99 

be 

96 
50 

94 
54 

100 
56 

96 
57 

91 

58 

67 
51 

96 

62 

103 
57 

106 
54 

107 
70 

96 
67 

96 
59 

95 
66 

96 
68 

50 

64 

54 

59 

59 

56 

57 

1 00 
68 

102 
50 

106 
54 

1  02 
62 

100 
57 

98 
58 

97 
67 

97 
67 

99 
67 

98.4 
59.2 

MAX 
MIN 

S9 
57 

87 
57 

88 

52 

88 
53 

85 
53 

76 
47 

88 
51 

97 
53 

101 
58 

99 
60 

96 
64 

95 
56 

92 
59 

91 
56 

58 

61 

54 

63 

61 

69 

93 
52 

94 
54 

94 

52 

98 

62 

98 
64 

96 
56 

95 
50 

95 
66 

94 

58 

95 
61 

93.5 
58.7 

MAX 
MIN 

97 
64 

94 
64 

95 
56 

95 
56 

88 
48 

103 
51 

107 

59 

105 
56 

55 

62 

62 

62 

64 

69 

105 
59 

100 
52 

100 
55 

1  04 
71 

105 
66 

106 

54 

103 
63 

102 
55 

104 
67 

105 
57 

101.5 
63.4 

MAX 
MIN 

80 
38 

79 
38 

75 
40 

79 
37 

79 
35 

78 
41 

77 
40 

72 
31 

85 
35 

90 
41 

94 
45 

90 
45 

45 

53 

41 

44 

44 

48 

47 

48 

48 

90 
65 

56 

46 

46 

9 1 
46 

90 
42 

86 

39 

69 
40 

88 
41 

86 
46 

66.  1 
43.3 

MAX 
HIN 

86 
54 

88 
54 

85 
44 

88 
45 

87 
45 

80 
36 

80 
40 

90 
43 

97 
60 

96 

51 

97 
54 

52 

49 

57 

51 

49 

64 

56 

58 

58 

54 

59 

90 
55 

92 
54 

56 

66 

90 
60 

96 

60 

91 

51 

93 
51 

91 
50 

92.4 
51.5 

MAX 
MIN 

87 
47 

88 
49 

85 
47 

87 
45 

87 
49 

85 
49 

78 

38 

80 
40 

92 
47 

99 
52 

'5a 

60 

54 

50 

49 

65 

60 

50 

60 

60 

57 

60 

67 

66 

56 

68 

61 

61 

90 
60 

54 

96 
57 

94.  4 
53.4 

MAX 
MIN 

92 
44 

90 
48 

88 
46 

91 
44 

91 
43 

66 
42 

83 
26 

91 

39 

100 
44 

101 

52 

103 
53 

55 

56 

49 

46 

50 

53 

55 

56 

63 

62 

57 

62 

54 

65 

'54 

60 

47 

49 

98 
49 

96 
64 

96.7 
49.7 

MAX 
MIN 

77 
49 

74 
49 

73 
50 

64 
51 

79 
49 

79 
49 

88 

52 

99 
51 

101 

64 

54 

60 

50 

53 

53 

64 

57 

55 

53 

53 

55 

62 

51 

49 

79.0 
52.3 

MAX 
MIN 

100 
82 

101 
80 

103 
80 

105 
79 

106 
84 

107 
86 

107 
87 

107 
81 

107 
83 

87 

91 

90 

89 

89 

89 

86 

"■'88 

86 

85 

88 

85 

86 

88 

67 

89 

96 

112 

92 

86 

87 

105 
86 

96 
80 

107.2 
86.2 

MAX 
MIN 

96 

60 

95 
57 

90 
58 

95 
56 

93 
57 

93 
56 

87 
49 

85 
55 

58 

64 

107 
67 

57 

66 

51 

62 

62 

56 

57 

66 

54 

61 

54 

1 00 
70 

1 02 
61 

101 
66 

104 
59 

101 
62 

10  2 
66 

102 
68 

98 
59 

98 
68 

98.5 
51.3 

MAX 
MIN 

93 
61 

95 
62 

94 
62 

92 
60 

91 
55 

92 
59 

93 
55 

96 
49 

95 
57 

106 
65 

6? 

51 

64 

54 

89 
59 

51 

64 

63 

61 

55 

64 

50 

55 

101 

62 

54 

53 

61 

69 

92 
62 

95 
54 

1 04 
65 

92.1 
61.3 

MAX 
MIN 

90 
62 

95 
63 

98 
63 

97 
54 

94 
56 

95 

58 

95 

58 

95 
57 

101 

67 

100 
72 

107 
55 

103 
64 

98 
62 

63 

92 
61 

60 

64 

54 

61 

64 

62 

52 

53 

66 

56 

63 

61 

90 
68 

64 

69 

69 

62.3 

MAX 
MIN 

103 
77 

105 
74 

109 
79 

105 
78 

110 
75 

109 
77 

113 

71 

111 
65 

110 
76 

116 

77 

112 
82 

111 
77 

110 
79 

110 
79 

104 
78 

77 

'so 

80 

78 

80 

79 

'75 

78 

's" 

79 

'79 

61 

72 

72 

62 

'77 

'77.3 

MAX 
MIN 

99 
56 

98 
59 

96 
53 

98 
52 

55 

95 
53 

69 
47 

99 
50 

54 

52 

60 

107 
63 

50 

56 

'53 

55 

61 

'53 

60 

59 

'58 

65 

71 

61 

63 

60 

57 

58 

69 

'57 

106 

68 

68.1 

MAX 
MIN 

8  3 
42 

SO 
43 

8 1 
52 

85 
40 

77 
43 

59 
46 

78 
48 

86 
41 

41 

48 

53 

52 

52 

50 

48 

49 

52 

65 

58 

58 

54 

49 

52 

46 

49 

62 

46 

52 

45 

47 

47 

48.7 

MAX 
MIN 

97 
53 

100 
66 

99 
63 

97 
55 

99 
56 

98 
58 

100 

55 

104 

56 

109 
60 

110 
58 

106 
64 

106 
63 

103 
63 

101 
62 

99 
61 

'53 

54 

63 

53 

64 

63 

54 

55 

58 

55 

61 

59 

59 

'52 

'54 

61.8 

MIN 

89 
62 

63 

92 
62 

91 
50 

58 

60 

90 
59 

95 

53 

98 
57 

105 

57 

100 
54 

52 

64 

69 
53 

87 
61 

64 

52 

53 

87 
51 

64 

63 

61 

56 

53 

66 

64 

62 

60 

63 

66 

66 

52.1 

MAX 
MIN 

61 
53 

60 

53 

59 
51 

56 
51 

52 
51 

52 
60 

62 
60 

64 

50 

53 

58 
64 

55 

52 

62 

53 

68 
62 

58 
62 

50 

48 

50 

69 
50 

50 

53 

56 

56 

54 

63 

62 

50 

46 

69 
49 

59 
51 

50 

51.6 

MAX 
MIN 

90 
54 

66 
45 

92 
53 

50 

95 
49 

91 
51 

87 

52 

97 
54 

103 
65 

107 
55 

103 
69 

95 
52 

97 
67 

82 
55 

92 
66 

65 

58 

66 

54 

54 

57 

68 

89 
50 

51 

66 

65 

59 

69 

58 

92 
65 

95 
65 

93.0 
56.0 

MIN 

63 

67 

69 
67 

56 

55 

66 

90 
55 

64 
65 

97 
55 

59 

105 
78 

76 

96 
73 

56 

91 
59 

74 

73 

72 

79 

75 

57 

68 

76 

77 

79 

81 

73 

59 

69 

93 

69 

74 

70.8 

MIN 

'59 

^62 

59 

61 

61 

64 

91 
58 

95 

51 

68 

57 

'70 

59 

64 

61 

61 

63 

68 

67 

55 

55 

60 

60 

72 

64 

67 

58 

66 

63 

64 

'53 

62 

53.3 

MIN 

63 

62 

56 

55 

61 

58 

89 
54 

89 

63 

52 

66 

78 

68 

59 

57 

57 

63 

67 

62 

58 

50 

59 

59 

61 

65 

69 

65 

51 

64 

62 

51 

65 

52.0 

MIN 

67 

66 

68 

65 

62 

53 

94 
51 

101 
63 

72 

^76 

74 

70 

55 

52 

66 

64 

65 

62 

64 

63 

51 

70 

64 

62 

63 

98 
63 

'73 

65!7 

MIN 

43 

44 

41 

43 

43 

41 

75 
35 

83 
38 

42 

44 

48 

52 

52 

52 

52 

51 

54 

55 

55 

55 

53 

51 

66 

45 

46 

60 

47 

47 

98 
45 

100 
47 

1 00 
49 

97,0 
47.7 

MIN 

45 

46 

80 
46 

40 

60 

50 

75 
43 

86 
39 

44 

50 

55 

52 

54 

56 

52 

53 

53 

55 

66 

54 

56 

67 

66 

60 

50 

62 

52 

87 

36 

42 

93 
49 

96 
64 

90.0 
60.3 

MIN 

66 
47 

63 
46 

63 
47 

65 
46 

53 
46 

45 

53 
46 

64 

45 

48 

50 

52 

52 

50 

50 

49 

48 

48 

50 

62 

53 

52 

55 

66 

52 

74 

52 

55 

50 

6  7 
48 

72 
60 

67 
51 

66 
61 

55.7 
49.7 

MAX 
MIN 

62 
47 

43 

64 
45 

63 
40 

56 
44 

40 

55 
43 

67 
40 

41 

46 

50 

51 

47 

48 

48 

53 

52 

52 

54 

55 

70 
66 

59 
49 

63 
47 

66 

55 

68 

63 

58 
43 

60 
45 

61 

51 

60 
61 

54.4 
47.9 

MAX 
MIN 

93 
44 

91 
44 

65 
43 

90 
39 

44 

38 

77 
37 

93 
39 

37 

46 

53 

55 

52 

62 

53 

53 

'55 

'57 

58 

55 

'54 

103 
50 

103 
56 

95 
44 

100 
48 

99 
53 

99 
46 

88 
37 

93 
41 

99 
48 

100 
47 

96.2 
48.0 

HIN 

65 
48 

66 
44 

71 
45 

55 
45 

7 1 
44 

46 

45 

70 
43 

44 

46 

49 

47 

48 

51 

51 

49 

49 

53 

57 
63 

55 
53 

68 
67 

70 
53 

59 
61 

72 
47 

60 
48 

68 
52 

71 
47 

68 
46 

65 
50 

61 

53 

65 
52 

67.0 
'  48.7 

MAX 
MIN 

99 
64 

98 
65 

95 
65 

98 
51 

96 
63 

93 
64 

89 
57 

95 
67 

98 
52 

104 
69 

108 
71 

73 

57 

64 

64 

'57 

'59 

'70 

'59 

'57 

65 

65 

100 

103 
68 

106 
70 

105 
71 

102 
68 

100 
55 

102 
54 

103 
65 

102 
67 

100.2 
66.1 

MAX 
MIN 

102 
61 

104 
62 

101 
61 

99 
59 

102 
50 

102 
59 

53 

66 

1 00 
60 

105 
70 

'73 

'n 

'53 

'51 

'50 

'54 

'59 

69 

106 
66 

106 
66 

108 
63 

103 
62 

101 
56 

106 
55 

108 
70 

110 
69 

1 10 
64 

107 
51 

105 
61 

105 
52 

107 
56 

104.6 
53.6 

MAX 
HIN 

72 
47 

75 
49 

74 
49 

73 
48 

74 
49 

73 
48 

44 

45 

76 
49 

82 
55 

85 
68 

87 
59 

66 

63 

54 

65 

57 

56 

56 

66 

8 1 
66 

82 
56 

76 
68 

78 
68 

83 
65 

83 
56 

81 
66 

80 
64 

78 

62 

77 
51 

79 
56 

76.9 
63.3 

MAX 
MIN 

91 
50 

89 
51 

90 
48 

91 
47 

67 
50 

91 
51 

46 

48 

96 
50 

104 
62 

109 
69 

106 
56 

68 

52 

54 

50 

50 

63 

56 

57 

54 

63 

86 
51 

90 
66 

93 
66 

99 
61 

101 
53 

92 
51 

87 
51 

84 
51 

66 
64 

67 
52 

90.4 
53.0 

MAX 
MIN 

94 
48 

94 

50 

91 
49 

93 
47 

92 
45 

90 
46 

42 

41 

99 
45 

103 
54 

106 
55 

101 
58 

98 

53 

51 

48 

53 

56 

66 

56 

65 

97 

65 

94 

55 

98 
64 

100 

56 

102 
67 

102 
58 

63 

50 

50 

50 

96 
55 

96.9 
51.6 

MAX 
MIN 

68 
47 

74 
44 

73 
45 

75 
47 

74 
46 

74 
48 

44 

45 

76 
47 

84 

62 

85 
60 

85 
57 

55 

54 

53 

63 

64 

57 

68 

62 
55 

62 
65 

80 
65 

78 

55 

80 
66 

80 
67 

66 
69 

82 

57 

81 
54 

79 
52 

78 

62 

81 
53 

78.9 
52.6 

MAX 
MIN 

91 
64 

90 
64 

67 
57 

90 
58 

92 
61 

87 
57 

88 
50 

82 
54 

92 
60 

99 
69 

102 
71 

99 
68 

98 
65 

95 
63 

92 
62 

63 

67 

69 

69 

68 

65 

66 

66 

97 
66 

99 
69 

102 
71 

99 
66 

98 
64 

97 
64 

96 
66 

97 
65 

94.8 
54.1 

MAX 
MIN 

S4 
46 

87 
42 

90 
45 

85 
45 

94 
44 

85 
43 

67 
44 

96 
44 

103 
46 

109 
50 

102 
56 

89 
49 

61 
46 

76 
51 

82 
48 

84 
47 

81 
48 

78 

50 

60 
53 

76 
52 

75 
57 

88 
57 

94 
54 

97 
50 

90 
47 

66 
50 

90 
48 

86 
47 

75 
49 

65 
51 

83 
48 

87.0 
49.0 

MAX 
MIN 

114 
79 

114 
85 

113 
90 

114 

90 

115 
89 

118 
68 

115 

79 

119 
85 

121 
87 

123 
87 

122 
100 

121 
99 

120 
96 

lie 

96 

121 
97 

124 
96 

123 
100 

123 
100 

121 
100 

121 
98 

120 
98 

119 
96 

121 
94 

122 
93 

123 

95 

122 
95 

123 

96 

121 
96 

119 
96 

118 

97 

110 
94 

119.3 
93.3 

So*  Ralar«nce  Nottts  Following  SiaUod  Indsx 
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DAILY  TEMPERATURES 


o^LIFORn; 

JULY  19! 


Day  Of  Month  Si 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

1  " 

12 

13 

14 

1 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

1 

HAIWEE 

MAX 

S8 

92 

94 

96 

98 

97 

96 

95 

94 

100 

102 

103 

100 

98 

97 

98 

100 

102 

104 

102 

103 

98 

97 

96 

99 

101 

102 

102 

99 

97 

96 

96 

MIN 

66 

66 

66 

64 

62 

64 

70 

70 

64 

66 

72 

74 

70 

72 

67 

69 

70 

72 

75 

74 

76 

76 

76 

72 

72 

74 

73 

71 

67 

68 

64 

69 

HALF   MOON  BAY   2  NNW 

MAX 

&3 

63 

62 

64 

64 

66 

66 

66 

70 

78 

74 

64 

64 

66 

64 

63 

64 

64 

69 

67 

66 

70 

68 

69 

67 

67 

68 

67 

69 

65 

67 

66 

MIN 

52 

50 

SI 

49 

62 

47 

52 

46 

47 

50 

52 

52 

56 

55 

53 

51 

63 

56 

56 

54 

5fl 

57 

54 

53 

56 

52 

91 

94 

54 

63 

56 

92 

HAMILTON  AFB 

MAX 

88 

77 

84 

63 

83 

76 

80 

88 

98 

101 

66 

75 

74 

76 

79 

79 

79 

78 

80 

78 

79 

79 

65 

86 

«<> 

77 

89 

84 

81 

79 

77 

81 

51 

52 

51 

55 

52 

52 

55 

53 

57 

63 

60 

57 

55 

53 

52 

64 

52 

55 

57 

57 

56 

60 

59 

98 

57 

S6 

59 

96 

59 

54 

54 

99' 

HAMILTON   AFB    1  E 

MAX 

47 

45 

47 

47 

43 

48 

49 

45 

41 

57 

58 

63 

52 

47 

48 

60 

62 

62 

62 

52 

49 

47 

56 

52 

50 

92 

46 

50 

50 

♦8 

48 

69 

HANFORD 

MAX 

99 

99 

100 

100 

100 

100 

96 

94 

98 

106 

105 

107 

100 

98 

100 

102 

104 

105 

100 

102 

100 

93 

100 

102 

107 

105 

100 

100 

100 

100 

100 

100' 

MIN 

60 

63 

61 

60 

59 

62 

57 

58 

69 

62 

66 

72 

66 

61 

62 

65 

67 

66 

65 

64 

62 

61 

69 

65 

66 

68 

67 

69 

63 

64 

69 

63 

HAPPY   CAMP  RS 

MAX 

97 

94 

90 

91 

95 

86 

60 

85 

96 

102 

107 

106 

101 

104 

106 

106 

109 

110 

108 

109 

108 

108 

106 

100 

106 

108 

105 

93 

96 

103 

105 

lOOi 

46 

49 

48 

47 

48 

46 

42 

47 

49 

51 

56 

59 

55 

67 

56 

59 

60 

52 

55 

52 

48 

50 

65 

53 

91 

HAT   CREEK   PH  1 

MAX 

91 

90 

87 

89 

90 

79 

81 

93 

99 

102 

103 

99 

95 

98 

102 

102 

102 

lOQ 

lOO 

102 

96 

99 

102 

100 

95 

98 

98 

96i 

MIN 

38 

42 

40 

37 

40 

36 

36 

37 

42 

46 

47 

49 

46 

44 

47 

49 

50 

44 

48 

56 

46 

42 

41 

42 

37 

41 

44 

49i 

HAYFIELO   PUMP  PLANT 

MAX 

102 

103 

104 

104 

107 

106 

108 

108 

108 

108 

113 

110 

109 

107 

104 

106 

108 

109 

107 

109 

107 

102 

107 

111 

107 

112 

111 

112 

110 

105 

108 

107 

MIN 

72 

74 

77 

74 

74 

75 

73 

70 

70 

77 

84 

63 

78 

80 

79 

78 

83 

81 

62 

79 

60 

80 

81 

84 

84 

82 

88 

80 

82 

81 

82 

78 

HEALOSBURG 

MAX 

90 

88 

95 

93 

93 

87 

92 

99 

107 

112 

105 

93 

86 

86 

91 

91 

68 

84 

66 

65 

84 

88 

96 

101 

97 

69 

97 

93 

89 

91 

92 

92 

MIN 

48 

44 

49 

53 

49 

50 

63 

48 

51 

61 

61 

54 

54 

53 

52 

52 

52 

50 

55 

54 

59 

59 

57 

52 

52 

55 

52 

51 

53 

54 

92 

92 

HENSHAW  DAM 

MAX 

87 

90 

92 

93 

91 

91 

93 

92 

97 

102 

102 

98 

96 

94 

94 

92 

95 

94 

92 

97 

91 

92 

97 

100 

101 

102 

97 

94 

92 

95 

96 

94 

MIN 

S9 

59 

58 

58 

55 

54 

47 

48 

64 

59 

60 

58 

56 

58 

68 

60 

61 

63 

63 

57 

59 

60 

64 

S4 

63 

62 

59 

53 

56 

56 

65 

96 

HETCH  HETCHY 

MAX 

86 

88 

85 

86 

87 

87 

83 

82 

90 

95 

97 

99 

95 

92 

91 

94 

96 

96 

96 

96 

95 

96 

95 

94 

98 

99 

98 

96 

93 

94 

96 

92 

MIN 

53 

55 

56 

53 

52 

60 

47 

49 

63 

60 

62 

62 

61 

68 

55 

68 

60 

62 

63 

61 

61 

64 

65 

61 

63 

62 

61 

59 

58 

52 

61 

58 

HOLLISTER 

MAX 

79 

78 

81 

78 

64 

79 

80 

92 

104 

109 

101 

75 

70 

72 

78 

76 

80 

76 

83 

76 

73 

66 

91 

96 

90 

84 

78 

73 

72 

78 

80 

•  82 

MIN 

48 

50 

44 

47 

49 

48 

44 

46 

48 

60 

66 

54 

49 

49 

50 

53 

53 

54 

55 

53 

52 

54 

53 

65 

56 

53 

52 

48 

51 

54 

93 

91 

HOOPA 

MAX 

97 

87 

79 

69 

88 

82 

72 

79 

82 

98 

102 

99 

90 

94 

97 

96 

104 

104 

101 

105 

103 

97 

98 

93 

97 

106 

98 

89 

100 

100 

102 

94 

MIN 

50 

49 

47 

47 

47 

60 

45 

47 

48 

63 

57 

56 

54 

57 

57 

57 

60 

61 

61 

62 

56 

54 

60 

53 

56 

58 

54 

90 

52 

54 

95 

93 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

73 

72 

71 

74 

76 

74 

73 

74 

79 

61 

81 

60 

76 

75 

77 

80 

61 

82 

81 

60 

79 

78 

77 

81 

83 

82 

80 

79 

76 

78 

77 

77 

MIN 

46 

48 

47 

45 

44 

44 

41 

45 

49 

52 

58 

56 

53 

52 

46 

52 

55 

66 

55 

64 

64 

56 

55 

54 

55 

56 

54 

92 

91 

92 

53 

91 

I  DP  I A 

MAX 

93 

92 

90 

94 

95 

95 

88 

90 

97 

103 

107 

106 

99 

95 

96 

99 

101 

100 

101 

100 

98 

96 

97 

101 

104 

102 

99 

96 

95 

100 

100 

97 

MIN 

56 

68 

64 

66 

67 

60 

56 

57 

66 

75 

80 

78 

72 

72 

69 

72 

74 

76 

74 

76 

74 

70 

76 

73 

77 

78 

74 

72 

72 

70 

72 

70 

lOYLLWILD  R5 

MAX 

84 

85 

85 

86 

87 

89 

69 

92 

95 

96 

94 

95 

93 

91 

90 

92 

94 

93 

93 

91 

91 

90 

93 

94 

95 

94 

94 

»2 

91 

91 

89 

91 

MIN 

51 

52 

46 

52 

52 

63 

50 

43 

64 

61 

58 

57 

57 

50 

50 

56 

66 

61 

60 

58 

68 

59 

57 

60 

59 

99 

59 

94 

55 

55 

55 

95 

IMPERIAL 

MAX 

101 

105 

107 

106 

106 

109 

110 

106 

106 

113 

112 

110 

109 

106 

105 

110 

110 

108 

107 

106 

103 

108 

110 

109 

110 

111 

108 

110 

109 

97 

108 

101 

MIN 

80 

78 

62 

79 

76 

84 

79 

73 

77 

81 

64 

86 

81 

60 

80 

80 

81 

85 

82 

81 

62 

80 

62 

87 

62 

62 

86 

78 

80 

63 

81 

81 

INDEPENDENCE 

MAX 

93 

96 

99 

100 

101 

101 

99 

102 

106 

102 

102 

102 

104 

108 

106 

104 

105 

99 

104 

109 

105 

104 

100 

10]| 

MIN 

69 

64 

60 

62 

68 

63 

60 

64 

67 

66 

67 

67 

69 

66 

76 

71 

71 

69 

69 

70 

66 

68 

69 

6< 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

MAX 

105 

104 

106 

109 

107 

110 

111 

113 

110 

108 

117 

111 

112 

108 

105 

106 

109 

111 

109 

104 

108 

104 

108 

112 

112 

107 

112 

106 

99 

loe 

MIN 

81 

78 

80 

77 

80 

82 

82 

60 

76 

82 

90 

80 

79 

76 

81 

82 

76 

84 

79 

76 

79 

79 

81 

68 

84 

73 

75 

80 

80 

6C 

INYOKERN 

MAX 

96 

100 

104 

103 

104 

104 

102 

104 

113 

111 

112 

111 

106 

107 

106 

108 

111 

112 

113 

111 

108 

105 

107 

108 

109 

111 

110 

106 

106 

104 

102 

10' 

MIN 

65 

62 

70 

69 

70 

69 

72 

66 

64 

68 

76 

76 

69 

66 

66 

69 

74 

74 

79 

77 

76 

74 

79 

75 

75 

77 

76 

70 

66 

71 

75 

71 

IRON  MTN 

MAX 

105 

105 

107 

108 

109 

109 

111 

110 

112 

112 

115 

116 

113 

115 

110 

110 

113 

115 

113 

112 

112 

113 

112 

114 

112 

115 

117 

112 

112 

106 

101 

ii: 

MIN 

80 

73 

78 

62 

63 

81 

86 

84 

76 

79 

84 

89 

87 

85 

86 

65 

87 

89 

90 

87 

67 

85 

66 

90 

90 

93 

93 

89 

87 

82 

63 

8' 

JESS  VALLEY 

MAX 

82 

80 

78 

77 

79 

74 

70 

64 

90 

96 

94 

93 

90 

86 

91 

97 

96 

95 

95 

95 

93 

93 

89 

90 

95 

96 

88 

83 

90 

93 

91 

81 

MIN 

43 

44 

42 

42 

45 

45 

34 

44 

46 

48 

54 

58 

52 

56 

51 

52 

56 

58 

67 

66 

53 

56 

64 

50 

50 

56 

52 

41 

43 

48 

55 

9( 

JOICE  ISLAND 

MAX 

81 

76 

68 

83 

82 

76 

66 

94 

103 

105 

100 

81 

77 

78 

86 

86 

86 

76 

83 

81 

76 

76 

84 

93 

92 

62 

86 

86 

79 

86 

a: 

MIN 

53 

53 

53 

56 

54 

53 

50 

66 

59 

62 

70 

60 

56 

56 

66 

57 

68 

57 

55 

56 

58 

55 

58 

60 

60 

54 

57 

94 

56 

54 

55 

911 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

88 

90 

92 

92 

91 

90 

91 

95 

97 

102 

97 

93 

92 

92 

90 

93 

93 

90 

98 

92 

88 

94 

97 

99 

100 

95 

91 

90 

93 

68 

96 

9: 

MIN 

58 

57 

56 

57 

56 

53 

49 

51 

63 

66 

63 

60 

60 

60 

60 

62 

62 

62 

60 

59 

59 

60 

63 

66 

67 

63 

61 

55 

57 

63 

65 

9^ 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

MAX 

102 

103 

102 

101 

105 

104 

98 

93 

98 

104 

108 

114 

109 

106 

103 

110 

107 

110 

106 

107 

108 

106 

102 

104 

108 

112 

109 

106 

107 

104 

107 

10! 

MIN 

73 

72 

70 

70 

72 

75 

59 

63 

70 

78 

72 

80 

77 

72 

71 

76 

76 

72 

75 

78 

72 

70 

78 

78 

76 

81 

72 

72 

70 

72 

74 

7; 

KETTLEMAN  STA 

MAX 

103  103 

100 

104 

104 

96 

93 

98 

102 

110 

113 

110 

106 

103 

104 

108 

109 

107 

107 

108 

105 

100 

106 

106 

112 

111 

106 

104 

105 

108 

109 

10! 

MIN 

64 

72 

70 

66 

70 

66 

56 

60 

68 

80 

84 

66 

75 

68 

69 

75 

77 

78 

75 

78 

71 

66 

78 

77 

78 

64 

72 

74 

74 

73 

74 

7! 

KING  CI TY 

MAX 

83 

86 

86 

85 

86 

83 

92 

100 

82 

85 

62 

84 

81 

85 

83 

84 

67 

69 

92 

66 

84 

81 

82 

88 

88 

8! 

MIN 

49 

42 

43 

50 

50 

43 

43 

46 

59 

52 

52 

54 

54 

55 

66 

53 

56 

57 

56 

52 

54 

50 

48 

49 

92 

93 

91 

KLAMATH 

MAX 

65 

70 

73 

65 

65 

66 

67 

68 

66 

67 

70 

66 

71 

72 

65 

62 

64 

63 

67 

64 

64 

67 

65 

69 

69 

70 

75 

79 

72 

65 

61 

8' 

MIN 

54 

46 

48 

46 

49 

48 

47 

47 

49 

54 

55 

62 

46 

49 

52 

60 

52 

50 

53 

53 

53 

67 

55 

57 

51 

51 

46 

.  45 

46 

49 

90 

91 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

79 

77 

77 

76 

79 

76 

77 

60 

80 

90 

90 

85 

79 

77 

78 

77 

77 

76 

75 

75 

75 

77 

76 

76 

76 

75 

73 

76 

76 

76 

82 

71 

MIN 

61 

62 

66 

63 

66 

61 

61 

66 

67 

67 

64 

62 

67 

67 

69 

66 

62 

63 

62 

67 

66 

62 

66 

64 

63 

61 

61 

66 

67 

62 

6* 

6' 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

77 

79 

75 

77 

78 

78 

62 

85 

88 

90 

86 

87 

82 

82 

82 

86 

87 

86 

88 

66 

82 

84 

88 

90 

90 

86 

62 

83 

84 

83 

84 

8: 

MIN 

50 

50 

56 

61 

60 

60 

52 

48 

48 

48 

63 

64 

63 

63 

62 

60 

61 

61 

62 

61 

61 

62 

59 

62 

64 

62 

62 

61 

64 

63 

61 

•  f 

LAKE  CITY 

MAX 

83 

86 

88 

66 

83 

85 

94 

97 

97 

95 

93 

87 

97 

99 

100 

99 

96 

98 

101 

100 

91 

97 

96 

97 

89 

81 

90 

96 

t 

MIN 

49 

51 

47 

52 

51 

44 

57 

53 

63 

59 

59 

54 

60 

64 

65 

60 

61 

62 

60 

63 

57 

52 

53 

55 

44 

49 

46 

60 

9: 

LAKEPORT 

MAX 

94 

96 

92 

95 

94 

87 

85 

94 

96 

101 

99  102 

96 

93 

96 

100 

100 

98 

99 

100 

95 

96 

98 

97 

102 

100 

100 

99 

98 

102 

97 

91 

MIN 

49 

46 

48 

44 

42 

47 

43 

43 

43 

55 

69 

58 

56 

56 

56 

56 

66 

59 

56 

54 

63 

55 

61 

50 

55 

52 

56 

53 

94 

94 

91 

>> 

LAKESHORE 

MAX 

92 

90 

95 

95 

92 

65 

84 

96  103 

107 

106  102 

102 

98 

100 

106 

104 

103 

104 

101 

100 

104 

102 

102 

105 

104 

105 

105 

101 

100 

100 

9' 

MIN 

52 

56 

63 

63 

52 

48 

60 

54 

64 

60 

62 

64 

61 

61 

57 

57 

61 

63 

62 

62 

58 

56 

71 

58 

61 

61 

59 

98 

67 

57 

97 

9 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

79 

77 

77 

77 

76 

75 

71 

81 

86 

89 

86 

65 

86 

63 

82 

86 

87 

87 

86 

86 

65 

66 

63 

85 

67 

86 

86 

84 

63 

85 

89 

8 

MIN 

44 

42 

42 

42 

41 

47 

34 

42 

45 

53 

64 

53 

51 

54 

47 

50 

52 

63 

54 

54 

52 

57 

60 

51 

55 

51 

49 

48 

91 

♦9 

93 

6 

LAKE   SPAULDING  DAM 

MAX 

80 

77 

78 

79 

79 

76 

73 

63 

90 

92 

91 

89 

67 

85 

84 

90 

90 

91 

89 

89 

89 

69 

88 

68 

90 

91 

87 

86 

87 

88 

88 

i 

M  I  N 

41 

49 

46 

43 

40 

46 

42 

50 

54 

61 

62 

64 

53 

60 

45 

58 

62 

56 

57 

68 

55 

65 

57 

58 

59 

56 

57 

94 

96 

47 

54 

9 

LA  MESA 

MAX 

86 

87 

68 

85 

83 

84 

87 

91 

86 

96 

96 

87 

60 

79 

83 

82 

62 

62 

62 

76 

76 

62 

65 

93 

90 

64 

77 

80 

82 

67 

96 

8' 

MIN 

65 

65 

65 

66 

63 

64 

63 

60 

64 

71 

68 

63 

65 

64 

64 

64 

65 

66 

65 

65 

64 

66 

64 

67 

66 

65 

64 

65 

65 

67 

6 

LANCASTER 

MAX 

95 

94 

96 

96 

96 

98 

95  103  107 

110 

108  104 

100 

99 

101 

105 

104 

105 

108 

107 

103 

100 

107 

108 

109 

107 

103 

100 

103 

105 

103 

10 

MIN 

66 

65 

64 

66 

67 

67 

62 

57 

57 

62 

71 

80 

70 

66 

64 

68 

70 

74 

72 

72 

71 

70 

65 

71 

70 

73 

66 

68 

66 

62 

68 

6 

LAS  PLUMAS 

MAX 

100 

96 

98 

100 

97 

94 

93 

98  106 

110 

106  106 

103  102 

100 

104 

108 

105 

102 

104 

101 

100 

103 

104 

108 

105 

105 

107 

107 

105 

103 

10 

MIN 

68 

64 

64 

67 

68 

64 

56 

69 

67 

74 

74 

74 

65 

65 

64 

70 

74 

77 

70 

70 

72 

72 

76 

75 

76 

73 

69 

66 

65 

66 

73 

8] 

LE  GRAND 

MAX 

96 

96 

93 

99 

97 

90 

68 

95  100 

103 

108  102 

98 

97 

99 

101 

103 

101 

99 

100 

95 

94 

98 

102 

105 

103 

100 

98 

100 

101 

10l{ 

9' 

MIN 

60 

59 

56 

56 

57 

69 

53 

54 

56 

61 

69 

69 

64 

61 

60 

62 

66 

62 

63 

60 

65 

61 

69 

63 

66 

65 

61 

59 

60 

61 

64 

6 
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ConHanwl 


DAILY  TEMPERATURES 


Slatton 


LEMON  COVE 
LINDSAY 

LIVERMORE  2  SSW 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

kODI 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

LONO  BEACH 

LONG  BEACH  W6  AP 

LOS  ANGELES  WB  AP 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

LOS  BANCS 

LOS  GATOS 

LUCERNE  VALLEY  1  WSW 
MADERA 

MANDEVILLE  ISLAND 
MANZANITA  LAKE 
MARICOPA 

MARTINEZ  FIRE  STA 
MARYSVILLE 
MC  CLOUD 
MECCA  3  SE 
MERCEO  FIRE  STA  2 
MIOOLEWATER 
MILL  CREEK  2 
MINERAL 

MITCHELL  CAVERNS 

MODESTO 

MONO  LAKE 

MONTEREY 

MONT  I  CELLO  DAM 

MORRO  BAY  FIRE  OEPT 

MOUNTAIN  PASS 

MT  DIABLO  NORTH  GATE 

HOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  RS 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

MT  WILSON  FC  33eB 

NACIMIENTO  DAM 

NAPA  STATE  HOSPITAL 


CALIFORNIA 
JULY  :959 


I>>r  01  Month 

ft 

1 

z 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

MAX 
MIN 

103 
62 

100 
65 

102 
63 

102 
66 

102 
62 

97 

59 

94 

55 

98 
66 

103 
66 

108 

70 

110 
75 

110 
73 

104 
71 

102 
65 

101 
63 

104 
70 

1 06 
69 

102 
70 

102 
69 

59 

66 

65 

'71 

'59 

106 

'72 

66 

102 
65 

103 
55 

105 
67 

104 
56 

102.6 
66.5 

MAX 
MIN 

101 
60 

100 
62 

99 
60 

100 
60 

100 
59 

97 
58 

91 
63 

95 
63 

101 
62 

106 
58 

109 
69 

108 
70 

102 
66 

101 
62 

101 
60 

103 
54 

105 
67 

102 
66 

67 

64 

6'! 

63 

67 

65 

'57 

68 

64 

102 
63 

62 

'53 

103 
65 

101.9 
63.3 

MAX 
MIN 

95 
53 

88 
49 

82 
46 

94 

52 

86 

60 

84 

62 

79 
49 

86 
41 

97 
61 

106 
61 

110 
68 

107 
66 

85 
51 

85 
52 

90 
62 

97 
54 

95 
65 

96 
54 

89 
62 

50 

53 

56 

55 

54 

56 

'54 

53 

51 

63 

53 

52 

92.7 
52.9 

MAX 
MIN 

90 
64 

92 
64 

96 
61 

94 
69 

95 
63 

96 
54 

91 

63 

95 

55 

100 
58 

100 

75 

104 

77 

102 
75 

98 

73 

97 
68 

98 
67 

100 
71 

1 00 
74 

96 
76 

102 
75 

76 

100 

96 

72 

71 

100 

'75 

'77 

'75 

66 

66 

73 

71 

96.0 
69.6 

MAX 
MIN 

9A 

55 

90 
66 

91 
54 

95 

58 

90 
56 

86 

54 

86 

49 

95 
51 

101 
57 

103 
65 

105 
66 

91 
55 

89 
55 

90 
67 

96 
66 

98 
57 

97 

61 

90 
58 

92 
67 

92 
55 

55 

57 

63 

'50 

'54 

56 

57 

57 

58 

56 

57 

94.1 
57.8 

MAX 
MIN 

69 
62 

70 
54 

66 
54 

69 
62 

67 
51 

70 
53 

69 

41 

74 
42 

83 
45 

90 
54 

87 
68 

77 
65 

67 

56 

70 
56 

70 
66 

69 
55 

70 
56 

70 
55 

69 
56 

70 
57 

7 1 
57 

70 
56 

7j 
57 

52 

51 

55 

50 

56 

55 

46 

46 

71.8 
53.1 

MAX 
MIN 

•6 

65 

88 
66 

79 
65 

84 
65 

84 
63 

80 
63 

86 
61 

89 
50 

83 
63 

105 
70 

89 
68 

85 
66 

78 
52 

79 
63 

65 
59 

tl5 
55 

83 
67 

78 
55 

8 1 
55 

75 
67 

75 
66 

8 1 
67 

65 
56 

65 

57 

66 

66 

67 

67 

55 

67 

83.5 
65.4 

MAX 
MIN 

85 
66 

88 
66 

86 
68 

85 
66 

86 

65 

85 
64 

87 
52 

91 
51 

88 
52 

106 

73 

95 
69 

90 
67 

80 
55 

84 
57 

85 
67 

84 

65 

84 
67 

83 
56 

84 
55 

80 
66 

60 
66 

8 1 

66 

86 

67 

91 
55 

65 
67 

79 
66 

77 
66 

57 

67 

66 

67 

86.1 
66.0 

MAX 
MIN 

ei 

68 

80 
68 

84 
59 

82 
66 

80 
64 

80 
65 

81 

65 

85 
64 

88 
55 

97 
73 

93 
71 

84 
69 

83 
59 

82 
68 

81 
68 

79 
65 

80 
66 

80 
66 

62 
55 

81 
58 

82 
58 

77 
66 

79 
66 

83 
66 

65 
70 

84 

70 

56 

62 
59 

61 
66 

80 
67 

66 

82.7 
67.4 

MAX 
MIN 

85 
68 

86 
67 

90 
68 

89 
65 

85 
54 

85 
64 

85 
55 

92 
65 

95 
69 

103 
75 

97 
74 

92 
71 

90 
68 

87 
57 

85 
67 

83 
65 

85 
55 

83 
65 

89 
55 

65 
58 

64 

67 

76 
66 

66 

67 

92 

69 

96 

71 

90 
69 

85 
67 

64 
66 

64 
56 

66 

65 

97 
66 

68.2 
67.4 

MAX 
MIN 

102 
62 

96 
64 

97 

55 

102 
58 

97 
63 

94 

57 

91 
54 

99 

52 

103 
65 

108 
63 

111 
68 

98 

70 

93 
62 

97 
56 

102 
66 

105 
60 

105 
64 

102 
65 

101 
60 

103 
61 

97 
58 

98 
58 

103 
71 

105 
61 

109 
64 

104 
64 

104 

59 

100 
64 

99 
51 

102 
60 

60 

101.1 
50.9 

MAX 
MIN 

90 
63 

87 
60 

94 
60 

98 
54 

92 
50 

85 
49 

88 
46 

100 
49 

108 
56 

110 
57 

107 
69 

90 
57 

82 
54 

85 

53 

96 
61 

97 
53 

94 
53 

86 

66 

91 
58 

92 
54 

88 

56 

89 
58 

93 
66 

99 
62 

100 
56 

97 
S3 

95 
52 

95 
63 

92 
53 

92 
53 

90 
53 

93.7 
63.6 

MAX 
MIN 

99 

6<i 

96 

60 

98 
64 

99 
63 

100 
70 

100 
69 

99 
65 

102 
56 

107 
60 

110 
70 

107 
70 

108 
69 

105 
68 

106 
69 

104 
66 

107 
66 

110 
70 

108 
74 

110 
73 

109 
70 

105 
70 

1 00 

72 

107 
65 

106 
71 

109 
68 

110 
70 

106 
57 

105 
70 

103 
52 

100 
63 

102 
67 

104.6 
67.1 

MAX 
MIN 

100 
62 

104 
63 

101 
59 

99 
60 

104 
52 

102 
58 

96 

56 

92 
54 

99 
50 

104 
67 

108 
70 

113 
76 

109 
65 

101 
58 

99 
62 

103 
54 

107 
66 

106 
67 

105 
64 

105 
52 

107 
63 

102 
63 

98 
65 

103 
65 

108 
56 

67 

64 

105 
54 

103 
60 

104 
62 

105 
63 

103.7 
63.2 

MAX 
MIN 

87 
»7 

83 
67 

90 
54 

91 
56 

88 

66 

82 
57 

84 
60 

91 
6B 

102 
57 

103 
60 

99 
57 

95 
58 

92 
59 

82 
56 

90 
66 

90 
59 

86 
60 

89 
69 

84 

67 

65 
57 

64 
56 

65 
56 

90 
50 

95 
59 

95 
63 

94 
58 

60 

60 

63 
59 

88 
57 

86 
56 

69.7 
57.5 

MAX 
MIN 

74 

33 

75 
32 

73 
32 

72 
35 

74 
35 

57 
35 

54 

35 

64 

32 

75 
34 

77 
43 

87 
44 

85 
43 

84 
43 

84 
42 

78 
37 

78 
43 

79 
42 

85 
44 

88 
46 

88 
45 

85 
41 

65 
44 

87 
44 

64 
41 

65 
43 

88 
44 

82 
40 

83 
38 

79 
40 

78 
42 

61 
36 

79.7 
39.7 

MAX 
MIN 

97 
72 

100 

73 

100 
70 

101 
70 

101 
74 

94 
69 

90 
52 

94 
65 

100 

72 

109 
S3 

112 
84 

109 
85 

105 
78 

102 
74 

101 
75 

103 
81 

106 
83 

106 
82 

104 
78 

106 

79 

102 
79 

96 
78 

105 
79 

106 

77 

109 
61 

108 
62 

107 
79 

101 
74 

103 
75 

104 

78 

105 
77 

102.8 
76.4 

MAX 
MIN 

96 
5* 

89 
52 

84 
52 

89 
57 

93 
53 

81 
51 

85 

53 

85 
51 

94 

56 

101 
52 

105 
56 

103 
59 

89 
57 

62 
56 

82 
56 

68 

55 

90 
60 

91 
57 

64 
55 

65 
55 

66 
58 

80 
69 

65 
60 

93 
56 

96 
60 

97 
56 

69 
56 

95 
68 

90 
57 

83 
66 

92 
66 

69.7 
66.6 

MAX 
MIN 

100 
62 

100 
60 

93 
53 

98 
58 

99 
69 

96 
59 

90 
55 

90 
54 

100 
58 

107 
65 

110 
57 

110 
66 

100 
60 

97 
59 

96 
69 

100 
60 

104 
64 

107 
64 

104 
61 

99 
59 

99 
61 

100 
62 

99 
67 

103 
53 

106 
65 

109 
62 

103 
57 

105 
61 

106 
62 

102 
57 

103 
62 

101.1 
60.7 

MAX 
MIN 

<>2 

44 

41 

84 
40 

86 
40 

82 
37 

76 
36 

76 
38 

86 
42 

95 
49 

98 

60 

97 

62 

96 

51 

96 
49 

91 
46 

94 
46 

99 

51 

97 
54 

97 
54 

96 
54 

95 
46 

94 
48 

98 

58 

96 
46 

94 
47 

97 
50 

97 
49 

92 
36 

69 
43 

92 
44 

92 
46 

91.6 
46.2 

MAX 
MIN 

'79 

'75 

'77 

107 
80 

105 
73 

105 
74 

107 
74 

110 
72 

108 
71 

107 
78 

113 
84 

82 

111 
79 

106 
79 

104 
77 

104 
76 

106 
79 

108 
86 

104 
80 

106 
77 

107 
81 

100 

80 

106 
82 

113 
64 

105 
81 

111 
61 

110 
65 

106 
76 

107 
81 

103 
83 

99 
62 

106.3 
79.1 

MAX 
MIN 

'59 

62 

58 

101 
68 

98 

68 

94 
61 

90 

55 

95 
64 

'58 

'53 

61 

69 

63 

'50 

'51 

102 
53 

104 
51 

100 
58 

97 
58 

101 
56 

100 
54 

95 
60 

97 
59 

103 
63 

104 
59 

105 
50 

100 

99 

101 

102 
63 

100.2 
69.4 

MAX 
MIN 

'71 

73 

'72 

102 
70 

102 
71 

100 
69 

96 

66 

95 
63 

59 

78 

82 

79 

107 
72 

103 
56 

103 
74 

105 
76 

108 
77 

108 
77 

106 
75 

108 
75 

106 
77 

103 
73 

105 
74 

108 
75 

110 
77 

111 
80 

110 
79 

108 

72 

104 
69 

107 
74 

107 
73 

105.2 
73.5 

MAX 
MIN 

64 

67 

65 

93 
64 

91 
64 

91 
61 

91 
59 

96 
61 

'74 

'75 

'73 

97 
69 

95 
68 

67 

93 
65 

94 
67 

94 
57 

92 
66 

94 

70 

93 
52 

90 
62 

93 
64 

96 
68 

102 
72 

103 
75 

99 
73 

96 
67 

92 
62 

67 
54 

97 
72 

95 
74 

95.1 
67.1 

MAX 
MIN 

39 

80 
43 

38 

80 
40 

80 
43 

79 
40 

70 

33 

71 
40 

40 

46 

50 

93 
49 

91 
46 

89 
49 

87 
42 

87 
47 

91 
49 

92 
50 

91 
51 

91 
50 

91 
45 

90 
52 

92 
60 

69 

48 

90 
49 

92 
51 

91 
43 

90 
46 

69 
45 

66 
43 

90 
46 

86.6 
46.6 

MAX 
MIN 

70 

90 
62 

72 

93 
72 

95 
76 

94 
75 

93 
73 

97 
78 

79 

80 

85 

'79 

99 
78 

95 
75 

96 
75 

100 
82 

102 
62 

101 
81 

100 
77 

97 
79 

96 
72 

96 
77 

96 
70 

99 
79 

100 
81 

103 
83 

101 
77 

96 
76 

96 
76 

90 
69 

91 
71 

97.0 
76.2 

MAX 
MIN 

100 
68 

95 
60 

64 

101 
67 

95 
50 

91 

55 

89 

53 

98 

53 

56 

53 

'72 

57 

95 
50 

95 
57 

'50 

103 
62 

102 
54 

98 
64 

98 
61 

96 
51 

95 
58 

96 
59 

99 

69 

103 
63 

107 
66 

100 
64 

100 
61 

100 
61 

98 
66 

»7 

69 

100 
60 

96.8 
60.6 

MAX 
MIN 

83 
49 

80 
52 

51 

84 
49 

81 
50 

79 
51 

83 

53 

85 
45 

48 

52 

56 

59 

55 

87 
56 

89 
55 

91 
55 

93 
56 

94 
56 

88 
61 

90 
55 

90 
57 

68 
56 

65 
58 

69 

57 

90 
56 

91 
56 

91 
57 

67 
56 

90 
65 

86 
57 

86 
56 

67.3 
54.6 

MAX 
MIN 

50 

50 

50 

66 
49 

71 
51 

57 

50 

69 

50 

73 
47 

50 

55 

73 
57 

52 

53 

55 
53 

56 

53 

67 

52 

55 

53 

58 
53 

68 

54 

70 
53 

70 
52 

71 

53 

70 
56 

70 
55 

72 
55 

71 
53 

68 
53 

70 
52 

65 

52 

66 
52 

70 
54 

70 
55 

69.9 
62.5 

MAX 
MIN 

58 

55 

55 

97 
59 

99 
58 

95 
56 

86 

51 

89 
57 

51 

110 
67 

111 
69 

108 
65 

100 

60 

95 
55 

97 
60 

101 
54 

1  04 
55 

105 
63 

100 
51 

103 
62 

99 

57 

93 
61 

99 
67 

102 
64 

107 
66 

107 
61 

104 
63 

105 
64 

105 
69 

98 
69 

99 
60 

100.2 
60.7 

MAX 
MIN 

50 

66 
61 

49 

62 
48 

64 
50 

68 
48 

66 
46 

68 

47 

52 

55 

79 
57 

54 

67 
51 

66 
67 

64 

50 

65 
53 

65 
53 

68 
54 

66 

56 

66 

54 

70 
55 

69 

56 

69 
54 

69 
54 

66 
63 

63 
62 

65 
53 

67 
64 

59 
54 

67 
52 

69 
54 

67.8 
62.4 

MAX 
MIN 

65 
56 

86 
63 

87 
64 

88 
64 

87 
73 

89 
78 

89 
78 

92 
61 

55 

100 

73 

78 

97 
73 

97 
78 

96 
77 

98 
72 

101 
76 

100 
81 

100 
77 

96 
75 

95 
58 

93 
73 

96 
66 

96 

67 

94 
66 

96 
67 

97 
71 

94 
72 

93 
70 

84 
66 

67 
66 

93.9 
70.6 

MAX 
MIN 

93 
63 

96 
62 

83 
55 

93 
55 

93 
53 

86 

63 

80 
49 

85 
49 

72 

76 

'79 

54 

87 
56 

78 
54 

65 

55 

97 
70 

96 
69 

97 
70 

91 
55 

95 
69 

92 
58 

66 

61 

90 
61 

95 
68 

106 
74 

102 
68 

96 

67 

97 
67 

96 
64 

91 
54 

94 
66 

93.0 
63.8 

MAX 
MIN 

78 
63 

76 

59 

77 
58 

55 

75 

75 

69 

56 

65 

83 
70 

85 
71 

67 
74 

87 
75 

88 
74 

86 

71 

67 
71 

88 
72 

91 
73 

92 
73 

87 
70 

69 
72 

65 
70 

81 
70 

85 
70 

67 
71 

66.5 
69.3 

MAX 
MIN 

83 
40 

83 
36 

76 
30 

75 
33 

82 
37 

78 
31 

69 

32 

70 
32 

89 
40 

43 

51 

50 

45 

47 

92 
46 

9 1 
47 

96 

52 

95 
51 

95 

53 

93 
53 

95 

52 

95 
55 

98 
64 

91 
41 

69 
43 

95 
48 

89 
39 

76 
31 

82 

31 

87 

41 

92 
43 

67.3 
43.1 

MAX 
MIN 

84 
46 

81 
62 

77 
47 

86 
44 

81 

52 

75 
45 

73 
40 

86 
42 

90 
50 

60 

60 

61 

58 

61 

92 
50 

97 
54 

96 

57 

95 
57 

96 

57 

94 
59 

92 
51 

96 
51 

92 
61 

93 
52 

96 

52 

95 
56 

63 
57 

62 
46 

91 
51 

91 
50 

91 
61 

89.3 
62.3 

MAX 
MIN 

77 
60 

78 
62 

80 
61 

77 
62 

80 
50 

79 
62 

82 
60 

85 
63 

71 

71 

74 

70 

57 

62 
67 

66 
66 

87 
70 

67 
71 

87 
71 

90 
72 

86 
74 

83 
53 

62 
70 

88 
69 

90 
73 

69 
7* 

69 
74 

85 
72 

83 
66 

85 
65 

85 

70 

65 
68 

84.7 
67.7 

MAX 
MIN 

96 

51 

95 
60 

95 
48 

94 
49 

100 
46 

96 
61 

95 
45 

108 
48 

113 
50 

112 
66 

102 
57 

96 
61 

93 
50 

99 
60 

103 
52 

106 
56 

104 
64 

107 
63 

105 
60 

96 
50 

103 
64 

105 
60 

110 
69 

113 
67 

109 
57 

107 
52 

100 
1.9 

96 
49 

99 
<>9 

103 
50 

102.1 
51.8 

MAX 
MIN 

78 

50 

76 
48 

88 

50 

86 
61 

86 
54 

86 
61 

84 
47 

92 
50 

104 

50 

102 
51 

98 
64 

80 
55 

59 

55 

70 
55 

79 
51 

77 
51 

75 
53 

77 
53 

75 
54 

73 
54 

72 
52 

76 

50 

77 
57 

85 

54 

65 

56 

82 

52 

80 

53 

80 
54 

77 
53 

77 
49 

60 
49 

61.4 
52.9 

Se«  Bel«ienc«  NoIm  Following  SuUoo  Indox 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  19S9 


Station 

Day  Of  Montli 

o 
a 
■a 
• 

1 

2 

* 

in 

12 

13 

14 

1  IS 

17 

19 

1 

30 

31 

NEEDLES  FAA  AP 

105 

105 

109 

106 

111 

112 

110 

112 

113 

115 

117 

115 

^113 

111 

112 

115 

117 

113 

115 

110 

108 

113 

114 

114 

115 

118 

113 

114 

102 

97 

109 

MIN 

70 

71 

65 

66 

65 

66 

87 

75 

76 

66 

89 

90 

92 

91 

89 

90 

92 

91 

92 

91 

86 

67 

63 

92 

90 

91 

69 

89 

91 

78 

66 

4 

NEVADA  CITY 

MAX 

89 

90 

67 

90 

91 

86 

63 

82 

90 

97 

99 

97 

97 

96 

92 

96 

96 

99 

99 

96 

97 

95 

94 

95 

97 

101 

99 

98 

94 

93 

98 

94* 

0 

MIN 

49 

50 

45 

47 

47 

50 

41 

41 

46 

54 

54 

56 

61 

64 

60 

51 

54 

57 

56 

66 

52 

58 

61 

56 

56 

56 

49 

50 

61 

62 

64 

il. 

7 

NEWARK 

MAX 

78 

70 

68 

81 

75 

73 

68 

73 

82 

94 

99 

63 

66 

70 

73 

77 

75 

74 

71 

71 

71 

75 

72 

73 

80 

79 

74 

CO 

76 

76 

74 

75, 

MIN 

51 

50 

50 

51 

50 

51 

51 

48 

50 

59 

64 

56 

53 

56 

60 

53 

54 

56 

56 

55 

56 

68 

56 

55 

57 

68 

53 

57 

56 

64 

64 

54. 

1 

NEWMAN   2  NW 

98 

97 

93 

102 

96 

93 

88 

96 

102 

104 

108 

105 

100 

96 

98 

100 

101 

100 

96 

98 

96 

96 

96 

102 

105 

104 

99 

99 

97 

96 

97 

98* 

MIN 

59 

56 

50 

59 

59 

55 

49 

49 

58 

62 

68 

68 

58 

56 

59 

60 

66 

63 

59 

60 

57 

57 

68 

62 

65 

61 

60 

59 

69 

57 

61 

59. 

4 

NEWPORT   BEACH  HAR80R 

MAX 

73 

73 

74 

73 

72 

72 

76 

76 

77 

82 

61 

81 

85 

74 

76 

73 

74 

74 

74 

76 

74 

74 

73 

75 

76 

79 

72 

74 

74 

74 

78 

75, 

4 

MIN 

64 

64 

64 

61 

61 

64 

63 

60 

60 

67 

67 

66 

66 

66 

62 

65 

64 

64 

64 

66 

66 

65 

66 

63 

64 

64 

62 

64 

66 

64 

64 

64. 

0 

NORTH  f-'ORK  RS 

MAX 

82 

96 

94 

95 

94 

95 

90 

68 

92 

100 

103 

101 

103 

97 

97 

99 

100 

102 

100 

100 

101 

101 

102 

94 

100 

104 

103 

101 

101 

96 

100 

97. 

6 

MIN 

53 

56 

56 

55 

54 

56 

46 

46 

57 

55 

65 

63 

61 

63 

56 

60 

62 

64 

63 

62 

62 

62 

61 

64 

63 

62 

65 

58 

66 

66 

62 

69. 

2 

NORTH  HOLLYWOOD 

MAX 

86 

90 

68 

86 

66 

66 

85 

94 

96 

106 

102 

92 

67 

87 

67 

85 

84 

82 

86 

84 

64 

60 

89 

92 

91 

86 

87 

87 

96 

88. 

8 

MIN 

64 

64 

63 

60 

60 

58 

60 

62 

66 

69 

66 

66 

60 

65 

62 

62 

62 

64 

67 

64 

66 

62 

66 

68 

67 

64 

62 

66 

63. 

7 

OAKDALE   WOODWARD  DAM 

MAX 

98 

93 

96 

95 

100 

94 

90 

86 

97 

104 

107 

107 

99 

94 

97 

99 

102 

101 

95 

96 

97 

93 

95 

100 

103 

101 

100 

99 

100 

97 

97 

97 

9 

MIN 

70 

66 

60 

70 

70 

71 

63 

71 

71 

60 

62 

76 

68 

70 

73 

77 

80 

57 

68 

69 

75 

70 

60 

54 

56 

62 

48 

47 

49 

46 

51 

65 

2 

OAKLAND  W6  AP 

MAX 

67 

67 

61 

71 

74 

69 

74 

81 

95 

99 

77 

65 

71 

72 

73 

73 

70 

71 

70 

70 

75 

70 

70 

78 

76 

69 

76 

76 

74 

71 

72 

74 

2 

MIN 

54 

54 

55 

55 

55 

53 

55 

62 

54 

62 

60 

57 

56 

56 

56 

66 

56 

58 

57 

56 

59 

59 

58 

57 

66 

67 

55 

54 

57 

57 

57 

5& 

3 

OCEANSIDE  PENDLETON 

MAX 

75 

73 

73 

73 

73 

73 

74 

75 

76 

80 

80 

79 

74 

73 

74 

74 

73 

72 

72 

73 

71 

73 

73 

74 

75 

73 

72 

73 

74 

74 

79 

74 

2 

MIN 

55 

63 

66 

67 

64 

64 

62 

59 

60 

69 

69 

66 

66 

67 

65 

66 

67 

67 

69 

67 

66 

63 

67 

66 

66 

64 

65 

65 

65 

68 

67 

66 

2 

OJAI 

MAX 

93 

95 

94 

93 

92 

92 

93 

99 

105 

109 

103 

98 

94 

91 

92 

96 

91 

90 

96 

89 

90 

92 

97 

107 

105 

97 

93 

67 

89 

96 

107 

95 

7 

MIN 

60 

60 

60 

57 

56 

54 

64 

50 

62 

59 

64 

60 

59 

66 

56 

56 

57 

59 

59 

69 

61 

58 

60 

61 

65 

63 

58 

61 

66 

56 

58 

58 

6 

ORANGE  COVE 

MAX 

98 

100 

99 

97 

99 

100 

95 

90 

95 

100 

105 

106 

106 

101 

99 

101 

102 

105 

102 

101 

103 

99 

94 

101 

104 

106 

105 

103 

101 

102 

102 

100 

7 

MIN 

59 

62 

60 

60 

60 

58 

64 

62 

59 

67 

69 

71 

66 

64 

61 

63 

66 

69 

68 

66 

66 

64 

70 

67 

69 

69 

66 

61 

63 

63 

66 

63 

7 

ORICK   PRAIRIE   CR  PARK 

MAX 

66 

69 

69 

68 

68 

67 

66 

72 

74 

70 

70 

65 

73 

71 

69 

73 

71 

70 

73 

72 

66 

69 

66 

72 

76 

70 

72 

71 

76 

68 

66 

70 

1 

MIN 

42 

47 

42 

48 

51 

60 

45 

46 

47 

46 

46 

49 

52 

49 

52 

55 

54 

66 

47 

48 

42 

43 

40 

50 

42 

46 

8 

ORINDA  BOWMAN 

MAX 

85 

77 

93 

93 

63 

78 

83 

93 

103 

105 

104 

66 

74 

78 

93 

92 

90 

75 

84 

83 

61 

64 

86 

97 

97 

66 

92 

92 

79 

87 

89 

67 

9 

MIN 

47 

48 

48 

49 

5 1 

50 

49 

47 

48 

55 

66 

55 

53 

64 

48 

51 

52 

54 

50 

50 

52 

55 

66 

55 

62 

50 

64 

53 

62 

49 

48 

52 

0 

ORLANO 

MAX 

101 

99 

96 

100 

100 

95 

90 

90 

99 

107 

110 

107 

100 

98 

97 

102 

104 

105 

103 

101 

100 

96 

99 

98 

103 

106 

99 

104 

105 

9S 

100 

100 

4 

MIN 

56 

59 

67 

67 

62 

62 

66 

66 

64 

63 

57 

62 

66 

62 

68 

58 

62 

75 

62 

69 

69 

62 

4 

ORLEANS 

MAX 

91 

84 

92 

92 

85 

78 

79 

96 

103 

107 

103 

94 

101 

101 

103 

110 

109 

106 

108 

106 

105 

102 

96 

103 

109 

105 

96 

100 

104 

104 

101 

99 

1 

MIN 

47 

49 

46 

49 

47 

46 

42 

46 

46 

53 

57 

56 

57 

57 

56 

56 

60 

59 

60 

61 

66 

53 

6C 

51 

55 

67 

53 

52 

51 

52 

52 

53 

0 

OROVILLE   1  WSW 

MAX 

100 

99 

95 

96 

99 

95 

89 

90 

101 

107 

108 

109 

106 

96 

97 

101 

104 

108 

104 

103 

102 

100 

100 

101 

106 

107 

104 

104 

107 

101 

102 

101 

4 

MIN 

64 

60 

54 

62 

59 

59 

54 

55 

60 

66 

66 

65 

60 

61 

61 

62 

64 

66 

64 

61 

59 

64 

70 

63 

67 

62 

60 

62 

62 

69 

62 

61 

7 

OROVILLE   7  SE 

MAX 

98 

96 

95 

96 

97 

97 

88 

87 

97 

106 

108 

107 

100 

97 

96 

98 

102 

105 

100 

100 

100 

98 

96 

100 

105 

107 

106 

103 

105 

102 

100 

99 

7 

MIN 

58 

60 

50 

55 

65 

56 

45 

50 

57 

60 

65 

63 

66 

58 

66 

58 

62 

63 

60 

66 

56 

56 

58 

60 

65 

60 

56 

65 

58 

67 

62 

57 

6 

OXNARD 

MAX 

77 

80 

88 

77 

76 

78 

79 

63 

86 

91 

65 

83 

76 

79 

77 

73 

76 

75 

77 

79 

77 

76 

76 

80 

85 

80 

76 

77 

76 

76 

78 

79 

2 

MIN 

61 

61 

61 

61 

61 

67 

66 

54 

56 

67 

56 

56 

51 

62 

60 

61 

61 

62 

60 

59 

62 

62 

61 

60 

59 

69 

56 

67 

58 

58 

56 

68 

.6 

PALMDALE 

MAX 

95 

95 

96 

96 

96 

96 

97 

103 

107 

110 

106 

103 

103 

100 

102 

105 

103 

106 

109 

106 

103 

99 

106 

106 

109 

107 

103 

99 

103 

106 

104 

102 

.6 

MIN 

67 

71 

68 

66 

71 

70 

61 

65 

64 

76 

84 

81 

78 

73 

69 

73 

75 

67 

74 

74 

71 

74 

71 

73 

74 

74 

74 

70 

71 

72 

72 

71 

4 

PALMOALE   FAA  AP 

MAX 

94 

95 

96 

95 

96 

96 

97 

100 

105 

107 

107 

103 

102 

100 

101 

103 

105 

105 

107 

106 

102 

101 

106 

106 

107 

106 

102 

99 

102 

102 

100 

101 

,7 

MIN 

67 

68 

67 

68 

71 

70 

60 

51 

60 

75 

79 

78 

74 

71 

70 

73 

73 

75 

74 

75 

70 

72 

70 

71 

74 

75 

75 

70 

69 

71 

73 

70 

6 

PALM  SPRINGS 

MAX 

108 

109 

111 

no 

112 

112 

112 

113 

112 

119 

118 

117 

116 

111 

110 

112 

116 

114 

113 

112 

110 

112 

116 

111 

116 

118 

114 

116 

113 

106 

111 

112 

B 

MIN 

76 

74 

74 

79 

74 

74 

71 

67 

71 

60 

83 

80 

78 

77 

76 

75 

81 

84 

62 

79 

61 

74 

62 

83 

8C 

77 

88 

76 

76 

80 

60 

77 

8 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

80 

73 

74 

82 

77 

61 

77 

79 

90 

100 

101 

84 

75 

76 

76 

77 

76 

76 

71 

72 

72 

7S 

7; 

79 

81 

6C 

74 

81 

60 

77 

75 

79 

.0 

MIN 

55 

52 

49 

52 

53 

49 

49 

50 

51 

67 

67 

60 

56 

56 

57 

59 

57 

55 

.8 

PALOMAR   MTN  OBSY 

MAX 

76 

76 

80 

81 

61 

83 

33 

87 

94 

92 

90 

90 

66 

84 

87 

87 

66 

67 

90 

91 

90 

89 

90 

92 

90 

89 

87 

87 

87 

67 

86 

86 

.6 

MIN 

59 

60 

61 

60 

60 

62 

60 

61 

66 

71 

70 

68 

66 

66 

66 

66 

6G 

67 

68 

66 

62 

64 

70 

69 

70 

70 

66 

66 

66 

63 

59 

65 

.2 

PANOCHE  JUNCTION 

MAX 

96 

95 

96 

93 

96 

104 

107 

104 

102 

105 

109 

106 

105 

105 

98 

100 

106 

111 

110 

110 

102 

104 

107 

106 

103 

,2 

MIN 

66 

67 

54 

67 

66 

63 

71 

64 

60 

61 

63 

71 

73 

67 

60 

60 

75 

70 

70 

68 

64 

65 

66 

66 

67 

64 

.9 

PARADISE 

MAX 

94 

92 

88 

93 

69 

82 

64 

95 

101 

105 

103 

97 

93 

92 

96 

101 

102 

100 

99 

99 

94 

96 

98 

101 

103 

99 

99 

102 

96 

97 

96 

,3 

MIN 

63 

56 

53 

57 

56 

47 

55 

56 

68 

71 

69 

59 

67 

68 

6] 

6C 

71 

66 

64 

60 

63 

70 

67 

68 

63 

60 

60 

60 

65 

65 

61 

.9 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

106 

106 

108 

107 

106 

109 

110 

110 

113 

112 

116 

114 

111 

112 

110 

109 

111 

112 

108 

109 

107 

105 

109 

116 

111 

117 

114 

106 

110 

105 

100 

109 

,7 

MIN 

84 

75 

60 

85 

66 

86 

67 

62 

64 

68 

91 

87 

89 

87 

87 

8C 

8C 

86 

86 

86 

89 

8f 

87 

91 

90 

96 

90 

88 

9C 

79 

84 

86 

.6 

PASADENA 

MAX 

91 

92 

92 

90 

89 

89 

90 

96 

101 

106 

101 

94 

93 

88 

89 

89 

69 

66 

90 

89 

86 

82 

94 

96 

98 

94 

88 

88 

89 

93 

99 

92 

•  0 

MIN 

65 

66 

65 

63 

60 

60 

59 

61 

66 

74 

69 

66 

64 

64 

65 

63 

62 

63 

64 

65 

66 

65 

64 

66 

69 

6E 

64 

66 

63 

64 

69 

64 

.7 

PASO  ROBLES 

MAX 

93 

93 

91 

89 

95 

94 

92 

100 

106 

111 

112 

96 

86 

64 

91 

94 

94 

94 

103 

94 

89 

102 

103 

107 

109 

108 

103 

87 

87 

92 

106 

96 

,9 

MIN 

48 

52 

49 

47 

43 

52 

44 

46 

52 

68 

66 

57 

53 

49 

47 

5] 

64 

54 

52 

51 

49 

53 

6] 

60 

68 

67 

49 

49 

46 

47 

60 

51 

.8 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 

96 

96 

95 

93 

98 

95 

93 

101 

105 

113 

110 

96 

93 

91 

96 

99 

98 

99 

106 

93 

94 

101 

104 

109 

112 

109 

98 

86 

93 

96 

106 

99 

,3 

MIN 

54 

56 

50 

51 

49 

53 

47 

49 

64 

67 

69 

69 

52 

51 

62 

53 

57 

56 

65 

54 

64 

55 

63 

59 

64 

61 

57 

61 

46 

60 

63 

■  64 

.9 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

MAX 

83 

79 

89 

89 

87 

81 

86 

91 

105 

109 

99 

64 

84 

60 

82 

84 

80 

75 

77 

82 

84 

77 

63 

96 

69 

84 

96 

69 

63 

83 

66 

86 

,2 

MIN 

51 

45 

54 

50 

46 

46 

47 

46 

48 

57 

66 

51 

51 

51 

67 

51 

52 

66 

54 

55 

59 

58 

56 

52 

64 

64 

60 

49 

52 

66 

63 

52 

■  1 

PINNACLES  NM 

MAX 

96 

95 

96 

96 

95 

93 

92 

101 

108 

109 

109 

103 

96 

95 

99 

100 

102 

100 

106 

102 

98 

103 

104 

108 

110 

104 

106 

102 

99 

103 

104 

101 

■  0 

MIN 

54 

51 

44 

50 

44 

50 

46 

46 

51 

62 

70 

57 

49 

46 

49 

53 

57 

63 

53 

61 

49 

50 

61 

59 

62 

66 

62 

46 

48 

48 

52 

52 

.3 

PISMO  BEACH 

MAX 

66 

69 

68 

65 

65 

75 

78 

89 

84 

76 

78 

77 

69 

69 

63 

64 

64 

68 

67 

69 

68 

68 

73 

76 

71 

68 

68 

57 

66 

66 

73 

70 

.5 

MIN 

50 

50 

53 

5 1 

51 

5 1 

48 

50 

51 

69 

60 

55 

54 

66 

53 

64 

64 

66 

51 

56 

56 

56 

56 

57 

56 

55 

64 

54 

64 

51 

55 

54 

.0 

PLACERVILLE 

MAX 

95 

94 

92 

94 

94 

92 

87 

66 

95 

102 

107 

94 

101 

95 

94 

98 

101 

100 

104 

101 

100 

96 

96 

99 

104 

100 

102 

103 

99 

98 

101 

97 

.6 

MIN 

55 

56 

50 

64 

66 

51 

46 

46 

53 

59 

66 

66 

57 

66 

66 

51 

6] 

66 

64 

55 

56 

66 

61 

66 

65 

64 

56 

66 

57 

58 

57 

.0 

PLACERVILLE   I FG 

MAX 

92 

91 

86 

88 

91 

87 

63 

83 

92 

100 

103 

102 

98 

94 

91 

96 

99 

101 

99 

96 

97 

95 

95 

94 

100 

102 

99 

99 

96 

95 

99 

96 

.0 

MIN 

64 

62 

60 

62 

61 

60 

64 

69 

63 

72 

76 

73 

68 

66 

67 

7] 

75 

75 

73 

72 

70 

66 

74 

73 

75 

73 

72 

67 

70 

69 

69 

68 

.2 

POINT  ARENA 

69 

64 

64 

66 

64 

67 

65 

68 

67 

66 

68 

64 

64 

63 

65 

63 

63 

63 

66 

69 

65 

66 

70 

66 

71 

69 

66 

69 

69 

66 

64 

66 

■  3 

MIN 

50 

49 

48 

48 

49 

47 

49 

43 

48 

61 

51 

51 

61 

46 

46 

46 

4E 

60 

52 

52 

53 

65 

55 

64 

49 

53 

51 

48 

60 

62 

60 

50 

.0 

POINT  AR6UELL0  WB 

MAX 

63 

64 

62 

62 

63 

66 

66 

66 

78 

66 

73 

67 

62 

63 

66 

64 

66 

65 

64 

64 

66 

65 

67 

70 

70 

64 

66 

64 

66 

67 

66 

66 

.5 

MIN 

49 

44 

50 

49 

49 

51 

48 

47 

49 

57 

64 

62 

64 

63 

64 

54 

62 

65 

54 

64 

53 

55 

55 

49 

55 

53 

50 

53 

62 

46 

49 

61 

.6 

POINT  ARGOELLO  LIGHT  STA 

MAX 

63 

63 

61 

62 

61 

64 

62 

60 

70 

76 

77 

66 

63 

63 

66 

62 

61 

65 

64 

62 

68 

66 

64 

65 

63 

62 

65 

63 

67 

66 

66 

64 

.4 

MIN 

50 

62 

51 

49 

51 

49 

53 

50 

60 

50 

56 

62 

63 

50 

56 

55 

49 

54 

52 

62 

50 

50 

51 

60 

51 

60 

50 

60 

64 

51 

53 

SI 

.* 

PT  PIEORAS  BLANCAS 

MAX 

57 

57 

56 

59 

59 

68 

57 

57 

69 

65 

65 

62 

59 

60 

64 

62 

62 

60 

60 

63 

62 

61 

59 

68 

64 

61 

58 

62 

66 

68 

61 

60 

.6 

MIN 

49 

50 

49 

50 

51 

60 

46 

50 

51 

54 

54 

53 

51 

53 

54 

54 

62 

54 

54 

54 

56 

55 

53 

51 

53 

52 

52 

54 

66 

55 

66 

52 

.5 

Se«  HoIqkdcs  NotM  Followliig  SIaUoo  Index 
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CoaUnued 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


POMONA 

PORT    I.HICAOO   NAVAL  DEPOT 

PORTERVILLE 

PORTOLA 

POTTER  VALLEY  PH 

PRIEST  VALLEY 

OUINCY  RS 

RAMONA  S PAUL  DING 

RANDSBURG 

RED  BLUFF  WB  AP 

REDOING  FIRE  STA  2 

REOLANDS 

REDWOOD  CITY 

RICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STA 
RIVERSIDE  FIRE  STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
ROCKLIN 

SACRAMENTO  MB  AP 
SACRAMENTO  WB  CITY 
SAINT  HELENA 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALT  SPRINGS  PH 
SALYER  RS 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SANOBERO  WB 

SAN  DIEGO  WB  AP 

SAN  FERNANDO 

S  F  RICHMOND  SUNSET 
I  SAN  FRANCISCO  WB  AP 

SAN  FRANCISCO  FOB 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

SAN  GRECORIO  3  SE 

SAN  JACINTO 
I  SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MARCOS  RANCH 


CALIFORNIA 
JULY  19S9 


Da7  Of  Month 

1 

2 

3 

4 

s 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

MAX 
MIN 

92 
62 

97 
63 

95 
63 

93 

61 

93 
58 

91 

57 

92 
55 

98 
65 

103 
59 

107 
67 

100 
63 

98 
61 

94 
62 

91 
61 

92 
64 

92 

60 

61 

63 

61 

63 

66 

63 

63 

64 

^65 

96 
65 

91 
61 

92 
63 

92 
63 

96 
60 

103 
65 

94.5 

61.8 

MAX 
MIN 

95 
50 

87 

51 

86 
49 

92 
51 

93 
63 

90 
52 

85 
50 

86 
49 

96 
49 

104 

50 

107 
62 

104 
57 

84 

53 

82 
52 

84 

50 

90 
52 

90 
54 

69 
54 

83 
50 

85 
51 

66 
52 

81 
52 

86 
57 

94 

57 

56 

51 

51 

61 

53 

51 

52 

90.6 
62.3 

MAX 
MIN 

99 
iS 

102 
68 

100 
65 

100 
63 

101 
64 

101 
63 

94 

57 

91 
55 

94 
63 

103 
70 

106 

72 

108 
73 

109 
68 

102 
66 

^67 

'n 

'72 

'71 

^67 

67 

67 

67 

69 

72 

'72 

69 

104 
66 

101 
67 

102 
67 

103 
68 

101.4 
67.0 

MAX 
MIN 

SA 

39 

81 

37 

82 
34 

83 

35 

81 
36 

80 
43 

76 

31 

87 
32 

93 
37 

97 
42 

98 
50 

93 
47 

92 
42 

88 
56 

91 
40 

97 
43 

45 

49 

50 

48 

47 

52 

60 

91 
45 

48 

47 

40 

9 1 
42 

92 
40 

92 
40 

92 
46 

90.7 
43.3 

MAX 
MIN 

94 
48 

94 
49 

95 
48 

96 
51 

85 
44 

85 
42 

95 
47 

106 
49 

106 
64 

107 
59 

106 
59 

99 

56 

96 
55 

101 
58 

105 
58 

'59 

58 

'58 

55 

54 

56 

61 

51 

56 

53 

101 
56 

103 
54 

100 
55 

'53 

52 

99.7 
63.6 

MAX 
MIN 

98 
48 

93 
51 

95 
49 

96 
45 

94 
44 

90 
45 

89 
38 

97 
36 

103 
44 

108 

55 

1  09 
62 

99 
58 

94 

52 

96 
45 

99 
49 

'54 

102 
57 

'58 

56 

55 

96 

52 

53 

65 

'55 

'58 

'58 

49 

47 

47 

'50 

'52 

99.3 
51.3 

MAX 
MIN 

90 
38 

88 
40 

86 
38 

89 
42 

88 
42 

86 
45 

79 
34 

81 
37 

93 
40 

99 
42 

99 
50 

98 
47 

97 
43 

97 
57 

92 
42 

97 
43 

101 
46 

'49 

99 
52 

53 

47 

55 

65 

48 

48 

49 

40 

40 

42 

40 

47 

94.7 
45.2 

MAX 
MIN 

96 

59 

99 
60 

98 
59 

96 
60 

96 
54 

97 
53 

97 
48 

103 
48 

104 
58 

110 
68 

104 
63 

100 
59 

97 
58 

96 
56 

96 
66 

59 

60 

60 

59 

58 

57 

59 

59 

65 

65 

62 

60 

53 

57 

60 

106 
69 

98.0 
58.7 

MAX 
MIN 

98 
67 

95 
66 

98 
69 

99 
71 

99 
72 

97 
73 

95 
69 

100 
72 

105 
* 

61 

108 
74 

108 
78 

107 
74 

102 
72 

100 
68 

103 
71 

'73 

81 

'77 

78 

76 

73 

72 

72 

106 

'76 

78 

'bo 

75 

'70 

73 

75 

102.9 
73.0 

MAX 
MIN 

98 
65 

94 

66 

99 
63 

98 
64 

95 
67 

89 
66 

90 
60 

101 
62 

108 
68 

111 
70 

107 

75 

103 
72 

101 
68 

100 
68 

102 
68 

10  7 
69 

107 
73 

'74 

72 

72 

68 

66 

76 

69 

'70 

69 

68 

78 

66 

'66 

66 

102.1 
68.5 

MAX 
MIN 

98 
66 

96 
69 

96 
68 

100 
69 

97 
67 

95 
63 

87 
61 

96 
65 

104 
68 

108 
79 

107 
75 

103 
77 

102 
70 

100 
70 

99 
70 

72 

103 
74 

105 
77 

74 

72 

67 

69 

'76 

104 

'73 

'74 

'70 

76 

100 

70 

77 

101.2 
71.0 

MAX 
MIN 

97 
65 

100 
66 

100 
66 

98 
65 

98 
60 

98 
60 

96 
59 

104 
59 

111 
64 

112 
71 

105 
67 

102 
66 

101 
64 

99 
64 

98 
63 

63 

64 

64 

96 
65 

63 

62 

64 

66 

68 

'71 

69 

64 

61 

62 

'65 

70 

100.5 
64.5 

MAX 
MIN 

87 
53 

81 

50 

85 
49 

86 
52 

84 

51 

79 
50 

85 
49 

93 
50 

102 

51 

103 
58 

1  04 
64 

87 
57 

81 
63 

79 
54 

79 
59 

79 
56 

78 
66 

59 

78 
58 

56 

84 
58 

83 
60 

87 

58 

56 

59 

60 

56 

54 

64 

59 

56 

86.2 
55.3 

MAX 
MIN 

64 
54 

65 
54 

65 
54 

64 

55 

65 
54 

75 
56 

76 

55 

73 
57 

76 
58 

91 
62 

92 
61 

70 
56 

66 

55 

62 
55 

64 
54 

54 

67 
54 

56 

70 
56 

55 

58 

59 

59 

59 

57 

56 

56 

56 

57 

56 

57 

70.1 
66.3 

MAX 
MIN 

65 
52 

64 
54 

65 
54 

71 
54 

71 

53 

70 
53 

72 
54 

68 

55 

73 
56 

81 
61 

85 
58 

66 

55 

67 

55 

64 

66 

65 

65 

64 

53 

55 

56 

56 

56 

68 

59 

58 

58 

70 
57 

56 

57 

56 

57 

57 

65 

68.6 
55.6 

MAX 
MIN 

93 
62 

96 
63 

96 
63 

94 
63 

93 
58 

92 
57 

94 

56 

99 
56 

105 
60 

108 
66 

101 
64 

62 

96 
62 

93 
61 

93 
63 

61 

62 

61 

62 

62 

63 

62 

66 

66 

66 

61 

60 

61 

62 

67 

96.3 
61.9 

MAX 
MIN 

94 
63 

96 
65 

99 
65 

99 
63 

97 
59 

96 
60 

95 
69 

97 
59 

102 
64 

108 
71 

110 
67 

103 
65 

101 
63 

98 
63 

95 
64 

61 

66 
63 

63 

93 
64 

97 
63 

92 
63 

63 

90 
63 

^67 

69 

1 05 
68 

63 

62 

63 

98 
64 

69 

97.7 
63.8 

MAX 
MIN 

102 
53 

102 
61 

94 
65 

98 
52 

100 
57 

98 
59 

91 
54 

89 
52 

98 
51 

105 
56 

110 
67 

109 
68 

106 
60 

96 
56 

97 
57 

103 
57 

1 06 
58 

109 
64 

103 
59 

102 
60 

102 
60 

100 
61 

100 
60 

103 
65 

107 
64 

112 
63 

106 
56 

106 
54 

104 
59 

101 
62 

1 04 
61 

102.0 
68.8 

MAX 
MIN 

97 
59 

87 
57 

94 
55 

96 
62 

91 
57 

87 
55 

88 

53 

99 
55 

104 
60 

107 
70 

107 
71 

92 
64 

66 
58 

69 
56 

98 
67 

101 
58 

101 
63 

92 
59 

95 
57 

93 
57 

92 
58 

91 
59 

94 
63 

103 
63 

105 
66 

96 
68 

100 
58 

100 
60 

93 
59 

98 
57 

98 
59 

96.9 
59.5 

MAX 
MIN 

96 
60 

87 
57 

94 
56 

95 
64 

92 
58 

87 
66 

86 

54 

97 
56 

102 
61 

107 
68 

106 
70 

92 
63 

85 
58 

89 
66 

97 
58 

1 OC 
59 

101 
63 

92 

69 

96 

57 

92 
56 

91 
58 

92 
59 

94 
63 

104 
63 

103 
66 

96 

69 

99 

59 

100 
61 

92 
60 

97 
58 

98 
60 

96.4 
59.8 

MAX 
MIN 

94 

50 

85 
47 

94 
48 

90 
61 

95 
54 

88 

53 

90 
50 

99 
47 

108 
50 

111 
61 

104 
60 

88 

53 

79 
54 

84 
56 

93 
55 

95 
52 

93 
55 

87 
54 

93 
55 

51 

88 

52 

91 
68 

91 

55 

52 

104 

53 

94 

50 

95 
52 

92 
51 

88 
49 

94 
51 

98 
46 

93.4 

62.5 

MAX 
MIN 

85 
51 

84 

51 

92 
50 

90 
60 

83 
51 

83 
50 

51 

54 

46 

105 
66 

64 

83 
66 

80 
64 

78 
53 

90 
64 

55 

59 

54 

53 

53 

79 
55 

55 

56 

56 

58 

97 
56 

56 

87 
55 

82 
65 

91 
53 

53 

88.5 
54.3 

MAX 
MIN 

67 
51 

67 
52 

69 
51 

68 
61 

73 
51 

72 
51 

49 

46 

46 

55 

68 

67 
54 

68 

55 

69 
55 

69 
65 

55 

54 

7 1 
55 

7 1 
56 

70 
54 

7 1 
57 

74 

57 

78 

55 

76 

55 

73 
54 

70 
54 

71 
51 

68 
64 

70 
54 

74 
56 

73 
56 

72.7 
53.5 

MAX 
MIN 

87 
58 

86 

59 

86 
57 

87 
62 

87 
62 

85 

53 

49 

52 

61 

97 
73 

74 

97 
73 

96 
67 

91 
62 

92 
66 

6; 

97 
72 

97 
71 

96 

72 

95 
72 

95 
66 

95 
68 

94 

69 

96 

71 

98 
74 

97 
73 

96 
71 

95 
68 

93 
64 

96 
65 

96 

71 

92.9 
66.9 

MAX 
MIN 

98 
50 

90 
50 

83 
47 

89 
46 

92 
47 

86 
47 

46 

48 

49 

54 

59 

95 
66 

55 

102 
58 

se 

107 
59 

107 
60 

105 
62 

108 
62 

105 
59 

107 
66 

102 
64 

98 
54 

99 

107 
54 

104 
56 

98 
60 

101 
52 

103 
55 

100 

52 

98.3 
53.9 

MAX 
MIN 

89 
65 

92 
66 

90 
65 

90 
61 

89 
59 

88 
62 

60 

61 

^70 

105 
73 

97 
69 

94 
66 

93 
66 

93 
61 

68 
63 

91 

64 

92 
65 

89 
64 

90 
65 

92 
61 

87 
61 

88 
64 

99 
65 

100 
70 

99 
71 

99 
70 

96 
64 

91 
69 

90 
59 

95 
67 

98 
72 

93.4 
64.8 

MAX 
MIN 

99 
64 

101 
65 

100 
64 

99 

63 

99 
58 

98 
57 

57 

'56 

61 

69 

^65 

62 

63 

100 

62 

99 
63 

101 
62 

'63 

99 
64 

101 
63 

96 
63 

96 
63 

93 
64 

105 
63 

109 
67 

108 
68 

105 
67 

100 
63 

98 
61 

101 
62 

105 
64 

107 
69 

101.8 
63.1 

MAX 
MIN 

84 
60 

84 

63 

85 
63 

84 
61 

86 
60 

81 
63 

55 

68 

67 

75 

74 

68 

66 

65 

69 
67 

92 
72 

95 
74 

92 
73 

94 

73 

92 
68 

90 
64 

89 
69 

92 
70 

97 
71 

96 
74 

95 
74 

90 
66 

85 
66 

87 
65 

91 
69 

94 

72 

90.2 
67.3 

MAX 
MIN 

80 
68 

78 
68 

78 
68 

80 
67 

78 
66 

79 
66 

67 

67 

65 

72 

89 
71 

69 

77 
68 

77 
68 

79 
68 

77 
63 

78 
68 

78 
66 

78 
68 

74 
67 

74 

67 

78 
67 

80 
68 

84 

67 

79 
69 

77 
69 

74 
66 

76 
67 

78 
67 

79 
68 

85 
70 

79.4 
67.9 

MAX 
MIN 

93 
63 

96 
63 

95 
63 

94 

62 

92 
56 

92 

57 

65 

100 

60 

107 
70 

61 

63 

89 
63 

91 
63 

94 
62 

96 
60 

9 1 
61 

89 
62 

95 
62 

89 
65 

90 
65 

86 
64 

98 
61 

103 
64 

102 
67 

95 
66 

90 
63 

89 
66 

92 
62 

96 

59 

103 
67 

94.8 
62.3 

MAX 
MIN 

64 
50 

61 
52 

63 
52 

61 
63 

67 
52 

66 
52 

52 

62 

62 

52 

7 1 
54 

72 

50 

48 

71 

69 
53 

52 

56 
52 

63 
55 

61 
54 

63 
54 

74 
54 

70 
52 

68 
54 

70 
52 

68 
60 

62 
58 

66 
50 

68 
54 

67 
65 

64 

55 

64 

66 

65.9 
52.7 

MAX 
MIN 

67 
51 

67 
51 

79 
62 

74 

53 

73 
52 

67 
54 

53 

50 

51 

58 

68 

56 

55 

76 

55 

72 
64 

7] 
53 

69 
53 

72 
55 

69 
54 

75 
54 

76 

56 

70 
57 

71 
57 

76 
58 

74 

56 

70 
54 

77 
54 

80 
52 

79 
54 

71 
55 

71 
64 

74.2 
54.2 

MAX 
MIN 

60 
51 

62 
52 

69 

52 

61 
53 

66 

52 

64 

53 

67 

52 

71 
54 

56 

61 

67 

52 

52 

54 

63 

53 

5; 

5; 

63 

55 

61 
54 

63 
53 

67 
56 

66 
67 

66 
57 

69 

56 

64 
54 

62 
54 

69 
56 

66 
55 

64 

66 

63 

56 

64 

55 

65.7 
54.3 

MAX 
MIN 

91 
63 

94 
64 

94 
64 

92 
62 

91 

62 

91 
59 

90 
59 

58 

101 
61 

69 

66 

64 

65 

65 

90 
66 

b. 

6; 

86 
63 

93 
63 

89 
66 

87 
66 

81 
65 

94 
63 

95 
63 

99 
66 

96 
67 

88 
64 

90 
65 

91 
64 

93 
63 

101 
66 

93.1 
63.7 

MAX 
MIN 

65 
49 

66 
45 

72 
45 

68 
42 

71 
43 

64 
42 

67 
45 

73 
39 

85 
40 

94 
48 

50 

46 

52 

53 

58 

5C 

51 

51 

68 

53 

7C 
51 

71 
52 

70 
56 

69 

55 

73 
49 

71 
48 

69 

63 

68 
44 

70 
43 

70 
46 

70 
52 

70 
52 

70.3 
48.5 

MAX 
MIN 

99 
60 

100 
62 

100 
61 

99 
62 

99 
61 

99 
56 

100 
51 

106 
51 

110 
58 

113 
66 

63 

60 

59 

69 

100 

102 
59 

101 
61 

99 
63 

103 
60 

95 
59 

95 
60 

103 
63 

107 
61 

110 
66 

109 
67 

105 
68 

99 
62 

99 

57 

102 
56 

106 
64 

105 
67 

102.5 
60.3 

MAX 

MIN 

77 
55 

77 
60 

87 

52 

82 
69 

82 

62 

76 

52 

78 

52 

87 
51 

95 
56 

102 
64 

90 
67 

59 

66 

56 

55 

5: 

5( 

76 
59 

78 
58 

60 
58 

62 
58 

75 
60 

76 

59 

67 
58 

87 
61 

63 
60 

87 

57 

86 

56 

81 
66 

80 

57 

60 
56 

82.6 
57.2 

MAX 
MIN 

eo 

52 

79 
52 

80 
62 

75 
51 

78 
51 

77 
51 

77 
50 

80 
55 

92 
59 

104 
65 

104 
67 

94 

57 

82 
54 

76 
56 

76 
55 

76 
54 

78 
54 

77 
54 

77 
55 

78 
56 

78 

57 

76 
57 

76 

55 

86 

56 

90 

57 

87 
54 

79 

55 

80 
55 

74 
56 

75 
54 

80 
54 

61.5 
55.1 

MAX 
MIN 

87 
52 

89 
56 

94 

63 

90 
49 

92 
51 

90 
47 

88 
42 

89 
40 

96 
40 

101 
52 

106 
62 

104 

59 

96 
54 

88 

53 

90 
52 

91 

50 

92 
49 

93 
55 

90 
54 

92 

52 

99 
54 

92 
55 

93 

52 

98 

53 

105 

55 

103 

56 

98 
54 

93 
53 

86 

52 

88 
47 

96 
51 

93.8 
61.7 
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DAILY  TEMPLKATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1959 


Station 


Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

1 

1  3 

1 

4 

s 

B 

7 

1  ^ 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

7» 

73 

84 

80 

79 

72 

79 

87 

97 

98 

96 

72 

66 

71 

76 

76 

74 

78 

79 

77 

75 

72 

76 

60 

60 

60 

61 

80 

76 

75 

76 

76.8 

HIN 

51 

52 

52 

53 

53 

54 

52 

50 

52 

61 

61 

55 

54 

54 

54 

53 

53 

54 

55 

53 

57 

57 

52 

56 

55 

55 

66 

53 

55 

55 

60 

54.4 

MAX 

76 

75 

77 

81 

76 

73 

76 

79 

62 

92 

92 

66 

78 

76 

85 

75 

75 

74 

75 

76 

76 

76 

74 

61 

61 

77 

76 

77 

77 

74 

87 

78.5 

Ulti 

65 

65 

66 

67 

64 

64 

64 

64 

66 

70 

70 

67 

67 

67 

68 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

55 

63 

66 

66 

65 

67 

66 

65 

67 

66.9 

MAX 

90 

83 

89 

87 

86 

75 

83 

92 

104 

105 

106 

96 

70 

76 

80 

82 

60 

82 

63 

82 

80 

63 

86 

69 

66 

67 

85 

67 

61 

62 

63 

66.6 

MIN 

49 

49 

51 

60 

51 

50 

50 

51 

54 

63 

64 

53 

53 

54 

51 

52 

63 

51 

52 

54 

66 

58 

56 

56 

64 

54 

56 

55 

54 

51 

51 

53.6 

MAX 

87 

87 

67 

85 

85 

82 

86 

90 

90 

98 

96 

92 

84 

82 

84 

84 

84 

82 

84 

81 

60 

63 

85 

90 

66 

84 

60 

82 

63 

85 

95 

65.0 

MIN 

63 

65 

65 

64 

62 

62 

62 

59 

62 

68 

67 

67 

67 

66 

69 

66 

62 

64 

64 

67 

66 

65 

66 

54 

66 

64 

62 

56 

66 

64 

64 

54.6 

MAX 

81 

82 

81 

77 

77 

80 

82 

66 

69 

98 

90 

84 

60 

79 

76 

76 

76 

76 

60 

79 

77 

79 

60 

65 

68 

83 

77 

75 

75 

79 

83 

81.0 

MIN 

59 

60 

62 

61 

60 

59 

58 

55 

64 

65 

64 

66 

62 

60 

61 

61 

60 

61 

62 

60 

62 

66 

62 

63 

63 

62 

62 

61 

60 

55 

58 

60  .  6 

MAX 

73 

78 

76 

72 

72 

77 

79 

81 

84 

89 

87 

76 

75 

77 

73 

73 

72 

74 

77 

78 

74 

77 

75 

82 

82 

81 

73 

73 

73 

73 

62 

77.1 

MIN 

59 

58 

60 

60 

59 

57 

56 

55 

57 

65 

62 

63 

61 

58 

67 

60 

60 

61 

60 

58 

59 

57 

51 

61 

60 

50 

60 

60 

56 

54 

56 

59*1 

MAX 

80 

79 

89 

84 

66 

79 

81 

69 

97 

102 

96 

80 

64 

64 

64 

84 

89 

79 

79 

60 

62 

78 

80 

66 

89 

85 

89 

87 

83 

62 

62 

MIN 

55 

59 

50 

55 

51 

52 

50 

50 

63 

60 

68 

57 

56 

54 

53 

55 

57 

56 

68 

58 

56 

69 

56 

57 

56 

56 

55 

54 

54 

67 

66 

^5*6 

MAX 

76 

74 

69 

68 

73 

62 

80 

82 

96 

106 

74 

76 

73 

69 

69 

70 

75 

73 

75 

70 

74 

81 

86 

85 

67 

75 

74 

66 

72 

71 

76 

76.7 

MIN 

52 

55 

46 

45 

51 

46 

42 

41 

46 

63 

56 

54 

61 

54 

64 

53 

54 

62 

55 

54 

55 

57 

63 

52 

65 

63 

51 

50 

55 

54 

52 

51.6 

MAX 

72 

75 

70 

71 

69 

70 

70 

76 

91 

93 

86 

75 

73 

70 

71 

71 

72 

70 

70 

70 

73 

72 

77 

62 

79 

70 

74 

70 

73 

72 

73 

74.2 

MIN 

52 

53 

53 

52 

51 

49 

45 

47 

62 

59 

58 

56 

66 

66 

55 

55 

56 

56 

57 

55 

57 

57 

57 

55 

55 

55 

54 

55 

54 

52 

66 

54.3 

MAX 

78 

76 

75 

77 

74 

74 

73 

79 

81 

91 

85 

82 

77 

77 

72 

77 

76 

73 

75 

75 

78 

80 

62 

78 

82 

75 

75 

75 

72 

79 

77.5 

MIN 

65 

66 

56 

67 

63 

63 

64 

63 

63 

70 

73 

66 

67 

61 

65 

65 

64 

55 

55 

55 

65 

57 

64 

61 

66 

67 

67 

55 

55 

65 

MAX 

81 

84 

85 

87 

82 

60 

82 

84 

89 

95 

101 

92 

86 

64 

64 

62 

60 

60 

79 

84 

63 

60 

84 

61 

92 

94 

65 

63 

80 

60 

63 

64.8 

MIN 

59 

59 

59 

58 

59 

55 

53 

55 

67 

70 

67 

64 

61 

60 

57 

59 

59 

59 

59 

50 

55 

60 

60 

50 

63 

62 

64 

60 

60 

69 

57 

60.0 

MAX 

89 

83 

81 

89 

86 

94 

66 

87 

93 

103 

108 

97 

87 

65 

80 

62 

82 

81 

77 

79 

81 

80 

62 

87 

94 

66 

83 

91 

67 

79 

83 

66.5 

MIN 

49 

45 

47 

50 

47 

46 

46 

46 

49 

55 

58 

57 

51 

62 

61 

51 

51 

52 

52 

53 

54 

57 

55 

55 

50 

52 

49 

49 

49 

53 

52 

MAX 

75 

67 

65 

65 

68 

66 

67 

68 

75 

60 

73 

70 

65 

66 

66 

69 

72 

73 

72 

72 

77 

69 

72 

59 

73 

76 

69 

56 

70 

70 

72 

70.4 

MIN 

54 

54 

53 

51 

51 

47 

48 

46 

52 

64 

66 

53 

53 

53 

62 

50 

51 

50 

51 

52 

54 

55 

55 

55 

52 

52 

47 

47 

45 

50 

50 

51.5 

MAX 

93 

97 

93 

93 

96 

97 

89 

87 

95 

102 

106 

107 

105 

105 

101 

104 

106 

108 

105 

105 

104 

102 

106 

104 

103 

106 

106 

108 

97 

101 

102 

101.0 

MIN 

65 

68 

68 

68 

67 

63 

60 

63 

69 

72 

76 

76 

74 

70 

69 

71 

73 

74 

73 

74 

71 

70 

75 

72 

74 

73 

75 

74 

74 

69 

70 

MAX 

87 

85 

84 

86 

87 

85 

80 

61 

90 

97 

100 

97 

96 

95 

91 

93 

97 

96 

99 

97 

95 

97 

98 

93 

96 

98 

97 

96 

97 

96 

97 

93.0 

MIN 

53 

47 

47 

51 

49 

48 

38 

49 

66 

62 

62 

61 

59 

60 

56 

57 

56 

59 

53 

62 

50 

55 

65 

50 

63 

58 

58 

59 

60 

66 

60 

56.8 

MAX 

83 

82 

78 

65 

74 

76 

87 

95 

94 

95 

91 

91 

86 

89 

95 

94 

95 

96 

92 

92 

95 

87 

90 

91 

92 

91 

90 

91 

90 

89.2 

MIN 

43 

40 

52 

49 

46 

38 

40 

40 

50 

60 

47 

60 

43 

46 

48 

56 

52 

52 

49 

63 

59 

48 

49 

49 

44 

49 

45 

44 

50 

MAX 

70 

72 

69 

70 

72 

70 

66 

66 

79 

64 

83 

82 

81 

61 

77 

80 

63 

63 

83 

64 

62 

82 

64 

77 

61 

63 

62 

61 

61 

61 

62 

76.4 

MIN 

41 

41 

40 

39 

38 

42 

37 

39 

42 

47 

48 

48 

46 

50 

43 

46 

46 

49 

50 

49 

49 

53 

55 

47 

50 

48 

48 

46 

46 

45 

46 

45.7 

MAX 

91 

86 

92 

92 

91 

62 

90 

96 

107 

109 

104 

92 

80 

66 

93 

95 

95 

69 

91 

92 

89 

86 

93 

100 

101 

92 

94 

94 

90 

94 

95 

93.0 

MIN 

44 

44 

46 

49 

47 

44 

44 

45 

45 

56 

58 

52 

52 

59 

46 

47 

50 

53 

54 

53 

57 

57 

54 

50 

51 

50 

50 

50 

47 

50 

44 

49.9 

MAX 

95 

97 

93 

94 

97 

97 

90 

90 

98 

105 

106 

108 

104 

97 

97 

102 

104 

106 

104 

104 

104 

101 

101 

101 

105 

107 

105 

103 

101 

100 

104 

100.6 

MIN 

5S 

62 

61 

58 

59 

56 

50 

54 

66 

64 

69 

69 

66 

63 

62 

66 

67 

69 

58 

55 

66 

69 

72 

68 

69 

69 

54 

64 

64 

64 

67 

63.9 

MAX 

85 

86 

83 

91 

85 

84 

80 

87 

91 

97 

96 

92 

92 

66 

91 

93 

96 

94 

95 

94 

92 

89 

95 

94 

95 

95 

94 

89 

67 

93 

91 

90.7 

MIN 

40 

44 

51 

41 

40 

39 

37 

44 

45 

46 

61 

51 

56 

54 

51 

64 

49 

51 

52 

53 

48 

59 

56 

55 

50 

51 

49 

54 

53 

54 

57 

49*  6 

MAX 

72 

70 

72 

72 

65 

66 

69 

83 

83 

91 

66 

85 

84 

60 

85 

89 

69 

69 

67 

66 

87 

89 

62 

84 

66 

85 

84 

65 

85 

84 

64 

61.9 

MIN 

38 

38 

40 

37 

35 

49 

31 

38 

42 

42 

46 

47 

45 

50 

40 

44 

45 

47 

46 

48 

48 

53 

55 

46 

47 

45 

43 

40 

41 

41 

45 

43.  7 

MAX 

75 

76 

75 

74 

76 

76 

60 

84 

87 

68 

85 

61 

60 

78 

80 

60 

88 

86 

65 

67 

60 

82 

66 

66 

69 

69 

81 

60 

61 

81 

81 

81.9 

MIN 

59 

61 

59 

53 

60 

62 

56 

69 

65 

69 

70 

67 

60 

64 

64 

66 

68 

68 

67 

59 

67 

61 

54 

58 

59 

70 

69 

66 

55 

67 

64 

96 

91 

93 

100 

93 

86 

86 

97 

104 

106 

107 

93 

92 

93 

98 

102 

100 

95 

96 

94 

90 

92 

99 

102 

105 

96 

100 

99 

94 

96 

97 

96.6 

MIN 

59 

60 

55 

59 

59 

57 

53 

55 

64 

66 

76 

63 

69 

56 

59 

62 

63 

61 

58 

59 

56 

58 

66 

53 

66 

60 

51 

59 

69 

56 

60 

MAX 

95 

95 

93 

93 

96 

92 

86 

67 

97 

102 

106 

106 

96 

92 

91 

97 

100 

99 

93 

94 

93 

69 

93 

96 

102 

104 

97 

100 

98 

94 

96 

96.0 

MIN 

53 

56 

54 

57 

57 

58 

53 

51 

57 

59 

70 

64 

59 

55 

56 

56 

62 

50 

53 

57 

57 

51 

65 

51 

60 

56 

56 

59 

56 

58 

58 

57.6 

MAX 

98 

95 

95 

100 

96 

86 

89 

99 

104 

104 

106 

102 

92 

93 

99 

102 

102 

96 

97 

95 

93 

96 

99 

102 

104 

99 

100 

100 

95 

96 

97 

96.0 

MIN 

57 

57 

52 

57 

56 

55 

52 

52 

57 

63 

70 

64 

57 

55 

57 

58 

59 

51 

57 

55 

56 

59 

63 

51 

62 

55 

57 

56 

56 

56 

57 

MAX 

97 

93 

97 

98 

98 

94 

67 

99 

106 

110 

111 

103 

100 

96 

101 

104 

105 

104 

102 

100 

99 

104 

100 

103 

105 

106 

104 

104 

101 

102 

102 

101.2 

MIN 

56 

58 

55 

56 

58 

63 

55 

56 

59 

64 

64 

65 

65 

61 

62 

53 

61 

57 

56 

65 

52 

53 

73 

51 

66 

59 

63 

72 

59 

60 

60 

MAX 

88 

86 

86 

88 

84 

77 

78 

90 

95 

96 

93 

94 

93 

90 

92 

95 

96 

98 

96 

94 

93 

94 

95 

95 

97 

96 

95 

95 

93 

91 

94 

91.8 

MIN 

50 

50 

52 

53 

54 

51 

44 

50 

54 

54 

54 

63 

61 

59 

58 

56 

51 

51 

63 

53 

61 

51 

61 

62 

63 

61 

56 

62 

56 

58 

62 

MAX 

95 

95 

93 

94 

95 

94 

97 

103 

105 

112 

105 

103 

99 

96 

98 

102 

98 

95 

100 

94 

92 

86 

104 

107 

106 

100 

95 

91 

95 

103 

105 

96.7 

HIN 

62 

63 

61 

68 

54 

55 

55 

69 

63 

70 

66 

63 

60 

59 

57 

59 

60 

60 

65 

62 

52 

61 

60 

54 

68 

55 

56 

60 

65 

50 

68 

61.9 

MAX 

87 

64 

86 

88 

68 

78 

82 

86 

96 

96 

95 

96 

96 

95 

94 

100 

100 

100 

100 

96 

96 

99 

99 

95 

96 

96 

96 

86 

94 

96 

96 

93.7 

MIN 

48 

42 

42 

41 

50 

49 

42 

40 

40 

48 

55 

52 

52 

59 

47 

47 

55 

57 

57 

57 

55 

51 

70 

51 

49 

51 

51 

46 

42 

46 

56 

50. 5 

MAX 

75 

76 

74 

78 

79 

72 

79 

76 

64 

84 

66 

82 

78 

77 

81 

83 

84 

85 

67 

87 

64 

77 

62 

64 

63 

83 

84 

82 

83 

82 

79 

81.1 

MIN 

56 

55 

55 

57 

57 

59 

56 

56 

63 

67 

66 

65 

62 

60 

60 

63 

57 

55 

65 

66 

54 

52 

61 

65 

66 

67 

65 

53 

64 

53 

58 

52.0 

MAX 

75 

76 

75 

76 

75 

76 

71 

69 

73 

79 

61 

86 

85 

84 

80 

62 

85 

66 

66 

66 

85 

85 

65 

61 

84 

84 

65 

64 

79 

83 

84 

60.8 

HIN 

42 

43 

46 

42 

40 

40 

39 

37 

41 

45 

49 

49 

49 

55 

45 

48 

47 

46 

48 

51 

51 

56 

66 

49 

50 

49 

47 

46 

47 

47 

50 

MAX 

87 

87 

87 

85 

84 

80 

76 

88 

9$ 

100 

96 

93 

91 

89 

91 

93 

92 

90 

90 

92 

92 

84 

91 

92 

94 

94 

91 

89 

91 

92 

93 

90.1 

HIN 

53 

58 

60 

60 

60 

59 

53 

47 

47 

69 

66 

71 

63 

53 

64 

69 

64 

59 

67 

55 

57 

61 

56 

60 

51 

66 

62 

64 

63 

58 

60 

60. 6 

MAX 

98 

99 

96 

100 

100 

96 

90 

93 

102 

106 

111 

106 

104 

100 

100 

103 

107 

105 

103 

105 

102 

100 

103 

104 

107 

106 

107 

104 

103 

104 

105 

102.5 

MIN 

71 

71 

67 

69 

71 

66 

59 

62 

72 

76 

60 

SO 

76 

70 

67 

74 

74 

76 

75 

77 

74 

70 

75 

74 

79 

78 

74 

75 

72 

59 

72 

MAX 

107 

105 

108 

107 

108 

110 

111 

111 

110 

116 

111 

112 

110 

106 

10  7 

109 

111 

107 

107 

108 

103 

106 

113 

108 

112 

111 

106 

110 

104 

101 

109 

106.7 

HIN 

78 

78 

76 

60 

61 

83 

83 

79 

72 

81 

65 

83 

87 

79 

76 

76 

79 

84 

81 

78 

79 

81 

85 

87 

61 

65 

87 

77 

60 

63 

81 

MAX 

97 

100 

100 

99 

100 

98 

93 

93 

96 

105 

107 

108 

107 

100 

101 

100 

104 

105 

103 

104 

105 

101 

100 

103 

106 

107 

107 

104 

102 

103 

104 

102.1 

MIN 

63 

65 

66 

63 

63 

61 

56 

57 

60 

65 

70 

73 

68 

65 

66 

67 

69 

72 

73 

70 

70 

69 

70 

70 

73 

74 

72 

67 

67 

66 

70 

MAX 

93 

91 

90 

92 

92 

90 

84 

94 

101 

102 

105 

104 

100 

96 

97 

100 

102 

101 

100 

100 

96 

98 

96 

102 

103 

102 

100 

99 

97 

100 

101 

97.8 

HIN 

55 

56 

56 

57 

55 

52 

46 

49 

56 

62 

62 

64 

62 

60 

59 

61 

64 

65 

64 

64 

63 

66 

58 

64 

66 

64 

62 

62 

60 

62 

64 

60.3 

MAX 

78 

82 

85 

86 

79 

60 

61 

65 

94 

97 

,00 

91 

92 

62 

60 

79 

82 

79 

78 

82 

65 

73 

77 

62 

69 

62 

64 

82 

81 

80 

83 

83.5 

MIN 

62 

56 

64 

65 

60 

61 

64 

64 

60 

60 

67 

57 

63 

60 

61 

61 

63 

62 

63 

62 

64 

60 

62 

61 

64 

61 

63 

63 

50 

62 

63 

61.9 

98 

96 

93 

94 

100 

92 

87 

88 

97 

104 

103 

107 

100 

92 

93 

96 

101 

102 

97 

98 

97 

93 

97 

100 

101 

104 

102 

100 

100 

95 

96 

97.5 

MIN 

57 

56 

51 

59 

55 

57 

54 

54 

56 

67 

72 

64 

56 

55 

58 

60 

63 

61 

57 

66 

56 

57 

69 

62 

65 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

58.5 

MAX 

95 

88 

95 

99 

91 

84 

90 

100 

106 

107 

109 

98 

87 

92 

99 

102 

101 

93 

98 

96 

92 

93 

96 

105 

105 

99 

102 

100 

94 

98 

99 

97.2 

MIN 

59 

60 

57 

65 

59 

55 

54 

62 

63 

64 

76 

66 

58 

58 

56 

61 

54 

61 

58 

59 

50 

60 

64 

67 

68 

63 

62 

64 

63 

58 

50 

51.6 

SAN  MATEO 

SAN  PEDRO 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA   FIRE  STA 

SANTA  BARBARA 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  MARIA   WB  AP 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SANTA  ROSA 

SCOTIA 

SHASTA  DAM 

SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RS 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 

SONOMA 


SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SOUAM  VALLEY  LODGE 

SQUIRREL   INN  2 

STOCKTON  FAA  AP 

STOCKTON   FIRE   STA  4 

STOCKTON  HOWRY  BRIDGE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 

SUNLAND 

SUSANVILLE  AP 

TABLE  HTN 

TAHOE 

TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 

THERMAL    FAA  AP 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TORRANCE 

TRACY  CARBONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 


S«e  Relergncs  Notes  FoUowlng  SUtlon  Indax 
-  234  - 


DAILY  TEMPERATURES  CALIFORNIA 


ConHnued  -""-Y  1959 


SlaHon 

Day  Of  Month 

« 

s 

1 

1  ^ 

1  ^ 

4 

s 

s 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

1  " 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

11 

• 

> 

< 

1     TRINITY  0AM  VISTA  POINT 

MAX 

91 

90 

67 

91 

91 

60 

91 

96 

103 

100 

96 

99 

102 

102 

100 

96 

102 

98 

102 

97 

94 

96 

97 

95 

.6 

MIN 

52 

50 

48 

46 

41 

46 

51 

55 

67 

57 

56 

57 

69 

60 

56 

66 

62 

53 

55 

56 

51 

64 

55 

63 

•  7 

TftONA 

MAX 

100 

104 

104 

'70 

107 

107 

106 

112 

111 

*79 

'ei 

114 

110 

108 

109 

115 

1 14 

114 

115 

114 

1 10 

1  08 

III 

112 

115 

109 

113 

111 

109 

105 

103 

109 

.8 

MIN 

70 

73 

72 

74 

75 

65 

67 

76 

78 

74 

74 

80 

81 

81 

68 

84 

80 

80 

84 

82 

84 

81 

78 

60 

74 

80 

64 

61 

77 

.  7 

f    TRUCKEE  ftS 

MAX 

71 

84 

62 

90 

89 

90 

89 

90 

92 

85 

87 

89 

87 

88 

68 

87 

87 

85 

.3 

MIN 

40 

42 

38 

36 

45 

39 

31 

37 

43 

46 

46 

46 

54 

42 

45 

46 

50 

50 

49 

48 

56 

58 

45 

47 

46 

43 

39 

42 

43 

47 

44 

.  7 

TULELAKE 

MAX 

60 

71 

67 

91 

9 1 

92 

94 

96 

96 

98 

97 

97 

94 

96 

91 

94 

96 

86 

82 

90 

93 

92 

90 

.1 

MIN 

42 

41 

39 

37 

41 

40 

36 

36 

39 

44 

52 

49 

46 

47 

46 

49 

51 

51 

50 

51 

51 

50 

55 

47 

48 

47 

49 

36 

42 

42 

41 

45 

.  1 

■     TURNTABLE  CREEK 

MAX 

91 

90 

95 

92 

82 

96 

102 

105 

1 04 

102 

102 

96 

100 

102 

106 

104 

103 

103 

99 

102 

103 

102 

1  06 

105 

102 

96 

100 

101 

96 

.6 

MIN 

63 

65 

66 

66 

64 

66 

69 

63 

67 

75 

66 

73 

70 

67 

68 

69 

71 

71 

71 

71 

69 

69 

72 

71 

74 

70 

71 

73 

74 

68 

66 

68 

.5 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 

89 

87 

87 

88 

87 

64 

86 

90 

92 

100 

96 

93 

86 

83 

84 

84 

84 

64 

85 

84 

81 

85 

83 

90 

88 

86 

63 

83 

65 

85 

95 

87 

.0 

MIN 

58 

60 

62 

62 

62 

61 

57 

51 

56 

63 

63 

62 

65 

62 

65 

60 

60 

62 

63 

66 

65 

60 

65 

65 

64 

63 

63 

65 

65 

60 

60 

61 

.  7 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

96 

102 

102 

105 

107 

106 

1 06 

105 

110 

112 

1 14 

113 

110 

108 

108 

110 

112 

111 

110 

1 1  3 

111 

107 

106 

106 

112 

114 

111 

110 

106 

105 

102 

108 

.2 

HIN 

71 

68 

68 

72 

76 

75 

70 

72 

72 

78 

82 

78 

79 

79 

76 

77 

80 

84 

85 

80 

81 

81 

75 

78 

77 

84 

84 

74 

74 

80 

81 

77 

•  1 

TMIN  LAKES 

MAX 

to 

66 

75 

79 

81 

79 

78 

77 

8  1 

81 

80 

78 

80 

81 

72 

77 

79 

78 

77 

77 

76 

77 

76 

75 

.9 

MIN 

46 

49 

39 

41 

49 

43 

37 

41 

h6 

48 

47 

48 

45 

46 

46 

46 

48 

48 

47 

49 

50 

50 

43 

46 

48 

47 

45 

47 

50 

49 

46 

.0 

UK  I  AH 

MAX 

94 

103 

99 

100 

95 

103 

102 

105 

106 

104 

97 

101 

100 

99 

101 

97 

.8 

MIN 

52 

50 

51 

52 

57 

52 

47 

52 

52 

59 

62 

68 

68 

55 

60 

60 

'59 

55 

56 

54 

54 

54 

63 

54 

58 

54 

59 

56 

56 

54 

53 

55 

UCLA 

MAX 

77 

81 

79 

7  7 

78 

76 

85 

92 

103 

92 

86 

79 

78 

75 

76 

72 

73 

72 

76 

81 

86 

60 

74 

76 

76 

76 

69 

79 

.6 

MIN 

62 

62 

63 

62 

60 

60 

60 

61 

65 

71 

73 

66 

66 

66 

63 

59 

61 

60 

61 

64 

64 

63 

61 

63 

66 

66 

65 

64 

62 

60 

63 

63 

*  3 

1  UPLAND 

MAX 

91 

93 

92 

90 

89 

86 

87 

93 

102 

105 

92 

94 

92 

90 

90 

9 1 

90 

86 

91 

66 

86 

85 

96 

100 

90 

91 

88 

66 

91 

92 

99 

91 

.5 

MIN 

64 

65 

64 

61 

60 

55 

56 

63 

70 

73 

72 

69 

64 

61 

60 

61 

61 

60 

63 

60 

69 

59 

54 

69 

60 

61 

68 

56 

56 

56 

67 

62 

■  2 

1   UPPER  LAKE  RS 

MAX 

96 

95 

97 

93 

83 

85 

105 

105 

102 

99 

97 

103 

102 

102 

102 

101 

97 

1 00 

103 

104 

103 

99 

101 

100 

98 

.9 

MIN 

44 

44 

50 

46 

36 

37 

43 

56 

54 

65 

52 

54 

54 

53 

51 

49 

50 

51 

46 

51 

42 

53 

50 

47 

48 

1   UPR  SAN  LEANORO  FILTERS 

MAX 

82 

73 

67 

83 

76 

76 

71 

79 

86 

96 

99 

87 

67 

74 

74 

76 

71 

73 

74 

76 

82 

78 

71 

75 

77 

.7 

MIN 

48 

49 

50 

51 

50 

51 

49 

49 

60 

59 

63 

53 

53 

66 

49 

49 

62 

54 

53 

53 

53 

54 

54 

55 

56 

54 

62 

50 

60 

64 

52 

52 

■* 

VACAVILLE 

MAX 

89 

97 

99 

99 

96 

87 

91 

101 

108 

110 

110 

98 

86 

96 

100 

104 

104 

101 

102 

105 

106 

108 

1 00 

104 

102 

98 

100 

103 

100 

.2 

MIN 

54 

51 

59 

67 

56 

59 

53 

54 

69 

67 

70 

61 

57 

67 

66 

68 

61 

62 

57 

55 

58 

60 

63 

63 

65 

57 

57 

59 

59 

67 

59 

59 

° 

VALYERMO  RS 

MAX 

90 

91 

93 

96 

96 

96 

92 

95 

100 

102 

1  05 

101 

98 

95 

99 

100 

102 

101 

102 

101 

101 

103 

102 

103 

101 

100 

99 

99 

98 

98 

7 

MIN 

57 

54 

53 

49 

56 

57 

52 

46 

56 

67 

64 

67 

63 

58 

69 

62 

66 

65 

66 

64 

65 

66 

61 

64 

65 

69 

62 

68 

56 

64 

61 

60 

* 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

95 

95 

94 

96 

96 

100 

97 

96 

102 

106 

106 

108 

106 

101 

99 

102 

105 

10  7 

105 

102 

106 

107 

107 

107 

103 

102 

104 

101 

102 

2 

MIN 

63 

64 

65 

65 

67 

69 

57 

52 

60 

69 

70 

68 

72 

66 

63 

66 

68 

70 

59 

69 

67 

68 

65 

68 

70 

69 

67 

62 

62 

65 

70 

66 

° 

VISALIA 

MAX 

99 

102 

101 

98 

101 

101 

96 

91 

96 

102 

107 

108 

106 

103 

102 

1 00 

103 

106 

102 

102 

104 

1 02 

103 

104 

101 

9 

MIN 

62 

64 

62 

61 

60 

61 

55 

65 

56 

70 

71 

72 

67 

66 

63 

67 

69 

70 

68 

65 

65 

65 

70 

68 

69 

69 

66 

66 

64 

65 

62 

64 

!  VISTA  1  W 

MAX 

69 

63 

64 

83 

63 

81 

83 

67 

89 

96 

93 

69 

67 

83 

81 

80 

82 

81 

81 

81 

81 

90 

83 

81 

80 

82 

84 

92 

84 

5 

MIN 

62 

64 

65 

67 

60 

60 

60 

56 

67 

66 

64 

64 

66 

64 

61 

66 

65 

63 

63 

63 

64 

61 

65 

63 

63 

64 

61 

60 

61 

66 

74 

63 

VOLTA  PH 

MAX 

94 

93 

92 

93 

93 

90 

64 

94 

102 

103 

102 

99 

100 

100 

96 

101 

1 03 

103 

101 

101 

1  00 

1 02 

101 

100 

104 

103 

102 

102 

98 

98 

9  7 

96 

4 

MIN 

57 

59 

59 

58 

58 

52 

49 

56 

59 

62 

69 

68 

63 

62 

63 

62 

68 

66 

67 

65 

61 

64 

72 

64 

68 

66 

63 

72 

65 

64 

61 

62 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

94 

90 

82 

94 

95 

68 

62 

68 

96 

103 

106 

104 

84 

80 

67 

97 

96 

96 

85 

92 

90 

86 

92 

102 

102 

94 

95 

88 

94 

92 

5 

MIN 

49 

54 

47 

52 

54 

52 

50 

49 

51 

58 

66 

62 

65 

53 

62 

53 

55 

56 

54 

52 

52 

55 

59 

56 

59 

54 

54 

56 

54 

50 

46 

53 

WALNUT  GROVE 

MAX 

95 

91 

91 

90 

87 

93 

89 

104 

101 

104 

99 

95 

85 

87 

95 

95 

92 

90 

89 

91 

87 

90 

89 

98 

96 

92 

101 

89 

92 

93 

2 

MIN 

54 

53 

52 

51 

54 

54 

53 

53 

57 

65 

69 

61 

55 

55 

65 

56 

60 

67 

55 

55 

57 

67 

61 

60 

60 

64 

65 

56 

58 

66 

56 

56 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

91 

93 

94 

92 

94 

93 

95 

100 

104 

106 

101 

99 

97 

96 

95 

99 

98 

97 

99 

98 

95 

100 

1  04 

101 

103 

101 

96 

95 

98 

97 

96 

97 

6 

MIN 

56 

57 

58 

56 

53 

54 

49 

47 

56 

65 

61 

58 

59 

68 

56 

59 

62 

61 

62 

58 

59 

60 

63 

64 

63 

61 

69 

54 

56 

63 

62 

68 

WASCO 

MAX 

92 

100 

98 

98 

99 

,00 

95 

91 

95 

100 

107 

109 

108 

105 

100 

1  02 

103 

104 

101 

102 

106 

1 00 

102 

103 

105 

105 

104 

101 

101 

102 

101 

0 

HIN 

58 

67 

65 

65 

65 

64 

58 

59 

63 

72 

73 

74 

71 

69 

68 

70 

71 

73 

72 

72 

71 

69 

70 

69 

71 

72 

70 

67 

69 

68 

71 

66 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

70 

65 

67 

67 

63 

69 

76 

78 

77 

93 

103 

77 

67 

62 

65 

66 

67 

66 

69 

70 

70 

71 

MIN 

50 

50 

51 

51 

50 

49 

45 

46 

48 

55 

58 

55 

54 

63 

63 

54 

53 

54 

55 

54 

54 

57 

54 

53 

56 

64 

52 

51 

55 

66 

65 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

95 

93 

95 

93 

93 

66 

78 

62 

95 

99 

99 

105 

100 

102 

99 

102 

1 04 

105 

105 

^50 

98 

2 

MIN 

46 

44 

44 

45 

46 

50 

40 

41 

46 

46 

51 

66 

54 

51 

50 

52 

65 

57 

56 

66 

62 

'50 

65 

47 

51 

51 

47 

44 

50 

49 

49 

WEED  1  S 

MAX 

87 

83 

83 

80 

81 

82 

73 

74 

67 

92 

95 

95 

93 

92 

90 

95 

98 

96 

96 

99 

69 

6 

MIN 

44 

40 

39 

37 

38 

33 

31 

36 

42 

45 

49 

49 

47 

48 

50 

50 

55 

60 

56 

66 

60 

62 

67 

42 

45 

46 

40 

33 

39 

46 

55 

WHEELER 

MAX 

65 

68 

73 

75 

71 

63 

63 

63 

70 

66 

67 

67 

69 

60 

56 

60 

64 

9 

MIN 

51 

55 

55 

54 

47 

47 

48 

47 

49 

53 

62 

63 

55 

50 

47 

47 

48 

47 

48 

49 

55 

56 

54 

53 

52 

52 

65 

54 

46 

62 

51 

WHISKEYTOWN 

MAX 

99 

97 

86 

66 

100 

108 

111 

105 

101 

104 

MIN 

55 

57 

55 

49 

69 

71 

63 

57 

65 

55 

58 

58 

55 

66 

66 

60 

58 

57 

55 

54 

54 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

64 

65 

64 

66 

65 

66 

64 

64 

67 

70 

74 

76 

71 

70 

71 

63 

70 

70 

70 

7^ 

69. 

6 

MIN 

33 

45 

31 

37 

33 

36 

42 

30 

35 

40 

44 

46 

40 

41 

39 

42 

43 

47 

46 

41 

47 

41 

47 

40 

45 

43 

44 

43 

42 

43 

45 

41* 

\ 

WHITE  MOUNTAIN  Z 

MAX 

48 

51 

50 

53 

53 

52 

61 

50 

53 

58 

61 

60 

56 

67 

56 

6 1 

60 

5  7 

55. 

6 

MIN 

23 

34 

35 

35 

38 

34 

29 

32 

36 

40 

43 

44 

37 

36 

36 

40 

42 

44 

43 

40 

40 

42 

37 

37 

40 

41 

40 

40 

36 

40 

40 

■  37* 

9 

WILLIAMS 

MAX 

100 

101 

96 

98 

99 

97 

92 

88 

101 

107 

109 

105 

102 

96 

96 

102 

105 

105 

101 

102 

103 

'57 

100. 

9 

MIN 

60 

61 

59 

59 

57 

57 

63 

59 

60 

69 

68 

66 

63 

69 

59 

6? 

65 

62 

61 

60 

61 

56 

66 

61 

60 

59 

60 

67 

59 

57 

WILLOWS 

MAX 

98 

96 

91 

99 

96 

93 

88 

89 

97 

109 

109 

103 

98 

94 

97 

98 

101 

103 

100 

97 

98. 

4 

MIN 

62 

59 

57 

56 

60 

57 

54 

57 

62 

67 

70 

67 

64 

62 

63 

64 

67 

65 

63 

63 

60 

62 

63 

64 

69 

60 

63 

77 

60 

61 

61 

WINTERS 

MAX 

101 

99 

95 

97 

102 

96 

91 

90 

101 

106 

110 

112 

106 

94 

95 

102 

1  05 

107 

103 

102 

102 

^56 

'57 

^7 

101. 

6 

MIN 

58 

56 

56 

59 

56 

62 

57 

57 

57 

67 

71 

69 

61 

59 

60 

59 

63 

62 

59 

58 

57 

63 

63 

61 

66 

60 

64 

56 

WOOOFORDS 

MAX 

83 

84 

83 

83 

82 

80 

79 

83 

90 

94 

91 

91 

91 

68 

90 

94 

95 

94 

66. 

6 

MIN 

52 

52 

55 

54 

49 

55 

55 

44 

51 

57 

61 

59 

60 

55 

63 

57 

60 

61 

59 

59 

64 

64 

62 

54 

56 

59 

56 

69 

63 

59 

61 

66. 

7 

WOODLAND  1  WNW 

MAX 

101 

100 

93 

98 

97 

96 

90 

66 

101 

105 

111 

106 

96 

68 

91 

99 

100 

100 

100 

101 

'59 

'56 

95 

98. 

2 

MIN 

55 

54 

52 

56 

54 

53 

48 

62 

66 

63 

66 

61 

55 

55 

56 

64 

60 

60 

58 

55 

53 

58 

64 

58 

55 

58 

57 

54 

64 

56. 

3 

YORBA  LINDA 

MAX 

96 

100 

99 

96 

86 

90 

68 

92 

87 

65 

87 

94 

95 

96 

90 

86 

89 

90 

91 

100 

92. 

3 

MIN 

61 

62 

63 

61 

57 

58 

60 

69 

54 

70 

62 

61 

65 

64 

67 

62 

59 

62 

60 

65 

65 

62 

65 

60 

62 

62 

60 

56 

65 

60 

63 

YOSEMITE  NP 

MAX 

90 

89 

90 

90 

91 

93 

85 

93 

98 

98 

99 

99 

96 

94 

95 

99 

98 

100 

100 

99 

100 

94 

96 

101 

103 

100 

100 

96 

94 

100 

97 

96. 

0 

MIN 

56 

56 

55 

54 

54 

53 

49 

49 

60 

64 

64 

64 

63 

59 

56 

54 

58 

62 

64 

64 

63 

58 

55 

66 

68 

67 

63 

62 

56 

58 

64 

59. 

4 

YREKA 

MAX 

90 

90 

85 

85 

91 

85 

76 

79 

92 

96 

102 

101 

96 

98 

100 

100 

103 

104 

104 

100 

102 

100 

103 

99 

97 

101 

99 

87 

90 

96 

96 

95. 

2 

MIN 

52 

50 

46 

46 

46 

44 

42 

46 

52 

64 

59 

60 

57 

67 

58 

59 

58 

64 

62 

64 

60 

60 

62 

54 

56 

57 

53 

47 

51 

53 

56 

54. 

4 

See  Heleience  Notes  Following  SlAllon  lodex 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
JULY  1959 


Station 

Day  of  month 

Total 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

5  1  6 

I 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

1 

23  ! 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 



- — ■ 

ANTIOCH  PUHPING  PLANT  3 

EVAP 
WIND 

.43 

.39 

.40 

.35 

.38 

.44 

.50 

.45 

.38 

.40 

.38 

.40 

.45 

.40 

.35 

.38 

.35 

.39 

.42 

,34] 

.37 

.34 

.36 

.38 

.42 

.41 

.33 

.36 

.40 

.35 

.40 

12.09 

AVENAL  9  SSE 

EVAP 
WIND 

.60 
- 

.75 

.75 

_ 

.60 

.60 

.75 

.60 

.60 

.60 

.85 

.72 

1.05 

.90 

.76 

.45 

.75 

.52 

.49 

.60 
- 

.90 

.75 

.75 

.80 

.60 

.70 

.75 

.76 

.75 

.60 

.75 

B21.52 

BACKUS  RANCH 

.  60 

20 

65 

_ 

75 

.  80 

40 

.75 

An 

__ 

63 

38 

__ 

77 

AA 

Aa 

16. 84 

WIND 

6  69 

103 

• 

110 

to 

'30 

179 

101 

'  50 

*  59 

135 

94 

91 

85 

*  80 

130 

120 

170 

137 

86 

106 

94 

103 

155 

132 

■  g2 

'  27 

■  2^ 

3037 

MAX 

88 

91 

90 

88 

88 

87 

85 

92 

93 

97 

96 

88 

88 

88 

92 

95 

92 

93 

^96 

92| 

90 

84 

96 

88 

96 

94 

92 

89 

86 

93 

95 

91.0 

53 

62 

59 

60 

54 

53 

59 

63 

64 

62 

63 

60 

60 

64 

65 

66 

65 

65 

66 

63 

61 

64 

65 

67 

64 

60 

60 

62 

68 

61. 7 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.30 

.32 

.28 

.40 

.35 

.39 

.39 

.39 

.38 

.32 

.53 

.35 

.38 

.49 

.25 

.32 

.37 

.36 

.31 

.33 

.26 

.27 

.24 

.34 

.40 

.38 

.35 

.39 

.35 

.24 

.29 

10.72 

WIND 

24 

37 

33 

32 

64 

46 

41 

34 

37 

37 

40 

46 

56 

39 

34 

30 

34 

17 

30 

15 

16 

30 

20! 

17 

5 

20 

27 

19 

118 

15 

28 

1040 

BERRYESSA  I.AITB 

EVAP 

.  49 

.  50 

.  42 

39 

.  45 

.  45 

.  50 

.  53 

.  54 

.  45 

.  43 

.  47 

.  48 

.  49 

.  52 

49 

.  50 

.  49 

.  50 

.  60 

.  45 

.  56 

.  48 

.55 

.  50 

.  50 

.  50 

15. 06 

WIND 

*  45 

*  54 

102 

88 

82 

48 

33 

110 

4 

76 

73 

71 

75 

41 

62 

79 

72 

79 

106 

118 

22 

50 

• 

190 

68 

65 

78 

2115 

MAX 

97 

98 

97 

95 

101 

96 

98 

92 

98 

103 

103 

99 

84 

91 

95 

103 

97 

97 

93 

94 

92 

92 

92 

90 

97 

95 

95 

95 

95 

95 

96 

95.6 

MIN 

62 

62 

63 

59 

57 

60 

53 

60 

59 

66 

69 

68 

65 

63 

63 

67 

68 

74 

65 

64 

60 

60 

61 

66 

74 

64 

65 

76 

62 

63 

60 

63.8 

BOCA 

EVAP 

.  31 

.  35 

.  39 

.  35 

.  37 

.  39 

.  40 

.  35 

.34 

.  36 

.  33 

.30 

.  42 

.  38 

.  26 

.  35 

.38 

.  41 

.  32 

41 

.  41 

.  41 

.  29 

.  29 

.  40 

.  46 

.  41 

.  42 

.  37 

.  37 

.  38 

11.38 

WIND 

30 

36 

38 

84 

'52 

'52 

75 

44 

25 

23 

29 

13 

43 

30 

21 

26 

30 

27 

25 

30 

32 

36 

26 

29 

33 

30 

40 

29 

42 

29 

35 

1095 

BURLINGAHE 

EVAP 

.30 

.30 

.25 

.35 

.  30 

.  30 

.36 

.30 

.39 

.30 

.37 

.34 

^26 

19 

.30 

.27 

.26 

.30 

.23 

.25 

.34 

.26 

.30 

.27 

.30 

.29 

.34 

.30 

.30 

.15 

.26 

9.03 

WIND 

139 

120 

80 

104 

198 

180 

132 

94 

83 

147 

118 

84 

112 

59 

130 

138 

141 

132 

120 

76 

106 

157 

97 

209 

91 

153 

98 

88 

82 

112 

3686 

MAX 

80 

79 

83 

83 

82 

78 

79 

82 

88 

86 

86 

86 

81 

84 

84 

81 

80 

80 

80 

!? 

85 

86 

80 

81 

82 

81 

82 

84 

85 

83 

80 

82.4 

MIN 

53 

57 

53 

54 

53 

60 

52 

51 

53 

59 

60 

57 

56 

55 

55 

56 

56 

57 

57 

56 

59 

61 

59 

58 

57 

57 

66 

56 

57 

59 

57 

56.3 

CACmWA  DAM 

EVAP 

.34 

.35 

.35 

.34 

.32 

.30 

.37 

.32 

.34 

.41 

.47 

.45 

.37 

.30 

.29 

.30 

.34 

.30 

.33 

.30 

.29 

.29 

.26 

.30 

.40 

.42 

.35 

.30 

.27 

.27 

.33 

10.37 

WIND 

30 

37 

28 

29 

36 

31 

39 

29 

31 

31 

29 

24 

30 

24 

29 

47 

42 

41 

22 

31 

25 

34 

25 

36 

39 

31 

28 

38 

16 

22 

32 

966 

MAX 

92 

95 

93 

91 

92 

89 

88 

89 

90 

92 

96 

95 

94 

89 

91 

91 

92 

92 

90 

91 

92 

91 

92 

94 

97 

96 

94 

93 

89 

92 

93 

92.1 

MIN 

63 

64 

60 

58 

59 

58 

55 

55 

56 

65 

66 

66 

61 

60 

62 

60 

61 

62 

59 

59 

62 

61 

61 

64 

66 

63 

62 

63 

60 

61 

63 

61.2 

CAHP  PARDEE 

EVAP 

.43 

.44 

.44 

.40 

.45 

.42 

.43 

.34 

.41 

.44 

.43 

.45 

.41 

.36 

.32 

.37 

.40 

.37 

.35 

.36 

.38 

.37 

.35 

.37 

.45 

.48 

.40 

.40 

.39 

.36 

.35 

12.31 

WIND 

38 

32 

44 

34 

41 

43 

47 

31 

31 

28 

28 

32 

35 

37 

28 

30 

26 

41 

39 

30 

31 

45 

37 

42 

40 

40 

28 

32 

30 

28 

23 

1071 

CH ICO  EXP  STA 

EVAP 

.  38 

.  46 

.  39 

• 

1.18 

.  24 

.  40 

.  34 

.  27 

* 

* 

1.07 

.34 

.34 

.  35 

.35 

« 

1.04 

.  50 

.  40 

.  42 

.  40 

.99 

.  63 

.34 

.  38 

.  42 

11.63 

WIND 

29 

48 

40 

137 

20 

16 

20 

3 

* 

* 

67 

35 

20 

15 

20 

83 

32 

30 

39 

26 

66 

30 

25 

24 

22 

846 

CHULA  V I STA 

EVAP 

.30 

.31 

.27 

* 

• 

.80 

.28 

.31 

.30 

.21 

« 

1.00 

.28 

.31 

.27 

.30 

* 

« 

.84 

.26 

.21 

.22 

.27 

• 

.81 

.21 

.30 

.28 

.25 

8.59 

WIND 

76 

139 

• 

302 

79 

99 

86 

69 

* 

233 

89 

80 

95 

106 

* 

* 

296 

96 

84 

92 

92 

278 

to 

74 

82 

91 

2836 

MAX 

89 

87 

87 

_ 

- 

88 

88 

88 

89 

88 

93 

88 

88 

87 

87 

88 

86 

79 

84 

88 

90 

89 

88 

86 

88 

87.5 

HIN 

64 

67 

68 

- 

- 

63 

64 

65 

63 

66 

- 

- 

66 

66 

67 

67 

87 

- 

- 

66 

66 

66 

66 

67 

- 

68 

67 

67 

66 

67 

66.0 

COW  CREEK 

EVAP 

.  58 

.79 

.  60 

.  75 

.  65 

.75 

.87 

.  60 

.75 

.  36 

.  35 

.40 

.  75 

.95 

.40 

.  74 

.61 

.  65 

.  72 

.85 

,  75 

.95 

.75 

.  70 

.  72 

.  76 

.  75 

.  78 

.  84 

.79 

,  41 

21.26 

WIND 

26 

77 

83 

37 

39 

41 

87 

12 

8 

7 

9 

18 

36 

103 

47 

14 

14 

32 

68 

'40 

32 

55 

62 

46 

23 

61 

43 

23 

55 

85 

17 

1300 

MAX 

102 

103 

103 

105 

103 

104 

105 

105 

104 

106 

108 

108 

107 

106 

103 

107 

107 

106 

109 

103 

106 

105 

108 

109 

108 

108 

108 

109 

106 

101 

103 

105.7 

MIN 

74 

75 

75 

72 

72 

74 

70 

70 

70 

79 

79 

80 

78 

78 

78 

78 

80 

82 

82 

80 

80 

80 

81 

79 

81 

79 

80 

77 

75 

78 

83 

77.4 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

EVAP 

.38 

.48 

.43 

.32 

.43 

.45 

.46 

.32 

.38 

.50 

.44 

.49 

.43 

.41 

.38 

.38 

.38 

.46 

.44 

.37 

,40 

.45 

.37 

.40 

.37 

.51 

.37 

.39 

.42 

.43 

,40 

12.86 

WIND 

23 

78 

99 

18 

48 

65 

71 

32 

32 

33 

37 

54 

76 

95 

63 

30 

44 

57 

76 

49 

74 

81 

61 

49 

23 

62 

37 

37 

49 

62 

48 

1663 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

.  33 

.  43 

.  36 

* 

• 

1 .17 

.  46 

.  38 

.  38 

.  40 

« 

1,25 

.  25 

.  26 

.  37 

.  30 

* 

.96 

,30 

.  35 

.  35 

.  33 

* 

* 

.97 

.  38 

.33 

.32 

.32 

10.95 

WIND 

123 

119 

159 

♦ 

* 

440 

185 

92 

84 

67 

* 

* 

452 

182 

139 

101 

131 

* 

* 

538 

163 

207 

142 

122 

• 

341 

147 

136 

157 

115 

4342 

MAX 

84 

84 

81 

- 

86 

81 

83 

87 

94 

91 

78 

79 

85 

84 

83 

82 

81 

82 

83 

- 

88 

!* 

82 

80 

84 

83.7 

MIN 

54 

S3 

54 

- 

- 

52 

50 

53 

54 

59 

- 

- 

55 

55 

54 

54 

54 

- 

- 

55 

66 

57 

58 

58 

- 

- 

55 

55 

55 

63 

5? 

54.8 

FOLSOH  DAH 

EVAP 

.  45 

.  44 

.  45 

.  45 

.45 

,36 

.  40 

.  35 

.  45 

.  49 

.  45 

.  45 

,  37 

.36 

.34 

.  38 

.  40 

.  45 

.  40 

37 

,  40 

.  37 

.  36 

.  37 

.42 

.  60 

.  40 

.41 

.42 

40 

.39 

12.70 

WIND 

45 

54 

70 

33 

55 

76 

88 

45 

51 

73 

60 

38 

69 

56 

39 

38 

35 

63 

78 

61 

61 

63 

62 

53 

35 

62 

44 

39 

55 

65 

44 
44 

1700 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 

.60 

.62 

.68 

.60 

.58 

.73 

.67 

.57 

.59 

.53 

.67 

.70 

,65 

.67 

.54 

.61 

.66 

.68 

.73 

.66 

,68 

.62 

.54 

.64 

.64 

.72 

,79 

.66 

.63 

.62 

.57 

19.85 

WIND 

54 

78 

81 

67 

58 

86 

90 

81 

58 

55 

65 

68 

67 

67 

52 

67 

69 

70 

81 

69 

68 

80 

62 

73 

64 

66 

74 

67 

60 

59 

57 

2113 

MAX 

94 

94 

92 

92 

94 

92 

89 

86 

92 

92 

94 

95 

96 

94 

95 

95 

96 

96 

94 

93 

95 

93 

94 

95 

98 

97 

95 

94 

93 

95 

95 

HIN 

61 

62 

65 

61 

61 

62 

56 

56 

57 

64 

67 

70 

67 

64 

64 

65 

66 

69 

66 

67 

66 

65 

65 

65 

68 

67 

65 

64 

64 

66 

66 

64.2 

HAMILTON  AFB  1  E 

EVAP 

.  30 

.  30 

.  45 

.  55 

.  30 

.  40 

.  45 

.  30 

.  60 

.  45 

.  45 

.  35 

,30 

.  34 

.  30 

.  32 

.  30 

.  30 

.  40 

.  40 

,30 

.  45 

.  30 

.  45 

.  40 

.  45 

.  42 

.  30 

.  45 

,  40 

.  3C 

11.81 

WIND 

138 

112 

90 

100 

150 

130 

120 

134 

66 

90 

80 

150 

160 

110 

100 

100 

150 

58 

132 

103 

101 

76 

160 

100 

80 

110 

9C 

110 

120 

90 

9C 

3400 

MAX 

85 

80 

83 

85 

81 

82 

81 

84 

87 

90 

90 

84 

76 

80 

80 

81 

80 

81 

84 

88 

83 

80 

82 

83 

84 

84 

81 

84 

80 

82 

80 

82.7 

MIN 

52 

52 

52 

55 

51 

52 

51 

51 

53 

59 

61 

56 

53 

54 

54 

55 

54 

56 

56 

57 

55 

60 

58 

68 

68 

66 

55 

54 

55 

55 

54 

64.9 

HETCH  HETCHY 

EVAP 
WIND 

.31 

.33 

.32 

.31 

.34 

.37 

.37 

.30 

.31 

.33 

.33 

.33 

,36 

.32 

.41 

.28 

.35 

.33 

.33 

.43 

,30 

.30 

.30 

.30 

.34 

.34 

.36 

.36 

.33 

.35 

.32 

10.35 

IRDIO  US  DATE  GARDEN 

EVAP 

.38 

.38 

.46 

.42 

.55 

.53 

_ 

.60 

.45 

.41 

.57 

.50 

.54 

.39 

.44 

.45 

.38 

.42 

.39 

.30 

.40 

.43 

.44 

.41 

_ 

_ 

.45 

.45 

.51 

.30 

.32 

B13.58 

WIND 

26 

21 

26 

18 

28 

24 

35 

30 

25 

24 

28 

26 

26 

19 

21 

17 

15 

32 

7 

19 

27 

23 

26 

21 

* 

• 

54 

26 

IS 

10 

68 

730 

MAX 

101 

101 

103 

107 

107 

104 

105 

104 

101 

104 

106 

104 

104 

105 

105 

105 

107 

106 

102 

101 

106 

102 

103 

108 

10*1 

lOi 

lOi 

10] 

10; 

104.1 

HIN 

67 

75 

74 

76 

70 

70 

67 

67 

69 

73 

75 

75 

72 

76 

75 

75 

77 

82 

81 

76 

76 

76 

75 

78 

I 

I 

78 

74 

73 

73 

79 

72.2 

JOICE  ISLAND 

EVAP 

« 

« 

« 

* 

* 

2.69 

* 

* 

* 

* 

* 

« 

2,60 

* 

* 

* 

* 

« 

* 

2,47 

♦ 

« 

* 

* 

* 

3.51 

* 

1.08 

12.35 

WIND 

« 

4 

* 

♦ 

* 

♦ 

990 

• 

* 

* 

* 

* 

660 

* 

♦ 

* 

« 

« 

1200 

« 

« 

* 

• 

• 

105£ 

* 

465 

4370 

KETTLBiAH  CITY  1  SSW 

EVAP 

.  54 

.62 

.60 

.69 

.73 

.60 

.77 

.45 

.  53 

.  59 

.60 

.60 

.45 

,60 

.57 

.60 

.60 

.60 

.  59 

.53 

,60 

.  50 

.  40 

.60 

.60 

1.28 

.  61 

.65 

.60 

.56 

.60 

18.92 

WIND 

53 

71 

78 

62 

89 

65 

79 

68 

62 

72 

65 

58 

71 

59 

69 

58 

58 

56 

74 

55 

61 

72 

58 

70 

66 

69 

72 

58 

65 

61 

66 

2040 

LAKESBORE 

EVAP 

.33 

.35 

.35 

.41 

.34 

.35 

.28 

.31 

,35 

.32 

.36 

.35 

.40 

.35 

.36 

.36 

.38 

.  41 

.  35 

.  36 

.  35 

.37 

.  42 

.  38 

.  3t 

.36 

.  4( 

.3E 

.  34 

.37 

.34 

11.14 

WIND 

8 

12 

8 

23 

18 

18 

Q 

g 

6 

5 

8 

g 

11 

a 

10 

11 

ic 

12 

14 

1] 

Ij 

g 

15 

12 

1; 

1( 

ic 

1( 

f 

349 

LAKE  SPAULDING  DAM 

EVAP 
WIND 

.45 

.45 

.41 

.44 

.48 

.45 

.39 

.38 

,49 

.52 

.45 

.43 

.51 

.52 

.45 

.45 

.54 

.45 

.45 

.54 

.55 

.45 

.47 

.47 

.48 

.53 

.59 

.55 

.47 

.48 

.56 

14.81 

LODI 

EVAP 

.  43 

.  43 

.  31 

.37 

.  43 

.  46 

.  33 

.  39 

,  39 

.  31 

.  33 

.  38 

.  35 

.  31 

.  32 

.  38 

.  43 

.  41 

.32 

.  36 

.34 

.  34 

.3C 

.  30 

.  4C 

.  4C 

.  3^ 

.  3-! 

.  3i 

.  31 

.  4( 

11,30 

WIND 

61 

64 

50 

31 

59 

85 

67 

65 

48 

44 

8 

44 

42 

59 

66 

38 

63 

93 

6£ 

64 

83 

94 

7fi 

53 

42 

5£ 

3( 

3C 

5' 

6S 

4c 

1750 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

.30 

.34 

.34 

.30 

.49 

.35 

.25 

.30 

,38 

.30 

.38 

.39 

.25 

.30 

.30 

.38 

.23 

.42 

.39 

.30 

.27 

.35 

.24 

.30 

.40 

.49 

.34 

.34 

.30 

.41 

.30 

10,43 

WIND 

70 

70 

70 

40 

90 

70 

70 

60 

60 

30 

60 

60 

30 

80 

80 

80 

50 

120 

100 

70 

110 

110 

50 

40 

50 

110 

70 

70 

100 

160 

9C 

2310 

MAX 

92 

91 

95 

96 

96 

91 

93 

96 

96 

95 

go 

90 

93 

93 

97 

96 

92 

93 

92 

91 

9C 

9] 

gc 

9fi 

9' 

9t 

g( 

9^ 

9( 

9( 

91 

93.4 

HIN 

63 

63 

60 

65 

63 

61 

59 

62 

65 

69 

60 

62 

60 

62 

66 

63 

65 

64 

61 

62 

61 

61 

65 

58 

66 

62 

63 

66 

62 

60 

60 

62,5 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

.39 

.45 

.40 

.38 

.42 

.45 

.42 

.34 

.39 

.38 

.40 

.45 

.39 

.37 

.33 

.40 

.43 

.45 

.41 

.39 

.39 

.39 

.38 

.40 

.43 

.47 

.37 

.42 

.41 

.37 

.42 

12.49 

WIND 

27 

37 

40 

29 

31 

48 

46 

32 

24 

15 

20 

25 

26 

29 

30 

32 

30 

32 

31 

30 

33 

39 

34 

26 

25 

33 

26 

28 

24 

28 

33 

943 

MAX 

97 

95 

90 

94 

95 

93 

89 

90 

97 

101 

102 

98 

100 

98 

96 

97 

98 

IOC 

9€ 

99 

97 

9C 

9^ 

9*! 

IOC 

9C 

9' 

9{ 

9£ 

9' 

96,5 

MIN 

61 

58 

57 

60 

61 

57 

64 

64 

61 

64 

68 

67 

65 

61 

62 

64 

67 

65 

64 

65 

60 

60 

64 

66 

66 

62 

63 

65 

64 

62 

60 

62.8 

NACniEIITO  DtM 

EVAP 
WIND 

.30 

.33 

.32 

.31 

.35 

.34 

.32 

* 

.69 

.34 

.71 

.25 

.35 

.42 

.41 

.38 

,40 

.46 

.19 

.38 

.39 

.43 

.40 

.44 

.47 

.50 

.32 

.42 

.28 

.30 

.35 

11.55 

NEWARK 

EVAP 

*  51 

* 

.87 

* 

* 

94 

27 

* 

* 

* 

* 

B  8,99 

WIND 

*  76 

« 

209 

97 

84 

'54 

66 

214 

90 

89 

8G 

*68 

264 

in' 

*a' 

in' 

63 

*a« 

2401 

QAKDALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 

.52 

.49 

.63 

.44 

.41 

.77 

.37 

.44 

.58 

.75 

.53 

.62 

.52 

.41 

.53 

.38 

,61 

.50 

,70 

.61 

.52 

.43 

.60 

.57 

.62 

.78 

.56 

.47 

.38 

.47 

,68 

16,39 

WIND 

35 

59 

98 

48 

50 

109 

75 

80 

74 

68 

50 

59 

97 

81 

82 

80 

73 

126 

115 

98 

129 

148 

96 

65 

72 

78 

80 

68 

66 

103 

86 

2648 

PLACKRVILLE  IFG 

EVAP 
WIND 

.32 

.30 

* 

4 

• 

1.32 

.33 

.33 

.40 

.50 

* 

* 

1. 07 

.33 

.32 

.33 

,42 

* 

* 

1. 07 

.32 

.35 

.34 

.32 

* 

* 

1.11 

.40 

.35 

.32 

,31 

10.86 

RICHMOND  FIELD  STA 

EVAP 

« 

• 

.78 

* 

• 

« 

1.19 

« 

• 

.86 

* 

* 

* 

1.05 

« 

• 

.80 

* 

• 

* 

.89 

• 

* 

.92 

« 

• 

1.22 

,69 

8.40 

WIND 

* 

• 

545 

* 

* 

* 

590 

* 

• 

195 

* 

780 

* 

• 

600 

* 

* 

570 

• 

• 

500 

* 

« 

730 

♦ 

* 

386 

4796 

MAX 

81 

82 

89 

83 

78 

79 

82 

81 

80 

-  ■ 

See  releraDce  Dotei  following  StatioD  Index. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Da7  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
ot 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.32 

.33 

.35 

.35 

.34 

.34 

.38 

.34 

.36 

.39 

.41 

.40 

.35 

.44 

.23 

.32 

.32 

.33 

.30 

.26 

.33 

.27 

.22 

.30 

.38 

.37 

.33 

.32 

.31 

.29 

.30 

10.2* 

SALT  SPRINGS  PH 

EVAP 
WIND 

.39 

.35 

.33 

.39 

.42 

.40 

.33 

.40 

.33 

.47 

.43 

.44 

.38 

.40 

.38 

.46 

.45 

.44 

.48 

.43 

.49 

.38 

.36 

.45 

.42 

.47 

.46 

.47 

.42 

.39 

.47 

12.88 

SHASTA  DAM 

EVAP 
WIND 

.40 
54 

.40 
42 

.41 

62 

.44 

80 

.40 
43 

.40 
31 

.37 
34 

.35 
65 

.37 
60 

.42 
51 

.43 

60 

.42 
SO 

.48 
40 

.45 

50 

.43 
44 

.39 
44 

.43 
42 

.46 
48 

.43 
34 

.42 
42 

.40 

53 

.44 
58 

.42 
47 

.44 

57 

.42 
58 

.50 
66 

.46 
50 

.53 
97 

.49 
92 

.45 
63 

.41 
50 

13.26 
1667 

STOCKTON  MOWHY  BRIDGE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.36 
50 
96 
51 

.60 
70 
90 
60 

.34 
70 
94 
55 

.30 
20 
99 
63 

.57 
90 
92 
58 

.53 
115 
87 
55 

.37 
85 
92 
52 

.38 

30 
95 
57 

.35 
40 
99 
57 

.40 
0 
87 
68 

.30 
15 

105 
72 

.60 
85 
92 
66 

.36 
85 

92 
58 

.30 
25 
96 
61 

.30 
30 
99 
65 

.30 
20 

100 
65 

.45 
30 

100 
66 

.38 
55 
96 
64 

.56 
55 
97 
62 

.25 
10 
97 
63 

.30 
30 
96 
65 

.30 
30 
96 
63 

.45 
55 
99 
65 

.30 
40 

100 
63 

.39 
25 

102 
66 

.35 
25 

101 
65 

.36 
20 

101 
65 

.35 
40 

100 
64 

.36 
25 
97 
63 

.30 
20 
97 
64 

.30 
20 
98 
64 

11.76 
1310 
96.8 
62. 1 

TAHOE 

EVAP 
WIND 

.20 
1 

.24 
3 

.22 
6 

.22 
2 

.22 
2 

.24 
4 

.26 
10 

.23 
5 

.21 
1 

.22 
1 

.19 

0 

.16 
1 

.27 
3 

.22 
0 

.21 
2 

.21 

0 

.22 

0 

.23 
1 

.23 
0 

.21 

.25 

Q 

.25 

.18 

.18 

.23 

.24 

.23 

.24 
1 

.23 
0 

.23 
0 

.21 
1 

6.88 
51 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 
WIND 

.75 
210 

.72 
269 

.39 
156 

.45 
122 

.85 
287 

.69 
321 

.38 
181 

.54 
114 

.57 
102 

.52 
51 

.66 

92 

.90 
306 

.51 
337 

.43 
175 

.45 

102 

.60 
133 

.75 
190 

.75 
278 

.75 

252 

.53 
180 

.60 
161 

.56 
251 

.71 
271 

.  72 
200 

.67 
113 

.74 
222 

.53 
146 

.60 
171 

.63 
198 

.49 
117 

.  47 
96 

18.91 
5804 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

EVAP 
WIND 

.39 

52 

.39 
51 

.38 
53 

* 

• 

« 

1.20 
184 

.35 
56 

.32 
51 

.36 
52 

.42 
52 

• 
* 

* 
• 

1.11 
134 

.47 
54 

.39 
47 

.40 
44 

.47 
51 

* 
* 

* 
* 

1.31 
147 

.45 
49 

.45 
51 

.44 

53 

.47 
58 

• 

* 

1.30 
149 

.53 
81 

.34 
37 

.36 
50 

.41 
52 

12.71 
1608 

TULELAKE 

EVAP 
WIND 

.45 

.62 

.36 

.30 

.30 

.35 

.20 

.30 

.38 

.42 

.39 

.29 

.32 

.35 

.37 

.38 

.38 

.33 

.30 

.38 

.39 

.32 

.30 

.30 

.36 

.37 

.38 

.33 

.34 

.30 

.42 

10.98 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 
WIND 

.36 
64 

.34 
40 

.43 
74 

.50 
94 

.34 
80 

.30 
21 

.33 
30 

.34 
51 

.22 
62 

.55 
56 

.27 
58 

.29 
11 

.56 
65 

.36 
41 

.35 
49 

.38 
27 

.34 

37 

.38 
32 

.34 
53 

.34 
23 

.44 
43 

.42 
44 

.31 

35 

.42 

55 

.30 
74 

.41 
72 

.55 
32 

.53 
72 

.67 
133 

.51 
72 

.41 

65 

12.29 
1665 

WALNUT  GROVE 

EVAP 
WIND 

.30 
58 

.30 
75 

.30 
53 

.45 

33 

.30 
61 

.45 
113 

.45 
78 

.30 
38 

.30 
29 

.30 
19 

.30 
17 

.30 
62 

.30 
71 

.30 
83 

.30 
62 

.45 
45 

.30 
64 

.45 

105 

.30 
90 

.45 

77 

.30 
101 

.30 
96 

.30 
68 

.30 
43 

.45 
34 

.30 
57 

.30 
41 

.45 

36 

.30 
76 

.30 
64 

.30 
67 

10.50 
1916 

WHlSKEYTOtfN 

EVAP 
WIND 

.37 
10 

.45 
30 

* 
• 

• 
* 

* 
* 

1.74 
128 

.43 

69 

.40 
23 

.35 
7 

.45 
40 

* 

• 

1.08 
40 

.42 
18 

.42 
17 

.40 
16 

.40 
15 

* 
* 

* 

1.30 
61 

.45 

25 

.45 

28 

.42 
31 

.45 
18 

« 

• 
* 

1.32 
52 

.57 
46 

.42 
20 

.39 
18 

.40 

30 

13.08 
742 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION 
i  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL.  .  »  «r  v^s.i,o.<.nun . 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  diiectioD 

WTind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunahine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

4:00A  PST 

■ 

n 

0. 

s 

o 
o 

4: OOP  PST 

k0:00P  PSl 

Trace 

60-I0- 

.10-49 

66--0S- 

661-001 

2.00 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

NW 

21 

8.1 

++20 

NW 

23 

43 

29 

20 

31 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.7 

BISHOP  WB  AIRPORT 

18 

12 

3 

4 

0 

0 

0 

0 

7 

2.8 

BLUE  CANTON  WB  AIRPORT 

SSW 

6.5 

21 

SSW 

6+ 

27 

2 

0  ' 

0 

0 

0 

0 

2 

1.5 

BDRBANK  WB  AIRPORT 

8 

22 

3.9 

++12 

SSE 

27+ 

80 

51 

41 

72 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1.9 

EUREKA  WB  CITY 

6.5 

25 

N 

28+ 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

60 

6.0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

KW 

39 

7.0 

18 

NW 

2 

55 

34 

17 

34 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

98 

1.2 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

25 

7.0 

++20 

S 

26 

84 

59 

51 

79 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3.1 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

WSW 

31 

7.8 

++18 

WSW 

22+ 

82 

59 

58 

77 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3.4 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

w 

5.5 

20 

w 

10 

83 

54 

54 

77 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

88 

2.4 

MT  SHASTA  WB  CITY 

38 

24 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.0 

OAELAUD  WB  AIRPORT 

WNW 

32 

10.0 

++24 

NW 

21 

85 

67 

56 

80 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.8 

POINT  ARGUELLO  WB 

6.4 

++20 

WNW 

7 

8 

2 

0 

0 

0 

0 

10 

7.5 

RED  BLOFF  WB  AIRPORT 

SSE 

23 

9.5 

24 

NW 

28 

39 

24 

12 

28 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

99 

1.1 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SSW 

26 

10.6 

26 

S 

S 

70 

45 

26 

S3 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

100 

1.3 

SANSBERG  WB 

NNW 

12.0 

++38 

N 

8+ 

23 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1.5 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

SSW 

15 

6.5 

18 

sw 

27+ 

86 

68 

64 

83 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

73 

4.2 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WSW 

37 

12.6 

33 

w 

5 

86 

63 

55 

81 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2.4 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

11.0 

27 

w 

25 

t83 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

82 

SAN  JOSE 

NW 

53 

5.7 

19 

w 

5 

51 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

85 

1.5 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

30 

6.8 

++23 

WNW 

7 

90 

63 

58 

86 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.5 

t  8:00  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRDBENTS . 


S«e  r«f«r«tice  Dotes  tollovlng  Stktlon  Indvx. 


-  237  - 


jrULT  19S9 


-  238  - 


JULT  1959 


JULY  1969 


-  240  - 


JULT  1959 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

M 
O 
< 

Q 

< 

X 

2 

ELEVAnON 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

r 

u 

gi 

ACTM  CSCOHOIDO  FC341BI 

001  < 

LOS  ANSEL CS 

21 

lit  17 

3920 

» 

c 

J  C  FASMLD 

AOIN  DAPMeit  STATION 

HOOOC 

2: 

61  12 

120  97 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALAMO  1  n 

006' 

CONTRA  COSTA 

975 

$1 

■RS  SHIRLEY  L  CASTRO 

ALDCWMINT 

OOM 

HUMBOLOT 

439 

9t 

MRS  CORA  C  OLSEN 

ALISO  CM  OAT  HT  FC 

0119 

LOS  ANGELES 

2367 

»P 

ALPINC 

0134 

1735 

iS 

SS 

ALPINE  FIRE  DEPT 

ALTAOCfU 

OIAA 

LOS  ANGELES 

1129 

9R 

RUBIO  CANON  L*W  ASN 

ALTURAS  RANGER  STATION 

6S69 

•J 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

AHBOr 

0176 

SAN  BEROINO 

639 

c 

STATE  OIV  OF  MWYS 

AMIOL* 

0306 

209 

9P 

AMGIOLA  ELEV  *  HHSC 

APMSHIN  RAC  UNION  COL 

02i; 

NAPA 

17 

38  3* 

122  24 

1B19 

BR 

BP 

PACIFIC  UNION  COL 

ANTIOCM  I  £ 

CONTRA  COSTA 

27 

38  00 

121  *7 

6R 

EDWARD  C  JENNINGS 

ANTIOCH  PUf  INC  PLANT  3 

0232 

CONTRA  CO&TA 

60 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ANZA 

0235 

3919 

SA 

CORPS  Or*  ENGINEERS 

APACHE  <.AHP 

0239 

4969 

c 

KERN  CO  ROAD  CA** 

ARflOTo  seco 

0322 

MONTEREY 

eoo 

CHARLES  M  HERBERT 

ARROYO  SCCO  RS  FC  508  C 

0327 

LOS  ANGELES 

i: 

IIB  10 

1330 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASH  MOUNTAIN 

03*3 

TULARE 

36  29 

118  90 

1698 

at 

8A 

H 

US  NAT  Park  service 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

0395 

ORANGE 

21 

350 

7* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ATLAS  ROAD 

037^ 

NAPA 

17 

38  29 

122  19 

1739 

GLADYS  A  DUTRA 

ATWCLL  CCC  CANR 

037* 

TULARE 

9 

36  2B 

118  40 

VAR 

CO»»S  Of  ENGINEERS 

AUBERRY 

FRESNO 

2- 

37  09 

119  29 

2003 

UNION  ELEM  SCHOOL 

AUBURN 

036: 

121  0* 

1297 

7A 

OAN  BARBER 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0395 

LOS  ANGELES 

0 

8A 

HARBOR  MASTER 

AVENAL  9  SSE 

0398 

550 

eA 

SA 

TIDEWATER  OIL  CO 

AZUSA  CITY  PAHU  FC  1*3 

OAK 

LOS  ANGELES 

605 

9P 

BACKUS  RANCH 

04H 

3*  57 

5P 

5F 

9P 

062: 

c 

MRS  LUCILLE  E  HEDDlE 

BADGER  PASS 

0A2< 

MARIPOSA 

7300 

US  MAT   PARK  SERVICE 

BARER 

06361 

SAN  BERDinO 

BAKER  9  NNH 

0*37 

SAN  BEROIM) 

35  23 

116  07 

10*9 

OA 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

bakersfield  we  airport 

KERN 

U 

35  25 

119  03 

*94 

ID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BALCH  POHEft  HOUSE 

0*69 

1720 

5P 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

066« 

6500 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BARNE50N  PARK 

0509 

ORANGE 

600 

eA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BARRETT  OAH 

051* 

SAN  DIEGO 

1623 

7A 

SAN  DIEGO  HATER  OEPT 

BARSIOW 

0519 

SAN  BEROINO 

21*2 

6P 

6P 

SO  CALIF  WATER  CO 

BATES  BIOGE 

05*3 

SNTA  BARBARA 

5300 

VAR 

! 

U  S  FOREST  SERVICE 

BEAUMONT 

2980 

OA 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

0607 

7A 

BEAUPIONT   IRRIG  OlST 

BEAUMONT   1  E 

RIVERSIDE 

33  96 

116  57 

3P 

U  S  WB  OBSERVER 

BEEHIVE  MEAOOM 

0617 

TUOLUMNE 

37 

38  00 

119  *7 

6900 

AF 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

BEL  AIR  FC  10 

0619 

9*0 

9P 

T  J  LE  BLANC 

BEN  LOMOND 

SANTA  CRUZ 

9P 

MRS  NELSON  I  SHAW 

BENSONS  FERRY 

7A 

DAVID  P  CAMERON  JR 

A LAME OA 

ep 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

BERRYESSA  LAKE 

lOA 

IDA 

lOA 

LARRY  0  GRINDHEIH 

BESMICK  7  5 

VAR 

: 

U  S  HEATHER  BUREAU 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

OA 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIC  BEAR  LAKE  DAM 

SAN  BERDINO 

Zt 

3*  1* 

116  58 

6A 

KENNETH  V  SIMPSON 

BIG  CREEK  PM  NO  I 

0755 

FRESNO 

27 

37  12 

119  15 

*928 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

0758 

1579 

5P 

81C  PINE  CReCR 

DEPT  WATER  RESOURCES 

BIG  PINES  PARK  FC  836 

5P 

BA 

5P 

c 

BISHOP  Pass  snoh  course 

110*0 

VAR 

ID 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

INYO 

19 

37  22 

118  63 

3P 

UNION  CARBIDE  CO 

BLACK  MOUNTAIN  2  HS« 

0890 

SANTA  CLARA 

« 

37  19 

122  11 

3279 

BA 

SKYLINE  NURSERIES 

BLACKS  MOUNTAIN 

0067 

7200 

VAf 

U  S  HEATHER  BUREAU 

BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 

5600 

7A 

U  S  FOREST  SERV ICE 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

5260 

U  S  HEATHER  BUREAU 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 

MUNBOLDT 

9A 

JOSEPH  E  STAPP 

092* 

R IVERS IDE 

6P 

6P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

092) 

390 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

6LYTHE  FAA  AIRPORT 

0927 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

0931 

5332 

OA 

BA 

HAROLD  M  PABST 

BONIIA 

SAN  DIEGO 

33 

32  *0 

117  02 

105 

5P 

R  M  ALLEN 

SORREGO  DESERT  PARK 

098; 

SAN  DIEGO 

33  16 

116  25 

050 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

09M 

626 

OA 

01  GIORGIO  FRUIT 

BOULDER  CREEK 

3175 

VINCENT  0  LOCATELLl 

BOULEVARD 

3*00 

9A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BOUQUET  CANYON 

LOS  ANGELES 

10 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

BOWnAN  DAM 

5P 

5P 

NEVADA   IRRIC  OIST 

BRADFORD  RANCH 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRADLEY 

5*0 

8A 

ALBERT  C  RIST 

BRAWLEY  2  SW 

IMPERIAL 

« 

32  57 

119  33 

-100 

SA 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

BRAY  10  WSW 

lose 

SISKIYOU 

12 

*1  3* 

122  08 

5759 

VAF 

U  S  WEATHER  BUREAU 

6REA  BERRY  AND  IMPERIAL 

105* 

390 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

350 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD  6  SW 

VERNON  R  CAKEBREAD 

BRIDGE PORT 

1072 

6*70 

6F 

6P 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

bridgeville  a  nkw 

loec 

HUMBOLDT 

2050 

SA 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

BROOKS  FARMHAM  RANCH 

1112 

350 

MRS  JOYCE  A  FARNHAM 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

1130 

BUTTE 

t 

39  61 

131  20 

3960 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

1133 

PLACER 

39  00 

120  35 

4600 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

11*2 

939 

ERNEST  A  WEFERLING 

BUCKS  LAKE 

5300 

c 

MRS  FAYE  D  MC  HUGH 

buena  vista 

1170 

SAN  BENITO 

16*0 

c 

MRS  LOLA  F  GALLl 

8A 

P  G  ♦  E  COMPANY 

1192 

LOS  ANGELES 

600 

9P 

CHIEF  W  J  TAYLOR 

•BURBANK  WB  AIRPORT 

LOS  ANGELES 

699 

MIO 

MID 

C  J 

U  S  HEATHER  BUREAU 

SAN  MATEO 

122  21 

10 

*P 

CITY  OF  BURLINGAME 

121* 

121  40 

3137 

8A 

SA 

MRS  RUTM  C  ESTES 

BURTON  RANCH 

121C 

CONTRA  COSTA 

t 

37  52 

122  05 

560 

MRS  MAR  STIRTON 

BUTTONWILLOW 

12** 

KERN 

10 

35  2* 

119  28 

268 

BUENA  VISTA  W  S  DIST 

1250 

fl IVERS 1 DE 

5P 

JAMES  A  WAKELAND 

CABRILLO  NAT  MONUHbNT 

*10 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

CACHUNA  DAN 

SNTA  BARBARA 

781 

BA 

SA 

SA 

c 

U  S  BUR  RECLAHAIIOM 

CAJON  WEST  SUMMIT 

SAN  BERDINO 

SAN  OERDIMO  CO  FCO 

CALAVERAS 

SA 

CALAVERAS 

33*3 

:  . 

U  S  FOREST  SERV ICE 

13 

5P 

IMPERIAL  IRRIG  DIST 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALISTOGA 

NAPA 

n 

36  39 

123  39 

369 

7« 

JOSEPH  J  SCHOLL  JR 

CALLAHAN  RANGER  STATION 

131« 

SISKIYOU 

12 

*1  le 

123  *B 

3136 

5P 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

1369 

5000 

c 

JOSEPH  HOLT 

1*2* 

2612 

ARCHIE  C  LEACH 

SA 

E  BAY  HUN  UTL  OIST 

5969 

At 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

SN  LUIS  OBPO 

615 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2760 

SA 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

1*70 

3600 

: 

JESS  L  BURLESON 

1*7! 

6900 

8A 

P(RS  VIRGINIA  L  MILLER 

CANBY  RANGER  STAT  ION 

t*7e 

MODOC 

21 

*1  27 

130  52 

*313 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAN06A  PARK  PIERCE  COL 

1*6* 

LOS  ANGELES 

3*  11 

lis  34 

4P 

PIERCE  JR  COLLEGE 

CANT  I L 

KERN 

* 

35  le 

117  58 

3010 

4P 

6P 

POSTMASTER 

1*91 

*995 

9P 

9P 

P  G  «-  E  COMPANY 

CARBON  CANYON  GILPUN 

1518 

1775 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

152( 

SAN  BERDINO 

1175 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARMEL  VALLEY 

1534 

MONTEREY 

*39 

9P 

A  A  COLLINS  JR 

CATHAY  BULL  RUN  RANCH 

158( 

MARIPOSA 

27 

37  2* 

120  03 

1*25 

9A 

9* 

c 

WM  H  ALISON 

CAZ ADERO 

1602 

10*0 

5P 

MRS  HAZEL  L  80R0TRA 

1606 

SISKIYOU 

123  09 

3000 

er 

tP 

KENNETH  R  JACOBSON 

CEDAR  GROVE 

1609 

FRESNO 

11 

36  6  7 

118  *0 

*690 

»» 

8A 

S  NAT  PARK  SERVICE 

CEDARVILLE 

MODOC 

11 

61  32 

120  10 

*673 

SA 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE 

162* 

BUTTE 

21 

39  67 

121  40 

522 

8A 

8« 

P  G  *  E  COMPANY 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

TUBA 

39  29 

121  1* 

3975 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHAISWORTH  HEYNCWUM 

RANCH 

1679 

LOS  ANGELES 

13 

36  16 

lie  34 

1000 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHATSWORTH  FC  2*  D 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

lie  36 

957 

LOMHIE  ftATHAT 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

16*2 

LOS  ANCCLES 

13 

34  14 

iia  37 

*12 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  DAM 

16*7 

TUOLUIME 

37 

37  98 

119  59 

*769 

8A 

SA 

HCTCH  HETCH  WTR  SUP 

STATION 

1     INDEX  NO. 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t  1 

LATTTODE 

LONGITUDE 

E1EVAT10N 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

ei 

i 

B 

> 
u 

CHESTER 

170Q 

PLUMAS 

1 

40  IS 

121  13 

4930 

4P 

4P 

MRS  C  6  UtOEKER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

1715 

BUTTE 

39  42 

121  47 

4P 

4P 

*p 

US  PLANT  INTRO  GRDN 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

20 

36  54 

121  36 

129 

SA 

VICTOR  L  HASKIN 

CHOLAHE  HATCH  RANCH 

17*3 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  4i 

120  12 

1975 

c 

Everett  c  hatch 

CHUCHUPATE  RANGER  STA 

179* 

VENTURA 

10 

34  *8 

119  00 

9250 

c 

U  S  FOREST  service 

1758 

33 

33  36 

117  04 

9 

OA 

SA 

SA 

western  salt  COMPAMf 

CISCO  RANGER  STATION 

1768 

39  18 

130  31 

5739 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLAREMONT   POMONA  COL 

1779 

2< 

3*  06 

117  43 

1201 

6P 

6P 

F  P  BRACKEIT  06SY 

178* 

23 

38  29 

131  32 

1* 

SA 

SA 

AHER  CRYSTAL  SUG  CO 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

1806 

23 

38  57 

122  38 

1340 

7A 

7A 

c 

RICHARD  C  CHAPMAN 

CLOVEROALE  3  SSE 

1838 

SONOMA 

22 

38  46 

123  99 

320 

SA 

ARTINO  MUZZIN 

CLOVERDALE   11  H 

SONOMA 

FRANK  S  ORNBAUN 

CLOVER  MEADOWS  GS 

184* 

2- 

37  32 

119  17 

7002 

VAF 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

COAL  I NGA 

36  09 

120  21 

671 

6P 

6P 

COALINGA  FIRE  DEPT 

COAL  I NGA   1  SE 

1867 

27 

36  OS 

120  20 

663 

UNION  OIL  COMPANY 

COAL INGA   1*  NW 

1S69 

27 

36  14 

130  34 

16*0 

5P 

MRS  CHARLES  HOWELL 

C0L8YE  FC  93  0 

LOS  ANGELES 

13 

34  18 

116  07 

3675 

COLD  SPRINGS  CAMP 

MONTEREY 

36  13 

121  41 

3280 

U  S  FOREST  SERVICE 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

190' 

2: 

40  2* 

122  09 

*20 

7A 

U  S  F  ♦  W  L  SERVICE 

130  58 

4P 

SOUTHERN  PACIFIC  CO 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

YUBA 

39  20 

121  11 

505 

P  G  t  E  COMPANY 

COLUSA  1  S5W 

1948 

COLUSA 

2 

39  12 

122  01 

60 

6P 

IVAN  J  STEPHENS 

CONCORD  3  E 

CONTRA  COSTA 

* 

37  58 

121  59 

196 

HOWARD  R  LEE 

COPCO  NO  1  DAM 

S ISK 1  YOU 

*1  99 

2703 

CALIF  OREGON  POWER  CO 

CORCORAN   IRRIG  OISTRIC 

S  S  WHITEHEAD 

2! 

122  47 

2610 

9A 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

FRANtXI  N  1  HEED 

4P 

4P 

CORONA  FIRE  DEPT 

CORRAL  I TOS 

121  *8 

DEPI  HATER  RESOURCES 

COVELO 

MENDOCINO 

GRANT  W  HANCOCK 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

208' 

MENDOCINO 

39  50 

123  05 

151* 

U  S  FOREST  SERVICE 

COVINA  TEMPLE  f C  193 

2090 

LOS  ANGELES 

21 

3*  05 

117  52 

575 

5( 

HILLIAM  B  TEMPLE 

COW  CREEK 

US  NAT  Park  service 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COYOTE  HELLS 

INPER I AL 

250 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRABTREE  MEADOW 

36  3* 

118  20 

10720 

VAI 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRAWFORD  RANCH 

SAN  DIEGO 

ROBERT  A  CRAWFORD 

DEL  NORTE 

THE  CAL-ORE  PWR  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

DEL  NORTE 

CAL  OIV  BEACH  *  PKS 

CRESCENT   CITY  MNTNC  STA 

DEL  NORTE 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

216! 

SAN  BERDINO 

11 

3*  15 

117  17 

*530 

c 

CR  FST  CO  WATER  DIST 

2177 

38  02 

122  13 

C*H  SUGAR  REFINING  CO 

CRYSTAL  LAKE  EAST  PINE 

FLAT  FC   283  B 

LOS  ANGElES 

U  S  FOREST  SERv ICE 

LOS  AKGElES 

4P 

CULVER  CITY  BUS  LINE 

5P 

DONALD  E  INGRAM 

8i 

MRS  N  V  CUNNINGHAM 

SNTA  BARBARA 

JOHN  S  ROHELL 

CUYAHA  RANCH 

SN  LUIS  OBPO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CUYAMA  RANGER  STATION 

22*9 

SNTA  BARBARA 

31 

34  51 

119  29 

2749 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

2259 

3*  52 

116  52 

1975 

c 

DAGGETT  FaA  AIRPORT 

SAN  BEROINO 

FED  AVIATION  AGENCY 

HARLEV  NEUERBURG 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

BA 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

8A 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

P  G  •  E  COMPANY 

DELANO 

KERN 

DELANO  FIRE  OEPT 

DEL  MONTE 

236: 

MONTEREY 

36  36 

121  52 

46 

: 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

23S9 

3' 

37  32 

120  4S 

13* 

OESCANSO  RANGER  STATIOf 

U  S  FOREST  SERv ICE 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

LOS  ANGELES 

CORPS  Of  ENGINEERS 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

4P 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

DONNER  MEMORIAL  STA  PK 

3( 

39  19 

130  14 

8A 

8A 

CARL  HHITEFIELD 

DOS  R I OS 

STUART   T  PRICHETT 

DOUBLEBUNX  MEADOW 

10 

35  97 

118  36 

6200 

s 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

LOS  ANGELES 

^] 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

ODWNIEVILLE  RANGER  STA 

250( 

S  lERRA 

39  34 

120  50 

2695 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

DOYLE  9  SSE 

2506 

»' 

39  57 

130  05 

*3e5 

M 

FRANK  M  ROWLAND 

DRY  CANNON  RESERVOIR 

LOS  ANGELES 

JAMES  B  RAY 

DUDLEYS 

MARI POSA 

W  0  MC  LEAN 

MRS  ALETHA  G  HUNT 

DUNSMUIR  RANGER  S TAT  101 

S ISK lYOU 

BA 

U  S  FOREST   SERv ICE 

DUTTONS  LANDING 

8A 

8A 

8A 

EAGLE  LAKE  STONE  RANCH 

ALBERT  STONE 

EAGLE  MOUNTAIN 

METRO  HATER  DISTRICT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

COLUSA 

ORLAND  UNIT  HU  ASSN 

EAST  VIDETTE  MEADOW 

269: 

TULARE 

36  44 

118  23 

10*00 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2709 

3: 

32  *7 

116  55 

525 

SAN  DIEGO  WATER  OEPT 

EL  CENTRO  3  SSH 

EL  CENTRO  WATER  OEPT 

5P 

9P 

P  G  »  E  COMPANY 

ELIZABETH  LAKE  CANYON 

LOS  ANGELES 

9P 

ROBERT  E  60TTEL 

ELLERY  LAKE 

CALIF  ElEC  POWER  CO 

ELLIOTT 

SAN  JOAQUIN 

16 

3S  I* 

121  11 

90 

C  NORMAN  ADAMS 

EL  MODENA 

277! 

ORANGE 

28 

33  46 

117  47 

HOMER  F  HANNAMAKER 

EL SI MORE 

R IVERSIOE 

31 

33  40 

117  21 

1300 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

ELS INORE  *  SSE 

JOHN  L  EWING 

2863 

3: 

33  07 

117  05 

660 

DARWIN  H  TING 

ESCONDIDO  PARK  HlLL 

c 

CITY  OF  ESCONDIDO 

ET IWANDA 

2895 

SAN  BERDINO 

117  31 

1390 

CORPS  OF  ENGINEERS 

*1  28 

122  54 

c 

LAWRENCE  E  BUCHNER 

'EUREKA  WB  CITY 

HUMBOlOT 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

3920 

MARI POSA 

1* 

37  35 

120  16 

484 

9F 

MERCED  IRRIG  OIST 

EXETER  FAUVER  RANCH 

3922 

TULARE 

36  21 

119  04 

439 

c 

CHARLES  0  COULTER 

FAIRFIELD 

SOLANO 

2: 

38  19 

122  03 

15 

z 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

293' 

2: 

38  19 

123  03 

POL  1 CE  DEPAHTNENI 

3060 

6A 

L  A  WTR  ♦  PHR  OEPT 

FALLflROOK 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

OA 

SA 

PUBLICAT 

ION  DISCONTINUED  9/l/S9 

z 

LEONARD  M  PRESTON 

FERGUSON  RANCH 

7A 

MRS  LISA  FERGUSON 

FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 

HENT WORTH  LYNCH 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

SNTA  BARBARA 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

FINLEY   1  NNE 

LAKE 

: 

JAMES  T  NELVIN 

FINLEY  1  W 

3051 

LAKE 

2; 

39  00 

122  55 

1350 

LESTER  W  80ARDMAN 

3097 

23 

38  58 

122  57 

1750 

c 

MRS  HILDA  K  GRAHAM 

FIVE  POINTS  9  SSW 

1] 

36  21 

285 

RAYMOND  THOMAS  RANCH 

FLORENCE  LAKE 

37  16 

: 

FOLSOH  DAM 

3113 

SACRAMENTO 

121  09 

350 

e« 

8A 

FOR TANA  5  N 

3118 

31 

34  11 

117  37 

1972 

6P 

SAN  8ERDI NO 

4P 

4P 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

MRS  B  E  ESLICK 

FORESTHILL  RANGER  STA 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  B I DWELL 

315? 

HOOOC 

L  J  FEE 

FORT  BRAGG 

316L 

MENDOCINO 

1: 

39  27 

123  48 

BO 

c 

CALIF  *  WESTERN  R  R 

FORT  BRAGG  AVIATION 

316*1 

MENDOCINO 

39  24 

61 

U  S  WB  OBSERVER 

FORT  DICK  1  NNE 

317; 

DEL  NORTE 

17 

41  52 

124  09 

46 

FORT  JONES  6  ESE 

3176 

S I  SKI YOU 

12 

41  39 

122  43 

3324 

c 

FORT  JONES  RANGER  STA 

3182 

S ISK I YOU 

12 

41  36 

122  51 

2720 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  ROSS 

3191 

38  31 

123  15 

114 

6P 

6P 

3233 

SANTA  CRUZ 

30 

37  03 

1495 

c 

3242 

33 

*0  *3 

122  3« 

1100 

SA 

MRS  CLARA  JONES 

FRESNO  WB  AIRPORT 

3297 

27 

36  46 

119  43 

331 

HID 

MIO 

U  S  HEATHER  BUREAU 

FRIANT  GOVERWENT  CAMP 

3361 

FRESNO 

37 

36  99 

119  43 

OA 

SA 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FULLERTON  ARROUES  RANC» 

3379 

ORANGE 

26 

33  94 

117  59 

330 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  DAM 

32S5 

ORANGE 

26 

33  94 

117  93 

310 

BA 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  HILLCREST  RES 

3288 

ORANGE 

26 

33  93 

117  99 

330 

5P 

FULLERTON  NUN  H  DEPT 

GARBERVILLE 

3320 

HUMBOLDT 

40  06 

123  48 

340 

7A 

MRS  N  E  PANCOAST 

GARDEN  VALLEY  2  S 

3331 

EL  DORADO 

3S  90 

120  91 

1940 

7A 

R  C  KYLE 

GASOUET  RANGER  STATION 

3357 

DEL  NORTE 

17 

41  92 

123  58 

384 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

GCM  LACE 

3369 

MONO 

31 

37  45 

119  08 

8970 

MIO 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

GEORGETOWN 

33*1 

EL  DORADO 

38  94 

120  91 

2701 

c 

HILLIAM  BREEDLOVE 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

EL  DORADO 

3«  95 

120  *e 

3001 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

STATION  INDEX 


STATION 

g 

Q 
g 

COUNTY 

j  DHADfAGE  t  1 

U 

LONGITimE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

i 
t 

|spgcial| 

GERLE  CREEK  CAPtP 

1381 

EL  DOKADO 

3*  99 

120  23 

9900 

U  S  WEATHER  BUREAU 

11«  46 

6375 

)A 

c 

US  NAT  PARK  SERVICE 

6P 

SANTA  BARBARA  MTR  DEP 

9A 

GILROT  fire  DISTRICT 

WILLIAM  J  KICKHAM 

8A 

SETH  t  AUSER 

LOS  ANGELES 

»P 

RALPH  STAPENhORST 

SlENOORA  MEST  FC  IBS 

LOS  ANGELES 

5P 

GLENNVI  Lt>E 

6A 

KERN  CO  FSTRY  *  F  D 

OLENNVILLE  FULTON  RS 

U  S  FOREST  SERVICE 

OOLD  RUN 

3491 

PLACER 

39  10 

6P 

JOHN  P  WALL 

24 

121  IB 

2390 

c 

MRS  ALIA  M  BOGUE 

Goose  LAKE  WEST 

21 

120  30 

4886 

7P 

GRACE  MEADOW 

392< 

TUOLUMNE 

VAR 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

GRANI TE  BASIN 

var; 

! 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GRANT  GROVE 

8A 

C  H 

US  NAT  PARK  SERVICE 

SA 

8A 

CARL  e  BEYER 

GRASS  VALLEY  Z  NNE 

39  14 

ALOVSUIS  J  KELLY 

GRATON  1  M 

3571 

SONOMA 

38  26 

6P 

HOMER  L  PARNELL 

9P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GREENVIEH 

3614 

SISKIYOU 

12 

41  33 

122  94 

2818 

2f 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

GREENVILLE  RANGER  STA 

3621 

PLUMAS 

40  08 

120  96 

3560 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

EL  DORADO 

c 

MRS  LAURA  S  CEDERLOF 

CONTRA  COSTA 

37  52 

if 

CITY  OF  BERKELEY 

TUOLUMNE 

c 

OUANE  J  COX 

GROVE LAND  RANGER  STA 

6« 

U  S  FOREST  SERVICE 

7A 

JOSEPH  £  BUTTNER 

HAINES  CANYON 

LOWER  fC  36A 

LOS  ANGELES 

5P 

JAMES  P  KINOREO 

HAINES  CANTON 

UPPER  FC  367 

3  70 A 

LOS  ANGELES 

34  16 

SI 

JAMES  P  KINDRED 

HAlwEE 

3T10 

INYO 

14 

36  08 

117  57 

3810 

7A 

7A 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

HALF  MOON  BAT  Z  NNW 

7A 

SAN  MATEO  DEPT  ACR 

HAN 1 L  T  ON   8  RANCH   P  H 

c 

ALBION  A  SARGENT 

HAMILTON  AIR  FORCE  8ASE 

ID 

HAMILTON  AFB  1  E 

4f 

»P 

4P 

5P 

5P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

HANSEN  OAM 

LOS  ANGELES 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

8A 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRIS  GAGING  STATION 

SNTA  BARBARA 

6P 

HARRISON  GULCH  RS 

3791 

SHASTA 

23 

40  22 

122  98 

2710 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY  L  EN0LE6R ICHT  DAC 

Ul  16 

980 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HATCHET  MT  MNT NC  STA 

3817 

SHASTA 

40  91 

8A 

STATE  DIV  OF  HWTS 

HAT  CREEK  RS 

3821 

SHASTA 

40  48 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

3824 

40  96 

8A 

P  G  »  E  COMPANY 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

RIVERSIDE 

8A 

8A 

c 

HAYFORK  RANGER  STATION 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAYWARD  6  ESc 

3863 

ALAMEDA 

37  39 

c 

MRS  ABBIE  S  DRENNAN 

HEALOSBURO 

3B79 

SONOMA 

38  37 

6P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

HEALDSBURG  2  E 

3878 

SONOMA 

38  37 

SA 

W  F  IVERSEN 

MCMET 

3896 

RIVERSIDE 

33 

33  49 

116  97 

1630 

aA 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

HEHET  RESERVOIR 

3899 

R IVERSIDC 

33 

33  40 

116  40 

4399 

c 

LAKE  HENET  HUN  WATER 

HENSHAW  OAM 

•A 

c 

HERNANDEZ   2  NH 

3929 

SAN  BENITO 

kP 

HERNANDE2  7  SE 

3928 

SAN  BENITO 

c 

MRS  CLORENE  aKERS 

HETCH  HETCHY 

TUOLUMNE 

SA 

•A 

8A 

C  H 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 

SA 

ARTHUR  A  ANDERSON 

3987 

S ISK I  YOU 

BA 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

HOAERGS 

8A 

GEORGE  G  H08ERG 

HOOCE  S  OAM 

SAN  DIEGO 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  OEPT 

NOEGEES  FC  60  A 

4017 

LOS  ANGELES 

13 

34  13 

118  02 

2690 

5P 

G  ROBINSON 

HOLL I  STEP 

20 

121  24 

285 

5P 

CITY  OF  HOLLISTER 

4025 

ARTHUR  W  HOLSWORTP 

HUMBOLDT 

8A 

BUR   INDIAN  AFFAIRS 

HUMBOLDT 

SA 

HQPLANO  8  HE 

MRS  CHR I  ST  1  HE  M  HUFF 

HOLLAND  LARGO  STATION 

MENDOCINO 

8A 

CLIFFORD  W  CRAWFORD 

HORSE  CORRAL  MEADOW 

VAF 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SN  LUIS  OBPO 

HUCKLEBERRY  LAKE 

TUOLUMNE 

VAR 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HUNTINGTON  LAKE 

•  17« 

FRESNO 

27 

37  14 

119  13 

7020 

5P 

C  H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

HVAMPOM 

35 

123  27 

1260 

C 

FRANCES  V  MOSS 

IOLEWILD  HWT  MNTNC  STA 

8A 

STATE  OIV  OF  HWYS 

lORI  A 

4P 

NEW  lORIA  0-S  MIN  CO 

IOYLLWILD  RANGER  STA 

2P 

U  S  FOREST  SERVICE 

IMPERIAL 

6P 

6P 

IMPERIAL   IRfllG  01  ST 

INDEPENDENCE 

7* 

7A 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

INDEPENDENCE  ONION  VLV 

4239 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

iNDio  u  s  DATE  Garden 

4299 

R  IVERSIDE 

33  44 

BA 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

INYOKERN 

4271 

5P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

IttYOKERH  ARMITAGE 

4280 

KERN 

« 

39  41 

117  41 

2218 

1 

IP 

U  S  N  0  T  S 

IOWA  HILL 

428( 

PLACER 

120  91 

2970 

8A 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

SAN  BEROINO 

7A 

METRO  WATER  DEPT 

IRON  MOUNTAIN  LOOKOUT 

EL  DORADO 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

9P 

WALTER  CANTRALL 

JOHNSONDALE 

»l 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOICE  ISLAND 

MIC 

VAF 

JOHN  MERWIN 

SAN  DIEGO 

ZENOS  Y  COLEMAN 

JULIAN  VYNOLA 

SI 

CHARLES  VILINEK 

JUNCAL  OAM 

6P 

JOHN  K  CHASE 

KAISER  MEADOWS 

4442 

FRESNO 

37  18 

119  06 

9110 

AF 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KEE  RANCH 

SAN  BEROINO 

6 

116  32 

4300 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

KELLOGG 

4480 

SONOMA 

8A 

MRS  RUTH  F  RuBINOH 

KELSEYVILLE 

4488 

LAKE 

9A 

JOSEPH  J  GLEBE 

KELSEYVILLE  *  SW 

LAKE 

38  96 

KENTFIELD 

4  900 

37  97 

8A 

MISS  BETSY  A  KLEIN 

kerlinger 

SAN  JOAQUIN 

lA 

PAC  COAST  AGGREGATES 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 

4918 

39  57 

7A 

ALGOT  T  LOFBERG 

IKERN  RtvER  PH  NO  1 

4920 

KERN 

9P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

9P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KETTLEMAN  CITY  i  SSW 

4S34 

KINGS 

u 

36  00 

119  98 

310 

8A 

8A 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

KCTTLEMAN  STATION 

11 

120  09 

908 

6P 

P  G  *  E  COMPANY 

KILARC  POWER  HOUSE 

UA 

KING  CITY 

9P 

c 

ID 

c 

KNEELAND  lO  SSE 

HUMBOLDT 

: 

D  LEE  EMERSON 

KYBURZ  STRAWBERRY 

EL  DORADO 

HARRY  STEvENSON 

LA  CRESCENTA  FC  291 

LOS  ANGELES 

9P 

LAFAYETTE  2  NNE 

8A 

'LAGUNA  BEACH 

ORANGE 

4P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

LACUNA  BEACH  2 

4690 

33 

33  33 

117  48 

180 

c 

L  a  WATER  DISTRICT 

LA  HONOA 

san''mateo 

122  16 

670 

6P 

LAKE  ALPINE 

VAR 

DEPT  WATER  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD 

4«71 

SAN  BEROINO 

SP 

LAKE  ARROWHEAD  F  0 

LAKE  CITY 

4679 

9A 

MRS  FERROL  MC  cow IN 

LAKE  ELEANOR 

4679 

TUOLUmE 

VAR 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

LAKE  MOUNTAIN 

4690 

TRIN 1  TV 

c 

LEONARD  M  MILLER 

UKEPORT 

4701 

LAKE 

5P 

MRS  WILLIE  GREENE 

LAKEPORT  SCS 

4703 

: 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

LAKE  SABRINA 

9 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

LAKE SHORE 

4709 

SHASTA 

40  93 

122  23 

1075 

BP 

8P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

LAKESIDE  2  ENE 

2! 

116  94 

9A 

HELlK  IRRIG  DIST 

LAKE  SPAULDING 

120  30 

5156 

9P 

P  G  *  E  COMPANY 

LAKE  SPAULDING  DAM 

120  3« 

4960 

4P 

4P 

117  00 

1900 

C 

ESCONDIOO  MTL  WTR  CO 

SAN  DIEGO 

117  01 

530 

5P 

9P 

LANCASTER 

118  09 

2390 

MID 

9P 

LA  PANZA  RANCH 

SN  LUIS  OBPO 

2' 

120  10 

1990 

C 

120  98 

4975 

c 

MICHAEL  C  LISBEY 

LAS  Plumas 

121  29 

506 

5P 

P  G  *  E  COMPANY 

lattonville 

4891 

MENDOCINO 

39  42 

123  29 

1640 

: 

EOWARO  E  DOWNING 

l»ec 

4863 

KERN 

10 

34  90 

118  92 

3983 

SA 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

LCCHUZA  patrol 

station  FC  392  B 

118  53 

1600 

6P 

c 

LC  GIIAIIO 

MEHCEo"'^^^ 

37  14 

120  19 

259 

5P 

5P 

MERCED  CO  FIRE  DEPT 

kEWM  COVE 

489( 

TULARE 

36  23 

119  02 

913 

9P 

9P 

KAWEAH  LEMON  CO 

LEWIS  CM  KINGS  CANYON 

4920 

FRESNO 

36  48 

IIP  41 

4650 

VAM 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LINDSAY 

499T 

TULARE 

36  11 

119  04 

399 

7P 

7P 

FRANK  DE  CHAINE 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 

4986 

LOS  ANGELES 

34  19 

iia  18 

2790 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LIVE  OAK  CANYON  FC  230C 

4993 

LOS  ANGELES 

2< 

3*  07 

117  44 

1299 

5P 

C  F  ELDER 

STAnON 


IVERMORE  2  SSW 

LANO  SHAWNEE  HILLS  RC^ 
LOCKWOOD  2  N 
LOCKWOOD  MESA 

I  MEADOW 
LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

PINE  COTTONWOOD  I 
TREE  CANYON 


LONG  BEACH 

LONG  BEACH  W6  AP 

VALLEY  INSP  STA 


.AMOS 


»NGELES  we  AIRPORT 
LOS  ANGELES  WB  CI TY 
BANOS 

BANDS  ARBURUA  RANC) 
LOS  GATOS 


LOST  HILLS 

LOWER  KIBBEY  RIDOE 

OTAY  RESERVOIR 
LUCERNE  VALLEY   1  W5W 
lA  WILLOW  SPRINGS 
LE  CR  FOOTHILL  8LVD 
LE  creek  POWER  HOUSE 
uE  CREEK  RANGER  STA 

MADERA 

MVER  RANGER  STA 
•tAGlC  MOUNTAIN 
MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 
MANDEVILLE  ISLAND 
MANZANITA  LAKE 
MARCH  FIELD 
MARICOPA 
MARIPOSA 

MARKLEEVILLE 
MARTINEZ   3  S 
MARTINEZ   3  SSE 
MARTINEZ   F[RF  STATION 
MARYSVlLLE 
MATHER 

MC  CARTHT  POINT  RS 
MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA   3  SE 

MEDICINE  LAKE 
MENDOTA  DAM 
MERCED  FIRE  STATION  2 
MERCED  2 

mERCEt  hot  SPRINGS 
MEYERS    INSPECTION  STA 

CHIGAN  BLUFF 

DOLE  TOWN 

DOLE WATER 

LFORD  LAUFMAN  RS 


LO  9  NE 
NERAL 

NERAL  KING 

RANDA  SPENGLER  RANCH 

TCMELL  CAVERNS 

TCHELL  MEADOW 
MODESTO 
MODESTO  2 

MOJAVE 

HONACHE  MEADOWS 
HOMO  LAKE 
MONTAGUE  3  NE 
MONTEREY 

MONTGOMERY  CREEK  2  SSW 
MONTICELLO  DAM 
MOORPARK   1  SSE 
MORENA  DAM 
MORGAN  HILL  2  E 

MORGAN  HILL  BOSSANA  RCH 
MORGAN  HILL  SCS 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MOUNTAIN  PASS 
MOUNT   BALDY  FC  89G 
MOUNT  DANAHER 
MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  11  ESE 

MOUNT  HEBRON  RANGER  ST 
MOUNT  MADONNA 
MOUNT   SHASTA  SKI  BOWL 
MOUNT   SHASTA  SLOPE 
MOUNT  SHASTA  WB  CITY 
MOUNT  TAMALPAIS  1  S 
MOUNT  WILSON  FC   338  B 
MUIR  WOODS 
MUM60  BASIN 
NACIMIENTO  DAM 

NAPA 

INAPA  STATE  HOSPITAL 
NAVARRO  1  NW 
NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NEENACH 
NEVADA  CITY  i 
NEWARK 

NEWBURY  PARK  4  &W 
NEWHALL  SOLEDAD  FC  32  C 

NEWHALL  U  S  RANGER  STi 

NEWMAN  2  NW 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NICOLAUS 

NILAND 

NORTH  FORK  RANGER  STA 
NORTH  HOLLYWOOD 
NOVATO  8  WNW 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
OAK  KNOLL  RANGER  STA 


■OAKLAND  WB  AIRPORT 
OAKVILLE    1  WNW 
OAKVILLE  4  SW 
OCCIDENTAL 
OCEANS  IDE  CAMP 

PENDLETON 
OCEANSIDE  PUP«>ING  PLANT 
OCOTILLO  WELLS 
OILFIELDS  JOAOUIN  RIDCE 
OJAI 

OLINOA 
OMO 

ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 

ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

ORINDA  BOWMAN 

ORLAND 

ORLEANS 

OROVlLLE   1  WSW 

OROVILLE  7  SE 


COUNTY 


AUMEDA 

LOS  AN&FLES 
MONTEREY 
SAN  DIEGO 
SAN  JOAOUIN 
MADERA 

SNTA  BARBARA 
INYO 

SAN  JOAOUIN 
TUOLUMNE 

LOS  ANGtLES 
LOS  ANGELES 
SIERRA 
KERN 

SNTA  BARBARA 
LOS  AKGELES 
LOS  ANGELES 
MERCED 
MEPCED 
SANTA  CLARA 


SNTA  BARBARA 
KERN 
TUOLUMNE 
SAN  DIEGO 
SAN  BEROINO 
MONTEREY 
SAN  BERDINO 
SAN  BEROINO 
SAN  BERDINO 

MADERA 
TRINITY 
LOS  ANGELES 


SAN  JOAQUIN 

SHASTA 

RIVERSIDE 


SISKIYOU 

FRESNO 

MERCED 

MERCED 

FRESNO 

EL  DORADO 

PLACER 

LAKE 

KERN 


FRESNO 

STANISLAUS 

STANISLAUS 

KERN 

TULARE 

MONO 

SISKIYOU 

MONTEREY 

SHASTA 

VENTURA 
SAN  DIEGO 
SANTA  CLARA 

SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SAN  BERDINO 
SN  LUIS  OBPO 
SAN  BEROINO 
LOS  ANGELES 


EL  I 


:aDO 


CONTRA  COSTA 
SANTA  CLARA 
SISKIYOU 

SISKIYOU 
SANTA  CRUZ 
SISK I YOU 
SISKIYOU 
SISKIYOU 
MARIN 

LOS  ANGELES 


NAPA 
NAPA 

MENDOCINO 

SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 
NEVADA 
ALAMEDA 
VENTI 
LOS  J 


iNGELES 

LOS  ANGELES 

STANISLAUS 

ORANGE 

SUTTER 

IMPERIAL 

MADERA 

LOS  ANGELES 


ALAMEDA 
NAPA 
NAPA 
50M0MA 

SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
FRESNO 
VENTURA 

ORANGE 

SHASTA 

ORANGE 

FRESNO 

HUMBOLDT 

CONTRA  COST* 

GLENN 

HUMBOLDT 

BUTTE 

BUTTE 


4    37  39 

34  28 

2<4  39  98 

32  59 

Itj  38  07 

37  20 

32|  34  40 

36  27 

37  37 
37)  38  11 


34  03 
37  03 

36  53 

37  13 


3i  34  33 

35  37 

37]  38  01 

33   32  37 


34  24 

38  91 
19|  37  37 

38  02 
40  32 
33  54 

39  05 
27|  37  29 


38  01 

39  09 
37  53 

40  11 


38  51 

39  03 

38  49 

39  30 


41  22 
41  19 
37  95 
34  14 

37  94 
41  12 
39  46 

38  IB 

38  17 

39  10 
34  90 


39  16 
37  31 
34  09 
34  23 


38  27 
38  23 

38  25 

33  13 
33  13 

33  09 

36  18 

34  27 

33  95 
•0  29 

39  96 
56  37 
41  20 

37  92 
39  45 
41  18 


120  28 
118  03 

121  23 
120  01 


121  34 

117  15 

119  23 

119  58 


121  37 
120  22 
120  29 
120  29 
120  52 
120  01 


120  40 

121  96 
121  39 


122  17 

122  16 

123  34 


lie  35 

121  02 

122  02 


118  31 
121  03 

117  93 

121  35 

119  31 
1  19  30 

118  23 

122  43 

120  52 


122  12 

122  29 

122  26 

122  99 


117  93 

119  18 

124  02 

122  10 

122  12 

123  32 
121  34 
121  29 


ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP.  1 

I 

SPEOAI 

965 

8A 

8A 

mS  M  I  OUARTERHAN 

3820 

6P 

6P 

M 

MRS  E  A  EBERLE 

ARCHIE  M  WEFERLING 

LODI   sewage  TREAT  PL 

U  S  FOREST  SERVICE 

34 

3P 

lOP 

JOHN  W  TEED 

56 

MIt 

MID 

J 

CHARLES  W  POOLE 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ARBURUA  RANCH 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

2419 

SA 

LEON  S  MILLER 

1029 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

KERN  CO  FSTRY  *  F  0 

HETCH  HETCHY  wTR  SUP 

SAN  OIEGO  wTR  DEPT 

STATE  OIV  OF  HWYS 

SO  CAl  IF  EOI SON  CO 

268 

8A 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

2779 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DEPT  WATER  RESOURCES 

JESSE  FIERRO 

BANKL I NE  OIL  COMPANY 

MRS  GABRIELLE  WILSON 

9546 

c 

ELOISE  B  FAIRBANKS 

225 

c 

MARGARET  S  PLUMMER 

CHARLES  P  WEAVER 

U  S  WEATHER  BUREAU 

THOMAS  WILLIAMS 

RADIO  STATION  KRFM 

D  S  W  ALEXANDER 

6726 

VAR 

DEPT  WATER  RESOURCES 

166 

7A 

FRANK  F  MOI TOZA 

MERCED   IRRIG  DIST 

mercey  hot  SPR  t  NGS 

ROBERT  C  WHEELER 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

UNION  OIL  CO  OF  CAL 

U  S  FOREST  SERVICE 

2965 

3P 

3P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

495B 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAROLD  R  CHACE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO  IRPIG  DIST 

C I TY  OF  MODESTO 

2735 

8A 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

BOOO 

CORPS  OF  ENGI NEERS 

TOM  w  WILLI AMS 

ROBERT  ■  JOHNSON 

9A 

9A 

US  Bur  reclamation 

8A 

us  SOIL  CON  SERVICE 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

BA 

MRS  thelha  f  downer 

770 

: 

LEONARD  A  BOSSANA 

390 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

7A 

9P 

SS 

BA 

BA 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

7A 

IIP 

U  S  WB  OBSERVER 

6P 

JOHN  L  PARSONS 

4290 

BA 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

1800 

: 

9A 

MOUNT   SHASTA  SK 1  BOWL 

VAR 

DEPT  WATER  RESOURCES 

ID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CLOSED  6/25/99 

U  S  WB  OBSERVER 

9A 

5700 

VAR 

DEPT  WATER  RESOURCES 

770 

MONT  ERE Y  CO  FCWCD 

16 

7A 

EARL  S  6IPSON 

60 

5* 

8A 

JOHN  F  ALLEHANT 

220 

MASON 1 TE  CORPORA! 1  ON 

480 

CITY  OF  NEEDLES 

913 

NIC 

10 

2890 

9P 

2600 

BA 

BA 

14 

8A 

8A 

8A 

780 

9P 

1243 

*P 

13*2 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

108 

5F 

9P 

RICHARD  A  SMITH 

9P 

7A 

MRS  NELLIE  WEBB 

7A 

IMPERIAL    IRRIG  DIST 

2630 

8A 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

619 

9P 

SN  FERNDO  VLY  TIMES 

EDWARD  L  THOMPSON 

219 

BA 

BA 

1963 

BA 

3 

MIO 

10 

U  S  WEATHER  BUREAU 

160 

12P 

ALLARO  A  CALKINS  JR 

146» 

C 

RICHARD  PLEINER 

1000 

7A 

ANDREW  J  6LANEY 

60 

4P 

30 

OCEANSIDE  WATER  DEPT 

175 

8A 

3620 

s 

790 

5P 

5P 

520 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

980 

7A 

MRS  BEATRICE  RYAN 

600 

CORPS  OF  EPGINEERS 

431 

lOA 

ORANGE  COVE  CI T  ASSN 

161 

'*P 

4f 

CAL  DIV  BEACH  *  PARK 

950 

7P 

TP 

ARTHUR  W  BOWMAN 

254 

8A 

BA 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

403 

9P 

9P 

E  J  ANDERSON 

160 

llA 

llA 

CITY  OF  OROVILLE 

530 

6A 

6A 

ALBERT  E  PALMER 

-  2a  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  HO.  1 

COUNTY 

52 
< 

a 

3 

M 

s 

s 

□ 

OBSEBVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Si 

s 

if 

il 

OftOVILLG  BRIDGE 

«925 

7* 

ROBERT  C  SKINNER 

OftOVILI-E  PAHGER  STAIIOf 

ftsza 

C 

OSTRANOER  LAKE 

6992 

OXNARD 

6P 

6974 

6983 

C 

PACIFIC  HOUSE 

699T 

PACOIMA  OAW  FC   J3  A-E 

PALHOALE 

662% 

LOS  ANGELES 

3*  35 

lie  07 

2699 

PALMDALE   IRRIG  01  ST 

6629 

a 

c 

PALMOALE   IRRIG  DI ST 

662" 

8A 

c 

ENGINEERING  DEPT 

IP 

MIO 

c 

PALOMAR  OBSERVATORY 

P  G  *  E  COMPANY 

PARADISE 

66 

BUTTE 

23 

39  *6 

121  37 

1790 

PARADISE  CEMETERY 

6608 

TUOLUMNE 

37 

119 

7700 

HETCH  HETCHY  MTR  SUP 

SAN  BEROINO 

< 

METRO  MATER  DISTRICT 

HERBERT  H  DURHAM 

c 

MARCELENE  ROBERTS  RH 

4P 

PASADENA  WATER  DEPT 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

5P 

CITY  OF  PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  3  NNH 

SN  LUIS  OBPO 

c 

PASO  ROBLES  FAA  AIRPORT 

SN  LUIS  OBPO 

FED  AVIATION  AGENCY 

KERN 

10 

34  96 

119  23 

3S68 

HUDSON  RANCH 

CREEK 

6T61 

TEHAMA 

1850 

7A 

MRS  ANITA  V  KUNKLER 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PETALUMA  FIRE  DEPT 

: 

VICTOR  E  CHA I X 

7A 

MRS   IDA  H  AKERS 

SN  LUIS  OBPO 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT  RIVER  POWER  MOUSE  S 

69»6 

SHASTA 

21 

40  99 

121  99 

1498 

P  G  ♦  E  COMPANY 

RANCH 

6990 

LAKE 

38 

52 

1590 

AUBRET  w  PITTS 

EL  DORADO 

BA 

INST  FST  GENETICS 

c 

CITY  OF  PLACEBVILLE 

BA 

LORR 1 N  L  CRAIN 

MENOOC I  NO 

8A, 

c 

JAME  S  D  MOUNGOVAN 

IIP 

u  s  COAST  Guard 

POt  NT  P 1 EDRAS  BLANCAS 

SN  LUIS  OBPO 

u  s  COAST  Guard 

POWHA 

7090 

LOS  ANGELES 

117  46 

695 

J  E  ADAMSON 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

7070 

CONTRA  CO STA 

38 

122 

SO 

U  S  NAVAL  NAGAZ INE 

PORTE RVI LLE 

c 

PORTUGUESE  HEADOH 

6P 

VAR 

POTTER  VALLET  3  SE 

mENDOC I  NO 

: 

RUSSELL  £  NEAR 

POTTER  VALLEY  PmB  HOUSE 

POWAV  VALLEY 

san'^oiego 

33 

32  57 

117  0* 

440 

ROWAY  NUN  WATER  OlST 

7123 

RI  ER 

33 

7 

c 

-ORPS  OF  ENGINEERS 

7150 

NELSON  H  PALMER 

VAf 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RAMONA  SPAULOING 

6P 

LOUIS  8  SPAULOING 

CORPS  OF  ENGINEERS 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

RATWOOO  FLATS 

SAN  6ERD1N0 

CALIF  EL EC   POWER  CO 

RED  BLUFF  MB  AIRPORT 

292 

c 

U  $  WEATHER  BUREAU 

REDOING  1  SE 

7299 

SHASTA 

*0  3* 

122  23 

470 

c 

CI  TT  OF  REDDING 

REDOING  FIRE  STA  NO  2 

2' 

REDDING  FIRE  CHIEF 

REDLANDS 

SAN  BEROINO 

REDWOOD  CITY 

C I  TT  FIRE  DEPT  STA  2 

REOHOOD  VALLEY 

: 

THOMAS  M  JAMESON 

MIC 

FOLSOH  state  PRISON 

IR ICKMOND 

CONTRA  COSTA 

CITY  OF  RICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STATION 

RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  3 

RIVERSIDE  FIRE  OEPT 

RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 

7*7S 

RIVERSIDE 

28 

33  58 

117  20 

1049 

CITRUS  EXP  STATION 

ROBERTSON  FLAT 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROSE  MARIE  HEADOM 

ROUND  MEADOW 

VAR 

ROUND  MOUNTAIN   t  NNE 

MRS  MARIAN  L  BERTAGNA 

RUNNING  SPRINGS   I  E 

SAN  BEROINO 

STATE  DIV  OF  MWVS 

SACHES  SPRINGS 

TUOLUMNE 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SACRAKENTO 

2j 

38  31 

121  30 

17 

< 

U  S  WEATHER  BUREAU 

^SACRAMENTO  WB  CITY 

7633 

SACRAMENTO 

23 

121  29 

c 

U  S  MEATHER  BUREAU 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

7637 

U  S  WEATHER  BUREAU 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

SAINT  HELENA 

EDWIN  L  PAULSON 

SAINT  HELENA  h  WSW 

c 

EDWIN  H  LEARNED 

SAINT  HELENA  T  NE 

c 

MRS  CLARA  B  ABREU 

SAINT  JOHN 

JAMES  A  STURGEON 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

CONTRA  COSTA 

9P 

BROTHER  U  BENEDICT 

G 

7661 

SALINAS  RURAL  F  0 

SALINAS  DAM 

7672 

SN  LUIS  OBPO 

2« 

35  20 

120  30 

1379 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

T6BI 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

7689 

if 

P  G  •  E  COMPANY 

SALYER  RANGER  STATION 

BA 

U  S  FOREST  SERvlCt 

SAN  ANDREAS  2  S 

'711 

fcP 

4P 

C 

7731 

SANDSERG  PATROL 

STATION  FC  130  6 

7734 

LOS  ANGCLES 

3*  49 

IIB  43 

402S 

t  A  CO  FIRE  MARDEN 

SANDBERG  MB 

c 

PSAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

c 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  DIMAS  FIRE  MOD  FC99 

8A 

SAN  DIMAS  TANBAHK  FLAT 

CG 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  FELIPE  HIGHMAY  STA 

C 

SAN  FERNANDO 

LOS  ANGELES 

S  F  HEIGHTS  LEMON  AN 

SAN  FERNANDO  PH  3 

LOS  ANGELES 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  FRANCISCO 

RICHHOMD  SUNSET 

77*7 

SAN  FRANCISCC 

• 

97  66 

122  SO 

32 

c 

CITY  SAN  FRANCISCO 

PSAN  FRANCISCO  WB  AP 

7749 

c 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PSAN  FRANCISCO 

FEDERAL  BUILDING 

7772 

c 

J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  GABRIEL  CAKTOH  PH 

T77* 

SAN  GABRIEL  DAM  FCA29BE 

77  T* 

»P 

E  K  DC  VORG 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

T7B9 

4F 

4P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

5AN  GRCGOtllO  3  SE 

7B0T 

9R 

9P 

7810 

TP 

7P 

7813 

c 

SAN  JOAOUIN  EXP  RANGE 

7817 

MADERA 

2- 

37  06 

119  44 

1100 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

PSAN  jose 

7121 

SANTA  CLARA 

IT  21 

121  S4 

70 

MI( 

HID 

z 

J 

E  0  B1U.WILLER 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3  SSE 

713% 

SAN  HNITO 

2< 

3«  «* 

121  91 

900 

c 

MRS  M  A  BINGHAM 

7837 

: 

SAN  LUIS  OBIS»0  POLT 

7891 

SN  LUIS  OBPO 

39  18 

120  40 

900 

7JI 

7A 

: 

CAL  STATE  POLY  COL 

SAN  HAtCOS  RANCH 

7861 

SNTA  BARBARA 

32 

3A  33 

1|«  S3 

•00 

7i 

7* 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ISAN  NATEO 

SAN  MATEO 

37  3A 

1Z2  20 

3« 

SP 

9P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7a7( 

VENTURA 

33 

33  1* 

11*  28 

902 

c 

U  S  NAVY 

>SAN  HDHO 

787* 

LOS  ANSEL eS 

39 

33  «3 

118  1* 

9P 

9F 

MAR IKE  EXCHANGE 

HIM  KAPACL 

7880 

NARIN 

It 

37  M 

122  32 

31 

it 

if 

CITY  ENGINEER 

SAJITA  AHA  FIRE  STATION 

7888 

OftANCe 

21 

33  *9 

IIT  92 

US 

if 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

STATION 

INDEK  NO.  1 

COUNTY 

o 

LATITUDE 

s 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

g 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

7891 

34  07 

1980 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  AHA  RIVER  PH  NO  I 

34  09 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

34  12 

5P 

G  ROBINSON 

5P 

S  BARBARA  FIRE  DEPT 

HID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

4000 

5P 

UNIV  Or  SANTA  CLARA 

ROBERT  E  BURTON 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

7930 

SN  LUIS  OEPO 

24 

35  22 

120  36 

1200 

JOSEPH  C  NC  KUSICK 

7933 

35  22 

1100 

U  S  WEATHER  BUREAU 

9P 

5P 

lOA 

■A 

SNTA  YNEI  HIGH  SCHL 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAUGUS  POWER  PLANT  NO  1 

lOS  ANGELES 

29 

118  27 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

RANGER 

41  IS 

2169 

if 

6A 

: 

SMINGLETOWN 

SHASTA 

23 

121  91 

MRS  JANICE  M  SUITER 

lERRA  CITY 

8207 

I  ERR 

39  34 

4182 

SIERRAVILLE  ranger  STA 

c 

CLARENCE  F  ELWORTHY 

SLOUGHKOUSE  6  SE 

SACRAMENTO 

16 

121  05 

MRS  MABEL  VAN  VLECK 

NO 

8317 

33  92 

1940 

P 

RI 

BA 

SOnORA 

TUOLUMNE 

3' 

120  23 

P  G  ♦  E  COMPANY 

8376 

SAN  FRANCISCC 

37  42 

27 

4P 

8A 

HEAOWORKS 

TULARE 

lie  39 

P  6  ♦  E  COMPANY 

EY  LODGE 

8474 

PLACER 

39  12 

120 

6226 

SOUAW  VLY  DEVEL  CO 

EDGAR  L  KEISTER 

VAf) 

VAR 

STIRLING  CITY  RS 

STOCKTON  DISPOSAL  PLAN' 

SAN  JOAOUIN 

CITY  OF  STOCKTON 

PSTOCKTON  FAA  AIRPORT 

SAN  JOAOUIN 

2 

121  15 

FED  AVIATION  AGENCT 

STOCKTON  FIRE  STATION  4 

8960 

JOAOUIN 

37  58 

121 

11 

STOCKTON 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

STONYFORO  COOLEY  RANCH 

FRED  H  COOLEy 

STONYFORD  RANGER  STA 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

5P 

5P 

SURF  2  ENE 

SNTA  BARBARA 

34  41 

120  34 

U  S  AIR  FORCE 

e70C 

33 

34  16 

1089 

8^ 

9P 

9P 

TEHACHAPI 

KERN 

1< 

llfl  27 

MRS  ANI TA  COWAN 

TEHACMAPI    RANGER  STA 

Be3< 

35  08 

lis 

3975 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

TEJON  RANCHO 

TEJON  RANCH  COMPANY 

THE  CEDARS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

R IVER5 I DE 

MIC 

MIC 

: 

FED  AVIATION  AGENCY 

THREE  RIVERS  EDISON  PH 

SO  CALlF  EDISON  CO 

THREE  RIVERS  EDISON  PH 

891 

TULARE 

118  92 

114 

SO  CALIF  EDISON  CO 

892 

3B  28 

2359 

4P 

c 

7* 

7* 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

NEVADA 

3' 

120  11 

980 

U  S  FOREST  SERVICE 

9041 

34  23 

4600 

TUNNEL  RANGER  STATION 

at 

U  S  BUR  RECLAMATION 

3P 

TWIN  LAKES 

ALPINE 

120  09 

3P 

P  G  «  E  COMPANY 

912 

39  09 

623 

9P 

T 

912< 

39  09 

1990 

8J 

TOO 

*A 

AT  LOS  ANGELES 

919^ 

34  04 

430 

4P 

4P 

919 

34  0  8 

1840 

*P 

»P 

916 

39  11 

1920 

4P 

917 

39  10 

1347 

4P 

UPPER  MATTOLE 

917 

HUI«OLDT 

1 

40  19 

124  11 

299 

9P 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPPER  SAN  LEANORO 

F  ILTERS 

918' 

ALAMEDA 

4 

37  46 

122  10 

387 

7« 

7* 

: 

C  BAY  NUN  UTL  DIST 

9181 

36  38 

2090 

VACAVlLLE 

920< 

SOLANO 

2 

38  22 

122  00 

179 

*F 

«P 

C  H  UHL 

VALLETON 

922 

HOMTERET 

2* 

39  53 

120  42 

990 

: 

MRS  AMY  CURTIS 

VALLEY  CENTER  3  NE 

922( 

SAN  DIEGO 

3' 

33  16 

117  01 

16IS 

7* 

C  F  IVERSON 

VALYERHO  RANGER  STAT lOK 

929 

LOS  ANGELES 

1* 

34  2  7 

117  91 

9705 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

VAN  NUYS  CITY 

WAREHOUSE  FC  19 

92 1( 

LOS  ANGELES 

1 

34  11 

118  27 

49S 

LEONARD  SWINNET 

VEKADO 

927 

SONOMA 

22 

38  37 

123  01 

12*0 

: 

JOHN  B  HARPER 

STATION  INDEX 


STATION 

Q 
g 

COUNTY 

1  DBJUHAGE  t  1 

LONGITUDE 

5 
Q 
P 
< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

g 

G 

1  SPGOuj 

BA 

NEW  STATIONS 

VAR 

VICTORVlLLE  PUMP  PLANT 

BA 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

SP 

4P 

9A 

TULARE  CO  C  OF  C 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

»P 

CLOSED  1 1/1/97 

CEDAR  POINT  RANCH 

VOLCANOV  i  LLE 

EL  DORADO 

BA 

ELMER  C  OGLE 

7A 

WILLIAM  J  VOLLMERS 

FILLMORE  1  WNW 

VOLTA  POWER  HOUSE 

4P 

P  G  *  C  COMPANY 

HESPERIA 

Calaveras 

3»  12 

120  59 

9P 

HALMAR  SCHOOL 

CONTRA  COSTA 

37  57 

122  05 

•A 

WALNUT  CftECK  2  CSC 

CONTRA  COST A 

•A 

WALNUT  CRCCK  2  CMC 

CONTRA  COSTA 

TOMAS  S  VANASEK 

CONTRA  COSTA 

*A 

WALNUT  CROVE 

SACRAMENTO 

5P 

5P 

5P 

PAUL  LACK AS 

PIRU  2  ESE 

WALNUT  PATfTOL 

STAT  ION  FC    102  B 

WARNER  SPRINGS 

4P 

BOOnVILLE  MlGHwAV 

BA 

DUNN  SIDING 

WASJOJA  PATTERSON  RANCH 

9457 

SNTA  BARBARA 

30 

34  59 

119  54 

2175 

C 

PATTERSON  RANCH 

PICKEL  MEADOWS 

watsonville  waterworks 

20 

36  56 

121  46 

BA 

LEE  F  MAC  GOWAN 

WAHONA  DANCER  STATION 

MARIPOSA 

TRINITY  DAM  vISIA  POINT 

WEAVERviLLC  RANGER  STA 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHESTER   I  KIMRCY 

WHISKEY TOWN 

WELDON  1  WSW 

VERNON  J  BLOUNT 

WENOEL  10  SE 

9521 

3P 

ED  FIlIP£LL1 

VEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

SNTA  BARBARA 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MCSTHAVEN 

7A 

BOSTON  Ranch  co 

VEST  POINT   3  SW 

CALAVERAS 

6P 

MESTVILLE 

9591 

PLACER 

39  11 

120  39 

5200 
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FRANK  EBERT 
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APPLE  VALLEY  RANCMOS 
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CEDAR  POINT  RANCH 

R|  DAM  PROJECT 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
lALCOLM  E  FOSTER 
ROY  £  WALTERS 

♦  E  COMPANY 
DESERT  JOURNAL  PUB  CO 
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CALIF  DIV  BEACH  +  PKS 
CAMULOS  RANCH 
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STATE  DIV  OF  MWYS 

EARL  WOBSEP 
I  S  MARINE  CORPS 
I  S  HEATHER  BUREAU 
I  S  BUR  RECLAMATION 

CHAMBER  OF  COWERCE 
I  S  BUR  RECLAMATION 


ROLLO  LARSEN 


1  AMERICAN,     2  CALAVERAS,     3  CARSON,     4  CENTRAL  COAST,     9  COLORADO,     6  DESERT,     7  EEL,     6  FEATHER,     9  KAWEAH,     10  KERN,  11  KINGS,     12  KLAMATH,     13  LOS  ANGELES,     14  MERCED,     15  MOJAVE,       16  MOKELIWNE, 
IT  NORTH  COAST,     IB  N.E.    INTERIOR.     19  OWENS,     20  PAJARO,     21  PIT,     22  RUSSIAN,     23  SACRAMENTO,     24  SALINAS,     25  SAN  DIEGO,     26  SAN  GABRIEL,     27  SAN  JOAOUIN,       28    SANTA  ANA,     29  SANTA  CLARA,     30  SANTA  MARIA 
11  SANTA  MARGARITA,     32  SANTA  YNEZ,     33  SOOTH  COAST,     34  STANISLAUS,     39  TRINITY,     36  TRUCKEE,     37  TUOLUMNE,     3B  WALKER. 
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REFERENCE  MOTES  CALIFORNIA 

1959 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologlst ,  557  Federal  Of- 
fice Building,  50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and    heating  degree  days     for  the  preceding  12  months    will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,     but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,     are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter    unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  In  the  station  name,  and  also 
Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term 
means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,     or    ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;    consequently    occasional    drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,     and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;     and  "Evaporation  and  Wind"  Table,     and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of , observation.      The  Station  Index    shows  observation    times     in  local 
standard  time.     During  the  stimmer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST,  and  Blue  Canyon 
WB  AP  at  5:30  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.      Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are  published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  Irregular  intervals,  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data 
from  Storage-Gage  Stations",  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  aud  the  "Daily  Temperature"  Table  Is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 
-    No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain, 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall, 

H    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.      See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a    full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:    20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D,  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,     and  STORM  DATA,     all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washing- 
ton 25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  Changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation 'Substation  History' for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C.  for  $1.25.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Cll- 
matologloal  Data,  obtained  as  indicated  above,  prloe  15  cents. 
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CALIFORNIA  -  AUGUST  1959 


Temperatures  averaged  above  normal  during  August  along  the  central  and  south  coastal 
areas.  At  Los  Angeles  Airport  this  was  the  hottest  August  of  record  and  the  second  hottest 
month  of  record,  being  exceeded  only  by  July  of  this  year.  San  Francisco  Airport  experi- 
enced the  second  warmest  August  in  32  years  of  record;  only  August  of  1958  was  warmer.  In' 
Sacramento,  warm  weather  early  in  the  month  was  offset  by  cool  weather  later,  to  produce  a 
normal  average  for  the  period.      Maximum  readings  on  the  7th  and  8th  equalled  all-time  high 

records  for  those  dates,  while  the  18th  and  19th  showed  the  lowest  maximum  readings  of  rec- * 
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ord  for  those  dates , 


STORMS 

Thunderstorms  on  the  afternoon  and  evening  of  the  1st  in  the  area  extending  from  the  Im 
perial  Valley  to  Blythe  damaged  utility  lines,  flooded  highways  and  farms,  and  washed  out 
irrigation  canals.  On  the  afternoon  and  evening  of  the  7th  scattered  thunderstorms  over 
much  of  the  State  set  a  number  of  brush  and  forest  fires,  damaged  powerlines,  and  put  one 
radio  station  off  the  air.  Heavy  rains  on  the  17th  over  the  eastern  portion  of  the  Mojave  J 
Desert  closed  rail  and  highway  routes,  marooned  two  sections  of  the  Santa  Fe  Grand  Canyor 
Limited, and  stranded  500  motorists.  Four  railroad  section  hands  were  drowned  when  the  flood 
swept  their  truck  from  the  highway. 
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C.  Robert  Elf ord 

State  Climatologist 

U.  S.  Weather  Bureau 

San  Francisco,  California 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature  121°  on  the  8th  at  Cow  Creek. 

Lowest  Temperature  17°  on  the  20th  at  White  Mountain  No.   1  and  on  the  21st+  at 
White  Mountain  No.  2. 

Greatest  Total  Precipitation  2.29  inches  at  Boulevard.  * 

Least  Total  Precipitation  0.00  at  194  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  1,70  inches  on  the  20th  at  Mount  Hebron  Ranger  Station. 
Greatest  Total  Snowfall  0.5  inch  at  Twin  Lakes  and  White  Mountain  No.  2. 
Deepest  Snow  on  Ground  1  inch  on  the  24th  at  White  Mountain  No.  2. 
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5 

223 

50 
267 

24 
232 
287 

24 
176 

35 

24 


15 

193 
154 

52 
158 
4 

27 
190 


22 
29 
124 


237 
16 


77 
4 
22 
59 
61 
6 
95 
108 
7 

127 
0 
10 
11 
12 
2 
7 
69 
21 

43 
12 


18 
67 
88 
12 
10 
110 
75 
0 

149 
1 
76 
123 
5 
42 
35 
3 
2 
11 
22 
16 


.03 
.00 
.25 
.48 
.37 
.00 
.02 
.06 
T 

.05 
.01 
.08 
.04 
.07 
.39 
.02 
.01 
T 

.00 
.07 
.00 

T 

.00 
.01 

.00 
1.71 
.00 
.00 
.01 
T 

.00 
.02 

T 

.03 


.03 
.64 
.01 

T 

.22 
.47 


.16 
.29 


T 

.09 
.50 

T 

.08 
.22 
.25 
.22 
.17 
T 

.23 
.66 
.00 
.24 
.07 


.06 
.01 
.08 
.03 
.07 
.39 
.01 
.01 
T 

.00 
.07 
.00 

T 

.00 
.01 
.00 
1.70 
.00 
.00 
.01 
T 

.00 


.01 

T 

.16 
.47 

T 

.01 
.16 
.29 
.16 


.21 
.22 
.17 

T 

.20 
.66 
.00 
.24 
,07 
,09 
,00 
,25 
,32 


See  Reierence  Notes  Following  Station  lnde« 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNL 
AUGUST  195' 


Tempefaluie 


Slanon 

fi  1 
2  i 
<  S 

5  1 
<  S 

<]) 
? 
< 

' —  

i 
% 

J  s 
J  J 

J 
I 

— — 

£ 
0 

<u 
0 

■- 

1 

No  ot  Days 

Tolal 

1 

From  Lwng 
Teim  Means 

0 

% 
0 

Q 

w,  Sleer 

No  ol  Dayi 

Tolal 

1      Max  Deprh  1 

6 
g 

0 

0 

1 
0 
e 

5 

<D 
0 

° 

5  « 

5  i 

0^ 

PLACERVILLE  IFG 

AM 

89  .6 

62,7 

76.  2 

103 

8 

46 

1  s 

1  9 

0 

0 

0 

•  01 

 Ql~ 

~7U — 

•  0 

0 

0 

Q 

0 

PORTOLA 

86  •  1 

37.4 

61.8 

1.4 

7fl 

^7^ 

1  2 

0 

9 

0 

•  22 

.12 

*22 

24 

•  0 

1 

0 

0 

QUINCY  RS 

AM 

90.9 

39.5 

i'  f 

20 

0 

3 

0 

•  22 

.11 

.22 

20 

•  0 

0 

1 

0 

RED  BLUFF  WB  AP 

R 

'  1 

AA*  ^ 

80  •  1 

0,  *» 

112 

71 

0 

0 

0 

•  03 

•  02 

20 

•  0 

Q 

Q 

REDOING   FIRE   STA  2 

c!t  *  ^ 

81,2 

S7 

71 

25 

0 

0 

0 

•  00 

•  1  5 

*Q0 

•  0 

Q 

Q 

0 

ROCICLIN 

AM 

on  ^ 

^^•^ 

7^'  Q 

n*  s 

1  nft 

47 

77 

25 

0 

0 

0 

.00 

,01 

'00 

•  0 

Q 

0 

Q 

Q 

SACRAMENTO  WB  AP 

R 

* 

n  7 
^' 

1  ni 

7 

71  * 

1 9 

0 

0 

0 

T 

.00 

J 

2  3 

•  0 

0 

Q 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY 

R 

90*0 

n  *« 
58.0 

7  n 

0.0 

7 

e,7 
^7 

; 

2 1 

18 

0 

0 

0 

T 

.00 

.0 

Q 

Q 

SHASTA  DAM 

AM 

«H  *^ 

67,1 

R1  7 

25 

0 

0 

0 

.23 

•  2  3 

21 

.0 

1^ 

Ol 

SIERRA  CITY 

AM 

ft  *T 

51.1 

AO  7 

1  Ol 

71 

18 

0 

0 

0 

.45 

20 

.0 

0 

1^ 

Q 

0 

SIERRAVILLE  RS 

AM 

84.3 

41  ,4 

62.  9 

0,7 

OA 

70 

70 

7  1 

9 

0 

3 

0 

.29 

.14 

*?4 

7S 

.0 

Q 

1 

Q 

Q 

SNOW  LAB  CEN  SIERRA  //R 

AM 

41,5 

84 

2 1 

797 

0 

0 

1 

0 

.12 

.  0 

0 

1 

0 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

9^*2 

59*0 

77*  1 

0*1 

111 

8  + 

48 

2 1 

3 

24 

0 

0 

0 

.39 

,35 

'  39 

20 

.  0 

0 

1 

0 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

86.7 

53,3 

70,0 

98 

9  + 

38 

21 

33 

12 

0 

0 

0 

•  56 

.56 

20 

.  0 

0 

1 

1 

0 

TURNTABLE  CREEK 

AM 

65,1 

79,9 

105 

10  + 

53 

21 

6 

25 

0 

0 

0 

•  1 1 

.11 

21 

•  0 

0 

I 

0 

0 

TWIN  LAKES 

72.3 

41.5 

56.9 

1.6 

81 

6 

26 

21 

244 

0 

0 

2 

0 

.  30 

_ 

.05 

•  14 

24 

•  5 

0 

1 

0 

G 

UPPER  LAKE  RS 

95. 8M 

46.  7M 

71 .  3M 

108 

7 

40 

27 

6 

25 

0 

0 

0 

.07 

•  07 

20 

•  0 

0 

0 

0 

0 

VACAVILLE 

94.5 

56,7 

75.6 

1.7 

107 

7 

50 

30+ 

1 

25 

0 

0 

0 

•  00 

_ 

,01 

.00 

•  0 

Q 

Q 

Q 

Q 

VOLTA  PH 

93.8 

57.9 

75.9 

107 

7 

43 

19 

14 

25 

0 

0 

0 

•  1 7 

.05 

.17 

20 

•  0 

0 

1 

Q 

(I 

WALNUT  GROVE 

71.9 

1  ?^ 

'* 

16 

0 

0 

0 

•  00 

•  0 

0 

Q 

(J 

WHI SKEYTOWN 

AM 

*7 

21  * 

0 

0 

0 

T 

J 

•  0 

0 

0 

Q 

Q 

WILLIAMS 

AM 

* 

76*3'^ 

109 

51 

29+ 

28 

0 

0 

0 

.00 

•  ^ 

0 

0 

0 

0 

WILLOWS 

AM 

59*3 

75.8 

0.7 

107 

50 

1  8 

23 

0 

0 

0 

*  38 

32 

.36 

20 

1 

0 

Ci 

WINTERS 

AM 

2 1 

26 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

Cj 

WOODLAND   1  WNW 

AM 

93.3 

53.6 

1  nA 
106 

A 

27 

23 

0 

0 

0 

T 

.02 

■p 

24 

•  0 

0 

0 

0 

c 

DIVISION 

71 

.16 

.05 

NORTHEAST  INTERIOR  BASINS 

BOCA 

AM 

8 2 

31.5 

57  ,  0 

94 

22 

29  + 

2  49 

8 

0 

1  8 

0 

.20 

9 

0 

1 

0 

( 

BRIDGEPORT 

82.6 

34.2 

58.4 

90 

9 

23 

29 

203 

1 

0 

11 

0 

T 

T 

7 

*n 
'n 

0 

0 

0 

( 

CEDARVILLE 

AM 

86.7 

53.7 

70.2 

0.^ 

99 

8 

37 

21 

27 

12 

0 

0 

0 

' 

no 
.09 

.22 

20 

0 

1 

0 

( 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

AM 

81  .2 

38.3 

59.8 

93 

7 

30 

30  + 

171 

0 

5 

0 

.25 

25 

*n 
'rt 

0 

I 

0 

c 

DOYLE  5  SSE 

AM 

8  8.4M 

48. 5M 

68.  5M 

100 

7 

37 

20 

47 

0 

0 

0 

•  40 

.26 

9 

0 

2 

0 

( 

FORT  BIDWELL 

85.0 

44.9 

65.0 

- 

2.3 

95 

8 

32 

22 

60 

9 

0 

1 

0 

- 

.19 

T 

26 

*n 

0 

0 

0 

( 

LAKE  CITY 

AM 

87, IM 

48.  4M 

67. 8M 

100 

8 

34 

21 

44 

11 

0 

0 

0 

•  06 

.06 

26 

*n 

0 

0 

0 

( 

MONO  LAKE 

8  3.7 

67.3 

^ 

39 

20 

1 

0 

0 

0 

X 

2  3 

*o 

0 

0 

0 

( 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

77  .9 

38*6 
* 

6^*  OM 

89 

29 

29  + 

207 

0 

0 

6 

0 

*  if 

.10 

25 

*o 

0 

1 

0 

( 

SUSANVILLE  AP 

l<t 

0 

1 

0 

•  2 1 

♦  13 

.21 

'ft 

0 

1 

0 

( 

TAHOE 

AM 

75.6 

42*  8 
• 

0  9 

84 

* 

20 

7fi 

0 

0 

0 

0 

•  29 

.  17 

.16 

2  5 

.  0 

0 

1 

0 

TRUCKEE  RS 

AM 

*  nw 

HA 

07 

^0* 

_ 

3 

0 

0 

•  16 

•  01 

*nt 

2  4 

.  0 

0 

0 

0 

WOODFORDS 

* 

50*  7 

A?  n 

07 

h 

0 

0 

0 

.01 

* 

25 

•  0 

0 

0 

0 

DIVISION 

.  17 

.11 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

BEN  LOMOND 

_ 

• 

A^*  R 

47 

■ 

74 

6 

0 

0 

0 

•  05 

05 

* 

1 7 

.  0 

0 

0 

0 

( 

BERKELEY 

R 

71  n 

7 

ft7 

17 

AS 

0 

0 

0 

0 

T 

•  05 

24 

.  0 

Q 

0 

Q 

BURLINGAME 

74  5 
• 

*  • 

f  , 

i7 

31 

SR 

0 

0 

0 

0 

•  00 

00 

*n^ 

.  0 

Q 

0 

Q 

CARMEL  VALLEY 

101 

1  1 

7Q 

Al 
7, 

6 

0 

0 

0 

•  03 

•  03 

.  0 

Q 

1 

CROCKETT 

AM 

01*9 

AO  n 

c 

1 2 

5 1 

77 

1  1 

7 

0 

0 

0 

T 

■  02 

7S 

.  0 

Q 

GILROY 

AM 

87.8 

5  3.2 

70  .  5 

102 

12 

44 

1 2 

1 3 

0 

0 

0 

•  00 

.  0 

Q 

Q 

Q 

HALF   MOON   BAY   2  NNW 

AM 

67,1 

54«  6 

60  .  9 

80 

1 3 

45 

31 

126 

0 

0 

0 

0 

.21 

•  1 0 

2  3 

.  0 

HOLLISTER 

81  ,0 

52,6 

66  •  8 

0.6 

97 

12  + 

47 

21  + 

29 

0 

0 

0 

T 

.02 

23  + 

.  0 

KING  CITY 

8 5  •6M 

50,  5M 

68  •  1 M 

1.0 

96 

1 1 

39 

22 

1 1 

0 

0 

0 

.00 

.01 

•  00 

•  0 

0 

LIVERMORE  2  SSW 

AM 

89,5 

52,5 

71.0 

0.2 

1  04 

7 

46 

22  + 

9 

1  9 

0 

0 

0 

.07 

•  05 

•  0  7 

.  0 

Q 

- 

LOS  GATOS 

91,3 

52.8 

72.1 

3.8 

1  07 

1 1 

46 

31  + 

\ 

20 

0 

Q 

.02 

.  00 

•  01 

74* 

.  0 

Q 

MARTINEZ  FIRE  STA 

AM 

7^*8 

I^'  ? 

1 02 

cZ 

2 1 

1 2 

0 

0 

0 

.01 

.  0 

0 

0 

Q 

MONTEREY 

^t*  1 

1  7 

50 

2 1 

ft7 

0 

0 

0 

0 

•  04 

*04 

7^ 

•  0 

Q 

Q 

Q 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

70 

A7  7 
7^*0 

H« 

7- 

^7 

20 

ni 

7^ 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

•  0 

Q 

Q 

Q 

MOUNT   DIABLO   NORTH  GATE 

AM 

87  8 

SQ*q 
• 

ni 

?o* 

15 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

7Q  *nM 

0.1 

Qi 

^1 

A7 

3 

0 

0 

0 

T 

•  02 

.  0 

0 

0 

0 

NACIMIENTO  DAM 

98  *3M 

514M 

74  9M 

in 

9 

43 

A 

27 

0 

0 

0 

T 

I" 

23 

.  0 

0 

0 

0 

NEWARK 

AM 

76.9 

56  •  0 

66*  5 

07 

24 

5 1 

5  + 

3 

0 

0 

0 

^ 

1 

3 

.  0 

0 

0 

0 

OAKLAND  WB  AP 

R 

74  ,7 

57  *  6 

66*  2 

3  3 
• 

- 

^A 

30 

0 

0 

0 

0 

•  03 

•  01 

•  02 

24 

.  0 

0 

0 

ORINDA  BOWMAN 

71 

1 1 

0 

0 

0 

T 

.  0 

Q 

0 

Q 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

78*9 

5S*6 
* 

07 

74 

3 

0 

0 

0 

•  01 

01 

•  0 

Q 

0 

Q 

PASO  ROBLES 

92  *8 

• 

7^*7 

1  06 

17 

71 

■ 

IS 

22 

0 

0 

0 

•  00 

*DO 

•  0 

Q 

0 

Q 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

Lt'i. 

1  08 

11  + 

to 

2  1 

23 

0 

0 

0 

•  00 

*nn 

•  0 

Q 

PINNACLES  NM 

95*8 

11  + 

7^ 

28 

0 

0 

0 

•  00 

*nn 

•  0 

Q 

0 

Q 

PiSMO  BEACH 

71*3 

to  ^ 

90 

2  3 

AO 

20 

7^ 

1 

0 

0 

0 

•  00 

*nn 

•  0 

Q 

Q 

Q 

PT  PIEDRAS  8LANCAS 

63  ,9 

54*6 

^7 

AO 

0 

0 

0 

0 

.01 

*ni 
• 

•  0 

Q 

Q 

PORT   CHICAGO  NAvAL  DEPOT 

AM 

69*  4 

77 

12 

0 

0 

0 

T 

.0 

0 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

*: 

47*3 
• 

7n  *  7 

t  nf 

10  + 

fa 

7n 

70 

24 

0 

0 

0 

T 

•  03 

_ 

.0 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

7n  *n 

At  ^ 

3,0 

7^ 

7 

0 

0 

0 

.02 

.00 

•  02 

•  0 

Q 

Q 

Q 

RICHMOND 

AM 

71  *n 

fiO 

fll 

51 

?i 

0 

0 

0 

0 

T 

74 

•  0 

0 

0 

Q 

RICHMOND  FIELD  STA 

AM 

fiQ  3 

7 

24 

50 

7A 

\c\ 

0 

0 

0 

0 

T 

74 

•  0 

Q 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7^*1 

AflO 

n7 

2^ 

71 

9 

0 

0 

0 

.07 

•  05 

7A 

•  0 

Q 

SALINAS  2  E 

53*7 

Ai  4 

91 

77 

71 

4A 

1 

0 

0 

0 

T 

.05 

74 

.0 

0 

0 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

'  M 

*  M 

0 

0 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

54,2 

60.3 

82 

25+ 

50 

21  + 

151 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

SAN   FRANCISCO  WB  AP 

R 

75,2 

55.6 

65,4 

4.8 

91 

23 

52 

31 

38 

1 

0 

0 

0 

T 

.01 

T 

29  + 

.0 

0 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  FOB 

R 

67,5 

56.2 

61.9 

2.6 

85 

23 

54 

31  + 

119 

0 

0 

0 

0 

.02 

•  01 

•  02 

24 

•  0 

0 

0 

0 

SAN  GREGORIO  3  SE 

72,1 

50.5 

61,  3 

85 

23+ 

40 

22 

118 

0 

0 

0 

0 

•  13 

.05 

27 

•  0 

0 

0 

0 

SAN  JOSE 

R 

81.9 

57.5 

69.7 

2.5 

96 

n 

52 

31  + 

5 

6 

0 

0 

0 

T 

•  02 

T 

23 

.0 

0 

0 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

AM 

79,4 

55,1 

67.3 

2.7 

93 

23 

50 

21  + 

17 

1 

0 

0 

0 

•  00 

•  04 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

SAN  MATEO 

78.1 

55.3 

66.7 

91 

12 

50 

31 

22 

3 

0 

0 

0 

•  10 

•  10 

6 

.0 

0 

1 

0 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

83, 4M 

55.9 

69, 7M 

2.6 

98 

11 

49 

31 

4 

0 

0 

0 

T 

•  03 

T 

23 

•  0 

0 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

77,0 

52.5 

64.8 

1,8 

96 

22 

45 

21 

38 

2 

0 

0 

0 

•  09 

.03 

•  06 

23 

•  0 

0 

0 

0 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

AM 

76.1 

54.2 

65.2 

91 

24+ 

49 

21 

51 

3 

0 

0 

0 

•  03 

•  03 

25 

•  0 

0 

0 

0 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

AM 

88,2 

53.5 

70.9 

102 

13+ 

45 

31  + 

12 

16 

0 

0 

0 

T 

.02 

T 

25  + 

•  0 

0 

0 

0 

WATSONViLLE  WATERWORKS 

AM 

71.8 

52.8 

62,3 

91 

23 

47 

31  + 

101 

1 

0 

0 

0 

•  01 

.01 

24 

.0 

0 

0 

0 

DIVISION 

67,1 

2.4 

.02 

,01 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Indei 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
AUGUST  1959 


Tempe  f  a  I  u  I 


SAN  JOAOUIN  DRAINAGE 

1   ANTIOCH  1  E 

ANTIOCH  PUMP  PL!  3 

ASH  MTN 

AU8ERRY 

BAKERSFIELD  WB  AP  f 
•   BIG  CREEK  PH  1 
BUTTONWILLOW 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CAMP  PARDEE 
CATHAY  BULL  RUN  RCH 
CEDAR  GROVE 
CHERRY  VALLEY  DAM 
COALINGA 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

DENAIR 

DUDLEYS 

ELECTRA  PH 

FIVE  POINTS  5  SSW 

FRESNO  WB  AP  R 

FRIANT  GOVT  CAMP 

61ANT  FOREST 

GLENNVILLE 

GRANT  GROVE 

HANFORD 

HETCH  HETCHY 

HUNTINGTON  LAKE 

IDRIA 

KERN  RIVER  PH  1 
KERN  RIVER  PH  3 
KETTLEMAN  CITY   1  SSW 
KETTLEMAN  STA 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LE  GRAND 
'LEMON  COVE 
LINDSAY 
LODI 

LC5  BANOS 

MADERA 

MARICOPA 

MERCED  FIRE  STA  2 

MIDDLEWATER 

MODESTO 

NEWMAN  2  NW 

NORTH  FORK  RS 

OAKOALE  WOODWARD  DAM 

ORANGE  COVE 

PORTERVILLE 

POSEY  3  E 

SALT   SPRINGS  PH 

SONORA 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

STOCKTON  FAA  AP 

STOCKTON  FIRE   STA  4 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CARBONA 

TRACY   PUMPING  PLANT 

VISALIA 

WASCO 

YOSEMITE  NP 
DIVISION 
SOUTH  COAST  DRAINAGE 
'ALPINE 

'AVALON  PLEASURE  PIER 
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NEWPORT   BEACH  HARBOR 

74.9 

63.3 

69.  1 

0.9 

80 

23 

55 

21 

1 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.08 

T 

24+ 

.0 

0 

NORTH  HOLLYWOOD 

86.1 

53.3 

74.7 

98 

22  + 

53 

21 

0 

8 

0 

0 

0 

T 

T 

2  3+ 

.0 

0 

OCEANSIDE  PENDLETON 

74.6 

64.5 

69.5 

79 

1 

64 

21 

1 

0 

0 

0 

T 

T 

24 

.0 

0 

OJAI 

90.4 

56.3 

73.4 

0.7 

105 

1 

45 

21 

0 

16 

0 

0 

0 

.00 

- 

.06 

.00 

.0 

0 

OXNARD 

78.1 

59.  1 

68.5 

3.8 

86 

23-f 

50 

6 

2 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.04 

.00 

.0 

0 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 

83.2 

58.3 

70.8 

90 

5 

38 

20+ 

28 

1 

0 

0 

0 

.33 

.28 

23 

.0 

0 

PASADENA 

86.6 

52.9 

75.8 

2,3 

101 

1 

54 

21 

0 

13 

0 

0 

0 

.00 

.07 

.00 

.0 

0 

POINT  ARGUELLO  WB  R 

68.2 

53.8 

61 .  0 

81 

23+ 

45 

21 

123 

0 

0 

0 

0 

.03 

.01 

31  + 

,0 

0 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

66.6 

52.7 

59.7 

75 

24 

49 

9+ 

150 

0 

0 

0 

0 

.12 

.12 

23 

,0 

0 

POMONA 

91  .0 

50.5 

75,8 

2.3 

105 

1 

49 

21 

0 

17 

0 

0 

0 

T 

- 

.09 

T 

23 

.0 

0 

RAMONA  SPAUL0IN6 

93.6 

57.1 

75.4 

!  07 

1 

45 

21 

0 

23 

0 

0 

0 

,23 

.18 

8 

.0 

0 

REDLANDS 

94.9 

52.1 

78.5 

2.8 

106 

1 

51 

21 

0 

25 

0 

0 

0 

T 

- 

.20 

T 

23  + 

,0 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

92  .5 

59.5 

76.  1 

0.7 

104 

1 

50 

21 

0 

21 

0 

0 

0 

.02 

- 

.16 

.02 

23 

,0 

0 

RIVERSIDE  CITRUS  E   S  R 

AM 

93.7 

61.5 

77.7 

106 

2 

51 

21 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

88.5 

61.1 

74.8 

100 

1 

50 

27  + 

1 

12 

0 

0 

0 

T 

- 

.09 

T 

23 

,0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

97.5 

60.7 

79.  1 

2.2 

109 

1 

48 

21 

0 

28 

0 

0 

0 

.02 

- 

.15 

.02 

23 

,0 

0 

SANDBERG  WB  //R 

82.9 

51.7 

72.3 

- 

1.2 

95 

1 

43 

20 

31 

4 

0 

0 

0 

T 

- 

.10 

T 

23 

.0 

0 

SAN  DIEGO  WB  AP  R 

79.2 

57.9 

73.5 

3.3 

88 

1 

51 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.05 

T 

26+ 

.0 

0 

SAN  FERNANDO 

90.1 

50.0 

75.1 

1.5 

104 

1 

50 

20 

0 

15 

0 

0 

0 

,00 

- 

.04 

.00 

.0 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

90.3 

52.4 

75.4 

104 

1 

52 

21 

0 

17 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

SAN  JACINTO 

96.6 

58,4 

77,5 

0.7 1 106 

1 

45 

21 

0 

28 

0 

0 

0 

.09 

- 

.18 

.05 

23 

.0 

0 

SAN  MARCOS  RANCH 

AM 

88.7 

49.9 

59,3 

100 

8 

39 

21 

14 

15 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

SAN  PEDRO 

76.7 

55.4 

71.1 

3.0 

87 

1 

60 

31  + 

0 

Q 

0 

0 

0 

T 

- 

.03 

T 

23 

.0 

0 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

85.0 

52.8 

73,9 

1.8 

95 

22 

45 

21 

0 

7 

0 

0 

0 

.00 

- 

.05 

.00 

.0 

0 

SANTA  BARBARA 

79.1 

60.0 

59,5 

2.4 

91  ;22 

52 

20 

2 

0 

0 

0 

.00 

- 

.05 

.00 

.  0 

0 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

75.4 

58.5 

57,0 

84i22 

51 

21 

4 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

27  + 

.0 

0 

SANTA  MARIA  WB  AP  R 

73.5 

54.9 

64,  2 

1.8 

88 

23+ 

45 

21 

43 

0 

0 

0 

0 

T 

.03 

T 

2  5+ 

SANTA   MONICA  PIER 

74. 2M 

64. 2M 

69.  2M 

84 

24 

59 

21 

1 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

23 

.0 

0 

SANTA  PAULA 

8  2.7 

95 

2 

4 

0 

0 

0 

.  0 

0 

SUNLANO 

93.4 

58.6 

76.0 

106 

1 

49 

30  + 

0 

24 

0 

0 

0 

.04 

.04 

23 

,0 

0 

TAD  D  A  wr  F 

81.1 

71.0 

2.9 

94 

1 

3  3 

2  J 

Q 

2 

0 

0 

0 

.  00 

.02 

.  00 

,0 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

85.7 

60.9 

73,3 

1.9 

95 

2  + 

43 

21 

1 

7 

0 

0 

0 

.00 

- 

.05 

.00 

,0 

0 

UCLA 

77.7 

61.7 

59,7 

93 

1 

56 

31  + 

2 

2 

0 

0 

0 

T 

T 

23 

,0 

0 

UPLAND 

87.9 

50. 3M 

74, IM 

101 

1 

51 

21 

0 

14 

0 

0 

0 

.00 

- 

.10 

,00 

,0 

0 

VISTA   1  W 

82.8 

62.4 

72.5 

94 

1 

50 

21 

0 

2 

0 

0 

0 

.11 

.05 

7 

.0 

0 

WARNER  SPRINGS 

92,2 

54.1 

73.2 

0.5 

100 

30 

41 

27 

5 

24 

0 

0 

0 

.48 

- 

.55 

,40 

8 

.0 

0 

YORBA  LINDA 

89.9 

60.0 

75.0 

2.3 

103 

22 

49 

21 

0 

1* 

0 

0 

0 

.00 

- 

.08 

.00 

.0 

0 

DIVISION 

72.5 

1.3 

.07 

- 

.08 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 

96.7 

57.5 

82.1 

107 

1 

49 

20 

0 

27 

0 

0 

0 

T 

T 

23 

.0 

0 

BAKER  9  NNW 

AM 

105.2 

75.4 

90.3 

110 

11  + 

53 

20 

0 

31 

0 

0 

0 

,22 

,08 

25+ 

.0 

0 

BARSTOW 

100.0 

65.7 

82,9 

107 

31 

50 

21  + 

0 

29 

0 

0 

0 

,47 

,47 

8 

.0 

0 

BEAUMONT   1  E 

92.7 

55.9 

74,8 

- 

0.8 

103 

1 

45 

21 

4 

23 

0 

0 

0 

,04 

- 

.27 

,04 

23 

.0 

0 

BISHOP  WB  AP  R 

95.0 

52.5 

73.8 

0.3 

102 

31 

37 

20 

9 

26 

0 

0 

0 

,01 

- 

.13 

.01 

23 

,0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

74.2 

50.0 

52,  1 

80 

31  + 

34 

21 

100 

0 

0 

0 

0 

,00 

,00 

,0 

0 

BLYTHE 

105.5 

78,1 

91,8 

0.8 

113 

31 

57 

20 

0 

31 

0 

0 

0 

1.20 

.41 

1.20 

2 

,0 

0 

BLYTHE  FAA  AP 

104.3 

80.1 

92.2 

114 

31 

59 

20 

0 

31 

0 

0 

0 

1.30 

1.06 

1 

,0 

0 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

AM 

103. 2M 

58. 5M 

85. 9M 

110 

31 

55 

20 

0 

31 

0 

0 

0 

.41 

.33 

8 

,0 

0 

BRAWLEY  2  SW 

AM 

104.3 

75,1 

89.7 

- 

2.9 

110 

31 

51 

20 

0 

31 

0 

0 

0 

.01 

- 

.35 

.01 

2 

,0 

0 

CANTIL 

100.9 

55.9 

83.4 

110 

7 

53 

22 

0 

29 

0 

0 

0 

,05 

.05 

8 

,0 

0 

COW  CREEK 

113.8 

85,6 

100.2 

121 

8 

72 

20 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

8 

,0 

0 

DAGGETT   FAA  AP 

100.1 

59.5 

84.8 

107 

31  + 

55 

21 

0 

29 

0 

0 

0 

,83 

,56 

7 

,0 

0 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

90. 4M 

55. 3M 

73. 4M 

97 

11  + 

44 

23 

0 

0 

0 

0 

,49 

,49 

1 

,0 

0 

EAGLE  MTN 

AM 

101.6 

80.5 

91.1 

107 

31  + 

70 

21  + 

0 

31 

0 

0 

0 

,49 

,47 

2 

,0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

105. IM 

73.7 

89. 4M 

- 

2,1 

118 

13 

64 

20+ 

0 

31 

0 

0 

0 

.23 

- 

.17 

,23 

7 

,0 

0 

FAIRMONT 

AM 

88.8 

65.5 

77.2 

- 

1,0 

102 

2 

50 

21 

11 

15 

0 

0 

0 

.00 

- 

.17 

.00 

,0 

0 

GREENLAND  RANCH 

113.1 

85.7 

99.9 

1,0 

119 

8+ 

72 

22  + 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

- 

.17 

T 

7 

,0 

0 

HAIWEE 

AM 

90.9 

63.4 

77.2 

- 

2.1 

99 

8 

52 

20 

1 

23 

0 

0 

0 

T 

- 

.24 

T 

8  + 

,0 

0 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

AM 

101.0 

74.5 

87.8 

109 

31 

59 

20 

0 

30 

0 

0 

0 

.62 

,30 

2 

,0 

0 

IMPERIAL 

103.6 

77.5 

90.6 

- 

0.3 

112 

31 

66 

20 

0 

31 

0 

0 

0 

.02 

,44 

,02 

23 

.0 

0 

INDEPENDENCE 

AM 

M 

M 

M 

105 

8 

43 

20 

0 

0 

0 

.01 

_ 

.  15 

,01 

24 

,0 

0 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

AM 

104.5 

76.0 

90.3 

_ 

0.2 

112 

31  + 

57 

21 

0 

31 

0 

0 

0 

.12 

- 

.26 

,12 

18 

.0 

0 

INYOKERN 

99.8 

64.1 

82.0 

107 

31  + 

48 

21 

0 

28 

0 

0 

0 

T 

T 

23+ 

.0 

0 

IRON  MTN 

AM 

104.5 

79.1 

91  .8 

111 

11 

57 

20 

0 

31 

0 

0 

0 

.56 

,47 

11 

.0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

78.3 

54.5 

66.5 

86 

31  + 

42 

20 

39 

0 

0 

0 

0 

.20 

,20 

7 

.0 

0 

LANCASTER 

96.8 

60.6 

78.7 

105 

7+ 

44 

21 

3 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

91  .4 

53.3 

77,4 

98 

31  + 

42 

20 

7 

25 

0 

0 

0 

.04 

,03 

8 

.0 

0 

LUCERNE  VALLEY   1  WSW 

99.1 

59.1 

79,1 

105 

31  + 

42 

20 

1 

29 

0 

0 

0 

.09 

.09 

8 

,0 

0 

MECCA  3  SE 

AM 

102.4 

74.1 

88,3 

110 

11  + 

62 

21 

0 

31 

0 

0 

0 

.75 

,58 

2 

,0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

89.3 

69.6 

79,5 

96 

31  + 

55 

20 

0 

19 

0 

0 

0 

.87 

,43 

7 

,0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

88.5 

63.6 

76,1 

94 

30+ 

47 

20 

2 

13 

0 

0 

0 

.39 

.18 

8+ 

.0 

0 

NEEDLES   FAA  AP 

104.0 

79.6 

91,8 

113 

31 

67 

17 

0 

3 1 

Q 

0 

0 

2.09 

.99 

17 

.0 

0 

PALMDALE 

97.3 

54.8 

81. 1 

1.3 

107 

1 

48 

21 

0 

28 

0 

0 

0 

.13 

- 

.13 

,11 

1 

,0 

0 

PALMDALE  FAA  AP 

95.0 

53,9 

80.0 

104 

31  + 

4* 

21 

0 

27 

0 

0 

0 

T 

T 

23+ 

PALM  SPRINGS 

106.3 

72,0 

89.2 

0.3 

115 

1 

57 

20 

0 

31 

0 

0 

0 

.01 

- 

,23 

,01 

23 

,0 

0 

Packer  reservoir 

AM 

81,9 

111 

31  + 

72 

1 8 

31 

0 

0 

0 

1.01 

,60 

,0 

0 

RANDSBURG 

95.7 

56.0 

80.9 

104 

7 

49 

20 

1 

27 

0 

0 

0 

.20 

,0 

0 

SQUIRREL   INN  2 

75.7 

58.3 

57.5 

1.2 

85 

31 

41 

20 

44 

0 

0 

0 

0 

.15 

,06 

,09 

23 

,0 

0 

TABLE  MOUNTAIN 

75.1 

55.1 

55.1 

1.9 

85 

31 

35 

20 

61 

0 

0 

0 

0 

.03 

.47 

,02 

22 

.0 

0 

THERMAL   FAA  AP 

104.0 

75,2 

89.6 

110 

30  + 

50 

21 

0 

31 

0 

0 

0 

.02 

,02 

le 

,0 

0 

TRONA 

AM 

102.9 

71,1 

87.0 

0.1 

110 

8+ 

57 

20 

0 

29 

0 

0 

0 

T 

,14 

T 

8 

.0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

101.5 

69,9 

85.7 

109 

31 

53 

20 

0 

31 

0 

0 

0 

.21 

,12 

8 

.0 

0 

VALYERMO  RS 

92.0 

54,1 

73.1 

99 

30 

35 

20 

17 

27 

0 

0 

0 

1.07 

.77 

1.07 

1 

.0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

AM 

95.5 

50,6 

78.1 

104 

8  ' 

49 

20 

3 

27 

0 

0 

0 

T 

T 

23+ 

.0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

AM 

64.5 

37,6 

51.1 

70 

31  + 

17 

20 

422 

0 

0 

4 

0 

,75 

.62 

11 

T 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

AM 

50.6  . 

33,0 

41.8 

58 

31 

17 

21  + 

712 

0 

0 

12 

0 

,40 

,20 

I 

.5 

1 

DIVISION 

81.4 

1.0 

.33 

.06 

Notes  Following  Static 
-  252  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


10      11  12 


4^crON  ESCONDIOO  FC261Se 
XOELANTO 
VDIN  RS 
kLDERPOINT 

vLISO  CN  OAT  MT  FCAi(6 


iLPINE 
iLTADENA 
iLTUHAS  RS 
.NGIOLA 

^iNGWlN  PAC  UNION  COL 
,NTIOCH  1  E 

.NTiOCH  Pump  put  3 

,NZA 

PPLE  VALLEY 

RROYO  SECO  RS  FC  508  C 
SH  MTN 

5S0C  OIL  ANAHEI 
USERRY 
USURN 

VALON  PLEASURE 


lER 


ZUSA  CI  TY  PARK  FC  l't3 
ACKUS  RANCH 
AKER  9  NNW 
AKERSFIELD  W6  AP 
ALCH  PH 

ARNESON  PARK 
ARRETT  DAM 
ARSTOW 
EAUMONT 

EAUMONT    PUMPING  PLANT 

EAUMONT  1  E 
eL  air  FC  10 
EN  LOMONO 

ERKELEY  I 
•RRYESSA  LAKE 

IG  BAR  RS 

16  BEAR   LAKE  DAM 

IG  CREEK   PH  1 

IG  DALTON  DAM  FC   223  BE 

IG  PINES  PARK   FC  636 

IG  SUR  STATE  PARK 

TUJUNGA  DAM  FC   46  DE 
;  SHOP  WS  AP 
SHOP  UNION  CARBIDE 
ACK  MOUNTAIN  2  WSW 

ACKS  MTN  BRANCH 
UE  CANYON  WB  AP  //R 
UE  LAKE  REDWOOD  CR 
YTHE 

YTHE  FAA  AP 
CA 

'NITA 

ONVILLE  HWY  MNTNC  STA 
RREGO  DESERT  PARK 
RREGO  SPRGS  3  NNE 

ULEVARD 
'UOUET  CANYON 
WMAN  DAM 
AWLEY   2  SW 
EA  CITY 

EA  DAM 
IDGEPORT 
lOGEVlLLE  NNW 
OOKS  FARNHAM  RCH 
IjSH  CREEK  RS 

■CKS  CREEK  PH 
l-LARDS  BAR  PH 

RBANK   FIRE  DEP   FC  226B 

*BANK  WB  AP 
t^L  INGAME 

?NEY 

InON  RANCH 
rTONWILLOW 
'JAZON 

irillo  nm 

;:huma  dam 
.averas  big  trees 

:.EXICO  2  NE 

ISTOGA 
J.LAHAN  RS 

!lPO 

'IP  PARDEE 

'iP  SAN  LUIS  OBISPO 
IIPTONVlLLE  RS 
;I8Y  RS 

•lOGA  PARK  PIERCE  COL 
llTIL 

I 'YON  DAM 
I60U  POWER  HOUSE 
MEL  VALLEY 

:HAY  bull  run  RCH 
] ADERO 

ILVILLE  SAWYER 
'aR  GROVE 
lAR  POINT  RANCH 

jARVILLE 
TERVILLE  PH 
'LLENGE  RS 
ITSWORTH  FC   2A  D 
|RRY  VALLEY  0AM 

STER 

ICO  EXP  STATION 
|LA  ViSTA 
CO  RS 

^EMONT  POMONA  COLLEGE 
«SBURG 

*RLAKE  HIGHLANDS 
/ERDALE  3  SSE 
.INGA 

-INGA   1*.  NW 


.05 
.16 
.19 


.<tO 
.35 


.24     .20  .0<> 


25     26  27 


28     29  30 


r  T 

T  T 


.17     ,16  .05 


.22 
.29 


.  :OHD  3  E 
:0  NO  1  DAM 
■;ORAN   IRRIG  DIST 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


CORDES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

CORONA 

COVELO 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

COW  CREEK 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRESCENT    CITY   1  N 
CRESCENT   CITY   7  ENE 

CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC283B 
CULVER  CITY 
CUMMINGS 
CUNNINGHAM 

CUYAMA 

CUYAMACA 

DAGGETT   FAA  AP 

DANA  2  SE 

OAVIS  AGR  COLLEGE 

DAVIS  CREEK 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  PH 

DELANO 

DENAIR 

DE  SABLA 

DESCANSO  RS 

DOBBINS  COLGATE 

DONNELLS  DAH 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

DOWNIEVILLE  RS 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUNNIGAN 

DUNN  SIDING 

DUN5MUIR  RS 

DUTTONS  LANDING 

EAGLE  LAKE  STONE  RANCH 

EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAJOM  2  E 
EL  CAPITAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SStt 

ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC12BB 
ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 
ELLIOTT 

EL  SI  MORE 
ESCONDIDO 

EUREKA  we  CITY  I 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 

FAIRMONT 

FERGUSON  RANCH 
FIDDLETOWN  LYNCH  RCH 
FILLMORE    I  WNW 
FINLEY   1  W 

FiriLEY  5  SW 
FIVE  POINTS  5  SSW 
FLEMING  FISH  »  GAME 
FOLSOM  DAM 
FONTANA   ^  N 

FONTANA  K.AISER 
FOREST  GLEN 
FORESTHILL  RS 
FORT  BIOWELL 
FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVN 
FORT  DICK   1  NNE 
FORT  JONES  RS 
FORT  ROSS 
FRENCH  GULCH 

FRESNO  WB  AP  i 
FRIANT  GOVT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RCH 
FULLERTOf*  DAM 
FULLERTON  HILLCREST  RES 

GARBERVILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GASOUET  RS 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 

GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAH  NO  2 
GIUROY 

GILROY   14  ENE 
GLENDALE  STAPENHORST 

GLENDOAA  WEST 
GLENMVILLE 
GOLD  RUN 
GOOSE  LAKE  WEST 
GRANT  GROVE 

GRASS  VALLEY 
GRATON  1  W 
GREENLAND  RANCH 
GREENVIEH 
GREENVILLE  RS 

GRIZZLY  PEAK 
GROVELAND  RS 
GUERNEVILLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC  364 
HAINES  CYN  UPPER  FC  J67 

HAIWEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
HAMILTON  AFB 
HAMILTON  AFB  1  E 
HANFORD 

HANSEN  DAH 
HAPPY  CAMP  RS 
HARRIS  GAGING  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  L  ENGLEBRIGHT  DAH 

HATCHET  HT  MNTNC  STA 
HAT  CREEK  PH  1 
HAYFIELD  PUMP  PLANT 


.62      .05  .30 


.23  .01 
.03  .01 


22     23     24     25     26  27 


DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 

ONTINUED  AUGUST  1959 


Station 

"o 

Day  of  month 

o 

H 

I   1   2  1  3 

4 

5 

6 

7  1   8  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16  1  17 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

iAYFOBK  RS 
■fEALOSeuRG 
HEALOSBURG  2  E 

HENSHAW  oam 

.0<i 
.00 
.00 
.00 
,k3 

.04 

iERNANOEZ    2  NW 
HE5PER1A 
1ETCH  METCHY 
ilLTS 

HODGES  DAM 

.00 
*  11 

T 

.72 
.Of. 

.OB 

T 

.45 

.27 

.03 

T 

•  04 

lOEGtES   FC  60A 

lOLLlSTER 

100PA 

(OOPA  2  SE 

.00 

T 

T 

.03 

T 

T 

T 

.03 

T 

T 

1UNTERS  OAH 
lUNTlNGTON  LAKE 
lOLEWiLD  Mwr  MNTNC  STA 
DRIA 

.41 
.10 
.00 
.01 
.95 

T 

T 

.04 

.02 

.34 

T 

.25 

.07 

.04 

.01 

MPERIAL 

NOEPENOENCE 

NOlO  US  DATE  GARDEN 

NYOKERN 

.02 

.01 

.12 

T 

T 

T 
T 

T 

.12 

.02 

T 
T 
T 

.01 

RON  MTN 
lESS  VALLEY 
I0HN5ONDALE 
lOKE  ISLAND 
tOSHUA  TREE 

.56 
.50 

T 

.00 
.09 

.07 

T 

T 

.47 

.02 

T 

.50 

T 

T 

T 

lULIAN  WYNOLA 
'UNCAL  OAH 
ELLOGG 
ELSEYVILLE 
ENT  F I ElO 

.02 
.00 
.00 
■  08 
•  01 

T 

.08 

,02 

ERLINGER 

lERN  RIVER   INTAKE  3 
,ERN  RIVER  PM  1 

ERN  RIVER  PM  3 

ETTLEMAN  CITY    1  SSW 

.00 
.04 
.00 
.20 
.00 

.04 

.20 

ETTLEMAN  STA 
|ILARC  POWER  HOUSE 
IHG  CITY 
LAHATH 

R 

.00 
.03 
.00 
.00 
T 

.03 

T 

A  CRESCENTA  FC  251 

AFAYETTE  2  NNE 

AGUNA  BEACH 

A  HONDA 

AKE  ARROWHEAD 

T 

*02 
.00 
.08 
.20 

T 

T 

T 

•05 

.03 

T 

.02 

lAKE  CITY 

(akeport 

lAKESHORE 
,AKE5IDE  2  ENE 
AKE  SPAULDING 

.06 

T 

•  08 

•  02 

•  22 

T 

.08 
T 

.19 

.03 

T 

.06 
.02 

AKE  SPAULDING  DAM 

A  HESA 

lANCASTER 

,AS  PLUMAS 

EBEC 

.25 
.01 
.00 
.22 
T 

.21 
.22 

T 

.04 

T 

.01 

ECHUZA  PT  STA  FC  352 
E  GRAND 
;EMON  COVE 
[INDSAY 

IVE  OAK  CANYON  FC  230 

J 

C 

T 

.00 
T 

T 

.00 

T 

T 
T 

[IVERHORE  2  SSH 

.ANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

3CKH00D  2  N 

XKHOOD  MESA 

301 

.07 
.04 
.0( 
.04 
.02 

.07 
.03 

.01 

T 

.02 

.04 

WPOC  SEWAGE  PLANT 
ME  TREE  CANYON 
}NG  8EACH 
|)NG  BEACH  W6  AP 
:)HG  VALLEY    INSP  STA 

•  0( 
.00 
.00 

T 

.21 

•  15 

T 

T 

.04 

T 

T 

T 

}S  ALAMOS 
)S  ANGELES  WB  AP 
)5  ANGELES  WB  CITY 
>S  BANGS 

)S  BANOS  ARBURUA  RCH 

R 
R 

.00 
T 

T 

.05 

T 

T 

T 

T 

T 

.05 

T 

T 
T 

)S  GATOS 

|}S  GATOS  h  SW 

[IS  PRIETOS  RS 

;>YALTON 

ICERNE  VALLEY    1  WSW 

.02 
.02 
.00 
.21 
•  09 

T 

.02 

T 

.01 

T 

.01 

.05 

.16 

,'TL6  CREEK  PH 
•TLE  CREEK  RS 
IDELINE  MNTNC  STA 
VDERA 

tD  RIVER  RS 

•  01 
.00 
.20 
T 

.00 

.01 

.15 

.03 

T 

.02 

l>NZANITA  LAKE  / 
.RCH  FIELD 
.RICOPA 
R IPOS A 

.RTINEZ  3  SSE 

.17 

T 

.00 

T 

T 

.17 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T  T 

.RTINEZ  FIRE  STA 
1 RVSVILLE 
,  THER 
:  CLOUD 
lADOU  LAKE 

.01 

I 

•  21 

•  23 

T 

.27 

.03 

.20 

T 

•01 

T 

T 

CCA  3  SE 

NDOTA  OAH 

RCEO  FIRE  STA  2 

RCEY  HOT  SPRINGS 

VERS  INSPECTION  STA 

.75 

T 

.OC 

T 

.51 

.58 

T 

.03 

.20 

T 

.17 

.10 

T 

.24 

DOLETOWN 
lOOLEWATER 
iLL  CREEK  2 
iNERAL 

RANDA  SPENGLER  RCH 

.OC 
.OC 
.  U 
.6< 
.OC 

.04 

.02 

T 

.06 

.66 

TCHELL  CAVERNS 

DESTO 

JAW 

no  LAKE 

MTEREY 

.81 

T 

T 

.0* 

T 

.12 

.43 

.03 

.21  T 

T 

.05 

T 

.04 

T 

NTICELLO  DAM 
IMPARK  1  SSE 
RONGO  VALLEY 

.OC 
.OC 
.  3 

.03 

.30 

T 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


CONTINUED 


Day  of  month 


MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY   3  N 
MOUNTAIN  PASS 
MOUNT  BALDY  FC  850 
MOUNT  DANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  RS 
MOUNT  SHASTA  W8  CI TY 
MT  WILSON  FC  33flB 

MUIR  MOODS 
NACIMIENTO  DAM 
NAPA 

NAPA  STATE  HOSPI TAL 
NEEDLES   FAA  AP 

NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWARtC 

NEWBURY  PARK  4  SW 
NEWHALL  SOLEOAD  FC  32  C 

NEWMAN  2  NW 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

NILAND 

NORTH  FORK  RS 
NORTH  HOLLYWOOD 

OAKOALE  WOODWARD  DAM 
OAK  K.NOLL  RS 
OAKLAND  WB  AP 
OAKVILLE    1  WNW 
OCCIDENTAL 

OCEANSIOE  PENDLETON 

OCOTILLO  WELLS 

OJAI 

OLINDA 

OHO 

ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

ORINDA  BOWMAN 

ORLAND 

ORLEANS 


WSW 


OROVlLLE 
OROVILLE   7  SE 
OROVlLLE  BRIDGE 
OXNARD 
OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC   33  AE 
PAICINES  OHRWALL  RCH 
PALMDALE 
PALMDALE   FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PALOMAR  MTN  0B5Y 
PALOS  VERDES  EST  FC  43 

PANOCHE 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 
PARK FIELD 
PASADENA 

PASKENTA  RS 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PATHWAY 

PETALUMA  FIRE  STA  2 
PIEDRA 

PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NM 
PIRU  2  ESE 
PISMO  BEACH 

PIT  RIVER  PH  5 
PITTS  RANCH 
PLACERVlLLE 
PLACERVILLE    I FG 
PLYMOUTH 

POINT  ARENA 
POINT  ARGUELLO  WB 
POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
PT   PIEDRAS  6LANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

PORTERVILLE 

PORTOLA 

POSEY   3  E 

POTTER  VALLEY  PH 

POWAY  VALLEY 
PRIEST  VALLEY 
OUINCY  RS 
RAMONA  SPAULDING 
RANCHITA 

RANDSBURG 

RED  BLUFF  HB  AP  I 
REDOING  FIRE  STA  2 
REDLANOS 
REDWOOD  CITY 

REPRESA 
R ICHMONO 

RICHMOND  FIELD  STA 
RIVERSIDE  FIRE   STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  E  S  I 

ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 
SACRAMENTO  WB  AP  I 
SACRAMENTO  WB  CITY  I 
SAGEHEN  CREEK 

SAINT  HELENA 
SAINT  JOHN 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS   2  E 
SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

SALT  SPRINGS  PH 

SALYER  RS 

SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  ANTONIO  CN  P40UTH 

SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 


,47     T  T 


13  14 


15 


25     26     27     28     29  30 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


SANDBERG  PTL  STA  FC130B 
SAND6ERG  W8 
SAN  OIEGO  WB  AP 
SAN  DIMAS   FIRE  WON  EC  95 
SAN  FERNflNOO 

S  F  RICH^K)ND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  W6  AP 
SAN  FRANCISCO  FOB 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  0AM  FCfc25B£ 

SAN  GABRiEL   FIRE  DEPT 
SAN  GREGORIO  3  SE 
SAN  JACINTO 
SAN  *JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MARCOS  RANCH 
SAN  MATEO 
SAN  PEDRO 
SAN  RAFAEL 
SANTA  ANA   FIRE  STA 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 
SANTA  ANl  TA  FERN  FC  '.32 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  BARBARA   TV  PEAK 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 
SANTA  FE  DAM 
SANTA  MARGARITA  Z  SW 
SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

SANTA  MARIA  WB  AP 

SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SANTA  ROSA 

SANTIAGO  DAM 
SAUGUS  POWER  PLANT  1 
SAWYERS   BAR  RS 
SCOTIA 

SEARSVILLE  LAKE 

SECRET  VALLEY  MNTNC  ST; 
SEPULVEDA  DAM 
SHASTA  DAM 
SHELL  A8S  PLANT 
SHINGLE 

SHtNGLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 
SIERRAVILLE  Rb 
SIGNAL  HiLL   FC  415 
SKAGGS  5PGS   LAS  L0MA5 

SNOW  CREEK  UPPER 

SNOW  LAB  CEN  SIERRA  / 

SOMESBAR    1  W 

S0MI5  3  NE 

SOMIS  3  NW 

SONOMA 
SONCRA 

SO  ENTRANCE  YOSEMJTE  NP 
SPADRA  PAC  FC   356  C 
SOUAW  VALLEY  LODGE 

SQUIRREL    INN  1 
SQUIRREL   INN  2 
STANOISH  +  HICKEY  ST  PK 
STANISLAUS  PH 
STIRLING  CITY  RS 

STOCKTON  FAA  AP 
STOCKTON  FIRE  STA  4 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
STONYFORD  COOLEY  RANCH 
STONYFORD  RS 

STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
SUEY  RANCH 
SUNLAND 
SUSANA  KNOLLS 

SUSANVILLE 
5USANVILLE  AP 
SUTTER  HILL  RS 
TABLE  MOUNTAIN 
TAHOE 

TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 

THERMAL   FAA  AP 

THOUSAND  OAKS 

THREE  RlV  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TOPANGA  PATROL  STA  FC  6 

TORRANCE 

TRACY  CAR80NA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

TRINITY  DAM  ViSTA  POINT 
TRONA 

TRUCKEE  RS 
TULELAKE 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 
TWIN  LAKES 
UKIAH 

UKIAH  W 
UCLA 
UPLAND 

UPPER  LAKE  7  W 
UPPER  LAKE  RS 

UPPER  MATTOLE 
UPR  SAN  LEANORO  FILTERS 
VACAVILLE 

VALLEY  CENTER  3  NE 
I   VALYERMO  RS 

I  VAN  NUYS  CITY  WHSE  FC  1£ 
I  VENTURA 

I    VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
I    VINCENT  FIRE  STA  FC  120 
VINTON 

VISALIA 
VISTA  1  W 
VOLCANOVlLLE 


.00 

.00 

T 

,02 


•  OC 
.03 

,oc 


13  14 


15 


16     17  18 


.02  T 


25     26  27 


28     29     30  31 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

To 

1   1  2 

3 

4 

5 

6 

7  1   8  1  9 

10  1  11  I  12 

13  1  14  1  15 

16  1  17 

18 

19  1  20  1 

21 

22  1  23  1 

24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

V0LLM6RS 

VOLTA  PH 

WALLACE 

WALMAR  SCHOOL 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

.21 
.17 

T 
T 
T 

T 

T 

.17 
.17 

.04 

T 

T 

T 

WALNUT  CREEK  A  E 
WALNUT  GROVE 

WALNUT  PATROL   STA  FC102B 

WARNER  SPRINGS 

WASCO 

.00 
.00 
.00 

.4a 

.00 

.04 

.40 

WEAVERVlLLE  RS 
WEED   i  S 
WENDEL    10  S£ 
WESTHAVEN 

.01 

.10 
.31 
.20 
.00 

.oe 

.02 
.31 

.01 

WEST  POINT    3  SW 

WHEELER 

WHI SKEYTOWN 

WHtTE  MOUNTAIN  1 

WHITE  MOUNTAIN  2 

.O't 
.00 
T 

.75 
•  AO 

.13 
.20 

T  ,62 
.04  .13 

.02 

T 

.02 
.03 

WHlTTIER   FC    106  C 
WILL  lAMS 
WILLOWS 
WINTERS 

WOFFQRD  HEIGHTS 

.00 
.00 
.36 
.00 

T 

T 

T 

T 

.36 

.02 

T 

WOODFOROS 
WOOOLANO    1  WNW 
WRIGHTS 
YORBA  L 1 NDA 
YOSEMITE  NP 

.01 

T 

•  00 
.00 
.18 

T 

T 

.16 

T 

.01 

YREKA 

.50 

.11 

.39 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Depth  In  Sotl 


Day  of  month 


10     11     12     13    14     15     16     17     18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


4  Inches  (a) 


STATION  1 
12  Inches  (b) 


STATION  2 
18  Inches  (c) 


6  Inches  (d) 


1.5  Inches  (e) 
4.5  Inches 
9  Inches 

15  Inches 

21  Inches 

30  Inches 

66  Inches 
102  Inches 
138  Inches 


DAVIS  AGRICOLTURAL  COLLEGE 


UAX 
KIN 


MAX 
HIN 


HAX 
KIN 


991 101 1 100 
86 1   83 1  82 


991  98 1 
80  83: 


98 1  98  j 
83 1   81 i 


951  97i  96]  941  89  87  88  90  93 
79I   80I   79I   77I   74I   73I   72I   74I  77 


RIVERSIDE  CITRUS  EXPERIMENT  STATION 


89 

89 

89 

88 

87 

87 

87 

86 

86 

84 

82 

82 

83 

85 

83 

84 

85 

S5 

84 

84 

84 

S3 

82 

82 

82 

81 

79 

78 

80 

82 

73 

74 

74 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

71 

68 

67 

68 

69 

70 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

71 

68 

66 

67 

67 

68 

69 

SALINAS 

80 

80 

82 

81 

80 

81 

81 

80 

77 

72 

76 

80 

78 

78 

71 

71 

70 

71 

72 

72 

?1 

71 

71 

72 

70 

67 

66 

70 

67 

3:14A 
81 
78 
75 
75 
74 
72 


SAN  DIBA3  TANBARK  FLAT  (f) 
1:43P  9:46A 


66 


9:44A 
75 


(a)  SANDY  LOAM  ~  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  ADOLPH  FRESE  SOIL  THERMOGRAPH. 

(b)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  THE  SUN.     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.      IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  7:00  A.l 
AUGUST  17  TO  7:00  A.M.  AUGUST  19  (48  HOURS).     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(d)  SALINAS  SILTY  CLAY  LOAM,   BARE  GROUND  EXPOSED  TO  SUN.     DATA  FROM  TAYLOR  RECORDING  THERMOGRAPH. 

(e)  SANDY  LOAM  —  UNDER  GRASS.     DATA  FROM  THERMISTORS  WITH  COLHAN  SOIL  MOISTURE  INSTRUMENT. 

(f)  BECAUSE  OF  A  HOLE  FOUND  IN  THE  GROUND  NEAR  THE  SOIL  TEMPERATURE  UNITS,  PUBLISHED  UATA  FROM  MARCH  3,  1959  THROUCa  JULY  1959  ARE  QUESTIONABLE.     SOIL  TEMPERA- 
TURE DATA  FROM  ANOTHER  SITE,  50  FEET  DUE  SOUTH,  FOR  THE  SAME  PERIOD  WILL  APPEAR  IN  DECEMBER  1959  DELAYED  DATA. 


-  258  - 


DAILY  TEMPERATURES  californu 

AUGUST  1959 


Da7  Of  Month 

Average 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

'  23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

86 

80 

74 

60 

70 

86 

90 

82 

86 

63 

81 

60 

80 

64 

83 

MIN 

51 

36 

40 

42 

29 

42 

4( 

49 

49 

55 

47 

41 

41 

34 

MAX 

102 

95 

93 

93 

84 

96 

110 

113 

103 

114 

96 

96 

91 

92 

95 

99 

97 

87 

ec 

80 

75 

86 

95 

102 

98 

97 

97 

90 

89 

87 

90 

MIN 

50 

52 

47 

50 

48 

50 

56 

59 

57 

50 

45 

46 

46 

46 

49 

46 

47 

64 

48 

44 

50.6 

MAX 

103 

91 

94 

64 

89 

93 

95 

97 

97 

95 

94 

94 

92 

66 

86 

87 

83 

80 

80 

80 

68 

97 

66 

s: 

80 

63 

87 

86 

93 

99 

98 

MIN 

76 

73 

66 

55 

56 

56 

66 

72 

72 

68 

64 

63 

60 

60 

56 

60 

60 

60 

54 

56 

52.6 

MAX 

98 

93 

94 

89 

90 

92 

98 

102 

100 

96 

93 

90 

82 

85 

90 

9C 

93 

81 

84 

75 

58 

80 

87 

81 

65 

66 

83 

82 

84 

87 

83 

87  6 

MIN 

40 

43 

42 

39 

40 

47 

43 

46 

46 

44 

40 

40 

37 

38 

40 

32 

40 

43 

41 

36 

34 

40.2 

MAX 

91 

90 

89 

65 

92 

101 

98 

97 

93 

97 

97 

96 

89 

84 

84 

85 

87 

75 

55 

54 

86 

94 

85 

90 

84 

79 

82 

82 

89 

93 

MIN 

1*7 

53 

51 

49 

47 

69 

66 

67 

66 

55 

55 

61 

53 

62 

49 

46 

45 

43 

64 

56 

50 

42 

46 

46 

46 

52.2 

MAX 

92 

89 

89 

87 

91 

101 

99 

99 

96 

100 

100 

96 

88 

85 

86 

80 

82 

75 

73 

8; 

93 

92 

93 

89 

85 

79 

81 

84 

91 

93 

MIN 

52 

48 

53 

55 

62 

57 

63 

60 

67 

60 

68 

7  1 

66 

67 

^' 

50 

50 

55.4 

MAX 

92 

93 

90 

90 

90 

98 

102 

102 

100 

93 

98 

100 

100 

94 

90 

86 

87 

81 

79 

72 

75 

63 

91 

96 

97 

91 

89 

88 

83 

85 

93 

MIN 

46 

50 

49 

49 

54 

69 

59 

56 

54 

56 

61 

67 

6 1 

55 

52 

48 

46 

52.4 

MAX 

104 

106 

102 

100 

98 

95 

106 

103 

107 

105 

104 

103 

102 

99 

96 

95 

97 

99 

89 

58 

7f 

84 

95 

92 

97 

95 

95 

94 

91 

94 

96 

MIN 

76 

74 

67 

69 

67 

66 

74 

79 

75 

76 

72 

72 

7  3 

65 

63 

55.8 

MAX 

101 

97 

94 

92 

92 

94 

105 

102 

102 

100 

100 

98 

94 

94 

93 

94 

94 

9C 

81 

73 

86 

91 

90 

92 

93 

93 

91 

90 

89 

93 

92 

MIN 

67 

67 

64 

63 

63 

65 

70 

68 

66 

62 

61 

65 

62 

63 

60 

51 

51 

60.4 

MAX 

101 

99 

98 

96 

91 

95 

102 

104 

104 

101 

100 

97 

98 

94 

93 

92 

91 

90 

60 

77 

74 

82 

92 

95 

93 

96 

92 

86 

88 

89 

92 

MIN 

65 

63 

61 

59 

66 

59 

67 

73 

68 

66 

62 

62 

63 

63 

61 

59 

64 

49 

50 

49 

47 

64 

65 

53 

54 

56 

69 

59.2 

MAX 

79 

78 

82 

81 

75 

74 

73 

75 

76 

76 

76 

76 

73 

76 

78 

77 

78 

76 

74 

73 

75 

76 

78 

86 

61 

77 

77 

76 

73 

74 

75 

MIN 

65 

66 

65 

62 

61 

62 

63 

63 

64 

63 

62 

64 

53 

61 

53 

61 

57 

67 

58 

56 

56 

64 

52 

50 

50 

51 

63.4 

MAX 

107 

100 

98 

96 

98 

103 

105 

97 

102 

105 

105 

99 

96 

95 

96 

98 

97 

86 

76 

80 

66 

96 

93 

99 

97 

95 

96 

96 

99 

103 

100 

96  7 

MIN 

83 

70 

67 

64 

72 

63 

74 

72 

67 

73 

61 

84 

78 

63 

64 

60 

65 

68 

66 

49 

54 

56 

58 

61 

63 

57.5 

MAX 

109 

109 

109 

110 

105 

107 

110 

1 10 

105 

106 

110 

107 

109 

108 

105 

106 

106 

107 

99 

94 

90 

96 

102 

104 

105 

104 

106 

104 

105 

105 

108 

105  2 

MIN 

86 

79 

79 

78 

73 

79 

83 

70 

79 

82 

84 

63 

8 1 

76 

72 

80 

82 

70 

53 

55 

75 

70 

75.4 

MAX 

105 

103 

99 

96 

93 

99 

105 

105 

104 

103 

101 

100 

97 

96 

94 

95 

96 

86 

76 

77 

61 

89 

67 

95 

95 

95 

92 

90 

91 

93 

95 

94  7 

MIN 

72 

73 

70 

67 

67 

69 

75 

79 

78 

76 

72 

7  1 

71 

70 

68 

57.5 

MAX 

102 

105 

94 

96 

92 

94 

96 

97 

97 

98 

97 

98 

97 

96 

90 

89 

89 

85 

63 

77 

62 

88 

95 

92 

85 

86 

86 

90 

90 

98 

101 

92.5 

MIN 

64 

65 

68 

64 

49 

61 

59 

64 

66 

62 

6 1 

61 

56 

63 

60 

62 

62 

60 

52 

53 

5  1 

57.1 

MAX 

106 

103 

103 

101 

102 

106 

106 

99 

103 

106 

106 

105 

100 

100 

99 

100 

101 

93 

82 

87 

92 

98 

92 

9S 

100 

98 

IOC 

100 

102 

105 

107 

1 00  .  0 

MIN 

77 

70 

67 

7 1 

72 

65.7 

MAX 

95 

99 

92 

93 

91 

92 

99 

99 

97 

96 

96 

99 

95 

91 

69 

97 

90 

88 

62 

71 

78 

86 

94 

87 

68 

87 

88 

90 

90 

95 

97 

91.3 

MIN 

70 

69 

60 

55 

55 

59 

65 

69 

67 

57.6 

MAX 

103 

95 

95 

93 

95 

99 

98 

100 

98 

99 

100 

98 

92 

90 

89 

92 

87 

83 

72 

79 

87 

96 

89 

90 

66 

90 

91 

91 

97 

99 

100 

92.7 

MIN 

69 

70 

57 

66 

54 

64 

47 

59 

57 

58 

60 

50 

50 

56.9 

MAX 

80 

82 

84 

65 

87 

90 

86 

87 

81 

83 

98 

99 

85 

61 

76 

76 

73 

72 

74 

76 

6C 

91 

83 

92 

90 

88 

89 

81 

82 

60 

83.7 

MIN 

47 

56 

53 

48.4 

MAX 

66 

67 

67 

70 

72 

76 

70 

71 

66 

66 

78 

87 

69 

68 

66 

66 

64 

50 

63 

67 

75 

84 

85 

79 

68 

66 

55 

58 

70 

'72 

84 

71.0 

MIN 

36 

36 

56 

56 

56 

51 

56.5 

MAX 

99 

95 

97 

93 

96 

97 

105 

101 

104 

101 

104 

104 

104 

94 

93 

89 

89 

77 

78 

78 

70 

63 

94 

98 

98 

94 

89 

64 

87 

87 

96 

92  8 

MIN 

56 

58 

68 

55.3 

MAX 

109 

106 

103 

100 

98 

105 

111 

116 

113 

110 

108 

98 

91 

100 

99 

107 

106 

97 

85 

85 

87 

97 

102 

97 

100 

95 

94 

93 

94 

96 

MIN 

50 

47 

45 

48 

49 

^' 

46 

49.8 

MAX 

80 

76 

79 

75 

80 

81 

80 

80 

81 

76 

79 

83 

60 

74 

76 

76 

74 

82 

70 

53 

68 

75 

70 

75 

76 

75 

75 

73 

76 

78 

65 

76  5 

MIN 

60 

56 

50 

46 

45 

50 

49 

32 

49.2 

MAX 

88 

87 

84 

82 

81 

90 

90 

90 

87 

88 

88 

86 

66 

81 

80 

81 

82 

80 

70 

60 

68 

82 

81 

79 

80 

79 

79 

76 

78 

64 

83 

81  5 

MIN 

61 

64 

62 

50 

40 

61.0 

MAX 

100 

99 

99 

99 

98 

99 

101 

98 

100 

101 

100 

97 

96 

96 

96 

97 

97 

89 

82 

78 

63 

90 

65 

94 

94 

94 

94 

93 

95 

96 

102 

95  0 

MIN 

62 

59 

53 

54 

53 

62.5 

MAX 

76 

76 

79 

78 

77 

78 

78 

77 

80 

77 

75 

72 

75 

74 

75 

76 

77 

71 

63 

69 

62 

70 

70 

72 

72 

76 

76 

76 

74 

79 

80 

74.2 

MIN 

56 

66 

52 

52 

49 

47 

47 

4  7 

52 

5 1 

57 

60.0 

MAX 

84 

82 

81 

80 

83 

88 

91 

88 

89 

86 

81 

79 

79 

81 

82 

62 

79 

70 

55 

54 

55 

76 

81 

71 

77 

77 

74 

73 

71 

79 

80 

77.9 

MIN 

61 

54 

59 

55 

66 

55 

53 

64 

50 

66 

56 

67.5 

MAX 

108 

96 

106 

105 

106 

107 

106 

107 

106 

110 

108 

107 

107 

105 

104 

106 

103 

101 

99 

99 

102 

104 

105 

106 

106 

107 

107 

106 

107 

111 

113 

106.5 

MIN 

74 

75 

76 

60 

76 

74 

72 

75 

77 

83 

78 

78.1 

MAX 

108 

96 

104 

106 

105 

106 

103 

106 

107 

109 

96 

106 

109 

104 

102 

104 

101 

100 

100 

99 

95 

102 

103 

106 

105 

106 

106 

106 

105 

110 

114 

104.  3 

MIN 

70 

75 

82 

8 1 

79 

79 

78 

8 1 

83 

81 

82 

80.1 

MAX 

90 

89 

85 

85 

85 

91 

94 

92 

91 

90 

88 

83 

81 

83 

86 

90 

91 

82 

74 

62 

62 

70 

80 

j6 

71 

78 

79 

78 

76 

76 

84 

82.4 

MIN 

34 

36 

30 

24 

27 

40 

39 

27 

25 

22 

22 

23 

25 

•  31.5 

MAX 

92 

84 

84 

81 

82 

82 

82 

91 

88 

86 

83 

83 

83 

80 

80 

61 

80 

60 

79 

79 

82 

96 

86 

83 

77 

81 

81 

62 

63 

87 

86 

63.3 

MIN 

56 

66 

60 

60 

68 

64 

68 

61 

70 

70 

66 

68 

65 

59 

60 

58 

64.8 

MAX 

109 

97 

106 

105 

104 

105 

103 

105 

107 

108 

104 

107 

106 

103 

103 

103 

103 

100 

91 

95 

99 

96 

104 

103 

102 

105 

105 

104 

105 

110 

103.2 

MIN 

76 

68 

70 

63 

66 

73 

74 

73 

70 

65 

64 

70 

70 

68 

59 

62 

54 

67 

70 

58.5 

MAX 

90 

90 

90 

84 

89 

90 

84 

85 

85 

63 

64 

76 

56 

66 

77 

80 

76 

75 

75 

76 

75 

73 

82 

80 

80.3 

MIN 

63 

53 

63 

60 

58 

63 

63 

67 

63 

60 

56 

56 

46 

38 

40 

50 

54.3 

MAX 

109 

107 

98 

105 

107 

106 

106 

100 

106 

106 

109 

102 

107 

109 

104 

102 

103 

104 

102 

96 

95 

102 

100 

105 

106 

106 

105 

105 

105 

106 

110 

104  3 

MIN 

83 

73 

74 

70 

78 

82 

82 

79 

82 

79 

74 

^' 

70 

80 

61 

70 

7 1 

77 

73 

78 

75.1 

MAX 

86 

85 

87 

86 

88 

89 

86 

87 

90 

85 

82 

79 

62 

65 

87 

69 

83 

77 

59 

68 

74 

80 

78 

80 

81 

61 

61 

82 

83 

87 

66 

82  6 

MIN 

48 

35 

30 

34 

34 

36 

47 

45 

42 

42 

44 

32 

32 

33 

33 

36 

36 

36 

37 

34.2 

MAX 

104 

102 

102 

100 

98 

102 

106 

109 

108 

106 

103 

102 

102 

98 

97 

98 

98 

92 

84 

74 

78 

95 

103 

99 

99 

96 

91 

99 

96.1 

MIN 

50 

53 

68 

54 

54 

69 

65 

70 

62 

60 

58 

59 

60 

57 

57 

59 

57 

53 

50 

54 

44 

48 

70 

59 

54 

47 

52 

49 

56.1 

MAX 

99 

90 

87 

84 

85 

89 

92 

92 

93 

90 

87 

87 

84 

81 

81 

80 

76 

77 

74 

77 

85 

95 

87 

83 

62 

84 

84 

82 

69 

93 

92 

85.9 

MIN 

72 

68 

64 

63 

61 

61 

65 

67 

68 

66 

62 

63 

63 

64 

63 

59 

60 

51 

62 

59 

54 

52 

70 

57 

55 

64 

53 

59 

67 

57 

69 

62.8 

MAX 

67 

69 

70 

70 

74 

77 

80 

74 

72 

70 

82 

86 

84 

75 

76 

79 

77 

72 

63 

70 

73 

61 

68 

86 

82 

66 

67 

66 

54 

70 

78 

74.5 

MIN 

50 

51 

52 

52 

50 

53 

67 

66 

59 

56 

53 

64 

59 

57 

55 

58 

56 

55 

66 

58 

50 

61 

56 

54 

54 

54 

62 

55 

66 

49 

42 

54.6 

MAX 

94 

91 

91 

89 

88 

94 

97 

102 

100 

94 

92 

89 

65 

87 

92 

91 

91 

85 

78 

71 

54 

73 

85 

90 

80 

65 

85 

84 

80 

80 

80 

86.7 

MIN 

37 

38 

40 

40 

39 

40 

42 

53 

49 

49 

39 

42 

38 

36 

41 

45 

46 

42 

37 

43 

32 

33 

35 

62 

42 

38 

37 

37 

35 

32 

36 

40.2 

Se«  Releraace  Notes  Following  SUUon  ladvx 


-  259  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


CALIFORNi; 
AUGUST  195'1 


Dar  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

BUTTONWILLOW 

MAX 

102 

103 

104 

99 

99 

94 

100 

105 

104 

106 

105 

104 

105 

99 

96 

96 

95 

74 

72 

63 

64 

60 

62 

69 

69 

73 

72 

66 

68 

66 

66 

62 

66 

CABRI LLO  NM 

MAX 

80 

81 

79 

79 

81 

62 

60 

78 

80 

76 

78 

76 

74 

79 

78 

79 

7e 

69 

64 

63 

63 

63 

65 

63 

64 

64 

63 

64 

63 

60 

64 

62 

63 

CACHUMA  DAM 

MAX 

96 

98 

96 

90 

85 

85 

95 

101 

97 

97 

96 

98 

97 

93 

85 

87 

68 

52 

52 

50 

50 

52 

50 

54 

55 

55 

52 

50 

55 

56 

52 

49 

50 

52 

CALAVERAS   BIG  TREES 

MAX 

90 

90 

87 

65 

82 

86 

92 

96 

92 

90 

90 

87 

86 

82 

62 

64 

83 

58 

52 

49 

51 

48 

52 

52 

60 

60 

56 

52 

51 

50 

50 

52 

50 

52 

CALLAHAN  RS 

MAX 

97 

96 

94 

94 

95 

100 

104 

100 

101 

99 

95 

92 

90 

93 

96 

97 

95 

MIN 

AS 

50 

48 

48 

47 

48 

51 

55 

51 

46 

46 

46 

41 

44 

46 

49 

46 

CAMPO 

MAX 

101 

91 

95 

90 

93 

96 

93 

95 

98 

98 

99 

96 

97 

86 

88 

86 

85 

62 

66 

53 

50 

43 

54 

60 

64 

62 

58 

59 

59 

52 

46 

44 

52 

55 

CAMP  PARDEE 

MAX 

104 

101 

99 

97 

93 

97 

106 

107 

103 

99 

103 

103 

102 

95 

95 

92 

93 

64 

56 

58 

60 

58 

57 

69 

74 

66 

66 

66 

67 

66 

69 

56 

57 

66 

CANOGA   PARK   PIERCE  COL 

MAX 

107 

102 

93 

91 

92 

94 

102 

100 

102 

99 

95 

95 

94 

87 

88 

66 

83 

69 

66 

61 

61 

57 

57 

65 

66 

66 

63 

60 

60 

60 

63 

62 

56 

57 

CANT  I L 

MAX 

107 

109 

105 

102 

103 

106 

110 

98 

105 

108 

104 

104 

100 

100 

100 

101 

101 

72 

70 

66 

66 

66 

65 

72 

68 

71 

76 

82 

80 

80 

64 

62 

63 

67 

CANYON  DAM 

MAX 

87 

87 

88 

94 

96 

92 

93 

90 

87 

66 

83 

84 

67 

90 

84 

42 

44 

44 

48 

51 

54 

49 

49 

45 

45 

44 

47 

46 

44 

47 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

60 

74 

79 

75 

77 

61 

61 

64 

80 

84 

101 

96 

91 

80 

63 

77 

81 

MIN 

46 

47 

46 

46 

46 

45 

46 

53 

53 

53 

54 

61 

46 

49 

49 

51 

55 

CATHAY   BULL   RUN  RCH 

MAX 

103 

102 

99 

98 

95 

94 

101 

104 

104 

102 

101 

102 

101 

96 

95 

93 

95 

MIN 

65 

59 

56 

59 

57 

61 

67 

70 

71 

69 

62 

63 

64 

60 

61 

59 

61 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

98 

96 

95 

94 

99 

103 

108 

104 

103 

98 

93 

65 

93 

96 

100 

98 

94 

MIN 

50 

52 

48 

47 

47 

53 

56 

59 

57 

50 

46 

47 

43 

49 

51 

53 

47 

CEDAR  GROVE 

MAX 

94 

90 

94 

90 

89 

89 

95 

93 

93 

92 

93 

89 

92 

87 

65 

6e 

88 

MIN 

56 

54 

49 

47 

46 

47 

54 

53 

53 

56 

66 

49 

46 

42 

46 

49 

47 

CEDARVI LLE 

MAX 

97 

95 

90 

89 

89 

69 

93 

99 

95 

97 

94 

90 

80 

82 

85 

92 

93 

MIN 

62 

58 

56 

57 

55 

61 

56 

64 

59 

61 

57 

57 

61 

46 

52 

56 

63 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

104 

101 

103 

100 

98 

102 

106 

111 

110 

106 

106 

102 

102 

100 

98 

99 

97 

MIN 

50 

56 

49 

48 

63 

67 

71 

65 

66 

68 

62 

60 

58 

67 

59 

57 

51 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 

95 

94 

92 

38 

86 

91 

96 

96 

95 

95 

94 

91 

69 

86 

89 

90 

90 

M  I  N 

60 

56 

52 

52 

53 

55 

61 

64 

62 

59 

54 

54 

52 

53 

56 

55 

55 

CHESTER 

MAX 

90 

92 

88 

86 

92 

97 

97 

95 

96 

94 

86 

85 

66 

90 

93 

90 

MIN 

40 

36 

38 

38 

39 

40 

44 

52 

47 

44 

36 

39 

40 

45 

40 

43 

CHICO  EXP  STA 

MAX 

97 

98 

97 

95 

97 

101 

106 

105 

102 

100 

99 

100 

97 

96 

95 

93 

69 

MIN 

56 

56 

59 

56 

56 

63 

69 

70 

68 

69 

59 

64 

62 

60 

56 

59 

67 

CHULA  VISTA 

MAX 

60 

79 

80 

75 

74 

74 

74 

79 

77 

75 

75 

74 

74 

67 

67 

65 

69 

64 

67 

63 

67 

69 

68 

68 

67 

63 

CLAREMONT    POMONA  COL 

MAX 

102 

98 

92 

87 

69 

91 

92 

96 

97 

95 

92 

91 

87 

86 

87 

86 

82 

71 

66 

56 

55 

55 

57 

62 

64 

65 

62 

60 

61 

60 

63 

62 

55 

56 

CLARKSBURG 

MAX 

96 

91 

92 

90 

86 

92 

100 

104 

93 

91 

94 

96 

99 

90 

66 

66 

85 

54 

52 

56 

55 

52 

56 

65 

66 

58 

66 

54 

57 

60 

56 

55 

55 

54 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

100 

96 

98 

95 

94 

98 

104 

104 

105 

104 

100 

95 

94 

96 

95 

98 

96 

50 

54 

55 

60 

55 

57 

66 

64 

61 

61 

67 

63 

65 

54 

55 

56 

56 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 

94 

92 

90 

86 

92 

92 

102 

98 

94 

90 

104 

100 

99 

93 

85 

8' 

t 

65 

MIN 

51 

50 

51 

50 

51 

53 

59 

58 

56 

50 

58 

68 

64 

52 

55 

55 

54 

COAL  I NGA 

MAX 

104 

104 

101 

96 

96 

103 

106 

106 

105 

106 

103 

103 

99 

99 

96 

96 

98 

M  I  N 

63 

62 

63 

59 

56 

53 

66 

72 

69 

70 

66 

64 

64 

60 

62 

60 

62 

COLFAX 

MAX 

96 

96 

94 

91 

93 

100 

102 

102 

101 

96 

93 

93 

91 

91 

91 

92 

90 

MIN 

66 

65 

65 

65 

62 

67 

71 

77 

73 

69 

62 

65 

61 

63 

66 

67 

bi 

COLUSA    1  SSW 

MAX 

98 

100 

96 

94 

100 

103 

106 

104 

100 

103 

100 

96 

97 

96 

95 

92 

90 

M  I  N 

53 

53 

57 

56 

53 

61 

63 

67 

62 

66 

56 

57 

60 

57 

56 

56 

54 

CORCORAN    IRRIG  DIST 

MAX 

103 

106 

104 

102 

100 

96 

102 

107 

109 

107 

106 

105 

103 

101 

98 

96 

96 

67 

64 

60 

62 

59 

63 

70 

75 

73 

72 

64 

65 

66 

62 

63 

64 

63 

CORONA 

MAX 

103 

97 

93 

88 

90 

91 

97 

96 

99 

94 

92 

92 

69 

86 

67 

86 

61 

68 

66 

60 

60 

56 

58 

63 

67 

64 

62 

60 

66 

58 

61 

60 

57 

66 

COVELO 

MAX 

101 

100 

101 

96 

96 

102 

110 

109 

109 

106 

100 

97 

95 

97 

101 

102 

100 

M  I  N 

46 

49 

48 

47 

49 

49 

52 

55 

54 

45 

43 

47 

47 

46 

50 

51 

52 

COW  CREEK 

MAX 

ue 

116 

115 

115 

115 

119 

120 

121 

116 

119 

119 

119 

115 

113 

113 

114 

115 

M  I  N 

97 

93 

91 

90 

65 

65 

93 

90 

90 

93 

93 

96 

92 

89 

88 

87 

89 

CRESCENT    CITY    1  N 

MAX 

60 

66 

65 

66 

67 

75 

73 

66 

65 

60 

66 

65 

65 

66 

66 

66 

MIN 

49 

52 

44 

53 

52 

47 

49 

45 

46 

50 

62 

48 

47 

45 

53 

47 

CROCKETT 

MAX 

86 

84 

62 

61 

80 

86 

66 

82 

67 

92 

92 

96 

95 

60 

76 

76 

74 

MIN 

55 

55 

56 

51 

53 

57 

60 

58 

56 

66 

58 

56 

63 

56 

58 

68 

57 

CULVER  CITY 

MAX 

90 

88 

80 

78 

75 

76 

78 

79 

81 

79 

77 

76 

77 

80 

77 

75 

73 

67 

66 

64 

64 

60 

59 

63 

65 

64 

62 

63 

64 

64 

64 

64 

69 

50 

102 

104 

101 

97 

96 

93 

101 

103 

100 

101 

101 

99 

98 

96 

95 

93 

94 

MIN 

62 

59 

51 

50 

50 

53 

61 

62 

65 

60 

66 

56 

54 

48 

50 

63 

52 

CUYAMACA 

MAX 

89 

69 

81 

86 

66 

87 

87 

86 

86 

66 

90 

92 

90 

85 

83 

83 

86 

MIN 

57 

60 

58 

57 

50 

46 

55 

61 

57 

61 

66 

59 

62 

54 

39 

48 

53 

DAGGETT   FAA  AP 

MAX 

105 

103 

105 

102 

102 

107 

107 

92 

102 

105 

106 

104 

102 

101 

101 

102 

102 

MIN 

80 

74 

72 

72 

68 

73 

70 

72 

74 

79 

78 

77 

78 

71 

66 

68 

72 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

MAX 

101 

96 

97 

94 

92 

96 

104 

105 

100 

100 

96 

99 

101 

94 

91 

93 

90 

MIN 

50 

50 

56 

53 

54 

58 

64 

68 

59 

65 

54 

57 

61 

55 

55 

68 

55 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

MAX 

92 

91 

91 

92 

97 

93 

95 

95 

97 

92 

89 

89 

91 

92 

90 

20    21     22  23 


26    27    28     29     30  31 


66 

59 

69 

65 

64 

62 

56 

69 

60 

61 

67 

60 

60 

62 

64 

65 

64 

60 

64 

62 

56 

66 

65 

54 

50 

63 

46 

45 

44 

62 

50 

46 

46 

45 

45 

46 

44 

48 

46 

42 

42 

46 

39 

41 

39 

90 

86 

89 

91 

9 1 

59 

55 

56 

56 

43 

49 

49 

55 

64 

63 

69 

65 

61 

53 

53 

54 

57 

60 

88 

95 

100 

73 

64 

66 

64 

61 

60 

54 

57 

52 

94 

100 

106 

105 

106 

75 

63 

60 

69 

63 

55 

56 

57 

62 

86 

68 

82 

82 

78 

80 

75 

64 

82 

41 

47 

46 

37 

38 

36 

37 

36 

36 

91 

82 

76 

79 

76 

84 

95 

47 

60 

64 

51 

44 

43 

42 

47 

47 

95 

90 

90 

90 

94 

60 

64 

60 

59 

53 

51 

54 

56 

56 

91 

86 

46 

49 

48 

42 

42 

45 

42 

44 

40 

60 

5C 

48 

48 

44 

38 

39 

43 

45 

80 

85 

48 

62 

53 

54 

5C 

54 

61 

51 

48 

IOC 

91 

97 

60 

61 

57 

51 

47 

49 

51 

54 

54 

83 

90 

51 

51 

48 

47 

47 

46 

47 

47 

48 

85 

85 

35 

52 

41 

36 

33 

29 

28 

31 

33 

87 

93  •98 

56 

6S 

63 

61 

53 

51 

62 

52 

57 

61 

76 

62 

71 

69 

6E 

68 

65 

97 

97 

62 

6: 

62 

61 

6C 

53 

53 

57 

87 

92 

50 

5! 

60 

53 

5; 

52 

51 

51 

53 

93 

93 

92 

88 

67 

94 

92 

46 

6: 

52 

50 

47 

49 

50 

49 

52 

92 

86 

85 

85 

85 

95 

60 

6! 

53 

51 

49 

50 

52 

52 

59 

98 

96 

93 

90 

93 

95 

96 

63 

61 

65 

63 

55 

56 

56 

57 

56 

93 

90 

8( 

87 

85 

87 

64 

63 

61 

66 

56 

57 

94 

90 

88 

89 

96 

96 

61 

6' 

61 

57 

52 

53 

52 

54 

53 

98 

97 

94 

92 

94 

97 

62 

6' 

66 

63 

67 

56 

67 

57 

57 

90 

96 

97 

59 

6; 

66 

64 

6; 

61 

55 

65 

60 

90 

94 

42 

5' 

44 

42 

4; 

45 

45 

45 

42 

113 

114 

63 

e: 

89 

90 

8' 

^82 

61 

78 

78 

69 

69 

47 

4' 

60 

51 

5' 

51 

51 

49 

48 

80 

88 

54 

51 

60 

66 

55 

66 

57 

53 

55 

80 

80 

69 

63 

68 

66 

61 

63 

59 

58 

62 

90 

87 

92 

91 

91 

90 

88 

89 

89 

67 

51 

53 

57 

4; 

48 

47 

49 

49 

80 

82 

81 

86 

at 

87 

88 

90 

91 

58 

51 

46 

41 

3i 

45 

52 

50 

54 

91 

101 

101 

100 

9S 

100 

100 

104 

107 

76 

6S 

70 

68 

6" 

65 

62 

66 

68 

94 

>>i 

98 

97 

9 

85 

88 

90 

9t 

57 

6t 

61 

5* 

4< 

51 

52 

51 

51 

89 

8E 

88 

87 

8" 

88 

88 

86 

87 

76     79  79 


74     75  79 


74  56  58 
46      43  36 


76     56  76 


78  81  87 
53     51  46 


64     77  77 


78  80  90 
63     52  48 


86  85  91 
57     55  56 


66  68  66 
39     36  33 


69  74  82 
67     49  45 


83  72  76 
53     46  44 


76     56  60 


S5  66  68 
37     36  37 


62  72  72 
47     41  37 


81  74  74 
52     48  49 


49     42  36 


70  64  70 
33     40  26 


79  75  84 
53     67  49 


73  72  72 
67     63  57 


73  69  85 
52     43  46 


81  72  72 
52     49  49 


74  76  82 
56     53  51 


77     74  64 


90  79  80 
61     66  55 


79  80  90 
61     52  49 


84  77  75 
46     50  47 


106  99  102 
81     72  76 


65     64  68 


44  45 
72  66 


56     57  62 


76|     74     76  79 
64     57  66 


47     48     41  40 


85  78 
47  46 


96  84 

68  69 


87  77 
53  51 


68     74  81 


57      53      57      61      63     61      63      63      62     63      61      62       60  55 


60. 
100> 


92. 
47. 


96. 


56. 

86. 
52. 


85. 
38, 


59. 


90 
5* 


96 
60 


90 
62 


9* 

55 


96 
♦7 


64     44     45     48     56     55     52     49     61  51 


113 
86 


100 
69 


90 
56 


See  Reference  Notes  Following  SlaUioa  Index 
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ConltniMd 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1Q59 


Station 
DEER  CREtK  PH 
IDENAIR 
OE  SABLA 
[DOBBINS  COLOATE 
DONNER  MEMORIAL   ST  PK 
IDOWNIEVILLE  RS 
lOOYLE  5  SSE 
^DUDLEYS 

buTTONS  LANDING 
lEAGLE  HTN 
l£AST  PARK  RES 

!;L  CAJON  2  E 

I 

1;L  CAP  I  TAN  DAM 
liL  CENTRO  2  SSW 
liLECTRA  PH 
LK  VALLEY 
i:LSINORE 
liSCONDlDO 

iiUREKA  MB  CI  TY 

I 

■■AIRFIELD  POLICE  STA 

i 

rAIRMONT 

'IVE  POINTS  5  SSW 
'OLSOM  DAM 
'ONTANA  KAISER 

I 

FOREST  GLEN 
'CRT  B I  DWELL 
'MT  BRAGG 
'ORT  BRAGG  AVN 
'ORT  JONES  RS 
CRT  ROSS 
rRESNO  HB  AP 
fRIANT  GOVT  CAMP 
ilANT  FOREST 
ilLROY 
LENNVILLE 
IRANI  GROVE 
IRASS  VALLEY 
•ATOM  1  H 
REENLAND  RANCH 


Day  Of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MAX 

91 

89 

86 

85 

88 

91 

96 

93 

92 

90 

67 

86 

66 

67 

67 

87 

84 

79 

71 

59 

71 

81 

67 

79 

66 

83 

81 

76 

79 

34 

34 

84.1 

MIN 

46 

41 

43 

44 

42 

46 

51 

58 

54 

46 

44 

45 

50 

46 

43 

42 

43 

35 

38 

44.7 

MAX 

97 

96 

95 

93 

94 

100 

104 

101 

100 

101 

100 

100 

97 

94 

91 

91 

69 

86 

79 

77 

83 

91 

91 

96 

97 

91 

89 

68 

89 

94 

93 

MIN 

36 

51 

54 

55 

49 

59 

53 

55 

51 

61 

56 

61 

69 

64 

55 

54 

54 

52 

48 

48 

65.1 

MAX 

94 

92 

91 

91 

92 

95 

101 

96 

98 

96 

94 

89 

89 

89 

69 

88 

87 

65 

73 

69 

76 

64 

69 

89 

67 

37 

86 

81 

82 

85 

86 

MIN 

53 

56 

55 

55 

56 

51 

55 

63 

59 

55 

55 

56 

66 

66 

57 

61 

60 

42 

47 

41 

50 

53 

62 

61 

66 

58 

48 

47 

49 

5  3 

55.1 

MAX 

99 

98 

107 

105 

107 

103 

96 

92 

83 

71 

90 

94 

99 

95 

98 

95 

94 

88 

90 

96 

MIN 

65 

59 

53 

75 

70 

54 

62 

61 

48 

51 

46 

60 

56 

70 

66 

52 

62 

52 

55 

55 

MAX 

86 

87 

84 

85 

84 

90 

93 

91 

87 

90 

68 

83 

79 

82 

67 

89 

89 

81 

74 

61 

50 

69 

80 

83 

69 

76 

78 

76 

75 

75 

83 

MIN 

42 

33 

33 

35 

37 

41 

43 

51 

45 

42 

37 

37 

38 

38 

41 

42 

43 

49 

46 

37 

33 

30 

34 

45 

42 

35 

33 

32 

30 

30 

32 

36.3 

MAX 

89 

85 

92 

89 

89 

92 

91 

103 

99 

97 

93 

92 

90 

88 

86 

91 

90 

86 

81 

67 

54 

75 

85 

90 

35 

87 

85 

85 

82 

82 

87 

87  2 

MIN 

51 

44 

46 

48 

45 

50 

53 

53 

53 

61 

47 

46 

46 

60 

61 

51 

51 

45 

45 

44 

38 

40 

44 

48 

44 

45 

44 

39 

39 

41 

40 

46.3 

MAX 

96 

95 

93 

93 

93 

95 

100 

99 

96 

95 

97 

97 

69 

82 

66 

66 

75 

85 

VI 

79 

35 

86 

85 

33 

86 

89 

83  4 

MIN 

55 

43 

48 

49 

51 

52 

55 

50 

55 

55 

52 

57 

53 

45 

37 

43 

41 

45 

56 

47 

45 

45 

41 

40 

43 

46 

48.6 

MAX 

96 

94 

92 

90 

91 

100 

100 

97 

98 

98 

97 

96 

90 

91 

90 

90 

81 

70 

57 

75 

88 

89 

90 

89 

90 

88 

85 

86 

36 

90 

91 

MIN 

53 

45 

40 

42 

43 

43 

53 

51 

58 

55 

46 

47 

45 

49 

49 

47 

44 

40 

32 

34 

40 

46 

55 

45 

44 

39 

36 

39 

39 

39 

45.0 

MAX 

79 

74 

75 

80 

88 

83 

79 

87 

94 

76 

72 

71 

57 

67 

68 

91 

69 

78 

72 

74 

83 

MIN 

51 

49 

54 

54 

58 

53 

50 

64 

66 

66 

62 

49 

53 

53 

46 

49 

53 

51 

62 

52 

47 

MAX 

105 

106 

94 

104 

103 

103 

105 

100 

106 

103 

107 

101 

104 

105 

102 

100 

103 

100 

97 

90 

93 

97 

97 

101 

101 

102 

103 

103 

103 

106 

107 

MIN 

67 

74 

76 

80 

8 1 

8 1 

84 

62 

8  3 

86 

86 

80 

6 1 

82 

78 

76 

70 

70 

75 

81 

82 

83 

83 

80 

8  1 

82 

82 

8  3 

80.6 

MAX 

96 

98 

97 

94 

94 

100 

104 

108 

105 

106 

100 

96 

94 

95 

97 

96 

93 

90 

79 

71 

66 

80 

91 

97 

92 

95 

92 

85 

84 

37 

92 

92.7 

M  I  N 

57 

59 

58 

61 

60 

61 

67 

59 

67 

56 

69 

51 

66 

51 

63 

60 

54 

52 

63 

46 

5  1 

52 

66 

59 

56 

62 

53 

53 

54 

6  1 

57.8 

MAX 

104 

90 

93 

89 

69 

90 

95 

96 

98 

95 

90 

92 

91 

65 

85 

86 

83 

81 

76 

81 

90 

101 

86 

83 

76 

83 

88 

89 

92 

99 

96 

89  5 

MIN 

65 

66 

64 

64 

55 

59 

59 

67 

61 

65 

53 

57 

57 

63 

66 

64 

61 

49 

61 

70 

69 

67 

67 

56 

64 

56 

56 

64 

62.1 

MAX 

105 

105 

92 

98 

91 

92 

95 

99 

100 

100 

98 

96 

95 

94 

89 

88 

89 

65 

83 

78 

84 

91 

100 

90 

86 

83 

86 

90 

90 

96 

103 

92  6 

M  I  N 

7 1 

69 

62 

62 

57 

57 

62 

52 

63 

53 

57 

62 

65 

65 

57 

66 

60 

71 

68 

69 

67 

61 

60 

66 

58 

67 

52.4 

MAX 

108 

107 

104 

105 

106 

109 

102 

107 

118 

105 

103 

103 

103 

102 

101 

95 

103 

99 

105 

105 

104 

105 

105 

105 

107 

110 

112 

105  1 

MIN 

8 1 

78 

73 

73 

69 

69 

79 

74 

76 

60 

56 

79 

80 

64 

64 

57 

78 

77 

76 

68 

66 

58 

80 

77 

70 

74 

73.7 

MAX 

104 

101 

99 

97 

97 

106 

109 

108 

104 

102 

103 

102 

100 

96 

97 

94 

93 

91 

63 

76 

84 

95 

98 

97 

95 

96 

91 

90 

91 

96 

96 

96  5 

56 

52 

5  3 

33 

59 

71 

5  7 

65 

62 

63 

62 

57 

46 

48 

64 

63 

57 

54 

48 

45 

47 

51 

51 

54.8 

MAX 

93 

91 

91 

88 

67 

95 

98 

97 

96 

92 

89 

82 

84 

90 

93 

93 

83 

75 

73 

70 

79 

64 

92 

89 

86 

66 

80 

79 

80 

81 

81 

86  4 

MIN 

46 

47 

45 

47 

46 

46 

52 

47 

46 

43 

43 

40 

42 

48 

42 

42 

49 

42 

40 

45 

43 

41 

42 

40 

44.6 

MAX 

106 

104 

99 

98 

99 

103 

105 

102 

102 

104 

104 

100 

96 

92 

93 

95 

91 

87 

83 

84 

91 

100 

92 

91 

92 

93 

94 

93 

103 

104 

103 

95.9 

MIN 

64 

63 

58 

57 

53 

53 

64 

72 

57 

62 

61 

69 

55 

66 

55 

55 

66 

59 

51 

52 

46 

60 

72 

60 

62 

51 

59 

56 

65 

58 

54 

69.0 

MAX 

103 

91 

93 

67 

66 

84 

94 

92 

93 

92 

91 

90 

92 

86 

84 

84 

82 

80 

74 

60 

89 

96 

89 

84 

75 

65 

87 

84 

87 

94 

96 

87.9 

MIN 

68 

66 

63 

63 

56 

61 

61 

62 

61 

51 

63 

51 

54 

64 

58 

59 

64 

64 

64 

57 

60 

51 

69 

66 

56 

55 

64 

62 

58 

66 

55 

51.7 

MAX 

58 

59 

58 

60 

50 

64 

66 

62 

61 

57 

65 

60 

50 

58 

60 

50 

61 

60 

59 

60 

63 

53 

60 

66 

57 

68 

51 

52 

63 

51 

63 

50.2 

MIN 

52 

51 

49 

53 

52 

50 

53 

52 

61 

51 

50 

52 

63 

51 

50 

53 

63 

53 

52 

65 

64 

62 

51 

60 

50 

51 

54 

56 

56 

62 

50 

52.0 

MAX 

92 

89 

88 

83 

92 

102 

102 

96 

92 

90 

99 

101 

95 

82 

82 

84 

81 

71 

70 

70 

64 

96 

101 

>-6 

92 

84 

76 

80 

83 

92 

96 

68.6 

MIN 

53 

55 

57 

57 

57 

59 

65 

62 

57 

55 

60 

64 

54 

58 

66 

54 

54 

54 

66 

56 

50 

51 

54 

55 

62 

53 

62 

53 

57 

62 

58 

56.5 

MAX 

100 

102 

90 

89 

67 

92 

95 

99 

94 

95 

96 

92 

86 

86 

83 

85 

91 

66 

74 

66 

72 

82 

92 

88 

90 

90 

83 

85 

87 

92 

99 

68.3 

MIN 

75 

72 

70 

67 

59 

67 

67 

70 

71 

75 

75 

79 

74 

53 

53 

53 

55 

54 

53 

51 

50 

52 

58 

67 

65 

68 

56 

62 

61 

66 

72 

65.6 

MAX 

105 

101 

102 

100 

97 

103 

107 

107 

105 

109 

105 

104 

100 

97 

95 

96 

107 

93 

82 

92 

95 

97 

100  1 

MIN 

64 

60 

57 

57 

52 

61 

66 

68 

69 

66 

66 

65 

67 

58 

59 

59 

58 

64 

56 

66 

61 

60.9 

MAX 

103 

97 

98 

96 

92 

96 

104 

107 

99 

100 

102 

99 

101 

94 

94 

101 

92 

86 

79 

77 

72 

64 

94 

95 

102 

97 

90 

84 

36 

90 

96 

93,8 

57 

57 

65 

64 

53 

55 

60 

50 

62 

62 

54 

67 

62 

54 

64 

56 

62 

68.7 

MAX 

96 

92 

91 

95 

100 

96 

96 

95 

91 

89 

65 

83 

82 

81 

93 

87 

66 

88 

90 

86 

100 

69 

6C 

62 

56 

54 

53 

68 

65 

62 

69 

58 

MAX 

99 

98 

98 

94 

93 

99 

105 

110 

106 

102 

96 

96 

87 

95 

98 

101 

99 

93 

80 

76 

67 

80 

93 

95 

91 

92 

90 

39 

87 

67 

91 

93,2 

MIN 

46 

49 

45 

47 

47 

44 

38 

42 

45 

41 

41 

40 

47 

44 

41 

38 

42 

43 

42 

38 

43.8 

MAX 

91 

88 

88 

87 

90 

91 

92 

95 

92 

91 

89 

76 

62 

86 

90 

90 

89 

63 

73 

68 

50 

•79 

81 

65 

87 

86 

85 

34 

87 

85 

85 

65  0 

50 

4f 

51 

43 

40 

41 

47 

32 

40 

47 

42 

39 

44 

49 

48 

39 

40 

44.9 

MAX 

60 

65 

63 

65 

70 

65 

70 

72 

70 

52 

52 

59 

57 

63 

63 

55 

59 

52 

68 

65 

67 

67 

68 

57 

60 

59 

59 

61 

60 

55 

63 

64  5 

^' 

50 

52 

52 

48 

51 

48 

49 

49 

62 

48 

49 

60 

52 

56 

52 

46 

50.0 

MAX 

60 

65 

65 

65 

65 

65 

66 

62 

60 

64 

65 

69 

52 

50 

60 

5C 

52 

54 

64 

54 

66 

63 

53 

60 

68 

58 

61 

61 

56 

56 

70 

53  1 

MIN 

49 

43 

43 

49 

41 

47 

50 

47 

44 

44 

44 

46 

48 

60 

61 

54 

64 

52 

43 

47.7 

MAX 

98 

95 

94 

93 

94 

98 

104 

104 

104 

100 

96 

92 

68 

91 

96 

96 

95 

90 

SO 

67 

74 

82 

93 

92 

91 

89 

88 

83 

85 

87 

36 

91.2 

50 

45 

46 

44 

42 

46 

47 

47 

41 

49 

45 

41 

41 

61 

43 

39 

33 

46.3 

MAX 

66 

63 

64 

66 

68 

71 

67 

70 

55 

66 

76 

75 

55 

52 

66 

62 

62 

66 

58 

66 

65 

72 

76 

69 

65 

56 

68 

68 

69 

58 

74 

57.8 

53 

54 

68 

57 

47 

48 

48 

46 

50 

63 

62 

61 

45 

48 

48 

47 

47 

.  60.3 

MAX 

103 

99 

98 

96 

93 

99 

104 

104 

102 

102 

102 

100 

95 

95 

94 

96 

96 

85 

75 

76 

82 

92 

79 

95 

96 

95 

92 

92 

92 

94 

94 

94.2 

63 

62 

61 

57 

66 

51 

52 

61 

64 

56 

61 

55 

54 

66 

56 

66 

61.4 

MAX 

107 

107 

104 

102 

100 

97 

105 

107 

107 

105 

106 

106 

105 

100 

96 

97 

99 

100 

88 

74 

79 

65 

95 

85 

IOC 

1 OC 

98.0 

59 

59 

50 

66 

67 

54 

45 

48 

52 

61 

62 

53 

52 

45 

60 

51 

55 

56.0 

MAX 

79 

80 

60 

74 

72 

73 

80 

80 

76 

79 

78 

76 

77 

72 

72 

74 

74 

74 

65 

49 

53 

52 

73 

73 

74 

71 

70 

70 

71 

75 

77 

72.8 

50 

65 

63 

5; 

4C 

40 

33 

33 

34 

38 

43 

47 

48 

46 

43 

42 

42 

42 

46.9 

MAX 

93 

94 

91 

83 

87 

89 

95 

90 

98 

86 

96 

102 

101 

90 

81 

84 

87 

60 

74 

65 

76 

86 

95 

67 

97 

87 

86 

83 

86 

63 

92 

87.6 

50 

50 

50 

65 

53 

5J 

61 

58 

56 

49 

46 

49 

55 

61 

66 

65 

65 

57 

67 

48 

48 

53.2 

MAX 

99 

98 

99 

91 

89 

98 

100 

100 

99 

97 

96 

94 

92 

89 

86 

91 

92 

69 

79 

70 

77 

68 

86 

89 

8£ 

87 

8  7 

89 

90 

90.5 

60 

58 

47 

49 

52 

49 

42 

41 

36 

38 

53 

48 

49 

47 

44 

42 

42 

42 

45 

47.4 

MAX 

82 

82 

76 

76 

72 

76 

83 

82 

80 

79 

80 

60 

79 

74 

73 

77 

75 

76 

55 

49 

53 

54 

73 

66 

72 

72 

71 

71 

72 

74 

78 

73  5 

MIN 

56 

49 

48 

47 

42 

56 

66 

66 

52 

60 

50 

52 

50 

46 

41 

31 

23 

34 

44 

49 

46 

46 

46 

43 

41 

46 

60 

47.5 

MAX 

98 

95 

95 

93 

90 

92 

98 

102 

101 

100 

96 

91 

91 

90 

91 

91 

90  88 

77 

70 

67 

75 

66 

92 

88 

90 

89 

85 

64 

84 

89 

89.4 

MIN 

66 

60 

62 

62 

59 

63 

58 

72 

69 

67 

52 

53 

50 

50 

63 

53 

62 

57 

48 

48 

44 

61 

56 

64 

64 

64 

51 

53 

57 

54 

56 

59.9 

MAX 

63 

82 

75 

89 

86 

96 

87 

83 

79 

69 

98 

101 

91 

73 

74 

75 

67 

77 

66 

69 

81 

93 

98 

94 

84 

76 

77 

78 

80 

90 

93 

63.4 

MIN 

49 

50 

50 

45 

46 

47 

53 

64 

64 

52 

44 

51 

51 

46 

54 

55 

53 

52 

49 

45 

44 

47 

60 

63 

48 

49 

48 

49 

47 

45 

43 

49.6 

MAX 

117 

117 

114 

114 

114 

117 

119 

119 

115 

117 

118 

118 

113 

112 

112 

113 

114 

114 

107 

99 

102 

107 

116 

113 

112 

112 

113 

112 

112 

114 

113.1 

MIN 

94 

91 

93 

89 

86 

82 

94 

90 

90 

95 

96 

91 

68 

66 

91 

86 

91 

90 

81 

72 

78 

72 

83 

85 

92 

90 

83 

82 

79 

76 

86.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNi 
AUGUST  19^ 


Station 

Day  Ol  Month 

■age 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

1 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aw< 

~MA)r 

96 

96 

97 

96 

93 

93 

96 

99 

90 

95 

96 

98 

97 

93 

69 

91 

92 

92 

84 

77 

75 

?9 

87 

82 

90 

90 

90 

89 

91 

92 

94 

90. 

MIN 

64 

70 

67 

62 

63 

63 

69 

70 

70 

70 

71 

69 

66 

64 

55 

67 

56 

68 

58 

52 

53 

53 

54 

63 

63 

63 

62 

61 

56 

57 

61 

63« 

HALF   MOON   BAY   2  NNW 

MAX 

66 

67 

67 

67 

66 

67 

68 

67 

67 

57 

65 

70 

80 

65 

65 

68 

66 

56 

61 

52 

68 

68 

77 

77 

71 

56 

60 

54 

64 

54 

55 

67. 

MIN 

56 

56 

54 

56 

57 

51 

54 

56 

56 

58 

51 

54 

51 

55 

58 

56 

58 

57 

57 

58 

50 

48 

52 

60 

54 

54 

54 

55 

55 

54 

45 

HAMILTON  AFB 

MAX 

75 

76 

79 

75 

79 

66 

87 

67 

79 

87 

94 

96 

79 

78 

79 

76 

72 

70 

66 

67 

77 

85 

91 

9! 

80 

71 

71 

72 

74 

79 

88 

79. 

MIN 

53 

53 

53 

53 

53 

54 

60 

58 

57 

54 

56 

61 

58 

54 

55 

54 

54 

50 

55 

54 

52 

55 

58 

61 

55 

53 

53 

56 

55 

53 

53 

HAMILTON   AFB    1  E 

MAX 

65 

87 

87 

88 

96 

79 

80 

76 

84 

90 

78 

74 

78 

74 

MIN 

".5 

46 

46 

42 

47 

48 

54 

55 

56 

48 

49 

54 

54 

48 

51 

49 

54 

43 

51 

55 

47 

47 

50 

62 

52 

49 

47 

53 

55 

46 

45 

50 

HANFORD 

MAX 

100 

100 

96 

97 

95 

96 

102 

105 

100 

102 

102 

101 

100 

96 

93 

90 

95 

95 

86 

79 

86 

90 

86 

95 

97 

94 

95 

67 

93 

94 

94 

95. 

MIN 

65 

61 

56 

54 

55 

61 

67 

70 

68 

68 

62 

62 

58 

59 

60 

50 

60 

59 

59 

52 

55 

56 

60 

50 

65 

50 

54 

53 

54 

54 

55 

HAPPY    CAMP  RS 

MAX 

104 

102 

99 

98 

98 

108 

108 

Hi 

106 

107 

100 

97 

90 

97 

101 

105 

103 

92 

83 

80 

51 

85 

94 

100 

95 

101 

94 

93 

86 

89 

92 

96. 

MIN 

52 

53 

54 

51 

53 

56 

55 

56 

54 

54 

51 

52 

45 

49 

55 

52 

49 

48 

46 

53 

53 

54 

49 

49 

49 

45 

48 

45 

45 

46 

45 

HAT   CREEK   PH  1 

MAX 

99 

97 

94 

94 

96 

103 

107 

106 

97 

95 

68 

92 

96 

97 

91 

83 

76 

66 

77 

94 

82 

90 

89 

68 

84 

90 

91. 

MIN 

39 

39 

40 

40 

41 

42 

51 

47 

39 

41 

39 

36 

39 

43 

41 

37 

41 

32 

33 

35 

40 

37 

37 

37 

36 

33 

HAYFIELD   PUMP  PLANT 

MAX 

107 

106 

96 

104 

103 

101 

103 

102 

104 

103 

105 

100 

103 

104 

101 

96 

100 

96 

95 

69 

90 

98 

96 

103 

101 

101 

103 

102 

102 

103 

109 

101. 

MIN 

62 

72 

74 

73 

72 

76 

79 

82 

81 

77 

83 

60 

78 

69 

71 

73 

79 

76 

71 

59 

64 

74 

78 

76 

75 

73 

59 

72 

76 

74 

74 

HEALDSBURG 

MAX 

90 

88 

84 

69 

93 

101 

94 

89 

85 

94 

104 

102 

92 

60 

82 

81 

75 

79 

71 

74 

87 

97 

100 

97 

87 

81 

83 

63 

85 

94 

100 

66. 

MIN 

52 

54 

53 

48 

50 

51 

57 

57 

57 

54 

46 

53 

57 

51 

56 

56 

55 

52 

53 

47 

46 

50 

53 

67 

52 

53 

53 

53 

51 

48 

46 

HENSHAU  DAM 

MAX 

96 

100 

89 

92 

90 

92 

98 

97 

94 

95 

95 

96 

94 

90 

87 

87 

91 

84 

80 

70 

80 

66 

93 

90 

85 

87 

89 

90 

91 

95 

98 

90. 

MIN 

65 

67 

52 

51 

50 

50 

55 

65 

64 

61 

60 

58 

55 

49 

48 

51 

59 

53 

52 

48 

44 

49 

62 

57 

59 

59 

45 

46 

48 

51 

53 

HETCH  HETCHY 

MAX 

96 

94 

92 

91 

90 

91 

99 

96 

96 

96 

97 

93 

92 

69 

89 

90 

90 

89 

81 

65 

68 

77 

69 

83 

86 

89 

87 

85 

89 

67 

92 

88. 

MIN 

60 

57 

53 

54 

54 

56 

58 

63 

63 

61 

54 

55 

54 

55 

56 

56 

57 

55 

52 

40 

41 

43 

46 

55 

54 

54 

50 

49 

48 

48 

49 

53. 

HOLLISTER 

MAX 

84 

79 

74 

74 

79 

86 

80 

85 

77 

63 

97 

97 

91 

71 

74 

73 

59 

58 

63 

70 

84 

94 

65 

92 

85 

76 

76 

82 

61 

85 

94 

81. 

MIN 

49 

51 

51 

52 

47 

49 

53 

53 

57 

57 

55 

57 

55 

51 

53 

51 

55 

57 

58 

51 

47 

48 

54 

51 

55 

53 

49 

53 

54 

46 

48 

62. 

HOOP  A 

MAX 

97 

96 

95 

92 

87 

97 

105 

no 

107 

105 

96 

93 

87 

92 

97 

99 

97 

85 

78 

77 

77 

64 

94 

100 

95 

93 

89 

87 

65 

67 

86 

92. 

MIN 

52 

54 

52 

49 

46 

50 

53 

59 

58 

53 

49 

51 

45 

46 

54 

55 

47 

47 

47 

49 

55 

46 

52 

53 

50 

48 

52 

54 

53 

49 

46 

HUNTINGTON  LA*;E 

MAX 

60 

79 

76 

72 

72 

80 

80 

78 

76 

76 

76 

78 

74 

71 

72 

72 

72 

71 

62 

49 

58 

70 

56 

70 

70 

70 

67 

67 

70 

75 

73 

71. 

MIN 

54 

52 

46 

46 

47 

50 

55 

55 

53 

52 

50 

50 

46 

47 

48 

49 

49 

45 

44 

32 

32 

38 

46 

50 

45 

45 

42 

41 

43 

46 

48 

lORlA 

MAX 

100 

97 

94 

94 

90 

99 

101 

101 

102 

101 

100 

97 

93 

90 

92 

92 

93 

92 

74 

70 

75 

86 

87 

1>9 

90 

90 

68 

86 

67 

93 

92 

91. 

MIN 

72 

70 

65 

65 

62 

67 

72 

73 

75 

77 

74 

74 

66 

74 

67 

68 

67 

61 

51 

45 

47 

52 

55 

64 

65 

67 

61 

61 

60 

61 

54 

64. 

lOYLLWILD  RS 

MAX 

62 

62 

65 

86 

87 

89 

89 

87 

88 

89 

90 

89 

89 

84 

86 

86 

82 

78 

73 

60 

81 

81 

80 

84 

86 

65 

67 

88 

88 

91 

93 

86. 

MIN 

57 

56 

50 

43 

48 

49 

56 

60 

54 

55 

54 

52 

51 

45 

46 

52 

50 

39 

31 

41 

62 

52 

55 

51 

49 

45 

41 

42 

49 

53 

50 

49  < 

IMPERIAL 

MAX 

107 

100 

104 

105 

104 

106 

101 

105 

106 

108 

101 

106 

109 

104 

101 

101 

102 

100 

96 

94 

102 

100 

104 

104 

103 

104 

104 

105 

105 

109 

112 

103. 

MIN 

85 

80 

78 

76 

73 

79 

82 

79 

82 

82 

83 

61 

80 

73 

75 

73 

82 

61 

72 

66 

71 

62 

79 

79 

73 

74 

73 

75 

80 

77 

76 

77, 

IHOEPENOENCE 

MAX 

100 

100 

99 

100 

100 

105 

101 

104 

100 

97 

98 

97 

89 

83 

79 

90 

94 

94 

94 

93 

99 

MIN 

64 

60 

61 

62 

66 

65 

67 

69 

66 

67 

50 

50 

55 

43 

47 

51 

56 

59 

57 

63 

52 

INOIO  US  DATE  GARDEN 

MAX 

112 

110 

100 

105 

108 

103 

106 

102 

105 

105 

110 

111 

106 

109 

105 

101 

102 

103 

103 

95 

95 

102 

94 

109 

104 

103 

107 

105 

106 

105 

112 

104, 

MIN 

66 

61 

78 

75 

76 

73 

79 

63 

60 

66 

76 

61 

77 

70 

78 

74 

80 

73 

70 

65 

57 

70 

79 

61 

77 

75 

75 

75 

58 

78 

78 

76. 

INYOKERN 

MAX 

106 

105 

104 

102 

101 

105 

107 

99 

104 

106 

107 

105 

102 

98 

100 

100 

100 

95 

67 

62 

86 

95 

92 

96 

97 

96 

98 

99 

102 

105 

107 

99. 

MIN 

74 

72 

64 

62 

63 

67 

71 

75 

72 

73 

73 

72 

71 

53 

66 

63 

54 

55 

56 

53 

48 

53 

74 

67 

63 

59 

60 

53 

55 

58 

58 

64' 

IRON  MTN 

MAX 

109 

110 

96 

107 

107 

108 

109 

102 

106 

106 

111 

95 

107 

107 

102 

103 

106 

104 

99 

97 

95 

101 

101 

102 

105 

106 

106 

107 

107 

108 

110 

104. 

MIN 

87 

74 

77 

79 

79 

81 

84 

82 

83 

65 

72 

81 

61 

78 

78 

79 

83 

73 

76 

57 

70 

77 

81 

81 

61 

61 

77 

80 

83 

80 

79 

79 

JESS  VALLEY 

MAX 

93 

65 

65 

65 

88 

91 

110 

94 

92 

68 

66 

61 

66 

86 

68 

68 

65 

88 

66 

55 

57 

79 

80 

80 

83 

79 

79 

78 

78 

80 

78 

83 

MIN 

46 

52 

46 

46 

44 

49 

48 

55 

52 

53 

45 

45 

47 

43 

45 

46 

50 

42 

38 

40 

27 

35 

48 

48 

46 

44 

42 

42 

39 

40 

40 

JOICE  ISLAND 

MAX 

62 

61 

79 

76 

87 

99 

94 

65 

80 

84 

94 

97 

61 

75 

77 

77 

70 

68 

58 

57 

81 

91 

95 

92 

84 

74 

73 

75 

79 

88 

88 

82 

MIN 

54 

54 

55 

56 

56 

56 

65 

61 

57 

56 

60 

64 

59 

57 

56 

56 

55 

55 

54 

54 

47 

50 

52 

69 

60 

55 

54 

55 

57 

64 

53 

JULIAN  WYMOLA 

MAX 

98 

66 

90 

68 

89 

94 

91 

93 

94 

94 

95 

92 

69 

84 

83 

66 

63 

76 

77 

75 

83 

87 

86 

82 

86 

65 

88 

88 

93 

97 

96 

88 

MIN 

64 

66 

53 

52 

50 

59 

64 

66 

62 

61 

62 

59 

56 

50 

47 

54 

50 

46 

47 

46 

46 

57 

61 

56 

50 

60 

46 

53 

54 

66 

56 

66 

KENTFIELD 

MAX 

66 

100 

82 

74 

72 

64 

67 

62 

93 

93 

94 

62 

76 

78 

60 

80 

86 

MIN 

50 

52 

49 

53 

46 

47 

52 

47 

46 

62 

61 

53 

48 

46 

50 

56 

46 

47 

KERN  RIVER  PH  1 

MAX 

lie 

108 

104 

99 

99 

102 

108 

107 

107 

107 

104 

104 

103 

100 

97 

96 

98 

94 

66 

81 

61 

90 

88 

98 

98 

98 

97 

93 

92 

93 

96 

98 

MIN 

80 

81 

75 

73 

73 

71 

61 

82 

89 

81 

78 

77 

71 

72 

74 

75 

76 

71 

62 

58 

60 

66 

76 

72 

74 

73 

70 

69 

59 

69 

72 

73 

KERN  RIVER  PH  3 

MAX 

103 

101 

100 

101 

100 

104 

105 

99 

101 

100 

99 

96 

93 

96 

98 

100 

99 

93 

80 

61 

68 

95 

94 

95 

95 

94 

94 

96 

99 

99 

100 

96 

MIN 

59 

68 

71 

65 

65 

58 

66 

75 

75 

73 

65 

64 

72 

52 

60 

60 

52 

59 

63 

47 

48 

48 

65 

66 

66 

67 

67 

61 

59 

49 

52 

62 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

MAX 

106 

106 

107 

102 

100 

98 

105 

102 

104 

107 

109 

107 

106 

101 

99 

94 

100 

100 

94 

79 

78 

84 

94 

100 

100 

98 

94 

92 

96 

98 

98 

MIN 

74 

72 

69 

68 

64 

64 

68 

73 

66 

81 

74 

72 

74 

66 

70 

72 

66 

57 

61 

57 

57 

59 

63 

65 

70 

70 

62 

62 

60 

60 

62 

66 

KETTLEHAN  STA 

MAX 

106 

106 

104 

100 

97 

105 

108 

109 

108 

110 

108 

105 

102 

96 

96 

101 

101 

94 

80 

80 

84 

94 

92 

100 

100 

98 

100 

94 

96 

98 

99 

991 

MIN 

76 

71 

74 

66 

64 

75 

66 

88 

78 

79 

76 

74 

74 

56 

66 

56 

71 

64 

69 

57 

56 

50 

72 

70 

70 

72 

64 

62 

60 

54 

66 

69 

KING  CITY 

MAX 

64 

62 

80 

84 

92 

65 

89 

84 

85 

98 

96 

92 

80 

82 

62 

76 

76 

75 

65 

95 

95 

94 

87 

60 

79 

81 

60 

85 

92 

S6| 

MIN 

53 

52 

46 

53 

47 

52 

54 

58 

47 

50 

53 

53 

53 

51 

49 

51 

48 

43 

42 

39 

64 

54 

67 

55 

52 

53 

52 

46 

46 

60 

KLAMATH 

MAX 

64 

66 

64 

65 

67 

73 

72 

75 

71 

62 

62 

65 

67 

55 

71 

68 

68 

71 

68 

64 

66 

72 

69 

65 

64 

62 

61 

54 

67 

64 

72 

67 

MIN 

51 

51 

45 

53 

50 

48 

51 

50 

46 

46 

50 

48 

61 

48 

45 

52 

51 

50 

44 

47 

56 

49 

48 

48 

50 

52 

55 

56 

57 

49 

46 

49 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

99 

100 

96 

92 

96 

106 

103 

101 

100 

100 

102 

102 

96 

95 

94 

90 

84 

78 

77 

62 

94 

97 

97 

92 

86 

88 

90 

96 

»* 

MIN 

56 

52 

56 

53 

51 

70 

64 

64 

62 

61 

56 

57 

55 

55 

54 

52 

52 

69 

46 

62 

61 

64 

60 

56 

49 

48 

56 

56 

56 

LACUNA  BEACH 

MAX 

84 

63 

77 

77 

76 

75 

80 

80 

64 

80 

60 

78 

78 

77 

75 

75 

76 

76 

75 

75 

85 

64 

81 

60 

60 

78 

75 

76 

81 

78 

78 

MIN 

66 

66 

64 

66 

61 

59 

61 

64 

67 

56 

59 

65 

63 

67 

50 

56 

58 

55 

55 

50 

60 

68 

59 

68 

59 

57 

65 

60 

57 

64 

62 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

84 

78 

79 

77 

78 

86 

82 

62 

64 

64 

84 

84 

76 

76 

74 

80 

77 

56 

60 

63 

75 

80 

78 

76 

76 

77 

74 

79 

82 

85 

66 

78 

MIN 

59 

58 

59 

54 

49 

49 

50 

60 

61 

60 

66 

57 

64 

53 

53 

55 

57 

64 

45 

42 

50 

50 

61 

55 

64 

51 

46 

60 

61 

61 

59 

94 

LAKE  CITY 

MAX 

96 

97 

88 

67 

88 

92 

95 

100 

99 

97 

93 

93 

80 

84 

91 

91 

87 

63 

72 

72 

5» 

85 

88 

64 

66 

84 

62 

63 

86 

63 

87|| 

MIN 

59 

55 

53 

53 

54 

48 

45 

48 

51 

57 

62 

50 

39 

53 

55 

55 

45 

44 

41 

34 

43 

42 

56 

47 

49 

46 

45 

60 

40 

39 

48 

LAKEPORT 

MAX 

102 

96 

95 

92 

95 

98 

104 

105 

103 

106 

94 

93 

93 

93 

96 

96 

95 

90 

76 

72 

61 

92 

96 

91 

94 

93 

87 

87 

87 

92 

91 

93 

MIN 

51 

61 

67 

61 

56 

61 

47 

52 

62 

64 

62 

50 

LAKESHORE 

MAX 

100 

100 

98 

98 

100 

106 

106 

106 

104 

102 

99 

96 

96 

102 

99 

97 

91 

85 

77 

52 

83 

93 

97 

93 

94 

92 

87 

66 

89 

92 

96 

9< 

MIN 

54 

54 

56 

65 

57 

62 

61 

66 

63 

59 

68 

67 

65 

60 

56 

68 

57 

53 

48 

51 

47 

64 

59 

60 

57 

51 

50 

60 

51 

60 

50 

a 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

85 

83 

81 

61 

83 

86 

69 

68 

87 

87 

83 

79 

79 

82 

63 

S3 

81 

87 

70 

52 

66 

76 

63 

77 

76 

77 

76 

73 

72 

61 

61 

79 

MIN 

47 

41 

45 

44 

42 

49 

51 

68 

54 

45 

43 

44 

46 

50 

48 

47 

49 

46 

43 

39 

32 

43 

47 

66 

46 

42 

40 

37 

37 

38 

36 

M 

LAKE   SPAULDING  DAM 

MAX 

88 

65 

63 

83 

66 

89 

94 

92 

91 

90 

86 

61 

80 

83 

85 

86 

82 

79 

71 

52 

66 

78 

82 

61 

78 

77 

78 

74 

74 

60 

82 

81 

61     62     56     55  63 


49     39     40  61 


57     61  60 


48     46     3  5  46 
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ConUnued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1959 


Station 


Day  01  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17  j 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

97 

85 

86 

82 

83 

82 

91 

88 

82 

84 

83 

78 

60 

80 

78 

76 

73 

78 

83 

94 

85 

79 

75 

77 

81 

81 

85 

89 

86 

MIN 

70 

67 

65 

66 

61 

64 

62 

69 

66 

67 

66 

66 

66 

65 

62 

64 

65 

69 

64 

61 

56 

66 

72 

67 

67 

66 

66 

64 

61 

63 

62 

MAX 

105 

99 

97 

96 

101 

104 

102 

104 

102 

102 

97 

95 

97 

99 

97 

64 

75 

79 

69 

97 

94 

97 

96 

94 

94 

95 

99 

104 

101 

MIN 

70 

60 

66 

66 

69 

68 

73 

7 1 

61 

5  5 

59 

63 

63 

63 

47 

44 

48 

67 

60 

60 

64 

58 

53 

54 

53 

66 

MAX 

100 

101 

99 

96 

99 

101 

104 

102 

102 

99 

96 

95 

94 

95 

94 

92 

78 

74 

62 

92 

98 

95 

97 

96 

93 

68 

68 

95 

96 

MIN 

68 

68 

67 

66 

70 

74 

81 

76 

69 

70 

70 

64 

64 

64 

64 

57 

54 

57 

54 

60 

66 

73 

71 

68 

68 

54 

61 

63 

64 

MAX 

100 

98 

98 

95 

93 

100 

100 

100 

101 

100 

98 

93 

94 

93 

93 

93 

81 

76 

81 

93 

90 

96 

94 

95 

93 

90 

94 

98 

96 

MIN 

62 

60 

64 

69 

66 

58 

59 

61 

64 

56 

59 

58 

^' 

66 

54 

5  3 

5 1 

48 

56 

65 

64 

66 

64 

64 

60 

51 

50 

MAX 

105 

104 

100 

99 

96 

103 

106 

103 

104 

102 

99 

96 

96 

98 

96 

89 

81 

83 

85 

95 

87 

97 

97 

97 

94 

92 

94 

96 

97 

MIN 

67 

65 

61 

59 

60 

66 

70 

74 

71 

70 

63 

62 

62 

60 

62 

64 

63 

60 

57 

5 1 

60 

57 

65 

62 

63 

62 

56 

53 

56 

60 

60 

MAX 

lO-i 

99 

99 

98 

95 

101 

107 

106 

103 

102 

101 

98 

95 

95 

96 

97 

90 

80 

79 

84 

92 

86 

96 

97 

96 

93 

91 

92 

95 

96 

MIN 

67 

68 

69 

62 

59 

59 

59 

59 

60 

60 

66 

64 

48 

50 

63 

56 

62 

59 

64 

52 

61 

54 

54 

MAX 

92 

89 

92 

90 

82 

96 

98 

93 

97 

101 

101 

84 

86 

90 

90 

85 

76 

73 

72 

63 

93 

96 

97 

92 

90 

75 

82 

81 

93 

MIN 

48 

5 1 

50 

46 

49 

52 

62 

56 

54 

57 

61 

60 

51 

51 

50 

52 

53 

64 

54 

46 

46 

^' 

58 

60 

51 

64 

48 

50 

MAX 

9* 

95 

96 

90 

94 

96 

94 

96 

95 

94 

91 

91 

90 

94 

92 

86 

76 

78 

86 

68 

82 

92 

92 

9C 

91 

93 

95 

98 

98 

MIN 

66 

71 

65 

70 

64 

59 

70 

65 

60 

65 

MAX 

93 

94 

91 

88 

94 

99 

94 

97 

100 

98 

92 

ee 

87 

66 

79 

80 

76 

74 

81 

92 

90 

95 

91 

65 

80 

84 

87 

92 

92 

MIN 

56 

63 

68 

60 

58 

63 

62 

64 

57 

58 

65 

48 

62 

MAX 

70 

69 

72 

70 

69 

69 

72 

72 

77 

76 

72 

72 

75 

73 

70 

72 

73 

72 

75 

64 

85 

to 

75 

67 

66 

67 

68 

68 

72 

MIN 

" 

54 

55 

54 

55 

54 

56 

60 

58 

59 

53 

58 

55 

60 

56 

60 

56 

56 

MAX 

98 

77 

81 

82 

82 

81 

90 

66 

77 

81 

79 

77 

78 

81 

75 

77 

76 

76 

61 

92 

85 

78 

80 

78 

62 

77 

84 

89 

64 

MIN 

66 

67 

68 

65 

65 

66 

66 

67 

66 

60 

70 

66 

63 

62 

MAX 

100 

82 

84 

82 

84 

84 

91 

85 

82 

87 

63 

60 

82 

ec 

78 

79 

78 

77 

63 

96 

88 

82 

83 

80 

63 

79 

63 

89 

66 

MIN 

70 

66 

65 

65 

62 

65 

66 

67 

65 

65 

66 

66 

67 

66 

65 

70 

70 

65 

60 

61 

MAX 

89 

86 

84 

81 

79 

81 

61 

63 

79 

79 

80 

80 

62 

80 

78 

76 

80 

78 

78 

80 

88 

85 

84 

80 

79 

82 

80 

80 

83 

63 

MIN 

70 

70 

68 

66 

65 

65 

67 

68 

66 

65 

65 

67 

67 

68 

67 

66 

67 

66 

63 

61 

70 

66 

63 

64 

MAX 

99 

91 

88 

82 

82 

85 

90 

65 

86 

86 

82 

83 

82 

78 

78 

78 

76 

79 

87 

96 

89 

65 

81 

8C 

63 

83 

83 

ee 

91 

MIN 

70 

67 

66 

64 

67 

66 

69 

66 

64 

66 

67 

67 

66 

70 

MAX 

100 

100 

100 

96 

98 

105 

102 

106 

106 

103 

97 

95 

95 

98 

90 

81 

77 

60 

86 

94 

89 

100 

100 

97 

92 

94 

93 

98 

97 

MIN 

60 

60 

56 

52 

60 

65 

70 

65 

63 

61 

61 

68 

58 

58 

58 

56 

50 

49 

48 

56 

62 

63 

50 

53 

53 

54 

MAX 

93 

90 

92 

89 

90 

104 

97 

97 

107 

106 

99 

81 

86 

92 

94 

75 

66 

77 

88 

97 

93 

100 

93 

62 

81 

85 

65 

91 

98 

MIN 

51 

47 

51 

50 

51 

49 

59 

59 

58 

52 

57 

61 

55 

56 

61 

66 

54 

54 

46 

63 

46 

46 

MAX 

102 

100 

101 

94 

101 

104 

103 

102 

105 

103 

103 

100 

99 

99 

100 

102 

96 

67 

66 

92 

95 

93 

100 

99 

99 

99 

101 

102 

105 

106 

MIN 

68 

68 

64 

60 

60 

68 

66 

64 

67 

65 

63 

63 

60 

53 

60 

61 

42 

55 

68 

59 

56 

63 

MAX 

107 

105 

102 

102 

96 

107 

105 

107 

106 

103 

99 

97 

98 

98 

99 

86 

60 

79 

86 

95 

90 

IOC 

101 

100 

95 

95 

96 

96 

MIN 

65 

59 

59 

56 

66 

64 

70 

64 

63 

65 

63 

64 

68 

66 

61 

58 

56 

54 

65 

MAX 

82 

80 

75 

77 

79 

80 

91 

92 

91 

85 

88 

77 

80 

82 

84 

86 

80 

70 

62 

49 

63 

75 

61 

72 

77 

78 

75 

74 

72 

79 

MIN 

47 

47 

46 

46 

48 

49 

48 

49 

56 

51 

46 

46 

44 

44 

48 

50 

43 

34 

42 

MAX 

107 

104 

100 

100 

95 

102 

1 07 

107 

107 

107 

105 

105 

99 

97 

96 

96 

99 

91 

63 

79 

81 

90 

85 

97 

96 

97 

93 

92 

92 

94 

96 

MIN 

77 

77 

73 

73 

68 

73 

81 

81 

84 

81 

78 

79 

78 

73 

69 

74 

68 

64 

56 

66 

70 

65 

MAX 

92 

88 

86 

85 

85 

90 

95 

87 

95 

101 

102 

86 

61 

77 

82 

73 

68 

72 

62 

83 

94 

95 

96 

89 

80 

76 

60 

61 

90 

MIN 

58 

58 

56 

54 

52 

^' 

61 

65 

59 

56 

55 

61 

66 

55 

58 

59 

56 

47 

55 

56 

68 

50 

50 

MAX 

104 

97 

99 

96 

93 

98 

102 

105 

105 

102 

103 

96 

105 

100 

97 

94 

91 

89 

82 

75 

77 

65 

95 

98 

97 

IOC 

93 

88 

69 

9C 

96 

MIN 

53 

62 

59 

54 

62 

65 

69 

64 

61 

58 

60 

62 

57 

5  7 

60 

54 

50 

70 

MAX 

92 

92 

91 

89 

90 

93 

98 

103 

100 

97 

94 

90 

82 

87 

92 

93 

92 

f  4 

71 

71 

51 

73 

84 

at 

66 

81 

65 

81 

78 

80 

84 

MIN 

42 

46 

46 

44 

44 

46 

51 

56 

53 

49 

45 

46 

41 

43 

42 

37 

37 

MAX 

110 

107 

96 

102 

104 

105 

104 

1  00 

106 

104 

110 

102 

104 

107 

102 

IOC 

100 

101 

9S 

93 

92 

9S 

9e 

105 

103 

103 

104 

104 

102 

104 

106 

MIN 

83 

78 

72 

70 

70 

74 

77 

61 

80 

81 

84 

79 

74 

72 

75 

77 

72 

73 

70 

MAX 

102 

99 

100 

95 

102 

105 

102 

100 

101 

100 

99 

97 

96 

96 

94 

90 

80 

77 

83 

93 

92 

98 

96 

95 

91 

91 

90 

95 

94 

MIN 

63 

56 

59 

55 

54 

67 

68 

68 

66 

59 

60 

61 

60 

66 

49 

53 

66 

MAX 

108 

105 

103 

101 

100 

103 

107 

109 

110 

107 

106 

105 

104 

101 

96 

97 

96 

96 

62 

77 

80 

92 

91 

97 

98 

97 

96 

94 

93 

96 

97 

HIN 

75 

74 

67 

67 

62 

66 

75 

76 

75 

77 

72 

75 

72 

66 

66 

69 

70 

61 

66 

MAX 

99 

95 

93 

92 

88 

96 

94 

94 

95 

95 

95 

95 

93 

69 

86 

87 

87 

82 

79 

72 

86 

93 

93 

64 

85 

85 

87 

87 

95 

95 

97 

MIN 

72 

71 

63 

62 

61 

66 

74 

70 

72 

68 

69 

66 

62 

54 

57 

61 

50 

66 

48 

" 

65 

MAX 

90 

88 

86 

64 

83 

90 

93 

95 

95 

93 

68 

85 

79 

S3 

87 

67 

87 

62 

74 

62 

55 

6E 

75 

85 

76 

75 

80 

78 

75 

76 

61 

MIN 

46 

43 

42 

42 

41 

47 

49 

50 

52 

48 

42 

43 

45 

47 

44 

45 

48 

40 

31 

41 

37 

MAX 

96 

84 

93 

91 

91 

93 

94 

86 

90 

91 

67 

92 

91 

90 

87 

90 

90 

62 

80 

76 

82 

66 

8E 

90 

90 

9C 

69 

89 

94 

96 

96 

HIN 

77 

62 

66 

70 

70 

75 

76 

62 

71 

72 

79 

62 

72 

69 

79 

70 

60 

64 

55 

61 

70 

72 

MAX 

97 

99 

97 

93 

97 

103 

104 

101 

99 

101 

100 

101 

95 

96 

92 

93 

90 

65 

7"i 

7S 

84 

94 

93 

98 

98 

92 

86 

90 

91 

94 

93 

MIN 

58 

54 

55 

57 

53 

60 

65 

67 

63 

61 

59 

64 

61 

66 

56 

66 

56 

50 

50 

52 

MAX 

84 

88 

92 

87 

88 

89 

88 

69 

85 

88 

64 

65 

83 

85 

86 

87 

85 

60 

74 

67 

72 

76 

75 

ec 

86 

84 

83 

64 

86 

89 

87 

HIN 

58 

56 

53 

54 

55 

54 

58 

57 

56 

57 

56 

57 

50 

61 

54 

5; 

64 

61 

48 

39 

41 

MAX 

68 

68 

65 

65 

71 

78 

76 

76 

69 

72 

84 

89 

69 

68 

69 

71 

69 

65 

62 

71 

73 

66 

81 

83 

72 

62 

70 

69 

67 

67 

70 

MIN 

53 

52 

51 

53 

55 

52 

52 

54 

57 

56 

54 

55 

55 

65 

53 

54 

66 

56 

5^ 

50 

56 

60 

60 

MAX 

102 

101 

99 

96 

95 

99 

108 

105 

106 

104 

105 

102 

101 

97 

95 

95 

95 

83 

74 

71 

73 

86 

94 

99 

99 

97 

92 

86 

68 

92 

96 

MIN 

56 

58 

60 

59 

57 

61 

67 

71 

63 

64 

61 

64 

65 

59 

58 

69 

57 

53 

55 

64 

50 

54 

56 

60 

62 

69 

54 

56 

MAX 

68 

69 

69 

67 

67 

66 

67 

67 

67 

68 

67 

69 

70 

69 

73 

70 

66 

71 

69 

65 

81 

ee 

e< 

Bl 

68 

67 

69 

67 

67 

68 

70 

MIN 

54 

54 

52 

51 

51 

52 

53 

55 

55 

56 

56 

54 

52 

56 

51 

53 

57 

66 

53 

52 

MAX 

ee 

88 

88 

90 

91 

93 

93 

94 

89 

69 

90 

90 

64 

69 

88 

69 

90 

82 

82 

79 

82 

61 

85 

88 

86 

9C 

66 

9C 

90 

94 

93 

HIN 

66 

65 

72 

62 

63 

66 

65 

64 

66 

67 

72 

72 

70 

54 

69 

58 

64 

66 

61 

47 

62 

MAX 

95 

93 

97 

89 

83 

92 

100 

101 

96 

95 

97 

99 

98 

65 

87 

85 

87 

«2 

67 

67 

68 

79 

90 

9i 

90 

84 

83 

64 

83 

83 

90 

HIN 

68 

70 

62 

63 

48 

47 

47 

47 

53 

65 

69 

65 

46 

49 

66 

51 

56 

61 

HAX 

86 

80 

82 

89 

94 

93 

94 

67 

85 

86 

75 

77 

80 

80 

76 

67 

46 

57 

67 

79 

81 

80 

79 

78 

72 

73 

81 

85 

HIN 

68 

67 

57 

66 

76 

72 

73 

71 

68 

65 

61 

65 

66 

66 

63 

43 

39 

40 

44 

57 

60 

63 

63 

57 

57 

61 

64 

64 

HAX 

92 

87 

84 

82 

83 

66 

91 

95 

93 

92 

89 

63 

74 

79 

64 

62 

86 

63 

70 

66 

51 

65 

74 

63 

79 

60 

60 

79 

76 

77 

80 

HIN 

44 

40 

41 

40 

38 

40 

44 

51 

44 

41 

39 

38 

33 

35 

40 

42 

41 

32 

36 

42 

47 

35 

40 

45 

44 

39 

39 

41 

37 

36 

36 

MAX 

92 

89 

88 

88 

89 

93 

99 

97 

95 

93 

89 

79 

83 

69 

92 

93 

83 

78 

71 

52 

70 

79 

66 

85 

65 

85 

81 

78 

61 

85 

78 

LA  MESA 
!  LANCASTER 

LAS  PLUMAS 

LE  GRAND 

LEMON  COVE 
1  LINDSAY 

[livermore  2  SSW 

1  LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 
LODI 

' LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

' LONG  BEACH 

' LONG  BEACH  WS  AP 

'lOS  ANGELES  WB  AP 

'LOS  ANGELES  WB  CITY 

ILOS  BANCS 

'LOS  GATOS 

'lucerne   VALLEY   1  WSW 
MADERA 

|manzanita  lake 
maricopa 

martinez  fire  sta 


HARYSVILLE 


MC  CLOUD 
MECCA  3  SE 
MERCED  FIRE  STA  2 
MIOOLEWATER 
HILL  CREEK  2 
^MINERAL 

[MITCHELL  CAVERNS 
MODESTO 

mono  laice 
Imonterey 

MOdTICELLO  DAM 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MOUNTAIN  PASS 
HT  DIABLO  NORTH  GATE 
|M0UNT  HAMILTON 
HOONT  HEBRON  RS 
WUNT  SHASTA  WB  CITY 


55.8 

72.5 
64.8 


50     56     54     54     52     58     56     59     67     53     55     56     49     47  49 


50     48     46      44  46 


46     4  7     49     48     46  45 


45     45    43  52 


99.1 
59.1 

98.2 
59.7 

78.4 
43.4 

97.0 
71.0 

65.6 
56.2 

94.9 

67.9 

86.4 
43.6 

102.4 
74.1 

95.2 
57.7 

98.2 
67.1 

90.1 
62.4 

62.0 
42.5 

69.3 
69.6 

93.9 
56.7 

83.7 
50.8 

71.8 
54.4 

94.7 
58.5 

70.2 
54.1 

88.5 
63.6 

87.8 

59.9 

79.0 
61.4 

80.9 
40.0 

84.7 
50.1 


Sm  Halerance  NolM  Following  Station  IndM 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1959 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

1 

1  ^ 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

«T  WILSON  FC  33eB 

MAX 
MIN 

88 

71 

81 
64 

81 

65 

75 
61 

82 
63 

65 
66 

87 
68 

82 
66 

63 
68 

65 
68 

65 
69 

87 
67 

82 
65 

78 
60 

75 
56 

80 
61 

80 
63 

71 
55 

67 
44 

63 

37 

71 
47 

79 
58 

76 
61 

79 
61 

80 
59 

76 

60 

77 

69 

79 

63 

82 
61 

86 
63 

90 
69 

79.6 
61.2 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 
MIN 

109 
52 

105 
49 

103 
48 

98 
50 

100 
49 

104 
48 

106 
47 

107 
60 

110 
58 

108 
54 

108 
56 

108 
61 

105 
57 

90 
50 

66 
50 

98 
50 

95 
51 

93 
52 

72 
50 

77 
46 

85 
45 

96 
50 

93 
50 

99 
52 

96 
57 

96 
53 

95 
46 

96 
51 

103 
50 

103 
43 

96.3 
61.4 

NAPA    STATE  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

77 
50 

72 
55 

72 
52 

71 
49 

80 
56 

90 
56 

90 
55 

82 
53 

65 
54 

76 
54 

87 
51 

93 
55 

90 
53 

60 
51 

70 
50 

75 
49 

72 
53 

66 

52 

63 
50 

63 
53 

76 
46 

68 
50 

90 
54 

89 
68 

62 
56 

78 
54 

73 
50 

76 
51 

72 
50 

80 
49 

86 
48 

78.9 
62.5 

NEEDLES    FAA  AP 

MAX 
MIN 

110 
77 

97 
76 

105 
83 

104 
82 

107 
82 

109 
86 

105 
72 

104 
80 

106 
62 

110 
62 

96 

65 

106 
81 

107 
65 

103 
81 

103 
84 

107 
83 

105 
67 

95 
66 

95 
74 

95 
73 

98 
76 

101 
78 

100 
81 

103 
81 

106 
82 

107 
83 

105 
79 

106 
83 

107 
64 

110 
81 

113 
78 

104.0 
79.6 

NEVADA  CITY 

MAX 
MIN 

97 
52 

96 

43 

95 
47 

92 
47 

91 
46 

92 

51 

95 
54 

100 
62 

99 

57 

98 
51 

96 
46 

93 
48 

91 
46 

90 
49 

91 
61 

89 

52 

90 
52 

69 
46 

81 

42 

70 
48 

67 

37 

77 
41 

85 
46 

9  a 
52 

65 
52 

69 
46 

69 
45 

86 
39 

64 
40 

64 
42 

89 
41 

69.1 
47.6 

NEWARK 

MAX 
MIN 

75 
52 

71 
56 

76 

5j 

75 
51 

70 
51 

81 

52 

89 
58 

84 
60 

84 
59 

79 
60 

77 
55 

90 
57 

90 
58 

76 
52 

76 
57 

76 
56 

74 
58 

74 
57 

72 
58 

69 
56 

69 
54 

75 
54 

77 
58 

92 
60 

87 
56 

74 

57 

66 
56 

69 
68 

69 

59 

68 

52 

76 
52 

76.9 
66.0 

NEWMAN   2  NW 

MAX 
MIN 

95 
56 

95 
53 

95 
55 

93 
55 

93 
48 

99 
59 

103 
64 

102 
66 

99 
62 

99 

62 

98 
61 

96 
61 

97 
58 

93 
55 

92 
57 

91 
57 

90 
56 

88 
55 

85 
49 

76 
50 

63 
47 

92 
50 

90 
56 

95 
64 

96 
60 

90 
57 

87 
46 

87 
60 

98 
53 

92 
52 

91 
52 

93.0 
55.7 

NEWPORT    BEACH  HARBOR 

MAX 
MIN 

79 
67 

79 
62 

76 
65 

74 
66 

75 
65 

75 
60 

75 
63 

76 
64 

75 
65 

74 

65 

75 
62 

74 
61 

75 
65 

75 
65 

76 
62 

73 
62 

72 
62 

72 
64 

71 
65 

73 
60 

72 
56 

76 
62 

60 
66 

76 
67 

77 
66 

73 
66 

75 
61 

75 
64 

72 
61 

75 
59 

76 
63 

74.9 
63.3 

NORTH   FORK  RS 

MAX 
MIN 

100 
63 

101 
59 

98 
55 

98 
55 

93 
53 

93 
54 

98 
62 

104 
64 

99 
67 

99 
63 

102 
58 

101 
52 

99 
51 

95 
57 

91 
55 

93 
57 

94 

53 

83 
52 

65 
42 

72 
41 

60 
44 

91 

56 

91 
55 

93 
56 

93 
55 

92 
53 

87 

53 

90 
53 

93 
53 

92.7 
54.9 

NORTH  HOLLYWOOD 

MAX 
MIN 

98 

70 

95 
69 

87 
62 

83 
64 

82 
60 

86 
60 

89 
65 

92 
66 

92 
66 

68 
64 

66 
62 

86 
64 

84 
64 

83 
68 

83 
66 

82 
62 

77 
62 

76 
63 

76 
65 

78 
56 

65 
53 

96 
61 

92 
74 

84 
67 

63 
67 

81 
65 

84 
66 

85 
60 

88 
66 

93 
56 

90 
57 

66.1 
63.3 

OAK  DALE   WOODWARD  DAM 

MAX 
MIN 

99 

96 

97 

95 

91 

95 

101 

105 

102 

93 

99 

101 

100 

94 

94 

90 

91 

86 

82 

76 

71 

63 

94 

93 

96 

96 

90 

86 

97 

89 

94 

92.8 

OAKLAND  W8  AP 

MAX 
MIN 

69 
57 

74 
57 

75 
57 

68 
55 

78 
58 

86 
56 

80 
60 

78 
60 

72 
61 

71 

60 

82 
57 

88 

59 

68 
59 

74 

59 

75 
60 

71 

59 

74 
59 

65 
59 

66 
58 

68 
56 

77 
53 

69 

55 

88 
60 

85 
61 

71 

56 

64 

57 

66 
57 

67 
67 

68 
56 

74 
62 

84 
54 

74.7 
57.61 

OCEANSIDE  PENDLETON 

MAX 
MIN 

79 
69 

76 
67 

75 
65 

74 
67 

74 
63 

73 
66 

76 
64 

77 
62 

76 
65 

75 
66 

74 
64 

75 
64 

75 
63 

74 
63 

75 
62 

74 
65 

72 
62 

71 
66 

72 
62 

72 
61 

73 
54 

78 
62 

77 
68 

75 
66 

76 
69 

75 
67 

74 
65 

73 
66 

73 
67 

75 
64 

76 
64 

74.61 
64. S 

OJAI 

MAX 
MIN 

105 
64 

98 
63 

91 
61 

88 
56 

90 
52 

96 
52 

100 
59 

94 
63 

98 
65 

94 
56 

96 
54 

92 
57 

67 
59 

85 
59 

88 
56 

87 
52 

65 
54 

77 
54 

79 
54 

81 
49 

89 
45 

98 

53 

93 
66 

88 

56 

85 
63 

82 

6,2 

82 
54 

87 

52 

93 
49 

97 
60 

97 
51 

90.4 
56.31 

ORANGE  COVE 

MAX 
MIN 

102 
65 

103 
63 

102 
57 

99 
57 

97 

57 

94 
62 

100 

67 

103 
71 

105 
71 

102 
70 

104 
61 

105 
60 

101 
60 

98 
59 

95 
62 

95 
61 

96 
61 

97 
59 

68 
54 

74 

52 

77 
47 

84 

52 

93 
60 

85 
60 

95 
61 

97 
59 

96 
54 

93 
51 

91 
51 

93 
54 

96 
67 

95.S 
59.2 

ORICK   PRAIRIE   CR  PARK 

MAX 
MIN 

67 
49 

68 
51 

69 
43 

68 

51 

76 

52 

85 
45 

84 
48 

76 
48 

78 
46 

71 
46 

68 
49 

70 
48 

69 
49 

69 
46 

77 
43 

70 
51 

70 
51 

70 
50 

69 
42 

65 
48 

69 
51 

81 
49 

75 
46 

74 
44 

70 
46 

65 
51 

64 
54 

65 
51 

70 
51 

72 
46 

72 
42 

71. a 
48.  C 

ORINDA  BOWMAN 

MAX 
MIN 

83 
47 

86 
48 

81 
48 

74 
52 

90 
49 

102 
54 

95 

55 

91 
62 

84 

55 

93 
52 

97 
58 

98 

59 

89 

57 

75 
51 

73 
53 

75 
53 

68 
54 

67 
55 

66 
53 

69 
54 

63 
43 

92 
44 

96 
49 

93 
62 

63 

55 

71 

62 

72 

53 

77 
64 

78 
49 

89 
51 

92 
50 

83.' 
52. < 

ORLAND 

MAX 
MIN 

101 

53 

99 
57 

100 
59 

96 
61 

95 
57 

100 
64 

105 
67 

110 
69 

1C2 
66 

99 
61 

99 
59 

96 
66 

98 
69 

96 
60 

95 
59 

96 
61 

94 
58 

69 
54 

81 
53 

72 
56 

72 
53 

85 
57 

96 
56 

9v 
70 

95 
62 

97 
55 

94 

51 

84 

53 

80 

52 

87 
67 

93 
55 

93.1 
59. ( 

ORLEANS 

MAX 
MIN 

101 
51 

100 
53 

96 
52 

93 
49 

101 
49 

111 
54 

115 
57 

112 
59 

109 
56 

100 
52 

96 
48 

90 
50 

97 
45 

101 
50 

105 
52 

102 
54 

90 
46 

82 
45 

81 
46 

75 
51 

86 
56 

97 
48 

102 
51 

98 

50 

97 
49 

94 
45 

91 
48 

88 
54 

90 
47 

92 
47 

91 
46 

96.1 

50.:| 

OROVILLE    1  WSW 

MAX 
MIN 

102 

57 

99 

55 

101 
59 

98 

57 

95 
54 

98 

63 

103 
62 

107 
71 

106 

65 

102 

62 

102 
56 

98 
62 

101 
62 

97 
61 

95 
58 

95 
58 

93 
58 

92 
53 

81 
52 

75 
55 

76 

50 

85 

52 

95 
57 

99 
71 

97 
66 

99 
68 

96 
53 

90 
52 

88 

52 

90 
53 

95 
56 

95.  :i 
58.:; 

OROVILLE   7  SE 

MAX 
MIN 

102 
55 

100 
48 

96 
56 

97 
54 

95 
52 

96 
60 

100 
64 

104 
65 

105 
62 

103 
58 

100 
55 

100 
58 

97 
56 

95 
55 

95 
55 

95 
55 

95 
55 

90 
50 

62 
50 

75 
45 

72 
45 

82 
46 

63 
49 

96 
58 

95 
60 

97 
60 

95 
50 

87 
46 

86 
46 

90 
60 

96 
60 

93.  1 
53. »| 

OXNARD 

MAX 
MIN 

83 

55 

81 
62 

80 
62 

74 

60 

75 
57 

78 
50 

77 
63 

77 
62 

78 
63 

76 
61 

77 
61 

76 
62 

78 
62 

77 
64 

77 
69 

76 
56 

76 
57 

78 
61 

75 
62 

76 

53 

79 
51 

86 

52 

86 
63 

80 
62 

78 
66 

77 
63 

76 
62 

76 
59 

76 
68 

76 
52 

81 

53 

78.  1 
59. 

PALMDALE 

MAX 
MIN 

107 
72 

99 
76 

97 
68 

96 
68 

100 
61 

105 
64 

104 
74 

103 
70 

103 

71 

103 
79 

103 

70 

101 
74 

99 

73 

95 
69 

96 
61 

100 

60 

96 

60 

85 
60 

78 

56 

80 
51 

90 
48 

96 
60 

95 
72 

98 
60 

97 
62 

96 

62 

93 

59 

95 
57 

95 
53 

106 
63 

105 
75 

97. 
64. 

PALMDALE   FAA  AP 

MAX 
MIN 

104 
72 

99 
72 

97 
68 

96 
65 

99 
59 

102 

62 

103 

73 

98 
70 

101 
75 

103 
75 

104 
69 

101 

73 

98 
70 

92 
65 

95 
60 

98 
61 

94 
66 

84 
60 

75 
57 

80 
51 

87 
44 

93 

57 

91 
70 

95 
65 

94 

62 

96 
60 

94 
60 

96 
56 

100 
66 

104 

59 

10* 
68 

96. 

63.1 

PALM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

115 
82 

no 

82 

110 
76 

108 
70 

107 
66 

108 
74 

107 
80 

103 
83 

108 
81 

113 

76 

111 

80 

109 
76 

106 
73 

106 
70 

103 
67 

105 
69 

104 

75 

101 
73 

96 

63 

96 

57 

102 
56 

99 
71 

102 
60 

106 
71 

105 

72 

107 
66 

106 
63 

106 
67 

108 
67 

114 

70 

114 
69 

106. 
72.1 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 
MIN 

70 
50 

75 
56 

72 
56 

76 
56 

79 
50 

87 
50 

84 

58 

82 
62 

76 

59 

75 
63 

89 
55 

95 
56 

97 
57 

78 
57 

78 
54 

74 
60 

77 
60 

74 
53 

71 

57 

69 

55 

71 
47 

81 
49 

69 

57 

91 
71 

84 

59 

79 
65 

72 
49 

70 
67 

70 
59 

75 
50 

87 
48 

78.! 
55. 

PALOHAR  MTN  OBSY 

MAX 
MIN 

86 
68 

87 
61 

82 
62 

62 
62 

85 

59 

90 
61 

87 
65 

83 
63 

85 
65 

85 
65 

87 
67 

67 
65 

85 
64 

79 
56 

81 
53 

68 
58 

87 
52 

77 
45 

78 
38 

69 
38 

75 
44 

78 
50 

78 
58 

BM 
61 

86 
60 

86 
56 

82 
68 

84 
61 

86 
63 

86 
65 

87 
65 

83. 1 

58.11 

PARADISE 

MAX 
MIN 

98 
62 

95 
59 

95 
59 

92 
57 

90 
57 

95 
60 

100 
66 

104 
72 

103 
67 

100 
63 

98 
58 

93 
59 

94 
60 

93 
57 

92 
58 

93 
58 

90 
56 

87 
47 

76 
44 

59 

43 

68 
46 

78 
52 

89 
60 

94 
64 

89 
66 

91 
61 

89 
50 

83 
46 

84 
56 

84 
63 

89 
63 

90.1 
57. 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

lie 

91 

111 

75 

97 
77 

103 

82 

103 
83 

106 

81 

107 
67 

102 
85 

107 
83 

108 

87 

111 
81 

90 
76 

104 

83 

105 
84 

104 
82 

103 
83 

105 
86 

103 

72 

97 
76 

98 
77 

98 
78 

98 
80 

103 
81 

102 
83 

106 

83 

105 
82 

105 
81 

107 
84 

107 
86 

106 
85 

111 
84 

103. 
81.! 

PASADENA 

MAX 
MIN 

101 
73 

99 
69 

90 
65 

88 
62 

86 
59 

90 
60 

93 
64 

94 
67 

94 
67 

93 
65 

89 
62 

89 
62 

88 
64 

85 
64 

84 
64 

83 
58 

81 
59 

79 
61 

76 
63 

79 
58 

88 
54 

98 
65 

96 
72 

66 
67 

84 
69 

83 
66 

86 
62 

86 
60 

90 
56 

96 
66 

94 

58 

88.1 
.  62. 

PASO  ROBLES 

MAX 
MIN 

104 
54 

101 
46 

89 
43 

95 
45 

90 
47 

97 
47 

100 
53 

98 
51 

93 
54 

105 
54 

106 
53 

106 
51 

105 
53 

93 
50 

81 
49 

87 
48 

61 
51 

V3 
48 

72 
50 

75 
45 

65 
41 

93 
43 

93 
57 

9i 
54 

94 

55 

93 
60 

92 
60 

89 
53 

95 
42 

100 
46 

100 
47 

92.1 
49. 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 
MIN 

108 

55 

91 
47 

95 
46 

96 

52 

95 
48 

104 
51 

104 

56 

100 
58 

94 

57 

106 

56 

108 
59 

107 
61 

99 
57 

78 
51 

85 
50 

91 
52 

78 

53 

76 
55 

70 
53 

77 
48 

84 

43 

94 
46 

89 
60 

96 

57 

97 
60 

95 
53 

91 
50 

93 
51 

96 

50 

100 

52 

101 

53 

93. 
92. 

PETALUMA  FIRE   STA  2 

MAX 
MIN 

75 
53 

86 
56 

79 
53 

77 
47 

85 
46 

99 
49 

90 
46 

90 
57 

82 
53 

90 

53 

97 
46 

97 
53 

88 
55 

80 
48 

62 
54 

81 
57 

72 
56 

70 

52 

67 

56 

70 
46 

83 
47 

93 
47 

99 
49 

95 
64 

87 
64 

72 
63 

71 

63 

73 
53 

79 
52 

89 
46 

94 
46 

■3. 
51. 

"INNACLES  MM 

MAX 
MIN 

103 

53 

97 
42 

96 
47 

92 
45 

97 
40 

103 
53 

105 
60 

102 
61 

100 
57 

105 
54 

105 
61 

104 
61 

103 
56 

93 
46 

93 
48 

95 
50 

93 
48 

90 
51 

74 

47 

75 
45 

86 
41 

96 
44 

96 
56 

96 

55 

95 
56 

94 

50 

94 

39 

93 
43 

93 
47 

100 
49 

102 
49 

95  • 
SO. 

PISMO  BEACH 

MAX 
MIN 

72 
54 

70 
55 

68 
55 

68 
53 

69 
53 

65 
54 

65 
54 

66 
54 

67 

57 

67 
59 

65 
56 

66 
57 

77 
54 

77 
54 

70 
53 

68 
56 

70 
58 

69 
56 

68 

53 

68 
49 

75 
52 

81 

55 

90 
62 

89 
60 

70 
60 

68 
58 

68 

55 

69 

56 

69 
66 

74 
54 

S3 
61 

71.1, 
55. 

PLACERV I LLE 

MAX 
MIN 

102 
56 

99 
51 

98 
51 

95 
51 

90 

52 

94 

55 

101 

59 

105 
68 

105 
62 

101 
59 

99 
56 

98 

55 

97 
52 

94 
54 

94 
54 

92 
53 

92 
54 

92 
48 

81 
48 

70 
48 

73 
42 

81 
44 

92 
51 

95 
63 

93 
66 

93 
54 

92 
49 

87 
45 

87 
46 

89 
4« 

92 
48 

92, 
52.1 

PLACERVILLE    I FG 

MAX 
MIN 

100 
68 

94 
65 

94 
64 

92 
65 

88 
63 

93 
67 

99 
73 

103 
76 

101 
73 

96 
73 

97 
67 

94 
65 

94 
62 

90 
63 

90 
63 

90 
63 

88 
64 

88 
56 

78 
46 

66 
47 

68 
46 

78 
54 

88 
66 

94 

65 

89 
66 

91 
66 

90 
60 

84 
54 

83 
69 

85 
60 

90 
62 

89.' 

62.1, 

POINT  ARENA 

MAX 
MIN 

63 
51 

63 
51 

69 
49 

69 
51 

65 
51 

67 
47 

74 

52 

78 

52 

71 

53 

66 

51 

64 

51 

66 
51 

69 
51 

65 
51 

66 
51 

65 

52 

64 

51 

67 
51 

63 
51 

64 

52 

70 
47 

71 
48 

69 
47 

73 
52 

66 
48 

61 
49 

60 
51 

65 
52 

67 

63 

66 
51 

64 

60 

66. 

50,; 

POI NT   ARGUELLO  W6 

MAX 
MIN 

65 
54 

66 
52 

67 
52 

63 
54 

64 

53 

64 
54 

67 
56 

67 

55 

66 

55 

69 

56 

74 

55 

70 
55 

70 
50 

66 
54 

68 
54 

70 
51 

68 
56 

70 
57 

70 
56 

69 
48 

71 
46 

81 
50 

81 
61 

74 
58 

65 
57 

63 
54 

64 

63 

62 
54 

62 
64 

63 
53 

7ll 
5Z 

68 

53 

See  Heierence  Notes  Following  SUUon  \ni\«n 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1959 


SlaHon 

Day  Of  Monlh 

•age 

0) 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

3 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23' 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

MAX 

60 

62 

64 

62 

63 

63 

70 

65 

65 

66 

66 

70 

67 

70 

73 

70 

68 

70 

66 

68 

70 

71 

71 

76 

66 

64 

63 

63 

61 

64 

6ti 

66*6 

M  1 N 

53 

51 

50 

50 

52 

49 

55 

52 

49 

52 

51 

64 

50 

53 

56 

53 

56 

66 

53 

53 

55 

55 

53 

57 

56 

50 

54 

51 

51 

54 

54 

52.7 

PT  PIE0RA5  BLANCAS 

MAX 

59 

63 

66 

62 

60 

61 

60 

61 

65 

63 

65 

63 

62 

65 

74 

66 

65 

64 

64 

65 

64 

75 

72 

67 

64 

63 

62 

61 

60 

59 

60 

63.9 

MIN 

64 

53 

54 

54 

54 

53 

54 

55 

56 

57 

55 

54 

56 

56 

64 

66 

67 

56 

54 

52 

62 

56 

57 

54 

58 

56 

66 

65 

55 

49 

54 

POMONA 

MAX 

105 

102 

93 

89 

89 

93 

97 

97 

100 

96 

93 

92 

90 

89 

68 

66 

83 

82 

80 

82 

92 

1  00 

91 

8£ 

63 

86 

88 

85 

90 

95 

98 

91«0 

MIN 

70 

67 

62 

62 

57 

58 

62 

64 

64 

61 

60 

59 

61 

62 

62 

56 

59 

56 

62 

55 

49 

59 

70 

64 

69 

54 

63 

59 

53 

64 

51 

60*5 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 

92 

88 

87 

86 

64 

92 

103 

97 

97 

68 

94 

100 

102 

88 

85 

60 

84 

74 

72 

74 

71 

83 

92 

9£ 

96 

88 

82 

78 

80 

82 

90 

87,3 

MIN 

50 

51 

54 

54 

51 

53 

52 

56 

56 

52 

53 

55 

55 

54 

52 

53 

62 

52 

52 

54 

45 

44 

46 

50 

54 

50 

60 

53 

53 

47 

46 

51. d 

PORTERVILLE 

MAX 

103 

103 

101 

98 

97 

101 

106 

108 

106 

104 

102 

101 

98 

96 

94 

96 

97 

90 

82 

60 

83 

91 

64 

97 

97 

95 

94 

93 

93 

91 

96.2 

MIN 

69 

66 

59 

60 

61 

62 

70 

72 

72 

74 

64 

66 

65 

63 

64 

63 

62 

62 

57 

54 

49 

52 

60 

59 

65 

54 

69 

58 

57 

67 

59 

62.1 

PORTOLA 

MAX 

90 

89 

86 

87 

93 

97 

98 

96 

96 

91 

90 

85 

86 

90 

92 

93 

92 

63 

62 

73 

83 

88 

76 

61 

61 

81 

80 

80 

86 

86 

66.  1 

MIN 

t*Q 

30 

34 

34 

37 

42 

43 

50 

46 

40 

35 

38 

38 

48 

39 

43 

44 

41 

41 

32 

28 

31 

34 

54 

39 

34 

31 

25 

27 

29 

30 

37.4 

POSEY  3  E 

MAX 

90 

89 

85 

83 

82 

90 

93 

90 

90 

68 

87 

87 

62 

81 

81 

84 

85 

79 

68 

64 

71 

83 

82 

62 

81 

79 

78 

81 

63 

84 

83 

82.  7 

MIN 

63 

60 

53 

52 

52 

55 

60 

63 

71 

60 

56 

56 

56 

53 

52 

52 

52 

51 

43 

36 

37 

44 

57 

54 

53 

62 

50 

48 

46 

64 

52 

53.0 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

99 

100 

99 

95 

99 

107 

109 

108 

106 

102 

MIN 

'(9 

53 

53 

52 

53 

55 

59 

61 

58 

51 

49 

52 

53 

53 

54 

54 

54 

47 

48 

48 

48 

48 

47 

62 

50 

46 

46 

48 

47 

46 

51.5 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

102 

95 

96 

88 

95 

103 

104 

102 

102 

104 

102 

102 

93 

90 

90 

94 

89 

81 

71 

74 

80 

92 

65 

96 

94 

92 

90 

90 

92 

98 

99 

93.1 

MIN 

55 

42 

36 

43 

49 

46 

56 

58 

60 

57 

56 

58 

58 

45 

47 

49 

60 

49 

41 

34 

36 

36 

50 

49 

51 

46 

36 

40 

40 

43 

44 

47.3 

OUINCY  RS 

MAX 

98 

95 

93 

92 

93 

98 

103 

101 

102 

99 

98 

93 

88 

93 

96 

100 

98 

90 

83 

73 

64 

79 

90 

94 

84 

66 

88 

65 

84 

85 

90 

90.9 

MIN 

142 

33 

37 

36 

38 

45 

46 

54 

49 

43 

37 

39 

40 

41 

43 

44 

47 

35 

39 

43 

33 

34 

36 

55 

41 

35 

34 

31 

31 

31 

33 

39.5 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

101 

100 

1 00 

96 

9 1 

68 

90 

86 

83 

76 

83 

91 

100 

93 

86 

83 

68 

91 

91 

97 

103 

103 

93.6 

MIN 

67 

67 

52 

52 

46 

52 

60 

69 

63 

60 

57 

55 

51 

66 

51 

54 

59 

61 

60 

61 

45 

59 

69 

61 

66 

65 

52 

62 

48 

54 

52 

57.1 

RANOSBURG 

MAX 

103 

100 

104 

102 

102 

101 

9  7 

95 

96 

95 

97 

91 

61 

79 

85 

92 

89 

95 

95 

94 

94 

95 

99 

100 

103 

95.  7 

M  N 

75 

72 

70 

68 

64 

69 

73 

67 

71 

73 

77 

76 

74 

64 

63 

64 

65 

61 

65 

49 

53 

61 

73 

56 

65 

63 

53 

69 

52 

62 

71 

66.0 

RED  BLUFF  WB  AP 

MAX 

103 

1 00 

102 

100 

97 

90 

82 

75 

71 

85 

96 

100 

96 

97 

94 

86 

85 

89 

95 

9t 

MIN 

63 

65 

63 

67 

64 

69 

71 

74 

74 

68 

66 

68 

72 

65 

66 

65 

66 

59 

53 

65 

52 

64 

61 

73 

66 

64 

58 

59 

69 

60 

63 

64*3 

REDDING  FIRE   STA  2 

MAX 

100 

101 

98 

96 

105 

105 

111 

110 

103 

104 

103 

96 

97 

101 

101 

96 

96 

86 

62 

76 

84 

92 

97 

92 

96 

93 

93 

85 

68 

92 

97 

96.1 

MIN 

70 

67 

66 

68 

68 

72 

73 

76 

75 

72 

69 

72 

72 

70 

68 

67 

65 

61 

55 

69 

52 

65 

66 

70 

70 

61 

60 

58 

69 

63 

55 

66.3 

RED LANDS 

MAX 

106 

100 

98 

94 

95 

100 

102 

101 

102 

102 

103 

98 

95 

93 

91 

92 

87 

84 

77 

82 

92 

100 

93 

91 

86 

91 

92 

90 

99 

103 

103 

94.9 

MIN 

73 

71 

61 

59 

58 

61 

66 

71 

66 

66 

64 

61 

60 

62 

61 

58 

59 

60 

61 

55 

51 

63 

71 

62 

66 

55 

61 

58 

57 

60 

55 

62.  1 

REDWOOD  CITY 

MAX 

79 

79 

80 

82 

85 

89 

88 

82 

80 

80 

96 

100 

93 

82 

83 

81 

83 

81 

72 

72 

82 

93 

91 

95 

89 

84 

74 

78 

77 

85 

92 

84.1 

MIN 

53 

52 

58 

52 

49 

54 

56 

59 

62 

61 

56 

56 

57 

59 

56 

62 

60 

60 

58 

68 

48 

50 

56 

57 

67 

55 

57 

56 

58 

51 

49 

55.9 

RICHMOND 

MAX 

72 

65 

67 

66 

68 

73 

76 

74 

70 

70 

70 

75 

6  1 

68 

64 

62 

67 

65 

62 

65 

65 

79 

69 

87 

80 

69 

68 

70 

72 

69 

70 

71.0 

MIN 

56 

55 

55 

57 

58 

58 

59 

59 

59 

58 

59 

62 

60 

58 

56 

59 

56 

56 

57 

57 

61 

58 

68 

65 

59 

55 

56 

56 

58 

58 

56 

57.6 

RICHMOND  FIELD  STA 

MAX 

67 

64 

65 

66 

67 

61 

73 

72 

68 

67 

66 

74 

79 

66 

67 

68 

67 

67 

61 

66 

65 

77 

80 

83 

76 

59 

65 

70 

70 

69 

70 

69.3 

MIN 

56 

55 

56 

57 

57 

57 

59 

58 

50 

58 

59 

59 

59 

68 

56 

57 

57 

56 

56 

57 

52 

54 

59 

53 

57 

54 

56 

56 

57 

57 

56 

56.8 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 

104 

99 

96 

91 

90 

94 

98 

98 

99 

97 

97 

94 

91 

89 

90 

89 

84 

87 

60 

82 

92 

99 

97 

8E 

85 

67 

90 

68 

93 

99 

99 

92.6 

MIN 

70 

69 

62 

61 

57 

58 

63 

67 

63 

62 

61 

59 

68 

61 

61 

57 

58 

57 

60 

55 

50 

59 

58 

60 

61 

53 

50 

57 

55 

56 

51 

59*6 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

105 

106 

99 

97 

92 

92 

97 

100 

100 

101 

100 

99 

96 

94 

90 

91 

91 

86 

83 

80 

84 

93 

101 

89 

85 

87 

89 

91 

89 

96 

101 

93.7 

MIN 

73 

70 

60 

60 

57 

59 

64 

69 

65 

65 

62 

60 

60 

63 

62 

56 

59 

60 

61 

53 

51 

61 

71 

62 

68 

66 

62 

59 

56 

58 

56 

61.6 

ROCKLIN 

MAX 

105 

100 

100 

99 

93 

99 

105 

106 

105 

101 

105 

100 

102 

96 

99 

94 

93 

66 

79 

80 

76 

83 

96 

99 

99 

1  00 

94 

85 

90 

91 

97 

95.6 

MIN 

60 

50 

53 

54 

53 

53 

62 

62 

65 

65 

63 

60 

58 

60 

68 

57 

59 

53 

47 

47 

47 

47 

51 

51 

63 

59 

54 

53 

52 

48 

51 

55.3 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 

92 

94 

93 

89 

95 

102 

104 

97 

94 

96 

97 

98 

93 

90 

89 

86 

79 

75 

75 

73 

63 

92 

96 

96 

95 

85 

80 

85 

87 

92 

94 

90.3 

MIN 

54 

53 

58 

57 

54 

62 

66 

67 

60 

57 

59 

62 

61 

66 

56 

56 

55 

56 

62 

53 

51 

53 

60 

68 

63 

55 

53 

53 

54 

56 

56 

57.4 

SACRAMENTO  MB  CITY 

MAX 

93 

94 

92 

89 

94 

102 

105 

96 

94 

95 

97 

100 

91 

69 

86 

66 

79 

75 

74 

72 

81 

92 

95 

95 

95 

60 

85 

89 

94 

93 

90.0 

MIN 

55 

54 

59 

57 

55 

62 

68 

66 

60 

58 

61 

63 

62 

56 

66 

58 

55 

55 

63 

55 

52 

55 

59 

67 

53 

66 

54 

53 

55 

55 

58 

58.0 

SAINT  HELENA 

MAX 

89 

89 

86 

85 

96 

104 

99 

95 

91 

90 

103 

104 

94 

63 

67 

87 

75 

77 

70 

70 

87 

97 

100 

95 

94 

85 

83 

85 

87 

95 

99 

89.  8 

MIN 

46 

53 

52 

47 

53 

53 

58 

60 

56 

50 

46 

52 

55 

57 

54 

64 

64 

55 

56 

52 

44 

48 

51 

57 

54 

48 

50 

64 

49 

48 

44 

52.3 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

89 

85 

65 

79 

69 

102 

99 

89 

65 

86 

97 

97 

92 

78 

77 

78 

72 

66 

65 

66 

80 

90 

91 

92 

88 

84 

67 

74 

75 

86 

93 

83.7 

MIN 

51 

52 

52 

53 

53 

57 

59 

55 

57 

55 

62 

56 

60 

55 

55 

56 

54 

64 

53 

53 

42 

44 

59 

64 

58 

63 

63 

53 

50 

62 

46 

54.0 

SALINAS  2  E 

MAX 

71 

66 

69 

74 

73 

76 

71 

76 

70 

71 

86 

84 

84 

70 

71 

73 

70 

69 

66 

73 

78 

91 

83 

86 

76 

81 

70 

74 

72 

73 

76 

75.  1 

MIN 

52 

53 

54 

53 

55 

53 

53 

56 

52 

58 

52 

54 

55 

56 

58 

63 

57 

56 

54 

50 

45 

49 

57 

59 

56 

65 

54 

55 

55 

51 

47 

53.7 

SALT  SPRINGS  PH 

MAX 

91 

97 

96 

96 

97 

96 

94 

89 

86 

88 

90 

90 

90 

67 

78 

64 

74 

67 

90 

88 

85 

82 

84 

91 

90 

66.0 

MIN 

68 

67 

64 

63 

54 

60 

69 

72 

74 

68 

65 

64 

64 

56 

69 

60 

64 

57 

53 

45 

43 

47 

66 

61 

59 

51 

59 

55 

55 

68 

57 

60.3 

SALYER  RS 

MAX 

100 

101 

96 

96 

90 

100 

109 

111 

109 

106 

1  00 

96 

90 

95 

100 

101 

101 

90 

80 

74 

72 

66 

94 

100 

95 

93 

9 1 

90 

92 

95.0 

MIN 

52 

51 

51 

50 

49 

55 

57 

60 

60 

52 

49 

49 

46 

50 

54 

56 

47 

46 

46 

49 

48 

47 

61 

50 

50 

48 

49 

50 

50 

49 

46 

50.6 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

100 

96 

86 

86 

87 

97 

96 

96 

95 

95 

90 

93 

66 

84 

86 

86 

82 

76 

74 

76 

86 

94 

93 

84 

83 

84 

88 

95 

86*5 

MIN 

74 

71 

62 

59 

56 

63 

69 

70 

69 

67 

68 

68 

61 

64 

54 

50 

59 

66 

54 

53 

57 

67 

70 

60 

60 

55 

50 

55 

59 

61 

60 

61.1 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

75 

72 

76 

90 

103 

MIN 

47 

47 

40 

41 

45 

56 

56 

54 

51 

38 

42 

42 

49 

48 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

109 

102 

100 

97 

97 

104 

105 

103 

104 

103 

104 

101 

97 

96 

96 

95 

90 

87 

78 

85 

96 

103 

94 

90 

103 

104 

104 

97.5 

MIN 

72 

70 

59 

58 

56 

59 

65 

68 

64 

64 

62 

59 

60 

62 

61 

66 

58 

61 

62 

56 

46 

59 

70 

61 

69 

65 

61 

66 

56 

66 

51 

60.7 

SANDBERG  WB 

MAX 

95 

86 

84 

84 

66 

91 

93 

87 

91 

89 

66 

66 

83 

78 

79 

86 

82 

69 

60 

66 

75 

83 

60 

85 

79 

MIN 

57 

63 

58 

48 

47 

43 

46 

57 

65 

62 

62 

53 

60 

68 

61 

64 

66 

61.7 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

88 

81 

81 

78 

79 

78 

61 

84 

83 

80 

79 

80 

79 

76 

77 

78 

77 

75 

76 

76 

79 

86 

79 

75 

78 

78 

80 

82 

79.2 

MIN 

70 

69 

69 

67 

67 

67 

67 

72 

70 

70 

69 

69 

69 

67 

66 

68 

69 

68 

67 

65 

61 

68 

70 

69 

70 

59 

68 

55 

56 

65 

57 

67.9 

SAN  FERNANDO 

MAX 

104 

98 

91 

69 

90 

93 

99 

97 

93 

92 

93 

88 

63 

66 

87 

81 

61 

76 

80 

68 

87 

100 

97 

87 

87 

86 

88 

87 

93 

96 

96 

90.1 

MIN 

70 

65 

64 

60 

56 

56 

62 

65 

62 

59 

59 

60 

62 

63 

56 

56 

59 

62 

54 

60 

56 

61 

73 

53 

56 

55 

62 

57 

53 

52 

53 

60.0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

62 

64 

66 

55 

66 

65 

66 

64 

64 

62 

67 

74 

70 

65 

66 

63 

64 

66 

60 

64 

66 

66 

74 

82 

82 

51 

61 

64 

66 

53 

77 

66*4 

MIN 

54 

54 

52 

54 

56 

57 

56 

57 

56 

56 

50 

50 

60 

50 

52 

56 

52 

52 

64 

54 

54 

56 

63 

63 

54.2 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

68 

74 

76 

69 

79 

61 

85 

76 

76 

71 

64 

89 

67 

76 

78 

77 

75 

65 

62 

72 

77 

88 

91 

85 

70 

67 

75*2 

MIN 

57 

54 

56 

57 

55 

56 

57 

56 

53 

53 

59 

57 

56 

56 

56 

55 

56 

53 

52 

55.6 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 

61 

65 

65 

63 

68 

74 

66 

64 

64 

62 

76 

84 

62 

66 

67 

63 

65 

60 

62 

64 

71 

63 

85 

76 

63 

61 

63 

63 

54 

65 

77 

67,6 

MIN 

54 

54 

54 

55 

56 

56 

57 

56 

57 

56 

58 

59 

57 

56 

59 

57 

55 

56 

55 

56 

56 

69 

64 

57 

55 

54 

54 

55 

65 

54 

54 

56.2 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

MAX 

104 

101 

92 

91 

88 

91 

93 

95 

96 

93 

91 

91 

88 

87 

88 

83 

81 

62 

61 

81 

90 

101 

97 

87 

85 

64 

88 

67 

90 

98 

96 

90.3 

MIN 

69 

68 

65 

63 

59 

59 

63 

65 

65 

63 

61 

63 

64 

65 

65 

59 

59 

61 

63 

57 

52 

61 

70 

66 

70 

66 

64 

61 

57 

55 

55 

62.4 

SAN  GRECORIO  3  SE 

MAX 

68 

69 

70 

67 

74 

76 

80 

81 

73 

72 

83 

85 

71 

68 

71 

71 

66 

63 

60 

67 

70 

83 

85 

82 

74 

64 

68 

64 

66 

68 

76 

72.1 

MIN 

50 

51 

50 

52 

54 

45 

48 

52 

56 

55 

48 

48 

45 

54 

43 

48 

55 

51 

54 

54 

43 

40 

50 

60 

63 

53 

64 

53 

54 

51 

43 

50.5 

See  Beiereace  Nolea  Following  Station 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


StaHon 

Da7  Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

SAN  JACINTO 

MAX 

106 

96 

99 

98 

99 

103 

103 

103 

103 

103 

103 

102 

98 

93 

93 

95 

90 

87 

78 

65 

92 

100 

92 

92 

9i 

95 

95 

96 

102 

10* 

104 

96 

6 

M I  N 

60 

60 

57 

50 

52 

54 

64 

71 

65 

63 

62 

57 

67 

62 

53 

56 

66 

61 

60 

53 

45 

59 

67 

59 

66 

66 

67 

52 

53 

67 

54 

58 

4 

SAN  JOSE 

MAX 

78 

85 

60 

76 

64 

91 

67 

67 

83 

83 

96 

94 

78 

64 

82 

80 

80 

77 

70 

71 

80 

90 

92 

90 

80 

74 

72 

73 

73 

81 

86 

81 

9 

MIN 

55 

56 

53 

55 

65 

57 

62 

61 

59 

60 

59 

61 

59 

57 

58 

57 

57 

57 

68 

57 

54 

54 

61 

68 

60 

68 

52 

59 

59 

54 

52 

57 

6 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

81 

81 

79 

76 

74 

73 

61 

83 

81 

78 

63 

66 

65 

85 

76 

77 

76 

67 

71 

70 

72 

85 

93 

86 

86 

78 

75 

80 

76 

87 

BO 

79 

MIN 

55 

55 

53 

54 

54 

63 

54 

65 

56 

67 

66 

56 

53 

54 

53 

54 

54 

68 

53 

50 

60 

67 

63 

62 

60 

56 

65 

56 

56 

52 

53 

56 

1 

SAN  MARCOS  RANCH 

MAX 

96 

98 

92 

69 

66 

85 

94 

100 

96 

95 

95 

97 

95 

93 

63 

87 

87 

82 

72 

73 

76 

86 

93 

93 

92 

85 

82 

61 

64 

66 

94 

88 

7 

MIN 

52 

54 

52 

51 

53 

46 

49 

49 

59 

62 

50 

52 

50 

54 

49 

47 

51 

61 

55 

46 

39 

41 

46 

54 

55 

64 

62 

50 

48 

43 

42 

49 

9 

SAN  MATEO 

MAX 

73 

74 

76 

72 

61 

86 

86 

85 

78 

76 

87 

91 

62 

76 

75 

75 

72 

66 

66 

70 

78 

89 

90 

90 

83 

69 

70 

72 

72 

77 

86 

78 

1 

MIN 

52 

53 

53 

54 

54 

56 

52 

57 

58 

58 

55 

56 

58 

66 

56 

67 

56 

64 

55 

59 

51 

53 

59 

6" 

55 

54 

56 

56 

66 

52 

50 

55 

3 

SAN  PEDRO 

MAX 

87 

66 

77 

75 

75 

74 

75 

63 

79 

75 

74 

76 

75 

77 

75 

72 

70 

74 

72 

74 

75 

85 

62 

62 

76 

73 

76 

74 

74 

79 

78 

76 

7 

MIN 

70 

68 

68 

66 

65 

65 

65 

67 

67 

65 

66 

66 

66 

67 

66 

63 

64 

65 

66 

61 

60 

65 

69 

67 

66 

65 

66 

66 

64 

62 

60 

65 

4 

SAN  RAFAEL 

MAX 

80 

80 

61 

82 

84 

94 

92 

89 

86 

90 

94 

99 

68 

74 

77 

61 

79 

70 

65 

66 

81 

92 

94 

94 

92 

81 

74 

75 

76 

80 

91 

63 

2 

MIN 

51 

53 

53 

53 

51 

51 

56 

69 

67 

53 

56 

66 

61 

63 

65 

53 

56 

49 

60 

50 

61 

56 

55 

60 

56 

53 

52 

56 

66 

52 

52 

64 

2 

SANTA  ANA   FIRE  STA 

MAX 

9'i 

92 

84 

62 

64 

83 

66 

93 

90 

87 

82 

64 

83 

81 

82 

80 

79 

81 

77 

79 

64 

96 

92 

86 

82 

82 

84 

82 

83 

91 

88 

85 

0 

M  1  N 

67 

66 

66 

66 

63 

62 

62 

66 

64 

64 

62 

65 

64 

64 

64 

60 

61 

62 

64 

59 

45 

54 

60 

69 

70 

69 

67 

64 

62 

69 

66 

62 

6 

SANTA  BARBARA 

MAX 

89 

82 

80 

74 

77 

79 

81 

80 

85 

78 

77 

76 

77 

78 

78 

76 

75 

72 

77 

76 

61 

91 

87 

81 

76 

75 

73 

75 

79 

81 

83 

79 

1 

MIN 

58 

62 

62 

61 

56 

59 

62 

62 

64 

62 

61 

62 

62 

63 

56 

56 

60 

66 

60 

52 

53 

55 

67 

65 

66 

63 

61 

60 

58 

60 

56 

60 

0 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

MAX 

83 

81 

75 

70 

74 

74 

74 

74 

78 

73 

73 

75 

74 

74 

74 

73 

73 

72 

76 

76 

78 

84 

82 

79 

71 

74 

72 

73 

75 

76 

76 

75 

4 

MIN 

61 

61 

60 

58 

53 

59 

61 

60 

63 

61 

69 

61 

61 

59 

67 

54 

56 

68 

66 

52 

51 

53 

66 

65 

62 

62 

58 

57 

57 

58 

54 

58 

5 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

80 

86 

81 

79 

85 

68 

64 

65 

98 

95 

89 

64 

69 

81 

62 

80 

72 

74 

82 

92 

92 

94 

85 

76 

73 

74 

73 

82 

87 

83 

4 

MIN 

55 

57 

52 

5; 

52 

55 

60 

61 

69 

61 

57 

58 

56 

55 

54 

56 

56 

66 

57 

54 

61 

62 

67 

66 

59 

57 

60 

57 

56 

52 

49 

55 

9 

SANTA  CRUZ 

MAX 

60 

74 

70 

76 

76 

74 

73 

72 

70 

78 

90 

67 

61 

74 

70 

72 

67 

72 

69 

72 

62 

96 

88 

65 

67 

73 

76 

75 

76 

60 

89 

77 

0 

MIN 

50 

54 

52 

53 

49 

49 

60 

66 

56 

58 

52 

52 

62 

54 

58 

58 

57 

57 

56 

49 

45 

48 

56 

64 

56 

55 

51 

60 

49 

46 

46 

52 

5 

SANTA  MARIA   WB  AP 

MAX 

71 

72 

73 

67 

66 

72 

76 

74 

73 

74 

76 

78 

73 

71 

75 

74 

71 

69 

69 

70 

78 

66 

88 

79 

72 

68 

70 

67 

71 

72 

79 

73 

6 

MIN 

55 

55 

54 

54 

64 

54 

55 

56 

56 

59 

67 

58 

56 

56 

64 

53 

56 

56 

57 

48 

45 

51 

62 

59 

69 

56 

56 

55 

57 

53 

46 

54 

9 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

76 

79 

79 

77 

76 

72 

72 

70 

72 

71 

71 

72 

71 

71 

69 

73 

81 

84 

75 

72 

71 

71 

72 

79 

76 

74 

2 

MIN 

68 

71 

69 

65 

63 

63 

64 

66 

66 

67 

63 

63 

63 

62 

62 

61 

61 

61 

61 

59 

65 

69 

70 

67 

65 

66 

63 

62 

61 

61 

64 

2 

SANTA  PAULA 

MAX 

92 

95 

89 

85 

76 

79 

62 

85 

86 

86 

81 

61 

82 

80 

83 

60 

80 

78 

77 

77 

79 

62 

92 

90 

84 

80 

78 

78 

61 

81 

86 

82 

7 

MIN 

67 

66 

69 

56 

56 

55 

61 

66 

66 

61 

59 

62 

61 

65 

61 

67 

67 

59 

61 

54 

62 

58 

69 

64 

65 

65 

60 

58 

55 

53 

52 

60 

3 

SANTA  ROSA 

MAX 

86 

82 

84 

78 

83 

86 

97 

88 

64 

80 

88 

98 

102 

83 

77 

78 

77 

70 

74 

67 

71 

84 

93 

96 

93 

78 

71 

78 

77 

82 

87 

83 

0 

MIN 

52 

51 

52 

47 

47 

49 

53 

55 

55 

63 

48 

47 

54 

48 

52 

55 

53 

54 

49 

49 

45 

47 

49 

52 

51 

52 

51 

52 

49 

46 

44 

50 

4 

SCOT lA 

MAX 

70 

67 

69 

68 

65 

72 

84 

S3 

75 

73 

69 

71 

71 

72 

67 

71 

68 

69 

66 

63 

68 

67 

77 

79 

74 

69 

66 

69 

68 

71 

72 

70 

8 

MIN 

50 

51 

46 

53 

53 

48 

54 

61 

49 

48 

47 

46 

61 

51 

48 

53 

53 

53 

53 

63 

54 

53 

50 

60 

50 

61 

54 

56 

67 

63 

46 

51 

2 

SHASTA  0AM 

103 

102 

102 

99 

98 

100 

105 

113 

109 

106 

104 

100 

93 

95 

101 

100 

97 

91 

62 

78 

61 

82 

93 

9  J 

95 

95 

93 

67 

85 

90 

93 

95 

2 

MIN 

68 

71 

70 

66 

70 

74 

76 

76 

76 

72 

73 

71 

73 

74 

69 

69 

68 

60 

54 

55 

52 

59 

67 

70 

68 

65 

61 

60 

61 

63 

64 

67 

1 

S I ERRA  C 1  TY 

95 

95 

92 

91 

92 

96 

99 

101 

99 

96 

96 

90 

86 

90 

94 

95 

94 

66 

81 

61 

63 

74 

86 

92 

80 

86 

85 

84 

82 

82 

90 

86 

3 

HIN 

55 

51 

52 

52 

51 

52 

61 

64 

64 

55 

53 

60 

54 

62 

64 

53 

46 

46 

41 

39 

44 

60 

5 1 

49 

42 

43 

47 

44 

51 

1 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 

90 

»? 

86 

87 

87 

91 

96 

96 

94 

94 

89 

85 

62 

86 

92 

92 

92 

64 

75 

60 

63 

73 

64 

86 

72 

61 

81 

79 

79 

80 

85 

84 

3 

MIN 

43 

35 

37 

37 

39 

46 

48 

66 

49 

45 

39 

39 

40 

48 

47 

46 

47 

50 

41 

44 

34 

37 

38 

54 

42 

36 

36 

32 

29 

32 

34 

41 

4 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 

MAX 

81 

80 

77 

77 

77 

63 

84 

75 

83 

84 

80 

75 

73 

75 

79 

61 

60 

74 

66 

64 

52 

62 

73 

75 

62 

72 

72 

66 

66 

66 

76 

73 

7 

MIN 

45 

38 

39 

39 

42 

50 

48 

52 

62 

37 

41 

41 

41 

47 

44 

46 

47 

46 

46 

37 

30 

36 

41 

50 

40 

37 

36 

35 

34 

36 

35 

41 

5 

SOnOHA 

MAX 

89 

87 

89 

83 

94 

103 

96 

97 

93 

90 

100 

100 

92 

86 

87 

87 

60 

75 

72 

87 

85 

96 

96 

96 

91 

66 

75 

78 

86 

92 

96 

69 

2 

MIN 

46 

49 

47 

45 

60 

49 

54 

57 

66 

54 

46 

60 

53 

50 

50 

49 

66 

50 

55 

48 

43 

45 

48 

62 

60 

48 

49 

63 

46 

44 

44 

49 

8 

SONORA 

MAX 

105 

102 

98 

98 

94 

96 

105 

106 

106 

103 

102 

101 

100 

95 

96 

96 

96 

96 

63 

68 

73 

82 

93 

95 

94 

94 

94 

90 

91 

90 

96 

94 

6 

MIN 

65 

60 

58 

58 

69 

62 

66 

70 

70 

66 

60 

62 

60 

62 

62 

62 

62 

68 

64 

53 

47 

50 

60 

62 

61 

59 

56 

62 

54 

56 

66 

59 

1 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

MAX 

90 

87 

86 

86 

87 

93 

93 

94 

93 

94 

92 

90 

87 

87 

88 

92 

86 

83 

71 

66 

71 

81 

60 

61 

85 

84 

82 

80 

83 

89 

68 

65 

4 

MIN 

56 

53 

49 

48 

47 

51 

59 

52 

51 

53 

61 

52 

49 

49 

47 

48 

49 

50 

47 

41 

36 

40 

51 

52 

49 

49 

41 

44 

44 

43 

47 

48 

3 

SOUAV  VALLEY  LODGE 

MAX 

83 

81 

81 

80 

87 

89 

88 

86 

87 

85 

79 

78 

79 

82 

65 

86 

77 

69 

66 

55 

67 

77 

79 

69 

74 

75 

73 

73 

72 

80 

60 

77 

9 

MIN 

42 

32 

33 

34 

36 

42 

43 

51 

46 

42 

36 

37 

37 

37 

42 

43 

42 

66 

49 

38 

30 

29 

35 

49 

37 

33 

31 

36 

29 

31 

36 

36 

6 

SQUIRREL  IFVI  2 

MAX 

81 

76 

78 

80 

78 

82 

83 

78 

81 

63 

60 

82 

84 

78 

73 

77 

75 

65 

60 

58 

69 

76 

74 

78 

77 

75 

74 

77 

78 

82 

65 

76 

7 

MIN 

61 

62 

61 

55 

57 

63 

65 

60 

63 

64 

66 

62 

65 

58 

55 

60 

61 

60 

42 

41 

42 

56 

50 

51 

60 

56 

56 

63 

62 

65 

64 

56 

3 

STOCKTON  FAA  AP 

MAX 

96 

96 

94 

69 

97 

102 

105 

101 

97 

100 

99 

101 

92 

92 

90 

90 

83 

79 

77 

77 

83 

96 

93 

97 

94 

89 

82 

86 

87 

93 

92 

91 

9 

MIN 

57 

56 

58 

58 

56 

60 

68 

71 

63 

62 

62 

66 

62 

54 

58 

57 

66 

51 

48 

55 

62 

54 

59 

66 

64 

58 

54 

56 

64 

55 

69 

56< 

4 

STOCKTON  FIRE  STA  4 

MAX 

96 

95 

95 

93 

91 

96 

100 

102 

99 

95 

99 

98 

100 

95 

91 

90 

90 

62 

82 

79 

77 

81 

91 

91 

96 

94 

86 

84 

86 

85 

91 

91< 

4 

MIN 

53 

48 

56 

56 

63 

59 

56 

69 

61 

59 

55 

64 

52 

56 

57 

44 

66 

53 

53 

61 

51 

52 

57 

62 

62 

55 

49 

52 

66 

58 

58 

55 

6 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

97 

96 

95 

88 

96 

100 

104 

103 

97 

102 

100 

102 

92 

96 

93 

91 

88 

79 

77 

77 

64 

92 

91 

98 

98 

67 

62 

88 

68 

94 

94 

92. 

5 

HIN 

52 

49 

53 

57 

51 

66 

64 

66 

60 

58 

69 

63 

63 

54 

66 

55 

53 

56 

50 

54 

50 

67 

54 

66 

62 

56 

52 

63 

52 

49 

65 

55. 

9 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

100 

100 

97 

95 

103 

106 

111 

111 

106 

101 

96 

96 

98 

96 

100 

94 

89 

87 

76 

70 

82 

95 

98 

95 

97 

94 

90 

65 

87 

94 

97 

96. 

2 

MIN 

56 

60 

59 

62 

60 

62 

66 

70 

66 

61 

62 

63 

62 

69 

61 

63 

61 

54 

51 

64 

48 

54 

66 

70 

60 

66 

63 

64 

54 

57 

65 

.  69. 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

91 

92 

90 

86 

93 

98 

96 

98 

98 

93 

88 

89 

69 

91 

92 

88 

65 

76 

66 

60 

73 

84 

90 

6/ 

87 

66 

84 

64 

80 

64 

87 

86. 

7 

MIN 

58 

56 

55 

43 

67 

57 

68 

64 

68 

66 

55 

65 

57 

67 

58 

59 

62 

45 

43 

38 

60 

55 

55 

54 

49 

46 

50 

47 

50 

50 

53 

3 

SUNLA  ND 

106 

94 

95 

93 

94 

93 

104 

102 

102 

100 

96 

96 

93 

61 

89 

92 

88 

80 

75 

81 

90 

102 

96 

90 

90 

89 

91 

90 

97 

103 

100 

93. 

4 

MIN 

71 

65 

58 

53 

53 

66 

62 

66 

66 

61 

59 

56 

58 

61 

60 

53 

55 

67 

59 

56 

60 

60 

68 

59 

60 

60 

58 

49 

53 

49 

68 

56. 

6 

SUSANVILLE  AP 

94 

93 

90 

90 

97 

97 

98 

99 

97 

95 

88 

84 

67 

93 

96 

94 

80 

65 

64 

72 

81 

86 

81 

84 

86 

83 

83 

83 

66 

68 

87. 

2 

MIN 

52 

46 

48 

46 

49 

62 

54 

62 

53 

46 

52 

42 

48 

47 

52 

67 

53 

41 

41 

32 

37 

37 

68 

47 

42 

42 

42 

34 

38 

42 

46. 

5 

TABLE  MTN 

79 

77 

77 

77 

76 

79 

79 

71 

79 

81 

62 

81 

77 

74 

76 

75 

74 

66 

60 

61 

67 

76 

66 

73 

73 

76 

76 

74 

80 

82 

85 

75. 

1 

MIN 

60 

60 

58 

65 

56 

66 

61 

53 

68 

61 

63 

61 

67 

53 

55 

55 

57 

50 

40 

35 

44 

61 

55 

54 

65 

63 

63 

57 

56 

61 

61 

55. 

1 

MAX 

84 

83 

81 

80 

60 

78 

83 

81 

79 

64 

83 

60 

77 

74 

75 

81 

83 

77 

70 

61 

56 

61 

69 

71 

67 

75 

75 

73 

73 

70 

79 

75. 

6 

MIN 

49 

40 

40 

41 

44 

48 

49 

55 

61 

48 

44 

43 

43 

45 

47 

44 

46 

47 

45 

35 

36 

38 

40 

41 

43 

40 

36 

37 

37 

37 

37 

42. 

8 

TEHACHAPI 

MAX 

91 

89 

86 

83 

92 

95 

97 

90 

93 

88 

87 

87 

83 

90 

90 

92 

90 

81 

67 

66 

73 

89 

62 

82 

82 

80 

79 

81 

82 

82 

80 

84. 

8 

MIN 

67 

61 

59 

62 

56 

60 

58 

66 

65 

63 

66 

66 

64 

54 

49 

60 

54 

53 

49 

45 

42 

43 

60 

50 

60 

58 

56 

45 

48 

65 

46 

55. 

4 

TEJON  RANCHO 

MAX 

104 

100 

98 

95 

101 

106 

106 

107 

104 

103 

100 

99 

97 

95 

96 

96 

91 

64 

78 

80 

89 

90 

96 

95 

96 

94 

92 

93 

94 

96 

96. 

2  . 

MIN 

73 

73 

69 

67 

65 

72 

78 

77 

80 

75 

74 

72 

71 

66 

63 

63 

67 

62 

66 

52 

46 

58 

71 

67 

66 

65 

64 

59 

58 

61 

63 

66. 

4 

THERMAL   FAA  AP 

MAX 

110 

99 

106 

106 

105 

106 

102 

106 

106 

110 

104 

106 

109 

105 

102 

102 

103 

102 

93 

94 

99 

96 

105 

105 

104 

106 

105 

104 

104 

110 

109 

104. 

0 

MIN 

85 

82 

76 

71 

71 

73 

80 

83 

80 

86 

77 

80 

79 

74 

72 

72 

77 

74 

69 

65 

60 

71 

79 

79 

77 

74 

73 

71 

71 

75 

75 

75. 

2 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

MAX 

103 

105 

102 

96 

96 

100 

104 

105 

106 

105 

104 

102 

100 

98 

95 

94 

97 

95 

68 

76 

80 

90 

94 

92 

96 

95 

9« 

93 

92 

92 

95 

96. 

3 

MIN 

70 

68 

61 

62 

61 

63 

72 

73 

71 

72 

65 

64 

66 

63 

63 

65 

65 

63 

60 

60 

61 

51 

65 

62 

64 

64 

60 

57 

56 

57 

59 

62. 

6 
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DAILY  TEMPERATURES  California 

ConllDued  AUGUST  1959 

Day  Of  Month  S> 


btation 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1  S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23  j 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 
< 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

100" 

97 

93 

105 

104 

ToT 

lOO" 

93 

MIN 

62 

57 

56 

56 

55 

60 

63 

72 

68 

62 

66 

58 

58 

58 

60 

6C 

60 

56 

60 

60 

44 

46 

56 

6; 

66 

56 

5< 

60 

51 

53 

52 

56.9 

TORRANCE 

MAX 

94 

90 

85 

82 

80 

66 

81 

83 

83 

79 

78 

78 

60 

83 

79 

76 

78 

88 

67 

65 

79 

76 

MIN 

66 

62 

66 

62 

61 

59 

61 

63 

62 

61 

61 

61 

62 

62 

62 

59 

61 

62 

63 

56 

53 

60 

63 

61 

62 

62 

5i 

62 

66 

56 

51 

60.8 

TRACY  CARSONA 

MAX 

96 

95 

96 

95 

93 

96 

106 

104 

102 

101 

101 

100 

101 

94 

95 

93 

94 

9 1 

65 

78 

76 

82 

90 

92 

96 

95 

9C 

64 

88 

86 

9: 

93.  1 

MIN 

52 

48 

52 

54 

49 

53 

61 

66 

60 

65 

63 

64 

65 

56 

56 

56 

55 

52 

48 

50 

51 

53 

56 

56 

63 

54 

46 

46 

51 

62 

52 

55.1 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 

95 

96 

94 

85 

97 

102 

103 

102 

97 

100 

101 

103 

94 

91 

92 

92 

86 

63 

75 

83 

91 

93 

97 

95 

90 

78 

87 

93 

95 

91  9 

MIN 

57 

56 

58 

59 

55 

57 

64 

74 

66 

64 

70 

74 

67 

57 

56 

57 

59 

57 

56 

57 

56 

51 

56 

67 

71 

58 

56 

58 

58 

55 

63 

60.3 

TRIM  TV    DAM   VISTA  POINT 

MAX 

96 

97 

93 

92 

96 

102 

106 

96 

93 

87 

91 

97 

91 

60 

73 

5fi 

77 

93 

90 

90 

90 

8C 

89  8 

MIN 

52 

53 

52 

52 

54 

57 

52 

51 

51 

49 

50 

42 

46 

47 

44 

45 

48 

53 

49 

47 

44 

TRONA 

MAX 

103 

110 

108 

107 

105 

106 

109 

110 

109 

107 

108 

109 

108 

105 

102 

103 

103 

104 

98 

88 

66 

91 

97 

96 

102 

100 

104 

106 

102  9 

MIN 

81 

82 

73 

78 

70 

72 

79 

79 

77 

80 

78 

79 

76 

70 

71 

70 

74 

70 

62 

57 

62 

61 

71 

69 

72 

67 

65 

62 

65 

63 

68 

71.1 

TRUCKEE  RS 

MAX 

87 

87 

86 

83 

84 

67 

92 

90 

90 

89 

87 

85 

82 

8 1 

64 

88 

69 

80 

72 

6 1 

58 

68 

79 

60 

70 

77 

79 

76 

74 

82 

80  9 

MIN 

46 

33 

34 

35 

37 

43 

45 

53 

46 

44 

38 

37 

37 

39 

42 

43 

44 

51 

36 

32 

30 

35 

49 

38 

34 

33 

31 

30 

39.1 

TULELAKE 

MAX 

90 

90 

90 

86 

88 

94 

98 

97 

95 

90 

87 

83 

8  0 

86 

90 

90 

89 

62 

72 

69 

66 

77 

86 

85 

84 

83 

62 

60 

81 

80 

84  9 

MIN 

AO 

40 

41 

41 

42 

42 

43 

54 

40 

48 

36 

37 

41 

41 

46 

41 

41 

44 

46 

36 

38 

44 

43 

41 

40 

48 

41 

38 

37 

41.7 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

100 

101 

101 

97 

98 

102 

105 

103 

105 

105 

102 

99 

9  5 

97 

100 

102 

98 

92 

82 

76 

6C 

82 

95 

99 

91 

96 

94 

88 

86 

90 

93 

94  6 

MIN 

67 

67 

66 

66 

67 

71 

74 

75 

73 

70 

71 

68 

70 

72 

66 

67 

65 

61 

65 

56 

53 

58 

67 

67 

66 

61 

61 

58 

56 

61 

63 

65.1 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MAX 

96 

96 

87 

63 

85 

85 

66 

94 

93 

90 

85 

86 

84 

83 

80 

82 

79 

80 

82 

79 

85 

84 

92 

86 

61 

83 

83 

85 

83 

92 

8f 

85.7 

MIN 

68 

68 

68 

63 

60 

59 

59 

65 

64 

64 

57 

57 

61 

64 

61 

55 

57 

62 

63 

63 

43 

57 

57 

67 

62 

67 

66 

65 

63 

58 

64 

60.9 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

107 

96 

104 

102 

102 

105 

103 

103 

100 

106 

104 

104 

104 

102 

100 

101 

97 

95 

94 

92 

96 

95 

100 

102 

102 

103 

103 

103 

105 

107 

109 

101.6 

MIN 

78 

69 

72 

74 

69 

73 

77 

72 

72 

73 

75 

74 

74 

71 

65 

66 

72 

75 

64 

53 

61 

70 

72 

71 

72 

69 

68 

66 

66 

66 

67 

69.9 

TWIN  LAKES 

MAX 

77 

75 

74 

74 

79 

61 

79 

80 

60 

79 

79 

7  1 

71 

75 

77 

77 

74 

69 

61 

51 

59 

70 

73 

67 

68 

69 

67 

67 

69 

74 

74 

72,3 

MIN 

50 

44 

38 

36 

40 

46 

47 

52 

47 

49 

45 

40 

41 

46 

42 

45 

45 

46 

43 

30 

26 

40 

41 

46 

39 

34 

36 

36 

36 

36 

42 

41.6 

UK  I  AH 

MAX 

99 

100 

96 

90 

1 00 

110 

111 

107 

105 

101 

96 

94 

9 1 

97 

93 

95 

89 

82 

75 

73 

63 

95 

99 

96 

94 

91 

63 

89 

85 

93 

88 

93.6 

MIN 

51 

55 

55 

58 

55 

59 

59 

65 

57 

53 

53 

59 

60 

56 

53 

53 

53 

64 

49 

61 

51 

51 

52 

62 

62 

66 

51 

50 

50 

49 

49 

54.2 

UCLA 

MAX 

93 

84 

81 

76 

73 

73 

79 

82 

83 

77 

76 

76 

74 

76 

76 

70 

70 

74 

70 

72 

77 

92 

86 

7C 

76 

73 

78 

73 

75 

64 

83 

77.7 

MIN 

67 

66 

65 

63 

59 

56 

62 

64 

64 

61 

59 

62 

61 

63 

62 

58 

57 

59 

63 

57 

57 

64 

70 

67 

67 

64 

62 

60 

56 

69 

56 

61.7 

UPLAND 

MAX 

101 

92 

90 

86 

85 

91 

95 

94 

96 

93 

9  1 

90 

66 

85 

66 

85 

80 

85 

78 

77 

89 

91 

87 

83 

84 

83 

86 

84 

91 

90 

92 

87.9 

MIN 

76 

71 

62 

54 

57 

60 

65 

66 

67 

66 

61 

61 

59 

60 

59 

54 

56 

66 

53 

51 

67 

69 

69 

61 

60 

53 

52 

54 

66 

63 

60.3 

UPPER  LAKE  RS 

MAX 

100 

100 

98 

95 

98 

105 

106 

107 

105 

101 

99 

96 

96 

97 

99 

98 

97 

89 

78 

83 

94 

99 

94 

94 

94 

90 

88 

87 

94 

93 

96.6 

MIN 

43 

43 

48 

47 

48 

50 

50 

59 

49 

47 

45 

46 

49 

49 

50 

51 

60 

43 

43 

43 

43 

41 

61 

47 

43 

40 

43 

43 

44 

41 

46.7 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

MAX 

78 

72 

75 

73 

73 

81 

69 

83 

79 

73 

76 

66 

9 1 

71 

73 

73 

71 

72 

65 

65 

68 

78 

91 

91 

87 

78 

64 

66 

69 

70 

78 

76.1 

MIN 

52 

54 

52 

51 

54 

51 

56 

57 

57 

55 

54 

53 

55 

55 

56 

56 

65 

54 

53 

53 

49 

52 

60 

65 

64 

63 

62 

54 

54 

61 

62 

54.2 

VACAVI LLE 

MAX 

97 

99 

96 

96 

99 

105 

107 

102 

106 

102 

103 

104 

95 

95 

96 

93 

66 

74 

75 

75 

85 

95 

100 

98 

98 

94 

86 

90 

90 

90 

98 

94.  6 

MIN 

54 

52 

57 

56 

53 

59 

66 

67 

60 

62 

69 

64 

62 

57 

68 

60 

66 

64 

55 

54 

50 

52 

55 

56 

63 

66 

52 

53 

53 

50 

52 

56.7 

VALYERMO  RS 

MAX 

96 

95 

94 

92 

93 

97 

97 

90 

95 

97 

97 

95 

94 

90 

91 

92 

92 

89 

80 

76 

83 

90 

90 

91 

92 

90 

90 

91 

95 

99 

98 

92.0 

MIN 

64 

64 

61 

48 

50 

56 

61 

63 

64 

64 

58 

60 

58 

53 

53 

55 

59 

54 

39 

36 

40 

49 

65 

59 

54 

49 

47 

45 

44 

52 

64 

54.1 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

MAX 

102 

102 

96 

96 

97 

97 

101 

104 

92 

97 

102 

102 

102 

97 

94 

95 

97 

96 

65 

74 

80 

86 

96 

90 

96 

97 

96 

97 

97 

100 

102 

96.6 

MIN 

72 

70 

67 

60 

55 

59 

68 

70 

67 

66 

65 

70 

63 

61 

57 

58 

62 

63 

56 

49 

50 

56 

70 

60 

60 

66 

62 

51 

53 

53 

69 

60.6 

VISALIA 

MAX 

103 

104 

102 

100 

1 00 

96 

102 

105 

107 

105 

105 

1 04 

102 

1 00 

97 

96 

97 

98 

89 

80 

79 

85 

93 

86 

96 

98 

96 

93 

92 

94 

97 

96.8 

MIN 

62 

63 

59 

59 

60 

64 

70 

73 

71 

69 

63 

62 

65 

60 

61 

63 

63 

60 

58 

66 

51 

52 

64 

62 

64 

60 

57 

52 

56 

66 

53 

60.8 

VISTA   1  W 

MAX 

94 

87 

86 

62 

81 

81 

66 

88 

66 

65 

83 

83 

85 

82 

80 

81 

79 

79 

77 

77 

83 

92 

66 

7T 

77 

80 

82 

78 

81 

86 

86 

82.6 

MIN 

67 

64 

63 

63 

63 

64 

61 

66 

62 

63 

64 

62 

66 

65 

59 

59 

69 

63 

64 

56 

50 

60 

66 

66 

67 

66 

63 

64 

59 

60 

59 

62.4 

VOLTA  PH 

MAX 

99 

98 

98 

94 

100 

104 

107 

106 

102 

97 

97 

94 

77 

69 

79 

90 

96 

96 

92 

93 

91 

86 

65 

91 

91 

93.8 

MIN 

60 

59 

59 

59 

57 

65 

65 

69 

68 

65 

60 

56 

64 

59 

60 

60 

58 

51 

43 

49 

44 

61 

69 

66 

61 

55 

53 

49 

53 

65 

53 

57.9 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

MAX 

95 

102 

102 

95 

66 

86 

87 

76 

69 

70 

72 

83 

92 

97 

96 

91 

82 

76 

62 

84 

92 

86.2 

MIN 

53 

53 

51 

55 

51 

53 

57 

63 

57 

65 

65 

55 

55 

55 

52 

51 

54 

54 

55 

56 

45 

47 

55 

51 

54 

54 

52 

62 

55 

47 

45 

53.5 

WALNUT  GROVE 

MAX 

90 

96 

90 

87 

94 

100 

101 

95 

81 

81 

82 

88 

85 

81 

70 

82 

91 

89 

97 

98 

90 

80 

60 

64 

89 

92 

89.  2 

MIN 

52 

53 

52 

56 

54 

56 

63 

62 

59 

55 

57 

66 

62 

56 

55 

66 

54 

62 

49 

51 

50 

49 

50 

50 

60 

66 

51 

52 

61 

53 

51 

54.6 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

96 

91 

93 

91 

92 

98 

97 

93 

96 

97 

96 

97 

92 

68 

88 

94 

94 

85 

80 

79 

86 

90 

90 

8^ 

92 

91 

92 

92 

96 

100 

99 

92.2 

MIN 

62 

65 

59 

58 

47 

53 

62 

68 

70 

69 

66 

56 

63 

51 

43 

52 

57 

46 

46 

45 

42 

56 

63 

66 

48 

53 

41 

49 

47 

63 

51 

54.1 

WASCO 

MAX 

102 

102 

99 

96 

93 

101 

104 

109 

105 

105 

103 

102 

99 

97 

96 

95 

96 

87 

61 

80 

64 

91 

85 

97 

98 

97 

94 

96 

93 

95 

96.3 

MIN 

70 

67 

62 

62 

61 

64 

70 

74 

78 

76 

65 

67 

72 

63 

64 

67 

66 

60 

59 

56 

52 

55 

67 

61 

66 

63 

59 

57 

59 

68 

60 

63.8 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

70 

70 

66 

68 

70 

71 

70 

70 

70 

82 

60 

72 

66 

68 

7C 

66 

66 

62 

68 

79 

91 

67 

66 

67 

67 

70 

72 

70 

72 

71.8 

MIN 

53 

53 

53 

53 

53 

54 

53 

50 

66 

57 

60 

64 

52 

48 

49 

52 

57 

57 

56 

48 

47 

49 

54 

60 

56 

56 

54 

66 

56 

47 

47 

52.8 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

100 

100 

96 

96 

95 

99 

100 

109 

106 

104 

98 

96 

68 

96 

100 

100 

100 

95 

83 

78 

60 

61 

91 

96 

93 

94 

93 

91 

90 

89 

92 

93.9 

MIN 

47 

50 

49 

46 

46 

48 

61 

56 

65 

46 

46 

46 

43 

45 

48 

52 

46 

42 

46 

46 

44 

40 

40 

49 

47 

41 

40 

46 

45 

43 

41 

46.2 

WEED   1  S 

MAX 

90 

92 

90 

86 

88 

86 

93 

98 

97 

93 

9 1 

68 

79 

84 

88 

88 

85 

85 

81 

79 

80 

84 

87.7 

MIN 

46 

42 

42 

43 

40 

43 

47 

52 

46 

44 

40 

40 

37 

39 

45 

45 

38 

40 

42 

43 

36 

35 

.  42.1 

WHEELER 

MAX 

60 

65 

70 

69 

66 

70 

68 

68 

62 

66 

74 

71 

63 

58 

59 

68 

66 

67 

62 

63 

66 

66 

60 

59 

57 

60 

62 

60 

69 

72 

64.0 

MIN 

50 

49 

51 

53 

52 

49 

52 

50 

50 

51 

47 

54 

51 

48 

50 

62 

48 

61 

52 

48 

48 

51 

49 

50 

49 

48 

60 

53 

61 

50 

51 

50.3 

WHISKEYTOWN 

MAX 

110 

115 

99 

104 

93 

83 

76 

62 

86 

92 

96 

98 

95 

88 

96 

96.7 

MIN 

54 

67 

59 

57 

56 

57 

66 

69 

67 

56 

55 

51 

46 

53 

45 

56 

54 

56 

53 

48 

49 

61 

56.8 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

67 

68 

70 

68 

65 

64 

64 

66 

67 

66 

60 

52 

51 

56 

61 

61 

64 

64 

63 

65 

66 

67 

70 

64.5 

MIN 

44 

47 

40 

40 

36 

41 

43 

42 

42 

43 

45 

43 

36 

37 

37 

39 

40 

42 

31 

17 

23 

24 

36 

43 

39 

35 

34 

33 

36 

34 

44 

37.6 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

53 

54 

50 

51 

64 

51 

47 

39 

36 

41 

46 

47 

49 

49 

49 

52 

62 

54 

68 

60.6 

MIN 

39 

36 

37 

37 

35 

37 

39 

40 

40 

39 

38 

31 

32 

33 

33 

35 

36 

32 

24 

17 

17 

22 

20 

30 

32 

30 

31 

36 

36 

41 

38 

33.0 

WILLIAMS 

MAX 

10  3 

104 

109 

9  7 

96 

95 

91 

84 

74 

73 

1 00 

101 

98 

97 

99 

95 

91 

95 

91 

93 

96.2 

MIN 

59 

56 

55 

55 

56 

62 

68 

59 

60 

62 

67 

63 

59 

68 

67 

67 

57 

53 

52 

54 

61 

56 

56 

71 

62 

56 

63 

61 

51 

53 

68 

57.4 

WI LLOWS 

MAX 

101 

107 

101 

93 

91 

68 

61 

72 

72 

81 

94 

96 

93 

96 

91 

84 

86 

85 

92 

92.2 

MIN 

57 

59 

62 

61 

59 

64 

68 

69 

68 

61 

69 

63 

64 

62 

59 

60 

69 

50 

53 

65 

52 

56 

56 

72 

63 

58 

53 

64 

53 

68 

52 

59.3 

WINTERS 

MAX 

105 

103 

101 

99 

96 

102 

107 

106 

106 

107 

101 

102 

103 

97 

96 

9£ 

96 

88 

79 

92 

96 

MIN 

52 

51 

59 

57 

57 

57 

66 

72 

63 

69 

65 

61 

66 

57 

68 

59 

67 

54 

51 

52 

60 

52 

56 

68 

65 

54 

52 

53 

51 

54 

54 

57.5 

WOODFORD S 

MAX 

84 

88 

87 

67 

87 

92 

87 

92 

89 

90 

66 

82 

80 

84 

87 

91 

83 

79 

66 

69 

76 

79 

81 

60 

81 

81 

81 

60 

82 

87 

83 

83.2 

MIN 

60 

50 

50 

49 

49 

53 

58 

65 

60 

59 

63 

52 

47 

49 

52 

64 

56 

69 

38 

39 

40 

43 

46 

62 

48 

47 

48 

49 

45 

46 

53 

50.7 

WOODLAND   1  WNW 

MAX 

100 

95 

94 

93 

94 

95 

105 

106 

96 

96 

97 

99 

102 

97 

94 

96 

89 

88 

62 

74 

75 

84 

94 

90 

99 

98 

90 

85 

86 

91 

97 

93.3 

MIN 

49 

51 

55 

53 

53 

67 

61 

68 

60 

54 

52 

51 

59 

64 

63 

65 

52 

48 

51 

52 

47 

49 

51 

65 

60 

64 

46 

64 

49 

61 

♦  ? 

53.6 

See  Referance  Notei  Following  StaOon  Jaimx 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1959 


SlaHon 

Day  Of  Month 

■age 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
> 
< 

YORBA  LINDA 

MAX 
MIN 

102 
66 

93 
65 

92 
64 

38 
63 

88 

59 

89 
57 

93 
60 

96 
62 

96 
61 

93 
60 

90 

57 

89 
61 

88 

59 

89 
64 

87 
62 

85 
56 

82 

58 

82 

58 

80 
63 

83 
52 

91 
49 

103 
69 

96 

59 

86 

65 

84 

69 

85 
66 

88 
65 

86 

59 

91 
55 

97 
54 

95 
51 

89 
60 

9 
0 

YOSEMITE  HP 

MAX 
MIN 

96 
62 

96 

60 

93 
59 

93 
57 

92 
53 

100 
56 

90 
65 

9* 

60 

95 
58 

98 

62 

95 
61 

95 
59 

91 
57 

91 
54 

94 
56 

92 
54 

91 
54 

95 
53 

73 

52 

69 
43 

77 
41 

86 
43 

78 

51 

86 

57 

91 
55 

90 
57 

89 
55 

87 
48 

86 
46 

93 
43 

94 
45 

90 
54 

0 
2 

YREKA 

MAX 
MIN 

99 
56 

95 
55 

9* 

55 

92 
53 

92 
53 

95 
55 

100 

57 

104 

60 

103 

57 

101 

53 

95 
54 

93 

53 

89 
49 

90 
52 

94 
53 

95 
53 

96 
54 

91 
48 

78 
49 

73 
51 

65 
49 

75 
46 

84 
49 

92 
52 

90 
52 

90 
49 

89 
50 

89 
51 

85 
49 

84 
47 

86 
47 

90 
52 

3 
0 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relabve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

2  e 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

m 

D< 

o 
o 

m 
a, 

< 
o 
o 

to 

B< 

P< 
O 
O 

0. 

a 
o 
o 

s 

Trace 

60-10 

,10-49 

.50-99 

1.00-1.99  I 

2.00 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

WNW 

19 

8.1 

++25 

NW 

19 

50 

35 

24 

39 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1.5 

BISHOP  WB  AIRPORT 

20 

11 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

1.9 

BLDK  CANYON  WB  AIRPORT 

SSW 

7.1 

28 

SSE 

7 

29 

1 

2 

I 

0 

0 

0 

4 

2.3 

BORBANK  WB  AIRPORT 

S 

22 

3.7 

++13 

ESE 

1 

79 

55 

43 

75 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

2.3 

EUREKA  WB  CITT 

tNW 

5.5 

22 

NW 

31 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

55 

5.8 

FRESNO  WB  AIRPORT 

NW 

32 

7.1 

19 

NW 

12 

65 

39 

22 

43 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

93 

1.2 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

27 

6.9 

++17 

NW 

7 

83 

60 

52 

77 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

3.3 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

wsw 

29 

7.7 

++18 

W 

26+ 

81 

59 

57 

77 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

3.5 

LOS  ANGELES  WB  CITT 

tw 

5.8 

17 

W 

19 

33 

58 

56 

80 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

81 

2.9 

MOUNT  SHASTA  WB  CITT 

41 

29 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

2.4 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

24 

10.1 

++24 

WSW 

18 

85 

68 

59 

81 

6 

2 

0 

0 

0 

0 

8 

3.8 

POINT  ARGUELLO  WB 

6.6 

23 

w 

11 

12 

3 

0 

0 

0 

0 

15 

6.7 

RED  BLDFF  WB  AIRIHAT 

S 

20 

9.4 

22 

SE 

23 

49 

31 

18 

37 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

96 

2.1 

SACBAHENTO  WB  AIRPORT 

SW 

21 

10.6 

29 

SW 

18 

75 

50 

31 

60 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

98 

1.7 

3ANDBEBG  WB 

NNW 

12.9 

++36 

N 

12+ 

29 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1.7 

SAN  DIEGO.WB  AIRPORT 

WNW 

14 

6.7 

16 

s 

23 

81 

66 

63 

80 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

73 

4.0 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

NW 

32 

10.9 

31 

wsw 

4 

85 

67 

58 

80 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

3.4 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

tsw 

10.5 

27 

SW 

4 

82t 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

5 

76 

SAN  JOSE 

NW 

46 

5.6 

20 

w 

18+ 

53 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

77 

2.4 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

32 

6.9 

++23 

w 

21 

90 

67 

62 

87 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

3.7 

t  8:00  A.M. 

t  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLT. 

++  FASTEST  OBSEBTED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     TUS  STATION  IS  NOT  EQinPPED  WITH  ADTOHATIC  RECORDING  WIND  INSTRDMENTS. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
AUGUST  1959 


Station 


AMTIOCH  PUMPING  PLANT  3 
BACKUS  RANCH 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BERRYESSA  LAKE 

BOCA 

BURLINGAHE 

CACHUHA  DAM 

CAMP  PARDEE 
CHICO  EXP  STA 
CHULA  VISTA 


DAVIS  AGR  COLLEGE 
DUTTONS  LANDING 

FOLSOM  DAM 
FRIANT  GOVT  CAMP 

HAMILTON  AFB  1  E 

HETCH  BETCHY 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

JOICE  ISLAND 
KETTLEMAN  CITT  1  SSW 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LAKESHORE 

LAKE  SPAULDING  DAM 
LODI 

KONTICELLO  DAM 

NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 
SLACERVILLE  IFG 
RICBHOND  FIELD  STA 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 


Day  of  month 


MAX 
UIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

EVAP 
WIND 


J 

2 

3 

5 

Q 

'2 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

I 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

or 
Avg. 

.36 

.30 

.31 

.32 

.35 

.31 

.32 

.38 

.37 

.36 

.43 

.43 

.44 

.33 

.31 

.30 

.33 

.30 

.32 

.28 

.  10 

.23 

.27 

.  26 

.  39 

.  38 

.  33 

.  33 

.22 

.23 

.29 

9 . 87 

.  72 

.  75 

.  62 

.  75 

.  60 

.  50 

.  47 

.  38 

.  48 

.  60 

1.05 

.  90 

.  7fi 

.60 

.  45 

.45 

.52 

.53 

.35 

.25 

.35 

.38 

.27 

.45 

.48 

.62 

.33 

.57 

.55 

.60 

.70 

17.05 

1  111 

90 

94 

150 

123 

53 

20 

21 

37 

71 

224 

237 

189 

91 

29 

51 

51 

109 

144 

108 

69 

37 

22 

37 

75 

141 

117 

107 

78 

45  228 

2959 

1  ^* 

88 

87 

84 

92 

93 

97 

90 

97 

92 

85 

87 

86 

87 

91 

92 

90.  82 

78 

78 

82 

88 

83 

92 

92 

86 

8^ 

84 

85 

90 

88 

88 . 0 

65 

63 

57 

57 

63 

58 

64 

66 

58 

64 

61 

58 

60 

58 

56 

58 

62 

57 

51 

46 

48 

53 

65 

61 

62 

58 

56 

55 

56 

56 

57 

58.4 

.19 

.27 

.36 

.36 

.35 

.29 

.34 

.30 

.37 

.34 

.39 

.34 

.33 

.30 

.  28 

.  28 

.24 

.28 

.21 

.  11 

.  27 

.  26 

.  22 

.  1^ 

.  2< 

.  2C 

.  3C 

.  26 

.  34 

.30 

.40 

8  86 

20 

18 

15 

28 

38 

15 

29 

37 

29 

29 

32 

16 

34 

16 

33 

15 

36 

20 

20 

21 

22 

38 

14 

20 

35 

29 

19 

42 

24 

57 

29 

830 

.48 

.  48 

.  52 

.  45 

.  40 

.43 

.48 

.42 

.  51 

.  49 

.  52 

.  53 

.52 

.  45 

.41 

.39 

.45 

.30 

.37 

.30 

.28 

.26 

.30 

.45 

.38 

.42 

.  45 

.33 

.30 

.30 

.  45 

12.82 

55 

20 

97 

125 

70 

81 

56 

58 

108 

43 

84 

57 

58 

70 

85 

102 

108 

113 

122 

91 

49 

45 

36 

68 

57 

82 

65 

96 

70 

42 

77 

2290 

92 

90 

91 

90 

91 

92 

951  98 

94 

93 

94 

93 

96 

91 

85 

88 

88 

82 

85 

85 

72 

86 

92 

8S 

9C 

89 

9C 

89 

91 

60 

61 

63 

57 

64 

62 

64 

67 

67 

76 

62 

67 

62 

63 

61 

61 

61 

55 

65 

55 

55 

55 

59 

60 

75 

60 

57 

58 

59 

59 

60 

61.6 

.  42 

.43 

.  41 

.35 

.33 

.33 

.41 

.35 

.21 

.36 

.39 

.41 

.35 

.25 

.33 

.34 

.  35 

.  38 

.37 

.19 

.22 

.19 

.28 

.24 

.09 
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.25 

.30 
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25 

34 

28 

31 
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35 

32 

29 
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26 
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30 
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26 

29 

34 

43 

33 
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21 
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26 

45 

35 

31 

30 

21 

23 
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* 

.  82 

.27 

.  31 
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.31 
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* 

* 

1.03 
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.26 
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- 

- 

- 
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* 
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22 

20 
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81 

15 

* 
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21 
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70 

* 

64 
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.31 

.30 

.  27 

* 

« 
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.29 

.27 

.28 

* 
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.30 

• 

♦ 
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• 

.70 

8.15 

79 
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71 

131 

83 

96 

71 

* 

* 

305 

130 

80 

85 
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* 

♦ 

268 

118 

94 

102 
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* 

293 

101 
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106 

87 
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283 
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90 

90 

92 
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87 
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89 
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88 
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81 
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24 
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10 

8 
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93 
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24 

20 
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38 
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11 
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34 

45 

34 
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16 

2 

1462 
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101 
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101 

101 

94 
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• 
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* 
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90 
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244 

126 
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201 
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346 
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84 

81 
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88 
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75 

75 
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77 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
AUGUST  1959 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

"3  w  0" 

SALT  SPRINGS  PH 

EVAP 
WIND 

.45 

.46 

.38 

.56 

.35 

.37 

.49 

.36 

.43 

.47 

.50 

.47 

.43 

.44 

.25 

.31 

.43 

.24 

.37 

.11 

.18 

.23 

.41 

.21 

.25 

.31 

.36 

.38 

.31 

.36 

.40 

11.27 

SHASTA  DAM 

EVAP 
WIND 

.41 
52 

.42 
46 

.45 
65 

.39 
42 

.39 
49 

.41 
53 

.44 
49 

.37 
57 

.50 
32 

.40 
52 

.46 
51 

.37 
33 

.32 
50 

.39 
65 

.44 
66 

.35 
37 

.36 
46 

.31 

59 

.30 
42 

.22 
43 

.07 
52 

.24 
61 

.32 
63 

.38 
40 

.26 
48 

.27 

36 

.28 
42 

.36 
33 

.29 
40 

.30 
51 

.33 
44 

10.80 
1499 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 

MAX 
MIN 

.30 
15 
97 
62 

.36 
35 
96 
58 

.36 
20 

63 

.40 
65 

60 

.29 
50 

55 

.  12 
25 

65 

.30 
20 

.44 
30 

.39 
30 

.30 
20 

.45 
40 

.30 
30 

65 

.52 
70 

62 

.30 
40 

58 

.  36 
25 

62 

.28 
25 

62 

.30 
20 

61 

.34 
85 
85 
58 

.25 
55 
83 
54 

.25 
60 
84 
66 

.20 
35 
88 
64 

.30 
15 
95 
58 

.  16 
10 
85 
62 

.28 
10 
99 
68 

.30 
30 
98 
65 

.  45 
60 
90 
58 

.30 
90 
86 
54 

.25 
45 
92 
56 

.25 
35 
91 
58 

.30 
20 
95 
58 

.30 
35 
93 
54 

9.70 
1145 
92.  5 
60.2 

TABOE 

EVAP 
WIND 

.24 
1 

.28 
3 

.24 
4 

.21 
3 

.22 
1 

.21 
0 

.21 
1 

.15 
1 

.20 
3 

.  18 

2 

.25 
3 

.26 
4 

.24 
4 

.21 
2 

.20 
1 

.19 
1 

.20 
1 

.23 
6 

.21 
8 

.  17 

5 

.14 
4 

.  16 
4 

.  16 
1 

.22 
1 

.12 
2 

.  19 

3 

.  18 
2 

.  19 
3 

.15 
3 

.13 
2 

.  17 
1 

6. 11 
80 

TRACT  PUMPING  PLANT 

EVAP 
WIND 

231 

173 

152 

330 

180 

105 

125 

251 

164 

292 

196 

162 

.  75 

263 

218 

.  55 
199 

.  42 
141 

.  45 
191 

.  56 
339 

.  40 
254 

.  35 
264 

.  27 
132 

.  43 
64 

.  30 
62 

.  45 
79 

.60 
184 

.  62 
319 

.  60 
338 

.  56 
260 

.  34 
223 

.  45 
130 

.  45 
137 

16.  60 
6158 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

WIND 

49 

98 

45 

47 

46 

50 

• 

133 

53 

55 

50 

34 
40 

1.09 
144 

.  36 
49 

.  27 
52 

.  24 
61 

.  09 
39 

.  16 
36 

.  65 
96 

.  27 
41 

.  32 
50 

.  33 
49 

* 

• 
* 

1.17 
191 

10.  44 
1474 

TULELAKE 

EVAP 
WIND 

.33 

.35 

.36 

.37 

.32 

.31 

.33 

.30 

.38 

.37 

.30 

.32 

.27 

.30 

.35 

.32 

.34 

.33 

.26 

.04 

.02 

.26 

.24 

.25 

.25 

.32 

.29 

.20 

.29 

.15 

.34 

8.86 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 
WIND 

.40 
75 

.39 
18 

.41 
59 

.39 
44 

.37 
49 

.40 
65 

.41 
61 

.49 
54 

.42 
72 

.33 
22 

.40 

50 

.  40 
54 

.45 

90 

.43 
82 

.44 
39 

.24 
55 

.39 
45 

.36 
47 

.31 
47 

.25 
61 

.12 

76 

.14 
60 

.46 
82 

.46 
77 

.24 

55 

.30 
36 

.47 
46 

.27 
56 

.29 
50 

.36 
38 

.30 
62 

11.09 
1727 

WALNUT  GROVE 

EVAP 
WIND 

.30 
64 

.30 
SO 

.30 
59 

.30 
70 

.30 
51 

.30 
27 

.30 
29 

.30 
71 

.45 
79 

.30 
58 

.30 
41 

.30 
27 

.45 
67 

.30 
65 

.30 
103 

.30 

95 

.30 
118 

.30 
114 

.30 
41 

.15 
65 

.30 
39 

.  15 
14 

.15 

19 

.  15 
20 

.30 
52 

.30 
82 

.45 
91 

.30 
79 

.30 
61 

.30 
26 

.15 
34 

9.00 
1811 

WHISKEYTOWN 

EVAP 
WIND 

• 

]  .29 
53 

.42 
24 

.41 

27 

.43 
20 

.42 
16 

* 
• 

* 

1.30 
55 

.  51 
36 

.45 
42 

.45 
45 

.40 
21 

* 

.86 
71 

.40 
33 

.34 
27 

.26 
46 

.08 
26 

.28 
31 

* 

.71 
59 

.30 
18 

.30 
14 

.30 
33 

.45 
23 

.99 
95 

11.35 
815 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 
^  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


btation 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

T*IH  LAKES 
WHITE  IfOmiTAtV  1 
WHITE  MOnrTAIX  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  OK  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
T 

0.5 
1 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1959 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologist ,  557  Federal  Of- 
fice Building,  50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and    heating  degree  days     for  the  preceding  12  months    will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,     but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,     are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1941, 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  eS^F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter    unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  and  also 
Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term 
means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,    or    ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;    consequently    occasional    drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,     and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;     and  "Evaporation  and  Wind"  Table,     and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.      The  Station  Index    shows  observation    times     in  local 
standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST,  and  Blue  Canyon 
WB  AP  at  5:30  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are  published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  later  In  "Precipitation  Data 
from  Storage-Gage  Stations",  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
-    No  record  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown, 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,  the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.      See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a    full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data. ) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,     and  STORM  DATA,     all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washing- 
ton 25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation 'Substation  History' for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Covernment  Printing  Oiijce, 
Washington  25,  D.C.  for  $1.25.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  local  Clt-- 
■atologi>cal  Data,  obtained  as  indicated  above,  prioe  15  cents. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

L-UUnl  1 

< 

a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

wsocn  vc>fi 

1    TEMP.  1 

1  PRECIP. 

a  K 

i§ 

ACTON  ESCONDIDO  FC261Be 

0014 

LOS  ANGELES 

34  30 

57 

2920 

5P 

c 

U  S  FOREST^SERVlCe 

AOIN  RANGER  STATION 

MODOC 

2 

5P 

ALARO  1  N 

006' 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  02 

375 

eA 

JORGEN  I  MA05EN 

ALDERPOINT 

ooee 

HUMBOLDT 

40  11 

123  36 

435 

9A 

MRS  CORA  C  OLSEN 

ALISO  CN  OAT  MT  FC 

0115 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

116  33 

2367 

5P 

c 

T  J  WALL 

ALPINE 

0136 

SAN  DIEGO 

33 

32  50 

116  46 

1735 

SS 

SS 

ALPINE  FIRE  DEPT 

ALTADENA 

0144 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118  08 

1125 

5P 

RUBIO  CANON  L+W  ASN 

ALTURAS  RANGER  STATION 

0161 

MODOC 

2! 

41  29 

120  32 

4365 

8A 

8A 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

0176 

SAN  BEROINO 

34  34 

115  45 

635 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

AN6I0LA 

0204 

TULARE 

35  59 

119  29 

205 

5P 

ANGIOLA  ElEV  *  WHSE 

ANCW I N  PAC  UNION  COL 

0212 

38  34 

122  26 

1815 

BP 

8P 

PACIFIC  UNION  COL 

ANTIOCH  1  E 

0227 

CONTRA  COSTA 

2" 

EDWARD  C  JENNINGS 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

0232 

CONTRA  COSTA 

27 

37  69 

121  44 

60 

6A 

BA 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ANZA 

0235 

RIVERSIDE 

33 

33  33 

116  40 

3916 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

APACHE  CAMP 

0239 

30 

34  52 

119  20 

4966 

c 

KERN  CO  ROAO  CAMP 

ARROYO  SECO 

0322 

MONTEREY 

24 

36  14 

121  29 

800 

c 

CHARLES  M  HERBERT 

ARROYO  SECO  fiS  FC  509  C 

0327 

LOS  ANGELES 

13 

34  13 

118  10 

1220 

5F 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASH  MOUNTAIN 

0343 

TULARE 

36  29 

118  50 

1698 

eA 

H 

US  NAT  PARK  SERVICE 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

0355 

ORANGE 

26 

33  56 

117  53 

350 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ATLAS  ROAO 

0372 

NAPA 

17 

38  25 

122  15 

1735 

c 

GLADYS  A  DUTRA 

0374 

36  28 

118  40 

6400 

VAR 

s 

AUBERRY 

FRESNO 

2' 

UNION  ELEM  SCHOOL 

AUBURN 

0  383 

PLACER 

38  54 

121  04 

1297 

7A 

DAN  BARBER 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0  395 

LOS  ANGELES 

33  21 

118  20 

0 

eA 

6/ 

HARBOR  MASTER 

AVENAL  9  SSE 

0396 

KINGS 

10 

35  54 

IZO  03 

650 

8A 

8A 

eA 

TIDEWATER  OIL  CO 

AZUSA  CITY  PARK  FC  1*3 

0410 

LOS  ANGELES 

26 

34  08 

117  54 

605 

5P 

CORNELIUS  SMITH 

BACKUS  RANCH 

0418 

KERN 

34  57 

118  11 

2645 

5P 

5P 

GEORGE  L  TUftCOTT 

BADGER 

0422 

TULARE 

119  01 

3030 

c 

MRS  LUCILLE  E  WEDDLE 

BADGER  PASS 

0425 

MARIPOSA 

1' 

37  40 

119  40 

7300 

VAR 

US  NAT  PARK  SERVICE 

BAKER 

0436 

SAN  BEROINO 

36  16 

116  04 

940 

c 

L  E  METHENY 

0437 

35  23 

116  07 

1045 

8A 

8A, 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

BAKERSFIELO  WB  AIRPORT 

KERN 

10 

MID 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

6ALCH  POWER  HOUSE 

0449 

FRESNO 

11 

36  55 

119  05 

1720 

5P 

c 

P  G  ♦  E  COMPANY 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

0468 

TEHAMA 

39  56 

122  47 

6500 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BARNESON  PARK 

0509 

26 

33  56 

117  61 

600 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BARRETT  DAM 

0514 

SAN  DIEGO 

33 

32  41 

116  40 

1623 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

BARSTOW 

0519 

SAN  BERDINO 

15 

34  54 

117  01 

2142 

6f 

SO  CALIF  WATER  CO 

SATES  RIDGE 

0543 

SNTA  BARBARA 

30 

34  55 

119  64 

5300 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

BEAUMONT 

0606 

RIVERSIDE 

2E 

33  56 

116  59 

2500 

BA 

c 

BEAUMONT   1 RR IG  01  ST 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

0607 

RIVERSIDE 

2( 

33  59 

116  58 

3045 

7A 

BEAUMONT    IRRI6  DIST 

0609 

RIVERSIDE 

33  56 

116  57 

2600 

2P 

2P 

U  S  WB  OBSERVER 

BEEHIVE  MEADOW 

TUOLUMNE 

37 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

BEL  AIR  FC  10 

0619 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

118  27 

540 

5P 

c 

T   J  LE  BLANC 

BEN  LOMOND 

0674 

SANTA  CRUZ 

37  05 

122  06 

504 

5P 

5P 

MRS  NELSON  T  SHAW 

BENS0N3  FERRY 

0682 

SAN  JOAQUIN 

16 

38  15 

121  26 

17 

7A 

OAVlO  P  CAMERON  JR 

BERKELEY 

0693 

ALAMEDA 

37  52 

122  15 

299 

ap 

flP 

c 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

BEHRYESSA  LAKE 

070S 

NAPA 

23 

38  33 

122  14 

480 

lOA 

lOA 

lOA 

HARVEY  0  FRYER 

BESWICK  7  S 

0715 

SISKIYOU 

12 

41  52 

122  14 

6140 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BIESER 

0731 

LASSEN 

41  07 

121  08 

4130 

c 

MARK  P  HICKS 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

073( 

TRINITY 

35 

40  45 

123  15 

1272 

aA 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

IG  BEAR  LAKE  DAM 

0742 

SAN  BEROINO 

34  14 

116  56 

6815 

5P 

C  H 

KENNETH   V  SIMPSON 

BIG  CREEK  PH  NO  1 

FRESNO 

27 

5P 

SO  CALIF  EOlsON  CO 

BIG  OALTON  DAM  FC2Z3B-E 

0758 

LOS  ANGELES 

26 

34  10 

117  49 

1575 

5P 

D  E  WILSON 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

INYO 

IS 

37  08 

118  28 

10000 

VAR 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

BIG  PINES  PARK  FC  BBB 

LOS  ANGELES 

34  23 

117  41 

6660 

5P 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SUR  STATE  PARK 

0790 

MONTEREY 

36  15 

121  47 

235 

8A 

STATE  PARK  SERVICE 

eiG  TUJUNGA  DAM  FCtD-E 

0798 

LOS  ANGELES 

13 

34  18 

116  11 

2315 

5P 

WILLIAM  L  CROKE 

SrPMINGHAM  GEN  HOSPITfll 

0B18 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118  30 

722 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 

0821 

FRESNO 

37  06 

118  34 

11040 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  we  AIRPORT 

0822 

INYO 

19 

37  22 

118  22 

4108 

MIC 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

0824 

INYO 

19 

37  22 

118  43 

9390 

3P 

3P 

UNION  CARBIDE  CO 

BLACK  MOUNTAIN  2  WSW 

SANTA  CLARA 

SKYLINE  NURSERIES 

BLACKS  MOUNTAIN 

0867 

LASSEN 

21 

40  46 

121  12 

7200 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 

LASSEN 

21 

40  44 

121  15 

5600 

U  S  FOREST  SERVICE 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

0897 

PLACER 

( 

39  17 

120  42 

5260 

MIC 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 

0903 

HUMBOLDT 

17 

40  55 

123  49 

975 

JOSEPH  £  STAPP 

IBLYTHE 

0924 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

114  36 

268 

6P 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

BLYTHE  7  W 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

114  43 

390 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

0927 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

114  43 

390 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

BOCA 

0931 

NEVADA 

3< 

39  23 

120  06 

5532 

8A 

6A 

HAROLD  M  PA8ST 

BONITA 

0966 

SAN  DIEGO 

3- 

32  40 

117  02 

105 

5P 

5P 

fi  M  ALLEN 

eORREGO  DESERT  PARK 

SAN  DIEGO 

6 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

0966 

SAN  DIEGO 

33  17 

116  21 

625 

8A 

6A 

DI  GIORGIO  FRUIT 

BOULDER  CREEK 

LOCATELLl  RANCH 

SANTA  CRUZ 

37  09 

122  12 

2176 

c 

VINCENT  D  LOCATELLl 

BOULEVARD 

1009 

SAN  DIEGO 

32  40 

116  17 

3400 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BOUQUET  CANYON 

1013 

LOS  ANGELES 

29 

34  35 

lie  22 

3055 

MID 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

BOWMAN  DAM 

NEVADA 

39  27 

120  40 

5347 

5P 

5P 

c 

NEVADA  IRRIG  OIST 

BRADFORD  RANCH 

1031 

RIVERSIDE 

33  29 

1  16  48 

3390 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRADLEY 

1034 

MONTEREY 

24 

35  52 

120  48 

540 

8A 

ALBERT  C  RIST 

BRAWLEY  2  SW 

1048 

IMPERIAL 

32  57 

115  33 

-100 

BA 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

BRAY   JO  WSW 

SISKIYOU 

12 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BREA  BERRY  AND  IMPERIAL 

1054 

ORANGE 

33  55 

117  54 

350 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

6REA  CITY 

1056 

ORANGE 

33  55 

117  54 

350 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BREA  DAM 

1057 

ORANGE 

26 

33  53 

117  56 

275 

eA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD  6  SW 

1060 

CONTRA  COSTA 

37  53 

121  47 

325 

c 

VERNON  R  CAKEBREAD 

BRIDGEPORT 

1072 

MONO 

3£ 

36  15 

119  14 

6470 

6P 

6P 

BRUCE  L  eOELK 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

1076 

MONO 

36  16 

119  17 

6550 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRIDGEVILLE  <>  NNW 

1080 

HUMBOLDT 

7 

40  31 

123  49 

2050 

8A 

MRS  ALBERT   R  HUNT 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

1112 

YOLO 

38  46 

122  09 

350 

9fl 

9A 

c 

MRS  JOYCE  A  FARNHAM 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

1130 

BUTTE 

39  41 

121  20 

3560 

6A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRG5  GUARD  STA 

PLACER 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRYSON 

1142 

MONTEREY 

24 

35  46 

121  05 

925 

c 

ERNEST  A  WEFERLING 

BUCKS  LAKE 

PLUMAS 

e 

39  54 

121  12 

5200 

c 

MRS  FAYE  D  HC  HUGH 

8UENA  VISTA 

1170 

SAN  BENITO 

2C 

36  46 

121  11 

1640 

c 

MRS  LOLA  F  GALL! 

BULLARDS  BAR  PwR  HOUSE 

1180 

YUBA 

e 

39  25 

121  09 

1640 

P  G  ♦  E  COMPANY 

BURBANK  FIRE  DEP  FC226B 

1192 

13 

34  11 

lie  16 

660 

5P 

CHIEF  W  J  TAYLOR 

»BURBANK  WB  AIRPORT 

1194 

LOS  ANGELES 

13 

34  12 

116  22 

699 

MIC 

MIO 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BURLINGAME 

1206 

SAN  MATEO 

37  35 

122  21 

10 

4P 

CITY  OF  BURLINGAME 

BURNEY 

1214 

21 

40  53 

121  40 

3127 

8A 

8A 

MRS  RUTH  C  ESTE5 

BURTON  RANCH 

1216 

37  52 

122  05 

660 

8A 

BUTTONWILLOW 

KERN 

10 

8A 

BUENA  VISTA  W  S  DIST 

CA8AZ0N 

1250 

RIVERSIDE 

33  55 

III 

1815 

SP 

JAMES  A  WAKELANO 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

1252 

SAN  DIEGO 

33 

32  40 

410 

5F 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

CACHUMA  DAM 

1253 

SNTA  BARBARA 

32 

34  36 

119  59 

SA 

OA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CAJON  WEST  SUMMIT 

12  72 

SAN  BEROINO 

34  23 

4790 

c 

SAN  BERDINO  CO  FCD 

CALAVERAS  BIG  TREES 

CALAVERAS 

2 

38  17 

120  19 

4696 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

CALAVERAS  RANGER  STA 

1280 

CALAVERAS 

34 

36  12 

120  22 

3343 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALEXICO  2  NE 

1288 

IMPERIAL 

32  41 

115  28 

12 

5P 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

CALIFORNIA  HOT  SPRGS  HS 

1300 

TULARE 

9 

35  52 

116  41 

2975 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAL IS TOGA 

1312 

NAPA 

38  35 

122  35 

366 

7A 

CALLAHAN  RANGER  STAT I0^ 

1316 

S  I  SKI YOU 

12 

41  18 

122  48 

3136 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  ANGELUS 

SAN  BERDINO 

2f 

c 

JOSEPH  HOLT 

CAMPO 

SAN  OIEGO 

33 

32  37 

116  28 

2612 

5P 

5P 

ARCHIE  C  LEACH 

CAMP  PARDEE 

i4ze 

CALAVERAS 

16 

38  15 

120  51 

658 

BA 

8A 

c 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTER 

SIERRA 

8 

39  38 

120  34 

5565 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

SN  LUIS  OBPO 

35  20 

120  41 

615 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPTONVILLE  RANGER  STA 

1462 

YUBA 

8 

39  27 

121  02 

2760 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  WISHON 

1470 

TULARE 

9 

36  11 

118  40 

3300 

c 

JESS  L  BURLESON 

CANBY   U  SW 

1475 

MODOC 

21 

41  22 

121  03 

4500 

8A 

MRS  VIRGINIA  L  MILLER 

CANSY  RANGER  STATION 

1476 

MODOC 

21 

41  27 

120  52 

4312 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

34  11 

lie  34 

794 

4P 

4P 

PIERCE  JR  COLLEGE 

CANT  I L 

1486 

KERN 

35  18 

117  58 

2010 

6P 

6P 

POSTMASTER 

CANYON  DAM 

1497 

PLUMAS 

40  10 

121  05 

4555 

5P 

5P 

P  G  +  £  COMPANY 

CARBON  CANYON  GILMAN 

1518 

ORANGE 

26 

33  56 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

lilO 

SAN  BERDINO 

33  57 

117  48 

117S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

carmel  valley 

1534 

MONTEREY 

36  29 

121  44 

425 

5P 

5P 

A  A  COLLINS  JR 

CATHAY  BULL  RUN  RANCH 

1588 

MARIPOSA 

27 

37  24 

120  03 

1426 

9A 

9A 

c 

WM  H  ALISON 

cazadero 

SONOMA 

36  32 

123  08 

1040 

5P 

MISS  HAZEL  L  BOROTRA 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 

1606 

SISKIYOU 

12 

41  06 

123  03 

3000 

6P 

6P 

KENNETH  R  JACOBSON 

CEDAR  GROVE 

FRESNO 

36  47 

116  40 

4650 

8A 

8A 

US  NAT  PARK  SERVICE 

CEDARVILLE 

1614 

MODOC 

18 

41  32 

120  10 

4672 

8A 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE 

1624 

BUTTE 

23 

39  47 

121  40 

522 

8A 

P  6  ■»  E  COMPANY 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

YUBA 

39  29 

121  14 

2575 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHATSWORTH  HETNEMANN 

RANCH 

1679 

LOS  ANGELES 

34  16 

118  36 

1000 

7A 

CLOSED  8/l/S9 

CHATSWORTH  FC  24  D 

1660 

LOS  ANGELES 

13 

34  15 

116  36 

957 

VAR 

LONNIE  BATWAY 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

1662 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

lie  37 

912 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  DAM 

TUOLUMNE 

37 

37  66 

119  55 

4765 

6A 

BA 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

INDEX  NO.  1 

u  n  1 1 

o 
a 

LATITUDE 

W 
0 

o 

ELEVATION 

OBSERVAnON 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP.1 

PRECIP. 

S  G 

1700 

40  18 

4530 

4F 

MRS  C  B  KROEKER 

CHICO^EXPERIMENT  STA 

SUTTE^ 

2. 

121  47 

4P 

4P 

C 

US  PLANT   INTRO  GRDN 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

SAN  BENITO 

20 

36  54 

121  36 

125 

6A 

VICTOR  L  HASKIN 

CHOLAME  HATCH  RANCH 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  41 

120  12 

1975 

C 

EVERETT  C  HATCH 

chuchupate  Ranger  sta 

1754 

10 

34  46 

119  00 

5250 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULA  VISTA 

1756 

SAN  OIEGO 

33 

32  36 

117  06 

BA 

SA 

WESTERN  SALT  COMPANY 

CISCO  ranger  STATION 

1766 

PLACER 

39  18 

120  31 

5739 

Ql 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLAREMONT  POMONA  COL 

LOS  ANGELES 

2i 

34  06 

117  43 

1201 

6P 

6P 

F  P  brackett  OBSY 

CLARKSBURG 

1784 

YOLO 

38  25 

121  32 

14 

8A 

eA 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

clearlake  highlands 

1806 

LAKE 

23 

36  57 

122  36 

1340 

7A 

7A 

c 

RICHARD  C  CHAPMAN 

CLOVEROALE   3  SSE 

1836 

SONOMA 

122  59 

320 

SA 

BA 

ART  I  NO  MUZZ  IN 

CLOVERDALE  11  W 

SONOMA 

38  46 

123  13 

: 

FRANK  S  ORNSAUN 

CLOVER  MEADOWS  GS 

1844 

MADERA 

37  32 

119  17 

7002 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

C0ALIN6A 

FRESNO 

27 

36  09 

120  21 

671 

6P 

6P 

COALINGA  FIRE  DEPT 

COALINGA  1  SE 

1867 

FRESNO 

27 

36  08 

120  20 

663 

c 

UNION  OIL  COMPANY 

COALINGA    14  NW 

FRESNO 

27 

36  14 

120  34 

1640 

5P 

MRS  CHARLES  HOWELL 

COLBYS  FC   53  D 

LOS  ANGELES 

34  18 

118  07 

3675 

E  R  SHINN 

COLD  SPRINGS  CAMP 

MONTEREY 

36  13 

121  41 

3280 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

1907 

SHASTA 

2: 

40  24 

122  09 

420 

7A 

U  S  F  +  W  L  SERVICE 

COLFAX 

PLACER 

39  06 

120  68 

2418 

SOUTHERN  PACIFIC  CO 

1916 

39  20 

585 

8> 

COLUSA  1  SSW 

COLUSA 

2 

122  01 

6P 

IVAN  J  STEPHENS 

CONCORD  3  E 

1962 

CONTRA  COSTA 

37  58 

121  59 

195 

HOWARD  R  LEE 

COPCO  NO  1  DAM 

1990 

SISKIYOU 

41  59 

122  20 

2703 

4P 

CALIF  OREGON  POWER  CO 

CORCORAN  IRRIG  DISTRICT 

2012 

KINGS 

36  06 

119  34 

200 

eA 

c 

S  S  WHi  tehead 

CORDES 

2015 

LAKE 

23 

38  51 

122  47 

2610 

EDWARD  J  CORDES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

23 

39  54 

122  22 

FRANKLIN  K  REED 

CORONA 

2031 

RIVERSIDE 

28 

33  52 

117  34 

710 

CORONA  FIRE  OEPT 

CORRALITOS 

2048 

SANTA  CRUZ 

2C 

36  59 

121  46 

264 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

INYO 

19 

36  29 

118  11 

DEPT  WATER  RESOURCES 

COVELO 

2081 

MENDOC I  NO 

39  47 

123  15 

1385 

8A 

GRANT  W  HANCOCK 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

MENDOCINO 

123  05 

U  S  FOREST  SERVICE 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

2090 

LOS  ANGELES 

26 

34  05 

117  52 

575 

5P 

WILLIAM  6  TEMPLE 

COW  CREEK 

2092 

INYO 

36  30 

116  62 

-125 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

COYOTE  CANYON 

2103 

RIVERSIDE 

33  26 

116  30 

2300 

3P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COYOTE  WELLS 

2111 

IMPERIAL 

32  44 

115  58 

250 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRABTREE  MEAOOW 

21  14 

TULARE 

IC 

36  34 

lie  20 

10720 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRAWFORD  RANCH 

2139 

SAN  DIECO 

32  53 

116  17 

1500 

c 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY  I  N 

2147 

DEL  NORTE 

1 

41  46 

124  12 

40 

THE  CAL-ORE  PWR  CO 

CRESCENT  CITY   7  ENE 

2146 

DEL  NORTE 

41  46 

124  05 

120 

6A 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 

CRESCENT   CITY  MNTNC  STA 

2150 

DEL  NORTE 

124  12 

50 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CRESTLINE   LAKE  GREGORY 

SAN  BERDINO 

IS 

34  16 

117  17 

c 

CR  FST   CO  WATER  OIST 

CROCKETT 

2177 

CONTRA  COSTA 

38  02 

122  13 

9 

6A 

8A 

C+H  SUGAR  REFINING  CO 

CRYSTAL  LAKE  EAST  PINE 

FLAT  FC   283  B 

2199 

LOS  ANGELES 

26 

34  20 

117  60 

5770 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

•CULVER  CITY 

2214 

LOS  ANGELES 

33 

34  01 

116  23 

75 

4P 

CULVER  CITY  BUS  LINE 

CUMMINGS 

2218 

MENDOCINO 

39  50 

123  38 

1265 

5P 

DONALD  E  INGRAM 

CUNNINGHAM 

£224 

LAKE 

2 

36  57 

122  52 

1421 

6A 

MRS  M  V  CUNNINGHAM 

CUYAHA 

2236 

SNTA  BARBARA 

3C 

34  56 

119  37 

2240 

eA 

8A 

JOHN  S  HOWELL 

CUYAMACA 

2239 

SAN  DIEGO 

25 

32  59 

116  35 

4650 

6A 

BA 

A  M  LEWIS 

CUYAMA  RANCH 

2246 

SN  LUIS  OBPO 

34  59 

119  40 

2150 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CUYAMA  RANGER  STATION 

SNTA  BARBARA 

3C 

119  29 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

OAGGETT    1  ENE 

2255 

SAN  BEROINO 

34  52 

116  52 

1975 

c 

COOL  WATER  RANCH 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

2257 

SAN  BEROINO 

34  52 

116  47 

1922 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

DANA  2  SE 

2269 

SHASTA 

21 

41  06 

121  31 

3320 

8A 

HARLEY  NEUERBURG 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

2294 

YOLO 

23 

36  32 

121  45 

61 

eA 

6A 

CG 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

DAVIS  CREEK 

2296 

MODOC 

21 

41  44 

120  22 

4750 

RICHARD  F  HUGHES 

2306 

MODOC 

21 

41  13 

121  23 

3650 

c 

HERMAN  L  LORENZEN 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

2331 

INYO 

37  22 

117  59 

5225 

5P 

DEEP   SPRINGS  SCHOOL 

OEER  CREEK  POWER  HOUSE 

2334 

NEVADA 

39  18 

120  51 

3700 

6P 

5P 

P  G  t  E  COMPANY 

DELANO 

2346 

KERN 

35  47 

119  15 

323 

6A 

DELANO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

MONTEREY 

121  52 

c 

USN  POSTGRAO  SCHOOL 

OENAIR 

2369 

STANISLAUS 

3' 

37  32 

120  48 

124 

5P 

5P 

W  F  MOORE 

OE  SABLA 

2402 

BUTTE 

23 

39  52 

121  37 

2713 

4P 

P  G  ♦  £  COMPANY 

OESCANSO  RANGER  STATION 

Z406 

SAN  OIEGO 

33 

32  51 

116  37 

3500 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

2432 

LOS  ANGELES 

26 

33  59 

117  50 

750 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

2458 

39  21 

121  12 

1550 

4P 

P  G  t  E  COMPANY 

DONNER  MEMORIAL  STA  PK 

2467 

NEVADA 

3i 

39  19 

120  14 

5937 

6A 

8A 

CALIF  DIV  BEACH  +  PKS 

DOS  RIOS 

2490 

MENDOCINO 

39  43 

123  21 

927 

6A 

STUART   T  PRICHETT 

0OUBLE8UNK  MEAOOW 

2492 

TULARE 

10 

35  57 

118  36 

5200 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

2494 

LOS  ANGELES 

33 

33  56 

lie  06 

116 

51 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

DOWNieviLLE  RANGER  STA 

SIERRA 

120  50 

6A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

DOYLE  5  SSE 

2506 

LASSEN 

39  57 

4385 

7A 

FRANK  M  ROWLAND 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

LOS  ANGELES 

29 

34  29 

118  32 

1515 

It 

JAMES  6  HAY 

DUDLEYS 

2539 

MARIPOSA 

14 

37  45 

120  06 

3000 

5P 

W  D  MC  LEAN 

DUNNIGAN 

YOLO 

23 

38  53 

121  58 

63 

9A 

MRS  ALETHA  G  HUNT 

DUNSMUIR  RANGER  STATION 

2572 

SISKIYOU 

23 

122  16 

2420 

OA 

U  S  FOREST  SERVICE 

DUTTONS  LANDING 

2580 

NAPA 

38  12 

122  18 

eA 

DAN  STEELE 

EAGLE   LAKE  STONE  RANCH 

2595 

LASSEN 

18 

40  39 

120  39 

5130 

ep 

ALBERT  STONE 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

RIVERSIDE 

33  48 

115  27 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

COLUSA 

23 

39  22 

122  31 

1205 

eA 

6A 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

EAST  VIOETTE  MEADOW 

265- 

TULARE 

11 

118  23 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EL  CAJON  2  E 

2705 

SAN  OIEGO 

33 

32  47 

116  55 

525 

SS 

EDWIN  R  CUNNINGHAM 

EL  CAPITAN  0AM 

2709 

SAN  DIEGO 

25 

32  53 

600 

6A 

6A 

SAN  DIEGO  WATER  OEPT 

EL  CENIRO  2  SSW 

2713 

IMPERIAL 

32  46 

115  34 

30 

5P 

5P 

: 

EL  CENTRO  WATER  OEPT 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

2726 

AMADOR 

38  20 

120  40 

715 

5P 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

ELIZABETH  LAKE  CANYON 

FC   128  B 

2735 

LOS  ANGELES 

29 

34  36 

118  34 

2076 

5P 

E  E  STUDLEY 

ELK  VALLEY 

2749 

DEL  NORTE 

17 

42  00 

123  43 

1711 

5P 

5P 

ROBERT  E  60ITEL 

ELLERY  LAKE 

2756 

MONO 

36 

37  56 

9600 

MID 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

ELLIOTT 

2760 

SAN  JOAQUIN 

38  14 

121  11 

90 

7A 

C  NORMAN  ADAMS 

EL  MOOENA 

ORANGE 

21 

117  47 

HOMER  F  WANNAMAKER 

ELSINORE 

2805 

RIVERSIDE 

28 

33  40 

117  21 

1300 

6P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

ELSINORE  4  SSE 

2612 

RIVERSIDE 

28 

33  37 

117  19 

1305 

C 

JOHN  L  EWING 

ESCONDIDO 

2862 

SAN  OIEGO 

33 

33  07 

117  05 

660 

6P 

6P 

DARWIN  M  TING 

ESCONDIDO  PARK  H 1 LL 

2869 

SAN  DIEGO 

33 

33  07 

117  04 

850 

CITY  OF  ESCONDIDO 

ETIWANDA 

2695 

SAN  BERDINO 

26 

34  08 

117  31 

1390 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA 

2899 

SISKIYOU 

41  28 

122  54 

2912 

c 

LAWRENCE  E  BUCHNER 

KEUREKA  W6  CITY 

2910 

HUMBOLDT 

17 

40  46 

124  10 

MIO 

MID 

C  J 

U  5  WEATHER  BUREAU 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

MARIPOSA 

37  35 

120  16 

484 

5P 

MERCED   IRRIG  OIST 

EXETER  FAUVER  RANCH 

2922 

TULARE 

36  21 

119  04 

439 

CHARLES  0  COULTER 

FAIRFIELD 

SOLANO 

23 

122  03 

c 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

2934 

SOLANO 

23 

38  15 

122  03 

19 

POLICE  DEPARTMENT 

FAIRMONT 

2941 

LOS  ANGELES 

34  42 

118  26 

L  A  WTR  *  PWR  OEPT 

FALLBfiOOK 

2968 

SAN  OIEGO 

33  21 

117  15 

542 

z 

US  SOIL  CON  SERVICE 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

2964 

21 

41  01 

121  28 

3340 

PUBLICATION  DISCONTINUED  5/1/59 

FEATHER  FALLS 

2994 

BUTTE 

39  36 

121  15 

2965 

z 

LEONARD  M  PRESTON 

FERGUSON  RANCH 

3020 

T  EHAMA 

23 

40  21 

122  27 

800 

MRS  LISA  FERGUSON 

FIDOLETOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

AMADOR 

38  31 

120  42 

2100 

SA 

z 

WENIWORTH  LYNCH 

FI6UER0A  MOUNTAIN 

304ft 

SNTA  BARBARA 

32 

34  44 

120  00 

3150 

z 

U  S  FOREST  SERVICE 

FINLEY  1  NNE 

3055 

LAKE 

23 

39  01 

122  52 

1340 

: 

JAMES  T  MELVIN 

FINLEY   1  W 

LAKE 

2; 

122  55 

7P 

LESTER  W  BOAROMAN 

FINLEY  5  SW 

3057 

23 

38  58 

122  57 

1750 

BP 

z 

MRS  HILDA  K  GRAHAM 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3063 

FRESNO 

11 

36  21 

120  09 

285 

6P 

6P 

RAYMOND  THOMAS  RANCH 

FLORENCE  LAKE 

3093 

FRESNO 

37  16 

118  58 

z 

SO  CALIF  EDISON  CO 

FOLSOM  DAM 

SACRAMENTO 

38  42 

121  09 

350 

eA 

BA 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FONTANA  5  N 

3118 

SAN  BEROINO 

21 

34  11 

117  27 

1972 

6P 

ROLAND  W  GETCHELL 

FONTANA  KAISER 

3120 

SAN  BERDINO 

26 

34  05 

1090 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3130 

TRINITY 

35 

40  23 

123  20 

2340 

6A 

BA 

MRS  B  E  ESLICK 

FORESTHILL  RANGER  STA 

3134 

PLACER 

39  01 

120  50 

3200 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  BIDWELL 

3157 

MODOC 

18 

41  51 

120  06 

5P 

5P 

L  J  FEE 

FORT  BRAGG 

MENDOCINO 

17 

39  27 

123  46 

8A 

SA 

c 

CALIF  ♦  WESTERN  R  R 

FORT   BRAGG  AVIATION 

3164 

MENDOCINO 

39  24 

123  49 

61 

IIP 

IIF 

U  S  WB  OBSERVER 

FORI   DICK    1  NNE 

3173 

DEL  NORTE 

41  52 

124  09 

WILLIAM  M  RILEY 

FORT  JONES  6  ESE 

31  76 

SISKIYOU 

12 

41  35 

122  43 

3324 

c 

CARL  C  CRAMER 

FORT   JONES  RANGER  STA 

3162 

SISKIYOU 

41  36 

122  51 

2720 

U  S  FOREST  SERVICE 

3191 

SONOMA 

17 

36  31 

123  15 

114 

6P 

C  A  CALL 

FREEDOM  8  NNW 

3232 

SANTA  CRUZ 

37  03 

121  49 

1495 

c 

FRENCH  GULCH 

3242 

SHASTA 

2: 

40  42 

122  38 

1100 

8A 

MRS  CLARA  JONES 

FRESNO  WB  AIRPORT 

3257 

FRESNO 

36  46 

119  42 

331 

MIO 

MIO 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FRIANT   GOVERNMENT  CAMP 

3261 

FRESNO 

27 

36  59 

119  43 

410 

6A 

BA 

SA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FULLERTON  ARROuES  RANC^ 

3279 

ORANGE 

26 

33  54 

117  55 

330 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

fullerion  dam 

3265 

ORANGE 

33  54 

117  53 

310 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  HI LLCREST  RES 

3288 

ORANGE 

26 

33  53 

117  55 

330 

5P 

FULLERTON  MUN  W  DEPT 

GARBERVILLE 

3320 

HUMBOLDT 

40  06 

123  48 

340 

7A 

MRS  N  E  PANCOASI 

GARDEN  VALLEY  2  S 

3338 

EL  DORADO 

38  50 

120  51 

1940 

7A 

R  C  KYLE 

GASOUET  RANGER  STATION 

3357 

DEL  NORTE 

41  52 

123  58 

384 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3369 

MONO 

37  45 

119  08 

6970 

MIO 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

GEORGETOWN 

3381 

EL  DORADO 

38  64 

120  51 

2701 

BA 

c 

WILLIAM  BREEDLOVE 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3384 

EL  DORADO 

38  55 

120  48 

3001 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

-  276  - 
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1 
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1 
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1 
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< 

ti 

speoalI 

OEItE  CBEEK  CAMP 

3388 

EL  DORADO 

38  59 

120  23 

5500 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GIANT  FOBEST 

3391 

TULARE 

36  34 

118  46 

6375 

BA 

Bl 

c 

US  NAT  PARK  SERVICE 

3A02 

SNTA  BARBARA 

3: 

3*  31 

119  *1 

1550 

6P 

SANTA  BARBARA  WTR  OEP 

GILROY 

3*17 

SANTA  CLARA 

20 

37  00 

121  3* 

9A 

9A 

GILROY  FIRE  DISTRICT 

GILftOY  8  HZ 

3419 

SANTA  CLARA 

20 

37  02 

121  26 

1050 

c 

WILLIAM  J  KtCKHAM 

GILROY  EH£ 

3A22 

SANTA  CLARA 

20 

37  06 

121  20 

1350 

8A 

SETH  E  AUSER 

GLENDALE   STAPEN  FC  295C 

3*50 

LOS  ANGELES 

13 

118  16 

530 

5P 

RALPH  STAPENHORST 

GLENDOR*  WEST  FC  185 

3*52 

LOS  ANGELES 

26 

3*  08 

117  52 

B22 

5P 

MRS  L  M  WEST 

GLENNVILLE 

3*63 

KERN 

35  *3 

118  *2 

3130 

5P 

8A 

KERN  CO  FSTRY  +  F  D 

GLENNVILLE  FULTON  RS 

3*65 

KERN 

IQ 

35  4* 

3500 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  RUN 

PLACER 

JOHN  F  WALL 

GONZALES  9  ENE 

350; 

SAN  BENITO 

24 

36  33 

121  18 

2350 

c 

MRS  ALTA  M  BOGUE 

G005E  LAKE  WEST 

3510 

MODCC 

21 

41  52 

120  30 

7P 

I   C  evEHLY 

GRACE  MEADOW 

TUOLUMNE 

38  09 

119  36 

6900 

VAR 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

GRANITE  BASIN 

35*8 

FRESNO 

36  52 

118  36 

10000 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GRANT  GROVE 

3551 

TULARE 

1  ] 

36  4* 

lie  58 

6580 

8A 

C  H 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GRASS  VALLEY 

3571 

NEVADA 

39  12 

121  02 

2693 

Bl 

BA 

CARL  E  BEYER 

GRASS  VALLEY  2  NNE 

3572 

NEVADA 

39  1* 

121  02 

2710 

c 

ALOYSUIS  J  KELLY 

GRATON   1  W 

3578 

SONOMA 

2: 

38  26 

122  53 

210 

6? 

HOMER  L  PAHNELL 

GREENLAND  RANCH 

3603 

INYO 

36  27 

116  52 

5P 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GREENVIEW 

361* 

SISKIYOU 

12 

*1  33 

122  54 

2818 

12M 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

GREENVILLE  RANGER  STA 

PLUMAS 

40  08 

120  56 

3560 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZJLY  FLATS 

36*1 

EL  DORADO 

38  38 

120  32 

3930 

c 

MRS  LAURA  6  CEDERLOF 

GRIZZLY  PEAK 

3652 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  13 

1754 

5P 

CITY  OF  BERKELEY 

GROVELAND  2 

3669 

TUOLUMNE 

37  50 

120  14 

c 

OUANE  J  COX 

GROVELANO  RANGER  STA 

3672 

TUOLUMNE 

37  *9 

120  06 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEVILLE 

3683 

SONOMA 

38  30 

123  00 

115 

7A 

JOSEPH  E  8UTTNER 

HAINES  CANYON 

LOWER  FC  351. 

3703| 

LOS  ANGELES 

3*  16 

1  18  16 

2*50 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

UPPER  FC  367 

3704 

LOS  ANGELES 

13 

3*  16 

118  19 

3450 

5( 

JAMES  P  KINDRED 

HAIHEE 

3710 

INYO 

19 

36  08 

117  57 

3810 

7A 

7A 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

HALF  MOON  BAY  1  NNW 

371* 

SAN  MATEO 

37  29 

122  27 

60 

7A 

7A 

SAN  MATEO  DEPT  AGR 

HAMILTON  BRANCH  PH 

3725 

PLUMAS 

e 

*0  16 

121  05 

*560 

c 

ALBION  A  SARGENT 

HAMILTON  AIR  FORCE  BASE 

373* 

MARIN 

17 

38  04 

122  31 

-2 

HID 

U  S  AIR  FORCE 

HAMILTON   AF8    1  E 

3735 

MARIN 

38  03 

122  30 

4P 

4P 

Itp 

L  J  ELDER 

HANFORO 

37*7 

KINGS 

36  20 

1  19  40 

2*2 

5P 

6P 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

HANSEN  0AM 

3751 

LOS  ANGELES 

34  15 

lie  24 

975 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

3761 

SISKIYOU 

12 

41  *8 

123  23 

1090 

SA 

BJ 

C  M 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRIS  GAGING  STATION 

3797 

SNTA  BARBARA 

34  46 

120  25 

6P 

OLIN  LEWIS 

HARRISON  GULCH  RS 

3791 

SHASTA 

23 

*0  22 

122  58 

2710 

6A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY  L  ENGLEBRIGhT  OAf 

NEVADA 

39  1* 

121  16 

580 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HATCHET  MT  MNT NC  STA 

3617 

SHASTA 

40  51 

121  46 

*368 

8A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

HAT  CREEK  RS 

3821 

SHASTA 

(.0  48 

121  30 

3348 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

382* 

SHASTA 

21 

40  56 

121  33 

3015 

8A 

P  G  +  E  COMPANY 

HAYFIELO  PUMPING  PLANT 

3855 

RIVERSIDE 

33  42 

115  38 

1370 

8A 

c 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3859 

35 

40  33 

123  10 

2346 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAYWARD  6  ESE 

3863 

ALAMEDA 

37  39 

121  56 

1000 

c 

MRS  ABBIE  S  ORENNAN 

HEAlDSBURG 

3875 

SONOMA 

22 

38  37 

122  52 

102 

6P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

3878 

S  MA 

22 

38  37 

122  52 

102 

8A 

W  F  IVERSEN 

HEMET 

3396 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

116  57 

1630 

BA 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

HEMET  RESERVOIR 

RIVERSIDE 

33  40 

116  40 

4355 

c 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

HENSHAW  OAM 

391* 

SAN  DIECO 

33  1* 

116  46 

2700 

8A 

SA 

c 

VISTA  IRRIG  DIST 

HERNANDEZ    2  NW 

3925 

SAN  BENITO 

20 

36  25 

120  55 

2160 

MAX  D  LEY 

HERNANDEZ   7  SE 

3926 

SAN  BENITO 

20 

36  18 

120  42 

2765 

c 

MRS  CLORENE  AKEfiS 

HETCH  METCHY 

3939 

TUOLUMNE 

37  57 

119  47 

3870 

8A 

BA 

8A 

C  H 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 

3955 

LAKE 

23 

38  56 

122  54 

1480 

BA 

HILTS 

3967 

SISKIYOU 

12 

42  00 

122  38 

2900 

8A 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

HOBERGS 

*010 

LAKE 

23 

38  51 

122  43 

2960 

8A 

GEORGE  G  HOBERG 

HO  G  S  DAM 

*01* 

SAN  DIEGO 

33  03 

117  08 

320 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

HOEGEES  FC  60  A 

4017 

LOS  ANGELES 

^3 

34  13 

lie  02 

2650 

5P 

G  ROBINSON 

SAN  BENI TO 

20 

36  51 

285 

5P 

5P 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLLISTER  2 

4025 

SAN  BENI 10 

20 

36  51 

121  2* 

28* 

ARTHUR  W  HOLSWORTH 

*082 

HUMBOLDT 

41  03 

123  40 

345 

8A 

BA 

: 

BUR   INDIAN  AFFAIRS 

HOOP A  2  SE 

*oe* 

HUMBOLDT 

41  02 

123  39 

315 

BA 

MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 

HOPLANO  B  NE 

4097 

LAKE 

23 

39  01 

123  00 

2510 

c 

MRS  CHRISTINE  M  HUFF 

HOPLAND  LARGO  STATION 

4100 

MENDOCINO 

123  07 

550 

CLIFFORD  W  CRAWFORD 

HORSE  CORRAL  MEADOW 

FRESNO 

36  45 

118  46 

7676 

VAK 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUASNA 

4144 

SN  LUIS  OBPO 

3C 

35  05 

120  22 

710 

c 

MRS  ANN  ROTTA 

HUCKLEBERRY  LAKE 

41*e 

TUOLUMNE 

38  06 

119  45 

7800 

VAR 

HETCH  HEICHV  WTR  SUP 

HUNT INGTON  LAKE 

4176 

FRESNO 

27 

37  1* 

119  13 

7020 

5F 

6P 

C  H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

HYAMPOM 

*191 

TRINITY 

35 

40  37 

123  27 

1260 

c 

FRANCES  V  MOSS 

IDLEWILD  HWV  MNTNC  STA 

*202 

DEL  NORTE 

41  5* 

123  46 

1250 

BA 

STATE  DIV  OF  HWYS 

IDRIA 

4204 

SAN  BENITO 

27 

36  25 

120  40 

2650 

4P 

NEW   IDRIA  0~S  HIN  CO 

IOVLLWILD  RANGER  STA 

4211 

RIVERSIDE 

33 

33  *5 

5397 

U  S  FOREST  SERVICE 

IMPERIAL 

4223 

32  51 

115  34 

6P 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

INYO 

36  *8 

lie  12 

7A 

TA 

C  H 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

*235 

INYO 

36  46 

118  20 

c 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

indio  u  s  date  garden 

RIVERSIDE 

6 

33  ** 

116  15 

11 

8A 

BA 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

4278 

KERN 

35  39 

117  49 

2440 

5f 

5P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

INYOKERN  ARMITAGE 

4280 

KERN 

6 

35  41 

1  17  41 

2218 

1  IP 

U  S  N  0   T  S 

IOWA  HILL 

423E 

PLACER 

39  05 

120  51 

2970 

8A 

1    E  ROSE 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

SAN  BEROINO 

34  oa 

115  08 

922 

7A 

7A 

c 

METRO  WATER  DEPT 

IRON  MOUNTAIN  LOOKOUT 

4298 

EL  DORADO 

38  42 

120  21 

6180 

VAf 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

JESS  VALLEY 

437* 

MODOC 

21 

41  It 

120  IB 

5290 

5P 

WALTER  CANTRALL 

JOHNSONOALE 

TULARE 

ic 

35  58 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOICE  ISLAND 

439! 

SOLANO 

23 

38   1  1 

MIC 

VAf 

VAR 

JOHN  MERWIN 

JULIAN 

*412 

SAN  DIECO 

33 

33  05 

c 

ZENOS  Y  COLEMAN 

JULIAN  WYNOLA 

4416 

SAN  DIEGO 

33 

33  06 

3650 

7f 

CHARLES  VILINEK 

JUNCAL  DAM 

4*22 

SNTA  BARBARA 

32 

3*  29 

119  31 

2060 

6P 

JOHN  K  CHASE 

KAISER  MEADOWS 

44*2 

FRESNO 

21 

37  18 

119  06 

9110 

VAP 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KEE  RANCH 

4467 

SAN  BERDlNO 

34  10 

CORPS  OF  ENGINEERS 

KELLOGG 

**8C 

SONOMA 

22 

38  40 

MRS  RUTH  F  Bu6 1  NOW 

KELSEYVILLE 

41.88 

LAKE 

23 

38  59 

JOSEPH  J  GLEBE 

KELSEYVILLE  k  SW 

4493 

LAKE 

MRS  KAREN  V  BACCI 

KENTFTELD 

4  500 

MARIN 

n 

37  57 

8A 

MISS  BETSY  A  KLEIN 

KERLlNGER 

4508 

SAN  JOAQUIN 

27 

PAC  COAST  AGGREGATES 

KERN  RIVER    INTAKE  NO  3 

4518 

TULARE 

u 

35  57 

1  18  29 

3550 

ALGOT  T  LOFBERG 

IKERN  RIVER  PH  NO  1 

4520 

KERN 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KERN  RIVER  PM  NO  3 

4523 

KERN 

10 

35  47 

118  26 

2703 

5P 

H 

SO  Calif  edison  co 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

4534 

KINGS 

36  00 

119  58 

310 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

KETTLEMAN  STATION 

4  536 

KINGS 

P  G  *  E  COMPANY 

RILARC  POWER  HOUSE 

SHASTA 

P  G  *■  £  COMPANY 

KING  CITY 

4555 

MONTEREY 

5P 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

KLAMATH 

4577 

DEL  NORTE 

5P 

HAROLD  DEL  PONTE 

KNEELANO  10  SSE 

4587 

HUMBOLDT 

0  LEE  EMERSON 

KYBURZ  STRAWBERRY 

4616 

EL  DORADO 

38  48 

120  09 

5750 

: 

MARRY  STEVENSON 

LA  CRESCENTA  FC  251 

4628 

LOS  ANGELES 

CRESCENTA  VLY  CO  W  D 

LAFAYETTE  2  NNE 

CONTRA  COSTA 

ROSS  R  SANBORN 

LAGUNA  BEACH 

4647 

ORANGE 

33 

33  32 

117  47 

56 

4P 

_SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

LAGUNA  BEACH  2 

4650 

ORANGE 

33 

33  33 

117  48 

180 

L  a  WATER  DISTRICT 

LA  HONDA 

4660 

SAN  MATEO 

6P 

JAMES  C  ALLEN 

LAKE  ALPINE 

ALPINE 

DEPT  WATER  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD 

4671 

SAN  BEROINO 

5P 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 

LAKE  CITY 

4675 

MOOOC 

9A 

MRS  FERROL  MC  COWIN 

LAKE  ELEANOR 

4679 

TUOLUMNE 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

LAKE  MOUNTAIN 

4690 

TRINI TY 

LEONARD  M  MILLER 

LAKE PORT 

4701 

LAKE 

MRS  WILLIE  GREENE 

LAK^SABRINA 

4703 

LAKE 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

4705 

INYO 

19 

37  13 

118  37 

9069 

VAR 

CAL I F  ELEC  POWER  CO 

LAKESHORE 

4709 

SHASTA 

23 

122  23 

1076 

BP 

8P 

BF 

U  S  8UR  RECLAMATION 

LAKESIDE  2  ENE 

4711 

SAN  DIEGO 

25 

32  52 

116  5* 

HELIX   IRRIG  OIST 

LAKE  SPAULDING 

NEVADA 

P  G  ♦  E  COMPANY 

LAKE  SPAULDING  DAM 

471* 

NEVADA 

39  20 

120  38 

4960 

4F 

*P 

4P 

P  6  ♦  E  COMPANY 

LAKE  WOHLFORD 

4726 

SAN  DIEGO 

33 

33  10 

117  00 

1500 

c 

ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 

LA  MESA 

*T35 

SAN  DIEGO 

32  46 

IIT  01 

530 

5P 

5P 

LA  MESA  FIRE  DEPT 

LANCASTER 

47*7 

LOS  ANGELES 

15 

34  42 

2350 

MIC 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LA  PaNZA  ranch 

4767 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

35  23 

120  10 

1550 

c 

ABE  E  ZIMMERMAN 

LA  PORTE 

4773 

PLUMAS 

39  41 

120  58 

4975 

c 

MICHAEL  C  LI8SEY 

LAS  PLUMAS 

4812 

BUTTE 

39  *I 

121  29 

506 

5P 

5P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

LATTONVILLE 

MENDOCINO 

39  *2 

123  29 

1640 

c 

EDWARD  E  DOWNING 

LEBEC 

*e63 

10 

34  50 

1  18  52 

3583 

BA 

LECHUZA  PATROL 

STATION  FC    352  6 

4867 

LOS  ANGELES 

33 

3*  05 

IIB  53 

1600 

z 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

LE  GRAND 

4884 

MERCED 

27 

37  1* 

120  15 

255 

5P 

5P 

MERCED  CO  FIRE  DEPT 

LEMON  COVE 

TULARE 

36  2  3 

1  19  02 

513 

5Pl 

5P 

KAWEAH  LEMON  CO 

LEWIS  CR  KINGS  CANYON 

4920 

FRESNO 

118  41 

4650 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LINDSAY 

4957 

TULARE 

36  11 

395 

7P 

FRANK  DE  CHAJNE 

LITTLE   TUJUNGA  COLD  CR 

4986 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

118  18 

2750 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LIVE  OAK  CANYON  FC  230C 

4993 

LOS  ANGELES 

26 

34  07 

1255 

5P 

C  F  ELDER 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

Eb 

u 

SPECIAL 

ALAMEDA 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCh 

LOS  ANGELES 

MRS  £  A  EBERLE 

LOCKWOOD  2  N 

MONTEREY 

ARCHIE  M  WEFERLING 

LOCKWOOD  MESA 

SAN  DIEGO 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

LODl 

SAN  JOAOUIN 

5P 

5P 

LODI    SEWAGE   TREAT  PL 

LOGAN  MEADOW 

MADE R A 

SO  C-^LIF  EDISON  CO 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT 

SNTA  BARBARA 

LOMPOC  SEW  TREAT  PL 

LONE  PINE   COTTONWOOD  PH 

INYO 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

LONE   TREE  CANYON 

507* 

SAN  JOAOUIN 

EDWARD  C  GERLACH 

LONG  BARN  EXP  STATION 

507B 

TUOL UMNE 

38  11 

120  01 

5200 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

"LONG  BEACH 

5082 

LOS  ANGELES 

33 

34 

JOHN  W  TEED 

LONG  BEACH  WB  AP 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LONG   VALLEY    INSP  STA 

LORA 1 NE 

LOS  ALAMOS 

SNTA  BARBARA 

8A 

HENRY  fl  GEWE 

»LOS  ANGELES  W8  AIRPORT 

LOS  ANGELES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

LOS  ANGELES 

U  S  HEATHER  BUREAU 

LOS  6AN0S 

MERCED 

LOS  BANOS  ARBUfiUA  RANCH 

MERCED 

ARBURUA  RANCH 

LOS  GAIOS 

512: 

SANTA  CLARA 

37  13 

121  59 

*2B 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

LOS  GATOS  4  SW 

5125 

SANTA  CRUZ 

37  11 

122  02 

2415 

LEON  S  MILLER 

LOS  PRIETOS  HANGER  STA 

514' 

SNTA  BARBARA 

3; 

34  33 

119  47 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOST  HILLS 

KERN  CO  FSTRr  ♦  F  D 

LOWER  K  IBBEY  RIDGE 

TUOLUMNE 

VAfi 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

SAN  01  EGO 

SAN  OlEGO  WTR  DEPT 

LUCERNE  VALLEY   1  WSW 

SAN  BEROINO 

ROY  A  FLETCHER 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

MONTEREY 

STAIE   DIV  OF  HWYS 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVO 

5212 

SAN  BEROINO 

SAN  BERNARDINO  FCD 

LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE 

SAN  BERDINO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

5211 

SAN  BERDINO 

21 

117  29 

2720 

z 

U  S  FOREST  SERVICE 

MADERA 

5233 

MADERA 

36  58 

120  04 

SA 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

MAD  RIVER   RANGER  STA 

TRINI TV 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WAHNKE 

LAKE 

MRS  M  £  MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 

MONO 

VAI 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MANDEviLLE  Island 

SAN  JOAOUIN 

JESSE  FIERRO 

MAN2ANITA  LAKE 

SHASTA 

US  NAT   PARK  SERVICE 

MARCH  FIELD 

RIVERSIDE 

U  S  AIR  FORCE 

MARICOPA 

533f 

KERN 

36  05 

ep 

8ANKLINE  OIL  COMPANY 

MARIPOSA 

53*6 

MARIPOSA 

27 

37  29 

119  5B 

2011 

MRS  GABRIELLE  WILSON 

MARKLEEVI LLE 

5356 

ALPINE 

38  *2 

119  47 

55*5 

ELOISE  B  FAIRBANKS 

MARTINEZ    3  S 

CONTRA  COSTA 

MARGARET  S  PLUMMER 

MARTINEZ    3  SSE 

537; 

CONTRA  COSTA 

37  58 

278 

CHARLES  P  WEAVER 

MARTINEZ   FIRE  STATION 

5377 

CONTRA  COSTA 

38  01 

26 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

5385 

YU8A 

10' 

MRS  J  6ANTTARI 

MATHER 

TUOLUMNE 

3' 

37  53 

CITY  SAN  FRANCISCO 

MC  CARTHY  POINT  RS 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MC  CLOUD 

SISKIYOU 

THOMAS  WILLIAMS 

MEADOW  LAKE 

RADIO  STATION  KBFM 

MECCA   3  SE 

5502 

R  IVERSlOE 

6 

33  33 

116  02 

-175 

BA 

D  6  W  ALEXANDER 

MEDICINE  LAKE 

5506 

SISKIYOU 

12 

121  37 

6726 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MENDOTA  DAM 

FRESNO 

36  47 

FRANK  F  MOITOZA 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MERCED 

4P 

CITY  OF  MERCED 

MERCED  2 

MERCED 

MERCED   IRRIG  DIST 

HERCEY  HOT  SPRINGS 

5550 

FRESNO 

27 

36  42 

1165 

5P 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

MEYERS    INSPECTION  STA 

5572 

EL  DORADO 

STATE  OF  CALIFORNIA 

MICHIGAN  BLUFF 

PLACER 

c 

ROBERT  C  WHEELEP 

MIDDLETOWN 

LAKE 

1122 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MIDDLEWATER 

KERN 

UNION  OIL  CO  OF  CAL 

HILFOPD  LAUFMAN  RS 

5623 

LASSEN 

18 

40  08 

120  21 

4860 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILL  CREEK  NO  2 

5629 

SAN  BEROINO 

34  05 

117  02 

2965 

3R 

SO  CALIF  EOlSON  CO 

MILL  CREEK  INTAKE 

SAN  BEROINO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

TULARE 

c 

MRS  ETHEL  WALKER 

BA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

MINERAL  KING 

TULARE 

VAf 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

HUMBOLDT 

HAROLD  R  CHACE 

MITCHELL  CAVERNS 

SAN  BERDINO 

CAL  DIV  BEACH  *  PKS 

M  I  TCHE  LL  MEADOW 

36  45 

1  18  43 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO 

STANI SLAUS 

MIC 

MODESTO  IRRIG  OIST 

MODESTO  2 

57*1 

STANISLAUS 

37 

37  38 

121  00 

92 

: 

CITY  OF  MODESTO 

5756 

KERN 

35  03 

118  10 

2735 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

MONACHE  MEADOWS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MONO  LAKE 

MONO  INN 

MONTAGUE  3  NE 

TOM  W  WILLIAMS 

MONTEREY 

MONTEREY 

ROBERT  W  JOHNSON 

MONTGOMERY  CHEEK  2  SSW 

AARON  SMITH 

MONT ICELLO  DAM 

US  BUR  RECLAMATION 

MOORPARK    I  SSE 

VENTURA 

US  SOIL  CON  SERVICE 

MORENA  DAM 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

MORGAN  HILL  2  £ 

56*4 

SANTA  CLARA 

* 

37  08 

121  37 

225 

MRS  THELMA  F  OOWNER 

MORGAN  HI  LL  80SSANA  RC*- 

58*7 

20 

37  09 

121  47 

770 

LEONARD  A  60SSANA 

MOPGAN  HILL  SCS 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

SAN  BERDINO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

SN  LUIS  OBPO 

5P 

5P 

MORRO  BAY  F  P  DIST 

MOUNTAIN  PASS 

SAN  BEROINO 

115  32 

4735 

SS 

MT  PASS  SERVICE  STA 

MOUNT  BALOT  FC  85G 

LOS  ANGELES 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

EL  DORADO 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

CONTRA  COSTA 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PARK 

MOUNT  HAMILTON 

SANTA  CLARA 

1  IP 

U  S  WB  OBSERVER 

MOUNT  HEBRON  11  ESE 

59*0 

SISKIYOU 

12 

41  4* 

121  48 

*3B0 

JOHN  L  PARSONS 

MOUNT  HEBRON  RANGER  STA 

59*1 

SISK I YOH 

j2 

41  47 

122  00 

*250 

U  S  FOREST  SERVICE 

SANTA  CRUZ 

JACK    I  SCHELL 

MOUNT   SHASTA  SKI  BOWL 

5980 

SISK lYOU 

23 

41  22 

122  12 

78*1 

9A 

H 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT   SHASTA  SLOPE 

5982 

SISK I  YOU 

23 

41  22 

122  1* 

7500 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

S  ISK 1  YOU 

MIO 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CLOSED  6/25/59 

LOS  ANGELES 

U  S  WB  OBSERVER 

9A 

US   NAT    PARK  SERVICE 

MUMeO  BASIN 

TRINITY 

VAR 

DEPT  WATER  RESOURCES 

NACIMIENTO  DAM 

6056 

SAN  LUIS  OBPO 

24 

35  *6 

120  53 

770 

*P 

MONTEREY  CO  FCWCO 

38 

17 

16 

EARL   S  GIPSON 

UNAPA  STATE  HOSPITAL 
NAVARRO  1  NW 

NAPA 

JOHN  F  ALLEMANT 

MASON  I TE  CORPORAT ION 

6115 

SAN  BERDINO 

34  50 

11*  36 

4B0 

: 

CITY  OF  NEEDLES 

61  18 

SAN  BERDINO 

11*  37 

913 

MID 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

LOS  ANGELES 

3*  *8 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

CITY  OF  NEVADA  CITY 

ALAMEDA 

LESLIE  SALT  COMPANY 

NEWBURY  PARK  *  SW 

VENTURA 

5P 

ftANCHO  SIERRA  VISTA 

NEWHALL  SOLEDAD  FC   32  C 

6162 

LOS  ANGELES 

29 

34  23 

118  32 

12*3 

*P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

NEWHALL  U  S  RANGER  STA 

a 

13*2 

U  S  FOREST  SERVICE 

STAN  1 SLAUS 

RICHARD  A  SMITH 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

ORANGE 

5P 

7A 

NEWPORT  HARBOR  DEPT 

NICOLAUS 

SUTTER 
I MP£R I AL 

7A 

IMPERIAL    IRRIG  DIST 

MADERA 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOS  ANGELES 

SN  f ERNDO  VLV  T IMES 

EDWARD  L  THOMPSON 

OAKOALE  WOODWARD  OAM 

STANISLAUS 

S  SN  JOAOUIN   IR  OIST 

OAK  KNOLL   RANGER  STA 

6328 

SISKIYOU 

12 

41  50 

122  51 

1963 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

6335 

37  *4 

122  12 

MIO 

U  5  WEATHER  BUREAU 

6351 

17 

38  27 

122  25 

150 

ALLARD  A  CALKINS  JR 

6354 

17 

RICHARD  PlEINER 

6370 

17 

38  25 

122  59 

1000 

7A 

ANDREW   J  BLANEY 

'OCEANSIOE  CAMP 

SAN  DIEGO 

33  13 

117  2* 

4P 

U  S  MARINE  CORPS 

SAN  DIEGO 

33 

33  13 

117  21 

30 

c 

OCEANSIDE  WATER  DEPT 

OCOTILLO  WELLS 

6383 

SAN  DIEGO 

t 

33  09 

116  OB 

175 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OILFIELDS  JOAOUIN  RIDGE 

6395 

FRESNO 

27 

36  18 

120  2* 

3620 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

OJAI 

6399 

VENTURA 

33 

34  27 

119  15 

750 

5P 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

0L1NDA 

6*32 

ORANGE 

26 

33  55 

117  51 

520 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ONO 

6*55 

SHASTA 

23 

40  29 

122  37 

980 

7A 

ORANGE  COUNTY  RESERVOIF 

6*73 

ORANGE 

26 

33  55 

117  53 

600 

lOA 

lOA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  COVE 

6476 

FRESNO 

36  37 

119  IB 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

549B 

HUMBOLDT 

17 

41  20 

124  02 

151 

*P 
7P 

7P 

CAL  DIV  BEACH  *  PARK 

ORINDA  BOWMAN 

6502 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  10 

590 

ARTHUR  W  BOWMAN 

ORLANO 

6505 

GLENN 

23 

39  45 

122  12 

25* 

BA 

8A 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

ORLEANS 

HUMBOLDT 

12 

123  32 

403 

5P 

5P 

E  J  ANDERSON 

OROVlLLE   1  WSW 

BUTTE 

e 

39  30 

121  3* 

160 

UA 

llA 

CI TY  OF  OROVILLE 

OROVILLE  7  SE 

6523 

BUTTE 

e 

39  26 

121  29 

530 

6A 

ALBERT  £  PALMER 

277  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

1  DRAINAGE  J  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION^ 
TIME  AND 
TABLES 

1  TEMP. 

t 

SPECIAL 

OROVILLE  BBIDOE 

6525 

BUTTE 

39  31 

121  34 

220 

7A 

ROBERT  E  SKINNER 

OfiOVILLE  RANGER  STAT  10' 

6926 

BUTTE 

39  32 

121  3* 

300 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRT 

OSTRANDER  LAKE 

6552 

MARIPOSA 

1* 

37  39 

119  33 

8600 

VAR 

s 

OEPT  WATER  RESOURCES 

OXNARO 

6569 

VENTURA 

33 

3*  12 

119  11 

6P 

CITY  OF  OXNARD 

OZENA 

6576 

VENTURA 

30 

3*  *2 

119  19 

3705 

5P 

JEFF  eulLER 

PACHECO  PASS 

6593 

MERCED 

21 

37  0* 

121  U 

850 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

EL  DORADO 

39  *5 

120  30 

3**0 

8A 

FLOYD  R  POOLE 

paCOlMA  0AM  FC   33  A-E 

6602 

LOS  ANGELES 

3*  20 

118  24 

5P 

E  K  BARR 

6610 

20 

36  ** 

121  22 

950 

BA 

PALMOALE 

662*. 

LOS  ANGELES 

3*  35 

118  07 

2655 

5P 

5P 

PALMOALE   IRRIG  DIST 

PALMDALE  2  NE 

6625 

LOS  ANGELES 

3*  36 

lie  05 

2583 

c 

PALMDALE    IRRIG  DIST 

PALMOALE  FAA  AIRPORT 

6627 

LOS  ANGELES 

3*  38 

1  IB  05 

2517 

MIO 

MIO 

FEO  AVIATION  AGENCY 

PALM  SPRINGS 

6635 

RIVERSIDE 

33  *9 

I  16  32 

411 

5P 

5P 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

PALO  ALTO  CI TY  HALL 

66fc6 

SANTA  CLARA 

37  27 

122  08 

23 

BA 

c 

ENGINEERING  DEPT 

PALOHA 

6650 

MONTEREY 

2* 

36  21 

121  30 

1835 

5P 

JAMES  A  BELL 

PALOMAB  MTN  OBSERVATORY 

6657 

SAN  DIEGO 

33 

33  21 

116  SI 

5550 

IP 

MID 

C  H 

PALOMAR  OBSERVATORY 

PALOS  «EROES  EST  Ft  *3C 

6663 

LOS  ANGELES 

33 

33  *6 

118  23 

210 

R  W  HIATT 

PANOCHE 

6675 

SAN  BENITO 

27 

36  35 

120  50 

1265 

SS 

MISS  LILY  BERG 

6676 

27 

36  3  3 

120  29 

500 

51 

5P 

PARADISE 

6685 

6UTTE 

121  37 

8A 

PARADISE  CEMETERY 

PARADISE  MEADOW 

6688 

TUOLUMNE 

37 

38  03 

119  *0 

7700 

VAR 

HETCH  HETCHY  WIR  SUP 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

SAN  BERDINO 

3*  17 

114  10 

738 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

PARKFIELO 

6703 

MONTEREY 

2* 

35  53 

120  26 

1*82 

7A 

HERBERT  H  DURHAM 

PARKFIELD  e  NNW 

6708 

FRESNO 

27 

36  01 

120  29 

2540 

c 

CLOSED  a/l2/59 

PASADENA 

6719 

LOS  ANGELES 

13 

3*  09 

116  09 

PASADENA  WATER  DEPT 

PASKENTA  RANGER  SIATlOr 

6726 

TEHAMA 

23 

39  53 

122  32 

755 

3A 

: 

PASO  ROBLES 

6730 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

35  39 

120  *1 

700 

5P 

5P 

CITY  OF  PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  5  NW 

6736 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

35  *1 

120  45 

995 

c 

FRANCIS  F  NELSON 

67*2 

2* 

35  *0 

120  38 

803 

MIO 

FED  Aviation  agency 

PATHWAY 

675* 

KERN 

10 

119  23 

7A 

HUDSON  RANCH 

PAYNES  CREEK 

6761 

TEHAMA 

23 

*0  20 

121  54 

1850 

7A 

MRS  ANITA  V  KUNKLER 

PEAR  LAKE 

6767 

TULARE 

36  36 

1  18  40 

)700 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PETALUHA  FIRE  STATION  2 

6826 

SONOMA 

r 

38  1* 

122  38 

5P 

5P 

PETALUMA  FIRE  DEPT 

PETALUMA  1  N 

6S29 

SONOMA 

122  38 

30 

: 

VICTOR  E  CHAIJ 

PIEORA 

6857 

FRESNO 

n 

36  *e 

1  19  23 

580 

7A 

MRS    IDA  H  AKERS 

PINE    CANYON  PATROL 

STATION  FC   321  E 

6891 

LOS  ANGELES 

29 

118  26 

3266 

5P 

LOS  ANGELES  FIRE  OEPT 

PINNACLES  NATIONAL  MON 

5926 

SAN  BENITO 

20 

36  29 

121  11 

1307 

US  NAT   PARK  SERVICE 

69*: 

35  09 

120  38 

80 

5P 

5P 

PIT   RIVER  POWER  HOUSE  5 

SHASTA 

21 

121  59 

5P 

P  G  •■  E  COMPANY 

PITTS  RANCH 

5950 

LAKE 

23 

38  56 

122  52 

1550 

AUBREY  W  PITTS 

PLACERVILLE 

6960 

EL  DORADO 

38  ** 

120  48 

1890 

9A 

P  G  *  E  COMPANY 

PLACERVILLE  IFG 

6962 

EL  DORADO 

120  4* 

2755 

8A 

9A 

INST  FST  GENETICS 

PLACERVILLE   1  W 

EL  DORADO 

39  ** 

120  49 

1785 

: 

CITY  OF  PLACERVILLE 

PLYMOUTH 

7000 

AMADOR 

16 

39  29 

120  51 

1096 

9A 

LORRIN  L  CRAIN 

POINT  ARENA 

7009 

MENDOCINO 

17 

39  5$ 

123  42 

197 

: 

JAMES  D  MOUNGOVAN 

POINT  ARGUELLO 

LIGHT  STATION 

7016 

SNTA  BARBARA 

33 

3*  3* 

120  39 

92 

IIP 

UP 

U  S  COAST  GUARD 

POINT  PIEDRAS  SLANCAS 

702* 

35  *0 

121  17 

32 

IIP 

UP 

U  S  COAST  GUARD 

POMONA 

LOS  ANGELES 

5P 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

7070 

CONTRA  COSTA 

* 

38  01 

122  01 

50 

8A 

8A 

U   S   NAVAL   MAGAZ INE 

PORTERVILLE 

7077 

TULARE 

36  0* 

119  01 

393 

JOHN  M  OAYBELL 

POBTOLA 

PLUMAS 

39  *e 

120  28 

4P 

c 

IRA  C  BALDWIN 

7093 

TULARE 

10 

35  *8 

118  3* 

7000 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEY  3  E 

7096 

TULARE 

10 

35  *e 

118  38 

4920 

5P 

7A 

WILLIAM  R  BOOTH 

POST  CORRAL  MEADOW 

7097 

FRESNO 

37  07 

1  18  54 

8215 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POTTER  VALLEY  3  NNW 

7107 

MENDOCINO 

2; 

39  22 

123  07 

1020 

c 

OTTO  R  HUGHES 

POTTER  VALLEY  3  SE 

T108 

22 

39  18 

123  04 

1100 

c 

RUSSELL  £  NEAR 

7109 

MENDOCINO 

22 

39  22 

123  06 

1014 

3P 

POWAY  VALLEY 

7111 

SAN  DIEGO 

32  57 

117  04 

440 

POWAY  MUN  WATER  DIST 

PRADO  DAK 

7123 

R IVERSIDE 

26 

33  53 

117  38 

560 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PRIEST  VALLEY 

7)50 

MONTEREY 

2* 

36  11 

120  42 

2300 

5S 

SS 

NELSON  H  PALMER 

QUAKING  ASPEN 

7179 

TULARE 

10 

36  07 

118  32 

! 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OUINCY  RANGER  STATION 

7199 

PLUMAS 

8 

39  56 

120  57 

9A 

8/ 

U  S  FOREST  SERVICE 

QUINN  RANGER  STATION 

7205 

10 

36  20 

118  35 

8300 

! 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RAMONA  SPAULOING 

7231 

SAN  OIEGO 

33  06 

116  SI 

1*70 

5P 

5P 

LOUIS  B  SPAULOING 

RANCHI  TA 

724* 

SAN  DIEGO 

33  1* 

1  16  32 

4110 

7A 

CORPS  .OF  ENGINEERS 

RANDSBUPG 

7253 

KERN 

IS 

35  22 

117  39 

3570 

6P 

6P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

RAYWOOD  FLATS 

727t 

SAN  BERDINO 

3*  03 

116  49 

7070 

5P 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

RED  BLUFF  W8  AIRPORT 

2- 

*0  09 

122  15 

341 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

REDDING  I  SE 

7295 

SHASTA 

23 

*0  34 

122  Z3 

470 

c 

CITY  OF  REDDING 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

7296 

SHASTA 

23 

40  35 

122  2* 

577 

5P 

9F 

REDOING  FIRE  CHIEF 

REOLANDS 

7306 

SAN  BERDINO 

2S 

3*  0  3 

117  11 

1318 

MID 

REDLANOS  DAILY  FACTS 

7339 

SAN  MATEO 

37  29 

122  1* 

31 

5P 

CITY  FIRE  OEPT   STA  2 

REDWOOD  VALLEY 

7351 

MENDOCINO 

39  16 

123  12 

718 

c 

THOMAS    M  JAMEiON 

REPRESA 

7370 

SACRAMENTO 

38  *2 

121  10 

305 

FOLSOM  STATE  PRISON 

(RICHMOND 

7*1* 

CONTRA  COSTA 

* 

37  55 

122  21 

56 

8A 

9A 

CITY  OF  RICHMOND 

RICHMOND  FIElO  STATION 

7*16 

CONTRA  COSTA 

4 

37  56 

122  20 

8A 

5P 

7*70 

28 

33  57 

117  2* 

820 

5P 

5P 

R*VERS?0E  FIRE  DEPT 

RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 

7*73 

RIVERSIDE 

Z( 

33  SB 

117  20 

1045 

BA| 

BA 

BA 

:e 

CITRUS  EXP  STATION 

ROBERTSON  FLAT 

7*92 

PLACER 

2 

39  10 

120  30 

6260 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROCK  CREEK 

7510 

INYO 

19 

37  27 

I  19  ** 

9700 

VAR 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

BOCKLIN 

7516 

PLACER 

38  *e 

121  1* 

239 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7560 

FRESNO 

2" 

37  19 

119  52 

10000 

VAF 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

ROUND  MEADOW 

7579 

TULARE 

10 

35  58 

118  21 

9000 

VAR 

CALIF  STATE  ENG 

ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 

7580 

SHASTA 

23 

121  56 

2117 

7A 

MRS  MARIAN  L  BERIAGNA 

RUNNING  SPRINGS   1  E 

SAN  BERDINO 

15 

3*  12 

117  05 

5965 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SACHES  SPRINGS 

762; 

37' 

36  05 

119  SI 

7900 

VAR 

SACRAMENTO  we  AIRPORT 

7630 

SACRAKENTO 

38  31 

121  30 

17 

MID 

MIO 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

(SACRAMENTO  W6  CITY 

7633 

SACRAMENTO 

2': 

121  29 

23 

MIO 

MID 

c 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

7637 

TEHAMA 

23 

40  10 

122  *8 

3950 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAGEHEN  CREEK 

76*1 

NEVADA 

36 

39  25 

120  1* 

6337 

5P 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

SAINT  HELENA 

76*3 

NAPA 

IT 

38  30 

122  29 

255 

6P 

6P 

EDWIN  L  PAULSON 

SAINT  HELENA  <•  WSW 

76*6 

NAPA 

17 

38  30 

122  32 

1792 

c 

EDMIN  H  LEARNED 

SAINT  HELENA  7  NE 

76*9 

NAPA 

23 

38  3* 

122  22 

c 

MRS  CLARA  8  ABREU 

SAINT  JOHN 

7656 

GLENN 

23 

39  43 

122  00 

145 

7A 

JAMES  A  STURGEON 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

CONTRA  COSTA 

37  50 

122  06 

625 

5P 

BROTHER  U  BENEDICT 

SAL INAS 

7667 

MONTEREY 

2* 

36  40 

121  39 

45 

G 

AGR  EXTENSION  SER 

SALINAS  Z  E 

7668 

MONTEREY 

2» 

36  *0 

121  37 

80 

SALINAS  RURAL  F  0 

SAL  INAS  DAM 

7672 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

35  20 

120  30 

1375 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

SALSIPUEOES  GAGING  STA 

7581 

SNTA  BARBARA 

32 

34  35 

120  24 

5P 

JOE  CABRAL  JR 

SALT   SPRINGS  PwR  HOUSE 

16 

38  30 

120  13 

3700 

3P 

3P 

3P 

P  G  +  e  COMPANY 

SALYER  RANGER  STATION 

7598 

TRINITY 

35 

*0  53 

123  35 

523 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  ANDREAS  2  S 

7702 

36  10 

120  40 

854 

7A 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SAN   ANTONIO  CYN  MOUTH 

7711 

LOS  ANGELES 

2i 

3*  10 

117  40 

4P 

4P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

7719 

SAN  BENITO 

20 

36  31 

121  05 

1355 

: 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNAPDINO  CO  HOSP 

7723 

SAN  BERDINO 

28 

34  09 

117  16 

1125 

6P 

6P 

S  6  COUNTY  HOSPITAL 

7731 

MONTEREY 

36  26 

121  42 

600 

7A 

CALIF  WTR  ♦   TEL  CO 

SANOBERG  PATROL 

STATION  FC    130  B 

773* 

LOS  ANGELES 

2^ 

34  45 

118  43 

4025 

*F 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

SANOBERG  WB 

7735 

LOS  ANGELES 

29 

34  *5 

4517 

MIC 

MIO 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

(SAN  OIEGO  WB  AIRPORT 

77*0 

SAN  OIEGO 

33 

32  *4 

117  10 

19 

HIO 

HID 

C  J 

U  S  WEATHER  aUREAU 

SAN  DIMAS  FIRE  WRD  FC95 

77*9 

LOS  ANGELES 

26 

3*  06 

117  48 

955 

SAN  DIMAS  FIRE  STA 

SAN  DIMAS   lANBARK  FLAT 

7750 

LOS  ANGELES 

26 

34  12 

117  46 

2720 

CG 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 

SANTA  CLARA 

2( 

37  01 

121  20 

365 

: 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SAN  FERNANDO 

7759 

LOS  ANGELES 

34  16 

IIB  28 

965 

6f 

S  F  HEIGHTS  LEMON  AN 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7762 

LOS  ANGELES 

34  19 

118  30 

1248 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  FRANC  1  SCO 

RICHMOND  SUNSET 

7767 

SAN  FRANCISCO 

37  46 

122  30 

32 

5P 

: 

CITY  SAN  FRANCISCO 

ISAN  FRANCISCO  WQ  AP 

7769 

SAN  MATEO 

37  37 

122  23 

a 

MID 

:  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

(SAN  FRANCISCO 

FEDERAL  BUILDING 

7772 

SAN  FRANCISce 

* 

37  47 

122  25 

52 

HID 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

LOS  ANGELES 

26 

34  09 

117  5* 

7*4 

5P 

PASADENA  WATER  DEPT 

SAN  GABRIEL  DAM  FC425BE 

7779 

LOS  ANGELES 

26 

117  52 

1461 

»P 

c 

E  K  DE  VORE 

SAN  GABRIEL  F!RE  OEP T 

778! 

LOS  ANGELES 

13 

34  06 

lie  06 

400 

4P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  GREGOfllO  3  SE 

SAN  MATEO 

37  IB 

122  20 

355 

5P 

POMPONIO  RANCH 

SAN  JACINTO 

781C 

RIVERSIDE 

33 

33  *e 

1  15  59 

1550 

BYRON  JOHANSEN 

SAN   JACINTO  RANGER  STA 

7913 

RIVERSIDE 

33 

33  *7 

116  se 

1560 

: 

STATE  Olv  OF  FSTRT 

S*N  JOAQUIN  EKP  RANGE 

7817 

MADERA 

27 

37  05 

119  ** 

1100 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

(SAN  JOSE 

7921 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  54 

MIC 

MID 

C  J 

E  0  aiLLWILLER 

SAN  JUAN  6AUI1SIA  3  SSE 

793* 

SAN  BENITO 

121  31 

500 

c 

MRS  M  A  BINGHAM 

SAN    JUAN   GUARD  STATION 

7937 

33 

33  36 

117  31 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  LUIS  06I5PO  POLY 

7651 

SN  LUIS  OBPO 

35  18 

120  40 

300 

7A 

CAL   STATE  POLY  COL 

SAN  MARCOS  RANCH 

SNTA  BARBARA 

32 

3*  33 

119  S2 

900 

7A 

U  S  8UR  RECLAMAIIOM 

»SAN  MATEO 

786* 

SAN  MATEO 

* 

37  3* 

30 

5P 

5* 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7870 

VENTURA 

33  1* 

119  28 

502 

c 

'SAN  PEDRO 

7876 

LOS  ANGELES 

33 

33  43 

118  16 

10 

5P 

5P 

»SAN  RAFAEL 

7690 

MARIN 

17 

37  58 

122  32 

31 

5P 

5P 

CITY  ENGINEER 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

7SSB 

ORANGE 

28 

33  45 

117  52 

115 

5P 

5P 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

INDEX  NO. 

NAGE  I  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

1  TEMP. 

g  ft 

1  C 

SPECIAL 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

7891 

SAN  BERDINO 

3*  07 

117  07 

I960 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA   ANA    RIVER   PH  NO  1 

789* 

SAN  BERDINO 

2{ 

3*  09 

117  03 

2765 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SANTA  ANITA  FERN  FC  *32 

7897 

LOS  ANGELES 

13 

3*  12 

118  01 

2035 

5P 

G  ROBINSON 

SANTA  BARBARA 

7902 

SNTA  BARBARA 

33 

3*  26 

119  42 

100 

5P 

c 

S  BARBARA  FIRE  OEPT 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

7905 

SNTA  BARBARA 

33 

3*  26 

119  50 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SANTA  BARBARA   Tv  PEAK 

7909 

SNTA  BARBARA 

32 

3*  32 

119  57 

4000 

5P 

TV   STATION  KEYT 

SANTA  Clara  university 

7912 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  56 

B6 

5P 

5P 

UNIV  OF  SANTA  CLARA 

791< 

SANTA  CRUZ 

36  59 

122  01 

125 

5P 

5P 

ROBERT   E  BURTON 

SANTA  FE  DAM 

7926 

LOS  ANGELES 

13 

3*  07 

117  56 

427 

BA 

c 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SN  LUIS  OBPO 

6P 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

7933 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  22 

120  36 

1100 

SA 

D  DALE  RUSKOVICH 

SANTA  MARIA 

SNTA  BARBARA 

30 

3*  57 

120  26 

22* 

9A 

9A 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

79*6 

SNTA  BARBARA 

30 

3*  6* 

120  27 

239 

MIO 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SANTA  MONICA 

7950 

LOS  ANGELES 

33 

3*  01 

118  29 

60 

CITY  SANTA  MONICA 

KSANTA  MONICA  PIER 

LOS  ANGELES 

33 

34  00 

116  30 

15 

5P 

5P 

S  M  LIFEGUARD  SER 

SANTA  PAV'.A 

7957 

VENTURA 

2< 

34  21 

U9  0* 

292 

IDA 

8A 

CO  AGRICULTURAL  COMM 

SANTA  ROSA 

7965 

SONOMA 

2Z 

38  27 

122  *3 

157 

7A 

7A 

CLARENCE   S  NEWBERRY 

SANTA  YNEZ 

7976 

SNTA  BARBARA 

32 

3*  37 

120  06 

c 

SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 

7987 

33  48 

117  *3 

1025 

BA 

r 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAUGUS    POWEP   PLANT    NO  1 

LOS  ANGELES 

2' 

L  A  WTR  ♦  PWR  OEPT 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

8025 

SISK lYOU 

12 

41  19 

123  08 

2159 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

PSCOTIA 

80*5 

HUMBOLDT 

40  29 

12*  06 

139 

eA 

8A 

PACIFIC  LUMBER  CO 

SEARSVILLE  LAKE 

e05( 

SAN  MATEO 

37  24 

122  1* 

350 

8A 

AUST IN  CLAPP 

SEBASTOPOL  *  S 

8072 

SONOMA 

22 

38  21 

122  50 

175 

: 

WILL lAM  G  SANDERS 

SECRET  VALLEY  MNTNC  STA 

B075 

L.'  SSEN 

18 

40  40 

120  15 

4662 

5P 

JOHN  W  RANDOLPH 

SEPULVEDA  DAM 

80921 

LOS  ANGELES 

13 

34  10 

118  28 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  DAM 

8135 

SHASTA 

23 

40  43 

122  25 

1075 

9A 

BA 

8a:  h 

U  S  8UR  RECLAMATION 

SHELL   ABSORPTION  PLANT 

9158 

LOS  ANGELES 

26 

33  57 

117  54 

600 

9A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SH 1 NGLE 

817; 

EL  DORADO 

36  *0 

120  55 

1375 

7A 

THEODORE  6  HEUSNER 

SHi NGLETOWN 

SHASTA 

^: 

7A 

MRS  JANICE  M  SUTTER 

SIERRA  CITY 

9207 

8 

39  34 

*192 

SA 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

8218 

SIERRA 

8 

39  36 

120  22 

8A 

8A 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL  HILL  FC  *15 

8230 

LOS  ANGELES 

13 

33  *B 

118  10 

100 

6P 

C 

GEORGE    1  OSBORNE 

SILVERADO  RANGER  STA 

92*3 

ORANGE 

28 

33  45 

117  *0 

1100 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SISQUOC  SOUTH  FORK  CAMP 

8256 

SNTA  BARBARA 

30 

3*  *6 

119  *6 

2500 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKAGGS  SPRINGS 

LAS   LOMAS  RANCH 

SONOMA 

22 

38  41 

123  oa 

1930 

6A 

JOHN  K  LEllMOLO 

SLACK  CANYON 

8276 

MONTEREY 

24 

36  05 

120  40 

1730 

CALIF  DIV  OF  FSTRY 

829; 

PLUMAS 

39  52 

120  4* 

*U5 

c 

Clarence  f  elworthy 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

SACRAMENTO 

8A 

MRS  MABEL  VAN  VLECK 

SNOW  CREEK  UPPER 

9317 

33  52 

116  41 

1940 

9A 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 

SNOW  Flat 

9318 

MARIPOSA 

1* 

37  50 

119  30 

8700 

VAR 

DEPT  WATER  RESOURCES 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 

9320 

NEVADA 

39  19 

120  22 

6965 

6A 

BA 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SODA  SPRINGS 

8331 

39  19 

120  23 

6750 

5P 

C  H 

SOLEDAD 

9339 

MONTEREY 

2* 

36  26 

121  19 

20* 

BA 

JAN  M  JACOBSEN 

S0MES6AR  1  W 

83*6 

HUMBOLDT 

12 

123  30 

MRS  GEORGIA  ANN  LONG 

SOMIS  3  NE 

93*8 

VENTURA 

33 

3*  17 

118  56 

*90 

LAWTON   INVESTMENT  CO 

SOHIS   3  NW 

93*9 

VENTURA 

33 

3*  17 

119  03 

510 

SA 

BERYLWOOD  INVEST  CO 

SONOMA 

835: 

1 

38  17 

122  27 

20 

51 

5P 

LAURENCE  W  DICkEY 

SONORA 

TUOLUMNE 

BA 

P  G  *  E  COMPANY 

S  E  FARALLON 

9376 

SAN  FRANCISCO 

* 

37  *2 

123  00 

27 

c 

U  S  COAST  GUARD 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

MARIPOSA 

14 

37  30 

119  36 

5120 

*P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

SOUTH  LAKE 

INYO 

IS 

37  10 

118  3* 

9500 

VAR 

s 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SPAORA  PACIFIC 

COLONY  FC   356  C 

LOS  ANGELES 

34  03 

117  49 

690 

4P 

: 

R   S  HUTCHISON 

SPRECKELS  HWT  BRIDGE 

9**6 

MONTEREY 

2* 

36  36 

121  41 

50 

MRS  BERTHA  HENNES 

SPRINGVILLE  7  ENE 

8*55 

TULARE 

36  10 

119  42 

2*70 

7A 

Elmer  a  sutton 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

8*60 

TULARE 

36  09 

118  4B 

1050 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE  TULE 

HEAOWORKS 

6*63 

TULARE 

36  12 

118  39 

4070 

P  G  +  E  COMPANY 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

PLACER 

3( 

39  12 

120  14 

6226 

5P 

SQUAW  VLY  DEVEL  CO 

SQUIRREL    INN  1 

6*76 

SAN  BERDINO 

34  14 

117  15 

5239 

5P 

EDGAR  L  KEISTER 

SQUIRREL    INN  2 

8*79 

SAN  BERDINO 

1 

117  14 

5723 

5P 

5P 

LEROY  KEMP 

5TAN0ISH   +   HICKEY    ST  PK 

B490 

39  53 

123  ** 

853 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

STATE  LAKES 

esio 

FRESNO 

I 

36  56 

118  35 

10200 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STATUM  MEADOW 

8514 

FRESNO 

36  56 

IIB  55 

8  300 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STAYTON  MINE 

8517 

MERCED 

2 

36  55 

121  13 

2975 

c 

HANAfi  B  KNOX 

STIRLING  CITY  RS 

39  5* 

121  32 

8A 

c 

STATE  Olv  OF  FSTRY 

STOCKTON  DISPOSAL  PLANT 

SAN  JOAOUIN 

2 

37  56 

121  20 

c 

C  1  TY  OF  STOCKTON 

•STOCKTON  FAA  AIRPORT 

SAN  JOAOUIN 

MIO 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

STOCKTON  FIRE  STATION  4 

8560 

SAN  JOAOUIN 

2 

37  58 

121  18 

11 

BA 

8A 

STOCKTON  FIRE  DEPT 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

8562 

SAN  JOAOUIN 

2 

37  51 

121  23 

15 

6P 

5P 

5P 

MARTIN   P  MUHS 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

B57B 

COLUSA 

2 

39  15 

122  *0 

3015 

BA 

FREO  H  COOLEY 

STONYFORD  RANGER  STA 

8580 

COLUSA 

2 

39  23 

122  33 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8587 

GLENN 

2 

39  35 

122  32 

800 

5P 

: 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

STOUTS  MEADOW 

8691 

SHASTA 

*1  10 

121  56 

5300 

VAR 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

STRAWBERRY  VALLEY 

9605 

YUBA 

39  34 

121  06 

378* 

5P 

6P 

SOPER-WHEELER  CO 

SUNLAND 

9650 

LOS  ANGELES 

1 

3*  16 

118  16 

FRANK   T  STEVENS 

SUNSET  BEACM  STATE  PARK 

9681 

SANTA  CRUZ 

2 

36  54 

121  50 

85 

c 

CAL  DIV  BEACH  +  PARK 

SURF  2  ENE 

SNTA  BARBARA 

U  S  AIR  FORCE 

970C 

VENTURA 

3 

3*  16 

116  *0 

1085 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

SUSANVILLE 

970 

LASSEN 

1 

*0  25 

120  39 

4195 

BA 

CITY  OF  SUSANVILLE 

SUSANVILLE  AIRPORT 

8702 

LASSEN 

1 

*0  23 

120  33 

41*8 

lOP 

lOP 

DAVID  BARR 

SUSANVILLE    1  WNW 

870^ 

LASSEN 

40  26 

120  40 

4555 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

871. 

AMADOR 

38  23 

120  48 

1580 

BA 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

TABLE  MOUNTAIN 

8748 

LOS  ANGELES 

34  23 

117  41 

7500 

5P 

SMITHSONIAN  OBSY 

KERN 

K 

35  09 

119  28 

1025 

KERN  CO  FSTRY  »  FD 

TAHOE 

875i 

PLACER 

3( 

39  10 

120  09 

6228 

ARTHUR  E  FRO0EN6ERG 

TALBOT  CAMP 

877 

39  12 

120  22 

6000 

VAR 

DEPT  WATER  RESOURCES 

TEHACHAPI 

KERN 

6P 

6P 

MRS   ANITA  COWAN 

TEHACHAPI    RANGER  STA 

6832 

KERN 

It 

35  08 

116  27 

3975 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

TEJON  RANCHO 

883^ 

KERN 

35  02 

118  *5 

1*25 

6P 

5P 

TEJON  RANCH  COMPANY 

6873 

LASSEN 

1 

40  52 

120  27 

5300 

c 

SULO  E  LAKSO 

THE  CEDARS 

686 

PLACER 

39  15 

120  21 

5900 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

THE  GEYSERS 

989  = 

SONOMA 

2 

38  48 

122  49 

1600 

c 

MRS  FAYE  DEWEY 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

6892 

RIVERSIDE 

33  37 

116  10 

-120 

MIC 

MIO 

FEO  AV I  AT  ION  AGENCY 

THOUSAND  OAKS 

VENTURA 

3 

34  11 

118  51 

810 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

TULARE 

116  51 

2200 

c 

Glenn  baker 

THREE  RIVERS  EDISON  PH2 

891* 

36  28 

118  63 

2P 

2P 

so  CALIF  EDISON  CO 

THREE  RIVERS  EDISON  PHI 

TULARE 

11*0 

J. 

SO  CALIF  EOlsON  CO 

TIGER  CREEK  POWER  HOUSE 

8928 

1 

38  2B 

120  27 

2365 

: 

P  G  +  E  COMPANY 

TOPANGA  RANGER   STA  FC  6 

8957 

LOS  ANGELES 

3 

34  05 

IIB  36 

745 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

697-' 

LOS  ANGELES 

3 

33  48 

119  20 

102 

*P 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

TRABUCO  CANYON 

6992 

ORANGE 

3 

33  39 

117  36 

970 

: 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

TRACY  2  SSE 

8997 

SAN  JOAQUIN 

2 

37  43 

121  25 

105 

c 

AAGE  R  TUGEL 

TRACY  CAHBONA 

8995 

SAN  JOAQUIN 

2 

37  42 

121  26 

140 

7fl 

6ANTA   CAR80NA    |R  CO 

TRACY  PUMPING  PLANT 

900 

ALAMEDA 

2 

37  *9 

121  35 

61 

6P 

6P 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRINITY  CENTER  RS 

902-' 

TRINI TY 

3 

41  00 

122  41 

2295 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

903 

SAN  BERDINO 

35  47 

117  23 

1695 

8A 

BA 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

NEVADA 

^ 

120  11 

5990 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 

904? 

LOS  ANGELES 

1 

3*  23 

IIB  06 

4600 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

TULELAKE 

9053 

SISKIYOU 

1 

*1  58 

121  26 

4035 

5P 

5PC  H 

TULELAKE    W  U  ASSN 

TULELAKE    INSPECTION  STA 

905 

MODOC 

*1  36 

121  12 

4410 

7A 

STATE  DEPT  OF  AGR 

TUNNEL  RANGER  STATION 

906 

TULARE 

36  22 

1  18  17 

8950 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TUOLUMNE  MEADOWS 

906 

TUOLUMNE 

3 

37  53 

119  20 

8500 

VAR 

DEPT  WATER  RESOURCES 

907 

STANI SLAUS 

11 

37  29 

1  20  51 

104 

BA 

CARL  A  PEARSON 

TURNTABLE  CREEK 

9083 

SHASTA 

2 

40  46 

122  18 

1090 

6A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

9097 

ORANGE 

3 

33  4* 

117  47 

lie 

3P 

3P 

THE    IRVINE  COMPANY 

TWENTYNINE  PALMS 

SAN  BERDINO 

3*  08 

116  02 

1975 

5P 

Twin  lakes 

9105 

ALPINE 

38  *2 

120  03 

3P 

3P 

P  G  +  E  COMPANY 

9122 

MENDOCINO 

2t 

39  09 

123  12 

623 

SP 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

UKlAH  *W 

9126 

MENDOC 1  NO 

22 

39  09 

123  16 

1550 

8A 

MRS  MARJORIE  S  DORY 

UNION  OIL  STEARNS 

ABSORPTION  PLANT 

9138 

ORANGE 

2( 

33  56 

117  52 

700 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

"UNIVERSITY  OF  CALIF 

AT   LOS  ANGELES 

9152 

LOS  ANGELES 

3 

3*  04 

118  27 

*30 

UCLA 

UPLAND 

9157 

SAN  BERDINO 

2E 

34  08 

U7  41 

19*0 

6P 

6P 

ROBERT  BEARD 

UPPER  LAKE  7  W 

9167 

LAKE 

2 

39  11 

123  02 

1520 

PETER  V  PEDRONCINI 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

9173 

LAKE 

2 

39  10 

122  55 

1347 

*P 

U  S  FOREST  SERVICE 

UPPER  MATTOLE 

9177 

HUMBOLDT 

1 

40  15 

124  It 

265 

5P 

WESLEY  C  HOSCOE 

UPPER  SAN  LEANORO 

FILTERS 

ALAMEDA 

37  45 

122  10 

387 

7A 

7A 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

UPPER  TRES  PINOS 

9189 

SAN  BENITO 

2C 

36  38 

121  02 

2050 

: 

ELDON  FANCHER 

VACAVILLE 

920C 

2 

38  22 

122  00 

175 

6P 

E  H  UHL 

VALLETON 

9221 

MONTEREY 

2* 

35  53 

120  42 

950 

: 

MRS  AMY  CURTIS 

VALLEY  CENTER   3  NE 

9228 

SAN  DIEGO 

33 

33  16 

117  01 

1615 

7A 

C  F  IVERSON 

VALYERMO  RANGER  STATION 

9251 

LOS  ANGELES 

34  27 

117  51 

3705 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

VAN  NUYS  CITY 

WAREHOUSE  FC  15 

9260 

LOS  ANGELES 

1. 

34  11 

118  27 

695 

BA 

LEONARD  SWINNEY 

VENADO 

9273 

SONOMA 

22 

38  37 

123  01 

1260 

c 

JOHN  B  HARPER 

STATION  INDEX 


STATION 

1     INDEX  NO.  1 

COUNTY 

■HAJNAGE  t  1 

LATITUDE 

U 

2 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  TEMP. 

1  EVAP. 

SPECIAL 

VENTURA 

9Z8S 

VENTURA 

33 

3*  17 

119  IB 

45 

STAR  FREE  PRESS 

VERMILtON  V»LLET 

FRESNO 

27 

37  22 

lie  59 

7520 

VAI 

S 

SO  CALIF  EDISON  CO 

VICIORVILLE  PUNP  PLANI 

9325 

SAN  BERDINO 

I! 

34  32 

117  IB 

2859 

SA 

BA 

c 

VICTOR  CO  WATER  Dl ST 

VINCENT  FIRE  SIA  FC  120 

93*5 

LOS  ANGELES 

29 

3*  29 

lie  08 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

VINTON 

PLUMAS 

120  11 

49*5 

FRANK  OOTTA 

VISALIA  - 

936 

TULARE 

119  IB 

9A 

TULARE  CO  C  OF  C 

VISTA 

9378 

SAN  DIEGO 

3: 

33  12 

117  13 

570 

5P 

5P 

CLOSED  11/1/57 

VOLCANOVlLLt 

9382 

EL  DORADO 

3B  59 

120  *7 

3036 

SA 

ELMER  C  OGLE 

VOLLMEHS 

9386 

SHASTA 

*0  57 

122  26 

1359 

7A 

c 

WILLIAM  J  VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 

9390 

23 

*0  2B 

2200 

*P 

*P 

c 

P  G  •  E  COMPANY 

WALLACE 

9*18 

CALAVERAS 

38  J2 

120  59 

197 

5P 

E  J  FOOTE 

HALMAR  SCHOOL 

CONTRA  COSTA 

37  57 

122  05 

125 

6A 

WESLEY  G  STELLE 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

CONTRA  COSTA 

37  53 

122  02 

2*5 

8A 

6A 

RAY   1  WHITTEMORE 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9*26 

CONTRA  COSTA 

37  5* 

122  01 

220 

c 

TOMAS  S  VANASEK 

WALNUT  CREEK  *  E 

9427 

CONTRA  COSTA 

37  5* 

121  59 

320 

9A 

ERNA  G  IRVING 

WALNUT  GROVE 

9420 

SACRAMENTO 

23 

36  14 

121  31 

23 

5P 

5P 

SP 

PAUL  LACKAS 

WALNUT  PATROL 

STATION  FC    102  B 

9431 

LOS  ANGELES 

26 

34  00 

117  52 

488 

*P 

E  PEDERSON 

WARNER  SPRINGS 

SAN  DIEGO 

33 

33  17 

116  38 

3160 

4P 

4P 

c 

WARNERS  RESORT  CO 

9453 

KERN 

10 

35  36 

119  20 

333 

8A 

8A 

KERN  CO  FSTRY  *  F  D 

HASIOJA  PATTERSON  RANCf 

9467 

SNTA  BARBARA 

30 

34  59 

119  5* 

2175 

c 

PATTERSON  RANCH 

HATSONVILLE  WATERWORKS 

SANTA  CftUZ 

20 

36  56 

121  *6 

95 

6A 

8A 

LEE  F  MAC  GOWAN 

WAWONA  RANGER  STATION 

9*82 

MARIPOSA 

1* 

37  32 

119  40 

3975 

c 

US  NAT   PARK  SERVICE 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

9*90 

TRIN I TY 

35 

*0  4* 

122  56 

2050 

8A| 

6J 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

WEED   1  S 

S I SKI YOU 

IZ 

*1  25 

122  23 

3630 

CHESTER   1  KIMREY 

WELDON  1  WSW 

9512 

10 

35  40 

IIB  18 

2680 

c 

VERNON  J  BLOUNT 

WENDEL   10  SE 

9!  26 

40  16 

4035 

3P 

ED  FIlIPELLI 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

SNTA  BARBARA 

32 

3*  42 

6500 

VA^ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WESTHAVEN 

FRESNO 

11 

36  13 

119  59 

285 

TA 

BOSTON  RANCH  CO 

WEST  POINT    3  SW 

9583 

CALAVERAS 

16 

38  22 

2400 

6P 

W  e  MANKER 

WESTVILLE 

9597 

PLACER 

39  11 

5200 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WHEATLAND  2  NE 

9605 

TUBA 

39  oi 

121  2* 

113 

E  CLEMENS  HORST  CO 

WHEELER 

9612 

MENDOC INO 

39  53 

123  55 

50 

5P 

5P 

PACIFIC  COAST  CO 

WHEELER  SPRINGS  2  SW 

VENTURA 

34  29 

1  19  18 

850 

KENNETH  P  SHELDON 

WHEELER  SPRINGS  7  N 

96  le 

VENTURA 

29 

3*  36 

119  20 

4150 

ROSCOE  G  WiLBER 

WHITE  MOUNTAIN  I 

9632 

MONO 

lia  11 

10150 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE  MOUNTAIN  2 

9633 

MONO 

e 

37  35 

118  14 

12470 

8A 

J] 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE  ROCK 

9639 

SACRAMEftTO 

le 

38  34 

121  05 

353 

7A 

WHITTJER  CITY  HALL 

966C 

LOS  ANGELES 

26 

33  58 

118  02 

310 

SP 

WHITTIER  WATER  DEPT 

WILL lAMS 

9677 

COLUSA 

23 

39  09 

122  09 

86 

eA 

6A 

c 

CITY  OF  WILLIAMS 

WlLLirS  HOWARD  FOREST 

RANGER  STATION 

9685 

MENDOCINO 

39  21 

123  19 

1900 

c 

STATE  OIV  OF  FSTRT 

WILLOWS 

GLENN 

23 

39  32 

122  12 

1*0 

eA 

8A 

HOWARD  R  ALLARO 

WINCHESTER 

9722 

RIVERSIDE 

33  42 

117  05 

1*70 

c 

JIM  H  BLACKMORE 

WINTERS 

97*2 

23 

121  58 

135 

BA 

8A 

CITY  OF  WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 

975* 

KERN 

10 

35  43 

118  27 

2700 

SS 

JAMES  H  JORCENSEN 

WOODCHUCK  MEADOW 

9773 

FRESNO 

37  02 

118  54 

9200 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOOOFOROS 

9775 

ALPINE 

119  *9 

5671 

5P 

5P 

MRS  WILHA  C  BARR 

WOODLAND  1  WNW 

YOLO 

23 

121  46 

9A 

COUNTY  OF  YOLO 

WRIGHTS 

981* 

SANTA  CLARA 

4 

37  08 

121  57 

1600 

SA 

MRS  HAZEL  J  8ARSNESS 

WRIGHTS  LAKE 

9816 

EL  DORADO 

38  51 

120  1* 

6600 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

rORBA  LINOA 

98*7 

ORANGE 

26 

117  49 

405 

6P 

Y0R6A  LINDA  WATER  CO 

YORKVILLE 

9851 

MENDOCINO 

IT 

38  55 

123  16 

1100 

C 

MRS  LOLA  A  MULBEftr 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

9955 

MARIPOSA 

37  *5 

1  19  35 

3985 

5P 

5P 

C  H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

YREKA 

9866 

SISK lYOU 

12 

2625 

SA 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

STATION 


AOELANTO 

FTON  CANYON 
APPLE  VALLEY 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
CEDAR  POINT  RANCH 
DONNE LLS  0AM 
FILLMORE  1  WNW 

FLEMING  F ISH  +  GAME 

HESPERIA 
HUNTERS  DAM 
JOSHUA  TREE 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
MADELINE  MNTIw:  STA 
MOUNT   TAMALPAI5  2  SW 
PIRU  2  ESE 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

BOONV 1 LLE     H IGHWAY 

AINTENANCE  STATION 
OUNN  SIDING 

CEL  MEADOWS 
POINT  ARGUELLO  * 


RINIT 
V1ST< 


VISTi 


HISKEYTOWN 

BUCKS  CREEK  PH 
NIGHTS  FERRY  2  SE 
ORRO  BAY  3  N 

PARKFIELD  7  NNW 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SUEY  RANCH 


REACTIVATED  STAT  ION 
LOYAL TON 


SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

PLUMAS 

MAR  1 POSA 

TUOLUMNE 

VENTURA 

LASSEN 

SAN  BERDINO 

CALAVERAS 

SAN  BEROINO 

COLUSA 

LASSEN 

MARIN 

VENTURA 

TUOLUMNE 


1  MENDOCINO 

I  BERDINO 
I  MONO 

■  SNTA  BARBARA 

RINITY 
I  SAN  DIEGO 
i  SHASTA 

I  PLUMAS 

MSLAUS 
LUIS  OBPQ 


3*  35 
35  02 
34  31 


1  40  22 
i  34  25 

>  3B  12 

>  34  06 
1  39  09 

*1  0* 
'  37  5* 
I  3*  24 

>  38  08 

'  39  01 

>  35  03 
I  38  2\ 


.  35  25 

3G  00 

36  01 

I  35  00 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

J 


2845 
1*00 
2935 
29B6 
3230 


22  26 
20  2B 
22  36 
.18  45 
.20  22 


123  22 

116  27 

119  31 

120  35 


122  33 

121  20 

120  39 

120  51 

120  28 

121  15 
120  23 


lANK  EBERT 
CLOSED  7/7/59 
APPLE  VALLEY  RANCHOS 

+  E  COMPANY 
CEDAR  POINT  RANCH 

DAM  PROJECT 
VENTURA  CO  FIRE  OEPT 
lALCOLM  E  FOSTER 
ROY  e  WALTERS 

+   E  COMPANY 

DESERT  JOURNAL  PUB  CO 
MATTHEW  J  KEEGAN 
ROBERT  P  LESLEY 
CALIF  OIV  6EACH  +  PKS 
CAMULOS  RANCH 

+  E  COMPANY 


STATE  DIV  OF  HWVS 

EARL  W0BS6H 

U  S  MARINE  CORPS 
I  S  WEATHER  BUREAU 
I  S  BUR  RECLAMATION 

CHAMBER  OF  COMMERCE 
I  S  BUR  RECLAMATION 

'  G  +  E  COMPANY 
AYMONO  WILLMS 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 
RAULSTOn  P  MORRISON 
ANTONIO  MISSION 
SUEY  RANCH 


HOLLO  LARSEN 


1  AMERICAN 
17  NORTH  C0< 
31  SANTA  MARGAR 


CALAVERAS,     3  CARSON, 
18  N.E.    INTERIOR.  1< 
ITA,     32  SANTA  YNEZ, 


4  CENTRAL  COAST,  >. 
OWENS,  20  PAJARO, 
i  SOUTH  COAST,     3*  ; 


6  DESERT, 
2  RUSSIAN, 
35  TRINITY 


7  EEL,     6  FEATHER,     9  KAWEAH,     10  KERN,  11 
23  SACRAMENTO,     2*  SALINAS,     25  SAN  OIEGO, 
36  TRUCKEE,     37  TUOLUMNE,     38  WALKER. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
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WEATHER  BUREAU 
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In  Cooperation  With 

DEPARTMENT  OF  WATER  RESOURCES 
STATE  or  CAUFORNIA 


CLIMATOLOGICAL 

CALIFORNIA 


SEPTEMBER  1959 
Volume  LXm      No.  9 


ASHEVILLE:  1959 


CALIFORNIA  -  SEPTEMBER  1959 


Temperatures  at  inland  stations  were  generally  below  normal  during  September  by  as  much 
as  2°  or  more.  Along  the  coast  some  stations  reported  above  normal  and  others  below  nor- 
mal values,  but  most  departures  were  relatively  small.  Precipitation  was  well  above  nor-| 
mal  over  the  northern  two- thirds  of  the  State,  primarily  as  a  result  of  the  heavy  rains  of 
the  17th  and  18th.  In  the  southern  portion  of  the  State  moisture  was  near  normal  or  slight- 
ly below. 

■> 

V'  STORMS 
Beginning  on  the  el^ening  of  the  17th  and  continuing  throughout  the  18th  heavy  rain  fell 
over  the  central  coastal  area  and  northeastward  through  the  Sacramento  Valley  and  the  north- 
ern Sierras.  At  some  points  this  produced  the  second  heaviest  24-hour  and  monthly  total 
precipitation  for  September  within  the  period  of  record,  being  exceeded  only  by  the  1904 
storm.  Totals  in  excess  of  12.00  inches  were  reported  from  the  Santa  Cruz  Mountain  area, 
and  more  than  15.00  inches  fell  in  the  Shasta  Dam  area.  Highways  and  utilities  suffered 
from  the  rain,  and  a  few  houses  were  flooded.  Wind  contributed  further  damage.  At  least 
four  persons  lost  their  lives.       Some  mountain  highways    were  temporarily    closed  by  snow. 

Thunders howers  accounted  for  damage  to  utility  lines  in  the  Imperial  Valley  on  the  12th| 
and  over  most  of  the  southern  mountains  and  desert  areas  on  the  13th.  The  southern  moun- 
tains also  received  heavy  rain  and  lightning  on  the  16th.  A  strong  north  wind  in  the  Delta 
Area  and  the  San  Francisco  Bay  Region  broke  windows  and  damaged  power  and  phone  lines  on 
the  29th. 

C.  Robert  Elford 

State  Climatologist 

U.  S.  Weather  Bureau 

San  Francisco,  California 

MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  115°  on  the  10th  at  Cow  Creek. 
Lowest  Temperature  8°  on  the  30th  at  White  Mountain  2. 
Greatest  Total  Precipitation  15.30  inches  at  Turntable  Creek. 
Least  Total  Precipitation  0.00  at  35  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  8.35  inches  on  the  18th  at  Ben  Lomond. 
Greatest  Total  Snowfall  12.5  inches  at  White  Mountain  2. 
Deepest  Snow  on  Ground  6  inches  on  the  19th  at  White  Mountain  2. 
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0 

2 

1 

1 

MOVILLE  1  HSW 

AM 

87.2 

54.7 

71.0 

100 

10 

43 

28 

14 

13 

c 

0 

0 

1.97 

1.56 

18 

.0 

0 

2 

1 

1 

IROVILLE  7  SE 

AM 

85.8 

49.3 

67.6 

98 

10 

38 

28 

46 

12 

0 

0 

0 

2.10 

1.94 

1.20 

18 

.0 

0 

2 

2 

1 

PARADISE 

AH 

81.7 

53.2 

67.5 

94 

10  + 

43 

16 

63 

9 

0 

0 

0 

2.91 

2.20 

18 

.0 

0 

2 

2 

1 

rLACERVILLE 

AM 

81.2 

48.7 

65.0 

1.6 

95 

10+ 

40 

30+ 

89 

9 

0 

0 

0 

2.76 

2.42 

1.80 

19 

.0 

0 

2 

2 

1 

liLACERVILLE  IFG 

AM 

79.2 

56.4 

67.8 

94 

10 

43 

15 

72 

7 

0 

0 

0 

2.57 

1.62 

19 

.0 

0 

2 

2 

1 

See  Reletence  Notes  Following  Starion  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1959 


Temperaturt 


PORTOLA 

QUINCY  RS  AM 
RED  BLUFF  WB  AP  R 
REDDlNfi  FIRE   STA  2 
ROCKLIN  AM 
SACRAMENTO  WB  AP  R 
SACRAMENTO  WB  CITY  R 
SHASTA  DAM  AM 
SIERRA  CITY  AM 
SIERRAVILLE  RS  AM 
SNOW  LAB  CEN  SIERRA     //R  AM 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
TURNTABLE  CREEK  AM 
TWIN  LAKES 
UPPER  LAKE  RS 
VACAVILLE 
VOLTA  PH 
WALNUT  GROVE 

WHISKEYTOWN  AM 
WILLIAMS  AM 
WILLOWS  AM 
WINTERS  AM 
WOODLAND   1    WNW  AM 

DIVISION 

NORTHEAST    INTERIOR  BASINS 

BOCA  AM 
BRIDGEPORT 

CEDARVILLE  AM 
DONNER  MEMORIAL  ST  PK  AM 
COYLE  5  SSE  AM 
FORT  BIDWELL 

LAKE  CITY  AM 
MONO  LAKE 

SQUAW  VALLEY  LODGE 
SUSANVILLE  AP 

TAHOE  AM 
TRUCKEE  RS  AM 
WOODFORDS 

DIVIS ION 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

BEN  LOMOND 

BERKELEY  R 

BURLINGAME 

CARMEL  VALLEY 

CROCKETT  AM 
6ILR0Y  AM 
HALF  MOON   BAY   2  NNW  AM 
HOLL I STER 
K ING  CI TY 

LIVERMORE  2  SSW  AM 
LOS  GATOS 

MARTINEZ  FIRE  STA  AM 
MONTEREY 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MOUNT   DIABLO  NORTH  GATE  AM 

MOUNT  HAMILTON 

NACIMIENTO  DAM 

NEWARK  AM 

OAKLAND  WB   AP  R 

ORINOA  BOWMAN 

PALO  ALTO   CITY  HALL 

PASO  R0BLE5 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

PINNACLES  NM 

PISMO  BEACH 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

PORT   CHICAGO  NAVAL   DEPOT  AM 

PRIEST  VALLEY 

REDWOOD  CITY 

RICHMOND  AM 

RICHMOND  FIELD  STA  AM 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  2  E 

SAN  ANTONIO  MISSION 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

SAN  GRE60R10  3  SE 

SAN  JOSE  R 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY  AM 

SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

UPR  SAN  LEANORO  FILTERS  AM 
WALNUT  CREEK  2  ESE  AM 
WATSONVILLE  WATERWORKS  AM 

DIVISION 


Tii.'i 

eo.4 

85.6 

85.7 

86.2 

83.5 

83.6 

83.4 

77.6 

74.3 

63.9 

86.4 

76.1 

84. IM 

64. 2M 

83. 8M 

86.6 

82  .3M 

83.7 

M 

87.3 
86.0 
87.3 
86.7 


72.1 
72.9 
72.7 
70.6 
75.9 
73.8 
74. 2M 
73.0 
67. 2M 
75. 7M 
65.3 
71  .4M 
71  .3 


80.4 

72.0 

71.5 

78.3 

80.4 

82.7 

67.1 

77.6 

81  .9 

82.6 

85.0 

81.9 

70.4 

67.8 

81.6 

57. OM 

89.0 

75.5 

73.9 

80.3 

76.1 

87.8 

85.7 

87.9 

71.6 

61.1 

83.9 

84.5 

80.7 

73.8 

71  ,5M 

79.5 

72.5 

87.5 

57. 2M 

73.1 

69.3 

70.1 

78.1 

77.7 

75.4 

79.5 

75.0 

75.1 

83.2 

71  .4 


34.6 

38,4 

59.9 

60.8 

51.5 

55.8 

55.5 

60.1 

45.9 

37.2 

37.0 

63.8 

48.  1 

59.  IM 

35. IM 

43. 5M 

54,8 

62,7 

61.5 

M 

63.8 


28.6 
28.3 
44.8 
34.1 
42.4 
39,9 
40. 6M 
43,2 
34.  ?M 
40. 2M 
38,5 
34. ?M 
42,  1 


55,1 

53.0 

50.1 

55.2 

62.0 

52.7 

61,8 

50.2 

60.8 

49.2 

64,5 

63,0 

53,1 

63.8 

51. 7M 

49.5 

54.1 

55.3 

50.4 

53.3 

48.5 

49,8 

46,8 

53,7 

52.6 

49.3 

43.8 

53.1 

55.8 

67, IM 

60.2 

62.4 

46,7 

54, 7M 

65.4 

56.5 

47.8 

66.6 

53.4 

53,0 

52.9 

49.6 

51.9 

50.5 

51.7 


54.5 

59.4 

72.8 

73.  3 

58.9 

69.7 

70.1 

71.8 

61.8 

55.8 

50.5 

69.  6 

62.  1 

71,  5M 

60. 2M 

53. 7M 

70.7 

67.  6M 

57.5 

M 

70.6 
70.7 
71.6 
70.0 

64.5 


50.4 

50,6 

58.8 

52. 

59.2 

65.° 

57.  'iM 
68.  1 

50.  «M 

58.  CM 

51.  = 
52. 8M 
56.7 

54.9 


53.4 
64.  1 
62.  3 
54.  2 
58.3 
67.4 
59.9 
64.  7 

56.  1 
56.7 

57.  1 
68.2 
51.7 
60.5 
57,7 


58.  ' 
57. i 


55.8 

56.  5 

54.  ? 

55.  9 
55.  3 
64.  3M 
64.9 
62.5 

57.  1 
51. OM 


62.9 
59.0 
65.9 
65.6 
54.2 
56.3 
62.  3 
53.6 
55.9 
51.5 


1.1 
0.7 
2.2 
2.3 
3.1 
0.6 


2.3 
2.5 


2.9 
0.9 
2.7 
0.4 


89  I   5  + 

90  ilO 
86  jlO  + 

10 
9 
in+ 

83 
91 
80 
85 


2.3 
1.3 


0,2 
0.9 


29 
29 

26  I 

ill 
1 


I  2 
11 

6  + 
26 
30* 

1 

28  + 
11 
29 
28  + 
28  + 
27  + 

1 

1 

25 


311 
183 
14 
8 
31 
12 
10 
19 
171 
281 
429 
34 
153 
23 
437 
93 
9 
51 
43 

11 
12 
10 
17 


432 
426 
234 
373 
228 
250 
255 
216 
421 
219 
389 
360 
272 


51 
79 
53 
10 
19 

148 
42 
33 
31 
19 
9 
97 

129 
60 

207 
18 
34 
25 


237 
24 
85 
15 
25 
35 


115 
31 
72 

174 
8 
27 
32 
19 
89 
62 
32 

103 


.76 
3.73 
1.03 
6.4S 
2.09 
1.61 
1.54 
7.87 
3.99 
2.51 
2.95 
1.31 
5.92 
16.30 
3.56 
2.15 
3.80 
1.04 

5.53 
1.43 
1.28 
2.53 
1.70 

2.85 


.62 
.91 
.54 

2.20 
1,36 
.92 
.67 
2.81 
2.83 
1.03 
1.96 
1.61 
3.51 


9.15 
2.62 
1.85 
2.05 
1.45 
5.25 
3.55 
3.30 
.10 
1.89 
3.75 
1.29 
3.14 
.98 
2.79 
.71 
.24 
2.61 
3.27 
3.93 
2.31 
.52 
.06 
1.25 
.85 
.65 
1.07 
1.85 
3.07 
2.74 
2.41 
3.23 
4.52 
1.53 
2.05 
2.30 
2.05 
4.62 
2.04 
.73 
2.19 
2.34 
4.40 
3.31 
2.05 
5.09 


.58 
3.41 

.70 
6.17 
1.99 
1.65 
1.45 


2.14 
1.15 


3.71 
.56 


1.18 
1.62 

2.56 


.73 
1  .55 
1.28 


3.24 
.05 
1.85 
3.70 


1.78 
3.02 


2.19 
1.93 


1.97 
.57 


2.29 
4.29 


.52 
2.18 

.76 
3.24 
1.55 
1.53 
1.45 
4.34 
2,42 
1.47 
1.67 
1.31 
5.45 


2.10 
3.73 
.93 

3.58 
1.39 
1.15 


.55 
.39 
.15 
1.43 
1.16 
.52 
.27 
1.26 
2.05 
.65 
1.24 
1.13 
2.60 


8.35 
2.52 
1  .85 
1.11 

.90 
5.97 
2.55 
2.28 

.10 
1.53 
3.61 

.73 
1.59 

.98 
2.01 

.47 

.17 

3.18 
3.81 
1.78 
,41 
,05 
1.09 
,78 
.45 
.56 
1.70 
3.06 
2.06 
2.35 
2.89 
2.60 
.86 
1.98 
2.29 
2.01 
4.50 
2.00 
.37 
2.18 
2.25 
2.71 
2.31 
1.30 
5.90 


See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1959 


Temperature 


Average 
Maximum 

*  i 
<  s 

f 

< 

i 

From  Long 
Term  Meani 

± 

^ 

1 

» 
rl 

1 

Q 

No  of  Days 

Toral 

i 
1 

5  1 

2  £ 

J. 
1 
o 

J 

Snow,  Sleer 

No  ol  Oa/s 

Max 

5 

"t  1 

Q  O 

S  o 

1 

a 

1 
" 

e 

s 

o 

s 
1 

o 
o 
q 

S< 

=  ! 

5  , 

5  > 

ol 

84.3 

51.9 

68.  1 

98 

2 

44 

30 

17 

7 

0 

0 

0 

1  •  76 

1.25 

19 

.0 

0 

2 

2 

1 

88.1 

57.7 

72,9 

- 

3.7 

103 

10 

40 

16 

7 

14 

0 

0 

0 

.66 

•  52 

.60 

19 

.  0 

0 

1 

1 

0 

84.2 

54.4 

69.3 

- 

2.7 

98 

10 

44 

16 

26 

11 

0 

0 

0 

4.60 

4^41 

3.90 

19 

.0 

0 

2 

2 

1 

87.7m 

57. 6M 

72. 7M 

100 

10 

46 

22 

6 

14 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

87.0 

61.6 

74.3 

- 

1.3 

98 

9 

52 

16+ 

3 

13 

0 

0 

0 

.04 

- 

•  03 

.02 

12  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

71.1 

53.6 

62.4 

- 

4.6 

87 

9 

42 

29  + 

154 

0 

0 

0 

0 

6.94 

6^63 

3.46 

19 

.0 

0 

3 

3 

2 

90.0 

57.2 

73.6 

101 

10+ 

45 

29 

3 

16 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

72.9 

43.9 

58.4 

- 

4.5 

86 

11  + 

32 

30+ 

227 

0 

0 

2 

0 

6.19 

4.92 

4.47 

19 

.0 

0 

3 

1 

1 

84.6 

56.1 

70.4 

- 

3.5 

99 

2 

46 

16  + 

18 

10 

0 

0 

0 

1.97 

1.63 

1.42 

19 

.  0 

0 

2 

1 

1 

8S  .0 

54.6 

69.8 

98 

10 

42 

30 

32 

13 

0 

0 

0 

3.09 

2.77 

19 

•  0 

0 

2 

1 

1 

77.4 

41.8 

59.6 

93 

10 

33 

29  + 

186 

2 

0 

0 

0 

.71 

.67 

19 

•  0 

0 

1 

1 

0 

75.4 

45.4 

60.4 

89 

12  + 

34 

15 

192 

0 

0 

0 

0 

6,  66 

5.57 

19 

•  0 

0 

3 

2 

1 

88. 2M 

55. 5M 

71. 9M 

- 

2.7 

99 

8 

46 

29+ 

13 

15 

0 

0 

0 

•  00 

- 

•  06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

88.6 

57.7 

73.2 

100 

10+ 

48 

29 

2 

14 

0 

0 

0 

.08 

.06 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

85.2 

52.6 

68.9 

- 

2.0 

97 

7 

42 

30 

18 

11 

0 

0 

0 

1.71 

1^62 

1.24 

18 

.0 

0 

2 

1 

1 

79.0 

43.1 

61.1 

- 

2.4 

94 

9 

32 

15 

164 

6 

0 

1 

0 

6.11 

5^69 

3.44 

18 

.0 

0 

2 

2 

2 

86.7 

52.2 

69.5 

- 

2.7 

99 

1 

44 

30  + 

23 

12 

0 

0 

0 

2.59 

2^42 

2.10 

18 

.0 

0 

2 

1 

1 

88.9 

56.9 

72.9 

101 

9 

46 

29 

4 

16 

0 

0 

0 

.06 

.06 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

86.0 

57.7 

71.9 

- 

1.6 

100 

9 

47 

30 

6 

12 

0 

0 

0 

.92 

.67 

.63 

19 

.0 

0 

2 

1 

0 

88.5 

55.3 

71.9 

103 

10 

46 

30  + 

12 

14 

0 

0 

0 

2.72 

2.70 

19 

.0 

0 

1 

1 

1 

64  .4 

41.8 

53.1 

6.4 

78 

10 

33 

30  + 

349 

0 

0 

0 

0 

1.41 

1.22 

.92 

19 

.0 

0 

4 

1 

0 

80.1 

42.9 

61.5 

95 

9 

31 

16 

141 

8 

0 

2 

0 

.62 

.53 

12 

.0 

0 

1 

1 

0 

64.4 

41.3 

52.9 

60 

11  + 

31 

15 

359 

0 

0 

3 

0 

1 .  89 

1.25 

19 

.0 

0 

3 

1 

1 

87.8 

56.2 

72.0 

- 

0.8 

98 

9+ 

47 

30 

4 

12 

0 

0 

0 

,11 

•  09 

.10 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

78.0 

47.4 

62.7 

3.6 

92 

10+ 

38 

21  + 

144 

6 

0 

0 

0 

4,49 

4^  14 

3.56 

19 

.0 

0 

4 

2 

1 

61  .6 

40.7 

51.2 

- 

4.7 

75 

11  + 

31 

15 

407 

0 

0 

6 

0 

6.45 

5^04 

3.41 

19 

.0 

0 

3 

3 

2 

82.4 

58.5 

70.5 

_ 

2.6 

93 

11  + 

43 

15' 

35 

9 

0 

0 

0 

•  23 

.17 

.21 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

88.4 

67,0 

77.7 

_ 

2.9 

101 

9 

56 

16  + 

0 

16 

0 

0 

0 

•  62 

.53 

.59 

12 

.  0 

0 

1 

1 

0 

86.6 

56.0 

71.3 

101 

10+ 

44 

17 

16 

11 

0 

0 

0 

.22 

.22 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

89  .8 

59,9 

74.9 

102 

9 

50 

29 

0 

17 

0 

0 

0 

J 

T 

19  + 

.  0 

0 

0 

0 

0 

90  .0 

63.9 

77.0 

102 

9+ 

52 

16 

0 

16 

0 

0 

0 

•  00 

.00 
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0 

0 

0 

0 

84.6 

52.4 

68.5 

97 

9+ 

42 
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28 

11 

0 

0 

0 

3^66 

3.09 

19 

.0 

0 

2 

2 

1 

86.5 

53.8 

70.2 

_ 

2.6 

97 

9 

42 

30 

15 

13 

0 

0 

0 
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68.5 
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_ 
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48 

29  + 
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0 
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0 

88.3 

54.4 
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- 
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9 

44 

30  + 

12 

13 

0 

0 

0 

.  34 
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.14 
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.0 

0 

2 

0 

0 

83  .0 

54,0 

68.5 
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97 

1 

46 

30 

23 

6 

0 

0 

0 

2.38 

2.25 

2.02 

16 

.0 

0 

2 

1 

1 

87.7 

55,1 

71.4 

_ 

1.7 

101 

1 

43 

29 

8 

13 

0 

0 

0 

1,33 

1.26 

1.17 
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0 
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1 

1 

86.8 

53.7 

71.3 

1,7 

101 

10 

43 

26 

17 

15 

0 

0 

0 

1.66 

1^62 

1.63 

19 

.0 

0 

1 

1 

1 

81  .9 

53.7 

67.8 

94 

2  + 

43 

17 

20 

2 

0 

0 

0 

1.77 

1.46 

18 

.0 

0 

2 

1 

1 

89.6 

64.6 

77.  1 

_ 

1.3 

100 

8 

53 

17 

0 

16 

0 

0 

0 

.02 

- 

.03 

.02 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

86.9 

53.1 

70.0 

- 

2.0 

99 

1 

40 

30 

19 

12 

0 

0 

0 

1  .40 

1.33 

.72 

19 

.0 

0 

2 

2 

0 

89.5 

61.0 

75.3 

- 

1.4 

100 

9+ 

51 

17+ 

2 

15 

0 

0 

0 

.00 

- 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

85  .9 

54.2 

70.1 

- 

0,5 

100 

1 

43 

30 

10 

10 

0 

0 

0 

2.08 

1.96 

1  .86 

18 

.0 

0 

2 

1 

1 

85.0 

53.3 

69.2 

_ 

4.2 

96 

1 

44 

30  + 

22 

11 

0 

0 

0 

1.67 

1.78 

1.35 

18 

.0 

0 

2 

2 

1 

81  .8M 

50. 7M 

66.  3M 

97 

10 

38 

29 

79 

12 

0 

0 

0 

5.04 

4.80 

4.99 

19 

.0 

0 

1 

1 

1 

84.4 

52. 2M 

68.  3M 

_ 

3.8 

98 

2 

43 

26 

27 

9 

0 

0 

0 

1.66 

l.b9 

1.19 

19 

.0 

0 

2 

1 

1 

67.5 

56.4 

72.0 

1.7 

99 

10 

46 

16 

9 

14 
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2.80 

19 

1.0 

1 

30 

i 

1 

1 

BLYTHE 

99.7 

57.7 

83.7 

- 

1.5 

112 

1 

52 

30 

0 

26 

0 

0 

0 

.47 

.13 

.4S 

13 

.0 

0 

1 

0 

"I 

u 

BLYTHE  FAA  AP 

99.1 

71.0 

85.1 

111 

5 

59 

30 

0 

26 

0 

0 

0 

.07 

.05 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

IK 

BORREGO  SPR6S  3  NNE 

AM 

98,6 

61,2 

79.9 

111 

1 

52 

21 

0 

26 

0 

0 

0 

T 

T 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

n 

M 

BRAWLEY  2  SW 

AM 

100.0 

65,5 

82.8 

- 

4.8 

112 

2 

56 

30+ 

0 

28 

0 

0 

0 

T 

- 

.34 

T 

12+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

Hi 

CANTIL 

91,5 

58. 3M 

74. 9M 

104 

10+ 

43 

30 

5 

15 

0 

0 

0 

.36 

.19 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

COW  CREEK 

102,7 

75.1 

89.4 

115 

10 

53 

30 

0 

28 

0 

0 

0 

.58 

.48 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

u 

DAGGETT   FAA  AP 

91  .9 

62.0 

77.0 

104 

10+ 

51 

30 

0 

15 

0 

0 

0 

.34 

.34 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

79.5 

46.9 

63.2 

92 

2 

33 

29 

99 

3 

0 

0 

0 

.17 

.17 

17 

.0 

0 

1 

0 

UB 

EAGLE  MTN 

AM 

96.3 

73.0 

84,7 

109 

1 

62 

30 

0 

26 

0 

0 

0 

.13 

.10 

13 

.0 

0 

1 

0 

m 

FAIRMONT 

AM 

80.9 

59.5 

70,2 

3.3 

96 

11 

49 

30+ 

41 

7 

0 

0 

0 

.45 

.24 

.32 

14 

.0 

0 

1 

0 

"l 

UDS 

GREENLAND  RANCH 

101.9 

76,4 

89.2 

- 

1.4 

114 

11  + 

68 

29+ 

0 

28 

0 

0 

0 

.52 

.42 

.47 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

m 

HA  I  WEE 

AM 

82.9 

56.9 

59.9 

- 

3.2 

96 

6+ 

48 

30+ 

20 

10 

0 

0 

0 

.49 

.32 

.37 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

m 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

AM 

96.2 

64,3 

80.3 

108 

2  + 

54 

30+ 

0 

26 

0 

0 

0 

T 

T 

13  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

ti 

IMPERIAL 

98.7 

68.8 

83.8 

- 

2.0 

111 

1 

50 

26+ 

0 

27 

0 

0 

0 

.11 

- 

.31 

.11 

11 

.0 

0 

1 

0 

O'l 

III 

ilNDEPENDENCE 

AM 

87. 7M 

51.8M 

69.  8M 

102 

1 

38 

30 

34 

0 

0 

0 

.24 

.06 

.24 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

'111 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

AM 

100,4 

59.5 

85.0 

- 

0,7 

113 

1 

61 

30 

0 

29 

0 

0 

0 

.06 

- 

.46 

.06 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

III)YOKERN 

90.7 

55.9 

73.8 

104 

4 

60 

30+ 

2 

14 

0 

0 

0 

.71 

.60 

13 

.0 

0 

2 

1 

0 

Ei 

I  TON  MTN 

AM 

99.7 

71.4 

85.6 

112 

1 

58 

30 

0 

28 

0 

0 

0 

.12 

.10 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

73.1 

*9.4 

61.3 

88 

4 

37 

30 

158 

0 

0 

0 

0 

.03 

.03 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

LANCASTER 

87.2 

55.8 

71.5 

101 

10+ 

43 

30 

19 

12 

0 

0 

0 

.64 

.30 

13+ 

.0 

0 

2 

0 

0 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

82  .9 

57.0 

70.0 

95 

1 

44 

17 

31 

10 

0 

0 

0 

.61 

.45 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

q 

% 

LUCERNE  V.ALLEY  1  WSW 

89.7 

51.8 

70.8 

103 

5+ 

39 

29 

27 

14 

0 

0 

0 

.01 

.01 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

MECCA  3  St 

AM 

97.8 

65.3 

81.6 

108 

1 

66 

26 

0 

28 

0 

0 

0 

.30 

.30 

13 

.0 

0 

1 

0 

0! 

»t 

MITCHELL  CA^SRNS 

83.1 

63.8 

73.5 

96 

1 

50 

17 

16 

9 

0 

0 

0 

.19 

.13 

13 

.0 

0 

1 

0 

"1 

41 

MOUNTAIN  PASS 

80.7 

57.8 

69.3 

94 

1 

42 

30 

38 

.23 

.13 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

NEEDLES  FAA  AP 

97.8 

71.0 

84.4 

112 

1 

60 

30+ 

0 

25 

0 

0 

0 

.31 

.20 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

'i* 

PALMDALE 

88.5 

58.1 

73.4 

- 

0.5 

105 

10 

47 

29 

12 

13 

0 

0 

0 

.19 

.00 

.14 

13 

.0 

0 

1 

0 

»« 

PALMDALE  FAA  AP 

86.7 

56.8 

71.8 

100 

10+ 

45 

29 

20 

12 

0 

0 

0 

.20 

.15 

13 

.0 

0 

1 

0 

i 

PALM  SPRINGS 

99.1 

52.8 

81,0 

- 

3.0 

112 

1 

53 

30 

0 

25 

0 

0 

0 

.35 

.03 

•  35 

13 

.0 

0 

1 

0 

i»i 

PARKER  RESERVOIR 

AM 

97.9 

74,2 

86.1 

110 

1 

64 

30+ 

0 

27 

0 

0 

0 

1.22 

1.20 

13 

.0 

0 

1 

1 

1 

in 

RANDSBURG 

58,8 

72.3 

100 

1 

49 

30+ 

17 

11 

0 

0 

0 

.68 

.65 

13 

.0 

0 

2 

1 

0 

ti 

SOUIRREL   INN  2 

59.9 

53,3 

61.5 

- 

3.4 

85 

5 

40 

30+ 

154 

0 

0 

0 

0 

.18 

.48 

.15 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

■s 

TABLE  MOUNTAIN 

58.1 

50.1 

59.1 

2.7 

83 

1 

34 

29+ 

218 

0 

0 

0 

0 

.81 

.40 

.38 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

THERMAL  FAA  AP 

98.3 

58,7 

83.5 

108 

1 

60 

25 

0 

27 

0 

0 

0 

.10 

.10 

13 

.0 

0 

1 

0 

s 

5» 

TRONA 

AM 

93.7 

62,  7M 

78.  2M 

2.0 

108 

1 

55 

16 

0 

20 

0 

0 

0 

.78 

.56 

.42 

13 

.0 

0 

2 

0 

TK 

"« 

TWENTYNINE  PALMS 

94,7 

62,5 

78.5 

105 

1 

49 

30 

0 

21 

0 

0 

0 

.03 

.03 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

ais 

VALYERMO  RS 

84.5 

46,9 

65.7 

97 

2+ 

34 

30+ 

84 

11 

0 

0 

0 

.61 

.27 

.34 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

AM 

89.2 

52.8 

71.0 

103 

1 

39 

30 

19 

13 

0 

0 

0 

.08 

.05 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

AM 

57,5 

30.4 

44.0 

70 

3+ 

13 

17 

627 

0 

0 

14 

0 

2.25 

.82 

19 

7.0 

1 

17 

4 

2 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

AM 

42,3 

25.1 

33.7 

58 

3+ 

8 

30 

930 

0 

5 

19 

0 

1.68 

.60 

19 

12.5 

« 

19 

4 

1 

0 

DIVISION 

73.  7 

3.1 

.45 

.16 

See  Reference  Notes  Following  Sration  Index  i)| 


DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1959 


1  Station 

2 

Day  of  month 

o 

1 

2  3 

4  1  5  1  6 

7  1  8  1  9 

10 

u  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1 

17  1  18 

19  1 

20  1 

21 

22  1  23  1  24 

25 

26  j  27 

28 

29  1  30 

31 

\CJOH  ESCOHDIOO  FC26iaE 

adclanto 
ilderpoiht 

iLISO  CN  OAT  MT  FC4A6 

.5C 

.6« 
.03 

T 

.04 
.04 

.03 

.46 

.32 
.26 

•  12 

.27 
1.21 

.04 
.37 

.01 

.02 

.LPINE 

.LTURA$  RS 
.NGIOLA 

i.NGVIN  PAC  UNION  COL 

T 

.61 
.0< 

3.99 

T 

T 

.01 

T 

.12 

•  17 

T 

.16 
T  .04 
•02  3^94 

.11 
.02 

.02 

.06 

NTIOCH  PUNP  PLT  3 
HZ  A 

PPLE  VALLEY 

RftOVO  SECO  R5  FC   508  C 
SH  niH 

1.T5 

.65 
.00 
.6i 

.10 
.04 

.04 
.55 

.09 

.50 

.01 

.01 

1 .25 

.50 

,01 

S£OC  OIL  ANAHEIH  1 
UBURM 

VALOM  PLEASURE  PIER 
VENAL  9  SSE 

.00 

2 1*1 
.01 
.00 

T 

.60 
.72 
•  01 

3.90 
1.72 

,03 

2USA  CITY  PARK,  FC  1*3 
ACK.US  RANCH 
AKER  9  NNU 

AKERSFIELD  VB  AP  R 
ALCM  PH 

.oa 

.09 

.o« 

2.S6 

T 

.02 

T 

.23 
.03 
.02 

.10 
.06 

.05 

T 

.08 

I 

.26 

T 

2.30 

ARNESON  PARK 

ARSTOtf 
EAUMONT 

EAUMOHT  PUNPING  PLANT 

.03 

.00 
.13 
.16 

.03 

T 

.05 

T 

.06 

.  16 

EAUMONT   1  E 
EL  AIR  FC  10 
EN  LONOND 

ERKELEY  R 
ERRYE&SA  LAKE 

.10 

9.U 
2.62 
1.90 

r 

T 

•  01 

T 

.06 

.10 

e.35 

2.52 
1.28 

.60 
.04 
.61 

IG  BAR  RS 

IG  BEAR  LAKE  DAN 

IG  CREEK  PH  1 

IG  OALTON  DAM  FC  223  BE 

IG  PINES  PAW  FC  838 

l.SI 

6.M 
.2! 
.71 

.31 

.01 

.06 

T 

.02 
.33 

T 

2.66 
.12 
.32 

.07 
.72 
.01 

•  20 

T 

.05 

.61 

.12 

.79 
.02  I 

,32 

3.46 

T 

,10 
T 

T 

.06 

IG  SUR  STATE  PARK 

[SHOP  WB  AP  f 
[SHOP  UNION  CARBIDE 
.ACK  MOUNTAIN  2  «SH 

:n 

.21 
3.B3 

A.n 

T 

T 
T 

.2S 

T 

.12 

.06 

.30 

.01 

.47 

T 

.05 
.42 
1.46 

8.25 

.20 
2.80 
3.52 

.02 
.21 

.ACKS  MTN  BRANCH 
.UE  CANTOd  VB  AP  //i 
.UE  LAKE  REDHOOO  CR 
YTHE 
j.rTHE  FAA  AP 

.63 

2.01 
.61 
•B1 

T 

.02 

T 

.05 

.01 

.65 
.02 

.10 
.15 
.62 

T 

.10 
.35 

.17 
.02  2.78 
.43 

.62 
.40 

T 

.28 

.06 

.15 

KA 

MMVILLE  HVT  mTNC  STA 
ME60  KSERT  PAfOt 
NWEGO  SPR6S  3  NNE 

.62 

2.31 
•  OC 

T 

T 

T 

I 

T 

.14 

I 

.05 
2.17 

.55 

.02 

T 

T 

■ULEVARO 

inwt  1  CAirroM 

iMNM  MN 

janao  tMQi 

3.M 

•  M 

•  M 

T 

I 

.12 
.0) 

.02 

.07 
.07 

T 

.26 
.23 

.01 

.13 

.06 

2.62 

.87 
•  16 

.02 

.03 
.16 

MLET  2  SH 

E*  Mil 

l:IM£WT 
IIMCVILLE  t  nv 

T 
T 

.91 
2.91 

I 

I 
T 

.01 

T 
T 

.29 

T 

.  30 

.39 

T 

.26 
1.10 

.39 
1.10 

.06 

T 

vats  FAmuwi  not 

USH  CftCEK  RS 

CU  UEEI  n 

ILWOS  BAD  fH 

■HUK  UK  OCT  FC  22«e 

2.03 

♦  .76 
*.<C 

T 

T 

T 

T 

.04 
.03 
.02 

T 

.33 
.66 
.06 

T 

1.72 
2.96 
3.55 
2.00 

.  31 
2.54 

.48 
2.72 

UMIK  KB  AT  II 

■LUI&MIE 

MET 

am  uuKM 

.27 
1*M 
1.3S 
2.62 

.OC 

I 

.02 

.03 

.05 

.26 

T 

T 

1.86 
.94 
.03  2.20 

.06 
.39 

r 

.02 

r 

I 

.22 

MZOI 

MILXO  MM  f 
OMU  (MM 
UtVEIUS  Bie  TREES 
LAVEIUS  RESERVOIR 

.07 

.07 
5.19 
3.10 

T 

T 

•  06 

•  06 

.03 

T 

T  .49 
.60 

.07 
4.47 

2.50 

T 

.23 

T 

T  .03 

LEXICO  2  RE 

U.MIAII  RS 
WO 

»  FMieCE 

.03 
3. 60 

•  B8 

•  36 
1.97 

.03 
T 

•  01 

•  33 

T 

2.99 
.82 

.48 

.61 
.06 

1  .42 

.07 

T  I 

V  SM  LUIS  CelSPO 
IPTflNVIIXE  RS 
■T  11  SH 
■T  K 

leSA  R*RK  PIERCE  COC 

1.30 
6.0J 
1.56 
1.00 
.03 

.01 

•  02 

•  11 

•  31 

.23 

I 

.49 

.10 
1.26 
T  .47 

.24 
.01  T 

1.02 
2.39 
.50 
.27 

.18 

.10 
.08 

,01 

.08 

ITIL 

IIMU  ROVER  HOUSE 

MEL  VALLET 

riMT  BULL  RUN  RCH 

.36 
1  .90 
2.06 
2. OS 
3.09 

I 

.19 

•  17 

.35 
.14 

1.42 
1.75 
.94 
.32 

.13 
.15 
l.U 

2.77 

T 

CABEBO 

•ILVlLLE  SAWTER 

MR  SBOVE 

MR  ROIRT  RANCH 

MRVIU.E 

7.3T 
1 .69 

.71 
4.30 

.S6 

.10 

T 

•  02 

•  04 

•  15 

•  25 

•  05 

.08 

T 

7.35 
.06  .93 
.05 
2.00 
.08 

.15 
.57 
2.50 
,09 

.02 

,01 

T 

.02 

.08 

.01 

ITERVILLE  PH 
V'VLLENGE  RS 
'    asOORTM  FC  2".  D 

:RRT  VALLEY  DAN 
»  STER 

2.S2 
5.04 
.00 

6.5e 

1  .65 

I 

.01 

.22 
.02 

•  60 
.09 

.10 
.03 

1.64 
1.80 

.27 

1.20 

.76 
3,12 

5.67 

.06 

T 

.  CO  EXP  STAT  ION 
TTENBCN  PASS 
n-A  VISTA 
XO  RS 

MMOIIT  POMONA  COLLE&E 

1.86 
6.5( 

.m 

6.26 
•  01 

1.86 
.25 

I 

6.25 

T 

.01 

nSBURG 

ABUKE  HIGHLANDS 
VEBBALE  3  SSE 
LIMtA 

LIBM  1*  M 

1.7; 

U61 
3^62 

•  0< 

•  04 

I 

1.07 
1 .49 
3.17 

T  .14 

.23 
.70 

.02 

BTS  FCS30 

EMM  FISH  HATCHERY 
FAX 

1.26 
.9! 

3^2: 

.11 

1.07 

.19 

.01 

.71 
2.12 

1.02 

.05 
.09 
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DAILY  PRECIPITATION 


CONTINUED 


Day  of  month 


COLGATE  PH 
COLUSA   1  SSW 
CONCORD  3  E 
COPCO  NO  1  DAM 
CORCORAN   IRRIG  DI5T 

coftoes 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 

COVELO 

COVINA  TEMPLE   FC  193 

COW  CREEK 
COYOTE  WELLS 
CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT   CITY  7  ENE 
CBOCKETT 

CRYSTAL  LARE  FC283B 

CULVER  CITY 

CUMHINGS 

CUNNINGHAM 

CUYAKA 

CUYAMACA 
DAGGETT   FAA  AP 
DANA  2  SE 
DAVIS  AGR  COLLEGE 
DAVIS  CREEK. 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  PH 

DELANO 

DCNAIR 

OE  SABLA 

DESCANSO  RS 

DOBBINS  COLGATE 

OONNELLS  DAM 

OONMER  MEMORIAL   ST  PK 

DOS  RIOS 

DOWNEY  FIRE  OEPT  FCI07C 

DOWNIEVILLE  RS 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUNMIGAN 

DUNN  SIDING 

DUNSHUIR  RS 

DUTTONS  LANDING 

EAGLE  LAKE  STONE  RANCH 

EAGLE  HTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAJON  2  E 
EL  CAP  I  TAN  DAM 
ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FCl2eB 

ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE 

ELLIOTT 

ELSINORE 

EUREKA  WB  CITY 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAIRMONT 
FERGUSON  RANCH 

FIDOLETOWN  LYNCH  RCH 

FILLMORE   1  WNH 

FINLEY  1  W 

FINLEY  i  SH 

FIVE  POINTS  5  SSW 

FLEMING  FISH  *  GAME 
FOLSOM  0AM 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 

FORT  BIOWELL 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVN 

FORT  DICK   1  NNE 

FORT  JONES  RS 

FORT  ROSS 

FRENCH  GULCH 

FRESNO  we  AP  I 

FRIANT  GOVT  CANP 

FULLERTON  ARROUES  RCH 

FULLERTON  DAM 
FULLERTON  HILLCREST  RES 
GARBERVILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GASQUET  RS 

GEM  LAKE 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RS 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 

GILROY 

GILROT  IM  EN£ 
GLENOALE  STAPENHORST 
GLENDORA  WEST 
GLENNVILLE 

GOLD  RUN 
GOOSE  LAKE  WEST 
GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 
GRATON  1  W 

GREENLAND  RANCH 
GREENVIEW 
GREENVILLE  RS 
GRIZZLY  PEAK 
GROVELAND  RS 

HAINES  CYN  LOWER  FC  364 
HAINES  CYN  UPPER  FC  367 
HA  I  WEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
HAMILTON  AFB 

HANFORD 
HANSEN  DAM 
HAPPY  CAMP  RS 
HARRIS  GAGING  STA 
HARRISON  GULCH  RS 

HARRY  L   ENGLEBRIGHT  DAM 
HATCHET   MT  MNTNC  STA 
MAT   CREEK  PH  1 


13  14 


15 


3.44 
Z.30 


1.55 
2.56 
.70 


.30  .53 
1.61 
2.49 


.52 
1.60 
.32  1.20 


1.66 

U05 
.95 


3.26 
1.43 
.24 


2,67 
.30 


1.52  .34 


1.56  .43 


22     23     24    25     26     27     28     29  30 


.06     .30  .50 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


HATFIELD  PuMP  PLANT 
HAYFORK  RS 
HEALDS6URG 
HEAL0S6URG  2  E 
HEMET 

HENSHAU  OAH 
HERNANDEZ   2  NW 
HESPERIA 
HETCH  METCMY 
HILTS 

HOBERGS 
HODGES  DAM 
H0EGEE5   FC  60A 
HOLLISTER 
HOOPA 

MOOPA  2  SE 
HUNTERS  DAM 
HUNTINGTON  LAKE 
IDLEWILO  HWY  MNTNC  STA 
I  IDRIA 

I  IDYLLWILD  RS 
I  IMPERIAL 

INDEPENDENCE 

INDIO  US   DATE  GARDEN 

INYOKERN 

INYOrERN  ARMITAGE 
I  ONE 

IOWA  HILL 
IRON  MTN 

JESS  VALLEY 

'  JOHNSONDALE 
JOICE  ISLAND 
JOSHUA  TREE 
JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 

KEE  RANCH 

KELLOGG 

KELSEYVILLE 

KERL INGER 

KERN  RIVER  PH  1 

KERN  RIVER  PH  3 
KETTLEMAN  CITY   X  SSW 
KETTLEMAN  STA 

i  KILARC  POWER  HOUSE 

;  KING  CITY 

KLAHATH  I 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LAFAYETTE   2  NNE 
LACUNA  BEACH 

LA  HONDA 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  CITY 
LAKE PORT 
LAKE  SHORE 

LAKESIDE   2  ENE 
LAKE  SPAULDING 
LAKE  SPAULDING  DAM 
LA  MESA 
LANCASTER 

LAS  PLUMAS 
LEBEC 

LECHUZA  PT  STA  FC  352  B 
LEESVlLLE  KEEGAN  RANCH 
LE  GRAND 

'  LEMON  cove 

LINDSAY 

LIVE  OAK  CANYON  FC    230  < 

LIVERHORE  2  SSW 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

LOCKWOOD  MESA 
LOO  I 

LOHPOC  SEWAGE  PLANT 
LONE  TREE  CANYON 
LONG  BEACH 

LONG  BEACH  hB  AP 
LONG  VALLEY   INSP  STA 
LOS  ALAMOS 
LOS  ANGELES  WB  AP 
LOS  ANGELES  WB  CI TY 

LOS  BANDS 

LOS  BANOS  ARBURUA  RCH 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  <•  SW 

LOS  PRIETOS  RS 

; LUCERNE  VALLEY    1  WSW 

LYTLE  CREEK  PH 
, LYTlE  creek  RS 

MADELINE  MNTNC  STA 

MADERA 

MAO  RIVER  RS 

NANDEVILLE  ISLAND 
I  HAN2ANITA  LAKE  / 
I  MARCH  FIELD 
! MARICOPA 

i  MARIPOSA 

!  MAfiTINEZ   3  SSE 

I  MARTINEZ   FIRE  STA 

1 MARYSVILLE 

'■  MATHER 

MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA  3  SE 
NEKDOTA  DAM 
MERCED  FIRE  STA  2 

NERCEY  MOT  SPRINGS 
MEYERS   INSPECT  ION  STA 
NIDOLEWATER 
MILL  CREEK  2 
MINERAL 

MIRANDA  SPENGLER  RCH 

MITCHELL  CAVERNS 

MODESTO 

HOJAVE 

MONO  LAKE 

MONTEREY 
HONTICELLO  DAM 
HOONPARK    1  SSE 


1.02 
.24 


*01      .d  .65 


.01      .08  .07 


.11      .03  .21 
.07  .28 


.18  .74 
.13 

.25  .28 


.25 
1.22 
.19  3.93 


.06 
1.61 
.56 


1.30 
1.45 
1.34 


.73 
1.64 
1.63 


2.00 
1.72 
1.86 
.95 


.12  .20 
T 

.29  .02 


.63 
3.55 


3,09 
1.42 


5.10  .01 


1.26 
1.52 


25     26  27 


28    29    30  31 


-  289  - 


DAILY  PRECIPITATION 


CONTINUED 


•3 

Day  of  month 

1   I   2  3 

4 

5  1  6 

7   1   8   1  9 

10 

11  1 

12 

13  1  14  1  15 

16  J 

17  1  18 

19  1 

20  [  21 

22  1  23  J  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29 

30 

31 

.41 
.96 

.23 
.33 
2.7« 

T 

T 

T 

.02 

,13 

.41 

,00  ,02 
,16  .11 

.08  .05 

T 

T 

.06 

1.01 

,98 
1.37 

.26 

2.79 
.  71 
.54 
.95 

U95 

.02 

,25  ,18 
.18  .59 

r  T 

.06  .72 
,47 
T  ,11 
.02  .14 
.71  1,23 

2.01 
.22 

.01 

.02 

I 

•  lA 

.2'* 
2.37 
.31 

T 

.07 
.2C 

.02 

.01 
,06  ,05 

T 

.05 

.01  1.86 
T  .02 
1.87 

.40 
.17 
.50 

.05 

T 

.59 
4.71 
2.61 
.02 
.07 

.5! 
.0<i 

.04  T 

.21  .16 

T 

.03 

T 

.02 

1.52 
.75 

2.79 

,03 

•  1.86 

T 

T 

1  .67 

1.35 

.52 

T 

T 

T 

.00 
5.04 
.  12 

T 

T 

.11 

.05 

.01 

4.99 

I 

1.66 

3.27 
2.73 
5  .04 

T  T 

T 

.04 

r 

T 

,47 
.45 
,09  3.18 
2.70 
4,02 

1.19 
.11 

T 

.02 
.97 

.01 
.05 

.06 
.02 
.31 
.00 
2.65 

T 

T 

T 

T 

.02 
.3C 

.02 

.01 

T 

T 

.04 

.61 
3.73 
3.93 
1.53 
1.91 

.30     .07  .37 
.13     ,27  .03 

.06 

.01 
1.57 
3,81 
1.38 
.02  1.04 

.60 
,73 
.06 
.  15 
.40 

.04 

.02 

.65 

1.97 
2.1C 
2.10 
.01 

T 

T 

T  T 

.01 

r 

1,55 
1.20 
.90 

.42 
.90 
1.20 

2.59 
.07 

3.10 
.19 
.20 

,03 

I 

,0: 

T 

.06 
.  14 

.01 

1.76 
3,10 

.17 

.35 
2.31 
.96 
.50 
•  00 

T 

T 
T 

,35 
.46 

.53 
T  .47 

1  .78 
.49 

.04 

.11 
2*91 

1.22 
.52 

T 

T 

T 

T  .02 
1.20  .02 
.05 

T 

.04 
2.20 

T  ,41 

.07 
.69 

.06 

1.78 
•  52 
.06 
.00 

1.13 

.09 

1,63 
,11 

T 

.92 

.  15 
.41 
.06 

.  12 

1.65 
1  .40 

.72 
1.25 

.56 

.12 

,39 

.60 

.19 

T 

.03 

1,85 

.04  ,09 
T 

T 

1.26 
1.09 

T 

,14 

.85 
11.33 
2.45 
2.75 
2.57 

T 

.22  .08 

r 

.05  .06 
.01  .05 

T 

.06 
5,06 
2.28 
.64 
.69 

.78 
5.97 

.  17 
1  .60 
1.62 

.01 

2.09 
3.56 
.27 
.45 
.66 

.01 

.01  .01 

.05 
.20 
.01 

.02 

3.16 
.05 
,27 
.21 

1,77 
.04 
,16 
.  IB 
,45 

,27 
,14 

T 

T 

.02 
1.07 
.40 
.75 
1.87 

T 

.02 
.20 
1.35 

T 

.07 

.U  .12 

.16 

T 

.52 

.52 

.55 
.04 
T 

.  12 

.09 
T 

.24 

T 

2.93 
.03 

i.es 
3.73 
.12 

T 

.08 
.02 

.01  .04 

,02  .70 

2.62 

.07 
2.18 

.06 

1.70 
.83 

-03 
,10 

.00 

.  66 
.00 
1.03 
6.48 

.12 

,55  ,01 

.06 

.05 

.21  .76 
•  3.19 

T 

3.24 

.08 

1.93 
2.74 
2.41 

.08 

3,05 
1.66 
.02  2,05 
2.35 

.02 
,25 
.67 

.06 

.02 

2.09 
2.52 
1.61 

.02 

T 

T 

.05  .17 
T 

.44 
1.81 
.01  1.53 

1.65 
,47 
.07 

.02 

1.6* 

1.52 
3.23 
4,5; 

T 
T 

.06 
T 

.01  1.46 
3.66 
1.52 
2.69 
1.92 

.07 

.26 
2,60 

.n 

3.63 
2.02 
4,45 

.01 

,08 

.08     ,02  .24 
.05 

.07 
.10 
2.42 
1.33 
.30 

.43 
.07 

l.U 
,35 

4.02 

.  1 1 
.01 

,08 

.06 
1.63 
,22 

•  04 
■  21 

T 

.02 

.65 

.01 

,  78 

I 

T 

T 

HORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MOUNTAIN  PASS 
MOUNT  SALDY  FC  85G 
MOUNT  DANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  11  ESE 
MOUNT  HEBRON  RS 


MT  WILSON  FC  3388  // 
MUIR  WOODS 
NACIMIENTO  DAM 
NAPA   STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  FAA  AP 

NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY  PARK  4  SW 
NEWHALL  SOLEOAD  FC   32  C 

NEWMAN  2  NW 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NILANO 

NORTH  FORK.  RS 
NORTH  HOLLYWOOD 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 
OAK  KNOLL  RS 
OAKLAND  WB  AP 
OAKVILLE   1  WNU 
OCCIDENTAL 

OCEANSIDE  PENDLETON 

OCOTILLO  WELLS 

OJAI 

OL INDA 

OHO 

ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

ORINDA  BOWMAN 

ORLAND 

ORLEANS 

OROVILLE    1  WSW 
OROVlLLE  7  SE 
OROVILLE  BRIDGE 
OXNARD 
OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC    33  A£ 
PAlCINES  OHRHALL  RCH 
PALMDAUE 
PALMDALE  FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PALOMAR  MTN  OBSY  I 
PALOS  VERDES  EST  FC  43  C 

PANG CHE 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 

PARKFIELO 

PASADENA 

PASKENTA  RS 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PATT IWAY 

PAYNES  CREEK 

PETALUMA  FIRE  STA  2 
PIEORA 

PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NM 
PIRU  2  ESE 

PISMO  BEACH 
PIT   RlvER  PH  5 
PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 

PLYMOUTH 
POINT  ARENA 
POINT  ARGUELLO  WB 
POINT  ARGUELLO  LIGHT  STfl 
PT  .PIEDRAS  BLANCAS 

POMONA 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 
PORTERVILLE 
PORT OLA 
POSEY  3  £ 

POTTER  VALLEY  PH 
POWAY  VALLEY 
PRIEST  VALLEY 
OUINCY  RS 
RAMONA  SPAULOING 

RANCHITA 
RANDSBURG 
RAYWOOD  FLATS 
RED  BLUFF  WB  AP 
REDOING  FIRE  STA  2 

REDLANDS 
REDWOOD  CITY 
REPRESA 
RICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STA 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  E  S 
ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 
SACRAMENTO  W8  AP 

SACRAMENTO  WB  CITY 
SAINT  HELENA 
SAINT  JOHN 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 

SALINAS  DAM 

SALSIPUEOES  GAGING  STA 
SALT  SPRINGS  PH 
SALYER  RS 
SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
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Day  of  month 


4      5      6      7  8 


10     11     12     13     14  15 


19     20  21 


22     23     24    25     26  27 


SAN  CLEMENTE  0AM 
SAN06ERG  PTL  STA  FCISOB 
SANDBERG  we  //fi 
SAN  OIEOO  WB  AP 
SAN  OlMAS  fIRE  WON  FC  95 

SAN  FERNANDO 
S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  W6  AP 
SAN  FRANCISCO  FOB 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

SAN  GABRIEL  0AM  FC425SE 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  GREGORIO  3  SE 
SAN  JACINTO 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MARCOS  RANCH 
SAN  MATEO 
SAN  PEORO 
SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA  FIRE  STA 
SANTA  ANA    RlVER   PH  1 
SANTA  ANITA  FERN  FC  A32 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA   FAA  AP 

SANTA  BARBARA   TV  PEAK 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  FE  0AM 

SANTA  MARGARITA    2  SW 

5ANTA  MARGARITA  BOOSTER 
SANTA  MARIA  W8  AP 
SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 

SANTA  ROSA 

SANT lAGO  0AM 

iAUGUS  POWER  PLANT  I 

iAWYERS   BAR  RS 

SCOTIA 

iEARSVlLLE  LAKE 

iECRET  VALLEY  MNTNC  STA 

.EPULVEDA  DAM 

.HASTA  DAM 

iHELL  ASS  PLANT 

■MINGLE 

iHINGLETOWN  Z  £ 
.lERBA  CITY 
MERRAVILLE  RS 
.IGNAL  HILL   FC  415 

.KAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

■NOW  CREEK  UPPER 

.NOW  LAB  CEN  5 lERRA  //f 

OMESBAR    1  W 

OMIS  3  NE 

CM]  S  3  NW 

ONOMA 

ONORA 

|0  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 
PADRA  PAC  FC    356  C 

PRECKELS  HWY  BRIDGE 
PRINGVILLE   7  ENE 
QUAW  VALLEY  LODGE 
OUIRREL    INN  1 
QUIRREL    INN  2 

TANDISM  *  HICKEY   ST  PR 
TANISLAUS  PH 
TOCKTON  FAA  AP 
TOCKTON   FIRE   STA  i* 
TOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

TONYFORD  COOLET  RANCH 
TONYFORD  RS 
TONY  GORGE  RESERVOIR 
TRAWBERRY  VALLEY 
U£Y  RANCH 

UNLAND 

U5ANA  KNOLLS 
USANVlLLE 

[usanville  ap 
able  mountain 

Iahoe 

EHACHAP 1 
EJON  RANCHO 
HERMAL   FAA  AP 
HOUSANO  OAKS 

IHHEE  RIV  EDISON  Ph  2 

ilGER  CREEK  PH 

lOPANGA  PATROL    STA  FC  6 

ORRANCE 

RACY  CAR60NA 

RACY  PUMPING  PLANT 
IRINITY  DAM  VISTA  POINT 
IRON  A 

RUCKEE  RS 

IJLELAKE  //F 
jJRLOCK 

IjRNTABLE  CREEK 
IJSTIN  IRVINE  RANCH 
kENTYNINE  PALMS 
I^IN  LAKES 


*PER  LAKE  RS 

*PER  MATTOLE 

»R  SAN  LEANDRO  FILTERS 

fcCAVlLLE 

tLLEY  CENTER    3  NE 
VLYERHO  RS 

\H  NUYS  CITY  WHSE  FC  15 
{NTURA 

ICTOftVILLE  PUMP  PLANT 
mCENT   FIRE   STA  FC  120 

iNTON 
SALIA 
-STA  1  W 


2.19 
T 

4.45 


1.32 
1.31 
6.92 


.OS  .27 

.35  .16 
.29  .10 


.33  .02 
.21  .31 


.38 

.32 


.42  .33 
.07  .06 
.05  .27 


4.50 
2.00 
.09 

2.18 

T 

4.39 


.03 
2.26 
2.71 


1.69 
1.73 


i.34 
1.50 


.  29 
3.43 


2.70 
.24 
2.30 


3.34 
.  12 
2.05 


2.10 
2.69 
1.00 
3.73 


I  Statloa  Indai 
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Day  of  month 


13     14  15 


19     20  21 


28     29     30  31 


VOLCANOVILLE 
VOLUMERS 
VOLTA  PH 
WALLACE 
WALMAR  SCHOOL 

WALNUT  CREER  2  ESE 
WALNUT  CREEK  k  E 
WALNUT  GROVE 
WALNUT   PATROL    STA  FC102B 
WARNER  SPRINGS 


WASCO 
WATSONVIL 
WEAVERVIL 
WEED  1  S 
WENDEL  10 


.96 

1.30 


.E  WATERWORKS 


WESTHAVEN 

WEST  POINT    3  SW 

WHEELER 

WHl  SKEYTOWN 

WHITE  MOUNTAIN  1 

WHITE  MOUNTAIN  2 
WMITTIER  FC  106 
WILL lAMS 
WILLOWS 
WINTERS 

WOFFORO  HEIGHTS 
WOOOFOROS 
WOODLAND  1  WNW 
WRIGHTS 
YORBA  LINDA 


1.39 
1.15 
1.7 


SUPPLEMENTAL  PRECIPITATION  DATA 
STORM  OF  SEPTEMBER  18  -  19,  1959 

Unofficial  Weather  Stations  not  published  In  Daily  Precipitation  Table,  Climatologic al  Data,  or  Hourly  Precipitation,  California 


Observer 

and 
Location 


Latitude     Longitude  Sec. 


Obs. 
Time 


Exposure  18 


MR,  GOODWIN,  SPRING  BRANCH 
NEAR  MTN.  GATE 

BURNS,   PROJECT  CITY 

BUTCHER,   PROJECT  CITY 
HILLISHINE,  NEWTOWN 

TOYON,  GOVT.  CAMP 

KESWICK  DAM,  USSR 

JACOBSEN,  STATE  HIGHWAY 
DEPT,  REDDING  OFFICE 


REDDING  FIRE  STATION  NO  2 
(CENTRAL-WEST  PORTION  CF 
TOWN  ) 


SHASTA  GUARD  STATION 


40°  43' 

40°  41' 

40°  41' 
40°  39' 

40°  42' 
40°  37' 


122°  22' 
122°  24' 

122°  23' 
122°  27' 


16 

NW  1/4  31 
31 


33N 
32N 

33N 
32N 


3/4"  Tube  - 
l-iyz"  Orifice 


3/4"  Tube  - 
1-U2"  Orifice 


Glass  Tube 
St.  side  can 


8"  SRG 
8"  SRG 


8.65     5.75  14.40 

2.60     8.05  10.65 

3.+      6.+  10.4 
16.75 

3.34  10.63  13.97 
2.60    5.54  8.14 


3.19  3.24 


Rain  measured  on  19th  occurred  mostly 
5  p.m.  -  10  p.m.  Friday  18th. 


Rain  pretty  well  over  by  9  p.m. 
Friday. 


Rain  Thursday  p.m.   to  Saturday  a.m. 


Straight  side  garbage  can  16-3/4"  deep 
empty  before  storm;  overflowed. 


Reported  3  heavy  thunderheads  moving 
across  heavy  rainfall  area  at  one  timi 
Thunder  and  lightning  reported.  USE 
field  party  reported  storm  moved  SW  ■ 
boundaries  of  heaviest  rain  Redding  oj 
S,   Shasta  Dam  on  N. 

5  p.m.    17th  to  8  a.m.    18th  2.13.   5  p.l 
to  9:45  p.m.    18th  3.22,    lightning  seeIUl[I^ 
Fireman  reported  man  measured  over 
during  45  min.   period  around  8  p.m 


3.10     4.34       7.44       Over  4"  prior  to  6  p.m.  18th. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1959 


1 

Stalion 

Day  Oi  Month 

Average 

1  1  2 

3 

4 

s 

6 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 

 '- 

29 

30  1  31 

ADIN  RS 

MAX 

90 

90 

81 

78 

86 

87 

85 

92 

81 

89 

80 

65 

59 

58 

62 

60 

70 

70 

71 

73 

68 

63 

53 

68 

74 

.1 

MIN 

34 

44 

46 

34 

40 

43 

42 

49 

65 

42 

56 

38 

30 

30 

41 

38 

25 

27 

33 

39 

47 

21 

19 

31 

37 

.6 

ALDERPOINT 

MAX 

89 

95 

94 

84 

85 

89 

89 

90 

94 

99 

83 

89 

94 

59 

74 

72 

75 

71 

70 

78 

72 

77 

77 

87 

80 

78 

75 

72 

78 

81 

82 

0 

MIN 

54 

48 

52 

64 

56 

66 

57 

62 

54 

53 

44 

45 

46 

47 

46 

42 

46 

61 

67 

52 

49 

52 

47 

45 

53 

52 

50 

46 

47 

46 

49 

9 

ALPINE 

MAX 

92 

92 

88 

93 

97 

92 

88 

89 

94 

97 

94 

83 

89 

84 

77 

73 

82 

63 

87 

83 

85 

88 

76 

86 

85 

83 

76 

75 

79 

77 

65 

,7 

MIN 

63 

52 

51 

60 

64 

60 

60 

63 

53 

70 

78 

68 

64 

53 

64 

63 

62 

53 

57 

56 

59 

56 

62 

48 

52 

49 

64 

59 

68 

56 

58 

0 

ALTURAS  RS 

MAX 

82 

88 

92 

83 

88 

86 

87 

88 

85 

89 

88 

69 

87 

76 

56 

60 

68 

66 

61 

60 

52 

69 

71 

72 

74 

67 

63 

60 

66 

60 

74 

4 

MIN 

33 

34 

38 

35 

41 

46 

48 

39 

38 

42 

38 

42 

44 

45 

38 

25 

26 

41 

32 

34 

24 

26 

32 

27 

37 

39 

20 

23 

25 

37 

34 

9 

lANGWIN  PAC  UNION  COL 

MAX 

93 

81 

82 

85 

88 

90 

91 

90 

87 

76 

87 

90 

72 

70 

71 

68 

67 

62 

68 

70 

75 

77 

79 

82 

81 

80 

77 

73 

72 

70 

76 

4 

MIN 

49 

45 

42 

44 

53 

54 

56 

49 

64 

47 

46 

65 

47 

48 

41 

44 

41 

62 

50 

47 

53 

57 

57 

60 

57 

62 

65 

55 

54 

52 

50 

9 

iANTIOCH   PUMP   PLT  3 

MAX 

95 

98 

85 

87 

87 

92 

92 

93 

92 

89 

82 

68 

91 

80 

77 

77 

75 

75 

56 

75 

77 

81 

84 

65 

68 

87 

89 

82 

77 

61 

84 

3 

MIN 

50 

47 

49 

51 

53 

53 

54 

55 

65 

52 

57 

55 

53 

51 

60 

49 

47 

52 

54 

50 

53 

48 

56 

50 

52 

56 

67 

47 

56 

44 

51 

9 

iASH  MTN 

MAX 

98 

97 

99 

92 

92 

92 

93 

99 

97 

103 

102 

97 

91 

95 

77 

77 

77 

78 

77 

80 

77 

80 

82 

84 

86 

87 

89 

63 

80 

81 

68 

1 

MIN 

64 

58 

65 

63 

61 

63 

59 

57 

44 

51 

72 

68 

64 

59 

40 

52 

52 

60 

65 

58 

58 

54 

67 

57 

60 

69 

59 

58 

52 

52 

57 

7 

AUBERRY 

MAX 

96 

95 

88 

89 

90 

92 

94 

95 

96 

98 

95 

93 

93 

89 

80 

72 

74 

72 

74 

76 

74 

74 

77 

80 

81 

80 

81 

76 

75 

75 

84 

2 

MIN 

54 

54 

64 

65 

57 

57 

57 

60 

60 

54 

64 

50 

60 

56 

56 

44 

46 

54 

55 

50 

50 

52 

55 

64 

52 

52 

61 

61 

50 

47 

54 

4 

AUBURN 

MAX 

94 

97 

91 

85 

88 

91 

93 

95 

96 

96 

89 

95 

94 

85 

73 

74 

73 

75 

68 

71 

74 

78 

82 

83 

85 

84 

65 

84 

78 

76 

84 

4 

MIN 

59 

61 

50 

51 

56 

61 

61 

63 

64 

53 

50 

60 

56 

62 

47 

47 

46 

48 

54 

63 

49 

50 

52 

53 

55 

56 

50 

49 

50 

50 

54 

2 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

76 

74 

74 

73 

76 

75 

74 

72 

75 

76 

78 

97 

82 

78 

76 

76 

74 

75 

74 

77 

73 

73 

74 

79 

73 

71 

72 

71 

71 

70 

76 

2 

MIN 

65 

62 

62 

61 

62 

64 

66 

63 

64 

69 

73 

71 

65 

69 

58 

60 

62 

58 

52 

51 

59 

59 

56 

58 

53 

64 

59 

58 

53 

55 

62 

1 

lAVENAL   9  SSE 

MAX 

96 

88 

90 

92 

94 

99 

98 

100 

97 

95 

97 

95 

75 

75 

76 

79 

76 

83 

80 

84 

85 

88 

66 

90 

83 

82 

81 

87 

7 

MIN 

56 

61 

58 

60 

61 

71 

52 

66 

55 

72 

70 

69 

53 

51 

47 

69 

56 

53 

46 

53 

54 

62 

69 

59 

48 

47 

48 

57 

6 

'BACKUS  RANCH 

MAX 

102 

99 

97 

96 

98 

99 

97 

95 

100 

102 

96 

84 

87 

61 

72 

77 

74 

74 

78 

82 

86 

86 

84 

85 

66 

92 

82 

83 

76 

75 

37 

4 

MIN 

74 

58 

65 

70 

71 

71 

70 

64 

57 

63 

71 

66 

66 

56 

53 

64 

46 

52 

53 

67 

56 

54 

52 

48 

46 

52 

52 

56 

48 

44 

56 

9 

BAKER  9  NNW 

MAX 

109 

107 

107 

105 

106 

107 

106 

106 

105 

107 

106 

99 

89 

97 

97 

85 

82 

63 

86 

93 

90 

90 

94 

90 

90 

95 

96 

95 

69 

79 

96 

4 

MIN 

70 

71 

69 

72 

72 

71 

72 

71 

74 

75 

82 

76 

73 

72 

64 

60 

61 

52 

55 

66 

54 

66 

55 

68 

59 

61 

57 

64 

64 

66 

57 

7 

BAKERSFIELO   WB  AP 

MAX 

97 

97 

90 

90 

90 

92 

97 

97 

98 

92 

92 

93 

96 

78 

76 

74 

79 

84 

83 

81 

79 

63 

65 

69 

87 

88 

83 

81 

61 

79 

87 

0 

MIN 

63 

65 

60 

62 

61 

63 

65 

69 

67 

68 

70 

75 

70 

51 

52 

52 

53 

54 

56 

60 

58 

57 

58 

60 

61 

53 

50 

55 

66 

55 

61 

6 

BARRETT  DAM 

MAX 

102 

99 

94 

92 

99 

102 

97 

92 

93 

98 

100 

90 

81 

92 

67 

77 

74 

74 

80 

84 

82 

77 

81 

79 

89 

89 

85 

79 

76 

60 

87 

5 

MIN 

50 

48 

48 

49 

52 

49 

50 

60 

52 

55 

64 

70 

60 

62 

53 

51 

50 

50 

50 

53 

54 

51 

50 

43 

44 

45 

48 

52 

57 

56 

52 

2 

3ARST0W 

MAX 

103 

102 

102 

104 

103 

101 

101 

100 

106 

103 

94 

89 

89 

68 

80 

77 

80 

85 

85 

65 

85 

89 

87 

87 

93 

95 

95 

67 

76 

76 

91 

6 

HIN 

65 

65 

65 

68 

66 

60 

63 

63 

62 

66 

72 

73 

68 

66 

56 

51 

52 

53 

55 

68 

55 

54 

55 

54 

53 

56 

53 

66 

54 

46 

59 

8 

3EAUM0NT   PUMPING  PLANT 

MAX 

97 

95 

90 

89 

94 

98 

94 

92 

93 

100 

96 

87 

90 

88 

62 

74 

68 

70 

72 

75 

76 

75 

73 

73 

86 

85 

84 

73 

65 

77 

83 

7 

MIN 

58 

57 

55 

65 

58 

68 

57 

55 

57 

65 

70 

70 

64 

59 

49 

52 

51 

48 

47 

64 

60 

45 

44 

46 

47 

62 

45 

46 

45 

47 

53 

3EAUM0NT   1  E 

MAX 

97 

92 

90 

96 

100 

87 

94 

94 

101 

92 

88 

92 

88 

65 

74 

70 

73 

73 

78 

80 

78 

78 

75 

90 

85 

87 

75 

67 

79 

66 

84 

2 

MIN 

56 

52 

49 

55 

60 

54 

63 

54 

55 

60 

71 

68 

61 

60 

51 

61 

50 

50 

65 

55 

63 

47 

50 

46 

49 

51 

52 

51 

47 

50 

53 

9 

'sen  LOMOND 

MAX 

78 

84 

96 

96 

90 

85 

80 

80 

81 

82 

83 

67 

84 

80 

76 

78 

73 

66 

63 

66 

73 

76 

79 

81 

82 

86 

65 

81 

80 

79 

60 

4 

MIN 

45 

48 

50 

52 

51 

48 

45 

47 

42 

43 

49 

46 

47 

46 

46 

43 

41 

50 

65 

48 

47 

44 

45 

46 

45 

47 

50 

45 

41 

40 

46 

4 

.3ERKELEY 

MAX 

71 

60 

69 

78 

79 

79 

71 

57 

64 

70 

74 

71 

71 

70 

72 

65 

56 

64 

70 

72 

72 

75 

70 

70 

79 

80 

80 

79 

80 

71 

72 

0 

MIN 

55 

54 

54 

64 

67 

67 

68 

67 

56 

65 

66 

57 

57 

58 

54 

56 

64 

58 

69 

67 

64 

64 

65 

53 

55 

62 

57 

55 

64 

52 

56 

1 

3ERRTESSA  LAKE 

MAX 

99 

97 

89 

88 

90 

96 

95 

97 

98 

95 

84 

96 

96 

79 

73 

77 

75 

72 

67 

75 

75 

65 

66 

86 

87 

88 

87 

82 

79 

76 

86 

7 

MIN 

62 

59 

57 

56 

61 

62 

63 

62 

61 

58 

54 

66 

56 

57 

49 

62 

51 

50 

65 

54 

54 

55 

54 

55 

57 

69 

55 

55 

49 

50 

56 

9 

3IG  BAR  RS 

MAX 

92 

102 

103 

90 

86 

88 

93 

94 

99 

102 

95 

96 

99 

S3 

52 

73 

77 

68 

67 

69 

71 

78 

82 

87 

82 

82 

74 

77 

74 

78 

84 

1 

MIN 

46 

49 

49 

46 

49 

51 

52 

49 

61 

53 

47 

46 

46 

47 

47 

39 

42 

46 

52 

49 

44 

44 

45 

44 

45 

46 

43 

38 

34 

34 

46 

7 

31G   BEAR   LAKE  0AM 

MAX 

82 

78 

77 

84 

78 

81 

81 

76 

81 

78 

69 

69 

70 

50 

57 

54 

54 

68 

63 

60 

67 

67 

56 

69 

67 

72 

70 

66 

60 

50 

68 

7 

MIN 

47 

46 

45 

49 

60 

46 

44 

43 

46 

47 

60 

64 

51 

51 

39 

32 

39 

36 

42 

36 

34 

35 

43 

38 

38 

41 

45 

37 

38 

31 

42 

5 

ilG  CREEK  PH  1 

MAX 

61 

82 

81 

78 

76 

79 

80 

81 

87 

86 

84 

78 

73 

71 

58 

57 

60 

60 

62 

54 

63 

66 

55 

59 

59 

70 

67 

64 

64 

58 

71 

1 

MIN 

62 

61 

60 

61 

59 

61 

62 

61 

63 

5ft 

66 

64 

57 

50 

42 

43 

42 

47 

47 

46 

45 

50 

49 

51 

53 

55 

51 

50 

42 

45 

53 

6 

ilSHOP  WB  AP 

MAX 

97 

98 

97 

97 

96 

98 

96 

94 

94 

94 

91 

74 

84 

82 

76 

75 

75 

77 

80 

82 

79 

83 

77 

80 

69 

86 

87 

80 

68 

69 

86 

2 

MIN 

48 

50 

49 

51 

49 

51 

49 

51 

48 

51 

52 

59 

62 

49 

39 

43 

38 

54 

60 

41 

49 

43 

44 

37 

41 

51 

60 

39 

35 

34 

46 

6 

ilSHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

77 

78 

79 

71 

76 

77 

77 

77 

77 

78 

76 

68 

60 

66 

57 

68 

55 

52 

50 

59 

68 

64 

61 

61 

69 

66 

68 

67 

59 

47 

66 

1 

MIN 

50 

51 

54 

64 

50 

50 

62 

50 

50 

64 

51 

45 

44 

36 

29 

31 

30 

36 

34 

35 

35 

36 

36 

33 

42 

44 

42 

39 

23 

21 

41 

3 

ILUE   CANYON  WB  AP 

MAX 

81 

81 

77 

73 

76 

82 

79 

81 

83 

77 

80 

60 

68 

51 

67 

55 

55 

60 

49 

57 

5* 

66 

68 

67 

67 

66 

67 

64 

64 

59 

68 

1 

MIN 

59 

59 

58 

64 

54 

68 

69 

58 

52 

63 

63 

62 

46 

38 

36 

38 

39 

42 

44 

44 

45 

45 

48 

48 

52 

51 

48 

42 

40 

41 

49 

6 

liLYTHE 

MAX 

112 

108 

108 

108 

109 

110 

110 

106 

109 

103 

99 

106 

100 

99 

93 

88 

68 

92 

98 

96 

97 

98 

96 

95 

98 

98 

97 

94 

89 

87 

99 

7 

MIN 

73 

81 

73 

58 

70 

72 

70 

72 

74 

78 

82 

76 

78 

76 

70 

61 

64 

61 

64 

56 

64 

69 

63 

60 

55 

63 

63 

62 

63 

52 

67 

7 

ILYTHE  FAA  AP 

MAX 

109 

109 

108 

107 

111 

110 

110 

106 

107 

101 

99 

104 

97 

98 

94 

89 

88 

92 

95 

94 

96 

97 

98 

96 

98 

97 

97 

93 

87 

88 

99 

1 

MIN 

77 

77 

76 

74 

77 

75 

76 

76 

78 

82 

81 

76 

74 

73 

70 

66 

66 

65 

67 

69 

68 

64 

67 

69 

61 

66 

69 

57 

67 

59 

71< 

0 

)OCA 

MAX 

86 

87 

86 

80 

77 

81 

88 

86 

86 

86 

60 

83 

81 

71 

65 

63 

50 

61 

55 

59 

62 

66 

70 

64 

73 

70 

70 

65 

57 

56 

72 

1 

MIN 

25 

25 

26 

27 

30 

31 

34 

33 

34 

34 

33 

34 

37 

47 

18 

27 

23 

28 

37 

30 

26 

24 

28 

21 

30 

28 

30 

14 

24 

18 

26 

* 

lONITA 

MAX 

82 

82 

81 

83 

84 

80 

81 

80 

86 

93 

101 

90 

83 

82 

77 

76 

78 

82 

84 

78 

78 

79 

79 

82 

76 

77 

78 

78 

76 

72 

81. 

4 

HIN 

65 

65 

63 

60 

66 

63 

63 

65 

66 

65 

68 

71 

66 

69 

59 

68 

54 

58 

53 

56 

62 

61 

59 

57 

55 

63 

61 

62 

56 

60 

62. 

iORRESO  SPRGS  3  NNE 

MAX 

111 

109 

106 

105 

104 

109 

106 

107 

104 

102 

1 00 

99 

100 

96 

97 

89 

85 

89 

92 

97 

95 

94 

96 

95 

94 

96 

97 

96 

93 

86 

98, 

5 

MIN 

69 

65 

63 

64 

66 

63 

59 

64 

66 

67 

74 

73 

71 

68 

59 

57 

62 

57 

58 

63 

52 

53 

63 

56 

55 

57 

60 

55 

54 

54 

61. 

2 

lOWMAN  DAM 

MAX 

82 

80 

80 

75 

77 

82 

80 

81 

82 

81 

79 

79 

79 

65 

57 

58 

55 

54 

60 

66 

55 

66 

65 

68 

68 

69 

68 

63 

61 

55 

69 

0 

MIN 

53 

53 

51 

50 

50 

53 

54 

54 

67 

60 

57 

56 

57 

36 

31 

37 

35 

40 

42 

40 

42 

43 

47 

46 

46 

46 

43 

40 

39 

37 

46. 

6 

IRAWLEY   2  SW 

MAX 

111 

112 

109 

107 

108 

107 

109 

107 

106 

106 

101 

98 

102 

99 

99 

94 

86 

90 

93 

99 

96 

95 

96 

96 

96 

98 

96 

98 

57 

93 

89 

100 

0 

HIN 

67 

67 

66 

63 

73 

68 

64 

67 

76 

79 

80 

75 

75 

76 

69 

65 

66 

61 

60 

66 

59 

58 

62 

62 

56 

60 

62 

51 

56 

65 

5 

IRIDGEPORT 

MAX 

86 

89 

79 

83 

85 

79 

80 

74 

67 

67 

60 

66 

66 

64 

70 

67 

71 

64 

72 

74 

76 

66 

61 

57 

63 

72 

9 

MIN 

22 

27 

28 

40 

31 

30 

32 

35 

33 

33 

38 

38 

38 

50 

16 

26 

20 

42 

38 

20 

22 

22 

25 

17 

30 

27 

20 

18 

12 

20 

28 

3 

IROOKS   FARNHAM  RCH 

MAX 

99 

103 

97 

92 

101 

100 

99 

100 

93 

99 

82 

78 

78 

80 

72 

78 

63 

87 

90 

MIN 

52 

53 

59 

67 

57 

54 

3  3 

53 

42 

46 

46 

64 

51 

49 

48 

56 

lURBANK   WB  AP 

MAX 

88 

83 

82 

87 

89 

87 

84 

83 

93 

98 

97 

90 

90 

80 

78 

73 

76 

77 

60 

78 

76 

73 

77 

64 

60 

79 

75 

75 

78 

71 

82 

0 

MIN 

62 

64 

62 

60 

63 

62 

64 

65 

51 

65 

73 

74 

69 

53 

57 

65 

54 

60 

63 

63 

62 

60 

60 

56 

61 

59 

60 

66 

66 

58 

61 

6 

iURLINGAME 

MAX 

76 

68 

67 

68 

69 

72 

72 

73 

76 

70 

70 

69 

75 

75 

70 

65 

67 

67 

71 

70 

74 

73 

71 

69 

74 

76 

73 

77 

78 

70 

71 

5 

MIN 

50 

52 

65 

49 

65 

56 

53 

66 

66 

66 

61 

67 

52 

64 

56 

55 

48 

53 

58 

58 

50 

50 

52 

61 

52 

53 

62 

48 

65 

48 

53 

0 

lURNEY 

HAX 

85 

91 

88 

84 

80 

82 

89 

89 

87 

90 

88 

88 

89 

78 

60 

64 

65 

63 

66 

65 

66 

72 

73 

73 

77 

75 

73 

63 

61 

62 

76 

2 

MIN 

33 

36 

38 

38 

43 

44 

44 

43 

38 

43 

36 

39 

42 

48 

30 

27 

32 

35 

39 

43 

29 

30 

31 

38 

49 

39 

30 

24 

27 

28 

36 

5 

See  Reference  Notes  FoUowicg  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1959 


Day  Of  Month 


atalion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

BUTTONWILLOW 

MAX 

100 

96 

101 

92 

95 

94 

92 

100 

100 

101 

100 

100 

100 

97 

so 

77 

76 

80 

84 

84 

83 

80 

33 

86 

90 

90 

89 

84 

83 

81 

M  I  N 

58 

60 

61 

60 

59 

61 

60 

60 

60 

64 

66 

64 

66 

57 

53 

53 

60 

52 

63 

63 

58 

50 

53 

65 

53 

55 

61 

47 

45 

48 

CABRILLO  NM 

MAX 

30 

79 

80 

80 

80 

78 

79 

79 

78 

36 

101 

32 

78 

76 

72 

72 

73 

77 

77 

78 

77 

74 

74 

75 

74 

76 

75 

76 

74 

69 

MIN 

64 

63 

63 

65 

64 

60 

61 

61 

61 

70 

71 

63 

63 

63 

65 

65 

64 

64 

62 

62 

62 

63 

63 

63 

64 

60 

64 

65 

64 

61 

CACHUHA  0AM 

MAX 

99 

91 

84 

81 

93 

90 

89 

90 

90 

94 

93 

97 

97 

65 

78 

81 

74 

75 

79 

80 

77 

81 

80 

78 

88 

35 

89 

81 

31 

80 

MIN 

48 

52 

49 

48 

44 

50 

51 

51 

53 

54 

53 

59 

54 

48 

46 

48 

47 

67 

60 

56 

48 

46 

48 

48 

46 

49 

53 

47 

47 

47 

CALAVERAS  BIO  TREES 

MAX 

84 

84 

84 

32 

79 

80 

84 

82 

82 

86 

88 

36 

80 

80 

58 

62 

58 

62 

52 

56 

62 

62 

68 

68 

72 

72 

72 

70 

66 

64 

MIN 

48 

50 

50 

46 

47 

48 

51 

53 

52 

54 

52 

52 

54 

46 

32 

34 

34 

38 

46 

40 

36 

40 

42 

38 

38 

42 

42 

38 

42 

32 

CALLAHAN  RS 

MAX 

90 

96 

92 

83 

84 

88 

91 

87 

92 

88 

88 

89 

84 

62 

68 

71 

67 

67 

67 

64 

71 

74 

75 

76 

76 

75 

69 

63 

67 

64 

MIN 

39 

42 

44 

40 

42 

45 

45 

47 

44 

51 

51 

46 

59 

42 

39 

32 

39 

46 

45 

37 

41 

36 

36 

37 

47 

60 

39 

32 

29 

34 

CAMPO 

MAX 

97 

94 

94 

97 

100 

95 

93 

94 

97 

93 

86 

83 

87 

85 

78 

70 

75 

80 

83 

80 

76 

80 

78 

85 

86 

86 

78 

75 

80 

68 

MIN 

47 

43 

43 

46 

50 

47 

46 

46 

52 

58 

72 

69 

55 

59 

48 

47 

48 

43 

43 

62 

43 

35 

40 

39 

42 

43 

40 

45 

61 

53 

CAMP  PARDEE 

MAX 

96 

99 

90 

36 

89 

92 

94 

96 

97 

97 

88 

94 

96 

83 

75 

76 

75 

76 

61 

69 

75 

79 

82 

84 

86 

83 

85 

79 

76 

81 

MIN 

60 

63 

52 

52 

57 

60 

63 

64 

65 

61 

58 

57 

57 

57 

48 

48 

50 

61 

68 

54 

52 

53 

58 

58 

58 

58 

55 

60 

54 

53 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

96 

92 

86 

93 

96 

94 

90 

93 

102 

104 

101 

97 

93 

85 

81 

75 

77 

79 

82 

79 

79 

76 

79 

94 

86 

84 

79 

77 

82 

77 

MIN 

54 

62 

58 

55 

57 

56 

59 

63 

55 

61 

69 

75 

65 

60 

52 

49 

47 

56 

62 

61 

56 

64 

55 

51 

59 

57 

58 

54 

50 

56 

CANT  I L 

MAX 

104 

104 

103 

100 

101 

102 

102 

101 

103 

104 

99 

90 

88 

35 

79 

79 

80 

84 

81 

88 

88 

91 

90 

88 

90 

88 

91 

86 

78 

77 

MIN 

59 

60 

60 

70 

66 

65 

60 

62 

56 

60 

70 

69 

67 

58 

57 

57 

53 

51 

55 

65 

59 

52 

66 

56 

54 

55 

62 

54 

43 

CANYON  DAM 

MAX 

87 

89 

82 

79 

80 

85 

81 

88 

84 

86 

82 

80 

54 

58 

62 

60 

58 

60 

62 

66 

70 

69 

71 

74 

68 

67 

60 

61 

59 

MIN 

40 

39 

40 

40 

40 

42 

41 

47 

47 

43 

43 

44 

42 

34 

28 

29 

41 

46 

40 

29 

31 

34 

31 

39 

38 

36 

32 

32 

2  7 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

80 

72 

73 

76 

75 

78 

71 

78 

76 

77 

84 

86 

85 

75 

73 

72 

80 

72 

77 

77 

81 

79 

75 

83 

82 

89 

88 

86 

76 

72 

MIN 

43 

49 

53 

43 

46 

50 

53 

52 

48 

54 

51 

54 

55 

54 

47 

55 

43 

59 

60 

48 

49 

49 

47 

50 

46 

55 

62 

49 

46 

43 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

MAX 

94 

96 

96 

90 

90 

92 

92 

95 

97 

98 

97 

96 

94 

89 

74 

74 

75 

78 

64 

77 

77 

78 

79 

79 

85 

82 

82 

75 

77 

77 

MIN 

55 

56 

54 

54 

53 

57 

60 

60 

62 

66 

62 

65 

67 

58 

48 

45 

45 

57 

58 

52 

49 

52 

52 

53 

54 

66 

52 

49 

45 

42 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

95 

98 

88 

73 

84 

89 

90 

95 

92 

88 

90 

92 

83 

66 

69 

73 

66 

67 

66 

74 

76 

82 

79 

77 

71 

71 

65 

72 

66 

MIN 

42 

48 

45 

39 

45 

47 

49 

44 

49 

49 

44 

44 

40 

41 

36 

34 

43 

47 

41 

33 

36 

37 

38 

47 

63 

41 

29 

31 

34 

CEDAR  GROVE 

MAX 

89 

90 

88 

86 

88 

85 

86 

88 

89 

93 

88 

86 

73 

79 

66 

63 

64 

68 

59 

67 

69 

68 

73 

73 

75 

74 

77 

75 

71 

71 

MIN 

43 

45 

45 

43 

41 

43 

43 

41 

43 

50 

54 

59 

55 

50 

35 

36 

34 

37 

50 

36 

33 

34 

37 

37 

42 

40 

39 

36 

33 

34 

CEDARVI LLE 

MAX 

80 

83 

89 

85 

78 

81 

65 

86 

80 

90 

87 

88 

69 

80 

56 

53 

65 

67 

67 

65 

60 

63 

68 

69 

66 

67 

66 

58 

53 

57 

MIN 

48 

48 

58 

51 

54 

56 

53 

57 

45 

53 

55 

55 

51 

50 

40 

33 

40 

45 

45 

43 

32 

36 

37 

36 

41 

51 

33 

33 

28 

39 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

100 

100 

97 

90 

92 

96 

99 

98 

100 

100 

95 

98 

84 

98 

75 

76 

77 

72 

67 

82 

79 

84 

85 

90 

86 

89 

89 

88 

82 

83 

MIN 

55 

49 

52 

55 

56 

58 

62 

62 

61 

55 

55 

59 

57 

50 

45 

47 

50 

51 

52 

47 

47 

48 

50 

53 

54 

46 

47 

45 

44 

44 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 

88 

89 

88 

85 

33 

88 

87 

87 

85 

89 

86 

89 

84 

74 

56 

62 

69 

61 

53 

64 

66 

68 

70 

72 

73 

74 

76 

73 

68 

67 

MIN 

50 

51 

51 

49 

49 

51 

53 

52 

53 

57 

55 

56 

54 

47 

34 

39 

36 

39 

43 

39 

36 

41 

42 

39 

44 

42 

42 

42 

39 

37 

CHESTER 

MAX 

88 

89 

86 

80 

82 

89 

89 

88 

88 

84 

85 

87 

86 

69 

59 

63 

63 

59 

66 

69 

74 

72 

76 

70 

71 

67 

58 

65 

56 

MIN 

33 

35 

34 

35 

37 

40 

43 

42 

44 

40 

36 

40 

43 

39 

38 

26 

27 

44 

40 

29 

29 

35 

28 

39 

35 

23 

36 

25 

CHI  CO  EX  P  ST  A 

MAX 

98 

94 

92 

91 

95 

97 

96 

100 

99 

97 

93 

94 

81 

76 

77 

78 

76 

69 

76 

79 

83 

83 

86 

85 

86 

89 

83 

81 

80 

SO 

MIN 

58 

56 

52 

56 

55 

61 

62 

63 

63 

64 

55 

59 

63 

61 

51 

48 

51 

66 

67 

54 

51 

63 

51 

51 

56 

56 

49 

46 

54 

43 

CHULA  VISTA 

MAX 

79 

74 

74 

73 

75 

73 

75 

82 

98 

75 

72 

72 

72 

76 

71 

72 

72 

72 

72 

71 

70 

MIN 

67 

67 

67 

64 

61 

61 

65 

69 

69 

62 

62 

60 

60 

64 

62 

61 

60 

66 

63 

66 

62 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

90 

68 

86 

88 

93 

92 

88 

89 

95 

100 

99 

85 

91 

85 

80 

73 

76 

76 

79 

31 

79 

74 

76 

83 

82 

81 

75 

71 

79 

70 

MIN 

62 

55 

52 

58 

64 

56 

68 

CL A  RK  S6URG 

MAX 

93 

98 

78 

81 

83 

91 

92 

94 

95 

93 

81 

91 

91 

80 

75 

75 

73 

74 

67 

76 

77 

80 

82 

35 

87 

86 

89 

80 

77 

SO 

MIN 

53 

53 

53 

52 

56 

55 

59 

58 

56 

55 

53 

55 

55 

55 

45 

48 

49 

53 

66 

52 

52 

60 

52 

47 

51 

55 

54 

54 

63 

42 

CLEARLAKE  HI GHLANDS 

MAX 

91 

98 

98 

95 

92 

90 

93 

97 

98 

96 

88 

93 

96 

75 

71 

73 

74 

68 

70 

71 

72 

76 

79 

84 

88 

82 

78 

81 

76 

77 

MIN 

50 

50 

50 

52 

57 

62 

57 

55 

54 

51 

45 

48 

46 

48 

51 

46 

43 

48 

51 

53 

46 

46 

48 

49 

47 

59 

46 

42 

49 

38 

CLOVEROALE  3  SSE 

MAX 

97 

99 

Bl 

90 

89 

90 

94 

98 

92 

87 

80 

89 

90 

74 

71 

76 

76 

69 

77 

72 

75 

83 

87 

90 

86 

85 

83 

64 

82 

82 

MIN 

57 

51 

52 

55 

60 

62 

60 

56 

50 

55 

48 

54 

56 

49 

47 

51 

47 

53 

58 

56 

52 

54 

56 

52 

54 

60 

54 

55 

56 

52 

rr\ At  t  Kii^ A 
^.UAL  1  nun 

97 

98 

90 

93 

94 

93 

96 

99 

95 

94 

97 

95 

81 

76 

77 

80 

77 

84 

82 

86 

89 

90 

91 

85 

80 

81 

80 

MIN 

59 

54 

57 

57 

61 

61 

63 

66 

62 

65 

64 

53 

47 

46 

48 

62 

61 

51 

48 

53 

53 

56 

51 

46 

46 

47 

COLFAX 

MAX 

93 

92 

87 

35 

87 

90 

39 

97 

95 

92 

93 

91 

88 

75 

71 

67 

68 

67 

64 

69 

74 

77 

80 

81 

80 

81 

78 

73 

76 

74 

MIN 

61 

63 

61 

58 

59 

59 

64 

66 

67 

64 

67 

66 

63 

57 

46 

48 

46 

47 

54 

57 

46 

61 

58 

55 

57 

56 

54 

50 

63 

48 

I'm  1 1  c  A    1  ecu 

100 

94 

87 

91 

96 

98 

100 

98 

100 

95 

94 

96 

91 

76 

77 

78 

74 

70 

79 

80 

83 

84 

86 

88 

86 

90 

82 

77 

80 

77 

MIN 

54 

56 

51 

51 

56 

57 

61 

59 

60 

59 

51 

55 

55 

55 

43 

48 

49 

55 

54 

52 

66 

49 

57 

49 

54 

56 

55 

53 

56 

54 

CORCORAN   I RR I G  DIST 

97 

98 

100 

90 

93 

93 

94 

98 

100 

100 

98 

95 

94 

93 

79 

76 

77 

80 

79 

82 

31 

82 

84 

85 

88 

88 

39 

83 

81 

82 

MIN 

61 

55 

59 

56 

60 

62 

64 

65 

68 

63 

66 

69 

61 

53 

49 

55 

63 

59 

54 

51 

64 

57 

55 

55 

69 

49 

48 

50 

CORONA 

MAX 

91 

89 

87 

39 

94 

91 

39 

89 

95 

100 

97 

92 

94 

86 

81 

78 

79 

79 

31 

82 

80 

76 

78 

88 

83 

83 

78 

74 

83 

75 

MIN 

58 

54 

58 

56 

59 

60 

55 

58 

70 

73 

69 

66 

54 

53 

59 

57 

57 

66 

55 

52 

55 

61 

53 

54 

57 

53 

56 

56 

COVELO 

MAX 

92 

97 

98 

90 

85 

87 

92 

95 

100 

99 

90 

93 

94 

69 

60 

70 

74 

70 

66 

66 

71 

78 

80 

86 

86 

81 

74 

77 

76 

SO 

MIN 

46 

47 

46 

43 

44 

47 

52 

47 

49 

50 

41 

41 

42 

41 

43 

41 

42 

47 

55 

48 

41 

42 

41 

40 

43 

47 

42 

37 

42 

36 

COW  CREEK 

114 

113 

112 

112 

112 

HI 

113 

112 

113 

115 

114 

107 

94 

101 

99 

92 

89 

97 

99 

99 

97 

99 

99 

97 

98 

101 

99 

93 

90 

89 

MIN 

82 

80 

84 

81 

89 

80 

77 

37 

78 

81 

90 

76 

72 

76 

68 

64 

66 

74 

72 

77 

72 

72 

70 

77 

70 

78 

81 

76 

69 

63 

MAX 

67 

63 

75 

68 

67 

73 

74 

69 

63 

72 

70 

66 

63 

63 

63 

63 

63 

66 

66 

66 

66 

73 

67 

67 

65 

64 

68 

66 

64 

MIN 

51 

5  3 

47 

58 

59 

52 

49 

52 

56 

45 

50 

51 

47 

43 

45 

55 

67 

52 

45 

46 

63 

49 

66 

57 

49 

47 

48 

48 

CROCK  ET  T 

91 

92 

70 

78 

85 

87 

88 

84 

30 

38 

76 

82 

84 

75 

73 

72 

71 

72 

69 

73 

74 

80 

84 

84 

81 

84 

85 

85 

83 

83 

MIN 

54 

56 

55 

60 

60 

53 

60 

57 

56 

58 

56 

58 

55 

56 

53 

56 

59 

67 

54 

52 

52 

53 

66 

60 

56 

62 

60 

61 

nil  uCD    ("I  TV 

MAX 

81 

81 

77 

77 

81 

79 

79 

78 

73 

84 

103 

92 

83 

81 

79 

75 

77 

76 

76 

76 

76 

74 

75 

72 

74 

75 

75 

74 

75 

72 

MIN 

63 

65 

65 

59 

62 

63 

66 

66 

64 

62 

70 

75 

70 

69 

60 

59 

57 

70 

64 

63 

63 

61 

61 

57 

63 

61 

63 

60 

57 

58 

CUYAMA 

MAX 

93 

96 

95 

91 

89 

38 

90 

93 

95 

101 

96 

89 

90 

91 

73 

68 

73 

77 

78 

74 

73 

82 

81 

80 

83 

85 

85 

79 

80 

76 

MIN 

50 

50 

50 

49 

49 

47 

52 

51 

51 

57 

53 

61 

57 

44 

45 

39 

37 

49 

50 

47 

42 

41 

44 

43 

45 

48 

47 

40 

36 

41 

CUYAMACA* 

MAX 

91 

90 

88 

87 

92 

92 

91 

88 

39 

39 

82 

75 

80 

80 

75 

69 

63 

66 

70 

74 

74 

72 

76 

76 

78 

73 

84 

79 

70 

72 

MIN 

63 

62 

58 

60 

55 

63 

57 

59 

47 

51 

50 

62 

53 

55 

44 

41 

43 

46 

47 

51 

45 

42 

44 

35 

35 

42 

53 

39 

38 

38 

DAGGETI   FAA  AP 

MAX 

103 

104 

101 

104 

101 

100 

100 

100 

101 

104 

94 

86 

89 

91 

80 

77 

83 

87 

87 

89 

86 

90 

88 

87 

93 

94 

92 

88 

78 

79 

MIN 

66 

67 

66 

68 

66 

63 

69 

66 

63 

70 

75 

73 

69 

64 

59 

52 

55 

55 

59 

61 

57 

56 

57 

66 

56 

62 

65 

57 

65 

51 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

MAX 

95 

100 

86 

85 

92 

94 

96 

97 

97 

96 

87 

94 

95 

85 

76 

77 

75 

74 

66 

78 

78 

81 

85 

86 

89 

87 

90 

SO 

77 

80 

MIN 

53 

53 

51 

52 

56 

57 

59 

60 

58 

57 

53 

56 

56 

57 

45 

48 

49 

58 

55 

54 

59 

50 

58 

63 

56 

64 

62 

60 

57 

49 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

MAX 

90 

92 

85 

86 

87 

83 

84 

82 

83 

90 

88 

84 

37 

81 

70 

66 

66 

75 

86 

85 

73 

75 

75 

72 

79 

80 

79 

80 

61 

60 

MIN 

38 

50 

48 

53 

50 

51 

49 

51 

59 

53 

51 

53 

47 

48 

42 

47 

39 

48 

49 

46 

50 

45 

62 

39 

45 

46 

44 

41 

33 

34 

See  Reference  Notes  Following  SUUod  Index 
-  294  - 


i 


DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Day  Ol  Month 

• 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

OEER  CREEK  PH 

MAX 

87 

85 

83 

78 

62 

66 

84 

86 

68 

84 

66 

84 

78 

78 

61 

62 

60 

56 

63 

69 

n 

73 

72 

72 

73 

72 

6* 

69 

66 

74.6 

MIN 

41 

41 

42 

41 

42 

45 

47 

49 

50 

50 

46 

49 

61 

47 

34 

37 

34 

48 

52 

39 

36 

38 

41 

36 

42 

41 

41 

31 

36 

33 

42.1 

OENAIR 

MAX 

96 

91 

66 

89 

92 

92 

97 

96 

95 

91 

92 

96 

92 

60 

76 

78 

81 

76 

76 

76 

77 

81 

61 

65 

85 

86 

63 

77 

79 

86.2 

MIN 

53 

55 

51 

60 

51 

52 

67 

59 

57 

57 

55 

69 

56 

68 

47 

46 

46 

58 

60 

53 

50 

48 

49 

45 

63 

65 

69 

50 

47 

42 

»2.6 

BE  SA8LA 

MAX 

69 

69 

87 

81 

S3 

86 

90 

89 

68 

68 

68 

67 

76 

65 

66 

66 

62 

65 

66 

73 

73 

78 

79 

77 

77 

72 

71 

78.2 

MIN 

52 

53 

51 

51 

63 

56 

56 

56 

62 

60 

58 

56 

48 

45 

38 

46 

50 

48 

46 

46 

43 

42 

53 

46 

61 

6* 

62 

90. i 

tX)BBINS  COLGATE 

MAX 

96 

93 

90 

97 

100 

96 

96 

73 

75 

74 

70 

80 

82 

66 

85 

82 

83 

80 

71 

MIN 

62 

55 

56 

57 

65 

62 

57 

53 

46 

46 

45 

62 

61 

50 

52 

55 

56 

46 

5* 

46 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 

84 

86 

84 

79 

75 

79 

66 

84 

86 

86 

81 

82 

SO 

70 

5i 

60 

65 

56 

50 

53 

61 

67 

68 

63 

71 

72 

68 

66 

67 

66 

70.6 

MIN 

33 

34 

36 

36 

36 

36 

40 

41 

40 

42 

41 

40 

44 

44 

27 

31 

26 

32 

40 

32 

32 

29 

30 

27 

31 

33 

32 

23 

28 

26 

J4.1 

DOWNIEVILLE  RS 

MAX 

88 

91 

89 

85 

80 

63 

89 

67 

93 

91 

87 

86 

85 

78 

59 

65 

64 

63 

59 

60 

66 

73 

73 

76 

75 

72 

75 

72 

64 

65 

76.6 

MIN 

43 

43 

43 

43 

44 

45 

46 

51 

51 

61 

47 

48 

51 

48 

41 

34 

36 

39 

44 

44 

36 

39 

39 

38 

39 

41 

42 

32 

39 

36 

42.6 

DOYLE  5  SSE 

MAX 

85 

89 

92 

88 

82 

66 

90 

92 

67 

93 

88 

89 

66 

80 

60 

60 

66 

66 

69 

65 

67 

66 

71 

67 

73 

70 

75 

61 

59 

60 

76.9 

MIN 

43 

46 

47 

47 

50 

49 

64 

48 

46 

62 

54 

53 

55 

66 

29 

33 

35 

36 

47 

38 

36 

36 

39 

35 

39 

41 

37 

26 

32 

30 

42.4 

DUDLEYS 

MAX 

92 

91 

87 

86 

87 

69 

89 

90 

94 

93 

92 

89 

85 

75 

68 

70 

66 

63 

64 

69 

70 

74 

74 

78 

76 

77 

74 

70 

70 

79.0 

MIN 

36 

42 

41 

40 

42 

44 

48 

46 

48 

51 

50 

53 

53 

47 

32 

36 

34 

50 

52 

42 

41 

42 

42 

38 

42 

45 

43 

41 

37 

33 

43.1 

DUTTONS  LANDING 

MAX 

69 

84 

69 

70 

75 

75 

8 1 

•J  I 

76 

70 

69 

73 

78 

81 

80 

77 

86 

81 

MIN 

50 

51 

52 

46 

52 

49 

52 

46 

46 

45 

47 

50 

61 

62 

52 

52 

48 

64 

♦4 

EAGLE  MTN 

MAX 

109 

107 

105 

103 

105 

106 

106 

104 

104 

105 

100 

96 

96 

92 

94 

92 

84 

86 

86 

93 

91 

91 

93 

90 

91 

94 

96 

95 

90 

S3 

»*.3 

MIN 

81 

79 

76 

79 

79 

79 

78 

78 

77 

80 

65 

81 

72 

72 

69 

72 

66 

66 

67 

69 

67 

69 

66 

65 

67 

73 

73 

71 

70 

62 

73. « 

EAST  PARfc  RES 

MAX 

94 

96 

93 

86 

86 

90 

94 

94 

95 

94 

90 

92 

93 

83 

73 

72 

68 

73 

76 

72 

80 

82 

82 

85 

84 

86 

77 

70 

77 

13.7 

MIN 

55 

57 

56 

50 

56 

58 

62 

62 

59 

59 

49 

54 

54 

61 

46 

46 

47 

62 

54 

49 

49 

47 

52 

48 

63 

55 

46 

45 

68 

40 

S2.2 

EL  CAJON  2  E 

MAX 

92 

90 

67 

92 

93 

68 

66 

88 

92 

97 

102 

87 

90 

77 

61 

84 

65 

82 

79 

80 

81 

87 

86 

62 

78 

78 

81 

6^ 

•S.4 

MIN 

61 

63 

69 

64 

63 

66 

67 

54 

53 

63 

72 

71 

68 

66 

59 

64 

64 

66 

56 

59 

60 

56 

57 

63 

61 

66 

67 

64 

63 

60 

»9.2 

EL  CAPITAN  DAM 

MAX 

100 

96 

92 

90 

96 

99 

92 

91 

91 

96 

100 

97 

87 

87 

79 

76 

82 

86 

86 

64 

60 

82 

82 

89 

»8 

65 

80 

78 

8«.l 

MIN 

58 

60 

59 

52 

55 

56 

66 

66 

56 

62 

65 

70 

67 

66 

62 

58 

54 

66 

61 

56 

61 

59 

56 

53 

64 

56 

60 

63 

60 

60 

»t.a 

ELECTRA  PM 

MAX 

99 

97 

94 

69 

93 

95 

96 

97 

98 

97 

97 

97 

97 

75 

77 

76 

68 

76 

78 

62 

84 

86 

85 

86 

86 

81 

81 

86.7 

MIN 

52 

50 

56 

49 

61 

53 

66 

59 

56 

59 

64 

56 

61 

66 

44 

46 

44 

55 

58 

52 

53 

49 

63 

48 

49 

62 

64 

44 

47 

44 

>2.2 

ELK  VALLEY 

MAX 

66 

89 

78 

66 

69 

81 

70 

62 

92 

81 

76 

85 

86 

59 

63 

67 

63 

62 

60 

60 

64 

68 

73 

72 

69 

68 

63 

65 

65 

67 

71.7 

MIN 

42 

41 

47 

44 

63 

57 

41 

45 

42 

43 

43 

41 

41 

42 

44 

36 

38 

50 

64 

48 

41 

36 

36 

40 

52 

64 

36 

38 

33 

30 

43.0 

ELS  1  MORE 

MAX 

99 

96 

94 

100 

103 

99 

96 

96 

105 

102 

94 

93 

96 

86 

81 

78 

76 

82 

84 

86 

83 

80 

62 

90 

90 

90 

82 

78 

63 

78 

8*. 4 

MIN 

50 

61 

65 

63 

56 

52 

53 

55 

54 

64 

61 

76 

69 

66 

63 

66 

55 

66 

67 

56 

51 

60 

54 

57 

54 

60 

56 

53 

67 

6« 

56.1 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

60 

66 

61 

66 

69 

66 

65 

63 

59 

66 

68 

62 

65 

64 

62 

60 

65 

69 

66 

64 

61 

62 

67 

64 

63 

62 

69 

68 

63 

69 

63.1 

MIN 

54 

63 

54 

62 

57 

57 

54 

65 

50 

53 

53 

51 

51 

51 

60 

48 

47 

68 

69 

54 

49 

54 

50 

53 

57 

64 

62 

48 

46 

48 

62.4 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 

94 

92 

76 

66 

68 

90 

92 

91 

86 

64 

89 

91 

86 

74 

77 

76 

70 

70 

74 

81 

89 

84 

86 

86 

88 

86 

86 

81 

81 

80 

81.6 

MIN 

56 

54 

54 

66 

60 

60 

62 

59 

58 

55 

53 

57 

53 

55 

51 

62 

66 

67 

56 

66 

50 

61 

53 

51 

65 

62 

62 

46 

66 

49 

65.2 

FAIRMONT 

MAX 

93 

93 

87 

89 

86 

94 

93 

87 

86 

96 

96 

90 

79 

83 

75 

64 

65 

66 

69 

72 

74 

81 

72 

72 

63 

80 

85 

74 

7* 

70 

80. « 

MIN 

69 

67 

66 

66 

68 

71 

69 

66 

63 

64 

70 

66 

66 

59 

51 

51 

49 

49 

64 

55 

53 

55 

53 

64 

55 

62 

60 

65 

60 

49 

S«.5 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 

97 

99 

90 

93 

94 

94 

96 

96 

101 

96 

95 

97 

93 

66 

77 

77 

81 

•1 

86 

81 

62 

86 

86 

69 

90 

90 

86 

*2 

82 

M.9 

MIN 

59 

62 

56 

67 

55 

60 

61 

62 

63 

67 

62 

69 

66 

61 

62 

49 

48 

59 

58 

59 

51 

48 

62 

54 

62 

59 

60 

63 

46 

47 

»6.« 

FOLSOM  QAM 

MAX 

96 

99 

87 

66 

90 

94 

96 

96 

98 

97 

67 

96 

96 

76 

74 

75 

68 

74 

76 

80 

83 

85 

86 

86 

88 

80 

78 

■S.4 

MIN 

63 

59 

62 

63 

69 

60 

63 

63 

65 

58 

58 

58 

66 

57 

48 

52 

60 

62 

58 

64 

61 

50 

59 

54 

64 

61 

48 

48 

49 

66 

56.6 

FONTANA  KAISER 

MAX 

97 

90 

90 

93 

93 

100 

101 

99 

74 

82 

75 

78 

68 

87 

71 

82 

86.2 

MIN 

60 

60 

59 

60 

60 

60 

65 

78 

66 

59 

60 

68 

69 

69 

65 

59 

57 

63 

55 

65 

69 

69.6 

FOREST  OLEN 

MAX 

89 

97 

98 

66 

82 

83 

89 

90 

95 

97 

90 

92 

94 

59 

66 

64 

64 

66 

71 

75 

81 

79 

76 

72 

71 

67 

79.2 

MIN 

42 

43 

42 

40 

43 

47 

48 

44 

47 

48 

40 

39 

39 

46 

41 

39 

40 

43 

52 

46 

41 

40 

42 

37 

43 

47 

38 

36 

33 

32 

41.9 

FORT  BIOMELL 

MAX 

86 

84 

66 

63 

82 

63 

65 

84 

69 

87 

86 

66 

80 

67 

67 

68 

64 

60 

66 

64 

65 

70 

70 

70 

62 

62 

68 

73.8 

MIN 

40 

41 

51 

43 

46 

50 

46 

47 

41 

47 

44 

46 

47 

47 

38 

34 

35 

40 

46 

44 

30 

32 

36 

31 

40 

52 

27 

28 

24 

26 

J».9 

FORT  BRAGG 

MAX 

66 

64 

62 

66 

67 

68 

70 

66 

66 

62 

72 

77 

72 

66 

70 

69 

73 

70 

66 

67 

68 

69 

66 

66 

62 

66 

67 

67.6 

MIN 

49 

61 

62 

46 

61 

54 

51 

49 

60 

51 

50 

46 

53 

63 

49 

48 

49 

53 

60 

55 

48 

48 

49 

49 

60 

65 

63 

62 

46 

49 

60.7 

FORT  BRAGG  AVN 

MAX 

64 

59 

66 

69 

67 

66 

69 

66 

59 

69 

69 

66 

67 

66 

65 

70 

68 

66 

68 

67 

67 

67 

66 

64 

66 

67 

71 

^ 

66.7 

MIN 

44 

61 

48 

43 

60 

55 

47 

49 

50 

54 

47 

44 

54 

51 

46 

45 

47 

67 

56 

56 

46 

45 

44 

45 

64 

54 

50 

47 

47 

46 

49.0 

FORT  JONES  RS 

MAX 

87 

93 

93 

82 

80 

85 

69 

86 

94 

92 

91 

93 

91 

70 

70 

62 

65 

64 

70 

72 

74 

75 

72 

69 

69 

69 

66 

77.1 

MIN 

38 

39 

42 

40 

46 

50 

45 

45 

39 

46 

42 

40 

49 

37 

37 

30 

39 

47 

50 

36 

35 

34 

32 

34 

53 

54 

46 

27 

28 

34 

40.6 

FORT  ROSS 

MAX 

66 

65 

68 

71 

70 

71 

72 

62 

63 

71 

74 

70 

69 

69 

69 

66 

65 

63 

69 

70 

70 

61 

60 

73 

71 

71 

69 

77 

68.7 

MIN 

47 

47 

60 

50 

65 

55 

50 

48 

52 

55 

48 

47 

53 

53 

49 

47 

46 

56 

57 

52 

50 

50 

50 

51 

52 

55 

50 

46 

66 

45 

50.7 

FRESNO  WB  AP 

MAX 

98 

97 

89 

91 

91 

93 

97 

97 

100 

96 

96 

95 

91 

77 

80 

69 

80 

78 

78 

81 

82 

86 

85 

66 

80 

80 

80 

76 

86.0 

MIN 

55 

57 

57 

57 

56 

60 

62 

64 

63 

67 

62 

68 

66 

60 

53 

51 

51 

63 

62 

58 

53 

56 

56 

66 

67 

68 

66 

49 

48 

47 

67. 7 

FRIANT  GOVT  CAMP 

MAX 

96 

100 

100 

92 

94 

94 

95 

99 

100 

103 

100 

101 

98 

77 

79 

60 

66 

82 

78 

79 

81 

S3 

87 

66 

86 

80 

80 

81 

88.6 

MIN 

56 

66 

53 

62 

51 

54 

59 

62 

62 

63 

60 

61 

69 

61 

60 

47 

47 

47 

60 

65 

50 

51 

56 

68 

56 

67 

56 

46 

46 

46 

66.3 

GIANT  FOREST 

MAX 

76 

76 

74 

73 

72 

73 

73 

74 

76 

78 

77 

74 

69 

66 

44 

44 

52 

69 

56 

58 

61 

57 

63 

62 

65 

64 

60 

^7 

64.4 

MIN 

48 

48 

46 

47 

46 

42 

44 

49 

46 

52 

54 

53 

60 

46 

34 

34 

33 

35 

42 

38 

34 

36 

36 

36 

40 

42 

39 

36 

34 

33 

41.8 

GILROY 

MAX 

94 

93 

76 

82 

87 

89 

90 

84 

62 

81 

86 

90 

94 

80 

76 

74 

77 

67 

76 

74 

80 

83 

81 

87 

83 

67 

83 

83 

82.7 

MIN 

49 

52 

56 

49 

51 

62 

53 

54 

53 

57 

55 

60 

64 

68 

61 

46 

45 

66 

61 

56 

48 

49 

51 

52 

49 

54 

56 

45 

44 

t6 

92.0 

GLENNVILLE 

MAX 

91 

90 

67 

65 

86 

91 

91 

93 

96 

94 

93 

82 

85 

81 

66 

72 

74 

74 

69 

72 

74 

74 

79 

74 

78 

77 

72 

72 

68 

80.1 

MIN 

43 

41 

45 

43 

42 

43 

43 

44 

45 

50 

54 

64 

56 

49 

36 

31 

32 

43 

62 

41 

46 

39 

40 

41 

40 

43 

41 

46 

33 

33 

42.9 

GRANT  GROVE 

MAX 

77 

76 

76 

75 

74 

71 

73 

74 

74 

80 

80 

76 

57 

49 

50 

55 

48 

55 

53 

57 

61 

59 

62 

63 

66 

62 

69 

56 

64.4 

MIN 

48 

49 

46 

49 

46 

42 

48 

47 

49 

52 

52 

62 

50 

34 

31 

33 

32 

33 

35 

36 

34 

34 

37 

38 

>0 

43 

43 

39 

32 

33 

41.3 

GRASS  VALLEY 

MAX 

69 

92 

90 

66 

64 

67 

90 

90 

92 

94 

89 

93 

90 

67 

57 

63 

68 

73 

75 

79 

76 

76 

80 

72 

74 

76 

79.4 

MIN 

58 

60 

56 

56 

57 

59 

61 

63 

63 

62 

69 

61 

62 

51 

41 

40 

41 

50 

50 

48 

45 

47 

50 

51 

60 

51 

60 

45 

53 

44 

92.8 

6RAT0N  1  H 

MAX 

92 

76 

80 

66 

92 

91 

90 

64 

76 

74 

83 

63 

75 

78 

7^ 

70 

69 

72 

76 

79 

60 

60 

76 

86 

86 

80 

76 

80 

78 

79.6 

MIN 

48 

48 

65 

44 

61 

53 

52 

46 

50 

56 

43 

44 

62 

46 

43 

43 

42 

66 

66 

47 

46 

49 

49 

46 

60 

64 

48 

♦7 

60 

♦J 

49.0 

GREENLAND  RANCH 

MAX 

112 

112 

111 

110 

110 

111 

112 

111 

111 

1 14 

114 

106 

95 

101 

100 

91 

90 

97 

98 

98 

97 

98 

98 

97 

97 

100 

99 

93 

88 

87 

101.9 

MIN 

82 

76 

63 

67 

84 

76 

76 

87 

60 

80 

90 

76 

72 

79 

69 

72 

70 

74 

76 

76 

71 

71 

70 

79 

68 

79 

78 

73 

68 

69 

76.4 

HAIHEE 

MAX 

96 

94 

93 

91 

96 

96 

93 

91 

86 

92 

93 

66 

68 

77 

80 

73 

69 

69 

78 

80 

77 

78 

80 

76 

77 

83 

65 

62 

80 

68 

82.9 

MIN 

61 

61 

63 

62 

62 

60 

69 

61 

66 

62 

65 

64 

62 

62 

62 

52 

51 

60 

54 

52 

52 

54 

52 

56 

64 

66 

57 

62 

4« 

48 

6«.9 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

MAX 

75 

62 

62 

64 

67 

70 

69 

65 

63 

63 

69 

70 

67 

71 

70 

66 

68 

66 

63 

66 

66 

67 

67 

64 

60 

70 

74 

70 

67 

72 

67.1 

HIN 

55 

64 

64 

48 

53 

58 

56 

53 

57 

56 

50 

53 

66 

51 

60 

55 

60 

54 

56 

56 

52 

60 

51 

52 

54 

62 

50 

45 

50 

60 

52.7 

Sm  Ralereoc*  Nolst  Followliig  SUUon  ladcx 


295  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1959  , 


Day  Of  Monlh 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

HAMI LTON  AFB 

MAX 

78 

73 

72 

81 

85 

81 

79 

79 

75 

73 

79 

76 

76 

71 

74 

68 

69 

68 

72 

71 

77 

61 

80 

75 

66 

86 

85 

80 

80 

75 

MIN 

56 

^' 

54 

52 

55 

50 

59 

55 

52 

^' 

47 

60 

56 

50 

48 

hanforo 

93 

96 

96 

90 

91 

92 

97 

97 

98 

97 

95 

95 

89 

89 

77 

78 

81 

80 

84 

83 

SO 

84 

86 

87 

88 

87 

85 

80 

80 

77 

MIN 

56 

62 

49 

59 

60 

50 

HAPPY   CAMP  RS 

9? 

99 

100 

80 

80 

80 

92 

89 

94 

100 

95 

96 

95 

60 

65 

71 

77 

66 

60 

69 

65 

77 

64 

77 

78 

72 

70 

72 

73 

MIN 

48 

39 

50 

HAT   CREEK   PH  1 

MAX 

86 

94 

93 

89 

63 

93 

93 

94 

92 

92 

93 

62 

65 

70 

67 

70 

67 

69 

74 

76 

76 

79 

77 

64 

70 

MIN 

40 

HAYFIELD   PUMP  PLANT 

MAX 

108 

108 

106 

104 

106 

105 

105 

103 

101 

105 

100 

96 

98 

94 

92 

88 

83 

65 

86 

94 

91 

93 

92 

91 

92 

93 

97 

94 

90 

83 

MIN 

69 

66 

66 

67 

70 

66 

66 

66 

73 

82 

70 

65 

60 

61 

56 

61 

56 

58 

54 

61 

61 

64 

68 

54 

HEALDSBURG 

MAX 

98 

79 

86 

90 

92 

97 

96 

91 

86 

81 

89 

91 

75 

75 

77 

78 

70 

76 

74 

76 

85 

86 

90 

63 

68 

86 

87 

84 

65 

83 

MIN 

49 

56 

^' 

48 

46 

58 

^' 

50 

61 

56 

56 

44 

HENSHAW  0AM 

MAX 

97 

95 

90 

89 

95 

99 

95 

90 

92 

99 

93 

84 

69 

89 

81 

72 

69 

72 

74 

78 

75 

77 

75 

84 

87 

83 

63 

74 

72 

78 

MIN 

46 

47 

44 

50 

45 

46 

47 

61 

60 

50 

40 

41 

HETCH  HETCHY 

MAX 

92 

91 

92 

88 

86 

88 

90 

69 

88 

92 

67 

91 

65 

72 

57 

66 

61 

60 

54 

67 

71 

74 

76 

76 

76 

76 

76 

72 

73 

71 

MIN 

^' 

38 

HILTS 

75 

89 

91 

76 

74 

78 

80 

80 

84 

91 

88 

86 

90 

86 

63 

59 

67 

62 

66 

63 

63 

66 

64 

76 

74 

66 

62 

63 

MIN 

50 

34 

36 

40 

37 

39 

40 

40 

HOLL I  ST £R 

S^ 

74 

73 

83 

82 

81 

74 

71 

72 

78 

88 

87 

75 

72 

72 

68 

74 

65 

76 

70 

79 

83 

76 

64 

82 

87 

63 

83 

78 

73 

MIN 

50 

45 

45 

59 

^' 

HOOPA 

85 

95 

96 

78 

81 

62 

88 

86 

95 

99 

75 

87 

92 

69 

62 

70 

74 

71 

67 

67 

68 

74 

77 

82 

80 

77 

72 

74 

73 

76 

MIN 

46 

53 

55 

56 

65 

55 

56 

50 

51 

62 

43 

HUNT  I NGTON  LAKE 

73 

73 

72 

70 

69 

71 

73 

72 

75 

75 

75 

73 

65 

58 

45 

48 

50 

49 

51 

53 

55 

67 

64 

57 

58 

60 

59 

54 

52 

61 

MIN 

47 

45 

46 

44 

46 

47 

45 

47 

50 

51 

50 

50 

41 

31 

32 

IDRIA 

93 

93 

89 

68 

90 

88 

92 

90 

92 

93 

93 

90 

87 

83 

69 

71 

73 

68 

73 

74 

74 

78 

79 

82 

63 

83 

61 

77 

74 

73 

MIN 

65 

68 

64 

63 

61 

62 

66 

66 

64 

65 

66 

74 

68 

64 

43 

47 

45 

54 

57 

50 

I  nvi  t  u  1 1  n  DC 

91 

89 

87 

92 

90 

91 

89 

69 

91 

91 

82 

81 

80 

78 

72 

64 

63 

68 

75 

74 

74 

77 

73 

79 

82 

82 

60 

95 

72 

69 

MIN 

28 

40 

33 

33 

30 

35 

39 

40 

40 

40 

32 

1 MP  E  R I AL 

111 

107 

106 

106 

107 

108 

107 

104 

105 

101 

97 

100 

99 

100 

92 

88 

89 

94 

98 

95 

96 

96 

97 

96 

99 

96 

96 

92 

93 

86 

MIN 

73 

73 

71 

7 1 

72 

73 

70 

72 

77 

78 

78 

77 

76 

76 

73 

61 

102 

98 

98 

97 

100 

95 

95 

96 

91 

89 

77 

75 

76 

66 

82 

84 

82 

81 

86 

79 

72 

MIN 

66 

55 

59 

60 

59 

46 

113 

112 

107 

108 

107 

104 

107 

109 

102 

105 

102 

99 

104 

99 

101 

93 

68 

91 

96 

IOC 

96 

97 

96 

97 

101 

9f 

97 

91 

93 

91 

MIN 

65 

73 

75 

65 

68 

72 

77 

79 

76 

77 

73 

68 

70 

I  NY  OK  E  RN 

103 

102 

102 

104 

101 

101 

100 

99 

101 

102 

97 

90 

85 

87 

60 

77 

77 

S3 

65 

86 

67 

68 

86 

84 

88 

9; 

90 

83 

8C 

79 

MIN 

50 

60 

I  RON  HT N 

112 

109 

109 

107 

109 

109 

106 

109 

107 

108 

105 

99 

105 

105 

97 

90 

9C 

87 

93 

96 

93 

94 

97 

93 

91 

91 

99 

93 

93 

84 

MIN 

73 

70 

66 

JESS  VALLEY 

85 

88 

82 

76 

78 

81 

83 

81 

86 

83 

81 

66 

76 

73 

53 

56 

63 

59 

63 

57 

67 

65 

67 

70 

64 

5S 

55 

53 

54 

53 

MIN 

43 

36 

45 

42 

53 

53 

53 

49 

40 

35 

23 

32 

J(J  1  ^  t    1  ^UAnu 

93 

71 

77 

82 

65 

87 

87 

83 

73 

83 

82 

75 

85 

90 

76 

68 

71 

65 

73 

75 

79 

83 

88 

85 

86 

87 

64 

78 

81 

88 

MIN 

55 

55 

56 

61 

60 

59 

57 

55 

51 

58 

56 

65 

56 

58 

58 

56 

48 

JULIAN  WYNOLA 

92 

89 

86 

94 

98 

92 

88 

85 

96 

86 

82 

83 

83 

77 

67 

63 

68 

73 

75 

74 

72 

73 

71 

73 

75 

82 

71 

68 

74 

57 

MIN 

50 

57 

58 

41 

KERN   RIVER  PH  1 

98 

99 

94 

93 

93 

94 

97 

100 

101 

96 

90 

92 

96 

91 

75 

73 

79 

85 

82 

76 

81 

82 

at 

90 

90 

a-i 

84 

8] 

85 

SO 

MIN 

72 

72 

70 

70 

70 

77 

77 

79 

74 

76 

71 

76 

56 

69 

KERN  RIVER  PH  3 

99 

97 

95 

95 

93 

95 

97 

98 

101 

101 

96 

82 

87 

80 

77 

76 

77 

77 

77 

79 

82 

84 

S3 

81 

85 

88 

83 

82 

8C 

72 

MIN 

65 

57 

53 

53 

54 

74 

66 

67 

65 

47 

65 

49 

KETTLEMAN  CITY   I  SSW 

MAX 

98 

96 

100 

93 

90 

95 

96 

98 

102 

95 

96 

95 

97 

96 

79 

77 

78 

81 

79 

65 

88 

62 

66 

88 

90 

9C 

90 

85 

83 

83 

MIN 

58 

68 

60 

60 

54 

62 

54 

62 

68 

71 

66 

67 

70 

61 

66 

66 

5t 

64 

KETTLEMAN  STA 

MAX 

100 

102 

93 

96 

96 

96 

100 

102 

102 

97 

96 

98 

92 

62 

78 

81 

82 

78 

86 

63 

83 

85 

67 

90 

91 

9( 

86 

8> 

85 

82 

MIN 

70 

70 

71 

72 

74 

70 

52 

66 

67 

60 

59 

62 

64 

61 

KING  CITY 

MAX 

87 

81 

76 

82 

84 

83 

82 

83 

81 

80 

69 

97 

82 

76 

75 

72 

79 

76 

78 

76 

82 

85 

81 

87 

84 

91 

67 

82 

81 

8C 

MIN 

50 

53 

55 

47 

47 

40 

55 

54 

53 

57 

48 

59 

56 

59 

47 

40 

60 

KLAHATH 

MAX 

68 

65 

71 

68 

72 

73 

69 

75 

66 

64 

72 

68 

67 

65 

65 

63 

66 

65 

67 

67 

68 

73 

74 

66 

68 

6< 

67 

7J 

71 

72 

MIN 

50 

47 

46 

55 

56 

53 

50 

50 

53 

49 

47 

47 

60 

48 

43 

43 

56 

69 

54 

46 

5C 

48 

48 

58 

43 

*' 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

94 

67 

93 

86 

68 

92 

93 

97 

97 

96 

96 

94 

90 

90 

85 

78 

76 

60 

64 

75 

74 

7S 

61 

S3 

64 

84 

84 

SC 

SO 

79 

MIN 

54 

54 

49 

49 

47 

56 

61 

60 

60 

60 

57 

56 

60 

56 

44 

4: 

46 

LAGUNA  BEACH 

77 

78 

76 

77 

78 

77 

78 

79 

81 

95 

97 

80 

79 

76 

75 

75 

76 

76 

74 

74 

75 

74 

74 

72 

73 

73 

74 

73 

74 

MIN 

63 

56 

70 

71 

70 

68 

60 

56 

62 

64 

59 

56 

59 

54 

60 

60 

LAKE  ARROWHEAD 

84 

81 

78 

68 

86 

82 

78 

79 

87 

81 

76 

72 

75 

67 

60 

57 

57 

59 

67 

67 

74 

6S 

5! 

74 

74 

7< 

75 

7; 

61 

62 

MIN 

60 

56 

56 

59 

56 

40 

40 

43 

45 

45 

31 

LAK E  CITY 

80 

84 

90 

88 

63 

85 

85 

87 

89 

90 

69 

86 

61 

57 

60 

72 

66 

63 

63 

65 

67 

70 

75 

68 

65 

64 

64 

53 

MIN 

45 

47 

48 

44 

39 

34 

42 

45 

39 

32 

32 

39 

40 

29 

28 

LAKEPORT 

98 

95 

91 

82 

88 

93 

97 

95 

95 

85 

92 

95 

94 

70 

74 

76 

71 

70 

73 

70 

80 

83 

86 

66 

SS 

s; 

ec 

79 

MIN 

50 

" 

50 

39 

41 

39 

" 

54 

46 

42 

43 

LAK  ESHORE 

99 

95 

88 

86 

90 

96 

96 

98 

96 

90 

90 

93 

79 

70 

75 

75 

67 

66 

70 

75 

81 

83 

83 

85 

85 

S< 

76 

71 

77 

71 

MIN 

4C 

LAKE  SPAULOING 

83 

82 

80 

78 

77 

82 

82 

81 

83 

83 

61 

81 

78 

68 

58 

57 

57 

57 

5C 

60 

67 

6E 

68 

70 

70 

7C 

70 

6< 

64 

63 

MIN 

41 

LAKE   SPAULDING  DAM 

MAX 

83 

83 

61 

78 

77 

83 

82 

86 

83 

83 

81 

80 

79 

66 

58 

58 

56 

56 

52 

57 

66 

66 

67 

70 

69 

69 

69 

67 

66 

64 

MIN 

52 

52 

50 

45 

50 

51 

56 

59 

56 

55 

51 

37 

35 

41 

38 

43 

43 

41 

42 

43 

49 

45 

48 

48 

44 

38 

40 

36 

LA  MESA 

MAX 

65 

82 

86 

85 

60 

79 

79 

85 

93 

97 

88 

81 

82 

76 

72 

77 

78 

80 

77 

74 

76 

76 

SO 

60 

76 

74 

73 

75 

69 

MIN 

63 

64 

62 

61 

64 

62 

63 

60 

66 

75 

70 

68 

67 

61 

59 

59 

60 

64 

64 

60 

62 

62 

59 

63 

61 

59 

64 

62 

60 

LANCASTER 

MAX 

101 

95 

95 

96 

99 

99 

96 

97 

100 

101 

97 

61 

85 

80 

73 

72 

73 

76 

60 

80 

85 

84 

83 

86 

88 

92 

84 

81 

81 

75 

MIN 

59 

60 

63 

69 

61 

55 

57 

58 

54 

60 

66 

67 

65 

57 

51 

49 

49 

52 

56 

54 

54 

60 

55 

46 

64 

66 

58 

51 

46 

43 

LAS  PLUMAS 

MAX 

97 

96 

91 

88 

93 

96 

95 

99 

98 

94 

96 

96 

92 

80 

74 

75 

74 

70 

76 

75 

60 

81 

87 

86 

66 

87 

64 

SI 

82 

82 

MIN 

65 

67 

56 

62 

65 

66 

68 

70 

70 

70 

66 

70 

64 

62 

55 

53 

55 

66 

60 

58 

56 

56 

66 

62 

62 

62 

68 

54 

54 

64 

Seo  RelereDce  Notes  FoUowicg  SUUoc  Indsx 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1959 


Day  Of  Month 


MAX 

96 

90 

91 

92 

93 

96 

92 

97 

95 

94 

93 

92 

82 

76 

79 

60 

78 

60 

79 

80 

83 

82 

86 

85 

67 

80 

76 

52 

53 

53 

51 

50 

54 

60 

59 

60 

63 

66 

66 

62 

50 

51 

47 

46 

60 

60 

54 

50 

61 

51 

53 

52 

54 

55 

45 

43 

42 

MAX 

99 

98 

97 

68 

94 

96 

99 

98 

100 

100 

69 

94 

96 

77 

79 

77 

60 

78 

63 

83 

83 

64 

65 

68 

89 

90 

84 

6  5 

61 

80 

56 

57 

59 

55 

54 

60 

66 

66 

64 

64 

66 

72 

73 

61 

48 

60 

50 

55 

52 

60 

65 

57 

58 

66 

58 

67 

55 

51 

46 

49 

MAX 

96 

99 

90 

92 

92 

94 

96 

98 

100 

99 

93 

94 

95 

85 

77 

77 

60 

80 

83 

62 

80 

64 

85 

89 

87 

89 

64 

81 

82 

80 

MIN 

54 

56 

54 

54 

51 

54 

56 

60 

60 

60 

63 

69 

67 

55 

46 

47 

46 

53 

60 

54 

51 

50 

52 

53 

53 

52 

52 

46 

44 

44 

MAX 

95 

1 00 

77 

81 

81 

86 

69 

93 

91 

66 

81 

69 

90 

66 

75 

75 

70 

76 

57 

75 

70 

79 

84 

64 

87 

84 

65 

81 

76 

78 

51 

50 

53 

47 

51 

53 

53 

54 

53 

53 

61 

51 

53 

53 

49 

49 

44 

45 

59 

55 

46 

46 

49 

49 

49 

53 

50 

50 

55 

44 

MAX 

95 

94 

91 

93 

94 

93 

91 

93 

94 

91 

86 

76 

76 

78 

70 

59 

71 

80 

77 

78 

80 

61 

79 

80 

85 

88 

80 

79 

76 

70 

66 

66 

64 

66 

60 

64 

66 

60 

61 

67 

66 

66 

64 

52 

46 

45 

44 

46 

53 

60 

47 

51 

51 

55 

55 

65 

57 

53 

49 

51 

MAX 

97 

61 

84 

68 

90 

93 

93 

93 

91 

82 

90 

93 

88 

74 

75 

74 

75 

65 

75 

76 

79 

81 

82 

86 

84 

67 

79 

78 

79 

79 

53 

54 

50 

50 

56 

56 

60 

59 

56 

68 

57 

59 

57 

61 

48 

48 

46 

52 

50 

52 

53 

51 

53 

50 

55 

58 

58 

48 

51 

45 

MAX 

72 

69 

69 

72 

70 

68 

66 

72 

72 

71 

74 

77 

72 

72 

72 

66 

75 

74 

75 

71 

69 

72 

66 

75 

71 

75 

74 

73 

72 

69 

iii 

55 

56 

50 

62 

52 

55 

56 

59 

57 

60 

59 

56 

47 

52 

42 

46 

62 

46 

57 

61 

64 

61 

46 

51 

46 

53 

53 

53 

45 

MAX 

77 

76 

77 

78 

84 

82 

77 

77 

87 

66 

102 

84 

86 

60 

76 

73 

74 

60 

61 

76 

74 

75 

75 

78 

74 

73 

74 

74 

75 

73 

67 

65 

62 

63 

65 

67 

65 

65 

66 

71 

73 

71 

69 

62 

60 

62 

64 

67 

64 

52 

62 

64 

56 

53 

63 

65 

53 

60 

64 

MAX 

81 

81 

61 

62 

85 

85 

81 

78 

86 

92 

100 

89 

88 

83 

77 

73 

77 

78 

61 

80 

75 

77 

76 

76 

76 

77 

76 

75 

77 

72 

64 

66 

65 

61 

64 

63 

67 

66 

63 

64 

71 

72 

71 

53 

61 

59 

52 

63 

63 

61 

51 

69 

61 

57 

64 

63 

50 

60 

58 

62 

MAX 

84 

61 

80 

81 

62 

81 

62 

80 

81 

84 

103 

86 

86 

80 

79 

76 

78 

60 

79 

76 

78 

75 

75 

73 

74 

75 

75 

75 

75 

73 

66 

66 

68 

64 

63 

65 

68 

68 

66 

67 

74 

74 

72 

66 

64 

63 

63 

66 

69 

65 

65 

63 

54 

61 

64 

65 

54 

64 

60 

63 

MAX 

87 

84 

82 

84 

69 

86 

85 

84 

86 

96 

1  QO 

90 

86 

81 

78 

74 

76 

79 

79 

79 

78 

74 

77 

78 

79 

76 

74 

74 

77 

73 

MIN 

65 

66 

66 

64 

67 

65 

67 

67 

64 

66 

79 

73 

72 

66 

63 

62 

53 

64 

65 

55 

54 

63 

63 

50 

64 

63 

63 

63 

60 

63 

MAX 

101 

94 

9 1 

93 

96 

96 

99 

98 

100 

93 

96 

96 

66 

81 

60 

79 

81 

67 

81 

79 

61 

86 

85 

89 

68 

91 

82 

80 

81 

79 

55 

60 

51 

53 

54 

59 

61 

62 

61 

59 

56 

63 

58 

62 

48 

53 

47 

62 

62 

55 

51 

50 

53 

52 

54 

56 

56 

51 

43 

45 

MAX 

99 

65 

83 

88 

91 

93 

93 

63 

87 

87 

88 

90 

84 

77 

77 

78 

76 

75 

73 

77 

83 

66 

85 

90 

87 

90 

91 

86 

64 

83 

50 

60 

53 

47 

52 

51 

50 

51 

51 

61 

51 

62 

54 

61 

45 

46 

44 

43 

56 

50 

45 

44 

50 

48 

46 

46 

51 

49 

4« 

45 

MAX 

103 

102 

101 

103 

103 

101 

100 

99 

102 

98 

90 

85 

84 

85 

75 

72 

77 

84 

90 

84 

85 

89 

66 

87 

90 

93 

87 

65 

77 

74 

60 

54 

55 

62 

60 

54 

51 

52 

54 

56 

64 

65 

60 

55 

47 

43 

54 

43 

50 

46 

47 

45 

47 

45 

48 

60 

68 

47 

39 

40 

MAX 

97 

99 

100 

92 

95 

95 

95 

99 

99 

101 

91 

98 

98 

91 

81 

79 

79 

80 

67 

82 

60 

60 

66 

86 

89 

89 

90 

62 

82 

62 

55 

56 

48 

47 

53 

57 

56 

64 

61 

63 

57 

54 

58 

51 

49 

49 

47 

52 

45 

52 

44 

53 

55 

55 

55 

57 

57 

43 

47 

46 

MAX 

94 

94 

60 

63 

85 

88 

89 

88 

89 

63 

85 

89 

85 

73 

77 

73 

75 

67 

74 

79 

79 

81 

82 

65 

85 

61 

83 

75 

79 

77 

MIN 

56 

56 

47 

49 

53 

54 

46 

58 

58 

57 

59 

59 

51 

58 

54 

48 

43 

57 

58 

54 

51 

51 

51 

55 

55 

54 

56 

49 

54 

46 

MAX 

79 

81 

81 

78 

72 

73 

76 

79 

76 

61 

78 

79 

79 

70 

49 

50 

56 

55 

45 

52 

53 

62 

65 

62 

67 

61 

59 

55 

49 

51 

MIN 

39 

35 

41 

39 

38 

45 

45 

48 

46 

46 

45 

48 

46 

37 

30 

31 

30 

33 

36 

41 

35 

37 

38 

35 

40 

40 

34 

33 

35 

35 

MAX 

98 

99 

92 

93 

92 

94 

99 

100 

99 

96 

89 

94 

96 

68 

82 

77 

61 

87 

67 

81 

80 

66 

86 

69 

90 

90 

90 

84 

82 

82 

MIN 

70 

74 

66 

67 

66 

67 

69 

71 

66 

74 

72 

75 

74 

68 

54 

55 

53 

61 

64 

65 

53 

57 

51 

54 

53 

55 

53 

67 

54 

57 

MAX 

92 

94 

76 

62 

87 

90 

90 

90 

81 

81 

76 

79 

67 

77 

74 

74 

71 

75 

70 

77 

76 

82 

84 

84 

62 

88 

67 

66 

60 

62 

MIN 

53 

54 

55 

52 

62 

62 

59 

59 

56 

57 

55 

59 

57 

57 

55 

52 

61 

65 

57 

53 

51 

60 

60 

50 

62 

56 

52 

49 

58 

46 

MAX 

97 

100 

92 

66 

92 

95 

96 

97 

99 

99 

92 

95 

95 

65 

77 

76 

77 

78 

70 

78 

78 

83 

84 

87 

88 

86 

90 

79 

60 

61 

54 

59 

54 

54 

57 

56 

63 

65 

63 

60 

66 

68 

58 

58 

49 

50 

52 

57 

57 

57 

65 

51 

54 

54 

57 

52 

58 

49 

55 

44 

MAX 

83 

89 

66 

82 

79 

82 

67 

86 

67 

89 

84 

83 

86 

74 

60 

60 

66 

58 

60 

57 

54 

70 

72 

75 

77 

77 

71 

65 

63 

66 

MIN 

40 

40 

41 

37 

41 

45 

46 

44 

47 

45 

40 

40 

42 

39 

26 

26 

32 

43 

47 

37 

30 

32 

35 

34 

38 

44 

29 

27 

31 

30 

MAX 

106 

1 04 

101 

104 

100 

102 

101 

104 

102 

103 

103 

102 

105 

95 

97 

94 

89 

69 

90 

95 

94 

95 

93 

92 

100 

96 

95 

97 

92 

92 

67 

67 

66 

65 

69 

67 

65 

65 

69 

73 

81 

75 

73 

73 

53 

63 

65 

60 

50 

64 

60 

59 

58 

55 

55 

57 

63 

65 

57 

69 

MAX 

99 

97 

90 

69 

93 

94 

97 

97 

98 

97 

92 

97 

96 

82 

76 

76 

80 

77 

79 

77 

60 

63 

62 

87 

65 

67 

85 

78 

76 

78 

45 

58 

48 

56 

50 

56 

60 

62 

52 

62 

66 

64 

52 

62 

50 

48 

41 

62 

53 

54 

51 

50 

51 

53 

52 

59 

54 

49 

44 

40 

MAX 

96 

100 

98 

96 

96 

99 

100 

99 

100 

96 

97 

95 

97 

94 

76 

75 

80 

78 

82 

81 

79 

84 

85 

•9 

69 

90 

89 

84 

60 

80 

MIN 

65 

68 

64 

64 

62 

65 

67 

65 

71 

67 

67 

63 

72 

58 

51 

53 

51 

61 

65 

64 

55 

54 

59 

50 

60 

61 

50 

53 

52 

53 

MAX 

96 

96 

87 

92 

97 

93 

90 

91 

97 

96 

87 

86 

86 

79 

76 

72 

69 

71 

73 

75 

76 

73 

71 

•  1 

84 

61 

82 

70 

77 

77 

MIN 

65 

63 

60 

62 

71 

66 

64 

62 

66 

75 

69 

72 

67 

52 

51 

4e 

52 

50 

51 

52 

46 

49 

47 

49 

51 

60 

50 

49 

46 

51 

MAX 

61 

65 

60 

77 

63 

63 

84 

79 

82 

83 

7j 

^3 

55 

59 

55 

54 

56 

58 

56 

68 

70 

71 

70 

65 

67 

56 

62 

MIN 

41 

40 

36 

37 

39 

41 

44 

44 

48 

46 

44 

35 

48 

42 

33 

27 

28 

41 

41 

43 

30 

32 

36 

34 

36 

35 

29 

28 

3a 

27 

MAX 

96 

94 

92 

94 

94 

93 

92 

92 

95 

89 

66 

84 

82 

80 

76 

71 

71 

74 

80 

79 

76 

60 

79 

77 

81 

64 

63 

77 

72 

69 

MIN 

78 

74 

71 

72 

77 

73 

72 

69 

70 

76 

68 

66 

62 

63 

56 

51 

60 

57 

60 

56 

58 

62 

59 

60 

60 

64 

62 

61 

62 

63 

MAX 

100 

89 

87 

91 

93 

96 

97 

96 

90 

93 

97 

84 

80 

78 

79 

79 

67 

78 

79 

79 

84 

60 

67 

67 

68 

83 

80 

81 

79 

MIN 

54 

56 

53 

50 

54 

56 

59 

61 

60 

57 

66 

61 

57 

58 

49 

49 

46 

59 

52 

53 

52 

49 

50 

51 

53 

57 

58 

52 

50 

43 

MAX 

86 

87 

66 

83 

84 

66 

85 

85 

83 

62 

78 

60 

76 

66 

64 

61 

68 

57 

65 

71 

56 

70 

66 

70 

75 

73 

67 

65 

59 

65 

MIN 

46 

47 

48 

46 

47 

48 

47 

50 

51 

50 

61 

50 

51 

50 

36 

41 

43 

42 

40 

38 

37 

39 

39 

35 

42 

45 

39 

34 

31 

33 

MAX 

68 

64 

66 

70 

69 

64 

65 

68 

66 

72 

75 

72 

74 

74 

71 

69 

69 

66 

73 

69 

70 

74 

58 

73 

70 

72 

78 

78 

72 

70 

MIN 

53 

53 

53 

51 

53 

54 

53 

54 

54 

55 

53 

53 

53 

57 

60 

53 

50 

52 

59 

53 

51 

53 

53 

53 

51 

54 

56 

50 

50 

52 

MAX 

99 

101 

92 

90 

94 

96 

97 

99 

97 

97 

87 

95 

97 

60 

74 

79 

76 

72 

69 

75 

79 

82 

86 

85 

ta 

88 

86 

81 

76 

80 

MIN 

59 

57 

52 

56 

61 

62 

63 

61 

60 

57 

54 

56 

55 

55 

49 

51 

48 

52 

54 

53 

53 

52 

53 

54 

54 

69 

56 

51 

59 

47 

MAX 

67 

67 

67 

67 

70 

72 

73 

70 

66 

65 

69 

71 

72 

67 

66 

65 

52 

64 

61 

74 

70 

64 

71 

67 

MIN 

53 

54 

51 

51 

51 

52 

51 

56 

57 

55 

53 

57 

55 

54 

51 

49 

48 

59 

58 

55 

61 

52 

54 

54 

52 

54 

53 

49 

55 

47 

MAX 

93 

93 

90 

92 

93 

85 

77 

80 

78 

75 

70 

66 

70 

73 

75 

78 

80 

75 

73 

77 

76 

79 

78 

67 

65 

MIN 

65 

64 

64 

66 

60 

61 

60 

64 

56 

63 

66 

61 

68 

62 

45 

69 

49 

62 

66 

56 

46 

49 

55 

46 

53 

60 

58 

57 

44 

42 

MAX 

88 

92 

90 

88 

92 

74 

72 

66 

7C 

59 

59 

77 

82 

60 

64 

82 

82 

62 

78 

68 

75 

MIN 

60 

47 

47 

46 

57 

56 

64 

63 

64 

52 

62 

64 

52 

52 

45 

46 

45 

49 

50 

46 

52 

59 

62 

58 

56 

68 

56 

37 

43 

50 

MAX 

54 

58 

53 

57 

58 

69 

69 

74 

73 

73 

58 

63 

54 

62 

MIN 

66 

63 

59 

57 

67 

66 

49 

40 

36 

41 

41 

48 

46 

43 

53 

51 

67 

56 

53 

50 

50 

47 

47 

MAX 

74 

80 

85 

70 

71 

75 

76 

80 

76 

87 

62 

85 

84 

70 

47 

53 

59 

53 

63 

60 

54 

52 

65 

67 

67 

65 

61 

56 

55 

57 

MIN 

33 

36 

40 

33 

46 

46 

40 

42 

37 

50 

34 

41 

56 

43 

39 

27 

34 

43 

45 

36 

25 

28 

28 

29 

50 

53 

23 

23 

21 

22 

MAX 

64 

89 

61 

77 

81 

62 

85 

80 

86 

82 

82 

65 

72 

63 

62 

66 

57 

62 

59 

60 

65 

66 

72 

75 

70 

69 

58 

61 

52 

61 

MIN 

49 

46 

45 

45 

48 

63 

53 

53 

46 

50 

52 

55 

49 

39 

31 

34 

44 

46 

44 

36 

39 

42 

40 

36 

55 

48 

39 

37 

32 

38 

MAX 

87 

81 

62 

88 

66 

86 

81 

60 

66 

86 

82 

74 

76 

74 

62 

50 

55 

59 

57 

66 

69 

75 

65 

75 

71 

79 

74 

70 

66 
45 

61 

MIN 

68 

62 

61 

59 

66 

63 

63 

69 

64 

69 

66 

60 

60 

55 

42 

39 

38 

43 

47 

47 

47 

51 

49 

60 

66 

55 

53 

51 

42 

MAX 

100 

97 

97 

1 

95 

95 

97 

91 

94 

95 

101 

99 

93 

81 

78 

75 

79 

69 

71 

61 

81 

88 

U 

67 

85 

90 

91 

90 

95 

92 

MIN 

50 

50 

49 

49 

46 

52 

54 

50 

52 

62 

53 

61 

61 

53 

46 

45 

44 

46 

55 

53 

50 

49 

47 

49 

47 

46 

47 

47 

45 

46 

28     29     30  31 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1959 


Station 

Day  Of  Month 

rag* 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  1 

IS 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

82 

85 

73 

78 

79 

78 

77 

76 

74 

76 

80 

79 

75 

73 

70 

71 

71 

66 

77 

7* 

77 

84 

82 

86 

99 

90 

82 

98 

93 

79 

78.5 

MIN 

46 

52 

53 

46 

49 

54 

58 

54 

56 

50 

49 

50 

48 

48 

49 

47 

46 

58 

55 

54 

50 

49 

61 

60 

53 

52 

49 

52 

49 

45 

90.9 

NEEDLES  FAA  AP 

MAX 

112 

108 

107 

108 

108 

108 

109 

107 

106 

104 

99 

101 

92 

93 

91 

88 

88 

91 

96 

95 

97 

96 

94 

89 

96 

98 

95 

93 

92 

85 

97.9 

MIN 

79 

77 

76 

75 

79 

61 

74 

75 

78 

77 

79 

76 

74 

73 

71 

62 

66 

64 

69 

68 

69 

66 

69 

67 

60 

64 

72 

69 

63 

60 

71.0 

NEVADA  CITY 

MAX 

87 

90 

89 

88 

83 

86 

89 

87 

89 

92 

88 

92 

90 

77 

60 

66 

65 

67 

58 

62 

67 

70 

72 

7* 

76 

76 

76 

74 

70 

72 

77.7 

MIN 

*3 

44 

44 

44 

45 

47 

49 

53 

53 

62 

47 

50 

53 

51 

36 

36 

37 

41 

41 

44 

38 

40 

41 

39 

41 

44 

43 

33 

43 

35 

43.6 

NEWARK 

MAX 

83 

84 

67 

70 

73 

76 

77 

78 

78 

73 

71 

76 

76 

77 

73 

71 

68 

76 

68 

78 

73 

77 

77 

77 

78 

77 

78 

79 

80 

78 

75.5 

MIN 

51 

55 

67 

49 

56 

58 

57 

58 

55 

60 

51 

60 

59 

59 

52 

61 

47 

57 

61 

59 

51 

51 

52 

61 

52 

54 

53 

50 

53 

45 

54.1 

NEWHAN  2  NW 

MAX 

96 

95 

87 

88 

91 

94 

95 

95 

93 

91 

90 

95 

92 

80 

76 

78 

80 

76 

76 

76 

77 

81 

81 

SS 

84 

96 

93 

76 

79 

75 

95.0 

MIN 

55 

56 

50 

51 

53 

63 

59 

60 

58 

56 

59 

60 

55 

60 

44 

46 

46 

47 

61 

52 

50 

51 

52 

51 

53 

62 

52 

57 

48 

44 

53.3 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

MAX 

75 

75 

73 

74 

76 

77 

77 

75 

75 

77 

92 

89 

80 

76 

74 

73 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

70 

70 

72 

73 

73 

71 

69 

74.8 

MIN 

64 

64 

65 

60 

62 

65 

66 

65 

61 

62 

70 

70 

70 

70 

61 

62 

60 

61 

64 

61 

63 

62 

64 

60 

63 

62 

64 

63 

58 

63.5 

NORTH  FORK  RS 

MAX 

94 

94 

94 

90 

88 

90 

94 

94 

97 

96 

90 

86 

69 

70 

73 

71 

59 

72 

75 

75 

76 

76 

80 

80 

90 

78 

75 

75 

91.9 

MIN 

53 

54 

53 

52 

54 

55 

58 

61 

57 

69 

61 

56 

39 

42 

43 

49 

55 

48 

46 

49 

50 

43 

60 

51 

51 

50 

38 

t^Z 

50.7 

NORTH  HOLLYWOOD 

MAX 

se 

84 

78 

86 

88 

86 

82 

86 

93 

97 

98 

92 

89 

84 

74 

70 

95 

84 

86 

84 

84 

71 

74 

SO 

76 

76 

76 

76 

75 

72 

82.5 

MIN 

62 

64 

61 

59 

60 

61 

63 

62 

59 

63 

72 

76 

70 

64 

58 

60 

64 

58 

61 

63 

60 

58 

60 

64 

61 

60 

62 

60 

56 

57 

61.3 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

MAX 

93 

98 

88 

84 

89 

91 

93 

97 

96 

94 

88 

92 

97 

85 

77 

75 

76 

77 

65 

75 

76 

77 

81 

82 

94 

94 

85 

79 

75 

79 

84.4 

MIN 

50 

51 

50 

49 

51 

53 

56 

56 

50 

68 

57 

60 

56 

57 

47 

50 

48 

50 

68 

63 

53 

53 

53 

56 

52 

43 

45 

47 

52.2 

OAKLAND  WB  AP 

MAX 

79 

64 

68 

74 

74 

77 

79 

77 

70 

71 

76 

74 

73 

70 

70 

67 

70 

66 

73 

71 

76 

77 

72 

76 

79 

79 

81 

92 

82 

72 

73.9 

MIN 

55 

56 

56 

53 

57 

59 

60 

57 

58 

68 

65 

67 

60 

59 

55 

56 

54 

61 

60 

58 

54 

64 

56 

54 

55 

58 

56 

62 

56 

50 

»«.3 

OCEANSIDE  PENDLETON 

MAX 

73 

74 

74 

(4 

75 

74 

72 

73 

75 

78 

102 

85 

76 

74 

74 

71 

72 

73 

74 

74 

70 

73 

72 

72 

70 

74 

70 

76 

71 

74 

74.6 

MIN 

60 

57 

63 

62 

62 

66 

64 

65 

55 

54 

74 

^^ 

69 

68 

65 

61 

64 

61 

61 

63 

64 

61 

61 

55 

65 

63 

64 

63 

60 

59 

82.7 

OJAI 

MAX 

91 

85 

86 

92 

96 

90 

88 

89 

97 

101 

106 

99 

95 

86 

81 

80 

79 

79 

82 

80 

80 

78 

79 

90 

84 

94 

77 

77 

81 

73 

96.1 

MIN 

51 

55 

53 

62 

53 

51 

54 

60 

54 

58 

64 

71 

62 

55 

50 

46 

47 

56 

58 

57 

52 

61 

60 

47 

51 

52 

69 

63 

48 

49 

53.9 

ORANGE  COVE 

MAX 

96 

97 

96 

90 

93 

93 

94 

97 

97 

99 

98 

95 

95 

95 

78 

75 

77 

80 

72 

80 

76 

79 

82 

83 

86 

96 

87 

83 

91 

91 

97.5 

MIN 

54 

57 

54 

54 

53 

57 

61 

63 

62 

61 

62 

71 

71 

59 

46 

47 

4« 

60 

60 

65 

51 

56 

56 

56 

57 

58 

56 

51 

♦9 

49 

56.4 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

MAX 

68 

68 

72 

74 

75 

73 

79 

75 

64 

72 

72 

69 

69 

68 

66 

65 

65 

69 

69 

68 

68 

78 

79 

69 

65 

69 

70.3 

MIN 

61 

63 

44 

53 

55 

55 

54 

48 

62 

46 

43 

43 

46 

43 

42 

40 

42 

57 

54 

42 

44 

43 

42 

56 

45 

39 

47.3 

ORINOA  BOWMAN 

MAX 

96 

83 

75 

82 

84 

92 

90 

88 

78 

75 

86 

88 

76 

70 

73 

68 

73 

64 

72 

76 

78 

83 

83 

87 

87 

S4 

91 

92 

79 

77 

80.3 

MIN 

50 

50 

52 

51 

55 

56 

54 

55 

51 

65 

50 

52 

55 

55 

49 

48 

48 

56 

53 

44 

46 

45 

46 

49 

53 

56 

54 

41 

47 

39 

50.4 

ORLAND 

MAX 

96 

99 

94 

86 

90 

94 

98 

98 

100 

98 

92 

93 

96 

85 

77 

78 

78 

72 

70 

79 

78 

S3 

85 

87 

88 

98 

90 

90 

77 

91 

87.8 

MIN 

62 

59 

52 

52 

56 

62 

62 

64 

61 

59 

51 

55 

53 

55 

48 

47 

60 

62 

56 

54 

69 

50 

54 

56 

57 

58 

59 

59 

69 

54 

55.8 

ORLEANS 

MAX 

100 

99 

83 

83 

85 

93 

90 

97 

101 

92 

89 

84 

81 

63 

73 

75 

66 

64 

67 

69 

77 

60 

95 

79 

81 

76 

74 

75 

77 

78 

81.2 

MIN 

48 

48 

49 

49 

54 

57 

54 

51 

51 

53 

60 

47 

48 

51 

62 

44 

44 

53 

57 

52 

49 

49 

44 

46 

52 

58 

48 

39 

36 

39 

49. a 

OROVILLE   1  WSW 

MAX 

97 

99 

96 

87 

90 

94 

98 

97 

98 

100 

92 

96 

96 

90 

75 

76 

78 

73 

68 

78 

78 

82 

82 

87 

96 

87 

99 

90 

84 

83 

87.2 

MIN 

55 

67 

52 

64 

57 

59 

62 

66 

62 

61 

56 

59 

62 

59 

52 

48 

50 

60 

57 

63 

53 

61 

50 

51 

56 

55 

49 

43 

59 

45 

54.7 

OROVILLE   7  SE 

MAX 

95 

97 

93 

85 

94 

94 

95 

95 

91 

98 

94 

96 

95 

84 

75 

75 

78 

72 

68 

78 

72 

80 

92 

96 

97 

88 

98 

90 

90 

80 

85.8 

MIN 

60 

47 

46 

50 

48 

52 

58 

57 

60 

68 

50 

52 

54 

55 

45 

44 

44 

50 

60 

52 

46 

48 

50 

50 

51 

4e 

45 

39 

42 

40 

49.3 

OXNARD 

MAX 

80 

77 

75 

eo 

80 

79 

78 

79 

78 

81 

86 

as 

81 

78 

76 

76 

76 

77 

79 

77 

77 

79 

76 

72 

74 

76 

76 

76 

75 

72 

77.7 

MIN 

58 

63 

61 

55 

56 

57 

58 

63 

63 

69 

58 

56 

65 

53 

54 

52 

51 

59 

62 

62 

52 

59 

56 

54 

52 

49 

48 

47 

54 

54 

58.1 

PALMOALE 

MAX 

99 

97 

97 

100 

102 

102 

98 

97 

102 

105 

98 

85 

86 

S3 

79 

76 

74 

76 

81 

80 

86 

83 

84 

88 

90 

95 

96 

80 

79 

72 

99.8 

MIN 

65 

65 

68 

61 

60 

60 

60 

60 

60 

66 

69 

69 

65 

62 

50 

49 

52 

56 

57 

56 

55 

54 

55 

62 

54 

55 

61 

51 

47 

49 

58.1 

PALMOALE  FAA  AP 

MAX 

100 

96 

96 

98 

99 

98 

96 

95 

99 

100 

93 

83 

85 

82 

75 

72 

73 

76 

81 

80 

S3 

84 

82 

83 

99 

93 

93 

80 

75 

71 

96.7 

MIN 

62 

66 

64 

59 

65 

53 

64 

61 

56 

63 

68 

69 

66 

60 

52 

50 

49 

56 

58 

57 

50 

55 

56 

60 

51 

53 

59 

50 

45 

46 

58.8 

PALM  SPRINGS 

MAX 

112 

110 

107 

109 

109 

109 

110 

106 

107 

105 

100 

104 

96 

99 

96 

86 

88 

92 

97 

96 

95 

93 

95 

99 

98 

»8 

97 

87 

89 

96 

99.1 

MIN 

65 

63 

63 

67 

68 

65 

61 

63 

66 

75 

73 

77 

73 

70 

60 

67 

59 

58 

60 

61 

57 

57 

54 

60 

68 

61 

69 

58 

63 

53 

82.8 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

81 

69 

75 

79 

80 

82 

79 

77 

71 

70 

77 

75 

76 

76 

72 

70 

76 

76 

64 

71 

76 

79 

79 

76 

80 

81 

80 

82 

79 

76 

76.1 

MIN 

52 

55 

55 

48 

54 

57 

61 

54 

59 

60 

61 

54 

57 

63 

50 

48 

46 

50 

62 

59 

63 

49 

61 

62 

53 

55 

53 

47 

57 

46 

53.3 

PALOMAR  MTN  0B5Y 

MAX 

89 

87 

83 

87 

86 

86 

86 

85 

86 

88 

86 

73 

77 

70 

68 

61 

61 

63 

68 

72 

76 

76 

72 

79 

80 

84 

91 

76 

74 

70 

77.8 

MIN 

65 

64 

62 

65 

66 

65 

62 

60 

62 

64 

61 

60 

67 

56 

45 

37 

37 

37 

49 

46 

49 

51 

50 

49 

50 

54 

53 

50 

42 

42 

53.7 

PARADISE 

MAX 

92 

94 

91 

83 

85 

89 

92 

92 

94 

9* 

87 

93 

92 

78 

69 

71 

71 

67 

60 

72 

72 

77 

78 

83 

91 

84 

93 

79 

74 

75 

91.7 

MIN 

57 

62 

49 

52 

55 

56 

60 

61 

61 

60 

67 

60 

57 

54 

48 

43 

46 

52 

52 

52 

51 

46 

52 

52 

53 

54 

50 

46 

52 

46 

53.2 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

110 

108 

107 

106 

107 

107 

109 

107 

106 

108 

106 

97 

103 

90 

96 

91 

86 

87 

91 

94 

93 

95 

96 

93 

90 

95 

95 

94 

92 

91 

»7.9 

MIN 

62 

81 

61 

79 

80 

82 

80 

81 

81 

84 

83 

82 

68 

76 

74 

67 

68 

67 

67 

72 

71 

69 

70 

73 

64 

68 

72 

71 

69 

64 

74.2 

PASADENA 

MAX 

91 

8S 

85 

88 

91 

89 

87 

87 

93 

99 

100 

92 

92 

89 

81 

74 

78 

81 

80 

80 

79 

76 

78 

95 

83 

82 

90 

75 

90 

73 

84.5 

MIN 

60 

64 

60 

58 

62 

62 

63 

65 

58 

66 

77 

76 

70 

66 

58 

56 

67 

58 

58 

63 

61 

58 

58 

54 

60 

58 

60 

,  67 

55 

57 

61. 1 

PASO  ROBLES 

MAX 

100 

91 

89 

95 

95 

96 

95 

96 

91 

96 

100 

99 

93 

81 

78 

78 

74 

70 

77 

81 

S3 

84 

83 

91 

92 

94 

93 

96 

92 

76 

97.8 

MIN 

47 

44 

54 

49 

45 

55 

55 

47 

47 

48 

52 

62 

53 

49 

44 

44 

40 

58 

61 

62 

47 

44 

46 

46 

44 

51 

54 

40 

39 

39 

48.5 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 

99 

89 

88 

94 

94 

97 

90 

87 

95 

97 

101 

99 

87 

81 

77 

73 

74 

71 

77 

80 

83 

85 

84 

90 

91 

93 

95 

96 

83 

72 

86.7 

MIN 

50 

49 

50 

48 

47 

53 

54 

49 

51 

51 

54 

61 

63 

51 

49 

47 

41 

59 

57 

53 

45 

44 

46 

47 

47 

51 

54 

45 

43 

45 

49.9 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

MAX 

95 

89 

83 

82 

88 

88 

92 

91 

83 

77 

80 

86 

79 

75 

75 

71 

71 

70 

76 

76 

85 

85 

83 

81 

88 

87 

94 

93 

85 

79 

82.2 

MIN 

49 

51 

53 

45 

45 

54 

53 

52 

55 

56 

51 

50 

58 

53 

45 

46 

46 

58 

58 

52 

53 

4S 

47 

51 

50 

58 

56 

45 

65 

42 

51.5 

PINNACLES  NM 

MAX 

100 

99 

92 

93 

94 

96 

96 

93 

96 

95 

100 

97 

93 

76 

75 

74 

76 

73 

78 

76 

82 

87 

87 

90 

90 

91 

99 

96 

82 

90 

87.9 

MIN 

49 

44 

41 

47 

48 

48 

51 

46 

49 

45 

60 

61 

49 

56 

47 

39 

37 

55 

58 

49 

42 

43 

43 

44 

45 

49 

49 

40 

41 

40 

46.9 

PISMO  BEACH 

MAX 

78 

65 

70 

80 

79 

75 

73 

70 

69 

73 

78 

78 

70 

75 

76 

72 

78 

65 

68 

71 

73 

66 

66 

66 

66 

73 

71 

67 

70 

67 

71.6 

MIN 

52 

55 

66 

52 

51 

51 

51 

56 

59 

56 

53 

63 

53 

58 

64 

52 

48 

60 

61 

56 

52 

51 

53 

53 

60 

55 

55 

49 

66 

51 

53.7 

PLACERVILLE 

MAX 

92 

95 

91 

88 

86 

89 

92 

91 

92 

95 

88 

94 

94 

78 

72 

70 

70 

72 

64 

66 

72 

75 

72 

79 

81 

78 

91 

74 

73 

75 

91.2 

MIN 

49 

51 

46 

48 

49 

52 

55 

57 

57 

56 

52 

55 

57 

53 

40 

44 

40 

45 

55 

46 

42 

45 

46 

44 

49 

48 

48 

40 

63 

40 

48.7 

PLACERVILLE   I FG 

MAX 

91 

93 

90 

87 

84 

87 

90 

89 

91 

94 

85 

93 

89 

78 

65 

68 

67 

69 

59 

57 

70 

72 

75 

77 

79 

78 

80 

74 

72 

73 

79.2 

MIN 

65 

64 

60 

57 

60 

62 

65 

65 

68 

65 

63 

67 

66 

50 

43 

46 

44 

50 

50 

49 

50 

52 

54 

54 

56 

56 

56 

52 

54 

49 

56.4 

POINT  ARENA 

MAX 

70 

66 

60 

66 

69 

60 

67 

69 

65 

66 

71 

75 

70 

68 

69 

69 

68 

64 

66 

69 

68 

67 

67 

67 

67 

66 

69 

64 

65 

74 

67.4 

MIN 

52 

51 

52 

60 

52 

53 

51 

52 

51 

52 

48 

44 

52 

52 

47 

45 

46 

55 

57 

66 

49 

51 

47 

50 

51 

55 

50 

SO 

44 

49 

50.4 

POINT  ARGUELLO  WB 

MAX 

63 

64 

66 

67 

66 

63 

60 

66 

68 

66 

70 

73 

66 

67 

66 

64 

76 

70 

71 

66 

67 

66 

66 

66 

61 

68 

67 

68 

67 

66 

66.5 

MIN 

52 

54 

55 

49 

51 

52 

62 

64 

56 

52 

53 

56 

65 

56 

52 

52 

47 

61 

65 

52 

52 

50 

52 

52 

60 

52 

63 

52 

52 

45 

52.5 

POINT   ARGUELLO  LIGHT  STA 

MAX 

62 

60 

63 

62 

62 

61 

60 

62 

68 

63 

66 

67 

64 

63 

66 

66 

64 

65 

70 

63 

63 

68 

67 

62 

65 

70 

66 

70 

65 

67 

64.8 

MIN 

54 

54 

55 

51 

53 

53 

52 

60 

54 

54 

53 

56 

56 

51 

51 

52 

51 

53 

57 

52 

52 

51 

50 

54 

50 

52 

52 

62 

55 

56 

52.9 

PT  PIEORAS  BLANCAS 

MAX 

59 

60 

61 

60 

58 

59 

58 

67 

63 

59 

60 

60 

61 

60 

60 

59 

66 

62 

63 

62 

64 

62 

59 

59 

60 

61 

62 

60 

66 

65 

61.1 

MIN 

52 

54 

55 

53 

52 

48 

50 

52 

45 

54 

65 

55 

65 

56 

49 

50 

51 

56 

66 

57 

54 

55 

54 

60 

62 

51 

53 

60 

60 

52 

52.5 

See  Ilolarence  NotsB  FoUowtng  Statfon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1959 


Day  Ol  Month 

ago 

1  1  2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1  15 

1 

16 

17 

18 

19  1 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

30 

31 

o 
> 
< 

MAX 

92 

88 

90 

86 

95 

90 

60 

76 

80 

76 

80 

62 

80 

75 

79 

84 

82 

83 

74 

72 

80 

74 

84*8 

MIN 

55 

61 

60 

54 

58 

59 

61 

63 

55 

69 

72 

71 

69 

66 

55 

54 

57 

58 

63 

62 

66 

54 

66 

61 

57 

55 

59 

55 

65 

59 

68  •9 

MAX 

95 

96 

63 

86 

89 

91 

90 

86 

85 

79 

86 

87 

60 

79 

76 

73 

77 

90 

78 

77 

82 

86 

86 

87 

86 

88 

84 

80 

81 

83.9 

MIN 

49 

49 

51 

52 

52 

54 

54 

56 

52 

62 

51 

50 

50 

61 

46 

48 

47 

48 

63 

51 

47 

46 

47 

46 

46 

52 

49 

43 

49 

39 

49*  3 

MAX 

96 

98 

100 

1 00 

99 

99 

93 

94 

96 

60 

76 

78 

80 

62 

82 

81 

82 

86 

86 

89 

89 

92 

66 

82 

83 

89.4 

MIN 

58 

57 

58 

56 

56 

56 

60 

63 

63 

64 

65 

62 

69 

58 

49 

48 

51 

51 

62 

56 

53 

52 

53 

55 

64 

58 

56 

52 

47 

47 

56.  3 

MAX 

S9 

89 

86 

81 

83 

86 

98 

89 

90 

88 

85 

86 

63 

72 

61 

62 

61 

59 

56 

60 

67 

72 

71 

74 

72 

71 

67 

66 

58 

57 

74.4 

MIN 

32 

34 

32 

33 

36 

37 

43 

43 

41 

45 

34 

41 

44 

39 

31 

27 

27 

44 

45 

30 

28 

28 

31 

27 

37 

33 

35 

21 

36 

23 

34.6 

MAX 

82 

S3 

80 

6 1 

64 

83 

86 

90 

87 

74 

74 

70 

62 

57 

64 

66 

62 

62 

64 

68 

67 

72 

72 

73 

66 

65 

65 

60 

72.6 

MIN 

52 

49 

52 

49 

46 

49 

49 

50 

46 

53 

50 

57 

55 

47 

35 

36 

36 

43 

51 

42 

43 

40 

41 

43 

45 

43 

43 

45 

37 

37 

46.6 

MAX 

88 

68 

88 

84 

60 

83 

MIN 

51 

48 

45 

48 

52 

54 

50 

54 

52 

44 

46 

46 

42 

42 

53 

42 

46 

51 

51 

43 

40 

47.6 

MAX 

98 

92 

90 

86 

75 

73 

63 

75 

74 

79 

61 

61 

66 

86 

66 

84 

83 

80 

75 

84.6 

MIN 

42 

44 

39 

42 

40 

44 

48 

47 

45 

49 

63 

59 

50 

45 

36 

35 

34 

52 

55 

46 

42 

40 

42 

41 

42 

52 

43 

36 

36 

35 

43*8 

MAX 

91 

95 

90 

90 

62 

66 

66 

67 

67 

69 

76 

79 

77 

81 

78 

76 

72 

66 

70 

60*4 

MIN 

34 

34 

33 

36 

38 

40 

42 

44 

45 

43 

42 

42 

48 

48 

40 

33 

33 

40 

50 

42 

37 

37 

34 

32 

40 

37 

36 

25 

34 

33 

36.4 

MAX 

99 

93 

101 

103 

94 

90 

60 

84 

80 

61 

69 

68 

85 

79 

76 

82 

66 

87.6 

MIN 

47 

51 

46 

48 

53 

45 

46 

47 

62 

61 

77 

69 

61 

60 

66 

50 

52 

49 

54 

56 

58 

53 

47 

44 

49 

45 

42 

62 

67 

57 

52.8 

MAX 

100 

97 

63 

80 

79 

73 

75 

61 

80 

84 

81 

82 

85 

88 

85 

62 

75 

72 

85.8 

MIN 

66 

65 

68 

57 

64 

62 

63 

63 

64 

70 

73 

63 

61 

60 

50 

49 

49 

52 

54 

66 

55 

54 

59 

55 

61 

59 

62 

53 

49 

49 

58.8 

MAX 

101 

96 

70 

76 

85  .  6 

MIN 

65 

62 

56 

57 

61 

69 

68 

68 

66 

67 

58 

61 

61 

54 

49 

49 

53 

56 

60 

61 

67 

55 

66 

57 

60 

62 

60 

60 

59 

68 

59.9 

MAX 

97 

99 

101 

91 

94 

78 

74 

69 

76 

61 

83 

86 

85 

84 

84 

60 

76 

77 

75 

85.7 

MIN 

70 

68 

59 

59 

62 

68 

74 

71 

71 

67 

60 

65 

63 

59 

46 

54 

54 

54 

58 

59 

53 

60 

64 

61 

59 

55 

56 

58 

59 

57 

60.8 

MAX 

100 

93 

91 

104 

99 

96 

96 

104 

99 

95 

95 

95 

86 

60 

77 

79 

81 

85 

80 

74 

80 

90 

66 

88 

76 

72 

85 

73 

87.6 

MIN 

57 

57 

59 

58 

61 

57 

56 

59 

68 

62 

74 

73 

71 

67 

59 

58 

59 

58 

62 

60 

58 

54 

66 

59 

52 

52 

59 

68 

57 

57 

69.6 

MAX 

90 

87 

81 

80 

85 

90 

83 

82 

81 

76 

80 

62 

60 

76 

74 

71 

76 

69 

77 

73 

80 

83 

85 

81 

85 

86 

86 

83 

82 

78 

80.7 

MIN 

53 

59 

54 

49 

53 

54 

60 

64 

56 

60 

52 

55 

51 

55 

52 

51 

47 

59 

56 

52 

47 

49 

52 

52 

52 

54 

52 

50 

54 

46 

53.1 

MAX 

81 

73 

70 

65 

79 

72 

72 

66 

69 

72 

78 

7 1 

70 

69 

66 

67 

67 

72 

73 

76 

76 

74 

71 

66 

81 

83 

82 

60 

73.6 

MIN 

58 

55 

56 

56 

59 

59 

56 

67 

57 

57 

55 

59 

59 

59 

53 

56 

56 

59 

60 

69 

53 

53 

57 

57 

57 

61 

57 

54 

60 

50 

56.8 

MAX 

68 

65 

70 

67 

67 

67 

70 

72 

68 

7  1 

70 

75 

68 

70 

71 

70 

80 

82 

82 

71.5 

MIN 

58 

55 

55 

55 

59 

59 

68 

57 

56 

58 

55 

69 

59 

57 

65 

55 

68 

69 

58 

64 

66 

67 

62 

57 

59 

58 

53 

60 

54 

57.1 

MAX 

96 

90 

91 

99 

101 

97 

93 

94 

84 

81 

77 

MIN 

52 

59 

59 

54 

58 

55 

62 

61 

55 

66 

70 

71 

68 

65 

53 

56 

57 

67 

61 

68 

58 

53 

55 

64 

54 

65 

57 

60 

62 

55 

68.0 

MAX 

101 

98 

91 

94 

99 

96 

95 

93 

102 

102 

96 

91 

96 

66 

80 

61 

82 

75 

80 

80 

86 

88.0 

MIN 

55 

60 

60 

56 

60 

56 

57 

62 

58 

61 

73 

74 

70 

67 

58 

59 

59 

60 

63 

60 

60 

54 

69 

68 

54 

60 

58 

57 

63 

66 

69.9 

MAX 

96 

101 

90 

87 

91 

95 

96 

99 

101 

100 

90 

97 

97 

64 

75 

76 

72 

78 

85 

80 

80 

86  .2 

MIN 

51 

52 

52 

52 

54 

63 

55 

60 

60 

60 

54 

63 

56 

56 

46 

44 

46 

46 

57 

54 

49 

46 

51 

50 

46 

52 

51 

49 

49 

43 

61.6 

MAX 

97 

81 

83 

88 

91 

93 

93 

93 

93 

63 

91 

91 

81 

75 

75 

75 

74 

68 

78 

77 

60 

81 

66 

65 

67 

88 

60 

78 

60 

79 

83.5 

MIN 

58 

55 

53 

55 

56 

59 

62 

61 

59 

67 

56 

59 

57 

55 

47 

51 

51 

68 

67 

65 

65 

63 

55 

53 

68 

63 

60 

54 

55 

46 

55.8 

MAX 

98 

80 

83 

88 

92 

93 

95 

96 

95 

84 

92 

92 

80 

75 

74 

74 

72 

67 

77 

79 

60 

63 

85 

88 

86 

88 

79 

78 

79 

78 

83.6 

MIN 

58 

55 

53 

56 

59 

60 

62 

62 

60 

57 

56 

60 

57 

64 

49 

53 

53 

58 

59 

55 

54 

54 

66 

55 

59 

63 

60 

54 

66 

47 

56.5 

MAX 

98 

87 

82 

92 

95 

96 

91 

87 

89 

82 

92 

93 

62 

74 

78 

76 

70 

69 

75 

77 

83 

85 

86 

82 

88 

66 

85 

80 

81 

77 

83.9 

MIN 

60 

56 

53 

43 

52 

64 

58 

54 

52 

55 

51 

49 

47 

52 

43 

44 

42 

57 

55 

51 

49 

49 

47 

48 

52 

59 

52 

45 

64 

42 

60.8 

MAX 

96 

90 

83 

78 

85 

88 

87 

83 

80 

76 

84 

86 

77 

68 

72 

67 

70 

70 

71 

83 

85 

61 

76 

79.  5 

MIN 

49 

51 

51 

53 

53 

55 

55 

66 

53 

64 

47 

55 

64 

54 

46 

60 

52 

48 

51 

55 

46 

45 

45 

47 

52 

54 

46 

41 

47 

40 

50.2 

MAX 

75 

67 

72 

74 

71 

71 

68 

69 

69 

70 

77 

78 

74 

73 

71 

70 

73 

70 

72 

69 

76 

70 

76 

72 

76 

69 

68 

72*5 

MIN 

53 

54 

52 

51 

52 

56 

56 

55 

57 

55 

50 

56 

57 

57 

49 

62 

44 

58 

59 

65 

48 

48 

55 

53 

53 

61 

54 

44 

44 

45 

92.4 

MAX 

90 

90 

90 

87 

87 

89 

89 

88 

91 

89 

91 

89 

86 

79 

66 

68 

MIN 

62 

63 

61 

56 

60 

60 

56 

63 

59 

65 

60 

67 

61 

48 

40 

43 

41 

48 

52 

46 

44 

46 

47 

52 

52 

52 

53 

49 

49 

45 

63.3 

MAX 

87 

97 

98 

83 

62 

84 

92 

89 

98 

100 

91 

89 

96 

74 

61 

70 

77 

MIN 

50 

50 

52 

47 

50 

56 

64 

62 

54 

56 

51 

47 

60 

47 

49 

42 

45 

45 

45 

63 

46 

46 

47 

46 

51 

55 

46 

40 

36 

37 

41.2 

MAX 

94 

91 

84 

86 

94 

92 

89 

88 

99 

97 

94 

89 

89 

88 

78 

74 

MIN 

64 

59 

58 

62 

66 

59 

63 

69 

64 

69 

76 

71 

69 

63 

54 

52 

54 

51 

63 

66 

52 

60 

50 

49 

55 

56 

50 

50 

49 

50 

57.8 

MAX 

100 

95 

92 

94 

96 

95 

96 

93 

96 

93 

102 

99 

91 

76 

74 

80 

MIN 

47 

45 

41 

45 

44 

49 

63 

49 

45 

46 

60 

63 

60 

55 

36 

39 

32 

56 

60 

49 

46 

46 

46 

45 

46 

50 

48 

40 

40 

41 

46.7 

MAX 

104 

96 

94 

100 

105 

100 

98 

98 

106 

103 

102 

99 

97 

87 

81 

77 

MIN 

52 

58 

57 

55 

58 

54 

54 

60 

55 

69 

70 

71 

68 

66 

66 

67 

69 

58 

62 

60 

59 

62 

55 

66 

51 

51 

58 

54 

54 

56 

57.8 

MAX 

89 

82 

81 

81 

80 

84 

82 

79 

68 

91 

86 

70 

72 

68 

6  7 

74 

59 

MIN 

65 

63 

61 

60 

59 

60 

61 

62 

66 

71 

64 

59 

60 

46 

40 

41 

41 

48 

48 

48 

46 

47 

46 

55 

55 

55 

51 

50 

48 

41 

.  S3. 8 

MAX 

77 

78 

78 

60 

80 

76 

76 

75 

79 

85 

102 

78 

81 

77 

73 

70 

MIN 

67 

67 

67 

67 

66 

66 

66 

66 

65 

71 

73 

72 

70 

67 

66 

64 

64 

64 

66 

66 

65 

65 

64 

64 

65 

64 

65 

67 

64 

62 

66.2 

MAX 

92 

86 

85 

91 

94 

92 

87- 

88 

99 

102 

100 

94 

93 

89 

81 

79 

80 

70 

84.  8 

MIN 

56 

63 

59 

55 

57 

55 

58 

60 

55 

61 

74 

76 

69 

61 

55 

61 

52 

66 

61 

63 

57 

54 

55 

51 

58 

56 

60 

53 

50 

55 

58.2 

MAX 

66 

66 

66 

67 

67 

66 

66 

63 

68 

69 

68 

72 

70 

67 

62 

64 

66 

69 

64 

66 

70 

60 

70 

67 

67 

67.2 

MIN 

54 

52 

54 

54 

51 

55 

56 

56 

56 

55 

57 

68 

56 

56 

64 

66 

68 

58 

56 

56 

51 

55 

54 

55 

54 

52 

50 

52 

S3 

54.  7 

MAX 

76 

65 

69 

71 

71 

74 

77 

78 

74 

70 

74 

72 

75 

72 

69 

67 

71 

68 

74 

67 

77 

75 

73 

72 

79 

78 

73 

73.  1 

MIN 

53 

54 

55 

54 

57 

58 

55 

55 

56 

68 

66 

59 

56 

58 

56 

65 

52 

61 

59 

57 

54 

53 

64 

53 

66 

56 

54 

52 

55 

51 

65.4 

MAX 

69 

59 

62 

68 

69 

71 

6V 

67 

63 

67 

69 

66 

70 

67 

65 

64 

67 

67 

70 

67 

75 

74 

65 

70 

75 

79 

77 

72 

69.  3 

MIN 

54 

54 

53 

55 

57 

55 

56 

56 

66 

57 

56 

58 

58 

58 

57 

55 

57 

61 

57 

57 

58 

57 

64 

54 

57 

60 

58 

58 

58 

55 

56.6 

MAX 

92 

89 

85 

90 

94 

90 

89 

69 

94 

100 

101 

95 

93 

88 

80 

78 

81 

80 

93 

87 

81 

80 

81 

83 

82 

63 

81 

77 

81 

77 

86.6 

MIN 

63 

65 

63 

57 

60 

63 

65 

65 

59 

62 

72 

73 

69 

65 

57 

58 

MAX 

70 

67 

68 

68 

68 

67 

71 

68 

69 

72 

73 

70 

75 

70 

67 

65 

69 

64 

72 

64 

76 

72 

70 

70 

71 

73 

76 

73 

75 

69 

70.1 

MIN 

49 

53 

53 

43 

47 

40 

64 

49 

53 

64 

46 

48 

60 

52 

45 

51 

43 

41 

55 

55 

47 

44 

45 

49 

49 

47 

46 

40 

45 

41 

47.8 

MAX 

101 

96 

95 

100 

104 

99 

90 

97 

106 

100 

94 

95 

96 

88 

60 

76 

77 

80 

82 

86 

82 

77 

80 

92 

90 

90 

79 

72 

83 

73 

88.6 

MIN 

51 

49 

47 

52 

55 

51 

50 

48 

52 

58 

71 

71 

66 

62 

55 

56 

66 

56 

52 

61 

53 

48 

53 

48 

46 

46 

54 

52 

55 

56 

54.3 

MAX 

88 

73 

76 

77 

80 

83 

82 

85 

77 

74 

60 

79 

79 

76 

72 

71 

76 

66 

76 

72 

79 

80 

80 

82 

79 

82 

82 

62 

81 

75 

78.1 

MIN 

54 

56 

57 

53 

57 

57 

67 

57 

57 

60 

66 

58 

58 

68 

56 

52 

61 

61 

60 

57 

52 

52 

55 

54 

54 

68 

55 

52 

67 

50 

65.6 

POMONA 

PORT    CHICAGO   NAVAL  DEPOT 

PORTERV I LLE 

PORTOLA 

POSEY    3  E 

POTTER   VALLEY  PH 

PRIEST  VALLEY 

QUINCY  RS 

RAMONA  SPAULDING 

RANOSBURG 

RED  BLUFF  WB  AP 

REDDING  FIRE  STA  2 

REDLANDS 

REDWOOD  CITY 

RICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STA 
RIVERSIDE  FIRE  STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
ROCKLIN 

SACRAMENTO  WB  AP 
SACRAMENTO  WB  CITY 
SAINT  HELENA 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALT  SPRINGS  PH 
SALYER  RS 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAND8ERG  WB 
SAN  DIEGO  WB  AP 
SAN  FERNANDO 
S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WB  AP 
SAN  FRANCISCO  FOB 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  GREGORIO  3  SE 
SAN  JACINTO 
SAN  JOSE 


S«a  RetoreDce  Notes  Following  Sutton  IndM 
-  299  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1959 


Station 


SAN   LUIS   OBISPO  POLY 

SAN   MARCOS  RANCH 

SAN  MAIEO 

SAN  PEDRO 

SAN  RAFAEL 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

SANTA  BARBARA 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  MARIA   MB  AP 

SANTA   MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SANTA  ROSA 

SCOTIA 

SHASTA  DAM 

SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RS 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 


SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

SQUIRREL    INN  2 

STOCKTON   FAA  AP 

STOCKTON   FIRE   STA  <. 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 

SUNLAND 

SUSANVILLE  AP 

TABLE  MTN 

TAHOE 

TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 

THERMAL   FAA  AP 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TORRANCE 


Day  01  Month 

Average 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23  j 

24 

25  1 

26 

27 

29 

30 

31 

MAX 

79 

75 

73 

85 

85 

80 

76 

78 

78 

78 

64 

69 

74 

73 

75 

70 

74 

66 

70 

74 

79 

75 

72 

76 

78 

91 

78 

75 

76 

77.7 

MIN 

53 

53 

55 

55 

57 

53 

53 

54 

56 

55 

55 

56 

56 

56 

55 

54 

46 

49 

61 

56 

52 

52 

52 

53 

51 

62 

54 

46 

51 

47 

53.4 

MAX 

97 

90 

83 

80 

92 

90 

88 

86 

86 

97 

91 

95 

93 

78 

80 

73 

72 

75 

77 

79 

77 

78 

84 

84 

86 

78 

60 

78 

83.7 

MIN 

42 

45 

51 

43 

41 

43 

47 

48 

51 

53 

52 

54 

54 

46 

35 

46 

42 

49 

58 

55 

45 

42 

43 

42 

39 

40 

44 

40 

41 

42 

45.7 

MAX 

80 

76 

74 

73 

76 

77 

76 

73 

75 

76 

74 

74 

72 

69 

68 

72 

72 

75 

70 

79 

79 

79 

75 

78 

82 

79 

81 

80 

76 

75.4 

MIN 

60 

51 

54 

50 

65 

56 

54 

46 

56 

56 

52 

52 

53 

54 

53 

54 

49 

68 

66 

55 

52 

51 

52 

52 

53 

53 

53 

60 

61 

49 

53.0 

MAX 

77 

75 

73 

75 

77 

76 

77 

73 

76 

83 

94 

96 

80 

78 

74 

72 

73 

72 

73 

72 

73 

73 

73 

70 

71 

71 

71 

72 

71 

68 

75.3 

MIN 

64 

67 

65 

63 

65 

65 

66 

65 

66 

66 

72 

71 

71 

67 

63 

62 

62 

64 

67 

65 

64 

65 

65 

62 

62 

64 

65 

63 

62 

64 

65.1 

MAX 

66 

84 

79 

80 

84 

86 

86 

86 

77 

79 

83 

88 

82 

82 

73 

69 

69 

66 

74 

83 

80 

83 

82 

82 

66 

65 

87 

87 

62 

79 

81.0 

MIN 

53 

51 

53 

51 

58 

57 

56 

55 

54 

53 

55 

57 

56 

65 

55 

52 

52 

59 

54 

56 

52 

52 

52 

51 

54 

63 

54 

52 

61 

49 

54.4 

MAX 

84 

82 

83 

85 

93 

83 

85 

82 

87 

94 

99 

91 

88 

85 

80 

76 

79 

88 

81 

79 

78 

79 

77 

80 

78 

78 

77 

74 

76 

73 

82.5 

MIN 

63 

64 

63 

57 

60 

65 

63 

65 

59 

61 

70 

71 

69 

69 

60 

58 

59 

59 

64 

62 

61 

58 

62 

55 

59 

61 

62 

60 

57 

60 

61.9 

MAX 

80 

77 

75 

81 

86 

78 

72 

80 

80 

85 

92 

91 

86 

85 

80 

76 

76 

77 

78 

77 

74 

73 

75 

75 

74 

76 

74 

73 

78 

76 

78.6 

MIN 

57 

62 

58 

56 

57 

58 

63 

63 

63 

60 

62 

67 

65 

58 

59 

53 

53 

63 

64 

64 

64 

54 

54 

54 

68 

61 

62 

56 

65 

68 

59.4 

MAX 

75 

74 

74 

80 

81 

78 

74 

77 

75 

82 

89 

86 

83 

66 

80 

76 

74 

74 

75 

76 

74 

74 

74 

70 

72 

74 

73 

73 

74 

73 

76.6 

MIN 

55 

58 

54 

52 

55 

57 

61 

61 

62 

60 

52 

68 

63 

55 

60 

51 

52 

62 

60 

67 

55 

54 

53 

54 

55 

60 

56 

52 

68 

57 

57.3 

MAX 

89 

79 

78 

79 

82 

84 

89 

87 

78 

80 

60 

79 

76 

74 

69 

78 

66 

77 

77 

72 

80 

82 

62 

82 

81 

83 

83 

82 

81 

78 

79.6 

MIN 

53 

55 

57 

50 

54 

54 

57 

56 

65 

53 

56 

57 

54 

52 

49 

46 

49 

56 

58 

55 

50 

49 

52 

53 

53 

50 

62 

48 

61 

49 

52.9 

MAX 

74 

75 

74 

62 

80 

79 

70 

69 

69 

75 

87 

63 

76 

75 

74 

73 

69 

69 

75 

74 

77 

78 

66 

72 

74 

84 

60 

60 

68 

69 

75.0 

MIN 

51 

55 

46 

45 

50 

53 

54 

49 

66 

49 

50 

53 

54 

52 

46 

44 

44 

54 

59 

49 

44 

46 

47 

51 

50 

51 

54 

44 

45 

45 

49.6 

MAX 

75 

69 

66 

72 

70 

69 

76 

74 

71 

72 

60 

82 

70 

69 

73 

67 

76 

72 

69 

73 

72 

68 

70 

67 

82 

77 

72 

74 

70 

72.5 

MIN 

50 

56 

52 

52 

49 

52 

54 

57 

58 

55 

54 

57 

52 

51 

49 

46 

47 

63 

57 

53 

51 

47 

52 

55 

52 

51 

55 

47 

51 

47 

52.4 

MAX 

75 

74 

73 

74 

76 

75 

74 

74 

77 

74 

86 

64 

63 

76 

72 

72 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

70 

67 

71 

71 

72 

71 

66 

68 

73.6 

MIN 

60 

67 

66 

63 

65 

65 

66 

66 

65 

66 

71 

72 

72 

66 

62 

62 

60 

63 

67 

64 

65 

64 

63 

60 

64 

63 

61 

61 

60 

61 

64.4 

MAX 

86 

92 

92 

90 

93 

96 

60 

78 

77 

77 

78 

80 

76 

79 

76 

77 

77 

77 

75 

73 

74 

76 

80.9 

MIN 

55 

61 

58 

55 

60 

69 

55 

51 

49 

66 

60 

61 

55 

56 

55 

62 

54 

57 

60 

56 

63 

53 

56.5 

MAX 

95 

93 

73 

63 

90 

93 

91 

92 

68 

81 

76 

65 

86 

76 

75 

78 

76 

73 

77 

76 

80 

84 

85 

84 

80 

89 

87 

67 

83 

86 

83.3 

MIN 

48 

51 

52 

45 

47 

56 

54 

61 

52 

52 

45 

47 

49 

50 

43 

43 

44 

48 

56 

49 

47 

46 

47 

48 

49 

50 

50 

44 

46 

41 

48.4 

MAX 

72 

72 

64 

67 

73 

73 

73 

70 

74 

75 

72 

76 

73 

69 

65 

66 

64 

70 

71 

65 

64 

66 

65 

68 

69.5 

MIN 

53 

53 

55 

51 

52 

56 

56 

55 

51 

53 

49 

50 

53 

52 

48 

45 

47 

52 

59 

58 

63 

65 

49 

52 

66 

57 

50 

60 

40 

46 

51.9 

MAX 

91 

74 

83.4 

MIN 

64 

69 

59 

61 

64 

64 

69 

72 

71 

67 

63 

63 

64 

59 

50 

50 

64 

52 

56 

56 

65 

67 

60 

61 

60 

69 

66 

56 

58 

67 

60.1 

MAX 

65 

77.6 

MIN 

54 

53 

44 

46 

44 

52 

54 

55 

57 

55 

49 

56 

67 

43 

34 

39 

36 

42 

44 

43 

34 

40 

46 

44 

43 

46 

43 

44 

43 

37 

45.9 

MAX 

63 

74.3 

MIN 

36 

37 

36 

37 

38 

40 

43 

45 

48 

45 

41 

43 

50 

49 

30 

31 

28 

39 

44 

34 

33 

31 

36 

30 

42 

35 

35 

25 

29 

26 

37.2 

MAX 

81 

52 

63.9 

MIN 

41 

40 

41 

42 

39 

41 

45 

42 

46 

46 

46 

44 

47 

40 

26 

30 

28 

34 

37 

35 

32 

32 

33 

33 

34 

36 

32 

27 

29 

27 

37.0 

MAX 

97 

90 

61 

67 

91 

91 

86 

83 

69 

82 

87 

90 

61 

84 

77 

72 

71 

76 

78 

82 

85 

66 

86 

87 

83 

63 

81 

83.9 

MIN 

46 

47 

54 

44 

52 

52 

53 

51 

46 

56 

46 

45 

53 

49 

44 

43 

40 

56 

50 

49 

45 

45 

46 

45 

49 

52 

46 

43 

59 

40 

4<>2 

MAX 

97 

98 

94 

92 

91 

93 

94 

95 

96 

96 

93 

96 

97 

87 

72 

72 

74 

62 

69 

76 

77 

81 

62 

84 

84 

84 

65 

77 

78 

85.1 

MIN 

56 

58 

56 

54 

56 

56 

59 

61 

62 

64 

61 

60 

62 

57 

43 

44 

4« 

49 

56 

61 

49 

50 

52 

48 

49 

54 

55 

50 

46 

44 

53.7 

MAX 

86 

89 

84 

82 

85 

85 

86 

85 

87 

85 

86 

63 

78 

70 

59 

58 

60 

61 

63 

65 

66 

69 

66 

72 

73 

74 

72 

66 

65 

61 

74.1 

MIN 

46 

46 

47 

47 

45 

47 

49 

46 

49 

51 

52 

54 

52 

47 

31 

35 

33 

45 

48 

39 

34 

40 

42 

32 

42 

43 

40 

41 

33 

35 

43.1 

MAX 

82 

81 

77 

73 

75 

63 

61 

79 

82 

77 

79 

79 

65 

49 

57 

55 

55 

47 

62 

56 

66 

67 

66 

70 

64 

66 

66 

54 

53 

67.2 

MIN 

33 

35 

36 

44 

37 

36 

41 

38 

42 

44 

43 

43 

47 

36 

25 

29 

27 

37 

34 

29 

26 

29 

26 

26 

38 

31 

23 

31 

24 

MAX 

79 

72 

75 

79 

85 

79 

76 

76 

83 

84 

75 

70 

73 

63 

56 

51 

52 

55 

66 

66 

66 

70 

72 

71 

66 

77 

70 

70 

60 

56 

69.9 

MIN 

66 

62 

60 

63 

62 

65 

64 

62 

63 

66 

62 

58 

67 

53 

40 

42 

40 

41 

49 

51 

46 

60 

48 

47 

61 

51 

49 

47 

43 

40 

53.3 

MAX 

96 

86 

85 

68 

92 

94 

96 

96 

94 

86 

93 

94 

84 

77 

78 

76 

79 

66 

77 

76 

60 

84 

85 

66 

86 

86 

61 

78 

80 

80 

84,8 

MIN 

56 

56 

53 

58 

60 

60 

63 

63 

61 

58 

60 

62 

57 

57 

51 

50 

50 

61 

61 

56 

55 

53 

56 

63 

59 

59 

58 

51 

49 

45 

56.3 

MAX 

90 

95 

84 

85 

87 

90 

92 

93 

92 

90 

62 

89 

92 

80 

76 

78 

77 

65 

71 

77 

77 

81 

82 

83 

63 

86 

79 

76 

78 

82.8 

MIN 

55 

54 

51 

54 

55 

56 

59 

59 

57 

66 

57 

58 

64 

58 

48 

51 

49 

51 

60 

53 

62 

50 

62 

51 

52 

68 

56 

56 

60 

45 

53.9 

MAX 

83 

87 

90 

93 

95 

95 

94 

94 

88 

92 

94 

62 

79 

79 

79 

64 

84 

85 

66 

66 

86 

61 

79 

81 

79 

64.3 

MIN 

53 

54 

54 

56 

57 

59 

58 

57 

54 

53 

57 

65 

56 

49 

48 

47 

68 

66 

55 

50 

60 

62 

60 

54 

55 

66 

49 

46 

45 

53.2 

MAX 

99 

95 

88 

91 

92 

97 

97 

97 

98 

93 

92 

93 

92 

74 

76 

75 

70 

70 

80 

76 

62 

63 

65 

88 

85 

87 

79 

75 

79 

74 

85.4 

MIN 

58 

59 

55 

52 

58 

61 

63 

62 

61 

60 

60 

55 

49 

57 

44 

47 

48 

54 

55 

50 

60 

51 

60 

52 

64 

66 

45 

45 

59 

44 

53.a 

MAX 

90 

90 

85 

69 

90 

89 

91 

83 

86 

88 

76 

69 

60 

61 

63 

66 

60 

64 

70 

72 

74 

75 

73 

72 

73 

70 

67 

65 

76.1 

MIN 

55 

54 

51 

50 

52 

54 

56 

56 

58 

60 

54 

58 

66 

46 

39 

39 

38 

45 

46 

43 

43 

42 

47 

46 

47 

47 

46 

40 

38 

38 

48.1 

MAX 

90 

92 

9 1 

90 

103 

104 

99 

91 

95 

83 

76 

80 

83 

82 

80 

64 

80 

91 

87 

78 

62 

80 

87.6 

MIN 

55 

50 

53 

49 

59 

49 

53 

52 

50 

63 

74 

72 

65 

60 

60 

60 

52 

55 

55 

56 

57 

62 

56 

49 

50 

50 

55 

50 

48 

49 

54.7  1 

MAX 

90 

90 

86 

91 

65 

90 

87 

61 

76 

72 

69 

64 

67 

70 

70 

6fi 

75.71 

MIN 

40 

42 

43 

44 

46 

48 

49 

45 

45 

49 

45 

46 

43 

32 

31 

36 

46 

49 

41 

32 

32 

35 

32 

62 

41 

33 

25 

33 

32 

40.21 

MAX 

83 

79 

61 

82 

81 

61 

76 

74 

78 

78 

71 

61 

63 

57 

66 

62 

57 

64 

66 

66 

62 

65 

63 

64 

66 

67 

68 

67 

60 

52 

68.1 

MIN 

62 

61 

60 

62 

60 

60 

69 

54 

59 

60 

57 

50 

51 

48 

40 

39 

34 

40 

42 

45 

52 

48 

48 

47 

48 

46 

51 

49 

34 

36 

SO.lij 

MAX 

73 

80 

77 

73 

76 

72 

79 

77 

75 

76 

76 

70 

68 

49 

65 

57 

55 

50 

52 

69 

56 

63 

57 

62 

64 

66 

60 

55 

50 

65.3i| 

MIN 

40 

39 

41 

39 

41 

42 

46 

45 

46 

46 

47 

46 

48 

44 

27 

34 

30 

38 

40 

40 

31 

33 

35 

33 

40 

37 

35 

28 

36 

26 

3».5| 

MAX 

85 

80 

79 

77 

82 

84 

91 

94 

94 

90 

72 

77 

66 

58 

68 

69 

62 

64 

66 

67 

70 

78 

73 

67 

69 

64 

65 

74.3!) 

MIN 

48 

56 

66 

59 

62 

55 

47 

49 

49 

63 

68 

61 

60 

50 

43 

41 

42 

45 

51 

52 

48 

41 

49 

41 

51 

46 

42 

40 

42 

42 

49.3 

MAX 

98 

91 

91 

92 

94 

98 

99 

100 

96 

68 

91 

95 

64 

72 

76 

60 

85 

80 

79 

80 

84 

85 

86 

88 

87 

82 

60 

84 

80 

87  4 

MIN 

64 

69 

58 

61 

59 

62 

69 

67 

66 

68 

67 

68 

70 

54 

60 

47 

50 

56 

58 

59 

59 

54 

57 

59 

61 

62 

68 

54 

62 

54 

59.7 

MAX 

108 

106 

105 

106 

105 

105 

105 

103 

104 

106 

98 

104 

101 

100 

93 

87 

88 

93 

97 

95 

95 

94 

95 

99 

96 

96 

96 

93 

90 

86 

98.3 

MIN 

65 

69 

72 

71 

68 

66 

69 

67 

69 

SO 

79 

77 

74 

73 

66 

66 

67 

66 

68 

71 

69 

68 

66 

67 

60 

62 

66 

68 

65 

65 

68. i 

MAX 

95 

97 

97 

92 

92 

92 

96 

97 

101 

102 

100 

90 

93 

80 

75 

75 

75 

79 

78 

60 

76 

60 

62 

85 

67 

86 

88 

63 

81 

80 

67.: 

MIN 

59 

61 

60 

58 

57 

60 

64 

63 

64 

62 

68 

65 

67 

62 

47 

51 

50 

59 

62 

60 

59 

52 

55 

54 

57 

66 

55 

55 

47 

51 

58. ( 

MAX 

94 

.  94 

90 

68 

90 

92 

92 

92 

95 

95 

94 

94 

90 

81 

70 

69 

70 

68 

69 

69 

75 

78 

78 

80 

80 

60 

78 

75 

75 

70 

82.; 

MIN 

54 

57 

54 

52 

54 

56 

56 

69 

60 

62 

66 

62 

62 

62 

42 

46 

44 

62 

62 

47 

44 

43 

45 

47 

61 

61 

50 

44 

54 

42 

51.1 

MAX 

84 

80 

80 

80 

82 

81 

82 

81 

80 

62 

102 

66 

86 

80 

79 

77 

76 

74 

77 

76 

78 

74 

75 

73 

76 

77 

75 

73 

76 

72 

79. 

MIN 

59 

65 

61 

57 

58 

68 

64 

66 

61 

59 

68 

77 

67 

63 

57 

56 

53 

57 

66 

60 

62 

58 

60 

57 

59 

59 

62 

61 

57 

56 

60. 

Soo  BeieioDce  Notes  Following  SUUoa  Index 
-  300  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1959 


Station 

Day  Oi  Month 

rage 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

TRACY  CARBONA 

MAX 

92 

97 

89 

84 

88 

91 

93 

93 

93 

94 

87 

91 

92 

82 

78 

76 

74 

77 

63 

76 

75 

79 

82 

63 

86 

84 

84 

86 

78 

79 

84*  2 

MIN 

5* 

55 

49 

50 

56 

56 

57 

60 

57 

53 

54 

56 

64 

64 

63 

52 

47 

47 

68 

55 

65 

56 

52 

55 

55 

63 

56 

67 

53 

47 

54.1 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 

99 

97 

83 

88 

92 

94 

94 

94 

94 

85 

92 

94 

86 

75 

75 

71 

77 

72 

77 

75 

80 

86 

85 

88 

87 

89 

83 

78 

81 

80 

85*1 

MIN 

ib 

58 

57 

59 

61 

51 

55 

53 

56 

59 

60 

54 

58 

58 

65 

56 

53 

59 

60 

69 

56 

53 

56 

68 

63 

66 

63 

50 

58 

46 

58.3 

TRINITY    DAM   VISTA  POINT 

MAX 

87 

93 

93 

86 

88 

89 

89 

93 

86 

69 

63 

66 

69 

60 

67 

71 

73 

76 

77 

76 

63 

70 

78*4 

MIN 

47 

60 

50 

45 

60 

60 

53 

54 

49 

44 

37 

36 

41 

45 

39 

38 

41 

40 

44 

34 

39 

37 

43.8 

TRONA 

MAX 

108 

102 

100 

102 

107 

102 

103 

102 

102 

102 

105 

100 

65 

90 

68 

83 

79 

62 

87 

90 

90 

68 

90 

89 

87 

90 

96 

92 

92 

77 

93.7 

MIN 

66 

69 

67 

69 

66 

62 

67 

68 

64 

67 

77 

60 

60 

66 

56 

67 

60 

61 

55 

56 

59 

59 

60 

68 

69 

66 

58 

52 

60 

62.7 

TRUCKEE  R5 

MAX 

82 

86 

84 

80 

75 

79 

86 

84 

83 

84 

79 

79 

81 

69 

52 

54 

58 

55 

60 

64 

68 

64 

69 

69 

69 

63 

56 

67 

71.4 

MIN 

34 

35 

36 

40 

37 

37 

41 

40 

42 

44 

44 

41 

43 

44 

24 

26 

38 

29 

28 

27 

29 

26 

35 

32 

30 

22 

27 

26 

34.2 

TULELAKE 

MAX 

83 

87 

87 

79 

76 

80 

81 

80 

85 

89 

85 

65 

83 

73 

57 

64 

62 

52 

62 

59 

66 

68 

66 

71 

69 

66 

61 

56 

60 

60 

72. 1 

MIN 

37 

39 

44 

36 

50 

48 

40 

46 

41 

38 

44 

42 

50 

40 

38 

28 

33 

44 

44 

41 

24 

28 

30 

32 

50 

44 

27 

25 

26 

30 

37.9 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

94 

99 

96 

90 

89 

98 

95 

99 

96 

96 

91 

9 1 

94 

60 

71 

73 

76 

68 

66 

75 

79 

80 

80 

63 

82 

82 

73 

69 

73 

84.  1 

M I  N 

70 

66 

69 

60 

60 

64 

69 

70 

71 

66 

59 

53 

61 

66 

48 

49 

54 

52 

63 

54 

55 

51 

69 

67 

66 

54 

54 

64 

57 

59.1 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MAX 

87 

83 

83 

85 

90 

86 

64 

88 

68 

97 

101 

90 

92 

83 

82 

79 

80 

78 

82 

60 

78 

78 

77 

82 

79 

79 

80 

75 

60 

73 

83.4 

MIN 

60 

60 

60 

54 

68 

63 

59 

69 

65 

57 

67 

70 

70 

71 

52 

52 

55 

56 

56 

64 

63 

52 

57 

50 

57 

60 

61 

60 

62 

67 

59.9 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

106 

1  04 

104 

105 

105 

104 

103 

104 

103 

101 

1  00 

95 

93 

92 

90 

61 

83 

87 

92 

89 

89 

93 

91 

86 

94 

95 

93 

89 

87 

81 

94,7 

MIN 

73 

66 

70 

67 

67 

65 

63 

61 

56 

72 

76 

74 

70 

66 

56 

64 

55 

54 

59 

60 

54 

58 

64 

60 

57 

63 

62 

69 

62 

49 

62.5 

TWIN  LAKES 

MAX 

76 

76 

75 

71 

71 

75 

74 

75 

75 

72 

73 

71 

65 

58 

45 

35 

46 

54 

56 

53 

48 

64.2 

MIN 

37 

38 

41 

52 

39 

40 

44 

40 

46 

47 

52 

42 

43 

32 

20 

23 

24 

26 

24 

27 

23 

3«.l 

U<  lAH 

MAX 

100 

93 

87 

81 

81 

87 

95 

98 

94 

87 

92 

93 

67 

72 

72 

74 

65 

73 

70 

72 

88 

84 

89 

90 

62 

SO 

80 

61 

85 

80 

83.7 

MIN 

49 

49 

48 

48 

52 

55 

57 

53 

55 

54 

47 

48 

64 

50 

45 

46 

46 

65 

59 

64 

46 

47 

46 

48 

51 

51 

48 

44 

54 

♦4 

50.2 

UCLA 

MAX 

87 

78 

76 

77 

82 

80 

80 

77 

78 

87 

103 

90 

84 

76 

75 

72 

73 

75 

74 

73 

74 

70 

72 

71 

72 

72 

73 

73 

71 

68 

77.1 

MIN 

63 

66 

62 

50 

64 

61 

54 

65 

59 

63 

73 

73 

71 

54 

60 

68 

65 

59 

63 

62 

62 

60 

60 

67 

60 

69 

62 

59 

57 

66 

61.9 

UPLAND 

MAX 

96 

86 

86 

93 

85 

93 

87 

68 

96 

92 

95 

85 

91 

81 

6 1 

70 

75 

75 

76 

79 

76 

70 

75 

65 

60 

81 

73 

65 

74 

74 

82.0 

MIN 

61 

52 

52 

64 

62 

64 

57 

54 

54 

65 

66 

74 

69 

63 

54 

64 

56 

65 

64 

66 

56 

52 

55 

63 

51 

55 

56 

62 

54 

54 

57.5 

UPPER   LAKE  RS 

MAX 

99 

98 

94 

86 

95 

97 

96 

94 

68 

71 

75 

76 

70 

68 

SO 

83 

65 

86 

81 

78 

78 

83.8 

MIN 

46 

46 

45 

46 

47 

49 

47 

39 

39 

44 

35 

40 

37 

51 

65 

40 

43 

42 

42 

39 

49 

36 

43.5 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

MAX 

85 

86 

63 

68 

71 

77 

76 

78 

76 

71 

71 

78 

77 

73 

71 

71 

68 

72 

63 

72 

69 

76 

78 

76 

79 

62 

81 

83 

78 

79 

75, 1 

MIN 

53 

51 

62 

49 

56 

55 

66 

63 

53 

55 

51 

55 

64 

54 

51 

48 

46 

47 

52 

57 

50 

51 

60 

50 

53 

56 

51 

54 

47 

4« 

51.9 

VACAVI LLE 

MAX 

100 

86 

90 

92 

96 

96 

96 

97 

97 

88 

95 

98 

SI 

77 

80 

77 

76 

66 

79 

81 

83 

66 

67 

90 

88 

90 

85 

76 

82 

79 

86.6 

MIN 

55 

56 

60 

63 

67 

60 

59 

59 

50 

59 

54 

59 

57 

55 

46 

48 

52 

57 

52 

53 

62 

51 

54 

52 

55 

62 

55 

49 

62 

48 

54.6 

VALYERMO  RS 

MAX 

97 

97 

96 

94 

96 

95 

94 

93 

95 

95 

94 

85 

74 

79 

73 

71 

75 

80 

77 

77 

78 

79 

79 

79 

(4 

88 

87 

79 

76 

70 

84.5 

MIN 

52 

51 

49 

51 

49 

49 

49 

53 

52 

69 

53 

60 

61 

55 

42 

39 

42 

43 

34 

43 

39 

42 

42 

42 

43 

41 

50 

40 

39 

34 

4«.9 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

MAX 

103 

102 

98 

99 

100 

102 

100 

98 

95 

101 

99 

93 

82 

67 

62 

77 

72 

77 

60 

66 

84 

63 

86 

65 

84 

86 

92 

86 

85 

73 

89*2 

MIN 

56 

59 

66 

65 

56 

53 

56 

57 

55 

60 

69 

56 

60 

63 

51 

46 

46 

51 

51 

55 

50 

48 

52 

46 

49 

61 

56 

47 

42 

39 

52.8 

VISALIA 

MAX 

97 

98 

99 

92 

94 

93 

95 

97 

99 

99 

99 

95 

92 

95 

80 

78 

77 

81 

60 

81 

82 

63 

65 

86 

88 

87 

90 

85 

83 

(3 

89.1 

MIN 

55 

60 

66 

56 

62 

58 

61 

64 

52 

65 

62 

54 

71 

59 

48 

50 

50 

64 

62 

67 

64 

51 

63 

56 

53 

57 

56 

47 

48 

46 

56.3 

VISTA    1  W 

MAX 

63 

61 

80 

83 

85 

83 

62 

79 

82 

94 

103 

94 

67 

63 

78 

76 

77 

76 

78 

76 

77 

76 

77 

77 

77 

77 

77 

75 

77 

75 

81.0 

MIN 

60 

61 

69 

60 

55 

56 

60 

51 

55 

62 

73 

70 

56 

58 

58 

64 

55 

55 

55 

58 

58 

56 

56 

61 

62 

60 

69 

57 

55 

5» 

99.2 

VOLTA  PH 

MAX 

97 

95 

93 

87 

88 

93 

95 

95 

93 

60 

70 

65 

66 

70 

77 

80 

63 

63 

61 

81 

78 

73 

76 

74 

•2.3 

MIN 

67 

69 

64 

62 

54 

66 

52 

51 

52 

59 

55 

57 

67 

47 

39 

41 

45 

49 

51 

50 

45 

62 

65 

64 

61 

53 

49 

47 

4« 

47 

52.7 

NALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

93 

97 

76 

82 

85 

88 

93 

94 

92 

86 

80 

92 

9 1 

75 

74 

76 

70 

70 

67 

79 

76 

62 

65 

85 

89 

86 

89 

84 

79 

80 

83.2 

MIN 

49 

52 

52 

51 

56 

55 

57 

59 

52 

54 

46 

51 

56 

64 

46 

49 

47 

58 

54 

49 

49 

45 

46 

46 

50 

S3 

49 

42 

60 

37 

50.5 

MALNUT  GROVE 

MAX 

97 

97 

80 

84 

87 

87 

96 

97 

92 

66 

87 

89 

87 

94 

84 

75 

69 

64 

73 

70 

66 

81 

84 

85 

83 

82 

80 

72 

84 

78 

83.7 

MIN 

54 

64 

53 

54 

53 

52 

54 

69 

58 

56 

55 

54 

65 

55 

47 

40 

47 

45 

47 

46 

47 

50 

54 

52 

52 

53 

52 

52 

50 

44 

51.5 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

96 

96 

92 

96 

99 

95 

94 

93 

101 

97 

93 

88 

89 

80 

79 

70 

72 

76 

79 

78 

77 

78 

77 

85 

83 

85 

61 

74 

79 

75 

85.3 

MIN 

49 

48 

44 

49 

49 

48 

43 

45 

51 

57 

55 

64 

59 

55 

44 

42 

49 

43 

♦4 

48 

35 

36 

40 

38 

40 

42 

44 

39 

46 

46 

46.8 

HAS  CO 

MAX 

98 

97 

96 

90 

93 

93 

94 

97 

98 

99 

97 

92 

97 

98 

80 

76 

77 

61 

66 

84 

83 

63 

86 

87 

91 

83 

90 

85 

83 

83 

89.3 

MIN 

58 

60 

60 

69 

55 

60 

61 

63 

66 

56 

66 

70 

70 

50 

53 

61 

60 

69 

65 

60 

54 

51 

64 

56 

55 

59 

58 

49 

49 

60 

57,9 

HATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

81 

70 

65 

67 

60 

74 

71 

53 

66 

55 

70 

79 

76 

70 

59 

73 

67 

69 

65 

70 

70 

76 

74 

57 

74 

73 

60 

76 

77 

66 

71*4 

MiN 

51 

53 

64 

48 

50 

54 

55 

54 

55 

55 

50 

54 

56 

55 

45 

47 

46 

49 

59 

62 

50 

51 

51 

54 

54 

53 

55 

46 

45 

47 

SI. 7 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

90 

97 

98 

87 

82 

85 

91 

91 

94 

96 

90 

94 

94 

60 

62 

69 

72 

63 

66 

67 

66 

75 

78 

82 

79 

78 

72 

74 

69 

76 

80.6 

MIN 

42 

42 

44 

42 

50 

50 

50 

46 

46 

49 

42 

41 

41 

45 

39 

33 

41 

49 

62 

46 

36 

39 

36 

37 

51 

49 

35 

30 

40 

30 

42.4 

HEED  1  S 

MAX 

76 

90 

84 

77 

80 

62 

85 

81 

68 

82 

62 

65 

70 

60 

62 

66 

66 

60 

60 

52 

65 

68 

72 

74 

71 

69 

60 

60 

52 

72.5 

MIN 

35 

35 

41 

36 

36 

41 

42 

42 

40 

42 

69 

61 

61 

38 

32 

27 

28 

43 

46 

31 

26 

28 

31 

33 

35 

54 

36 

28 

26 

34 

3*. 3 

WHEELER 

MAX 

74 

64 

63 

67 

66 

70 

74 

70 

62 

67 

69 

65 

63 

65 

66 

65 

66 

70 

67 

69 

69 

78 

67 

68 

66 

70 

76 

60 

74 

6«.S 

52 

60 

50 

53 

50 

61 

52 

67 

61 

64 

51 

51 

62 

52 

48 

49 

48 

58 

59 

63 

62 

62 

69 

52 

59 

56 

51 

54 

56 

54 

52.9 

WHISKEYTOWN 

MAX 

102 

90 

101 

100 

100 

92 

96 

73 

76 

77 

67 

77 

82 

82 

87 

62 

84 

74 

79 

47 

50 

59 

63 

64 

47 

48 

41 

45 

44 

62 

46 

64 

49 

48 

56 

44 

52 

42 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

70 

67 

70 

66 

67 

66 

67 

67 

56 

63 

51 

5 1 

55 

61 

47 

46 

46 

45 

60 

53 

62 

54 

43 

63 

59 

60 

67 

51 

41 

57.5 

33 

34 

40 

40 

34 

36 

34 

37 

33 

38 

36 

41 

39 

39 

19 

23 

13 

23 

33 

26 

25 

26 

26 

20 

25 

31 

42 

30 

17 

20 

30.4 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

50 

45 

38 

43 

38 

30 

30 

32 

30 

33 

36 

34 

36 

29 

34 

39 

41 

41 

34 

28 

42.3 

MIN 

36 

38 

39 

35 

33 

33 

35 

37 

33 

35 

33 

30 

21 

22 

16 

15 

12 

18 

20 

16 

23 

22 

IS 

16 

25 

16 

26 

24 

10 

8 

2S.1 

HILLIAMS 

MAX 

100 

75 

75 

72 

73 

79 

61 

81 

63 

86 

89 

86 

91 

78 

79 

80 

67.3 

MIN 

58 

66 

52 

56 

54 

62 

59 

50 

61 

55 

52 

57 

56 

56 

48 

48 

47 

51 

57 

54 

63 

50 

51 

54 

56 

52 

49 

52 

62 

56 

S3.S 

WILLOWS 

MAX 

89 

90 

92 

84 

78 

76 

76 

70 

71 

77 

78 

84 

86 

87 

87 

66 

90 

80 

77 

83 

86.0 

59 

59 

54 

53 

65 

54 

55 

54 

64 

69 

52 

55 

53 

54 

49 

47 

49 

51 

63 

54 

59 

51 

54 

55 

67 

59 

60 

60 

59 

51 

SS.3 

WINTERS 

MAX 

101 

90 

91 

96 

74 

79 

79 

82 

66 

88 

88 

69 

92 

82 

79 

81 

67.3 

56 

54 

52 

55 

58 

69 

50 

60 

60 

59 

54 

57 

55 

57 

49 

50 

49 

59 

56 

53 

68 

51 

54 

54 

59 

62 

60 

64 

59 

51 

SS.8 

HOODFOROS 

MAX 

59 

56 

64 

56 

63 

67 

62 

68 

62 

70 

71 

73 

61 

57 

65 

52 

71.3 

47 

48 

61 

60 

53 

49 

53 

51 

61 

55 

53 

61 

50 

44 

32 

36 

34 

38 

36 

36 

32 

35 

35 

3* 

46 

42 

37 

30 

23 

30 

42.1 

HOODLAND  1  WNW 

MAX 

95 

1 03 

87 

86 

92 

96 

97 

1 00 

77 

76 

79 

73 

68 

79 

79 

80 

83 

85 

90 

87 

92 

79 

77 

80 

86.7 

M  N 

50 

49 

49 

49 

54 

65 

50 

56 

56 

56 

50 

66 

66 

56 

44 

46 

49 

54 

64 

62 

68 

48 

56 

54 

55 

58 

59 

69 

56 

45 

53.2 

YORBA  LINDA 

MAX 

88 

86 

86 

88 

94 

92 

68 

67 

92 

100 

106 

91 

93 

85 

82 

76 

61 

60 

83 

84 

61 

78 

79 

85 

82 

82 

78 

77 

82 

CO 

86.6 

56 

69 

61 

54 

56 

60 

54 

64 

56 

57 

70 

72 

66 

58 

55 

54 

56 

66 

68 

58 

67 

64 

66 

51 

66 

58 

50 

55 

62 

59 

5«.5 

YOSEMITE  NP 

MAX 

91 

98 

90 

89 

69 

66 

90 

90 

93 

90 

88 

83 

70 

62 

67 

65 

65 

64 

69 

72 

72 

73 

74 

80 

85 

78 

77 

75 

70 

69 

78.9 

MIN 

48 

46 

48 

50 

49 

49 

53 

55 

55 

53 

62 

69 

57 

45 

39 

42 

39 

36 

38 

37 

36 

36 

36 

46 

45 

45 

48 

46 

45 

40 

44.2 

YREKA 

MAX 

83 

89 

94 

86 

78 

82 

86 

81 

86 

93 

91 

93 

93 

80 

65 

64 

69 

65 

68 

71 

64 

71 

73 

76 

71 

73 

72 

64 

64 

68 

77.1 

MIN 

45 

47 

51 

46 

49 

54 

52 

51 

51 

53 

48 

49 

50 

49 

4* 

35 

36 

46 

49 

40 

35 

36 

40 

40 

42 

53 

37 

35 

36 

39 

44.6 

S««  r«t*r«i>c«  I 
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EVAPORATION  AND  WIND  s^^T.l'^ 


Station 

Day  of  month 

Tot. 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANTIOCH  PiniPING  PLANT  3 

EVAP 
WIND 

.30 

.30 

.29 

.28 

.30 

.31 

.28 

.28 

.27 

.32 

.32 

.30 

.30 

.30 

.30 

.22 

.21 

.14 

.10 

.09 

.15 

.22 

.24 

.22 

.21 

.24 

.30 

.30 

.39 

.30 

7.78 

AVENAL  9  SSE 

EVAP 

- 

- 

.50 

.45 

.45 

.45 

.45 

.60 

.70 

.70 

.52 

.45 

.55 

.60 

.30 

.35 

.37 

.40 

.30 

- 

.55 

.30 

.38 

.42 

.39 

.39 

.45 

.68 

.37 

.36 

B13.79 

WIND 

- 

BACKUS  RANCH 

EVAP 

.32 

.  55 

.  55 

.  92 

.63 

.  55 

.  61 

.  52 

.  33 

.  39 

.  36 

.  28 

.  13 

.  39 

.  42 

.  34 

.  24 

28 

27 

.  31 

.34 

.42 

.  39 

.  32 

.  51 

.  45 

.  56 

.  46 

.  38 

.33 

12.55  1 

WIND 

62 

65 

140 

256 

189 

161 

113 

75 

21 

32 

15 

24 

10 

86 

134 

201 

104 

128 

io6 

111 

116 

118 

49 

119 

160 

137 

137 

181 

82 

102 

3234 

MAX 

88 

86 

85 

83 

89 

89 

86 

86 

91 

92 

90 

79 

87 

79 

72 

74 

73 

70 

79 

S3 

83 

79 

79 

83 

77 

84 

79 

83 

74 

73 

81.8 

HIN 

63 

55 

58 

55 

56 

55 

58 

57 

59 

60 

63 

66 

65 

60 

47 

45 

45 

50 

52 

53 

52 

52 

51 

51 

52 

53 

55 

51 

45 

45 

54,3 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.40 

.32 

.28 

.25 

.30 

.35 

.30 

.25 

.40 

.35 

.19 

.35 

.05 

.13 

.23 

.10 

.16 

.14 

.16 

.16 

.20 

.19 

.15 

.18 

.21 

.24 

.19 

.14 

.12 

.18 

6.67 

WIND 

36 

33 

32 

20 

35 

34 

33 

44 

31 

25 

41 

41 

35 

15 

36 

21 

23 

26 

40 

30 

15 

34 

15 

27 

31 

31 

21 

22 

27 

34 

888 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

.  39 

.37 

.33 

.  33 

.  30 

.  40 

.34 

.  37 

.  30 

.  41 

.  32 

30 

45 

23 

24 

23 

28 

38 

01 

23 

24 

25 

25 

30 

20 

28 

22 

44 

24 

.  26 

8.89 

WIND 

43 

49 

63 

69 

48 

71 

66 

69 

19 

77 

78 

59 

'94 

ioi 

98 

67 

46 

143 

82 

74 

53 

38 

48 

48 

35 

45 

61 

'95 

i43 

84 

2066 

MAX 

92 

91 

88 

85 

89 

90 

90 

93 

98 

89 

84 

88 

88 

87 

75 

85 

81 

69 

69 

79 

79 

84 

85 

84 

85 

87 

87 

81 

89 

88 

85.3 

MIN 

61 

59 

60 

58 

63 

62 

63 

76 

61 

61 

63 

56 

64 

55 

50 

51 

52 

52 

52 

56 

56 

53 

53 

57 

53 

61 

57 

54 

40 

40 

56.6 

BOCA 

EVAP 

.  29 

.  30 

.  29 

.  35 

.  32 

.29 

.  35 

.  30 

.  30 

.  27 

25 

29 

17 

26 

10 

19 

19 

07 

00 

07 

16 

18 

15 

23 

17 

21 

25 

20 

.  27 

19 

6.66 

WIND 

39 

28 

31 

49 

48 

45 

26 

34 

37 

25 

46 

38 

'20 

98 

54 

22 

'20 

'75 

41 

'25 

'34 

16 

15 

'49 

'20 

34 

'35 

'21 

105 

38 

1168 

BURLINGAME 

EVAP 

.  27 

.  28 

.15 

.  26 

'el 

ill 

'sl 

6.08 

WIND 

106 

103 

130 

99 

i45 

14! 

106 

72 

56 

75 

98 

153 

'so 

64 

142 

165 

'59 

184 

'54 

114 

'77 

'79 

'77 

'si 

ill 

62 

'62 

2981 

MAX 

80 

79 

77 

77 

78 

80 

82 

82 

83 

81 

77 

77 

78 

80 

80 

74 

73 

72 

75 

76 

78 

77 

78 

78 

78 

78 

78 

80 

82 

77 

78.2 

MIN 

53 

54 

56 

53 

55 

57 

56 

57 

60 

60 

58 

51 

56 

55.1 

CACHUMA  DAM 

EVAP 

.32 

.28 

.24 

.23 

.25 

.25 

.24 

.22 

.23 

.26 

.24 

.22 

.28 

.23 

.27 

.30 

.16 

.21 

.11 

.15 

.22 

.20 

.18 

.18 

.23 

.20 

.24 

.19 

.21 

.17 

6.71 

WIND 

36 

0? 

a? 

0^ 

a? 

aZ 

a? 

a? 

1111 

MAX 

89 

86 

to 

®^ 

In 

QO 

no 

on 

no 

89 

07 

an 

70 

an 

ao 

ai 

84.4 

MIN 

61 

61 

61 

62 

62 

65 

59 

54 

55 

53 

59 

63 

63 

57 

56 

56 

62 

54 

56 

58 

62 

57 

55 

58.9 

CAMP  PARDEE 

EVAP 

.32 

.32 

.27 

.23 

.27 

.26 

.26 

.28 

.29 

.27 

.21 

.27 

.24 

.21 

.16 

.19 

.17 

.15 

.05 

.09 

.09 

.14 

.15 

.20 

.17 

.18 

.17 

.20 

.19 

.18 

6.18 

WIND 

26 

23 

29 

27 

26 

28 

25 

27 

28 

26 

25 

25 

29 

38 

32 

29 

32 

48 

66 

17 

18 

22 

19 

32 

20 

25 

29 

29 

29 

29 

858 

CHICO  EXP  STA 

EVAP 

.  27 

.  26 

.  27 

23 

1  06 

27 

26 

36 

L  07 

17 

18 

26 

00 

47 

13 

19 

21 

20 

80 

23 

20 

7.09 

WIND 

31 

14 

23 

21 

♦ 

« 

'53 

12 

48 

32 

* 

234 

18 

'21 

60 

il4 

« 

* 

133 

7 

18 

19 

'21 

* 

« 

i45 

41 

'25 

1090  1 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.  25 

.  26 

.  28 

.  26 

'e? 

6.94 

WIND 

71 

75 

89 

S4 

« 

288 

'el 

96 

51 

* 

* 

204 

ioi 

io3 

'89 

'99 

* 

* 

346 

'ss 

'67 

ii7 

* 

* 

231 

io3 

95 

2526 

MAX 

89 

88 

88 

85 

- 

- 

- 

88 

87 

86 

87 

- 

- 

88 

81 

83 

80 

82 

- 

- 

S2 

82 

82 

82 

80 

- 

- 

82 

76 

80 

83.7 

MIN 

66 

67 

66 

65 

62 

62 

67 

66 

69 

61 

62 

58 

59 

60 

61 

61 

60 

60 

62 

63 

61 

62.8 

CO*  CREEK 

EVAP 

52 

44 

56 

46 

62 

43 

54 

57 

45 

49 

68 

40 

13 

35 

45 

30 

30 

57 

46 

35 

45 

30 

54 

45 

39 

36 

45 

60 

45 

42 

13.48 

WIND 

4 

13 

24 

21 

'30 

9 

18 

31 

10 

12 

77 

'72 

17 

iio 

io3 

'27 

'70 

'43 

87 

36 

4 

10 

30 

'50 

2 

28 

'20 

i44 

86 

5 

1193 

MAX 

101 

101 

99 

100 

101 

99 

100 

99 

100 

101 

101 

99 

95 

95 

92 

91 

86 

86 

95 

95 

94 

94 

94 

91 

92 

94 

90 

92 

85 

84 

94.9 

MIN 

72 

70 

71 

72 

71 

70 

70 

72 

70 

71 

77 

76 

74 

76 

62 

64 

59 

74 

68 

70 

68 

66 

66 

67 

64 

70 

64 

59 

63 

60 

68,5 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

EVAP 

.30 

.39 

.33 

.26 

.28 

.27 

.31 

.32 

.31 

.32 

.32 

.41 

.37 

.25 

.22 

.22 

.20 

.29 

.00 

.13 

.21 

.21 

.21 

.33 

.20 

.32 

.35 

.47 

.43 

.31 

8.54 

WIND 

32 

39 

97 

51 

41 

38 

32 

41 

42 

63 

83 

53 

83 

52 

31 

33 

58 

78 

98 

22 

41 

49 

41 

80 

18 

69 

96 

184 

198 

1919 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

31 

33 

24 

33 

1  27 

47 

25 

85 

28 

28 

20 

31 

56 

25 

23 

23 

18 

.  81 

.  41 

.  32 

8.11 

WIND 

77 

il5 

160 

127 

* 

» 

521 

* 

284 

160 

« 

487 

140 

il5 

101 

149 

* 

* 

308 

81 

65 

'67 

68 

* 

* 

230 

152 

94 

3501 

MAX 

84 

84 

74 

75 

~ 

~ 

83 

~ 

80 

79 

81 

72 

76 

70 

67 

~ 

80 

79 

80 

81 

78 

82 

81 

77 

- 

MIN 

52 

55 

54 

52 

52 

54 

52 

- 

54 

50 

49 

49 

49 

- 

54 

54 

54 

55 

55 

- 

53 

51 

48 

- 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.35 

.31 

.32 

.24 

.27 

.30 

.30 

.29 

.31 

.32 

.28 

.30 

.31 

.25 

.19 

.19 

.18 

.18 

.06 

.15 

.15 

.15 

.21 

.26 

.23 

.27 

.25 

.22 

.27 

.24 

7.35 

WIND 

54 

27 

71 

60 

36 

49 

37 

38 

37 

53 

47 

25 

68 

77 

49 

42 

51 

78 

161 

43 

34 

50 

57 

57 

51 

48 

43 

63 

6S 

51 

1626 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 

54 

42 

52 

38 

55 

41 

41 

41 

46 

42 

40 

.  35 

45 

.  48 

.  38 

.  38 

.31 

.  33 

.  00 

.19 

.25 

.19 

.  27 

.  29 

.23 

.28 

.30 

.31 

.24 

.21 

10.36 

WIND 

62 

36 

60 

52 

64 

'49 

'54 

'42 

46 

32 

'47 

38 

'53 

99 

115 

85 

62 

78 

162 

60 

58 

30 

35 

60 

38 

48 

39 

65 

40 

30 

1739 

MAX 

87 

89 

89 

87 

86 

88 

90 

92 

92 

93 

91 

90 

92 

90 

76 

77 

79 

78 

62 

83 

82 

84 

84 

83 

86 

84 

86 

80 

80 

80 

84.7 

HIN 

59 

58 

59 

58 

56 

62 

64 

64 

65 

66 

64 

64 

69 

60 

52 

52 

52 

52 

60 

59 

55 

55 

54 

59 

59 

59 

59 

53 

52 

52 

58.4 

HETCH  HETCHY 

EVAP 
WIND 

.28 

.26 

.26 

.28 

.26 

.25 

.25 

.24 

.23 

.29 

.24 

.27 

.35 

.06 

.01 

.12 

.12 

.06 

- 

.05 

.12 

.13 

.13 

.15 

.17 

.15 

.15 

.14 

.25 

.15 

B  S.61 
" 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

EVAP 

.50 

.40 

.45 

.42 

.35 

.31 

.45 

.39 

.37 

.30 

.24 

.16 

.32 

.30 

.45 

.38 

.35 

.33 

.35 

.35 

.41 

.36 

.32 

.35 

.33 

.37 

.30 

.44 

.45 

.30 

10.80 

WIND 

26 

29 

32 

18 

21 

38 

32 

22 

20 

11 

14 

41 

24 

58 

66 

87 

62 

53 

69 

65 

62 

68 

45 

33 

34 

48 

65 

81 

56 

1302 

MAX 

104 

100 

100 

100 

99 

100 

101 

99 

98 

101 

99 

91 

98 

98 

98 

90 

85 

91 

92 

94 

94 

93 

92 

91 

93 

91 

92 

91 

89 

86 

95.0 

HIN 

62 

67 

67 

67 

69 

66 

61 

66 

68 

69 

76 

76 

74 

73 

62 

60 

60 

61 

63 

65 

62 

68 

61 

62 

62 

63 

62 

60 

60 

65. 2 

JOICE  ISLAND 

EVAP 

* 

* 

♦ 

» 

* 

« 

« 

2.20 

* 

* 

* 

* 

* 

1.  99 

* 

* 

« 

* 

* 

* 

1.45 

* 

« 

* 

* 

* 

1.65 

7.29 

WIND 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

870 

* 

* 

* 

• 

* 

« 

« 

960 

« 

* 

* 

* 

* 

« 

455 

« 

• 

* 

* 

* 

* 

470 

2755 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

EVAP 

.  37 

.  30 

.  28 

.  30 

.30 

.  36 

.  3( 

.  36 

B11.40 

WIND 

58 

51 

69 

54 

59 

42 

50 

61 

'70 

'59 

69 

'59 

'73 

'73 

'so 

61 

61 

182 

215 

131 

68 

'51 

'55 

'51 

53 

83 

83 

'96 

65 

61 

2243 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

^.35 

.33 

.31 

.25 

.30 

.29 

.29 

.28 

.31 

.32 

.27 

.31 

.33 

.29 

.19 

.25 

.19 

.23 

.34 

.06 

.17 

.16 

.18 

.18 

.19 

.18 

.19 

.23 

.15 

.18 

7.30 

WIND 

/  32 

22 

33 

29 

31 

31 

28 

22 

19 

34 

46 

33 

37 

48 

27 

34 

23 

51 

91 

20 

20 

15 

16 

19 

12 

22 

16 

30 

13 

12 

866 

LAKESHORE 

EVAP 

.  28 

.  37 

.  32 

.  34 

.  32 

.  27 

.  28 

.31 

.  26 

.  27 

.25 

.  11 

.  14 

.  21 

.  12 

~ 

" 

.  17 

.  16 

.  17 

.  18 

.14 

.  14 

.  19 

.  17 

.  24 

.  15 

.  22 

B  6.91 

WIND 

*  17 

*  20 

22 

19 

20 

13 

16 

18 

13 

29 

12 

14 

27 

S 

8 

20 

19 

37 

21 

10 

16 

12 

16 

11 

11 

17 

IC 

42 

23 

52 

574 

LAKE  SPAULDING  DAM 

EVAP 
WIND 

.42 

.48 

.45 

.39 

.39 

.38 

.39 

.33 

.40 

.42 

.37 

.30 

.37 

.22 

.16 

.18 

.16 

- 

- 

.09 

.17 

.23 

.32 

.27 

.25 

.22 

.26 

.31 

.46 

.30 

B  9.31 

LODI 

EVAP 

23 

31 

24 

27 

24 

27 

25 

26 

27 

24 

25 

25 

35 

25 

.21 

.  22 

.  14 

26 

07 

15 

17 

18 

16 

17 

22 

21 

35 

21 

22 

2C 

6.83 

WIND 

24 

43 

62 

53 

25 

67 

'45 

'30 

48 

'73 

'47 

'37 

'9c 

io2 

66 

51 

44 

144 

'90 

'41 

36 

'24 

'34 

25 

'34 

'50 

io4 

65 

71 

48 

1672 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

8.11 

WIND 

70 

90 

70 

'70 

60 

'70 

40 

'40 

9C 

160 

120 

'so 

150 

iio 

80 

'so 

'eo 

270 

ioo 

'eo 

'90 

40 

ioc 

60 

'90 

'so 

20c 

ire 

24( 

i4C 

3050 

93 

92 

86 

87 

89 

91 

93 

93 

93 

88 

89 

91 

90 

91 

83 

83 

73 

72 

83 

S3 

92 

84 

84 

88 

78 

87 

87 

72 

76 

73 

85.5 

MIN 

60 

60 

65 

61 

59 

59 

60 

59 

59 

55 

53 

51 

57 

60 

57 

56 

56 

58 

58 

58 

62 

58 

50 

57.4 

UONTICELLO  DAU 

EVAP 

.30 

.33 

.28 

.26 

.30 

.31 

.30 

.32 

.30 

.31 

.27 

.28 

.35 

.24 

.17 

.23 

.19 

.31 

.05 

.13 

.16 

.19 

.20 

.24 

.21 

.25 

.25 

.30 

.36 

.20 

7.59 

WIND 

IS 

41 

18 

23 

812 

MAX 

94 

94 

91 

89 

91 

93 

98 

99 

92 

93 

88 

89 

9C 

80 

76 

82 

77 

70 

68 

76 

84 

84 

85 

84 

85 

86 

89 

7£ 

76 

7£ 

85.4 

HIN 

59 

59 

57 

57 

57 

62 

64 

64 

63 

61 

57 

57 

56 

56 

51 

50 

51 

52 

56 

56 

51 

55 

56 

56 

55 

60 

56 

51 

50 

50 

56.2 

NACIBIENTO  DAM 

EVAP 

_ 

.33 

.30 

.27 

.28 

.31 

.24 

.33 

.38 

.37 

.38 

.35 

.33 

.21 

.29 

.38 

.02 

.02 

.04 

.20 

.14 

.14 

.07 

.18 

.20 

.27 

.20 

.29 

.15 

.15 

B  7.06 

WIND 

NEWARK 

EVAP 

.  31 

.  23 

* 

* 

* 

.  98 

* 

.  44 

.  27 

* 

* 

.  67 

.  35 

.23 

.  IS 

.  13 

* 

* 

17 

25 

B  6.53 

69 

99 

325 

150 

58 

276 

88 

56 

102 

'as 

'  9C 

'11 

'11 

iyc 

'43 

2006 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 

.36 

.39 

.44 

.31 

.25 

.34 

.38 

.25 

.47 

.40 

.36 

.37 

.42 

.32 

.17 

.28 

.20 

.25 

.27 

.03 

.35 

.22 

.29 

.21 

.37 

.26 

.30 

.16 

.20 

B  8.92 

WIND 

69 

50 

98 

64 

69 

66 

55 

36 

84 

107 

149 

97 

87 

130 

66 

72 

15 

174 

58 

61 

52 

43 

58 

26 

68 

64 

92 

49 

49 

B  2181 

PLACERVILLE  IPG 

EVAP 

.33 

.27 

.26 

.24 

* 

.72 

.21 

.26 

.23 

.20 

* 

* 

.64 

.07 

.13 

.12 

.16 

« 

* 

.18 

.12 

.15 

.21 

.19 

• 

.59 

.27 

.16 

5.71 

WIND 

* 

* 

* 

♦ 

♦ 

279 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

251 

« 

♦ 

* 

* 

335 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

384 

B  1338 

RICHMOND  FIELD  STA 

EVAP 

* 

.81 

* 

* 

* 

1.07 

* 

* 

.49 

* 

« 

* 

* 

* 

L.62 

* 

.42 

* 

* 

.65 

* 

* 

• 

* 

1.21 

6.27 

WIND 

* 

* 

590 

* 

* 

* 

615 

♦ 

* 

305 

• 

* 

* 

* 

« 

760 

* 

140 

« 

• 

* 

380 

« 

* 

* 

300 

3090 

MAX 

_ 

89 

91 

80 

80 

80 

81 

84 

HIN 

53 

56 

56 

53 

55 

54 

48 

See  reference  ootea  following  Station  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1959 


Day  of  month 


otauoD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
Avg. 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.34 

.27 

.21 

.20 

.26 

.27 

.27 

.25 

.25 

.29 

.21 

.24 

.16 

.18 

.24 

.24 

.16 

.18 

.18 

.20 

.21 

.22 

.10 

.17 

.20 

.18 

.17 

.14 

.10 

.21 

6.30 

SALT  SPRINGS  PH 

EVAP 
WIND 

.  43 

.38 

.40 

.32 

.37 

.35 

.29 

.  34 

.30 

.32 

.25 

.33 

.28 

.18 

.  13 

.16 

.11 

.  04 

.13 

.21 

.14 

.27 

.31 

.20 

.19 

.26 

.26 

.38 

.18 

B  7.77 

SHASTA  DAM 

EVAP 
WIND 

,  13 
56 

.26 
50 

.31 

60 

.  39 
40 

.16 

40 

.24 

40 

.  30 
40 

.  31 
31 

.30 

60 

.  32 
39 

.30 
47 

.25 
42 

.31 
48 

.22 
33 

.14 
40 

.  11 
42 

.20 
36 

74 

14 

.04 
30 

.  14 

65 

.18 

80 

.25 
90 

.15 
66 

.16 

36 

.14 

33 

.20 

58 

.25 
101 

.28 
119 

.20 
76 

B  6.69 
1586 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

• 

.  30 
65 
87 
60 

.30 
60 
89 
55 

.30 
50 
91 
55 

.28 

35 
S4 
59 

.  30 
55 
95 
60 

.30 
10 

96 
64 

.30 

20 
96 
64 

.20 

15 
95 
64 

.30 

25 
92 
62 

.23 
10 
92 
61 

.22 
10 
94 
63 

.30 

55 
85 
59 

.30 

45 
82 
60 

.  22 
50 
83 
63 

.  25 
60 
72 
54 

.15 
20 
77 
51 

.00 

50 
68 
60 

.02 

.15 

.25 
100 
89 

55 

10 
86 
58 

.15 
10 
87 
58 

.20 

20 
84 
59 

.15 
10 
88 
60 

.25 
20 
91 
60 

.30 

45 
90 
52 

.30 
45 
80 
52 

.30 
20 

.35 
30 

B  7.15 
945 
87.3 
58.7 

TAHOE 

EVAP 
WIND 

.16 
1 

.17 
1 

.15 
0 

.19 
3 

.17 

2 

.16 

2 

.14 
1 

.14 
0 

.15 
1 

.14 
0 

.15 

5 

.15 

3 

.10 

0 

.13 
8 

.06 
6 

.09 

5 

.07 
3 

.08 
7 

8 

4 

.09 
4 

.07 

5 

.10 

3 

.09 
17 

.  08 
1 

.11 
5 

.10 

5 

.08 
3 

.14 

92 

.06 
8 

B  3.56 
203 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 
WIND 

.45 
82 

.57 

243 

.49 
347 

.48 

269 

.45 

229 

.45 

229 

.40 

136 

.40 
135 

.46 

126 

.42 

229 

.37 

153 

.28 
120 

.53 

292 

.40 

206 

.24 
145 

.30 

245 

.21 
145 

201 

.18 
87 

.26 

198 

.29 

109 

.30 
64 

.30 
94 

.30 
84 

.36 
100 

.36 
104 

.39 

123 

.30 

66 

.39 
100 

.30 
87 

Bll.OO 
4748 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

EVAP 
WIND 

.28 
42 

.32 
44 

.32 
39 

.28 

51 

* 

.78 

148 

.32 
47 

.27 

30 

.32 
34 

.28 
44 

+ 

.79 

126 

.12 
34 

.14 
31 

.20 
34 

.13 
45 

.24 
76 

.11 

30 

.16 

25 

.16 

22 

.14 

20 

* 

« 
« 

.44 

103 

.27 
83 

.17 
40 

6.24 
1148 

TULELAKE 

EVAP 
WIND 

.25 

.28 

.26 

.23 

.15 

.32 

.30 

.36 

.34 

.33 

.37 

.36 

.30 

.23 

.03 

.17 

.19 

.12 

.10 

.10 

.14 

.14 

.14 

.28 

.27 

.26 

.26 

.13 

.16 

B  6.80 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 
WIND 

.49 

101 

.36 

63 

.33 

42 

.30 

40 

.34 

90 

.20 

47 

.26 
7 

.47 
44 

.40 

86 

.23 
46 

.48 

75 

.36 

45 

.29 

52 

.29 

66 

.13 

52 

.23 
64 

.20 

46 

170 

.08 
73 

.24 
46 

.25 
93 

.23 
108 

.41 

71 

.18 

55 

.20 

30 

.30 

77 

.35 
137 

.39 
167 

.34 

96 

B  8.93 
2089 

WALNUT  GROVE 

EVAP 
WIND 

.30 

25 

.30 
71 

.30 
89 

.30 
49 

.15 
42 

.30 
46 

.15 
34 

.30 

39 

.30 

63 

.30 
101 

.15 
54 

.30 

49 

.30 
110 

.30 
79 

.15 

50 

.30 
56 

.15 
36 

110 

66 

39 

.15 
46 

.15 
19 

.15 
35 

.15 

28 

.30 
21 

.15 

35 

.30 

75 

.30 
40 

.15 

98 

.30 
32 

B  7.17 
1637 

WHISKEYTOWN 

EVAP 
WIND 

* 

« 
♦ 

1.10 
73 

.36 
45 

* 

• 
« 

• 

1.59 

201 

.30 
19 

.30 
20 

.41 
34 

* 
* 

* 

.90 
98 

.09 
20 

.20 
20 

.19 

26 

53 

* 

* 

105 

.19 

30 

.22 

30 

.25 

23 

.15 

26 

* 
« 

« 

.74 

100 

.25 
40 

.15 
18 

B  8.53 
981 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 
PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


station 

Wind  diiection 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

4:  OOA  PST 

m 

< 
o 
o 

o 

4 ; OOP  PST 

10: OOP  PSI 

Trace 

.01-09 

.10-49 

.50-99 

661-OOt 

2.00 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

NW 

18 

7.7 

++21 

NNW 

14+ 

61 

43 

29 

46 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

3.0 

BISHOP  WB  AIRPORT 

25 

16 

3 

3 

1 

0 

0 

0 

7 

2.6 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

WSW 

8.4 

49 

E 

28 

43 

2 

2 

1 

1 

0 

1 

7 

3.4 

BURBANK  WB  AIRPORT 

S 

20 

3.1 

++13 

SSW 

30 

80 

60 

51 

76 

6 

2 

1 

0 

0 

0 

9 

4.6 

EUREKA  WB  CITY 

tN 

7.1 

34 

N 

30+ 

2 

1 

4 

1 

0 

0 

8 

61 

6.3 

FRESNO  WB  AIRPORT 

NW 

34 

6.8 

18 

W 

16 

76 

50 

31 

56 

2 

0 

1 

1 

0 

0 

4 

90 

2.5 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

15 

6.7 

++20 

SSW 

30+ 

84 

61 

58 

80 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

5 

4.9 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

WSW 

27 

8.4 

++22 

SW 

30+ 

80 

61 

63 

77 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

5 

5.2 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

t" 

5.7 

21 

w 

19 

84 

64 

62 

81 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

63 

5.1 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

53 

41 

3 

1 

0 

1 

1 

0 

6 

3.4 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

22 

9.2 

++33 

NNE 

30 

86 

68 

57 

79 

5 

1 

0 

0 

0 

1 

7 

3.6 

POINT  ARGUELLO  WB 

7.5 

++25 

NW 

15 

3 

6 

1 

0 

0 

0 

10 

7.0 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

N 

17 

12.5 

38 

N 

30 

52 

36 

24 

40 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

4 

91 

3.2 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SW 

17 

11.0 

33 

N 

30 

76 

53 

35 

62 

1 

2 

0 

0 

1 

0 

4 

BS 

2.4 

SANDBERG  WB 

N 

13.8 

++45 

NNW 

27 

43 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

3 

2.4 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

SSW 

16 

7.0 

24 

S 

30 

80 

64 

65 

80 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

6 

59 

4.7 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

35 

11.9 

48 

S 

18 

87 

68 

61 

80 

5 

1 

0 

0 

0 

1 

7 

3.2 

SAS  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

JW 

9.0 

26 

SE 

18 

Sit 

2 

1 

0 

0 

0 

1 

4 

79 

SAN  JOSE 

t* 

37 

5.5 

22 

E 

28 

54 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

3 

80 

2.0 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

32 

7.1 

++29 

WNW 

15 

93 

70 

69 

90 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

5 

4.3 

t     8:00  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.  THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS, 
t  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY. 


See  ref«r«DC«  ootas  following  Stfttlon  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1959 


Day  of  month 


Slaaon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WOODFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
1 

7.0 
1 

2.0 

2 

6.0 

6 

5 

5 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

T 

0.5 
1 

T 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Depth  In  Soil 

Day  of  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

DAVIS  AGRICULTURAL  COLLEGE 

4  Inches  Ca) 

MAX 
MIN 

93 
77 

94 
78 

92 
75 

91 
75 

92 
77 

94 
78 

94 
79 

96 
79 

95 
80 

95 
79 

91 
76 

93 
78 

93 
77 

90 
77 

87 
72 

?l 

S3 
70 

80 
69 

74 

66 

80 
66 

88 

68 

84 

68 

86 
70 

84 

70 

89 
72 

87 
73 

91 
74 

83 
71 

81 
68 

81 

66 

88.2 
73.3 

RIVERSIDE 

CITHUS  EXPERIMENT  STATION 

STATION  1 
12  Inches  (b) 

MAX 
MIN 

84 
79 

82 
79 

82 
78 

82 
78 

83 
79 

83 
80 

83 
79 

82 
79 

82 
79 

82 
80 

82 
80 

82 
80 

83 
80 

82 
80 

81 
78 

78 
77 

78 
76 

78 
76 

79 
76 

80 
76 

79 
76 

76 
75 

76 
74 

78 
74 

77 
74 

77 
74 

76 
74 

74 

73 

75 
72 

74 
73 

79.7 
76.9 

STATION  2 
18  Inches   (c ) 

MAX 
MIN 

71 
71 

72 
71 

71 
71 

71 
71 

72 
71 

73 
72 

72 
72 

72 
70 

70 
68 

69 
67 

69 
68 

69 
69 

70 
69 

70 
69 

69 
69 

69 
68 

68 
67 

68 
67 

68 
68 

69 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

69 
68 

69 
68 

68 
68 

68 
65 

65 
64 

64 

63 

69.2 
68.5 

SALINAS 

6  Inches  (d) 

MAX 
MIN 

77 
67 

75 
69 

76 
69 

76 
67 

76 
67 

76 
67 

77 
67 

76 
67 

76 
69 

76 
69 

78 
67 

78 
69 

77 
69 

78 
69 

77 
67 

71 
67 

73 
64 

72 
64 

72 
66 

73 
66 

71 
65 

72 
62 

72 

65 

73 
64 

75 
64 

73 
65 

73 
64 

73 
64 

71 
61 

71 
62 

74.5 
66.1 

SAN 

DIMAS  TANBARK  FLAT 

11 

1:52/ 

3:461 

i 

1 

3:11/ 

):S6J 

1 

1:11 

L 

1.5  Inches  (e) 

73 

71 

66 

64 

66 

4.5  Inches 

74 

73 

67 

66 

9  Inches 

72 

72 

71 

67 

65 

15  Inches 

73 

71 

70 

66 

21  Inches 

71 

67 

70.2 

30  Inches 

71 

71 

71 

70 

68 

70.2 

66  Inches 

65 

63 

65.2 

102  Inches 

63 

64 

64 

63 

63.6 

138  Inches 

60 

61 

60 

64 

61 

61.2 

(a)  SAND7  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FBOM  ADOLPH  FRESE  SOIL  THERMOGRAPH. 

(b)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  THE  SUN.     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,  SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.     IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  7:00  A.M. 
SEPTEMBER  8  TO  7:00  A.M.   SEPTEMBER  10,  AND  8:00  A.M.   SEPTEMBER  28  TO  8:00  A.M.  OCTOBER  1.     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(d)  SALINAS  SILTY  CLAY  LOAM,  BARE  GROUND  EXPOSED  TO  SUN.     DATA  FROM  TAYLOR  RECORDING  THERMOGRAPH. 

(e)  SANDY  UIAM  —  UNDER  GRASS.     DATA  FROM  THERMISTORS  WITH  COLMAN  SOIL  MOISTURE  INSTRUMENT. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
-  304  - 


REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1959 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557  Federal  Of- 
fice Building,   50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and    heating  degree  days    for  the  preceding  12  months    will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,     but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,     are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *'F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  SS^F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter     unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations   (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  and  also 
Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term 
means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,     or     ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;     consequently    occasional     drifting  and  other 
causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  in  apparent  i neons is tencios  In  the  record . 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,     and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;   "Dally  Temperature"  Table;     and  "Evaporation  and  Wind"  Table,     and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.       The  Station  Index     shows  observation     times     in  local 
standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.   PST,  except  for  Bishop  TO  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.   PST,  and  Blue  Canyon 
WB  AP  at  5 :30  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station,       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are  published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data 
from  Storage-Gage  Stations" ,   Bullet  in . 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication, 
-     No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

♦  Amount  included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon . 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.       See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a     full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.        (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,     and  STORM  DATA,     all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washing- 
ton 25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation -Substation  History' for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D,C.  for  $1.25.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Cli-- 
aatoLogiical  Data,  obtained  as  indicated  above,  prioe  15  cents. 
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SEPTEMBER  1959 
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SEPTEMBIK  1959 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

3 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABL^ 

OBSERVER 

ei 

o 
£ 

a 

SPECL 

ACTON  ESCONDIDO  FC?61St 

001*1 

U  S  FOREST  SERVICE 

JORGEN  I  MAOSEN 

9A 

MRS  CORA  C  OlSEN 

LOS  ANGELES 

5f 

RUBIO  CANON  L+W  ASN 

U  S  FOREST   SERV I CE 

AHBOr 

SAN  8ERDIN0 

34  34 

STATE  DIV  OF  HWrS 

ANGIOLA 

0204 

TULARE 

36  59 

119  29 

205 

AKGIOLA  ElEv  -  WHSE 

eA 

02  39 

ARHOTO  SECO 

032? 

032T 

03*3 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

035S 

ORANGE 

33  65 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ATLAS  ROAD 

0372 

NAPA 

38  25 

122  15 

1735 

c 

GLADYS  A  DUTRA 

0374 

0379 

0383 

PLACER 

039& 

LOS  ANGELES 

SI 

eA 

KINGS 

SA 

SA 

0<.10 

LOS  ANGELES 

0418 

KERN 

GEORGE  L  TUftCOTT 

0'.22 

TULARE 

MBS  LUCILLE  E  WEDDLE 

RAOCE»  PASS 

MARIPOSA 

37  40 

US  NAT  PARK  SERVICE 

BAKER 

0<>3& 

SAN  6ERDIN0 

36  16 

116  04 

940 

c 

L  £  METHENY 

o*i3'; 

SAN  BERDINO 

KERN 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FRESNO 

P  G  •  E  COMPANY 

VAR 

0509 

ORANGE 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO  WATER  OEPT 

OSIS* 

SAN  SERDINO 

05<,J 

SNTA  BARBARA 

BEAUMONT 

RIVERSIDE 

33  56 

BEAUMONT    IRRIG  DISI 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

0607 

RIVERSIDE 

2) 

33  59 

116  58 

3045 

BEAUMONT    IRRIG  DISI 

0609 

RIVERSIDE 

U  S  WB  OBSERVLR 

BEEHIVE  MEADOW 

0617 

TUOLUMNE 

lit  47 

LOS  ANGELES 

BEN  LOMOND 

0671. 

SANTA  CRUZ 

5P 

5P 

MRS  NELSON  T  SHAW 

0682 

SAN  JOAQUIN 

DAVID  P  CAMERON  JR 

8P 

UNIVERSITY  Of  CAtlf 

0705 

NAPA^^* 

HARVEY  0  FRYER 

0715 

SISKIYOU 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SIEBER 

0731 

LASSEN 

41  07 

MARK  ?  HICRS 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

0738 

TRINITY 

3! 

40  45 

123  15 

1272 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  BERDINO 

6815 

BIG  CREEK  PH  NO  1 

FRESNO 

37  12 

SO  CALIF  EDISON  CO 

BIG  OALTON  0AM  FC2Z38-E 

0  758 

LOS  ANGELES 

0767 

VAR 

0779 

LOS  ANGELES 

5P 

U  S  FOREST  SERv I CE 

9 1 C  SUR  STATE  PARK 

0798 

LOS  ANGELES 

0618 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  PASS  SNOw  COURSE 

0B2I 

FRESNO 

37  06 

CORPS  OF  ENGINEERS 

Bl SHOP  we  Al RPORI 

1  NYO 

19 

37  22 

118  22 

4108 

:  Hj^ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

UNION  CARBIDE  CO 

BLACK  MOUNTAIN  2  WSW 

0867 

LASSEN 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 

0870 

7A 

U  S  FOREST  SERVICE 

BLUE  CANTON  W8  AIRPORT 

0897 

PLACER 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLUE  LAK£  REDWOOD  CREEK 

HUMBOLDT 

092*. 

RIVERSIDE 

0925 

R IVERS IDE 

8LYTHE  FAA  AIRPORT 

0927 

RIVERSIDE 

33  37 

FED  AVIATION  AGENCY 

eOCfl 

NEVADA 

39  23 

120  06 

5532 

H 

HAROLD  M  PA6SI 

60RREGO  DESERT  PARK 

0983 

SAN  DIEGO 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

SAN  DIEGO 

DI  GIORGIO  FRUIT 

BOULDER  CREEK 

BOULEVARD 

1009 

SAN  DIEGO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BOUQUET  CANYON 

LOS  ANGELES 

lOlf 

BRADFORD  RANCH 

1031 

R IVERSIDE 

33  29 

CORPS  OF  ENGINEERS 

6RA0LCY 

1Q3<> 

MONTEREY 

24 

36  52 

120  46 

540 

ALBERT  C  RIST 

IMPERIAL 

1050 

6REA  BERPV  AND  IMPERIAL 

ORANGE 

ORANGE 

SA 

CORPj  OF  ENGINEERS 

BREA  DAM 

1057 

ORANGE 

BA 

BRENTWOOD  b  SW 

CONTRA  COSTA 

8R 1 DGEPORT 

1072 

BRIDGEPORT  RANGER  ST A 

1076 

MONO 

BRIDGEVILLE  <-  NNW 

40  31 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

1112 

2: 

38  46 

122  09 

350 

C 

MRS  JOYCE  A  FARNHAM 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

1130 

SUITE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

1133 

PLACER 

1I4Z 

MONTEREY 

ERNEST  A  WEFERLING 

PLUMAS 

1170 

SAN  BENITO 

U80 

YUBA 

BURBANK   FIRE  DEP  FCZZdB 

1192 

LOS  ANGELES 

119* 

LOS  ANGELES 

euRLTNGAME 

1206 

SAN  MATEO 

37  35 

CITY  OF  BURLINGAME 

8URNEY 

12)t 

SHASTA 

21 

40  53 

121  40 

3127 

MRS  RUTH  C  ESTES 

1216 

CONTRA  COSTA 

12<t<r 

KERN 

1250 

RIVERSIDE 

1252 

SAN  DIEGO 

6P 

6P 

CACHUMA  DAM 

1253 

SNTA  BARBARA 

8A 

6A 

8A 

12  72 

SAN  BERDINO 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

CALAVERAS 

CALAVERAS  RANGER  STA 

1280 

CALAVERAS 

U  S  FORESI  SERVICE 

CALEXICO  2  NE 

IMPERIAL 

32  41 

IMPERIAL  IRRIG  DISI 

CALIFORNIA  fOI   SPRGS  RS 

1300 

TULARE 

35  62 

lie  41 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAL ISTOGA 

1312 

17 

122  35 

365 

JOSEPH  J  SCHOLL  JR 

1316 

SI5K lYOU 

U  S  FOREST  SERVICE 

1369 

SAN  BERDINO 

CAMPO 

SAN  DIEGO 

1'.28 

CALAVERAS 

16 

120  51 

666 

BA 

8A 

c 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTER 

SIERRA 

120  34 

5565 

VAR 

S 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

SN  LUIS  OBPO 

CAMPTONVI LLE  RANGER  STA 

1462 

TUBA 

CAMP  WISHON 

1*70 

TULARE 

CANBY    11  SW 

MODOC 

21 

41  22 

121  03 

4500 

MRS  VIRGINIA  L  MILLER 

CANBY  RANGER  STATION 

1'.76 

MOOOC 

2! 

120  52 

4312 

LOS  ANGELES 

118  34 

KERN 

117  68 

2010 

CANYON  DAM 

1497 

40  10 

121  05 

4555 

5P 

5P 

H 

P  G  ♦  E  COMPANY 

CARBON  CANYON  GILMAN 

i&ie 

ORANGE 

33  66 

117  48 

1775 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON   CANYON  WORKMAN 

1520 

SAN  BERDINO 

2< 

117  48 

1175 

c 

153". 

MONTEREY 

121  44 

425 

5P 

5P 

MARIPOSA 

2' 

120  03 

1425 

9A 

9A 

c 

CA?ADeRO 

SONOMA 

36  32 

123  08 

1040 

5P 

MISS  HAZEL  L  80R0TRA 

CECILVILLE  SAWYER 

HOUNTAIN  VIEW 

1606 

SISKIYOU 

12 

41  06 

123  03 

3000 

6P 

6P 

KENNETH  R  JACOBSOW 

1509 

FRESNO 

lie  40 

8a 

8A 

CEDARVILLE 

MODOC 

41  32 

120  10 

4672 

8« 

eA 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CENTERvlLLE  POWER  HOUSE 

6UTIE 

2: 

39  47 

121  40 

522 

8A 

P  G  ♦  E  COMPANY 

CHALLENGE   RANGER  STA 
CHATSWORIH  HEYNEMANN 

1653 

TUBA 

39  29 

121  14 

2575 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

RANCH 

LOS  ANGELES 

34  16 

U8  36 

1000 

7A 

CLOSED  a/l/59 

CHATSWOBTH  FC  0 

1680 

LOS  ANGELES 

34  15 

118  36 

957 

LONNIE  bathay 

CHATSWORIH  RESERVOIR 

1682 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

118  37 

912 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1697 

TUOLUMNE 

37 

37  58 

119  55 

4765 

BA 

BA 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

M 
< 

M 

3 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PHECIP. 

g 

HRS  C  fl  KROEKER 

CHITTENDEN  PASS 

SAN  BENITO 

CISCO  RANGER  STATION 

CLARKSBURG 

YOLO 

23 

AHER  CRYSTAL  .SUG  CO 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

1606 

LAKE 

23 

36 

57 

122  38 

1340 

SA 

MERRITT  W  LESLIE 

6P 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

SHASTA 

2; 

U  S  F  »  W  L  SERVICE 

COLFAK 

1912 

PLACER 

39 

06 

120  56 

2418 

*P 

H 

SOUTHERN  PACIFIC  CO 

ic 

t 

CORCORAN   IRRIG  DISTRICI 

8A 

CORRAL  I TOS 

SANTA  CRUZ 

20 

STATE  DlV  OF  FSIRY 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

INYO 

19 

36 

29 

lie  11 

10600 

VAR 

S 

DEPT  WATER  RESOURCES 

2061 

MENOOC I  NO 

39 

47 

123 

1385 

GRANT  W  HANCOCK. 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

HENOOCI NO 

U  S  FOREST  SERVICE 

4P 

4P 

COYOTE  CANYON 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRABTREE  MEADOW 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRAWFORD  RANCH 

CRESCENT   CITY    1  N 

DEL  NORTE 

r 

THE  CAL-ORE  PWR  CO 

' 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2141 

DEL  NORTE 

17 

41 

46 

124  05 

120 

8A 

CAL  01 V  BEACH  *  PKS 

*■ 

CRESCENT  CITY  MNTNC   SI A 

2160 

DEL  NORTE 

41 

46 

124  12 

50 

CRESTLINE   LAKE  GREGORY 

SAN  BERDINO 

C*H  .SUGAR  REFINING  CO 

LOS  ANGELES 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOS  AK6ELES 

CULVER  CI  IT  BUS  L INE 

C  UHM 1 N  G  S 

DONALD  E  INGRAM 

CUT  AM  A 

MRS  M  V  CUNNINGHAM 

SNTA  BARBARA 

3( 

JOHN  S  ROWELL 

\ 

CUTAMACA 

2239 

SAN  DIEGO 

25 

32 

59 

116  36 

4660 

BA 

H 

A  M  LEWIS 

2248 

34 

59 

119  40 

2150 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CUYAMA  RANGER  STATION 

SNTA  BARBARA 

2749 

U  S  FORESI  SERVICE 

f 

DAGGE  T  T   1  ENE 

SAN  BERDINO 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

SAN  BERDINO 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

HERMAN  L  LORENZEN 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

INYO 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

2334 

NEVADA 

39 

18 

120  51 

3700 

5P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

2346 

119 

323 

MONTEREY 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

DE  SABLA 

4P 

P  G  +  E  COMPANY 

DESCANEO  RANGER  SIATIOI 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

P  G  *  E  COMPANY 

CALIF  DIV  9EACH  +  PKS 

DOS  RIOS 

MENDOCINO 

STUART   T  PRICHETI 

DOUBLEBUNK  MEADOW 

2492 

TULARE 

35 

57 

ue  36 

6200 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

V 

2494 

LOS  ANGElES 

56 

118  08 

115 

5P 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

U  S  FOREST  SERVICE 

FRANK  H  ROWLAND 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

LOS  ANGELES 

6P 

MRS  ALETHA  G  hunt 

U  S  FOREST  SERVICE 

DUITONS  LANDING 

EAGLE  LAKE  STONE  RANCH 

LASSEN 

11 

ALBERT  STONE 

^, 

EAGLE  MOUNTAIN 

2698 

RIVERSIDE 

33 

48 

116  27 

973 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

t 

EAST   PARK  RESERVOIR 

2640 

39 

122 

1205 

8A 

ORLAND  UNIT  wU  ASSN 

EAST  VIOETTE  MEADOW 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EDWIN  R  CUNNINGHAM 

SAN  DIEGO 

8A 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

5P 

EL  CENTRO  WATER  OEPT 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

P  G  *  E  COMPANY 

ELIZAOEIH  LAKE  CANYON 

LOS  ANGELES 

ELK  VALLEY 

DEL  NORTE 

V 

ROBERT   E  BOTTEL 

ELLERY  LAKE 

2756 

MONO 

36 

37 

56 

119  14 

9600 

HIE 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

C  NORMAN  ADAMS 

: 

HOMER  F  WANNAMAKER 

4TATE  OIV  OF  FSTRY 

c 

JOHN  L  EW I NG 

i 

6P 

c 

SAN  BERDINO 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

: 

LAWRENCE  E  BUCHNER 

»EUREKA  we  CI TY 

HUHBOLOT 

17 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

MAR  I POSA 

14 

37 

36 

120  16 

484 

5P 

MERCED  IRRIG  DIST 

c 

c 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

6A 

c 

PU8LICAT 

ION  DISCONTINUED  5/1/99 

FEATHER  FALLS 

c 

LEONARD  H  PRESTON 

C 

u 

FIDOLETOWN  LYNCH  RANCH 

AMADOR 

1< 

: 

wentworth  lynch 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

304i 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

44 

120  00 

3150 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

t 

FINLEY   1  NNE 

3055 

39 

01 

123 

1340 

: 

JAHES  T  MELVIN 

'JiV 

LESTER  W  80ARDMAN 

HRS  HILDA  K  GRAHAM 

til 

6P 

RAYMOND  THOMAS  RANCH 

in 
% 

FLORENCE  LAKE 

SO  CALIF  EDISON  CO 

8A 

U  S  8UR  RECLAMATION 

K 

SAN  6CR0INO 

ROLAND  W  GETCKELL 

A 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

thiniit"""^ 

3! 

HRS  B  E  ESLICK 

FORESTHILL  RANGER  STA 

3134 

PLACER 

39 

01 

120  50 

3200 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

f» 

3157 

41 

51 

120  08 

4498 

5P 

«• 

3161 

39 

27 

123  48 

60 

eA 

: 

%( 

3173 

41 

52 

12*  09 

SA 

WILLIAM  H  RILEY 

Vv 

3176 

41 

35 

122  43 

3324 

z 

CARL  C  CRAMER 

3182 

122  61 

2720 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

3191 

38 

31 

123  15 

114 

61 

9u 

3232 

37 

03 

121  49 

1*95 

z 

FRENCH  GULCH 

SHASTA 

23 

40 

42 

122  30 

1100 

OA 

MRS  CLARA  JONES 

«i 

FRESNO  HB  AI RPORT 

3257 

FRESNO 

27 

36 

119  42 

331 

HID 

HH 

Z  J 

U  S  HEATHER  BUREAU 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

FRESNO 

119  43 

410 

8A 

BA 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

3279 

33 

54 

117  56 

330 

8A 

FULLERTON  DAM 

3285 

ORANGE 

33 

54 

117  53 

310 

eA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  HILLCRESI  RES 

3288 

ORANGE 

2< 

33 

53 

117  55 

330 

5F 

FULLERTON  MUN  M  OEPT 

« 

GARBERVILLE 

HUMBOLDT 

40 

123  48 

3*0 

7A 

MRS  N  E  PANCOAST 

ft! 

GARDEN  VALLEY  2  S 

333f 

EL  DORADO 

50 

120  51 

19*0 

7A 

H  C  KYLE 

GASOUET  RANGER  STATION 

3357 

DEL  NORTE 

1' 

52 

123  68 

3B4 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

MONO 

3a 

37 

46 

119  08 

8970 

HIO 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

GEORGETOWN 

3381 

EL  DORADO 

38 

5* 

120  51 

2701 

8A 

c 

WILLIAN  BREEDLOVE 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3384 

EL  DORADO 

38 

120  48 

3001 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

1  DRAINAGE  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP. 

f> 

U 

1  SPECWj 

OERLE  CREEK  CAMP 

33S 

EL  OORAOO 

38  59 

120  23 

5500 

U  S  WEATHER  BUREAU 

36  34 

US  NAT  PARK  SERVICE 

SNTA  BARBARA 

34  31 

SANTA  BARBARA  WTR  OEP 

2 

37  00 

121  34 

194 

<3t 

GILROY  FIRE  DISTRICT 

3*1 

SANTA  CLARA 

37  OZ 

121  26 

1050 

Gl L "OV    It  EME 

2 

37  06 

SETM  E  AUSER 

1 

34  09 

RALPH  STAPENHORSI 

1 

34  08 

GLENNVI LLF 

KERN 

1 

3i  43 

KERN  CO  FSrftV  *   F  D 

GLENNVILIE  FUL'ON  ftS 

KERN 

1 

lie  40 

3500 

U  S  FOREST  SERVICE 

3ii9 

39  10 

120  52 

3240 

2«  36  33 

121  18 

GOO SE  LAKE  WEST 

2ll  41  52 

3 

38  09 

36  52 

CORPS  Or  ENGINEERS 

36  44 

8A 

US  NAT  PARK  SERVICE 

39  12 

39  14 

2 

38  26 

GPFENLftND  RANCH 

360 

INYO 

36  27 

116  52 

-168 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

12 

41  33 

12M 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

40  08 

li 

36  38 

MRS  LAURA  B  CEDERLOF 

37  52 

37  50 

37  49 

22 

36  30 

LOHEP  FC  36'. 

3703 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  16 

2450 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

HAINES  CANYON 

3704 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  15 

3450 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

19  36  06 

7A 

SAN  MATEO  DEPT  AGP 

ALBION  A  SARGENT 

Hll 

U  S  AIR  F  OR  C  E 

i: 

36  20 

STATE  Olv  OF  FSTRY 

13 

34  15 

HAPPT  CAMP  RANGER  STA 

SISKIYOU 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

HA0R15   GAGINC  STAIION 

378' 

SNTA  BARBARA 

120  25 

320 

6f 

OLIN  LEWIS 

8A 

3; 

40  33 

HAYWAPO  6  ESE 

37  39 

HEAlOSBURG 

SONOMA 

2 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

HEALDSaufiG  2  E 

387S 

SONOMA 

122  52 

102 

BA 

W  F  IVERSEN 

eA 

VISTA   IRRIG  DISI 

23 

38  56 

8A 

12 

42  00 

HOBERGS 

LAKE 

GEORGE  G  H06ERG 

HODGES  0AM 

SAN  01  ECO 

117  08 

320 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

118  02 

G  ROBINSON 

CITY  OF  HOLLISTER 

SAN  BENITO 

121  24 

: 

ARTHUR  W  KOLSWORTH 

BA 

315 

MRS  OOROTrtY  mC  COLLUM 

MRS  CHRISTINE  M  MUFF 

22 

39  01 

CLIFFORD  W  CRAWFORD 

HUASNA  * 

11 

36  45 

s 

CLOSED  e/8/59 

SN  LUIS  08P0 

710 

MRS  ANN  ROTTA 

HUClfLeaERRY  LAKE 

TUOLUMNE 

1  19  45 

7800 

VAR 

s 

HETCH  HETCHT  WIR  SUP 

SO  CALIF  EDISON  CO 

FRANCES  V  MOSS 

123  46 

1250 

8A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

4P 

NEW  IDRIA  0-S  MIN  CO 

116  43 

2P 

2P 

C  M 

U  S  FOREST  SERVICE 

IMPERIAL   IRRJG  DISI 

19 

36  48 

IIB  12 

7A 

C  H 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

19 

118  20 

9175 

C 

L  A  WIR  +  PWR  DEPT 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

RIVERSIDE 

1 1 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

INYOlf  ESN 

(.278 

KERN 

117  49 

2440 

5P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

IIP 

120  51 

BA 

7A 

METRO  WATER  OEP I 

EL  DOkAOO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

5P 

WALTER  CANTRALL 

lie  32 

4645 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

2: 

38  11 

122  03 

10 

VAB 

JOHN  MERWIN 

33 

33  05 

1  16  36 

4215 

c 

JULIAN  WYNOLA 

SAN  DIEGO 

33 

33  06 

116  39 

3650 

7P 

CHARLES  VILINEK 

JUNCAL  0AM 

SNTA  BARBARA 

32 

34  29 

119  31 

2060 

6P 

JOHN  K  CHASE 

27 

37  18 

119  06 

9110 

VAR 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KEE  RANCH 

34  10 

116  32 

4300 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

KELLOCO 

38  40 

122  40 

SA 

23 

36  59 

122  50 

1365 

9A 

JOSEPH  J  GLEBE 

23 

36  56 

122  53 

1480 

c 

MRS    KAREN   V  BACCI 

17 

37  57 

122  33 

45 

BA 

MISS  BETSY  A  KLEIN 

27 

37  41 

121  26 

172 

SA 

PAC  COAST  AGGREGATES 

U 

35  57 

3650 

7A 

ALGOT   T  LOFflERG 

rKERN  RIVER  PH  NO  1 

KERN 

10 

35  28 

lie  47 

970 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KEftN  RIVER  PH  NO  3 

A523 

KERN 

IC 

35  47 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

11 

36  00 

119  58 

310 

SA 

BA 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

11 

36  04 

120  05 

6P 

6P 

P  6  •  E  COMPANY 

23 

40  41 

121  52 

2646 

UA 

P  G  ♦  E  COMPANY 

MONT  EREY 

21 

36  1 2 

121  08 

320 

5P 

5P 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRT 

DEL  NORTE 

12 

*1  31 

124  02 

25 

5P 

c 

HAROLD  DEL  PONTE 

HUMBOLDT 

40  38 

123  54 

2356 

c 

D  LEE  EMERSON 

EL  DOPADO 

38  46 

120  09 

5750 

c 

HARRY  STEVENSON 

LOS  ANGElES 

13 

118  15 

5P 

LAFAYETTE  2  NNE 

<.633 

CONTRA  COSTA 

37  55 

122  06 

535 

8A 

ROSS  R  SANBORN 

'LAGUNA  BEACH 

A61.7 

ORANGE 

33 

33  32 

4P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

33  33 

117  4$ 

180 

c 

L  8  WATEF  DISTRICT 

37  19 

122  16 

670 

6P 

34 

38  28 

120  01 

7500 

VAR 

s 

DEPT  W*':  ^SOURCES 

15 

117  12 

5250 

5P 

5P 

1( 

41  38 

120  13 

9A 

9A 

MRS  FERROL  MC  COWIN 

LAKE  ELEANOR 

37 

37  58 

119  53 

4662 

VAR 

7 

40  01 

123  24 

LEONARD  M  MILLER 

LAKCroRT 

23 

39  03 

122  55 

5P 

5P 

MRS  WILLIE  GREENE 

LAKEPORT  SCS 

LAKE 

39  02 

122  55 

1356 

c 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

LAKE  SABRINA 

INYO 

19 

37  13 

ne  37 

9065 

VAfi 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

23 

40  53 

122  23 

1075 

8P 

BP 

8P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

LAKESTOE  ;  ENE 

*71  1 

SAN  OIEGO 

25 

32  52 

116  54 

445 

9A 

HELIX   IRHIG  DIST 

*713 

39  19 

120  38 

5166 

5P 

5P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

39  20 

120  38 

4960 

4P 

4P 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

4726 

33  10 

117  00 

1500 

ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 

*T3i 

3! 

32  46 

117  01 

530 

5P 

5P 

LA  MESA  FIRE  DEPT 

671.7 

LOS  ANGELES 

15 

34  1,2 

118  09 

2350 

MIO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

4767 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  23 

120  10 

1550 

c 

ABE  E  ZIMMERMAN 

LA  PORTE 

4773 

PLUMAS 

39  41 

120  56 

4975 

c 

MICHAEL  C  L168EV 

LAS  PLUMAS 

4812 

BUTTE 

8 

39  41 

121  29 

506 

5P 

5P 

P    G   ♦    E  COMPANY 

LAVrONVILLE 

4S51 

MENDOCINO 

7 

39  42 

123  29 

c 

EDWARD  E  DOWNING 

4663 

KERN 

10 

34  SO 

lie  52 

3583 

BA 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

LECHUZA  PftTROL 

STATION  FC    352  B 

4867 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

lie  53 

1600 

4P 

c 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

LE  GRAND 

4884 

MERCED 

27 

37  )4 

120  15 

255 

5P 

5P 

MERCED  CO  FIRE  OEPT 

LEMON  COVE 

TULARE 

36  23 

119  02 

513 

5P 

5P 

KAWEAH  LEMON  CO 

LEWIS  Ca  KINGS  CANYON 

4920 

FRESNO 

11 

36  48 

lie  41 

4650 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LINDSAY 

4957 

TULARE 

119  04 

395 

FRANK  DE  CHAINE 

LITTLE   TUJUNGA  GOLD  CR 

4966 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

lie  18 

2750 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

Live  OAK  CANYON  FC  230C 

LOS  ANGELES 

26 

34  C7 

117  44 

U55 

5P 

C  F  ELDER 

LivERMORE  2  SSW 
LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCI- 
LOCKWOOD  2  N 
LOCKWOOD  MESA 
LODI 

LOGAN  MEADOW 
LOMPOC  sewage  PLANT 
LONE  PINE  COTTONWOOD  P^ 
LONE   TREE  CANYON 
LONG  BARN  EXP  STATION 

»LONG  BEACH 

LONG  BEACH  ^6  AP 

LONG  VALLEY   INSP  STA 

LORAINE 

LOS  ALAMOS 
»LOS  ANGELES  WS  AIRPORT 

LOS   ANGELES  W6   CI  TY 

LOS  BANGS 

LOS  BANCS  ARBURUA  RANCli 
LOS  GATOS 

LOS  GAIOS  4  SW 

LOS  PPIETOS  RANGER  STA 

LOST  HILLS 

LOWER  K  IBSEY  RIDGE 

LOWER  OIAY  RESERVOIR 

LUCERNE  VALLEY   1  WSW 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

LYTLE  CR  FOOTHILL  SLVO 

LYTLE  CREEK  POWER  HOUSI 

LTTLE  creek  ranger  STA 

MADERA 

MAO  RIVER  RANGER  STA 
MAGIC  MOUNTAIN 
MAHNKE 

MAMMOTH  Pass 
MANOEVILLt  ISLAND 
MAN2AN1TA  LftKE 
MARCH  FIELD 
MARICOPA 


MARKLEEVlLLE 
MARTINEZ    3  S 
MARTINEZ    3  SSE 
MARTINEZ   FIRE  STATION 
MARYSVILLE 

MC  CARTHY  POINT  HS 


medicine  lake 

mendota  dam 

merced  fire  station  2 

MERCED  2 

mERCEY  hot  SPRINGS 
MEYERS    INSPECTION  STA 
MICHIGAN  BLUFF 
MI  DOLE TOWN 
MIODLEWATER 
MILFORD  LAUFHAN  RS 

MILL  CREEK  NO  2 

MILL  CREEK  INTAKE 

MILO  6  NE 

MINERAL 

MINERAL  KING 

MIRANDA  SPENGLEft  RANCH 

MITCHELL  CAVERNS 

MITCHELL  MEADOW 

MODESTO 

MODESTO  2 

MOJAVE 

MONACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 
MONTAGUE   3  NE 
MONTEREY 

MONTGOMERY  CREEK   2  SSW 


MOORPARK    I  SSE 
MORENA  DAM 
MORGAN   HILL    2  E 

MORGAN  HILL  BOSSANA  I 
MORGAN  HILL  SCS 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  OEPT 
MOUNTAIN  PASS 
MOUNT  BALDY  FC  B5G 
MOUNT  DANAHER 
MOUNT  DIABLO  NORTH  Gi 
MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  11  ESE 

MOUNT  HEBRON  RANGER  STA 
MOUNT  MADONNA 
MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 
MOUNT   SHASTA  SLOPE 
MOUNT   SHASTA  W6  CITY 
MOUNT   TAMALPAIS  1  S 
MOUNT  WILSON  FC   338  B 
MUIR  WOODS 
MUMBO  BASIN 
NACIMIENTO  DAM 

NAPA 

»NAPA  STATE  HOSPITAL 
NAVARRO  1  NW 
NEEDLES 

NEEDLES  FaA  AI RPORT 

NEENACH 

NEVADA  CITY 


NEWHALL  U  S  RANGER  STA 

NEWMAN  2  NW 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NICOLAUS 

N1LAND 

NORTH  FORK  RANGER  STA 
NORTH  hol;  VID 
NOVATO  8  WNW 
OAKDALE  WOoi        D  DAM 
OAK  KHOLL   RANtjcR  STA 


(VOAKLANO  WB 

OAKVILLE    1  WNW 

OAKVILLE  4  SW 

OCCIDENTAL 
rOCEANSIOC  CAMP 
PENDLETON 

OCEANSIDE   PUMPING  PLANT 

OCOTILLO  WELLS 

OILFIELDS  JOAQUIN  RIDGE 

OJAI 

OLINOA 
ONO 

ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 
ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

ORINOA  BOWMAN 

ORLAND 

ORLEANS 

OROVlLLE  I  WSW 
OfiOVILLE  7  5E 


COUNTY 


ALAMEDA 

LOS  ANGELES 
MONTEREY 
SAN  DIEGO 
SAN  JOAOUIN 
MADERA 

SNTA  BARBARA 
INTO 

SAN  JOAOUIN 
TUOLUMNE 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SIERRA 
KERN 

SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MERCED 
MERCED 
SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 
SNTA  BARBARA 
KERN 

TUOLUMNE 
SAN  DIECO 
SAN  BEROINO 
MONTEREY 
SAN  SEROINO 
SAN  BEROINO 
SAN  BEROINO 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


523i  MADERA 
524J  TRINITY 
52561  LOS  ANGELES 
5258  LAKE 
5264  MONO 
5296]  SAN  JOAOUIN 

SHASTA 
53261  RIVERSIDE 
533ej  KERN 

MARIPOSA 


ALPINE 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
YUBA 
TUOLUMNE 
TEHAMA 


R  IVERSIDE 

S ISKIYOU 

FRESNO 

MERCED 

MERCED 

FRESNO 

EL  DORADO 

PLACER 

LAKE 

KERN 

LASSEN 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

TULARE 

TEHAMA 

TULARE 

HUM80LDT 


FRESNO 

STANISLAUS 

STANISLAUS 

KERN 

TULARE 

MONO 

SISK ITOU 

MONTEREY 

SHASTA 

NAPA 

VENTURA 

SAN  DIEGO 

SANTA  CLARA 

SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SAN  BERDINO 
SM  LUIS  OBPO 
SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 
EL  DOC ADO 
CONTRA  COSTA 
SANTA  CLARA 
SISKIYOU 

SISKIYOW 
SANTA  CRUZ 
S  ISK lYOU 


S  ISK I  YOU 
MARIN 

LOS  ANGELES 

MARIN 

TRINITY 

SAN  LUIS  OBP 


NAPA 

MENDOCINO 
SAN  BEROINO 
SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 


LOS 
STANISLAUS 
ORANGE 
SUTTER 
IMPERIAL 
MADERA 
LOS  ANGELES 
MARIN 
STANISLAUS 
SISKIYOU 

ALAMEDA 
NAPA 
NAPA 
SONOMA 

SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
FRESNO 
VENTURA 

ORANGE 

SHASTA 

ORANGE 

FRES»«0 

HUMBOLDT 

COHTRA  COSTA 

GLENN 

HUMBOLDT 

BUTTE 

BUTTE 


37  39 
15|  34  28 
24  35  56 
33f  32  59 

38  07 
37  20 
34  40 

36  27 

37  37 


38 


35  18 

34  45 

13|  33  56 

12    34  03 

27    37  03 

2  7j  36  5  3 

37  13 

37  11 

32j  34  33 

35  37 
37)  38  01 

32  37 

34  26 

35  53 

2el 

2B 


35  03 

36  13 
38  01 


38  45 

37  52 
37  20 


38  18 

38  17 

39  10 


39  16 

37  31 

34  09 

34  23 

34  22 

37  21 
33  36 

38  54 

33  17 
37  14 

34  10 
I  08 

37  52 


36  27 
3B  23 

38  25 

33  13 
33  13 

33  09 
36  IS 

34  27 

33  55 

40  29 
33  56 

36  37 

41  20 

37  52 

39  45 
41  IB 
39  30 
39  26 


121  47 
117  45 
121  05 
117  15 
121  17 

119  19 

120  26 
116  03 

121  23 
120  01 

Ue  12 
lie  09 
120  01 
116  26 
120  17 

lie  23 

116  14 
120  51 

120  56 

121  59 


33  54 

35  05 
37  29 

36  42 

37  56 
37  56 

36  01 

39  I 

37  53 

40  1  1 

41  16 
37  05 
33  33 

35 

36  47 

37  18 
37  19 
36  42 
36  51 
39  03 
36  45 
35  30 


117  15 
119  23 
119  58 


122  08 

121  36 

119  51 

121  41 


120  29 

120  29 

120  52 

120  01 


117  51 
122  37 
117  53 


3400 
72 
3790 
420 
5200 


115  32 
1  18  43 
121  00 

121  00 

118 

118  10 

119  09 

122  26 
121  54 

121  56 

122  07 
118  53 

116  31 
121  37 

121 

121  39 

116  34 

120  51 
115  32 

117  39 

120  40 

121  56 
121  39 

121  46 

122  00 

121  43 

122  12 
122  14 
122  19 
122  34 


122  17 

122  16 

123  34 
1  14  : 
114  37 
lie  35 

121  02 

122  02 
lie  58 


32 


121  03 

117  53 

121  35 

116  31 


&P  6P 
BA 
7A 

5P  5P 


1160 
2250 
2720 


2775 
4450 
2360 
9500 


2011 
5546 


4516 
3800 
3300 
4435 


169 
168 
1165 
6342 
3500 
1122 
803 
4860 

2965 

3400 
491  1 
7975 


4735 
4275 
3408 
2100 
4206 
4360 

4250 
18O0 
7B41 
7500 


MRS  M  I  OUARTEftMAN 
MRS  E  A  ESERLE 
ARCHIE  M  WEFERLING 
SAN  DIEGO  WATER  CO 
tool  SEWAGE  TREAT  PL 
SO  CALIF  EDISON  CO 
LOMPOC  sew  TREAT  PL 

WTR  '  PWR  DEPT 
EDWARD  C  GERLACH 
I  S  FOREST  SERVICE 

lOHN  W  TEED 

I  S  WEATHER  BUREAU 
CHARLES  H  GRAY 
CHARLES  W  POOLE 
HENRY  H  GEWE 

I  S  WEATHER  BUREAU 

I  S  WEATHER  BUREAU 
ROGER  C  RICE 
ARBURUA  RANCH 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 

LEON  S  MILLER 

FOREST  SERVICE 
KERN  CO  FSTRY  •  F  D 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

A  FLETCHER 
STATE  DIV  OF  HWYS 
SAN  BERNARDINO  FCD 
SO  CALIF  eOlSON  CO 
I  S  FOREST  SERVICE 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

M  E  MAHNKE 
DEPT  WATER  RESOURCES 
JESSE  FIEHRO 

NAT  PARK  SERVICE 
U  S  AIR  FORCE 
BANKLINE  OIL  COMPANY 
MRS  6A6RIELLE  WILSON 

ELOJSE  B  FAIRBANKS 
MARGARET  S  PLUMMER 
CHARLES  P  WEAVER 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
iRS  J  BANTTARl 
I  TY  SAN  FRAnCI SCO 
I  S  WEATHER  BUREAU 
THOMAS  WILLIAMS 
RADIO  STATION  KBFM 
W  ALEXANDER 

DEPT  WATER  RESOURCES 
FRANK  F  M0IT02A 

Y  OF  MERCED 
MERCED   IRRIG  DIST 
MERCEt  hot  SPRINGS 
STATE  OF  CALIFORNIA 

ERT  C  WHEELER 
STATE  Olv  OF  FSTRY 
UNION  OIL  CO  OF  CAL 
■  S  FOREST  SERVICE 

SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
ETHEL  WALKER 
NAT  PARK  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HAROLD  R  CHACE 
CAL  OIV  BEACH  ♦  PKS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO  IRRIG  DIST 
CITY  OF  MODESTO 

KERN  CO  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MONO  INN 

W  WILLIAMS 
ROBERT  W  JOHNSON 
AARON  SMITH 
US  BUR  RECLAMATION 

SOIL  CON  SERVICE 
SAN  DIEGO  WATER  CO 
MRS  THELMA  F  DOWNER 

LEONARD  A  BOSSANA 
US  SOIL  CON  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MORRO  BAY  F  P  DIST 
PASS  SERVICE  STA 
S  FOReST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  FSTRT 
CAL  DIV  BEACH  *  PARK 
U  S  WB  OBSERVER 
JOHN  L  PARSONS 

■  FOREST  SERVICE 
K    I  SCMELL 
MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 
DEPT  WATER  RESOURCES 
I  S  WEATHER  BUREAU 

CLOSED  6/25/59 
I  S  WB  OBSERVER 
IS  NAT  PARK  SERVICE 
DEPT  WATER  RESOURCES 
MONTEREY  CO  FCwCO 

EARL   S  GIPSON 
JOHN  F  ALLEMANT 
HASONITE  CORPORATION 
CITY  OF  NEEDLES 
FED  AVIATION  AGENCY 

WTR  ♦  PWR  DEPT 
CITY  OF  NEVADA  CITY 
LESLIE  SALT  COMPANY 
RANCKO  SIERRA  ViSTA 
A  CO  FIRE  DEPT 

I  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD  A  SMITH 
NEWPORT  HARBOR  DEPT 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 
I  S  FOREST  SERVICE 
N  FERNDO  VLY  TIMES 
EDWARD  L  THOMPSON 
S  SN  JOAOUIN  IR  DIST 
I  S  FOREST  SERVICE 

I  S  WEATHER  BUREAU 
ALLARD  A  CALKINS  JR 
RICHARD  PLEINER 
ANDREW  J  BLANEY 

S  MARINE  CORPS 
OCEANSIDE  WATER  DEPT 
rPS  OF  ENGINEERS 
:  WEATHER  BUREAU 
VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

CORPS  OF  E^-GINEERS 
MRS  BEATRICE  RYAN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COvE  CIT  ASSN 
CAL  DIV  BtACH  ♦  PARK 
ARTHUR  W  BOWMAN 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

I  ANDERSON 
CITY  OF  OROVILLE 
ALBERT  E  PALMER 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

U 

0 

t£ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAIN. 

i 

SPECIAL 

OROVILLE  BRIDGE 

6e.2S 

39  31 

121  34 

220 

ROBERT  E  SKINNER 

OROVILLE  RANGEfi  SI4^10^ 

39  32 

121  34 

300 

OSIRANOER  LAKE 

6552 

VAR 

OKNARO 

6569 

33 

34  12 

6f 

6P 

6576 

PACMcCO  PASS 

PAC I F 1 C  HOUSE 

PACOIMA  DAM  FC  33  A-E 

LOS  ANGELES 

E  K  BARR 

PAJCINES  OHRWALL  RANCH 

6610 

SAN  RENITO 

2( 

36  44 

121  22 

950 

JOHN  P  OHRWALL 

PALMOALt 

LOS  ANGELES 

34  35 

116  07 

2655 

PALMOALE  2  NE 

LOS  ANGELES 

RIVERSIDE 

5P 

5P 

8A 

SA 

MONTEREY 

PALOMflfi  MIN  OflSERVATORT 

PANOCHE 

SAN  BENITO 

MISS  LILY  6ERG 

PANOCHE    JUNCr 1  ON 

6678 

FRESNC 

27 

36  33 

120  29 

500 

P  G  +  e  COMPANY 

666! 

23 

39  46 

121  37 

1750 

METRO  WATER  DISTRICT 

7A 

CLOSED  fl/12/59 

LOS  ANGELES 

PASADENA  WATER  DEPI 

PASO  ROBLES  5  NW 

SN  LUIS  oepo 

FRANCIS  F  NELSON 

PASO  RORLES  FAA  AIRPOfiT 

67ii2 

S'l  LUIS  OBPO 

24 

35  40 

120  38 

803 

FED  AVIATION  AGENCY 

675<. 

10 

34  56 

119  23 

3868 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5" 

5P 

PETALUMA  F 1  RE  DEPT 

6891 

PINNACLES  NATIONAL  MON 

6926 

SAN  BENITO 

US  NAT  PARK  SERVICE 

PISMO  BEACH 

694; 

SN  LUIS  OBPO 

35  08 

120  38 

eo 

POLICE  DEPARTMENT 

21 

40  59 

121  59 

1458 

6950 

36  56 

6960 

6962 

38  44 

6A 

SA 

eA 

6963 

7000 

AMADOR 

7009 

MENOOC 1  NO 

LIGHT  STAT  ION 

7016 

SNTA  BARBARA 

U  S  COAST  GUARD 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

702* 

SN  LUIS  OBPO 

i 

35  40 

121  17 

32 

U  5  COAST  GUARD 

7050 

LOS  ANGELES 

26 

34  04 

117  46 

855 

7070 

CONTRA  COSTA 

7077 

TULARE 

7085 

PLUMAS 

4P 

4F 

7093 

TULARE 

VAR 

7096 

TULAPE 

35  48 

7097 

FRESNO 

7107  MENDOCINO 

POTTER  VALLEY   3  S£ 

RUSSELL  £  NEAR 

POTTER  VALLEY  PwR  HOUSE 

P  G   *   E  COMPANY 

33 

32  57 

1  17  04 

440 

7123 

RIVERSIDE 

7150 

MONTEREY 

71791 

TULARE 

719& 

PLUMAS 

8A 

^8/ 

VAF 

7231 

721.  *i 

SAN  DIEGO 

7253 

KEflN 

RArWOOD  FLATS 

7279 

i 

34  03 

116  49 

7070 

CALIF  ElEC  POWER  CO 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

7292 

2: 

40  09 

122  15 

341 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

REDOING  ]  SE 

7295 

SHASTA 

SHASTA 

7306 

SAN  BERDINO 

MID 

2P 

REOwOOD  C 1  TV 

7339 

SAN  MATEO 

5P 

6P 

CITY  FIRE   DEPT    STA  2 

7351 

MENDOCINO 

7370 

SACBAMENTO 

CONTRA  COSTA 

RICHMOND  FIElO  STATION 

7<.16 

CONTRA  COSTA 

RAY  KRONE 

REVERSIDE  FIRE   STA  NO  3 

7<.70 

RIVERSIDE 

28 

33  57 

117  24 

820 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 

7473 

RIVERSIDE 

CITRUS  EXP  STATION 

7492 

PLACER 

7510 

INYO 

VAR 

7516 

PLACER 

7560 

FRESNO 

7579 

TULARE 

7580 

SHASTA 

RUNNING  SPRINGS  I  E 

7600 

SAN  BERDINO 

STATE   OIV  OF  MWTS 

SACHES  SPRINGS 

7623 

heich  metchy  wt»  sup 

7630 

SACRAKENTO 

23 

38  31 

121  30 

17 

C  J 

7633 

SACRAMENTO 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

7637 

7641 

NEVADA 

7643 

NAPA 

6P 

6P 

7646 

NAPA 

7649 

NAPA 

7656 

GLENN 

7661 

CONTRA  COSTA 

37  50 

BROTHER  U  BENEDICT 

SALINAS 

7667 

MONTEREY 

36  40 

121  39 

46 

G 

AGR  EXTENSION  SER 

SALINAS  2  e 

7668 

MONTEREY 

24 

36  40 

121  37 

80 

SALINAS  RURAL  F  D 

7672 

SN  LUIS  OBPO 

120  30 

7681 

SNTA  BARBARA 

250 

7689 

AMADOR 

3P 

3P 

3P 

7698 

TRINITY 

8A 

8A 

7702 

CALAVERAS 

7711 

LOS  ANGELES 

SAN  BENITO 

SAN   BERNAPOINO   CO  HOSP 

7723 

SAN  BERDINO 

S   e    COUNTY  HOSPITAL 

SAN   CLEMENTE  DAM 

7731 

36  26 

121  42 

600 

CALIF  WTR  »   TEL  CO 

7734 

LOS  ANGELES 

29 

34  45 

lie  43 

4025 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

7735 

LOS  ANGELES 

774( 

SAN  DIEGO 

MID 

HH 

7749 

LOS  ANGELES 

8A 

7  750 

LOS  ANGELES 

7755 

SANTA  CLARA 

7759 

LOS  ANGELES 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7762 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN   FPANC 1  SCO 

7767 

SAN  FRANCISCO 

37  46 

122  30 

32 

C 

7769 

SAN  MATEO 

4 

37  37 

122  23 

B 

:  J 

ISAN  FRANCISCO 

777? 

SAN  FRANCISCO 

4 

37  47 

122  25 

52 

MID 

HID 

:  J 

7776 

LOS  ANGELES 

26 

34  09 

117  64 

744 

5P 

7779 

LOS  ANGELES 

34  12 

117  52 

1481 

5P 

c 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEP T 

7785 

LOS  ANGELES 

34  06 

118  06 

400 

4P 

»P 

760T 

SAN  MATEO 

37  18 

122  20 

355 

5P 

SAN  JACINTO 

7810 

RIVERSIDE 

33  48 

116  59 

1550 

7P 

7P 

BYRON  JOHANSEN 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

7813 

fllVERSIDE 

33  47 

116  se 

1560 

c 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

SAN  JOAOUIN  EXP  RANGE 

7817 

MAOERA 

37  06 

119  44 

1100 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

fSAN  JOSE 

7821 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  54 

70 

MIO 

C  J 

£  0  BILLWILLER 

SAN  JUAN  BAUIISIA  3  SSE 

78  34 

SAN  BENITO 

21 

36  49 

121  31 

500 

c 

MRS  M  A  BINGHAM 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

78  37 

ORANGE 

33  36 

117  31 

730 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  LUIS  OSISPO  POLY 

7851 

SN  LUIS  OBPO 

35  le 

120  40 

300 

7A 

CAL   STATE  POLY  COL 

SAN  MARCOS  RANCH 

7861 

SNTA  BARBARA 

32 

34  33 

119  52 

7A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

»SAN  MATEO 

7S64 

SAN  MATEO 

37  34 

122  19 

30 

SP 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7870 

VENTURA 

33  14 

119  28 

502 

c 

U  S  NAVY 

■SAN  PEDRO 

7876 

LOS  ANGELES 

3: 

33  43 

lie  16 

10 

5P 

5P 

MARINE  EXCHANGE 

>SAN  RAFAEL 

7880 

MARIN 

37  58 

122  32 

31 

5P 

5P 

CITY  ENGINEER 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

7886 

ORANGE 

33  45 

117  52 

115 

5P 

5P 

SANTA  ANA  FIRE  OEPT 

STATION 

2 

COUNTY 

DRAINAGE  t  | 

LATTTUDE 

LONGITUDE 

z 

0 

p 
5 

n 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

SPECIAt 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

28 

34  07 

117  07 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  ANA  RIVER  PH  NO  1 

SO  CALIF  EDlSON  CO 

SANTA  CRU2  ^ 

7916 

SANTA  CRUZ 

125 

ROBERT   E  BURTON 

SANTA   FE  DAM 

7926 

LOS  ANGELES 

13 

34  07 

117  58 

427 

8A 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

24 

35  22 

120  38 

6P 

SN  LU 1 S  OBPO 

D  DALE  RUSKOVlCH 

SANTA  MARIA  wB  AIRPORT 

SNTA  BARBARA 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  ANGELES 

SANTA  YNE2 

7976 

SNTA  BARBARA 

600 

SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 

SANTIAGO  DAM 

7987 

ORANGE 

21 

33  48 

117  43 

1025 

aA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

29 

34  35 

118  27 

6A 

SEBASTOPOL  4  SSE 

GEO  H  NAHMENS 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

8158 

LOS  ANGELES 

800 

CORPS  Of  ENGINEERS 

SHINGLE 

8173 

EL  DORADO 

38  40 

120  55 

1375 

7A 

THEODORE  8  HEUSNER 

23 

40  30 

121  51 

7A 

SLACK  CANYON 

8276 

MONTEREY 

1730 

STATE  OIV  OF  fSTRY 

SLOAT 

8292 

PLUMAS 

39  52 

120  44 

4115 

c 

CLARENCE  F  ELWORTHV 

16 

38  28 

121  05 

8A 

SOMIS  3  NW 

VENTURA 

510 

BERYLWOOD  INVEST  CO 

SONOMA 

8351 

SONOMA 

17 

38  17 

122  27 

20 

5P 

5P 

LAURENCE  W  DICKEY 

37 

37  59 

120  23 

6A 

8A 

SPRINGVlLLE  RANGER  STA 

8460 

TULARE 

1050 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE  TULE 

36  12 

118  39 

c 

LEROY  KEMP 

CLOSED  8/4/59 

STIRLING  CITY  RS 

8544 

BUTTE 

3518 

STATE  DlV  OF  FSTRY 

STOCKTON  UlSPOSAL  PLANT 

all' 

SAN  JOAOUIN 

2 

37  56 

121  20 

11 

c 

CITY  OF  STOCKTON 

2 

37  54 

121  15 

MID 

MiO 

STOCKTON  FIRE  DEPT 

U  S  FOREST  SERVICE 

SUNLANO 

866( 

LOS  ANGELES 

1460 

FRANK   T  STEVENS 

SUNSET  BEACH  STATE  PARK 

8680 

SANTA  CRUZ 

2C 

36  54 

121  50 

85 

c 

CAL  OIV  BEACH  *  PARK 

3t 

120  34 

c 

TAHOE 

8751 

PLACER 

6228 

ARTHUR  E  FRODENBERG 

TALBOT  CAMP 

8771 

PLACER 

39  12 

120  22 

6000 

VAR 

DEPT  WATER  RESOURCES 

1 

35  08 

118  27 

6P 

6P 

THREE   RIVERS  6  SE 

8912 

TULARE 

2200 

GLENN  BAKER 

THREE   RIVERS  EDISON  PH2 

8914 

TULARE 

36  28 

lie  53 

950 

2P 

SO  CALIF  EDisON  CO 

36  26 

ua  52 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRINITY  CENTER  RS 

TRINITY 

2295 

U  S  FOREST  SERVICE 

TRONA 

9035 

SAN  BERDINO 

35  47 

117  23 

1695 

8A 

8A 

AMERICAN  P  <  C  CORP 

3 

39  20 

120  11 

6A 

8A 

U  S  euR  RECLAMATION 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

908 

ORANGE 

lie 

The    IRVINE  COMPANY 

TWENTYNINE  PALMS 

909^ 

SAN  BERDINO 

34  08 

116  02 

1975 

5P 

5P 

US  NAT   PARK  SERVICE 

38  42 

120  03 

3P 

3P 

2 

39  09 

123  12 

5P 

5P 

2 

33  56 

117  52 

6A 

AT  LOS  ANGElES 

3 

34  04 

lis  27 

«P 

4P 

2 

34  08 

117  41 

6P 

UPPER  LAKE   7  W 

9167 

LAKE 

2 

39  11 

123  02 

1520 

4P 

PETER  V  PEORONCINI 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

9173 

LAKE 

2 

39  10 

122  55 

13*7 

4P 

*P 

U  S  FOREST  SERVICE 

UPPER  MATTOLE 

9177 

HUMBOLDT 

1 

40  19 

124  11 

259 

SP 

MESLEY  C  ROSCOE 

F ILTERS 

918! 

ALAMEDA 

37  46 

122  10 

387 

7A 

7A 

: 

E  BAY  HUN  UTL  DIST 

UPPER   IRES  PINOS 

9189 

2 

36  38 

121  02 

2050 

: 

ELOON  FANCHER 

VACAV 1 LLE 

920C 

SOLANO 

2 

38  22 

122  00 

175 

6P 

6P 

E  H  UHL 

VALLETON 

9221 

MONTEREY 

2< 

35  53 

120  42 

: 

MRS  AMY  CURTIS 

VALLEY  CENTER  3  NE 

9221 

SAN  DIEGO 

3 

33  16 

IIT  01 

1615 

7A 

C  F  IVERSON 

VALYERMO  RANGER  STATION 

LOS  ANGELES 

1 

3*  27 

117  51 

3705 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

VAN  NUYS  CITY 

WAREHOUSE  FC  15 

9260 

LOS  ANGELES 

1 

34  11 

118  27 

699 

8A 

LEONARD  SVtNNEV 

VENAOO 

9273 

SONOMA 

it 

38  37 

123  01 

1260 

c 

JOHN  B  HARPER 

STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  ] 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBCERVER 

0 
1 

SPECIA 

VENTU 

BA 

* 

5P 

PLUMAS 

FRANK  OOITA 

TULARE  CO  C  OF  C 

CLOSED  11/1/57 

SHASTA 

WILLIAM  j'^VOLLMERS 

VOLTfl 

POWER  HOUSE 

9390 

SHASTA 

23 

*.0  2B 

121  52 

2200 

C 

P  C  ♦  e  COMPANY 

9A 

ION  Ft    102  S 

9*.31 

26 

S'.  00 

IIT  52 

488 

9'.'.  7 

SAN  DIEGO 

33 

33  17 

1  16  38 

3160 

c 

WARNERS  RESORT  CO 

9452 

KERN 

10 

35  36 

119  20 

333 

KERN  CO  FSTRY  *   F  D 

4 

119 

2175 

SA 

8A 

SA 

8* 

U  S  FOREST  SERVICE 

i: 

SA 

8A 

CHESTER    J    K 1 MRE Y 

VERNON  J  BLOUNT 

LASSEN 

ED  FILIPELLl 

IG  PINE  LOOKOUT 

5NTA  BARBARA 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FRESNO 

BOSTON  RANCH  CO 

01  NT    3  SW 

95a: 

CALAVERAS 

36  22 

120  33 

2400 

W  B  HANKEf) 

CORPS  OF  ENGINEERS 

E  CLEMENS  HORST  CO 

HENDOC I  NO 

PACIFIC  COAST  CO 

^  H 

ROSCOE  G  WiLBER 

MOUNIAU  I 

37  30 

116  11 

10150 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

9639 

16 

38  3k 

121  05 

353 

06  C 

LOS  ANGELES 

zt 

33  58 

lie  02 

310 

WMITT lER  WATER  DEPT 

23 

39  09 

122  09 

66 

C 

S  HOWARD  FOREST 

EP  STATION 

9685 

39  21 

123  19 

1925 

c 

39  32 

122  12 

140 

eA 

8A 

STER 

RIVERSIDE 

11 

33  I.Z 

117  05 

1470 

JIM  M  BLACKMORE 

38  32 

121  58 

135 

8A 

8A 

n  HEIGHTS 

KERN 

35  1,3 

116  27 

2700 

SS 

JAMES  M  J0R6ENSEN 

(OODlt- 

UC<L  MEADOW 

97?5 

FRESNO 

11 

37  02 

118  5<i 

9200 

VAfi 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROS 

ALPINE 

3 

119  49 

5671 

5P 

5P 

MRS  WILMA  C  BARR 

NO    1  WNW 

9781 

YOLO 

23 

121  48 

9A 

9A 

COUNTY  OF  YOLO 

9614 

SANTA  CLARA 

37  OB 

121  57 

1600 

8A 

MARVIN  E  WARE 

S  LAKE 

9816 

EL  DORADO 

1 

38  51 

120  14 

6S00 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LINDA 

98»i7 

ORANGE 

26 

33  54 

117  49 

405 

6P 

6P 

YORBA  LINOA  WATER  CO 

LIE 

9651 

MENDOCINO 

17 

38  55 

123  16 

1100 

MR5  LOLA  A  HUL8ERT 

TE    NATIONAL  PAffK 

MARIPOSA 

l** 

1  19  35 

3965 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

12 

1  22  38 

!t>2b 

eA 

U  S  FOREST  SERVICE 

AMERICAN,  Z  CALAVERAS,  3  CARSON,  4  CENTRAL  CO. 
NORTH  COAST,  le  N.E.  INTERIOR,  19  OWENS,  20  P. 
SANTA  MARGARITA,      32  SANTA  YNEZ,      33  SOUTH  COAST 


AOELANTO 
AFTON  CANYON 
APPLE  VALLEY 
CARIBOU  POWER  HOLftE 
CEDAR  POINT  RANCH 
OONNELLS  0AM 
FILLMORE  I  WNW 
FLEMING  FISH  +  GAME 
HESPERIA 
HUNTERS  DAM 
JOSHUA  THEE 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
MADELINE  MNTNC  STA 
MOUNT  TAMALPAIS  2  SW 
PIRU  2  ESE 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 


600NV1LLE 


I  SIDING 

EL  MEADOWS 

IT  ARGUELLO  we 


WHISKEYTOWN 

SUCKS  CREEK  1 
KNIGHTS  FERR' 
MORRO  8AY  3  r 
PARKFIELD  7  NNW 

TONIO  MISSION 


■  2  SE 


5UEY  RANCH 

ARROYO  GRANDE 
BEARTRAP  MEADOW 
CALAVERAS  RESERVOIR 
HOCKETT  MEADOWS 
HOSSACK 
lONE 

SONORA  JUNCTION 

WET  MEADOW 


5  COLORADO,  6  DESERT, 
I,  21  PIT,  22  RUSSIAN, 
.  STANISLAUS,     36  TRINIT 


7  EEL,  e  FEA 
23  SACRAMENTO 
,     36  TRUCKE6, 


REACTIVE 
LOVALTON 


,     q  KAWEAH,      10  KERN, 
4  SALINAS,     25  SAN  OIEG 
TUOLUMNE,      38  WALKER. 


COUNTY 


SAN  BEROINO 

SAN  6ER01N0 

SAN  SEROINO 

PLUMAS 

MAR  I POSA 

TUOLUMNE 

VENTURA 

LASSEN 

SAN  SERDINO 

CALAVERAS 

SAN  BERDINO 

COLUSA 

LASSEN 

MARIN 

VENTURA 

TUOLUMNE 


MENDOCINO 
SAN  BEROINO 
MONO 

SNTA  BARBARA 


PLUMAS 

STANISLAUS 

SN  LUIS  08P0 

MONTEREY 

MONTEREY 

SN  LUIS  08P0 

SN  LUIS  OBPO 

TULARE 

ALAMEDA 

TULARE 
TULARE 


35  25 

36  00 
36  01 
35  00 


38  20 
36  21 
36  22 


20  22 

16  14 

22  26 

20  26 

22  36 

18  «5 

20  22 


23  22 

16  27 

19  31 

20  35 
22  46 

17  15 
22  33 


21  20 

20  39 

20  61 

20  28 

21  15 
20  23 

20  34 
U  52 

21  49 
16  39 
16  37 
20  56 
19  27 
18  32 


OBSEBVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


FRANK  E8ERT 

CLOSED  7/7/59 
APPLE  VALLEY  RANCHOS 
P  G  +  E  COMPANY 
CEDAR  POINT  RANCH 
TRI  DAM  PROJECT 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
CAL  DEPT  FISH  +  GAME 
ROY  E  WALTERS 
P  G  +  E  COMPANY 
DESERT  JOURNAL  PUB  CO 
MATTHEW  J  KEEGAN 
ROBERT  P  LESLEY 
CALIF  DIV  BEACH  +  PKS 
CAMULOS  RANCH 
P  G  4  E  COMPANY 


STATE  OIV  OF  HWVS 
EARL  WOBSER 

CLOSED  9/8/59 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  8UR  RECLAMATION 
CHAMBER  OF  COMMERCE 


U  S  I 


RECU 


TION 


RAULSTON  P  MORRISON 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SUEY  RANCH 

COUNTY  ROAD  DEPT  ' 
CORPS  OF  ENGINEERS 
S  F  WATER  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  OIV  OF  HWVS 
STATE  DIV  OF  HWYS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


ROLLO  LARSEN 


THIS  ISSire  CONTAINS  ADDITIONAL  PRECIPIT 


I  DATA  FOR  THB  STORJJ  OF  SEPTEMBER  18  -  19.  1959,  OK  PAGE  292. 
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ASHEVILLK:  1959 


CALIFORNIA 


-  OCTOBER  1959 


Temperatures  averaged  substantially  above  normal  in  all  parts  of  the  State,     a  number  oi- 
points  reporting  the  warmest  October  of  record.     At  various  observation  stations  throughoul 
the  State  new  records  were  established  for  the  warmest  temperatures     so  late  in  the  season 

This  was  also  one  of  the  driest  Octobers  of  record.  Subnormal  totals  were  reported  froi 
nearly  every  station  in  the  State  for  which  normals  are  available.  The  only  exceptions  wer* 
to  be  found  in  a  few  spots  in  the  southern  mountains  and  deserts,  where  thundershower 
brought  more  moisture  than  is  usually  received  in  those  areas. 

STORMS 

Strong  winds  and  high  tides  were  responsible  for  considerable  damage  to  aquatic  instal 
lations  and  homes  in  the  Capistrano  Beach  area  on  the  6th  and  7th.  Strong  northerly  wind 
swept  over  the  entire  State  beginning  in  the  north  on  the  29th  and  finally  dying  out  in  thi 
south  on  the  31st.  '  ftt'.Ye-agt  three  lives  were  lost  as  direct  effects  of  the  storm,  and  pro 
erty  losses, ran  into  the     hundreds  of  thousands  of  dollars.       During  the  storm  snow  fell  a 


1)11 
m 


high  elevaftions  over  some  of  the  southern  mountains  and  at  least  one  highway  was  temporari 
ly  closedi       The  Sajcram«n4b»o  Weather  Bureau  Office     reported  the  second  windiest     October  o 

1  ..     .  .   • .'    r .   _v  .,1  ? 

record . 
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-/itr^^  C.   Robert  Elford 

■^'r;.^^   A'V'^-  •  State  Climatologist 


U.   S.  Weather  Bureau 
San  Francisco,  California 
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J" 
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MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  108°  on  the  24th  at   Indio  US  Date  Garden, 
Lowest  Temperature  -8°   on  the  30th  at  White  Mountain  2. 
Greatest  Total  Precipitation  4.21  inches  at  Fort  Dick  1  NNE. 
Least  Total  Precipitation  0.00  at  254  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  1.90  inches  on  the  8th  at  Gasquet  Ranger  Station. 
Greatest  Total  Snowfall  24.3  inches  at  White  Mountain  2. 
Deepest  Snow  on  Ground  17  inches  on  the  1st  at  White  Mountain  2. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1959 


Tempetatute 


2  E 
<  S 


a  ^ 


X  o 

s  S 


NORTH  COAST  DRAINAGE 

r$LO£RP01NT 

N6WIN  PAC   UNION  COL 

le  BAR  RS 
r$ALLAHAN  RS 

ECILVILLE  SAWYER 

LOVERDALE  3  SSE 

DVELO 

DESCENT   CITY   1  N 
JTTONS  LANDING 

VALLEY 
JREKA  WB  CITY  R 
DREST  GLEN 
3RT  BRAGG 
ORT  BRAGG  AV, 
DRT  JONES  RS 
,DRT  ROSS 
fc!ATON   1  W 
^MILTON  AFB 
4PPY  CAMP  RS 
EALOSBURG 
ILTS 
DOPA 

AMATH  R 
»VA  BEOS  NM 
DUNT  HEBRON  RS 
APA  STATE  HOSPITAL 
?ICK  PRAIRIE  CR  PARK 
CLEANS 

TALUMA  FIRE   STA  2 
DINT  ARENA 
DTTER  VALLEY  PH 
,»INT  HELENA 
ijLYER  RS 
*N  RAFAEL 
4NTA  ROSA 

OTIA 
DNOMA 

^INITY  DAM  VISTA  POINT 
JLELAKE  //R 
CI  AH 

EAVERVILLE  RS 
EED  1  S 
iEELER 
REKA 

DIVISION 

SACRAMENTO  DRAINAGE 

DIN  RS 
LTURAS  RS 
JBURN 

ERRYESSA  LAKE 

LUE  CANYON  WB  AP  //R 

OWMAN  DAM 

ROOKS   FARNHAM  RCH 

URNEY 

ANYON  DAM 

ENTERVILLE  PH 

HESTER 

HICO  EXP  STATION 
LARKSBURG 

LEARLAKE  HIGHLANDS 
OLFAX 

3LUSA   1  SSW 
*VIS  AGR  COLLEGE 
EER  CREEK  PH 
E  SABLA 

DBBINS  COLGATE 

OWNIEVILLE  RS 

AST  PARK  RESERVOIR 

MRFIELO  POLICE  STA 

3LS0M  DAM 

RASS  VALLEY 

AT  CREEK  PH  1 

ESS  VALLEY 

AKEPORT 

AKESHORE 

AKE  SPAULDING 

AKE  SPAULDING  DAM 

AS  PLUMAS 

AN2ANITA  LAKE  // 
ARYSVILLE 

CLOUD 
INERAL 

3NTICELL0  DAM 

OUNT  SHASTA  WS  CITY  //R 

EVADA  CITY 

RLAND 

ROVILLE  1  MSW 
ROVILLE  7  SE 
ARAOISE 
LACERVILLE 
LACERVILLE   1 FG 


75.5 
75.6 
78.5 
73.8 
76.8 
82.1 
78.4 
55. 3M 
M 

66.4 

61.7 

73.5 

64.7 

55.0 

74.2 

70.1 

77.8 

77.4 

74.1 

82.8 

69.2 

73.7 

67.2 

65. 5M 

54.  9M 

32  .4 

65,  7M 

73.7 

79.5 

55.8 

85. 8M 

81  .5 

75. 5M 

81  .0 

8:. 4 

57.9 

81  .5 

71  .OM 

59. 5M 

82.5 

75. 2M 

68.0 

55. 8M 

72.5 


59. 5M 
71.6 
81.2 
82.0 
57.7 
70. 3M 
M 

71.9 
65. IM 
84.9 
72. 2M 
82.7 
80.6 
79. 4M 
80.8 
81.5 
82.7 
70.5 
76. 5M 
M 

74.5 

80.3 

82.1 

81.4 

77.0 

73. 5M 

57.1 

81.2 

79,9 

71.3 

69.5 

82.4 

62.9 

82.7 

71,3 

65.8 

82  .4 

58.2 

73.5 

82.1 

82.3 

82.0 

77.5 

75.5 

76.2 


46.2 
53.5 
40.8 
35.3 
38.9 
53.5 
38.6 
48. 2M 
M 

41.5 

49.5 

36.2 

48.5 

45.8 

31.6 

50.3 

47.2 

51.6 

42.5 

61.4 

36.4 

47.0 

47.5 

37, 3M 

27, IM 

50,2 

44. IM 

45,5 

48,5 

48,0 

43, OM 

49,3 

43, OM 

53,7 

46,0 

49,1 

45,6 

37, 5M 

30. 8M 

45.8 

34. 9M 

33.5 

49. 7M 

38.7 


30, 4M 

27,3 

51,7 

53.8 

49.0 

44.3 

M 

30.4 
34. 5M 
47.4 
30. 4M 
50.0 
49.3 
45, 8M 
52,4 
50,3 
52,7 
35,8 
50, OM 
M 

37,6 

48,5 

51,3 

54,0 

50,2 

32, IM 

33,7 

42,5 

46,6 

39.4 

44.4 

57.1 

35,5 

52,0 

34.0 

35.0 

53.2 

39.9 

39,6 

52,7 

49.4 

45.3 

50.8 

43.1 

53. 9M 


50.9 
54.7 
59.7 
54.5 
57,9 
67,8 
58.5 
56. 8M 
M 

54.0 

55.5 

54.9 

55.6 

55.4 

52.  9 

50,2 

52,5 

54,6 

58.3 

67.  1 

52.8 

60.4 

57.4 

51. 4M 

46.  OM 

65.  3 

55. 4M 

59.5 

54.0 

57.4 

64.  4M 

55.5 

59.  3M 

57.4 

64.2 

58.  5 

54.  1 

54.  3M 

50  .  2M 

54.  7 

55. 6M 

50.8 

57. 8M 

55.7 


50. OM 
49.5 
65.5 
57.9 
58.4 
57.  3M 
M 

51.2 
49.  9M 

66.  2 
51  .3M 
55.4 
55.0 
52. 6M 
56.5 
65.9 
57.  7 
53.7 

63.  3M 

M 

55.1 

64.  4 
65.7 

67.  7 
63.6 
52.  8M 
50.4 
51.9 
53.3 
55.4 
57.0 
59.8 
49.  7 
57.4 
52.7 
50.9 
67.8 
64.1 
55.6 
67.4 
65.9 
54.  2 
64.  2 
59.  3 


1.4 
2.6 


1.5 
5.2 


88 

90 
91 
85 
90 
95 
91 
81 
92 
79 
70 
86 
76 
75 
84 
81 
88 
89 
85 
95 
82 
83 
78 
79 
80 
96 
78 
84 
2.6i  95 
82 
96 
95 


3. 
0. 

95 
82 
81 
99 
89 
80 
78 
84 


1.6 
3.2 


5.3 
4.2 


0.5 
2.5 


6.4 
2.8 
4.7 
1.0 
5.3 


1.5 
0.3 


4.7 

2.6 

3.0 
1.0 
2.6 

3.1 
1.5 
3.1 


147 

103 
168 
316 
217 
39 
202 
248 

334 
283 
306 
251 
291 
357 
152 
110 

68 
200 

44 
369 
143 
230 
414 
583 

58 
298 
164 

79 
227 

75 

63 
179 

31 

82 
194 

89 
324 
453 

85 
291 
434 
218 
280 


458 
471 
56 
33 
234 
222 

422 

452 
52 

417 
41 
68 
87 
52 
47 
24 

344 


59 

38 
38 
102 
383 
446 
124 
112 
305 
258 
20 
465 
26 
374 
430 
28 
331 
252 
31 
48 
76 


.79 
.09 
.36 
.06 
.27 
T 

.26 
3.38 
.02 
3.00 
.74 
.31 
.87 
.87 
.09 
.14 
.02 
.00 
.89 
T 

.34 
.98 
3.66 

.  16 
.00 

2.04 
1.63 
.04 
.  78 
.12 
T 

.75 
.00 
.14 
.77 

T 

.23 
.34 
.11 
.46 
.07 
1.12 
.06 


.07 
.11 
.00 
.09 
.01 
.00 
.19 
.00 


.00 
.00 

T 

.01 
.02 
.00 
.20 
.00 


T 

.18 
.75 
.01 
.04 
.04 
.00 
.00 
.  74 
.00 
.20 
.74 


.01 
.00 
.00 


3.17 
2.09 


2.12 
.  99 


2.50 
1.63 


1.33 
2.90 


.61 
1.86 
2.03 


1.42 
2.33 


3.10 
3.75 
.95 

2.32 
2.43 
1.79 
1.49 


2.41 
.  79 
.79 
3.71 
3.58 
2.39 


2.84 
1.14 
.45 
1.58 

3.98 

2.53 

1.17 
3.41 
3.22 

2.  59 
2.84 
1.00 

1.67 

2.25 


.40 
.09 
.20 
.06 
.14 
T 

.21 
1.85 

.02 
1.27 

.30 


.05 
,12 
.02 
.00 


22 
21 


.08 
.00 
1.28 
.50 
.04 
.67 
.10 
T 

.33 
.00 


.23 
.22 
.00 
.00 
.06 
.11 


.01 
.02 
.00 
.20 
.00 
.00 
.00 
T 

.17 
.27 


.00 
.43 
.00 
.13 


.01 
.00 
.00 


See  Reference  Notes  Followmg  Station  Inde^ 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


CALIFORNIA 
OCTOBER  195«i 


Temperatui 


Station 

ro  E 
I  5 
<  5 

^  1 
<  £ 

Average 

i 
1 

Q 

?  £ 
e  E 

"1 

X 

o 

1 

Q 
$ 
Q 

No.  ot  Da^s 

Tofal 

£ 

« 
O 

From  Long 
Tetm  Means 

£ 

O 

Snow,  Sleet 

No  of  Days 

Max 

Min. 

5 

o 

1 

1 
2 

o 

o 

s 

5 
o 

o 

s 

3 
o 
o 

S  1. 

5  ^ 

6  , 

h  ^ 

PORTOLA 

71  9 

29  1 

50.5 
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AM 

ftR  '  1* 

4ft 

12 

0 

0 

0 

•  00 

•  0 

0 

SAN  ANTONIO   CN  MOUTH 

816 

55*ft 

68*6 

96 

2  3+ 

39 

30 

66 

10 

0 

0 

0 

•  1 8 

1  •  06 

•  12 

1 

.  0 

0 

SAN   BERNARD  I  NO  CO  HOSP 

87*0 

49*5 

68  .  3 

2,3 

104 

23  + 

40 

22 

30 

14 

0 

0 

0 

.  02 

.  84 

•  02 

1 

.  0 

0 

SANDBERG  WB  //R 

72,5 

5  2,8 

62,7 

4.4 

87 

24 

33 

30 

1 46 

0 

0 

0 

0 

,  00 

•  66 

•  00 

.0 

0 

SAN   D I  EGO  WB   AP  R 

74  ,7 

59,7 

67,2 

2.2 

88 

15 

51 

30 

1 1 

0 

0 

0 

0 

•  23 

•  40 

•  14 

29 

•  0 

0 

SAN  FERNANDO 

8  3,6 

54,5 

69  .  2 

3.7 

1  00 

1 5 

43 

31 

29 

10 

0 

0 

0 

♦  09 

•  38 

•  09 

1 

•  0 

0 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

8  3,9 

54»  3 

69,1 

99 

1 4 

46 

31 

7 

9 

0 

0 

0 

.00 

,00 

•  0 

0 

San  J AC  INTO 

86  ,7 

46*  8 

66»  8 

2.0 

103 

23  + 

37 

30 

46 

13 

0 

0 

0 

.55 

_ 

•  08 

•  35 

1 

•  0 

0 

SAN  MARCOS  RANCH 

AM 

84,6 

41.3 

63,0 

102 

24 

3  1 

29 

114 

10 

0 

1 

0 

T 

T 

25 

•  0 

0 

SAN  PEDRO 

72,5 

60.9 

66  •  7 

2,7 

85 

14 

49 

31 

1 0 

0 

0 

0 

0 

T 

•  30 

T 

26 

•  0 

0 

SANTA  ANA   FIRE  STA 

79,5 

56  , 1 

67,  8 

2,5 

95 

15 

46 

30 

Q 

2 

0 

0 

0 

•  53 

7 

26 

.0 

0 

SANTA   BAR  BAR A 

78,5 

55.3 

66,9 

4,2 

99 

23 

46 

31 

20 

3 

0 

0 

0 

•  01 

•  52 

.01 

25 

.0 

0 

SANTA  BARBARA   FAA  AP 

76.2 

52.7 

64.  5 

97 

23 

42 

31 

44 

1 

0 

0 

0 

T 

T 

26+ 

.0 

0 

SANTA  MAR lA  WB  AP  R 

77.8 

46,9 

63.4 

3.4 

98 

23  . 

40 

31  + 

92 

3 

0 

0 

0 

T 

.62 

T 

27+ 

•  0 

0 

SANTA   MONICA  PIER 

70.6 

61.0 

65,8 

77 

15+ 

55 

31 

6 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

31 

•  0 

0 

SANTA  PAULA 

AM 

81,5 

53.5 

67.5 

101 

15 

45 

31  + 

37 

6 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

.0 

0 

SUNLANO 

87,4 

55.3 

71.4 

105 

23 

45 

7 

10 

1  3 

0 

0 

0 

T 

T 

27+ 

•  0 

0 

TORRANCE 

77,7 

55.7 

66.7 

3,1 

92 

15 

47 

31 

15 

2 

0 

0 

0 

T 

.40 

T 

26 

•  0 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

52,3 

1.8 

95 

15  + 

42 

30 

34 

2 

0 

0 

0 

•  03 

.  43 

.03 

26 

•  0 

0 

75  *5 
• 

sf'  7 

AA*  Q 
* 

96  1  14 

2 

0 

0 

0 

J 

7 

26  + 

•  0 

Q 

UPLAND   3  N 

100 

23 

Al 

?n 

1 1 

0 

0 

0 

.  0 

76  9 

53  2 

93 

14 

A7 

30 

32 

2 

0 

0 

0 

1*03 

*93 

.  0 

Q 

WARNER  SPRINGS 

78,9 

41,7 

60*  3 

0.5 

94 

23 

28 

30 

16  5 

3 

0 

2 

0 

,86 

•  12 

•  49 

30 

•  0 

0 

YOR BA   L INDA 

83,2 

52,1 

67,7 

1.8 

102 

14 

30 

1  3 

6 

0 

0 

0 

,  00 

.  60 

•  00 

.  0 

0 

D I V I S I ON 

65.  7 

2 . 4 

.  23 

.  39 

BACKUS  RANCH 

84  .4 

53,2 

68.8 

96 

25 

41 

31 

37 

10 

0 

0 

0 

T 

T 

31 

•  0 

0 

BAKER   9  NNW 

AM 

88.8 

58,3 

73,6 

100 

25 

50 

30  + 

1 4 

16 

0 

0 

0 

•  02 

.02 

31 

•  0 

0 

BARSTOW 

85  .  3 

50*2 

67.  8 

97 

24 

42 

30  + 

45 

12 

0 

0 

0 

T 

T 

31  + 

•  0 

0 

BEAUMONT   1  E 

81  .3 

49,5 

65,  4 

2,5 

95 

2  4+ 

35 

30 

85 

9 

0 

0 

0 

.01 

_ 

•  93 

•  01 

31 

•  0 

0 

BISHOP  WB  AP  R 

80  .5 

38«8 

59,  7 

2,6 

93 

23 

30 

2 

175 

4 

0 

1 

0 

•  00 

_ 

.  34 

•  00 

•  0 

0 

BISHOP   UNI  ON  CARBIDE 

AM 

61  .5 

38  ,  3M 

49.  9M 

73 

24 

16 

30 

456 

0 

0 

0 

•  30 

.30 

1 

1,0 

2 

8LYTHE 

92,5 

55.9 

74.  2 

0.8 

103 

24+ 

48 

31  + 

15 

25 

0 

0 

0 

•  46 

•  22 

.21 

30 

•  0 

0 

BLYTHE   FAA  AP 

91,0 

61,7 

76.4 

102 

24 

46 

31  + 

22 

23 

0 

0 

0 

•  36 

.  36 

30 

.  0 

0 

BORREGO  SPRGS   3  NNE 

AM 

91,5 

53*7 

72.6 

102 

25 

42 

30 

1 6 

23 

0 

0 

0 

•  43 

•  36 

30 

.  0 

Q 

BRAWLEY   2  SW 

AM 

92,7 

5  5,5 

74,  1 

_  1,9 

103 

25 

30 

J  2 

23 

0 

0 

0 

,24 

•  01 

.17 

30 

,  0 

0 

CANT  I L 

87.4 

49  •  8 

66  ,  6 

98 

24 

40 

28 

1 9 

15 

0 

0 

0 

•  10 

.10 

1 

•  0 

0 

COW  CREEK. 

95,7 

67,6 

81.7 

107 

23 

22 

Q 

26 

0 

0 

0 

,00 

.00 

•  0 

0 

DAGGETT   FAA  AP 

85,7 

54*  5 

70*1 

96 

25 

Aft 

30 

30 

1 1 

0 

0 

0 

y 

T 

31  + 

•  0 

0 

DEEP   SPRINGS  SCHOOL 

85 

23 

30 

0 

0 

6 

0 

^ 

J 

EAGLE  MTN 

AM 

* - 

77'n 

100 

25 

Aft 

3 1 

17 

0 

0 

0 

^28 

.  0 

Q 

El   CENT  RO   2  SSW 

7-^*3 

104 

24 

An 

24 

0 

0 

0 

*  AQ 

•  2  5 

30 

•  0 

0 

Fa  I RMONT 

AM 

78*1 

54*7 

66*4 

3 '  5 

91 

12 

^1 

31 

ft? 

2 

0 

0 

0 

'00 

"51 

,  00 

•  0 

0 

GREENLAND  RANCH 

94*4 

6  5.4 

79*9 

3,2 

103 

12 

58 

21  + 

26 

0 

0 

0 

•  00 

•  09 

•  00 

•  0 

Q 

HA  I  WEE 

AM 

77.4 

63.9 

2,3 

89 

24 

38 

30 

87 

0 

0 

0 

0 

.13 

.  32 

.13 

1 

•  0 

Q 

HAYF IELD  PUMP  PLANT 

AM 

^  l'  *3 

57*9 

100 

25 

^ft 

22 

0 

0 

0 

.60 

3 1 

•  0 

0 

I  MP  £  R I AL 

58*6 

7s'  n 
* 

0. 

101 

23+ 

AR 

3n 

22 

0 

0 

0 

'40 

1  7 

•  2  1 

3  0 

•  0 

0 

I ndependence 

AM 

fil  *4M 

93 

24 

_ 

3n 

0 

0 

0 

'47 

X 

30  + 

•  0 

0 

INDIO  US   DATE  GARDEN 

AM 

94*5 

°* 

77 

• 

108 

24 

J: 

23 

0 

0 

0 

*  23 
* 

J 

.  0 

0 

1  fjYOK  ERN 

65*3 

*  n 

97 

24 

1  2 

0 

0 

0 

•  02 

1 

.  0 

IRON  MTN 

AM 

Qn  '7 

ft?  4 

7ft  *ft 

100 

25  + 

Aft 

^1 

22 

*93 
• 

.  0 

0 

77 

43* 

84 

17+ 

30 

7?A 

0 

0 

1 

0 

* 

31 

7 

LANCA  ST  ER 

96 

24 

3 1 

A 

1 0 

0 

0 

0 

T 

L  L  A  NO   S  HA  WNEE   HILLS  RCH 

77*7 

89 

24 

tft 

?a 

Q 

0 

Q 

0 

1  ft 

,  0 

0 

LUCERNE  VALLEY   1  WSW 

A  7 

AA  0 
7A*^ 

97 

24 

71 

^ 

1  2 

0 

0 

*nA 

'ns 

_ 

«  0 

Q 

MECCA   3  SE 

AM 

916 

106 

24 

AA 

1  8 

0 

0 

0 

*05 

*05 

31 

M I T CHELL  CAVERNS 

77.5 

5fi  Q 

ftR  7 

88 

25  + 

3? 

■3 1* 

79 

0 

0 

1 

Q 

.71 

•  36 

1 

7 

Q 

MOUN TAIN  PASS 

AO*  1 

ftl  7 

63 

26+ 

^1 

^ft 

0 

0 

2 

0 

NEEDLES   FAA  AP 

68*6 

60  9 

74  8 

100 

24 

47 

31  + 

25 

19 

0 

0 

0 

1*10 

1*07 

30 

•  0 

Q 

palmdale 

84,6 

49  ,  4 

67.0 

3,6 

96 

11 

3  8 

3l 

46 

9 

0 

0 

0 

J 

.  34 

7 

30 

•  0 

0 

P ALMDALE   FAA  AP 

92 

25  + 

7 

0 

0 

0 

.0 

0 

PALM  SPRINGS 

93,0 

57.  1 

75.  1 

1.0 

105 

24 

48 

30 

10 

24 

0 

0 

0 

.07 

- 

.21 

.05 

31 

.0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

AM 

90.4 

65,8 

78.  1 

102 

25 

47 

31 

16 

21 

0 

0 

0 

.19 

.19 

31 

•  0 

Q 

RANDSBURG 

79.8 

54.6 

67.2 

91 

24 

37 

30 

63 

2 

0 

0 

0 

,04 

.04 

1 

.0 

0 

SOU  I RREL    I NN  2 

80 

25  + 

0 

0 

2 

0 

1.0 

0 

TABLE  MOUNTAIN 

63.5 

46,  1 

54.8 

3,4 

74 

25 

19 

30 

310 

0 

0 

3 

0 

•  32 

.54 

.25 

1 

3.0 

1 

THERMAL   FAA  AP 

92  .4 

58.1 

75.3 

105 

23 

49 

31 

15 

24 

0 

0 

0 

.02 

•  02 

30 

.0 

0 

TRONA 

AM 

87.0 

54.4 

70.7 

2.8 

98 

24  + 

42 

30  + 

18 

13 

0 

0 

0 

T 

.19 

T 

1 

.0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

86,3 

53.9 

70.1 

98 

25 

41 

30 

42 

16 

0 

0 

0 

.36 

•  21 

31 

.0 

0 

VALYERMO  RS 

79,9 

43,8 

61.9 

89 

24 

33 

2 

132 

0 

0 

0 

0 

•  20 

•  36 

•  12 

1 

.0 

0 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

AM 

82.4 

45,6 

64.0 

94 

25 

38 

29+ 

88 

9 

0 

0 

0 

.04 

•  02 

1 

•  0 

0 

WHITE   MOUNTAIN  1 

AM 

53.1 

25.6 

39,4 

92 

15 

9 

31  + 

786 

1 

3 

9 

0 

.69 

•  48 

1 

10.0 

4 

WHITE   MOUNTAIN  2 

AM 

37,5 

22,0 

29.8 

51 

25 

-  8 

30 

1085 

0 

7 

9 

2 

2.26 

U62 

1 

24.3 

17 

DIVISION 

67.4 

1.7 

.29 

.13 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13     14  15 


TON  ESCONDIOO  FC261BE 

ELAHTO 

IN  R5 

>ERPOINT 

ISO  CN  OAT  MT  FC**6 

>[NE 
TAOENA 
rURAS  R5 
lOLA 

WIN  PAC  UNION  COL 
lOCH  PUMP  PLT  3 

:a 

'le  valley 

tOYO  GRANDE 

tOVO  SECO  RS  FC   508  C 

I  MTN 

iOC  OIL   ANAHEIM  1 

JERRY 

lURN 

ilon  pleasure  pier 
;nal  9  SSE 

isa  city  park  fc  1*3 
xus  ranch 

,ER  9  NNW 
ERSFIELD  W8  AP 

■'.CH  PH 
JlNESON  PARK. 
liRETT  DAM 

tSTOW 

UMONT 

UHONT  PUMPING  PLANT 
UHONT   1  E 

AIR  FC  10 

LOHONO 
KELEY  I 

RYESSA  LAKE 
BAR  RS 

BEAR  LAKE  DAM 
CREEK  PH  1 

OALTON  DAM  FC   223  BE 

PINES  PARK  FC  838 

SUR  STATE  PARK 

TUJUNGA  DAM  FC  *6  OE 
HOP  CREEK  INTAKE  2//H 
HOP  WB  AP 

HOP  UNION  CARBIDE 
CK  MOUNTAIN  2  WSH 
CKS  MTN  BRANCH 
E  CANYON  W8  AP  //R 
E  LAKE  REDWOOD  CR 

THE 

THE  FAA  AP 


NVILLE  HWY  MNTNC  STA 

REGO  DESERT  PARK 
I REGO  SPRGS  3  NNE 
I LEVABD 
IQUET  CANYON 
I  MAN  0AM 

I OFORD  RANCH 
I  Ol£y 

tWLEY  2  SW 
I  &  CI  lY 


I DGEPORT 
I  DGEvlLLE  t*  NNy 
I 3KS  FARNHAM  RCH 
I SH  CHEEK  RS 
I       CREEK  PH 

I  LARDS  BAR  PH 
1  3ANX   FIRE  DEP   FC  2266 
I iANK    HB  AP 
(  .  m&AME 


'  WERAS  RESERVOIR 
'  :xKO  2  NE 
' I SrOGA 
' _*HAN  RS 


' =  PARDEE 

'  "  lAN  LUIS  OBISPO 
<  ^TONVILLE  RS 
MY  11  SW 


'  j&A  PARK  PIERCE  COL 
' (OH  DAM 

I  I80U  POWER  HOUSE 
'  ^EL  VALLEY 

<  iAY  BULL  RUN  RCH 
' ^DERO 

'  ILVILLE  SAWYER 

<  VP  GROVE 

'       POINT  RANCH 

' vftVILLE 

' fERviLLE  PH 

'  -LENGE  PS 

<  f  SWORTH  FC  21*  0 
'  fRY  VALLEY  DAM 

'  iTcR 


.03     .20  .01 


25     26     27     28     29     30  31 


•  ;0  EXP  STAT  ION 

•  rTENDEN  PASS 
"■-A  VISTA 

I  :0  RS 


( >RLAKE  HIGHLANDS 
'  'ERDALE  3  SSE 
t  .INGA 

■i  INGA  14  NW 

<  lYS  FCS3D 

*':NAN  FISH  HATCHERY 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


COLFAX 
COLGATE  PH 
COLUSA  1  SSW 
CONCORD  3  E 
COPCO  HO   1  DAM 

CORCORAN    IRRIG  OIST 
COROES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

CORONA 

COVELO 

COVINA   TEMPLE  FC  193 
COW  CREEK 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRESCENT  CITY  1  H 

CRESCENT  CITY  7  ENE 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC283B 
CULVER  CITY 
CUHMINGS 

CUNNINGHAM 
CUYAMA 
CUYAMACA 
DAGGETT   FAA  AP 
DANA  2  SE 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

DAVIS  CREEK 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

OEER  CREEK  PH 

DELANO 

DENAIR 
DE  SA8LA 
DESCANSO  RS 
DOBBINS  COLGATE 
DONMELLS  DAM 

DOS  RIOS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

DOWNIEViLLE  RS 

DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 
DUDLEYS 
DUNN IGAN 
DUNN  SIDING 
DUNSMUIR  RS 

OUTTONS  LANDING 

EAGLE  LAKE  STONE  RANCH 

EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAP  I  TAN  DAM 

EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FCUSB 
ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE  // 

ELLIOTT 
EL  SI  MORE 
ESCONOIDO 

EUREKA  WB  CITY  R 
EXCHEQUER  RESERVOIR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAIRMONT 
FERGUSON  RANCH 
FIDOLETOWN  LYNCH  RCH 
FILLMORE    1  WNW 

FINLEY   1  W 

FINLEY  5  SW 

FIVE  POINTS  5  SSW 

FLEMING  FISH  *  GAME 

FOLSOM  0AM 

FONTANA   5  N 
FONT  ANA  KAISER 
FOREST  GLEN 
FORESTHILL  RS 
FORT  BIDWELL 

FORT  BRAGG 
FORT   BRAGG  AVN 
FORT   DICK    1  NNE 
FORT   JONES  RS 
FORT  ROSS 

FRENCH  GULCH 

FRESNO  W8  AP  R 
FRIANT  GOVT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  DAM 

FULLERTON  HILLCREST  RES 
GARBERVILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 
CASQUE T  RS 
GEM  LAKE 

GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RS 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILROY 

GILROY   I't  ENE 
GLENDALE  STAPENHORST 
GLENDORA  WEST 
6LENNVILLE 
GOLD  RUN 

GOOSE  LAKE  WEST 
GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 
GRATON  1  W 
GREENLAND  RANCH 


GREENVIE 
GREENVI L 
GRIZZLY  PEAK 
GROVELAND  RS 
GUERNEVILLE 


RS 


HAINES  CYN  LOWER  FC  36^* 
HAINES  CYN  UPPER  FC  367 
HAlWEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
HAMILTON  AFB 

HANFORD 
HANSEN  0AM 
HAPPY   CAMP  RS 


10         11  12 


13     14  15 


U8S  .63 
.02  U6S 


.07  .27 
1.90  .77 


.01      .21  -05 


25     26     27     28     29     30  : 
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DAILY  PRECIPITATION 

I  CALIFORNIA 
lONTINUED  OCTOBER  1959 


Station 

Day  of  month 

1 

1   I  2  1  3 

4 

7  1  8  I 

9 

10  1  11  1  12 

13     14  I  15 

16  1  17 

18 

19  20 

21 

22  23 

24 

25  1  26  1 

27 

28  1 

29 

30 

31 

iARRlS  GAGING  &TA 
HARRISON  GULCH  RS 
iARRV  L  EN6LEBRIGMT  0AM 
iATCMET  MT  MNTNC  STA 
HAT   CREEK.  PM  1 

.00 
.04 
.00 
.30 
.10 

.02 

.23 
.17 

.01 
.07 

.01 
T 

.01 

HAYFIELD  PUHP  PLANT 
HAYFORK  RS 
HEALOSBURG 
HEALDSBURG  2  E 
HCMET 

•  66 
.19 

T 

.01 
.25 

T 

•  20 

.10 

.01 
.01 

T 

.08  T 

T 

HEN SHAW  DAM 
HERNANDEZ  2  NH 
HESPEftlA 
HETCM  HETCHV 
HILTS 

1.13 
.00 
.03 
.05 
.3* 

.51 

.05 

.12 

T 

T 

.22 

.03 

HOB ERGS 
HODGES  DAM 
HOEGEES  FC  60A 
HOtLISTER 
HOOP* 

.05 

.31 
.01 
.96 

.38 
.21 

.39 

.16 

.43 

.01 
.01 

T 

.06 

.05 
.01 

HOOPA  2  SE 
HOPLAND  LARGO  STA 
HUMTERS  DAM 
HUNT INGTON  LAKE 
IDLEHlLD  HHY  MNTNC  STA 

.82 
.03 
.00 
•  00 
2.70 

1.18 

.61 

.03 

.09 

.09 

.73 

IDRIA 

lOYLLWlLD  RS 

IMPERIAL 

INDEPENDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

.00 
1.35 
.*»0 

T 

.39 
.15 

T 

.76 

.13 
.21 

T 

.07 
.04 

T 

1  NYOKERN 

INYOTERN  ARMITAGE 
lONE 

IOWA  NiLL 
IRON  HTN 

.02 

T 

.00 
.00 
.93 

.02 
T 

• 

.93 

JESS  VALLEY 
JOHNSONDALE 
JOSHUA  TREE 
JULIAN  WTNOLA 
lUNCAL  DAM 

.7 
.11 
.32 
1.42 
•  00 

.05 
.94 

T 

.11 
.11 
.45 

.16 
.03 

-.EE  RANCH 
LELLOGG 
.ELSEYVILLE 
^ERL INGER 

^ERN  RIVER   INTAKE  3 

.00 
.02 
T 

.00 

.21 

.05 

,02 

T 

T 

T 

.16 

:ERN  RIVER  PH  1 
;ERN  river  PH  3 
;ETTLEMAN  CITY  I  ssw 

;ettleman  sta 
ularc  power  house 

T 

.06 
.00 
.00 
.39 

T 

.19 

.15 

.01 

.04 

.06 

.1N6  CITY 

.LAMATH  R 
ANIGHTS  FERRY  2  SE 
.A  CRESCEHTA  FC  251 
-AfAYETTE  2  MNE 

.00 
3.66 
.00 

T 

.00 

.51  1.74 

.53 

.03 

.04  .06 

.65 

.10 

T 

.AGUNA  BEACH 

.A  HONDA 

JMCE  ARROHHEAO 

JkKE  CITY 

JREPORT 

.00 
.10 
.14 
.65 
.01 

.03 

.44 

.10 

.13 
.01 

.08 

.05 

.06 

.AKESHORE 
.AK.ESIDE  2  ENE 
-AKE  SPAULDING 
.*i;E  SPAULDING  DAH 

_ANCASTER 

.04 

.35 
.04 

,00 

T 

.11 

■  13 

.04 

.08 

.01 

.10 

T 

.AS  PLUMAS 
.AVA  BEDS  NM 
-EBEC 

-ECHUZA  PT   STA  FC   352  8 
.EESVILLE  KEEGAN  RANCH 

.00 

.00 
.13 
.00 

.08 

T 

.15 

.05 

E  GRAND 
EMON  COVE 
IMDSAY 

IVE  OAK  CANYON  FC  230  C 
IVERHORE  2  SSW 

.00 
.00 
.00 

,05 
.00 

.05 

T 

LAND  SHAWNEE  HILLS  RCH 
OCKWOOD  2  N 
OCKWOOD  MESA 
001 

OMPOC  SEWAGE  PLANT 

.16 
.00 
.33 
.00 
.00 

.16 
.13 

.17 

.03 

ONE  TREE  CANYON 
ONG  BEACH 
0N6  BEACH  WB  AP 
ONG  VALLEY   INSP  STA 
OS  ALAMOS 

.00 

T 

■  02 
.00 
.00 

T 

T 

T 

r 

T 

T  I 

T 

.02 

.OS  ANGELES  WB  AP  R 
-OS  ANGELES  WB  CITY  R 
-OS  BANOS 

.OS  BANOS  ARBURUA  RCH 
I.OS  6AT0S 

.01 
T 

.00 
•  00 
.00 

•  01 
T 

T 

T 

T 
T 

OS  GATOS  4  SW 
OS  PRIETOS  RS 
OYALTON 

UCERNE  VALLEY    1  WSW 
YTLE  CREEK  PH 

•  OO 
.00 
.00 
.05 
.  19 

.Ofl 

T 

,02 

.05 
.09 

-YTLE  CREEK  RS 
MADELINE  MNTNC  STA 
(ADERA 

^AO  RIVER  RS 
«NDEVILLE  ISLAND 

T 

.17 
.OG 
1.19 
•  OC 

.09 
.34 

T 

.25 

T 

.08 
.60 

T 

fANZANlTA  LARE  // 

URCH  FIELD 

HARICOPA 

1ARIP0SA 

4ARTINEZ    3  SSE 

.74 

•  03 

•  OG 

•  OC 
.OG 

T 

.12 

T 

.03 

T 

T 

T 

URTINEZ  FIRE  STA 

URYSVlLLE 

4ATHER 

tC  CLOUD 

MEADOW  LAKE 

.OC 
.OC 
T 

.20 
.OC 

.13 

.03 

T 

.04 

tECCA  3  SE 
1END0TA  DAM 
MERCED  FIRE  STA  2 
4ERCEY  MOT  SPRINGS 
(EYERS  INSPECTION  STA 

.0« 
.OC 
.OC 
.OC 

T 

T 

T 

.05 

UDDLETOWN 
n DOLE WATER 
*1LL  CREEK  2 

.OC 
.0( 
.5 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


MI NERAL 

MIRANDA  SPENGLER  RCH 
MITCHELL  CAVERNS 
MODESTO 
MOJAVE 

MONO  LAICE 
MONTEREY 
MONT ICELLO  DAM 
MOORPARK   1  SSe 
MORONGO  VALLEY 

MORRO  6AY   FIRE  DEPT 
MORRO  SAY   3  N 
MOUNTAIN  PASS 
MOUNT  BALDY  FC  8&G 
MOUNT  DANAHER 

MOUNT  DIA6L0  NORTH  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  RS 
MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 
MT  WILSON  FC  338B 

MUlR  WOODS 
NACIMIENTO  DAM 
NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  FAA  AP 

NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY  PARK  4  SW 
NEWHALL  SOLEDAO  FC   32  C 

NEWMAN  2  NW 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NICOLAUS 

NI LAND 

NIPOMO  2  NW 

NORTH  FORK  RS 

NORTH  HOLLYWOOD 

OAKDALE  WOODWARD  0AM 

OAK  KNOLL  RS 

OAKLAND  WB  AP  1 

OAKVILLE   1  WNW 
OCCIDENTAL 
OCEANSIOE  PENDLETON 
OCOTILLO  WELLS 
OJAl 

OL INDA 
ONO 

ORANGE  COVE 

ORiCK  PRAIRIE  CR  PARK 

OR INDA  BOWMAN 

ORLAND 
ORLEANS 

OROVILLE  1  WSW 
OROVILLE  7  SE 
OROVILLE  BRIDGE 

OXNARD 
OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC   33  A£ 
PAICINES  OHRWALL  RCH 

PALMDALE 

PALMOALE  FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PALOMAR  MTN  06SY 
PALOS  VEROES  EST   FC  ^.3 
PANOCHE 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 

PARKFIELD 

PASADENA 

PASKENTA  RS 

PASO  R06LES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PATT IWAY 

PETALUMA  FIRE  STA  2 
PI EDRA 

PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NM 

PIRU  2  ESE 
PISMO  BEACH 
PIT  RIVER  PH  5 
PITTS  RANCH 
PLACEHVILLE 

PLACERVILLE  IFG 

PLYMOUTH 

POINT  ARENA 

POINT  ARGUELLO  WB 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 
PORTEflVILLE 
PORTOLA 

POTTER  VALLEY  PH 
POWAY  VALLEY 
PRIEST  VALLEY 
OUINCY  RS 
RAMONA  SPAULlJING 

RANCHlTA 
RANDSBURG 
RAYWOOD  FLATS 
RED  BLUFF  WB  AP 
REDDING  FIRE  STA  2 

REDLANDS 
REDWOOD  CITY 
REPRESA 
RICHMOND 

RIVERSIDE   FIRE   STA  3 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S 
ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 
SACRAMENTO  WB  AP 
SACRAMENTO  WB  CITY 

SAGEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
SAINT  JOHN 


.19 

.00 

T 

.00 


13  14 


15 


25     26     27     28     29  30 


T  .01  T 


T 

.9A 

1.32 
.04 

1.60 
.0^ 
.10 

.30 
.00 
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DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 


•3 

Day  of  month 

Station 

1   I   2  I  3 

4  {   5  I  6 

7  1   8  1  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  15 

16 

17  1  18 

19     20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS   2  £ 
SALINAS  DAM 

SALSIPUEOES  GAGING  STA 
SALT   SPRINGS  PH 

.00 
.01 
.00 
.00 
.00 

.01 

SALTER  RS 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

.75 
.18 
.00 
.00 
,02 

.12 
.02 

.33  .12 

.30 

T  .01 

T 

T 

SAN  CLEMENTS  DAM 
SANDBERG  PTL  STA  FC130B 
SANDBERG  WB  //R 
SAN  OIEGO  we  AP  R 
SAN  DIMAS  FIRE  WDN  FC  95 

.00 
.00 
.00 
.23 
.06 

.02 

T  .07 
.06 

.14 

T 

SAN  EMIGOIO  RANCH 
SAN  FERNANDO 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 
SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 
SAN  FRANCISCO  FOB  R 

.00 

.09 

.06 

T 

T 

.09 

T 

.06 
T 

T 

T 

SAN  GABRIEL  CANYON  PM 
SAN  GABRIEL  0AM  FC*t25BE 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  GREGORIO  3  SE 
SAN  JACINTO 

.06 
.06 
.00 
.06 
.55 

.03 

T 

.35 

T  .08 

T  .06 
•  01 

T 

.02 

.20 

SAN  JOSE  R 
SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MARCOS  RANCH 
SAN  MATEO 
SAN  PEORO 

.00 
.00 

T 

.01 

T 

.01 

T 

T 

SAN  RAFAEL 
SANTA  ANA  FIRE  STA 
SANTA  ANA  RIVER  PM  1 
SANTA  ANITA  FERN  FC  <»32 
SANTA  BARBARA 

.00 

T 

.06 
.32 
.01 

.06 
.26 

T 

.01  .05 

.01 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 
SANTA  FE  DAM 

.00 

.00 
.00 

T 

T 

T 

T  T 

T 

SANTA  MARGARITA  2  SW 
SANTA  MARGARITA  BOOSTER 
SANTA  MARIA   WB    AP  R 
SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 

.00 
.00 

T 

.00 

T 

T          T  T 

T 

SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTIAGO  DAM 
SAU6US  POWER  PLANT  i 
SAWYERS  BAR  RS 

SCOT  lA 

SEARSVILLE  LAKE 
SECRET  VALLEY  MNTNC  STA 
SEPULVEOA  DAM 
SHASTA  OAM 

.00 
.14 

.05 
.02 
1.21 

.77 
.00 
.02 
.05 
.03 

.02 
.05 

.14 

.67  .13 
.37  .06 

.03 

T 

T  .03 

.01 

.02 

T 

.41 

.26      .02  T 
T 

T  T 

.05 

SHELL  ABS  PLANT 
SHINGLE 

SHlNGLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 
SIERRAVILLE  RS 

.00 
.00 

.35 
.11 
.00 

.20  .15 
.01  .10 

'signal  hill  FC  'tis 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 
SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  LAB  CEN  SIERRA  //R 
'SOLEDAD 

.00 
.07 
.10 
.11 
.00 

.03 

.07 
.10 

.01 

.03 

.04 

SCMESBAR    i  W 
SOMIS  3  NE 
SOMIS  3  NW 
SONOMA 
SONORA 

1.58 
.02 
.00 

T 

.00 

.02 

.51  .60 

T 

.47 

T 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 
SPAQRA  PAC  FC   356  C 
SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
SPRINGVILLE  7  ENE 
SQUAW  VALLEY  LODGE 

SQUIRREL    INN  2 
STANDISM   +  HICKEY  ST  PK 
STANISLAUS  PH 
STIRLING  CITY  RS 
STOCKTON  FAA  AP 

T 
T 

.00 
.07 
T 

.25 

.00 
.10 
.00 

T 

T 

T 

.10  .18 
.04  .04 

.  16 
.02 

T 

.07 
.10 

.15 

, STOCKTON  FIRE  STA  i* 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
STONYFORD  COOLEY  RANCH 
STONYFORD  RS 
STONY  GORGE  RESERVOIR 

.00 
.00 
.03 
.00 
.00 

.03 

T 

STRAWBERRY  VALLEY 
■ SUEY  RANCH 
SUNLAND 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 

.05 

.oc 

T 

.AC 
.04 

.34 

.OS 

.03 

J' 

.01 

T  T 

.06 

SUTTER  HILL  RS 
TABLE  MOUNTAIN 
! TAHOE 
TEHACHAPI 
TEJON  RANCMO 

1  THERMAL  FAA  AP 
.THOUSAND  OAKS 
'three  RIv  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TOPANGA  PATROL   STA  FC  6 

•  DC 
.32 
T 

.OC 
.OC 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

.25 

T 

.03 
.04 

T 

.07 

T  .0^ 

T 
T 

' TORRANCE 

1  TRACY  CARBONA 

1  TRACY  PUMPING  PLANT 

[TRINITY  DAM  ViSTA  POINT 

1 TRONA 

T 

.0 
.0 
.2 

T 

} 
3 
i 

T 

.08  .0 

.06  T 

T 

1 TRUCKEE  RS 

TULEFIELD 
1  TULELAKE  // 

TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

TWENTYNINE  PALMS 

TWIN  LAKES 

UK  I  AH 

UK  I  AH  >*  W 

T 

.0 

R  .3 
.0 
.0 

.0 

.3 
.0 
.1 
.1 

3 
It 
3 

3 

S  .04 

I 

9 

T 

.15 
.04 

.0 

.01  .1 
T          .  1 

.02      .  I 

s     T  .02 

T 

T 

.03 

.1 

T 

.2 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

UCLA 

UPLAND  3  N 

T 
T 

.0 

T 

4  .04 

T 

T 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


CONT INUEO 


Day  of  month 


7      8      9      10     11     12     13     14     15      16     17  18 


28     29  30 


UPPER  LAKE  7  W 
UPPER  LAKE  RS 
UPPER  MATTOLE 
UPR   SAN  LEANDRO  FILTE 
VACAVlLLE 

VALLEY  CENTER   3  NE 
VALYERMO  RS 
VAN  NUYS  CITY  WMSE   FC  15 
VENTURA 

VICTOHVILLE  PUMP  PLANT 

VINCENT  FIRE  STA  FC  120 
VI NTON 
VISAL lA 
VISTA  1  W 
VOLCANOVILLE 

VOLLMERS 

VOLT A  PH 

WALLACE 

WALMAR  SCHOOL 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

WALNUT  CREEK  E 

WALNUT  GROvE 

WALNUT   PATROL  STA  FC102E 

WARNER  SPRINGS 

WASCO 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
WEAVERVILLE  RS 
WEED  1  S 
WENDEL   10  S£ 
WESTMAVEN 

WEST  POINT   3  SW 

WHEELER 

WHISKEYTOWN 

WHI T£  MOUNTAIN  1 

WHITE  MOUNTAIN  2 

WHITTIER   FC    106  C 
WILL lAMS 
WILLOWS 
WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 

WOODFOROS 
WOODLAND   1  WNW 
WRIGHTS 
YORBA  LINOA 
YOSEMITE  NP 

YREKA 


1.12 
.Oh 
.69 

2.26 


1.82  .16 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Depth  in  Soil 


Day  Ol  Month 


9      10     11     12     13     14     15    16     17     18     19     20    21     22     23     24  25 


27    28     29    30  31 


4  Inches  (a) 


STATION  1 
12  Inches  (b) 


STATION  2 
18  Inches  (c) 


6   Inches  <d) 


1.5  Inches  Ce) 
4.5  Inches 
9  Inches 

15  Inches 

21  Inches 

30  Inches 

66  Inches 
102  Inches 
138  Inches 


79     80  81 

67     66  65 


74  74 

72  70 


64  63  64 
63    63  63 


72  71  71 
61     61  61 


83  82  79 
66     67  65 


75  74 
70  71 


64  64  64 
64    63  64 


71  71 
61  61 


78     78  78 

65     66  69 


74  74  73 
71     70  70 


64  64  65 
64     64  64 


71  70  71 
61    62  62 


DAVIS  AGRICULTURAL  COLLEGE 


83  83  85  84  84  84  84  83  83  80  78  77 
70    71     73  1  72     70    69     70    69     69    65    65  66 


RIVERSIDE  CITRUS  EXPERIMENT  STATION 


74  74  75  75  75  75 
70    71    72    72    71  71 


65  66  66 
64     65  65 


66  66  66 
66    66  66 


76  76  75 
72     72  72 


66  67  67 
66    66  67 


73  71  70 
71     70  68 


67  65  64 
65    64  63 


73  75  75  74 
65  I   64     65  64 


73  73  74  69  70  67 
63     64    64|    65    62  61 


74    78  82 

67    68  69 


72  74  74 
67     70  71 


64  64  64 
63    63  64 


71  74  74 
62    62  64 


83  83  79 
70    69  66 


72  70  69 
71     69  68 


65  64  64 
64    64  64 


74  66  69 
65    65  63 


76  74  71  67 
66     65    62  61 


69  68  67  64 
67    66     64  62 


64  64  63  61 
64    63    61  61 


69     65  66 
61     58     5S  57 


SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 


62 
63 


(a)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  ADOLPH  FRESE  SOIL  THERMOGRAPH. 

(b)  RAMONA  SANDY  LOAM  --  BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  THE  SUN.      DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,    SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL. 
OCTOBER  19  TO  8:00  A.M.   OCTOBER  21.(48  HOURS).     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(d)  SALINAS  SILTY  CLAY  LOAM,   BARE  GROUND  EXPOSED  TO  SUN.     DATA  FROM  TAYLOR  RECORDING  THERMOGRAPH. 

(e)  SANDY  LOAM  —  UNDER  GRASS.     DATA  FROM  THERMISTORS  WITH  COLMAN  SOIL  MOISTURE  INSTRUMENT. 


IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  8:00  I  Hi 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1959 


Station 


Day  Of  Month 


1  1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

 ^ 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

61 

60 

53 

70 

80 

84 

83 

80 

72 

65 

56 

76 

65 

79 

75 

63 

57 

57 

56 

70 

69 

,5 

MIN 

36 

29 

19 

29 

33 

40 

29 

29 

33 

30 

35 

28 

26 

36 

40 

36 

36 

34 

30 

26 

16 

18 

30 

30 

30 

•  4 

MAX 

75 

81 

65 

86 

85 

72 

67 

73 

64 

79 

81 

78 

84 

64 

80 

83 

88 

62 

70 

73 

63 

76 

67 

60 

78 

61 

66 

64 

64 

75 

75 

,5 

MIN 

*1 

37 

39 

47 

42 

45 

47 

51 

54 

54 

54 

66 

47 

42 

43 

46 

46 

62 

41 

44 

49 

52 

60 

66 

57 

50 

42 

40 

37 

30 

32 

46 

■  2 

MAX 

70 

69 

81 

65 

90 

84 

82 

67 

87 

85 

69 

90 

89 

95 

97 

93 

93 

68 

63 

77 

60 

92 

98 

98 

75 

71 

72 

69 

66 

64 

63 

82 

■  6 

MIN 

54 

48 

51 

54 

56 

53 

55 

56 

56 

59 

56 

63 

59 

64 

63 

65 

69 

61 

51 

45 

46 

53 

66 

63 

51 

68 

59 

66 

54 

38 

45 

55 

>8 

MAX 

57 

62 

60 

63 

79 

74 

60 

63 

53 

70 

73 

72 

71 

78 

86 

62 

65 

78 

79 

73 

67 

52 

82 

65 

80 

79 

78 

63 

60 

49 

68 

71 

■  6 

MIN 

34 

21 

25 

26 

26 

27 

19 

33 

46 

36 

23 

23 

20 

23 

26 

26 

30 

30 

22 

30 

34 

44 

31 

28 

29 

25 

26 

17 

26 

24 

17 

27 

>3 

MAX 

69 

73 

80 

76 

68 

62 

72 

69 

69 

62 

84 

84 

83 

86 

66 

86 

85 

64 

69 

73 

74 

84 

90 

69 

82 

61 

70 

75 

64 

67 

75 

75 

8 

MIN 

52 

53 

52 

50 

47 

42 

49 

49 

66 

56 

62 

61 

63 

60 

61 

63 

63 

48 

41 

46 

49 

55 

61 

66 

61 

50 

44 

50 

49 

44 

64 

53 

.6 

MAX 

70 

80 

82 

84 

82 

78 

74 

80 

78 

79 

66 

90 

90 

87 

69 

91 

90 

87 

74 

74 

7f 

76 

88 

8E 

89 

86 

76 

74 

79 

68 

73 

81 

4 

MIN 

56 

45 

46 

42 

50 

51 

47 

46 

69 

57 

55 

60 

52 

47 

45 

47 

46 

49 

42 

41 

44 

62 

48 

49 

49 

47 

44 

52 

57 

48 

46 

49 

■  1 

MAX 

78 

77 

79 

83 

88 

88 

74 

74 

78 

79 

86 

69 

86 

91 

91 

92 

94 

99 

95 

75 

7'i 

77 

81 

90 

99 

91 

91 

74 

71 

66 

65 

63 

2 

MIN 

53 

53 

54 

52 

59 

51 

46 

49 

55 

55 

59 

63 

61 

61 

60 

51 

55 

59 

51 

48 

47 

54 

55 

66 

60 

61 

56 

56 

49 

39 

41 

53 

>9 

MAX 

76 

75 

76 

76 

76 

78 

84 

86 

86 

86 

66 

94 

92 

66 

84 

84 

82 

74 

77 

87 

92 

65 

60 

76 

66 

67 

65 

6^ 

60 

0 

MIN 

46 

50 

49 

49 

50 

42 

42 

48 

48 

52 

52 

54 

54 

66 

55 

55 

54 

52 

45 

43 

44 

48 

47 

48 

49 

54 

50 

46 

44 

44 

40 

48 

.7 

MAX 

79 

81 

79 

82 

82 

76 

67 

76 

75 

76 

88 

87 

86 

68 

89 

89 

90 

92 

76 

74 

76 

79 

68 

88 

92 

90 

75 

70 

77 

69 

79 

81 

2 

MIN 

50 

49 

49 

50 

54 

50 

46 

47 

54 

56 

59 

57 

56 

56 

59 

57 

58 

63 

43 

43 

46 

55 

66 

68 

61 

64 

45 

43 

43 

46 

47 

51 

7 

71 

72 

77 

75 

75 

74 

72 

73 

70 

71 

76 

70 

69 

74 

76 

78 

74 

69 

68 

67 

61 

69 

71 

70 

71 

69 

68 

70 

69 

71 

70 

71 

5 

MIN 

57 

57 

69 

57 

56 

55 

56 

58 

69 

60 

61 

63 

59 

57 

57 

56 

58 

69 

62 

57 

57 

59 

59 

64 

64 

63 

67 

66 

67 

54 

53 

58 

3 

MAX 

80 

79 

82 

88 

82 

74 

79 

79 

80 

85 

89 

87 

91 

93 

91 

93 

93 

92 

75 

75 

77 

60 

89 

96 

93 

82 

73 

74 

69 

75 

83 

2 

MIN 

49 

44 

46 

48 

48 

47 

60 

54 

57 

57 

59 

56 

53 

54 

49 

51 

49 

43 

45 

44 

52 

52 

54 

60 

59 

49 

45 

44 

53 

40 

50 

4 

MAX 

72 

76 

82 

87 

86 

80 

79 

86 

60 

89 

95 

95 

84 

69 

94 

92 

91 

92 

65 

85 

83 

67 

94 

96 

96 

90 

61 

77 

66 

62 

ftt 

64 

4 

MIN 

50 

43 

48 

57 

53 

59 

55 

44 

60 

53 

64 

66 

56 

47 

47 

46 

50 

50 

54 

45 

57 

51 

56 

66 

67 

66 

63 

65 

63 

44 

41 

53 

2 

MAX 

82 

78 

81 

84 

89 

9 1 

90 

65 

68 

87 

93 

96 

98 

88 

91 

93 

96 

96 

97 

93 

89 

88 

91 

97 

100 

96 

93 

86 

84 

72 

5( 

88 

8 

MIN 

59 

51 

55 

55 

56 

60 

60 

50 

59 

62 

64 

67 

70 

54 

54 

67 

57 

56 

69 

56 

56 

54 

61 

64 

66 

65 

67 

68 

51 

50 

51 

58 

3 

MAX 

77 

81 

84 

87 

84 

74 

73 

78 

76 

84 

88 

88 

93 

91 

89 

91 

100 

89 

76 

76 

78 

79 

88 

95 

90 

83 

74 

72 

66 

65 

7' 

82 

2 

MIN 

57 

52 

53 

55 

55 

52 

50 

53 

66 

60 

62 

63 

62 

59 

59 

69 

60 

60 

61 

52 

52 

54 

66 

60 

63 

61 

56 

62 

48 

41 

46 

55 

4 

MAX 

66 

67 

77 

80 

88 

69 

81 

76 

62 

84 

86 

89 

90 

92 

94 

98 

98 

98 

94 

80 

76 

82 

92 

98 

94 

78 

74 

74 

70 

60 

83 

1 

MIN 

51 

44 

42 

42 

43 

44 

49 

42 

46 

46 

48 

49 

50 

42 

42 

44 

44 

47 

44 

35 

36 

40 

46 

49 

47 

50 

58 

56 

64 

36 

37 

46 

3 

MAX 

74 

76 

80 

84 

85 

85 

84 

84 

65 

90 

95 

93 

93 

89 

92 

92 

90 

94 

86 

84 

64 

69 

94 

97 

95 

93 

88 

62 

69 

57 

59 

85 

3 

MIN 

54 

45 

45 

48 

47 

54 

51 

44 

54 

55 

56 

58 

60 

44 

48 

49 

48 

62 

60 

45 

45 

49 

55 

56 

66 

56 

54 

51 

42 

42 

44 

50 

2 

MAX 

64 

68 

73 

78 

63 

64 

76 

75 

62 

80 

67 

91 

88 

66 

90 

94 

94 

93 

91 

80 

77 

63 

90 

94 

92 

65 

59 

67 

64 

6C 

80 

3 

MIN 

48 

41 

44 

49 

51 

49 

46 

50 

52 

54 

58 

57 

61 

54 

61 

63 

62 

62 

63 

46 

47 

55 

62 

64 

67 

63 

54 

50 

47 

45 

33 

52 

5 

MAX 

71 

73 

81 

85 

66 

79 

77 

83 

83 

85 

93 

90 

65 

90 

94 

95 

93 

94 

81 

78 

85 

69 

95 

95 

77 

66 

62 

69 

62 

63 

6C 

81 

3 

MIN 

47 

42 

43 

45 

47 

46 

49 

45 

48 

50 

52 

54 

54 

53 

55 

54 

56 

68 

49 

39 

40 

50 

61 

59 

52 

53 

54 

53 

48 

35 

40 

49 

5 

MAX 

74 

77 

79 

80 

77 

79 

76 

76 

74 

61 

65 

86 

87 

68 

90 

86 

84 

61 

78 

74 

60 

85 

91 

88 

81 

72 

71 

72 

70 

75 

80 

0 

MIN 

45 

40 

41 

39 

40 

42 

41 

41 

46 

50 

49 

46 

45 

44 

45 

44 

44 

45 

46 

43 

41 

42 

43 

45 

44 

43 

43 

39 

40 

42 

39 

43 

2 

MAX 

77 

80 

72 

70 

65 

65 

72 

68 

68 

79 

77 

63 

67 

66 

82 

86 

66 

64 

67 

72 

71 

79 

92 

68 

7* 

4 

MIN 

62 

54 

56 

51 

53 

55 

51 

56 

59 

56 

61 

59 

59 

60 

59 

56 

65 

54 

61 

61 

53 

66 

63 

64 

57 

54 

61 

61 

58 

54 

56 

56 

0 

MAX 

76 

76 

80 

84 

62 

74 

70 

78 

77 

81 

92 

92 

89 

91 

92 

92 

92 

88 

70 

76 

79 

76 

92 

91 

94 

72 

80 

71 

82 

0 

MIN 

59 

56 

49 

51 

53 

49 

49 

66 

60 

57 

60 

67 

59 

51 

56 

56 

53 

62 

47 

49 

50 

66 

61 

58 

59 

55 

40 

52 

56 

53 

51 

53 

8 

MAX 

76 

78 

85 

90 

68 

84 

65 

72 

67 

79 

84 

84 

83 

86 

86 

89 

88 

91 

73 

77 

76 

54 

77 

80 

66 

79 

80 

78 

5 

MIN 

33 

33 

40 

39 

42 

41 

40 

48 

63 

47 

52 

49 

37 

38 

40 

41 

40 

40 

40 

40 

42 

47 

51 

50 

47 

42 

36 

37 

28 

23 

26 

40 

6 

MAX 

47 

50 

54 

57 

66 

63 

62 

66 

67 

75 

76 

68 

66 

73 

74 

72 

74 

71 

63 

66 

66 

66 

73 

76 

66 

64 

2 

MIN 

33 

28 

31 

35 

39 

35 

39 

37 

40 

41 

41 

44 

42 

32 

34 

35 

36 

39 

36 

30 

36 

37 

49 

42 

42 

40 

41 

22 

29 

23 

29 

36. 

0 

MAX 

58 

62 

63 

70 

69 

63 

59 

64 

63 

71 

76 

74 

78 

77 

79 

80 

80 

78 

78 

65 

67 

74 

64 

84 

65 

52 

69. 

7 

MIN 

38 

43 

46 

49 

52 

49 

42 

46 

48 

52 

66 

56 

57 

57 

59 

57 

68 

67 

50 

46 

47 

49 

60 

64 

61 

59 

50 

42 

36 

36 

42 

50. 

6 

MAX 

63 

70 

78 

84 

79 

78 

76 

79 

86 

69 

88 

84 

82 

89 

88 

90 

86 

84 

82 

62 

82 

66 

93 

90 

66 

60. 

5 

MIN 

37 

30 

36 

35 

36 

37 

41 

35 

39 

44 

45 

45 

38 

36 

36 

37 

40 

36 

34 

33 

38 

42 

45 

44 

45 

46 

44 

40 

35 

38 

36 

38. 

8 

MAX 

47 

49 

48 

59 

63 

55 

54 

58 

64 

70 

70 

70 

66 

70 

70 

70 

66 

67 

59 

62 

63 

61 

70 

73 

71 

6  3 

61 

5 

MIN 

23 

22 

30 

36 

34 

36 

41 

44 

46 

45 

39 

46 

46 

43 

43 

44 

41 

41 

39 

41 

45 

51 

49 

47 

42 

29 

25 

16 

28 

36. 

3 

MAX 

55 

63 

67 

66 

62 

55 

62 

59 

62 

75 

71 

76 

76 

77 

77 

80 

77 

67 

66 

66 

61 

78 

83 

60 

72 

67 

7 

MIN 

39 

41 

48 

45 

46 

40 

39 

46 

46 

63 

56 

62 

54 

57 

60 

60 

62 

46 

46 

42 

48 

50 

64 

62 

61 

55 

47 

43 

32 

32 

46 

49 

0 

MAX 

79 

82 

86 

92 

94 

93 

90 

92 

92 

94 

99 

101 

91 

95 

98 

99 

100 

101 

99 

95 

97 

10  3 

103 

92 

5 

MIN 

58 

51 

51 

50 

52 

67 

56 

51 

62 

68 

60 

59 

66 

58 

61 

63 

57 

60 

57 

63 

64 

53 

56 

62 

58 

62 

63 

66 

55 

48 

4e 

55. 

9 

MAX 

71 

83 

85 

90 

93 

96 

86 

90 

91 

94 

97 

100 

94 

95 

97 

99 

100 

99 

100 

93 

93 

96 

101 

102 

91. 

0 

MIN 

58 

54 

57 

55 

56 

63 

61 

56 

69 

63 

66 

66 

74 

66 

61 

60 

65 

66 

64 

63 

59 

62 

66 

69 

65 

65 

66 

67 

58 

48 

48 

61 

7 

MAX 

54 

60 

71 

78 

66 

61 

65 

62 

68 

76 

75 

69 

73 

61 

79 

73 

80 

73 

7 1 

63 

80 

40 

47 

68 

6 

MIN 

32 

21 

1  7 

1  7 

29 

35 

19 

24 

40 

33 

26 

26 

17 

16 

18 

20 

18 

20 

13 

15 

25 

29 

26 

27 

27 

27 

23 

19 

13 

28 

le 

■  23 

2 

MAX 

74 

78 

80 

85 

62 

78 

76 

76 

77 

77 

80 

78 

88 

95 

90 

79 

79 

78 

73 

76 

71 

81 

84 

79 

72 

77. 

6 

MIN 

58 

50 

49 

49 

51 

57 

56 

51 

53 

56 

60 

69 

60 

47 

49 

45 

66 

54 

64 

62 

55 

49 

53 

56 

62 

64 

62 

62 

48 

41 

47 

54. 

4 

MAX 

80 

76 

84 

87 

91 

92 

92 

90 

91 

90 

93 

96 

98 

96 

95 

99 

99 

99 

99 

96 

92 

92 

96 

100 

102 

91. 

5 

M  I  N 

56 

48 

48 

47 

51 

55 

61 

53 

56 

56 

57 

59 

59 

52 

52 

64 

65 

66 

56 

48 

50 

62 

58 

62 

62 

59 

57 

54 

52 

42 

45 

53. 

7 

MAX 

70 

68 

65 

68 

62 

60 

60 

75 

75 

69 

77 

78 

80 

77 

77 

77 

66 

66 

61 

65 

79 

25 

4C 

70. 

3 

MIN 

38 

38 

44 

44 

45 

39 

36 

43 

43 

46 

47 

46 

50 

46 

50 

52 

60 

49 

40 

38 

44 

46 

62 

55 

55 

50 

42 

40 

30 

44. 

3 

MAX 

84 

88 

91 

94 

93 

69 

93 

92 

93 

96 

100 

96 

96 

99 

101 

101 

100 

98 

92 

94 

97 

102 

103 

102 

94 

90 

60 

92. 

7 

MIN 

62 

50 

5 1 

46 

5 1 

59 

55 

53 

55 

60 

60 

61 

61 

67 

53 

54 

55 

68 

58 

49 

51 

53 

58 

62 

61 

59 

59 

57 

67 

44 

51 

55. 

5 

MAX 

67 

76 

69 

66 

64 

67 

74 

76 

78 

66 

75 

80 

60 

71 

76 

73 

66 

71 

71 

72 

82 

85 

79 

77 

73 

56 

48 

40 

52 

69. 

0 

33 

13 

14 

15 

20 

17 

20 

17 

17 

23 

26 

24 

24 

26 

27 

23 

14 

9 

16 

9 

20. 

6 

MAX 

66 

60 

74 

80 

90 

94 

93 

92 

89 

79 

79 

61 

90 

96 

80 

MIN 

43 

47 

43 

49 

43 

45 

47 

46 

43 

MAX 

75 

80 

85 

87 

65 

77 

76 

76 

80 

86 

88 

81 

91 

94 

96 

92 

89 

82 

76 

75 

77 

92 

96 

66 

70 

66 

68 

73 

71 

69 

74 

81. 

1 

MIN 

56 

53 

55 

53 

55 

52 

63 

53 

56 

57 

58 

60 

60 

67 

57 

67 

56 

54 

56 

66 

55 

64 

61 

56 

61 

61 

62 

55 

49 

52 

48 

55. 

9 

MAX 

74 

76 

77 

73 

70 

65 

69 

67 

71 

76 

75 

82 

84 

85 

79 

80 

67 

62 

63 

70 

70 

76 

83 

81 

77 

70 

65 

70 

69 

66 

'It 

73. 

2 

MIN 

58 

49 

49 

45 

47 

49 

48 

53 

60 

53 

57 

53 

51 

54 

51 

50 

52 

62 

51 

50 

49 

66 

60 

59 

55 

55 

51 

44 

46 

60 

4t 

51. 

8 

MAX 

59 

64 

72 

80 

75 

72 

60 

65 

60 

69 

78 

77 

73 

80 

64 

83 

82 

66 

76 

73 

69 

56 

78 

84 

85 

78 

75 

65 

60 

53 

6C 

71. 

9 

MIN 

31 

23 

25 

28 

32 

29 

24 

33 

48 

39 

37 

28 

26 

26 

28 

30 

28 

29 

26 

30 

34 

37 

34 

35 

35 

35 

31 

23 

27 

30 

22 

30. 

4 

OIN  RS 

ilderpoint 
Lpine 
Ilturas  RS 

NGWIN  PAC  UNION  COL 
■(TIOCM  PUMP  PLT  3 


/ALON  PLEASURE  PIER 

/ENAL  9  SSE 

*CKUS  RANCH 

«ER  9  NNW 

»ICERSFIELD  WB  AP 

»RRETT  0AM 

(RSTOW 

'EAUMONT   PUMPING  PLANT 

EAUMONT    1  E 

;N  LOMONO 

ERKELEY 

ERRVESSA  LAKE 

16  BAR  RS 

IG  BEAR  LAKE  DAM 

IG  CREEX  PH  1 

ISHOP  WB  AP 

kSHOP  UNION  CARBIDE 

UE  CANYON  WB  AP 
-TTHE 

VTHE  FAA  AP 
3CA 
3NITA 

)RREGO  5PRGS  3  NNE 

MMAN  DAM 

lAMLEY  2  SW 

IIDGEPORT 

)OOKS   FARNHAM  RCH 

IRBANK   WB  AP 

JRLINGAME 

IRNEY 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


OCTOBER  195<l 


Station 


Day  Oi  Month 


20    21    22    23    24  25 


82 

82 

83 

85 

88 

86 

74 

76 

80 

62 

86 

69 

90 

93 

94 

91 

91 

97 

91 

76 

76 

79 

80 

88 

96 

93 

83 

75 

74 

68 

'»9 

46 

49 

46 

50 

47 

51 

46 

64 

62 

56 

59 

54 

52 

62 

50 

50 

54 

48 

44 

47 

51 

49 

50 

66 

57 

51 

45 

45 

40 

76 

79 

84 

88 

90 

85 

78 

86 

86 

91 

93 

90 

96 

97 

98 

99 

99 

93 

82 

78 

81 

62 

96 

102 

97 

80 

76 

73 

80 

78 

4& 

49 

45 

44 

44 

43 

47 

46 

54 

54 

66 

51 

50 

56 

49 

48 

51 

46 

51 

44 

42 

52 

62 

57 

56 

56 

55 

43 

45 

42 

60 

62 

64 

68 

70 

68 

62 

62 

64 

73 

74 

78 

78 

80 

78 

79 

80 

62 

73 

66 

70 

68 

80 

66 

86 

86 

76 

68 

72 

50 

37 

36 

36 

38 

42 

38 

32 

38 

44 

46 

46 

40 

38 

44 

44 

44 

42 

46 

36 

36 

40 

42 

50 

52 

50 

48 

42 

36 

30 

38 

69 

75 

83 

66 

74 

69 

70 

63 

71 

62 

75 

74 

78 

84 

85 

82 

84 

77 

74 

70 

58 

76 

60 

85 

77 

78 

66 

60 

56 

60 

29 

29 

32 

36 

40 

37 

29 

47 

55 

44 

42 

35 

32 

33 

36 

39 

36 

39 

31 

34 

41 

39 

39 

41 

37 

36 

31 

27 

22 

21 

64 

71 

79 

81 

85 

79 

76 

82 

82 

66 

89 

91 

84 

66 

92 

91 

90 

93 

84 

60 

87 

86 

91 

95 

79 

75 

74 

70 

67 

57 

50 

37 

36 

37 

40 

45 

35 

43 

44 

46 

47 

47 

48 

44 

46 

40 

46 

42 

33 

36 

41 

49 

47 

46 

62 

53 

66 

49 

32 

78 

79 

79 

81 

63 

74 

70 

81 

76 

76 

86 

91 

87 

90 

91 

90 

89 

92 

76 

74 

78 

77 

64 

84 

89 

90 

73 

67 

78 

69 

50 

53 

56 

56 

55 

50 

47 

50 

58 

66 

59 

67 

58 

61 

60 

58 

59 

53 

47 

42 

49 

52 

53 

60 

62 

53 

48 

47 

41 

42 

79 

83 

88 

92 

91 

85 

79 

81 

80 

90 

95 

66 

93 

98 

100 

96 

98 

93 

83 

78 

61 

97 

104 

95 

85 

70 

70 

77 

71 

70 

54 

46 

46 

46 

46 

46 

50 

48 

53 

53 

55 

61 

53 

60 

50 

50 

50 

50 

67 

53 

46 

50 

56 

63 

61 

62 

61 

5  1 

43 

47 

75 

78 

84 

90 

90 

86 

84 

87 

86 

92 

96 

97 

87 

90 

95 

96 

96 

95 

86 

86 

87 

90 

97 

98 

96 

92 

85 

85 

69 

63 

52 

53 

52 

46 

46 

49 

66 

44 

67 

53 

66 

63 

57 

41 

41 

44 

44 

57 

54 

44 

44 

45 

52 

50 

66 

55 

45 

40 

62 

52 

59 

63 

76 

71 

67 

66 

55 

57 

63 

60 

70 

67 

69 

72 

76 

71 

67 

65 

59 

72 

75 

72 

71 

66 

69 

66 

54 

36 

30 

30 

30 

33 

33 

30 

36 

47 

44 

39 

35 

33 

32 

35 

37 

29 

31 

34 

40 

40 

41 

40 

33 

29 

32 

31 

77 

61 

63 

84 

74 

70 

78 

71 

81 

90 

89 

92 

90 

97 

94 

92 

75 

74 

68 

79 

82 

86 

97 

94 

93 

66 

71 

77 

70 

74 

44 

47 

50 

49 

44 

43 

46 

45 

54 

55 

60 

64 

55 

66 

53 

57 

50 

50 

44 

43 

47 

93 

60 

63 

52 

56 

52 

44 

41 

48 

73 

72 

75 

80 

83 

81 

70 

72 

74 

76 

62 

66 

83 

89 

86 

88 

89 

96 

66 

74 

77 

76 

78 

86 

93 

89 

79 

72 

70 

70 

43 

43 

45 

45 

49 

43 

40 

45 

49 

53 

55 

53 

56 

52 

il 

52 

51 

53 

43 

42 

44 

49 

49 

54 

52 

55 

48 

41 

41 

46 

73 

80 

87 

86 

78 

60 

68 

66 

74 

80 

75 

80 

87 

90 

85 

87 

88 

79 

77 

72 

50 

76 

87 

86 

83 

79 

69 

67 

59 

72 

31 

33 

38 

41 

41 

41 

33 

46 

50 

47 

45 

36 

38 

41 

42 

41 

44 

42 

31 

37 

41 

46 

44 

47 

41 

41 

33 

28 

26 

26 

65 

63 

65 

69 

75 

74 

70 

65 

67 

70 

77 

60 

80 

82 

81 

85 

85 

85 

82 

70 

71 

73 

78 

89 

86 

82 

77 

70 

63 

56 

31 

31 

32 

32 

30 

33 

30 

34 

37 

38 

41 

39 

41 

41 

40 

39 

39 

40 

31 

33 

31 

36 

40 

45 

44 

40 

37 

30 

25 

27 

53 

62 

65 

75 

60 

73 

63 

58 

55 

56 

66 

75 

64 

70 

80 

80 

79 

80 

77 

77 

77 

68 

72 

73 

65 

73 

77 

74 

56 

60 

35 

28 

38 

38 

46 

44 

29 

35 

46 

49 

48 

36 

32 

36 

41 

35 

35 

38 

35 

33 

38 

45 

43 

48 

47 

39 

41 

26 

25 

25 

76 

62 

85 

85 

85 

80 

69 

80 

75 

84 

94 

91 

91 

95 

94 

95 

97 

97 

81 

79 

82 

74 

92 

90 

92 

93 

80 

81 

80 

72 

48 

46 

47 

50 

43 

41 

61 

58 

53 

54 

49 

51 

50 

49 

50 

50 

48 

36 

43 

47 

50 

51 

53 

55 

52 

49 

40 

39 

37 

37 

64 

64 

67 

69 

73 

68 

63 

65 

64 

68 

75 

81 

81 

82 

82 

82 

80 

82 

84 

68 

71 

72 

79 

89 

86 

63 

76 

69 

71 

52 

39 

35 

38 

39 

42 

39 

36 

39 

39 

39 

42 

44 

44 

48 

46 

46 

40 

40 

39 

39 

41 

45 

53 

51 

60 

49 

43 

36 

31 

36 

62 

69 

76 

77 

70 

62 

63 

60 

67 

76 

75 

73 

73 

78 

64 

78 

80 

75 

72 

70 

60 

76 

86 

85 

82 

76 

70 

66 

57 

35 

24 

25 

26 

32 

28 

23 

38 

46 

37 

34 

28 

29 

25 

26 

32 

26 

27 

23 

24 

32 

39 

34 

35 

35 

33 

26 

30 

30 

79 

82 

83 

83 

78 

75 

78 

75 

81 

91 

90 

68 

90 

91 

89 

93 

91 

78 

76 

80 

73 

88 

86 

90 

90 

77 

78 

76 

75 

76 

45 

53 

45 

51 

52 

48 

41 

64 

63 

53 

69 

50 

46 

45 

49 

51 

52 

54 

44 

46 

54 

61 

56 

60 

55 

58 

47 

46 

44 

41 

70 

70 

76 

72 

72 

70 

70 

72 

70 

77 

80 

78 

71 

69 

69 

69 

70 

70 

67 

67 

69 

70 

59 

53 

54 

69 

60 

54 

67 

56 

62 

62 

56 

54 

57 

61 

69 

55 

65 

57 

63 

64 

60 

45 

75 

80 

84 

87 

86 

74 

76 

80 

80 

66 

66 

83 

95 

93 

97 

94 

98 

84 

76 

75 

74 

92 

98 

92 

75 

64 

67 

73 

68 

67 

46 

47 

50 

61 

53 

50 

60 

49 

51 

51 

55 

55 

63 

52 

56 

67 

68 

54 

53 

51 

46 

50 

60 

67 

68 

60 

60 

58 

49 

47 

78 

79 

80 

81 

80 

74 

72 

77 

79 

80 

69 

69 

86 

88 

90 

90 

90 

89 

70 

74 

78 

74 

67 

87 

90 

66 

70 

71 

78 

68 

53 

46 

43 

46 

50 

49 

42 

47 

56 

53 

56 

60 

62 

47 

46 

47 

47 

51 

40 

41 

47 

60 

53 

53 

55 

55 

50 

48 

53 

49 

73 

75 

80 

86 

85 

84 

70 

74 

68 

76 

63 

84 

89 

90 

87 

86 

93 

90 

75 

77 

76 

71 

81 

90 

73 

72 

78 

65 

52 

44 

39 

40 

40 

42 

39 

50 

59 

53 

55 

48 

46 

36 

42 

45 

44 

41 

42 

39 

40 

62 

63 

46 

48 

43 

49 

48 

81 

78 

85 

84 

77 

73 

69 

79 

72 

81 

87 

88 

93 

93 

94 

94 

91 

89 

69 

78 

81 

74 

88 

95 

94 

85 

69 

75 

76 

73 

56 

51 

53 

46 

47 

46 

48 

53 

69 

60 

62 

69 

56 

55 

57 

59 

55 

52 

48 

52 

66 

57 

64 

6] 

56 

65 

49 

49 

46 

42 

79 

81 

84 

87 

74 

77 

80 

82 

88 

92 

91 

90 

93 

87 

93 

99 

9C 

87 

87 

78 

83 

91 

95 

93 

80 

73 

76 

70 

71 

46 

44 

46 

48 

46 

45 

44 

53 

55 

57 

53 

51 

60 

51 

48 

46 

60 

42 

51 

46 

51 

50 

51 

65 

58 

46 

43 

46 

56 

74 

75 

77 

76 

82 

74 

71 

72 

75 

83 

85 

85 

93 

68 

87 

86 

90 

86 

74 

82 

76 

85 

86 

90 

86 

85 

86 

74 

71 

71 

45 

48 

49 

51 

42 

44 

43 

54 

67 

59 

66 

57 

54 

66 

56 

57 

61 

55 

46 

46 

53 

66 

57 

61 

63 

60 

46 

46 

46 

52 

79 

83 

83 

82 

79 

70 

77 

75 

82 

89 

89 

86 

90 

90 

88 

92 

66 

8C 

75 

78 

74 

87 

88 

88 

90 

75 

74 

76 

68 

73 

53 

50 

43 

44 

48 

46 

45 

51 

58 

56 

56 

62 

54 

46 

47 

49 

47 

51 

42 

44 

49 

51 

55 

52 

53 

54 

44 

67 

60 

49 

80 

79 

82 

85 

87 

84 

75 

76 

30 

80 

86 

90 

38 

91 

92 

91 

91 

95 

88 

75 

76 

78 

80 

87 

90 

94 

81 

74 

72 

67 

49 

47 

50 

48 

46 

48 

48 

49 

55 

58 

68 

62 

57 

64 

55 

54 

54 

5^ 

46 

48 

47 

52 

62 

6C 

52 

57 

49 

47 

45 

43 

79 

83 

87 

88 

66 

81 

79 

81 

81 

86 

90 

63 

95 

96 

95 

91 

92 

8^ 

72 

77 

75 

95 

100 

92 

75 

68 

72 

75 

70 

70 

54 

47 

45 

46 

46 

46 

47 

46 

50 

52 

53 

46 

64 

50 

46 

46 

48 

4S 

53 

49 

47 

46 

54 

62 

58 

59 

6C 

69 

48 

45 

76 

77 

81 

87 

84 

76 

66 

72 

62 

76 

84 

81 

84 

85 

86 

89 

90 

8S 

71 

75 

75 

59 

80 

89 

91 

86 

8C 

70 

69 

66 

41 

33 

35 

37 

41 

38 

33 

39 

52 

47 

50 

43 

34 

36 

38 

40 

40 

3" 

34 

34 

39 

46 

50 

4£ 

44 

41 

36 

31 

28 

26 

87 

89 

95 

97 

98 

99 

94 

92 

94 

99 

102 

105 

102 

97 

98 

100 

103 

9? 

98 

94 

9C 

97 

107 

105 

98 

96 

96 

91 

86 

74 

70 

68 

71 

64 

66 

69 

73 

63 

63 

66 

72 

72 

76 

63 

64 

62 

68 

6" 

67 

65 

62 

58 

78 

74 

71 

67 

66 

74 

68 

60 

71 

74 

70 

59 

65 

60 

69 

58 

61 

66 

66 

67 

76 

71 

62 

73 

68 

61 

62 

65 

6C 

69 

7C 

66 

57 

6C 

60 

59 

46 

53 

44 

47 

49 

52 

40 

50 

53 

54 

56 

46 

47 

46 

45 

43 

49 

5i 

43 

45 

5C 

54 

5; 

48 

62 

4C 

49 

44 

80 

80 

84 

83 

78 

71 

68 

78 

72 

75 

68 

87 

92 

69 

89 

85 

86 

6; 

73 

75 

7* 

77 

89 

9C 

90 

75 

6* 

75 

82 

71 

62 

50 

50 

50 

62 

53 

60 

58 

61 

56 

61 

67 

51 

52 

53 

54 

55 

4S 

49 

50 

51 

56 

62 

6 

57 

56 

5: 

52 

53 

54 

72 

74 

79 

84 

78 

74 

75 

74 

75 

61 

74 

74 

78 

93 

90 

84 

74 

7; 

74 

74 

7; 

77 

81 

Bt 

69 

68 

7C 

72 

71 

74 

57 

55 

55 

55 

55 

56 

56 

55 

57 

59 

64 

63 

63 

57 

57 

55 

60 

6C 

60 

58 

5£ 

55 

59 

6. 

62 

63 

6: 

59 

54 

52 

78 

75 

76 

76 

83 

85 

69 

66 

74 

71 

80 

86 

83 

92 

88 

88 

92 

9S 

90 

75 

7» 

79 

76 

9i 

97 

91 

7' 

75 

67 

62 

38 

39 

40 

41 

41 

37 

42 

37 

43 

53 

45 

49 

46 

42 

45 

44 

44 

4f 

40 

36 

35 

42 

46 

6 

60 

45 

5e 

55 

47 

45 

55 

59 

64 

71 

76 

75 

71 

72 

76 

77 

78 

82 

83 

76 

79 

85 

84 

8 

85 

74 

7" 

78 

81 

8" 

75 

80 

7< 

67 

61 

56 

42 

29 

30 

32 

34 

40 

39 

36 

39 

38 

40 

45 

42 

47 

37 

35 

48 

4, 

45 

38 

3< 

36 

48 

4 

51 

60 

41 

45 

34 

2  7 

74 

76 

80 

88 

87 

87 

63 

86 

85 

90 

93 

93 

85 

89 

91 

92 

93 

9- 

89 

86 

8' 

89 

94 

9 

96 

94 

8" 

82 

72 

60 

54 

49 

48 

53 

58 

57 

54 

49 

55 

58 

62 

62 

56 

50 

55 

55 

52 

5' 

56 

50 

63 

61 

6< 

65 

61 

5( 

54 

47 

46 

78 

79 

81 

85 

82 

78 

74 

79 

80 

84 

90 

91 

89 

89 

91 

93 

90 

9( 

78 

77 

7= 

76 

89 

9 

92 

92 

7 

75 

77 

68 

57 

53 

46 

44 

49 

48 

49 

51 

62 

67 

59 

65 

62 

53 

52 

51 

50 

5/ 

46 

44 

5C 

54 

67 

5 

57 

62 

4! 

54 

54 

51 

58 

62 

63 

73 

75 

72 

68 

70 

76 

81 

80 

80 

73 

79 

6C 

81 

78 

7 

78 

74 

7, 

80 

85 

8 

81 

83 

7f 

73 

53 

42 

37 

29 

37 

34 

32 

37 

43 

34 

44 

42 

49 

48 

42 

31 

39 

36 

34 

3< 

35 

31 

4C 

37 

44 

41 

42 

34 

3f 

36 

34 

25 

61 

69 

73 

71 

69 

62 

66 

64 

67 

76 

75 

77 

74 

73 

74 

74 

77 

71 

71 

69 

U 

74 

76 

7f 

)  80 

76 

6i 

69 

52 

59 

44 

32 

34 

36 

40 

34 

30 

38 

40 

42 

43 

36 

34 

36 

37 

38 

37 

38  30 

32 

38  41 

43 

46  44 

43 

34  33 

27 

30 

27    28    29    30  31 


BUTTONWILLOW 
CACHUMA  DAM 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALLAHAN  RS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

CAHTIL 

CANYON  0AM 

CARMEL  VALLEY 

CATHAY   BULL   RUN  RCH 

CECILVILLE  SAWYER 

CEDAR  GROVE 

CEDARVILLE 

CENTERVILLE  PM 

CHERRY  VALLEY  DAM 

CHESTER 

CHICO  EXP  STA 

CHULA  VISTA 

CLAREMONT   POMONA  COL 

CLARKSBURG 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

CLOVERDALE  3  SSE 

COALINGA 

COLFAX 

COLUSA  1  SSW 

CORCORAN    IRRIG  D I  ST 

CORONA 

COVELO 

COW  CREEK 

CRESCENT  CITY  1  N 

CROCKETT 

CULVER  CITY 

CUYAMA 

CUYAMACA 

DAGGETT    FAA  AP 

DAVIS   AGR  COLLEGE 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  PH 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


71.'! 


It!' 


See  Reference  Notes  Following  Sutton  Index 
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[mtinued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1959 


Day  Oi  MonOi 


btauon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

NAIR 

MAX 

7e 

79 

84 

66 

76 

72 

76 

77 

81 

65 

90 

86 

89 

90 

88 

"~93 

~74 

~e2 

7] 

72 

74 

7' 

61 

,7 

MIN 

48 

43 

45 

45 

50 

49 

48 

46 

56 

56 

66 

68 

51 

60 

48 

48 

50 

5; 

45 

42 

47 

54 

50 

5< 

54 

63 

44 

46 

46 

48 

37 

49 

.0 

.  SABLA 

MAX 

69 

74 

75 

70 

66 

68 

72 

80 

61 

82 

82 

84 

83 

88 

66 

7C 

69 

66 
44 

76 

•  6 

MIN 

49 

63 

52 

43 

47 

53 

55 

48 

50 

47 

47 

47 

56 

62 

57 

51 

47 

47 

4< 

56 

65 

52 

51 

4; 

41 

42 

50 

.0 

>BBINS  COLGATE 

MAX 

77 

79 

83 

72 

74 

75 

80 

89 

92 

92 

91 

93 

93 

MIN 

46 

50 

50 

47 

44 

53 

60 

53 

54 

56 

57 

54 

54 

42 

42 

5; 

52 

53 

54 

39 

I'WNIEVILLE  RS 

MAX 

64 

65 

73 

75 

76 

73 

64 

70 

65 

65 

75 

79 

80 

80 

83 

6 1 

74 

7C 

70 

55 

72 

74 

,5 

MIN 

39 

31 

3? 

39 

39 

41 

32 

38 

47 

43 

43 

42 

,37 

34 

36 

38 

37 

36 

31 

31 

3' 

39 

44 

41 

43 

41 

33 

34 

31 

39 

42 

37 

■  6 

■YLE  5  SSE 

MAX 

51 

60 

63 

72 

79 

71 

66 

64 

63 

70 

75 

81 

69 

72 

73 

76 

78 

75 

53 

5 ; 

69 

.6 

MIN 

36 

30 

30 

33 

41 

46 

■  30 

37 

45 

40 

43 

41 

33 

30 

37 

36 

39 

42 

30 

32 

3( 

41 

40 

43 

45 

43 

40 

33 

30 

29 

20 

36 

.5 

DLEVS 

MAX 

6S 

70 

71 

78 

73 

66 

66 

72 

77 

82 

80 

82 

83 

84 

83 

89 

82 

65 

50 

66 

75 

.2 

MIN 

39 

33 

36 

36 

40 

36 

34 

36 

45 

47 

40 

40 

43 

42 

42 

38 

37 

33 

33 

34 

35 

41 

42 

4i 

45 

46 

4C 

36 

28 

32 

21 

37 

.9 

TTONS  LANDING 

MAX 

78 

77 

83 

68 

70 

76 

73 

83 

92 

91 

86 

90 

70 

73 

74 

83 

MIN 

50 

49 

45 

44 

42 

46 

51 

62 

50 

49 

51 

41 

42 

45 

49 

55 

53 

4< 

46 

61 

54 

OLE  MTN 

MAX 

82 

71 

80 

82 

88 

88 

90 

66 

88 

86 

90 

94 

97 

91 

92 

95 

9G 

98 

93 

95 

88 

90 

93 

100 

95 

68 

.6 

MIN 

60 

55 

60 

58 

64 

65 

63 

63 

66 

66 

66 

71 

76 

69 

69 

66 

71 

69 

69 

65 

64 

67 

71 

75 

73 

72 

7C 

67 

64 

48 

4( 

66 

■  4 

ST  PARK  RES 

MAX 

70 

73 

77 

S3 

60 

78 

65 

77 

72 

78 

68 

86 

85 

86 

91 

92 

60 

.3 

MIN 

ib 

50 

42 

44 

49 

40 

39 

50 

57 

60 

63 

48 

55 

44 

47 

48 

4C 

4i 

40 

40 

47 

50 

55 

5- 

52 

50 

47 

50 

60 

50 

57 

48 

■  6 

CAP  I  TAN  DAM 

MAX 

74 

75 

83 

85 

89 

90 

82 

80 

83 

83 

66 

68 

89 

100 

100 

100 

91 

9C 

79 

80 

78 

84 

5 

MIN 

it 

52 

56 

68 

66 

51 

58 

52 

55 

57 

67 

64 

67 

59 

60 

63 

49 

5; 

64 

50 

48 

51 

53 

55 

56 

59 

67 

6C 

56 

46 

4) 

5* 

■  8 

CENTRO  2  SSW 

MAX 

76 

81 

86 

92 

94 

95 

9 1 

93 

92 

94 

97 

100 

96 

95 

99 

102 

92 

.2 

MIN 

59 

44 

49 

49 

53 

52 

50 

64 

55 

55 

60 

60 

56 

53 

55 

55 

55 

5< 

59 

47 

5C 

51 

56 

63 

60 

57 

57 

56 

62 

40 

5; 

54 

.3 

ECTRA  PH 

MAX 

80 

79 

83 

86 

81 

74 

75 

76 

79 

87 

92 

67 

83 

■  6 

MIN 

43 

44 

48 

48 

47 

44 

44 

47 

53 

52 

65 

49 

46 

49 

48 

49 

4C 

47 

39 

40 

45 

47 

52 

5i 

53 

50 

4i 

41 

32 

40 

31 

4« 

>3 

K  VALLEY 

MAX 

67 

70 

74 

79 

66 

57 

60 

62 

73 

70 

7 1 

67 

58 

55 

60 

65 

65 

.4 

MIN 

33 

34 

36 

38 

42 

40 

33 

49 

54 

49 

66 

41 

41 

37 

40 

41 

38 

4t 

41 

42 

4' 

50 

50 

47 

49 

43 

4C 

38 

31 

31 

34 

41 

.6 

ISIMORE 

MAX 

71 

82 

85 

90 

91 

83 

87 

87 

94 

95 

92 

95 

97 

100 

86 

.3 

MIN 

52 

46 

43 

45 

46 

44 

46 

47 

50 

53 

63 

49 

43 

43 

46 

46 

6C 

51 

60 

43 

46 

54 

5; 

53 

50 

55 

60 

53 

47 

4< 

49 

0 

CONDIDO 

MAX 

72 

75 

79 

84 

63 

80 

78 

77 

78 

81 

80 

80 

92 

94 

93 

87 

79 

.6 

MIN 

56 

50 

48 

48 

46 

48 

47 

48 

50 

51 

57 

57 

56 

45 

47 

48 

48 

4S 

49 

55 

6i 

51 

52 

53 

59 

62 

5C 

50 

56 

40 

4- 

61 

.5 

REKA  VB  CITY 

MAX 

63 

70 

66 

58 

63 

66 

63 

66 

66 

67 

66 

62 

68 

69 

56 

58 

60 

63 

61 

.7 

HIN 

46 

47 

47 

46 

61 

49 

44 

65 

66 

53 

53 

52 

48 

50 

50 

51 

61 

62 

46 

52 

5; 

57 

55 

5< 

50 

50 

47 

47 

43 

39 

44 

49 

5 

IRFIELD  POLICE  STA 

MAX 

79 

80 

83 

80 

74 

70 

80 

76 

76 

89 

90 

92 

91 

92 

90 

74 

82 

1 

MIN 

64 

48 

46 

47 

51 

50 

46 

56 

62 

55 

98 

65 

60 

48 

49 

51 

50 

6C 

43 

46 

5C 

63 

57 

5< 

57 

50 

4E 

45 

57 

50 

44 

51 

.3 

IRMONT 

MAX 

63 

66 

70 

75 

63 

60 

74 

73 

81 

73 

86 

91 

86 

76 

61 

87 

81 

86 

58 

78 

1 

MIN 

46 

47 

49 

65 

57 

56 

53 

63 

64 

57 

57 

61 

60 

56 

66 

5S 

6C 

61 

53 

54 

6< 

56 

56 

64 

66 

56 

54 

52 

53 

42 

41 

54 

7 

tE  POINTS  5  SSW 

MAX 

80 

83 

88 

63 

76 

76 

60 

63 

85 

91 

89 

90 

92 

91 

76 

80 

89 

65 

83 

6 

MIN 

54 

45 

60 

46 

50 

48 

46 

49 

56 

60 

58 

65 

52 

63 

5C 

62 

5E 

46 

48 

49 

54 

52 

60 

46 

48 

32 

39 

37 

*' 

9 

LSOM  DAM 

MAX 

80 

80 

83 

81 

62 

74 

TO 

76 

76 

90 

90 

72 

74 

7T 

78 

86 

87 

93 

89 

72 

72 

72 

69 

f, 

81 

>4 

MIN 

46 

54 

64 

54 

53 

51 

48 

63 

57 

56 

59 

59 

55 

62 

63 

59 

53 

53 

49 

50 

51 

53 

56 

52 

62 

54 

50 

46 

47 

46 

54 

54 

0 

<TANA  KAISER 

MAX 

78 

88 

76 

97 

76 

101 

67 

70 

67 

7( 

62 

4 

MIN 

55 

49 

53 

54 

54 

52 

56 

67 

54 

61 

59 

68 

64 

53 

52 

63 

66 

59 

50 

56 

53 

49 

50 

55 

1 

«EST  GLEN 

MAX 

73 

5 

MIN 

35 

29 

31 

35 

37 

37 

36 

43 

50 

45 

47 

46 

33 

32 

36 

36 

36 

35 

33 

35 

3( 

43 

46 

42 

39 

36 

33 

29 

24 

19 

25 

36 

2 

IT  BtDHELL 

MAX 

59 

65 

79 

82 

76 

73 

72 

79 

80 

70 

50 

71 

4 

MIN 

25 

27 

32 

33 

48 

50 

33 

42 

46 

47 

39 

34 

32 

26 

35 

21 

26 

36 

30 

28 

44 

44 

35 

38 

46 

36 

34 

24 

23 

24 

15 

34 

4 

)T  BRAGG 

MAX 

65 

69 

75 

64 

67 

65 

66 

76 

72 

67 

64 

66 

70 

67 

62 

58 

61 

65 

64 

7 

MIN 

48 

50 

48 

45 

48 

48 

44 

51 

55 

50 

54 

48 

50 

53 

47 

41 

45 

4{ 

43 

45 

50 

51 

54 

51 

50 

63 

48 

49 

46 

38 

45 

48 

5 

IT  BRAGG  AVN 

MAX 

72 

72 

64 

58 

63 

67 

74 

67 

56 

63 

63 

69 

67 

65 

63 

68 

63 

64 

61 

65 

7* 

65 

0 

MIN 

47 

42 

40 

46 

49 

45 

41 

48 

51 

47 

54 

47 

42 

46 

42 

43 

42 

45 

40 

44 

46 

65 

51 

46 

47 

62 

46 

51 

49 

34 

37 

46 

8 

IT  JONES  RS 

MAX 

63 

67 

75 

83 

83 

83 

76 

74 

58 

60 

71 

74 

2 

MIN 

28 

25 

26 

30 

36 

36 

24 

46 

63 

50 

39 

29 

26 

28 

30 

3C 

28 

32 

25 

33 

43 

39 

36 

38 

32 

33 

27 

23 

16 

18 

18 

31 

6 

IT  ROSS 

MAX 

76 

78 

79 

7  7 

70 

1 

MIN 

54 

61 

46 

47 

45 

47 

46 

52 

55 

52 

54 

57 

48 

56 

48 

4« 

47 

53 

46 

49 

50 

55 

55 

54 

52 

53 

44 

46 

45 

47 

64 

50 

3 

iSNO  WB  AP 

MAX 

90 

79 

72 

59 

81 

8 

MIN 

48 

49 

50 

50 

52 

51 

47 

50 

57 

65 

60 

57 

57 

55 

53 

53 

54 

64 

45 

45 

48 

49 

53 

54 

56 

56 

51 

47 

44 

46 

40 

51 

2 

lANT  GOVT  CAMP 

MAX 

92 

76 

81 

90 

96 

90 

79 

73 

71 

59 

82 

6 

MIN 

46 

47 

49 

51 

50 

43 

42 

45 

51 

53 

67 

55 

58 

54 

55 

56 

54 

53 

39 

44 

47 

49 

52 

56 

56 

53 

47 

44 

42 

43 

46 

49 

9 

mT  FOREST 

MAX 

76 

71 

57 

46 

41 

47 

62 

7 

MIN 

30 

31 

34 

36 

36 

33 

31 

34 

39 

42 

46 

44 

43 

45 

47 

4S 

46 

47 

37 

39 

40 

42 

45 

50 

49 

46 

41 

33 

29 

24 

25 

■  39 

0 

•ROY 

MAX 

80 

82 

84 

71 

91 

76 

81 

91 

94 

75 

7] 

73 

76 

69 

74 

80 

9 

\ 

HIN 

44 

42 

44 

43 

46 

42 

44 

45 

57 

55 

66 

50 

46 

47 

47 

47 

47 

51 

43 

42 

43 

51 

52 

53 

54 

58 

5« 

39 

37 

53 

3< 

47 

3 

i:l«NVILLE 

MAX 

70 

82 

80 

71 

66 

67 

67 

74 

69 

70 

86 

86 

70 

57 

57 

60 

66 

76 

6 

r 

MIN 

35 

32 

33 

34 

34 

35 

33 

33 

33 

40 

44 

46 

42 

41 

39 

41 

4C 

36 

36 

32 

33 

35 

41 

42 

41 

40 

39 

40 

34 

25 

26 

36. 

6 

[\HJ  GROVE 

MAX 

51 

51 

62 

57 

64 

62 

57 

55 

59 

60 

70 

71 

55 

78 

78 

74 

66 

63 

51 

42 

4{ 

64. 

0 

MIN 

29 

31 

33 

35 

40 

36 

32 

37 

39 

42 

47 

46 

47 

46 

47 

45 

47 

47 

38 

39 

42 

44 

46 

52 

52 

47 

43 

30 

29 

25 

31 

40. 

1 

ISS  VALLEY 

MAX 

70 

74 

76 

72 

63 

70 

87 

79 

74 

74 

73 

83 

87 

89 

86 

79 

70 

73 

59 

5C 

77. 

0 

MIN 

52 

48 

48 

49 

46 

42 

40 

49 

55 

53 

56 

62 

62 

54 

52 

54 

5£ 

52 

43 

44 

50 

52 

51 

59 

58 

57 

46 

47 

42 

43 

43 

50. 

2 

.'TON  1  w 

MAX 

78 

80 

78 

71 

67 

69 

75 

73 

73 

84 

71 

74 

87 

68 

88 

76 

60 

73 

79 

70 

75 

83 

77. 

8 

MIN 

54 

46 

42 

42 

44 

40 

41 

44 

59 

52 

56 

62 

45 

46 

45 

41 

4e 

66 

40 

40 

44 

63 

56 

55 

52 

53 

44 

39 

42 

42 

46 

47. 

2 

uENLAND  RANCH 

MAX 

85 

88 

93 

95 

96 

96 

94 

92 

94 

98 

102 

103 

102 

96 

90 

101 

102 

97 

92 

95 

90 

85 

74 

63 

94. 

4 

MIN 

62 

69 

70 

65 

64 

63 

71 

61 

62 

66 

68 

71 

80 

59 

60 

6C 

64 

6< 

65 

58 

56 

59 

76 

70 

68 

65 

66 

71 

52 

60 

70 

65. 

4 

WEE 

MAX 

68 

60 

66 

75 

80 

78 

79 

74 

76 

76 

83 

64 

64 

76 

80 

84 

80 

65 

83 

78 

76 

75 

82 

89 

88 

85 

84 

79 

76 

58 

52 

77. 

4 

MIN 

45 

46 

47 

48 

50 

50 

52 

48 

50 

64 

55 

67 

54 

48 

50 

51 

51 

52 

52 

48 

46 

52 

55 

57 

58 

56 

54 

54 

42 

36 

41 

50. 

4 

F  MOON  BAY   2  NNW 

MAX 

68 

70 

75 

72 

63 

63 

66 

62 

66 

74 

72 

73 

66 

74 

65 

71 

66 

6C 

62 

63 

59 

67 

71 

88 

78 

50 

53 

64 

65 

68 

58. 

8 

HIN 

56 

53 

50 

51 

49 

47 

49 

60 

54 

58 

52 

49 

51 

47 

46 

45 

50 

56 

49 

50 

46 

53 

54 

54 

53 

55 

43 

45 

44 

45 

60. 

5 

IILTON  AF8 

MAX 

75 

82 

75 

72 

68 

68 

75 

73 

75 

84 

66 

88 

86 

89 

86 

85 

75 

64 

69 

73 

75 

87 

87 

85 

78 

63 

73 

81 

68 

73 

76 

77. 

4 

MIN 

60 

51 

46 

46 

46 

51 

47 

54 

56 

55 

57 

54 

51 

50 

50 

53 

52 

53 

47 

46 

48 

56 

57 

58 

54 

52 

46 

49 

55 

53 

45 

51. 

6 

Sm  Baiarence  Notes  Following  Station  Ladax 
-  329  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNI 
OCTOBER  195| 


Day  0<  Month 


2 

3 

4 

5 

80 

85 

87 

83 

W 

42 

45 

51 

75 

83 

85 

83 

35 

37 

40 

42 

67 

27 

27 

74 

78 

82 

90 

<>6 

55 

48 

51 

72 

50 

46 

48 

46 

44 

39 

39 

40 

39 

40 

40 

41 

75 

82 

60 

33 

35 

36 

41 

80 

82 

83 

74 

42 

42 

43 

44 

38 

40 

43 

46 

30 

32 

35 

38 

50 

52 

53 

56 

64 

70 

81 

77 

28 

29 

31 

63 

87 

91 

93 

52 

53 

53 

56 

70 

84 

42 

44 

89 

5* 

55 

54 

53 

5* 

51 

49 

43 

54 

60 

55 

58 

24 

29 

32 

39 

40 

39 

42 

46 

84 

86 

90 

87 

61 

61 

63 

69 

82 

66 

87 

52 

56 

50 

57 

52 

60 

52 

59 

84 

52 

55 

55 

62 

40 

42 

40 

40 

61 

65 

42 

45 

46 

46 

78 

85 

43 

43 

47 

46 

50 

61 

52 

70 

34 

36 

44 

42 

29 

32 

44 

51 

39 

40 

43 

40 

44 

42 

43 

67 

79 

70 

67 

31 

31 

31 

38 

66 

74 

69 

67 

38 

43 

42 

45 

76 

81 

68 

86 

38 

44 

56 

46 

83 

82 

82 

61 

82 

85 

88 

eo 

44 

44 

46 

47 

83 

85 

88 

85 

50 

50 

56 

54 

8 

9 

10 

11  1  12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

79 

61 

84 

90 

87 

90 

90 

90 

91 

90 

46 

56 

66 

57 

58 

57 

52 

60 

48 

5C 

51 

46 

46 

42 

45 

50 

50 

65 

57 

60 

68 

72 

71 

78 

80 

85 

81 

61 

81 

70 

72 

64 

79 

75 

42 

52 

51 

55 

43 

39 

41 

44 

40 

41 

44 

40 

46 

46 

49 

64 

52 

48 

47 

66 

59 

70 

81 

76 

82 

85 

7C 

88 

32 

46 

40 

32 

30 

29 

30 

3i 

31 

26 

32 

35 

40 

36 

31 

36 

87 

90 

90 

91 

96 

99 

90 

94 

91 

90 

lOO 

57 

55 

57 

56 

59 

69 

76 

69 

65 

64 

66 

56 

49 

46 

58 

72 

62 

61 

58 

73 

80 

91 

92 

95 

93 

94 

93 

90 

51 

60 

58 

59 

58 

60 

50 

51 

4? 

51 

52 

44 

49 

45 

54 

51 

51 

55 

54 

74 

80 

60 

67 

90 

87 

86 

88 

93 

80 

39 

44 

45 

47 

46 

44 

36 

39 

36 

41 

43 

39 

33 

36 

35 

44 

46 

45 

60 

70 

70 

75 

80 

83 

83 

83 

39 

48 

47 

49 

46 

45 

47 

47 

46 

4t 

42 

41 

41 

42 

42 

41 

52 

52 

50 

58 

65 

72 

69 

70 

71 

76 

82 

35 

47 

46 

44 

37 

35 

36 

36 

36 

32 

3C 

32 

35 

42 

45 

42 

42 

42 

40 

79 

86 

90 

90 

91 

93 

93 

45 

55 

63 

55 

50 

47 

47 

47 

4S 

41 

4t 

45 

42 

44 

62 

52 

52 

54 

51 

80 

81 

47 

56 

66 

55 

55 

47 

47 

47 

41 

4'/ 

5< 

4S 

50 

52 

52 

55 

56 

52 

52 

66 

66 

36 

39 

43 

46 

41 

43 

41 

43 

41 

42 

42 

33 

37 

36 

42 

45 

46 

45 

44 

60 

86 

81 

86 

89 

50 

55 

56 

60 

58 

66 

62 

6C 

61 

64 

6< 

50 

46 

51 

54 

59 

65 

70 

62 

64 

85 

87 

35 

38 

42 

44 

44 

51 

37 

45 

4{ 

45 

3( 

33 

37 

4C 

45 

50 

5C 

46 

41 

92 

91 

95 

99 

95 

95 

95 

91 

57 

57 

60 

63 

63 

65 

60 

69 

'60 

i: 

62 

53 

54 

5t 

64 

61 

65 

62 

78 

79 

89 

88 

86 

93 

47 

50 

47 

42 

44 

46 

45 

41 

45 

41 

62 

50 

93 

96 

104 

100 

104 

58 

58 

56 

67 

62 

70 

69 

68 

5? 

56 

6] 

68 

61 

6C 

6C 

61 

61 

71 

70 

94 

92 

46 

51 

54 

55 

69 

65 

44 

46 

4« 

49 

5C 

61 

46 

41 

45 

64 

55 

51 

55 

91 

94 

98 

100 

93 

IOC 

IOC 

IOC 

64 

59 

60 

65 

66 

69 

70 

64 

6C 

67 

65 

64 

62 

5! 

6C 

64 

81 

67 

61 

70 

66 

8C 

39 

43 

46 

38 

26 

32 

34 

37 

3i 

4C 

35 

21 

31 

4C 

44 

3( 

45 

35 

35 

76 

72 

81 

85 

S3 

80 

9] 

46 

48 

49 

62 

51 

53 

47 

54 

51 

62 

6C 

45 

36 

43 

52 

5< 

54 

51 

47 

87 

86 

90 

91 

IOC 

57 

59 

64 

68 

68 

68 

72 

70 

7C 

7: 

5S 

56 

5( 

61 

64 

71 

7C 

67 

60 

90 

90 

91 

92 

93 

41 

48 

48 

49 

62 

56 

45 

50 

54 

63 

6: 

46 

35 

41 

42 

51 

6' 

54 

51 

62 

66 

90 

81 

89 

93 

94 

68 

76 

81 

89 

96 

82 

53 

62 

60 

62 

58 

67 

56 

63 

66 

66 

51 

53 

49 

53 

67 

57 

57 

66 

53 

92 

89 

56 

62 

62 

69 

68 

61 

66 

67 

62 

61 

6! 

60 

54 

58 

61 

60 

62 

70 

62 

60 

91 

92 

93 

96 

99 

96 

1 00 

99 

68 

41 

55 

54 

62 

47 

45 

46 

46 

45 

46 

52 

38 

45 

46 

45 

51 

52 

52 

57 

62 

63 

71 

69 

71 

76 

72 

61 

63 

72 

63 

64 

52 

56 

54 

54 

51 

46 

50 

46 

4S 

46 

53 

43 

51 

51 

55 

54 

62 

51 

45 

75 

87 

90 

86 

69 

90 

43 

55 

51 

66 

63 

50 

62 

62 

5C 

47 

49 

40 

40 

42 

42 

50 

52 

54 

53 

76 

73 

51 

55 

58 

59 

59 

59 

48 

49 

47 

58 

60 

59 

59 

51 

56 

67 

63 

63 

79 

81 

78 

41 

41 

41 

50 

50 

48 

41 

46 

47 

46 

48 

50 

40 

40 

40 

51 

53 

53 

49 

75 

70 

40 

46 

49 

32 

37 

33 

33 

43 

35 

44 

43 

35 

70 

60 

68 

84 

85 

91 

90 

46 

46 

60 

51 

47 

40 

39 

42 

45 

44 

42 

38 

39 

39 

50 

49 

50 

66 

43 

7 1 

83 

82 

90 

69 

51 

54 

50 

62 

52 

66 

50 

47 

57 

5C 

44 

40 

40 

47 

50 

60 

50 

52 

48 

64 

65 

76 

74 

77 

60 

79 

60 

81 

80 

69 

70 

63 

86 

82 

61 

75 

35 

45 

40 

41 

37 

62 

47 

40 

41 

49 

44 

32 

30 

37 

40 

61 

46 

45 

43 

61 

64 

75 

74 

73 

77 

76 

79 

78 

77 

67 

76 

83 

81 

78 

75 

42 

45 

47 

46 

45 

52 

46 

51 

5C 

49 

45 

34 

39 

43 

46 

65 

65 

52 

49 

85 

60 

90 

96 

92 

84 

68 

92 

93 

92 

92 

83 

66 

84 

88 

93 

96 

93 

85 

41 

58 

54 

52 

68 

47 

39 

42 

41 

43 

44 

43 

41 

42 

49 

50 

50 

57 

66 

73 

74 

90 

88 

90 

90 

90 

88 

92 

92 

83 

76 

78 

74 

90 

87 

89 

89 

60 

64 

62 

58 

60 

62 

70 

69 

69 

72 

79 

76 

72 

79 

70 

67 

60 

58 

69 

76 

76 

67 

30 

46 

45 

44 

34 

37 

44 

40 

36 

39 

50 

34 

35 

39 

41 

43 

48 

40 

40 

79 

60 

86 

90 

67 

92 

92 

90 

91 

97 

92 

75 

77 

78 

81 

86 

94 

90 

79 

45 

46 

53 

57 

54 

64 

50 

49 

60 

52 

50 

45 

40 

44 

47 

50 

54 

52 

53 

80 

60 

66 

91 

89 

69 

91 

91 

92 

97 

93 

75 

77 

76 

62 

88 

95 

90 

80 

53 

51 

57 

63 

60 

61 

56 

58 

57 

53 

58 

45 

47 

53 

52 

54 

63 

57 

57 

HAPPY   CAMP  RS 

MAT  CREEK  PH  1 

HATFIELD  PUMP  PLANT 

HEALDSBURG 

HENSHAW  DAM 

HETCH  HETCHY 

HILTS 

MOCLISTER 

HOOP  A 

HUNTlNeTOM  LAKE 
IDRIA 

IDYLLWILD  RS 

IMPERIAL 

INDEPENDENCE 

INDIO  US  SATE  &ARDEN 

INYOKERN 

IRON  MTN 

JESS  VALLEY 

JULIAN  KTNOLA 

KERN  RIVER  PH  1 

KERN  RIVER  PH  3 

KETTLEMAN  CITY  1  SS* 

KETTLEMAN  STA 

KING  CITY 

KLAMATH 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LAGUNA  BEACH 
LAKE  ARROWHEAD 


LAKEPORT 

LAKESHORE 

LAKE  SPAULDING 

LAKE  SPAULDING  DAM 

LANCASTER 

LAS  PLUMAS 

LAVA  BEOS  NM 

LE  GRAND 

LEMON  COVE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


72  70  70  74 
44     43     42  36 


76  62  54 

26  33  26  28 

89  86  83  53 

5  5  67  44 

81  72  78 

63  52  43  50 

66  64  62  54 

65  48  32  37 


73     68  55 


32  30  22  29 
75     70  72 


69  68  65  67 
44     35      30  32 


67     60     63  69 


69     69     51     48  751 


60 

86 
50 


60|  56 
71 


55  ■ 
73 


86  70  63 
59  45 

72  52 


89  83 
62  53 


72  61 
40  39 


87  78 
62  46 


50     46  26 


67  65 
54  49 


65     62  66 


44     40      34     35  4i 


75  73  69  68 

54  55  52  40 

75  70  71 

54  58  54 

75  73  73 


62  66  76 
35  36 


72     77  73 
40      33     46  44 


70  70  72 
52  49 


61  47  49 
34  29 


75  73  75 

35  33  33 

72  64  73 

42  36  34  44 


56  62 
30  32 


56  50 
32  37 


76  65  61  65 

46  48  41  35 

78  68  74 

50  61  50 

5a  45 

0  50  22  3C 

76  75  75  75 


65  69 
47  41 


See  Belerence  Notes  Following  Slatioo  index 
-  33C  - 


i 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1959 


\  Day  Of  Month 


atation 

J 

2\  3 

g 

1 

g 

g 

10 

14 

15 

16 

17 

18 

1 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

 T 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Jl 

.INDSAY 

MAX 

80 

82 

85 

88 

85 

75 

75 

78 

81 

86 

90 

90 

90 

91 

90 

92 

97 

88 

83 

78 

78 

81 

90 

95 

91 

91 

75 

74 

65 

68 

7< 

83.4 

1 

MIN 

*^ 

44 

44 

47 

48 

43 

43 

47 

49 

54 

66 

54 

52 

63 

61 

49 

60 

44 

44 

46 

48 

46 

49 

63 

64 

48 

46 

42 

35 

35 

47.8 

IVERHORE  2  SSW 

MAX 

77 

76 

78 

83 

82 

73 

68 

77 

69 

74 

87 

91 

89 

85 

91 

92 

90 

90 

65 

73 

76 

77 

85 

90 

93 

86 

69 

75 

80 

66 

7C 

79.9 

I 

MIN 

*' 

44 

46 

45 

48 

48 

41 

43 

54 

62 

53 

65 

58 

50 

50 

49 

50 

61 

51 

44 

45 

49 

55 

53 

54 

55 

5C 

41 

46 

50 

44 

49.1 

1 

►LANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

MAX 

69 

67 

66 

74 

88 

80 

72 

80 

8 

80 

88 

86 

83 

81 

87 

86 

84 

87 

81 

60 

77 

80 

36 

89 

86 

81 

76 

70 

64 

49 

5< 

77.7 

! 

M  I  N 

50 

45 

45 

49 

56 

53 

45 

49 

56 

58 

54 

62 

68 

54 

58 

62 

60 

61 

61 

50 

52 

54 

67 

63 

66 

60 

51 

49 

46 

36 

45 

53.9 

!, 

ODI 

MAX 

79 

80 

82 

82 

78 

71 

77 

77 

79 

87 

91 

88 

89 

89 

88 

90 

90 

72 

73 

76 

76 

86 

90 

91 

89 

82 

7C 

77 

69 

72 

72 

81.0 

1 

MIN 

52 

42 

45 

45 

48 

47 

43 

50 

68 

55 

68 

54 

47 

48 

48 

50 

50 

50 

42 

44 

45 

52 

57 

56 

68 

55 

43 

40 

53 

51 

35 

49.2 

! 

.OMPOC  SEWAGE  PLANT 

MAX 

7* 

77 

78 

77 

73 

71 

81 

77 

80 

81 

74 

76 

78 

90 

80 

79 

76 

69 

69 

72 

77 

88 

92 

84 

70 

71 

68 

76 

73 

72 

73 

76.6 

11 

MIN 

44 

47 

41 

41 

39 

41 

41 

43 

67 

56 

49 

53 

45 

47 

41 

47 

46 

56 

45 

48 

44 

49 

57 

48 

55 

42 

58 

40 

46 

35 

36 

46.4 

) 

uONS  BEACH 

MAX 

74 

61 

84 

83 

81 

74 

78 

78 

72 

76 

83 

74 

87 

91 

85 

80 

80 

78 

70 

72 

76 

84 

78 

77 

69 

69 

72 

74 

70 

74 

73 

77.3 

! 

MIN 

60 

57 

56 

58 

57 

58 

57 

67 

67 

62 

61 

64 

63 

66 

60 

56 

62 

61 

61 

58 

59 

59 

62 

62 

64 

65 

65 

63 

56 

54 

53 

59.4 

1 

ONG  BEACH  WB  AP 

MAX 

76 

80 

85 

85 

82 

76 

74 

77 

76 

79 

81 

76 

68 

96 

90 

83 

80 

78 

72 

74 

75 

86 

83 

82 

71 

69 

71 

75 

71 

73 

73 

78.6 

1 

MIN 

59 

55 

55 

56 

56 

56 

56 

66 

56 

60 

61 

64 

61 

49 

57 

64 

61 

62 

69 

57 

56 

55 

61 

63 

65 

65 

65 

59 

54 

64 

51 

58.0 

1 

OS  ANGELES  WB  AP 

MAX 

74 

74 

80 

83 

78 

74 

74 

74 

76 

79 

73 

74 

76 

90 

91 

77 

73 

72 

73 

72 

72 

76 

79 

80 

70 

67 

71 

73 

72 

74 

73 

75.6 

» 

MIN 

60 

56 

57 

58 

60 

69 

59 

69 

59 

63 

65 

65 

65 

61 

61 

59 

64 

63 

63 

62 

60 

66 

61 

64 

66 

66 

66 

62 

56 

64 

54 

60.8 

1 

OS  ANGELES  MB  CITY 

MAX 

76 

77 

86 

86 

83 

77 

77 

76 

80 

84 

81 

80 

87 

94 

91 

37 

81 

77 

75 

75 

74 

86 

90 

86 

71 

67 

70 

73 

72 

71 

71 

79.5 

MIN 

61 

58 

59 

59 

60 

60 

59 

69 

60 

62 

64 

64 

64 

64 

65 

62 

58 

62 

61 

62 

61 

58 

61 

62 

64 

64 

64 

60 

57 

66 

56 

60.8 

'! 

OS  qANOS 

MAX 

82 

83 

87 

88 

83 

76 

79 

81 

86 

88 

93 

88 

90 

93 

92 

90 

93 

81 

78 

79 

79 

83 

90 

95 

92 

75 

76 

77 

70 

73 

77 

83.7 

MIN 

47 

44 

46 

46 

5 1 

45 

45 

47 

66 

56 

67 

54 

48 

51 

50 

49 

49 

52 

46 

45 

44 

52 

48 

51 

57 

66 

46 

47 

50 

50 

37 

49.2 

11 

OS  GATOS 

MAX 

82 

84 

89 

86 

76 

77 

80 

80 

82 

89 

94 

92 

95 

95 

93 

94 

89 

80 

78 

79 

81 

87 

97 

98 

85 

77 

77 

80 

70 

75 

81 

»4.6 

« 

MIN 

50 

46 

49 

46 

46 

43 

43 

43 

55 

51 

59 

52 

50 

54 

53 

52 

62 

51 

42 

42 

46 

46 

55 

60 

52 

64 

43 

42 

42 

47 

45 

48.7 

UCERNE  VALLEY  1  WSW 

MAX 

73 

77 

80 

87 

88 

87 

82 

86 

84 

90 

94 

94 

84 

89 

94 

95 

90 

93 

93 

87 

86 

89 

94 

97 

93 

91 

82 

78 

70 

56 

56 

86.1 

» 

MIN 

46 

38 

40 

40 

40 

45 

45 

36 

51 

47 

48 

53 

53 

35 

37 

40 

42 

42 

47 

40 

43 

46 

50 

52 

63 

51 

51 

49 

46 

38 

42 

44.7 

11 

AOERA 

MAX 

79 

80 

85 

86 

89 

85 

72 

80 

83 

85 

89 

»4 

90 

91 

94 

95 

94 

97 

88 

79 

78 

80 

62 

91 

97 

93 

80 

77 

76 

73 

72 

86.0 

11 

MIN 

45 

47 

49 

48 

51 

49 

45 

43 

66 

48 

60 

58 

54 

54 

63 

53 

65 

53 

45 

44 

47 

61 

53 

66 

56 

65 

56 

43 

42 

49 

40 

60.3 

« 

ANDEVILLE  ISLAND 

MAX 

77 

80 

79 

81 

73 

70 

75 

74 

76 

63 

87 

87 

86 

88 

86 

89 

87 

72 

72 

76 

76 

86 

87 

90 

82 

82 

74 

71 

72 

73 

79.6 

MIN 

56 

53 

45 

44 

46 

45 

52 

48 

58 

60 

66 

62 

52 

52 

52 

50 

46 

54 

54 

42 

44 

68 

50 

55 

56 

66 

44 

68 

64 

50 

37 

51.2 

11 

ANZANITA  LAKE 

MAX 

46 

54 

61 

70 

69 

64 

54 

51 

48 

52 

69 

67 

64 

73 

78 

77 

74 

76 

67 

64 

62 

62 

68 

79 

78 

75 

67 

54 

50 

39 

47 

62.9 

MIN 

30 

32 

40 

39 

36 

29 

27 

36 

43 

40 

41 

41 

38 

39 

43 

43 

43 

41 

32 

31 

38 

40 

43 

43 

44 

41 

35 

31 

23 

24 

26 

36.6 

» 

ARICOPA 

MAX 

77 

84 

84 

89 

85 

74 

72 

79 

79 

66 

88 

89 

96 

89 

90 

90 

101 

89 

75 

71 

62 

79 

87 

94 

92 

82 

73 

74 

67 

69 

76 

82.6 

MIN 

57 

57 

59 

56 

59 

65 

58 

54 

62 

65 

66 

69 

59 

62 

62 

63 

65 

65 

62 

62 

7C 

67 

69 

62 

67 

65 

66 

54 

54 

47 

51 

60.4 

t 

i»RTINEZ  FIRE  STA 

MAX 

79 

78 

82 

80 

80 

74 

69 

78 

74 

76 

87 

87 

92 

88 

90 

90 

91 

86 

75 

72 

76 

77 

86 

68 

86 

80 

65 

74 

81 

69 

73 

80.1 

MIN 

53 

48 

47 

48 

53 

54 

46 

54 

62 

65 

67 

56 

63 

50 

50 

63 

51 

50 

48 

46 

5C 

54 

60 

56 

56 

66 

51 

45 

47 

55 

46 

51.9 

> 

lARYSVILLE 

MAX 

81 

83 

83 

83 

83 

78 

71 

78 

79 

82 

90 

90 

88 

91 

92 

90 

91 

90 

77 

77 

79 

76 

88 

as 

90 

90 

76 

77 

77 

69 

76 

82.7 

MIN 

53 

50 

45 

46 

50 

51 

49 

65 

62 

68 

56 

61 

64 

49 

49 

51 

51 

54 

44 

47 

49 

53 

55 

56 

57 

66 

48 

52 

61 

49 

5C 

52.0 

( 

iC  CLOUD 

MAX 

60 

67 

74 

80 

74 

71 

60 

62 

63 

60 

77 

77 

75 

82 

86 

84 

83 

80 

71 

72 

67 

61 

79 

87 

83 

80 

73 

66 

59 

56 

64 

71.3 

MIN 

30 

30 

34 

34 

32 

33 

26 

37 

44 

43 

40 

34 

32 

37 

35 

37 

36 

35 

29 

31 

35 

42 

41 

42 

34 

36 

31 

26 

24 

23 

27 

34.0 

1 

(ECCA  3  5E 

MAX 

88 

76 

88 

91 

89 

87 

93 

89 

89 

88 

89 

95 

98 

98 

99 

98 

98 

104 

99 

91 

91 

87 

99 

106 

101 

96 

90 

88 

90 

86 

61 

91.6 

58 

49 

50 

55 

53 

53 

55 

57 

68 

60 

69 

69 

52 

54 

56 

68 

58 

51 

52 

63 

64 

64 

63 

65 

63 

64 

61 

45 

52 

57.0 

ERCEO  FIRE  STA  2 

MAX 

79 

81 

85 

86 

85 

77 

76 

77 

80 

84 

90 

88 

91 

91 

91 

91 

93 

92 

74 

77 

77 

88 

92 

86 

73 

76 

73 

74 

74 

82.8 

MIN 

47 

48 

44 

51 

46 

47 

47 

68 

57 

59 

60 

51 

61 

52 

51 

51 

47 

43 

42 

41 

57 

66 

45 

47 

42 

49 

36 

6«.4 

IIDDLEWATER 

MAX 

78 

81 

84 

88 

85 

81 

73 

78 

80 

86 

88 

88 

91 

90 

90 

91 

97 

93 

80 

77 

77 

79 

86 

97 

92 

90 

77 

74 

69 

72 

74 

83.4 

50 

54 

57 

52 

52 

62 

56 

61 

62 

63 

59 

59 

60 

59 

68 

60 

49 

49 

52 

65 

64 

60 

63 

64 

57 

52 

60 

45 

43 

55.3 

[ILL  CREEK  2 

MAX 

69 

73 

77 

81 

82 

80 

75 

78 

77 

86 

86 

84 

88 

90 

93 

92 

94 

93 

85 

76 

76 

88 

92 

94 

91 

71 

60 

66 

64 

64 

57 

80.0 

46 

58 

61 

55 

46 

52 

56 

59 

66 

64 

67 

61 

69 

70 

70 

71 

60 

51 

51 

61 

69 

72 

61 

62 

55 

60 

44 

42 

45 

57.4 

INCRAL 

MAX 

54 

59 

65 

72 

69 

67 

53 

61 

62 

60 

70 

69 

70 

74 

80 

78 

73 

78 

70 

68 

67 

55 

76 

82 

78 

76 

72 

63 

60 

48 

54 

66.8 

35 

34 

35 

28 

25 

39 

44 

38 

37 

32 

39 

36 

37 

39 

41 

37 

29 

27 

27 

39 

45 

44 

40 

40 

30 

32 

26 

30 

36 

35.0 

ITCHELL  CAVERNS 

MAX 

62 

65 

68 

76 

78 

76 

76 

76 

78 

82 

85 

88 

82 

84 

85 

86 

86 

84 

82 

79 

78 

82 

86 

88 

88 

84 

76 

73 

68 

53 

49 

77.5 

41 

55 

58 

60 

54 

58 

67 

61 

64 

66 

62 

63 

68 

68 

67 

69 

64 

60 

60 

63 

68 

70 

69 

70 

63 

58 

45 

38 

32 

58.9 

POESTO 

MAX 

80 

80 

87 

87 

79 

74 

80 

79 

86 

89 

92 

88 

90 

92 

91 

90 

93 

77 

76 

77 

78 

84 

90 

93 

91 

78 

72 

78 

72 

75 

76 

■3.0 

MIN 

48 

43 

46 

46 

49 

49 

48 

46 

56 

56 

67 

68 

50 

61 

49 

49 

51 

51 

46 

47 

45 

56 

53 

65 

55 

50 

45 

49 

46 

45 

37 

49.3 

ptW  LAKE 

MAX 

50 

56 

65 

72 

65 

65 

60 

67 

76 

75 

76 

69 

64 

72 

77 

75 

73 

72 

66 

66 

70 

72 

77 

77 

74 

71 

71 

62 

48 

44 

65 

67.1 

MIN 

29 

33 

42 

44 

35 

33 

43 

39 

41 

40 

36 

35 

36 

38 

37 

37 

36 

35 

37 

36 

41 

43 

42 

46 

42 

32 

28 

25 

28 

36.5 

JNTEREY 

MAX 

75 

80 

82 

79 

68 

69 

73 

69 

75 

80 

83 

85 

89 

91 

79 

80 

69 

62 

67 

70 

69 

80 

94 

90 

74 

61 

67 

73 

69 

74 

77 

75.9 

MIN 

52 

56 

51 

49 

49 

48 

51 

57 

54 

68 

62 

68 

59 

55 

52 

48 

54 

49 

49 

51 

51 

56 

6C 

56 

57 

53 

47 

4a 

52 

51 

52.7 

WTICELLO  OAH 

MAX 

78 

77 

82 

85 

81 

77 

70 

80 

76 

81 

92 

90 

88 

90 

92 

92 

94 

87 

73 

78 

79 

77 

93 

92 

92 

89 

73 

78 

79 

66 

72 

82.4 

MIN 

58 

51 

47 

48 

51 

50 

48 

53 

60 

58 

59 

67 

58 

67 

51 

53 

51 

50 

46 

49 

53 

56 

61 

57 

68 

53 

52 

55 

53 

63 

45 

53.2 

JRRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

70 

72 

78 

70 

69 

70 

79 

72 

75 

88 

74 

77 

73 

82 

91 

75 

67 

66 

70 

81 

79 

89 

91 

77 

64 

64 

65 

71 

75 

71 

7S 

74.8 

MIN 

47 

47 

49 

46 

47 

47 

51 

54 

55 

53 

56 

65 

57 

49 

56 

51 

61 

53 

47 

49 

53 

56 

65 

56 

67 

56 

49 

47 

52 

46 

52.0 

WNTAIN  PASS 

MAX 

58 

60 

70 

73 

73 

71 

70 

73 

78 

80 

79 

83 

76 

76 

81 

80 

77 

76 

76 

78 

73 

76 

79 

82 

83 

83 

79 

79 

58 

44 

47 

73.3 

MIN 

37 

39 

49 

52 

57 

54 

55 

44 

51 

54 

62 

51 

51 

47 

50 

52 

56 

60 

63 

46 

46 

46 

50 

62 

54 

55 

5G 

51 

34 

31 

32 

49.1 

(  DIABLO  NORTH  GATE 

MAX 

72 

73 

76 

80 

80 

72 

61 

74 

69 

73 

84 

89 

85 

87 

86 

84 

91 

78 

65 

72 

77 

75 

60 

93 

91 

86 

65 

71 

75 

69 

61 

77. S 

MIN 

51 

55 

56 

46 

47 

51 

55 

66 

62 

65 

64 

64 

66 

62 

68 

45 

44 

45 

64 

56 

63 

72 

60 

49 

44 

41 

46 

41 

31 

54.0 

)UNT  HAMILTON 

MAX 

61 

64 

65 

68 

56 

62 

60 

59 

74 

76 

73 

78 

7S 

79 

81 

80 

71 

63 

68 

69 

86 

85 

81 

61 

58 

53 

61 

65 

68.7 

MIN 

42 

51 

52 

55 

38 

44 

47 

49 

53 

62 

68 

61 

67 

67 

69 

69 

50 

46 

51 

54 

66 

72 

66 

49 

40 

36 

49 

53.9 

HINT  HEBRON  RS 

MAX 

52 

57 

66 

77 

77 

70 

51 

57 

59 

62 

71 

68 

66 

72 

79 

72 

78 

80 

68 

69 

61 

45 

70 

80 

68 

71 

55 

49 

44 

5< 

64.9 

MIN 

22 

23 

23 

25 

34 

23 

IS 

42 

47 

40 

36 

26 

23 

24 

27 

26 

26 

32 

21 

35 

34 

41 

31 

32 

32 

19 

1  5 

11 

9 

16 

27.1 

WNT  SHASTA  WB  CITY 

MAX 

62 

68 

79 

74 

69 

58 

63 

55 

62 

76 

74 

67 

71 

79 

80 

74 

81 

71 

71 

65 

53 

71 

75 

84 

73 

73 

59 

64 

61 

66 

6i 

68.2 

MIN 

37 

31 

38 

37 

38 

38 

32 

44 

46 

44 

46 

42 

36 

40 

44 

39 

41 

45 

32 

39 

45 

41 

44 

46 

45 

40 

42 

39 

33 

36 

36 

39.9 

'  WILSON  FC  3388 

MAX 

55 

60 

66 

71 

71 

69 

67 

71 

72 

78 

80 

81 

80 

81 

80 

82 

83 

80 

74 

75 

78 

80 

84 

85 

80 

78 

7C 

66 

60 

46 

5< 

72.8 

MIN 

35 

40 

45 

51 

45 

49 

47 

53 

52 

56 

62 

62 

60 

69 

63 

63 

63 

63 

56 

51 

57 

56 

65 

66 

66 

69 

54 

47 

45 

25 

3f 

53.3 

ICIMIENTO  DAM 

MAX 

89 

88 

87 

89 

86 

85 

80 

85 

95 

96 

87 

84 

81 

65 

86 

98 

101 

98 

80 

74 

78 

72 

74 

7( 

87.1 

MIN 

43 

43 

44 

46 

45 

45 

46 

44 

53 

52 

53 

54 

52 

51 

52 

50 

52 

47 

45 

44 

46 

51 

62 

54 

62 

50 

45 

43 

37 

45 

36 

47.6 

IPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

78 

85 

87 

80 

72 

70 

79 

77 

77 

89 

89 

93 

95 

93 

96 

96 

88 

6e 

73 

77 

75 

92 

91 

95 

86 

66 

72 

82 

78 

76 

81 

82.4 

MIN 

61 

50 

44 

45 

45 

41 

44 

44 

50 

52 

56 

54 

51 

50 

51 

50 

50 

42 

42 

42 

48 

54 

66 

57 

56 

54 

51 

47 

56 

56 

5f 

50.2 

lEOLES  FAA  AP 

MAX 

72 

79 

81 

88 

90 

92 

87 

87 

92 

94 

96 

98 

88 

92 

95 

96 

96 

91 

97 

91 

86 

94 

97 

IOC 

97 

94 

91 

89 

77 

60 

5T 

86.6 

MIN 

55 

52 

55 

55 

57 

62 

64 

59 

57 

61 

64 

65 

71 

66 

63 

59 

67 

59 

63 

60 

68 

57 

73 

71 

65 

66 

69 

66 

66 

47 

47 

60.9 

See  Beierence  Notes  Following  StaHon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  CALIFORNIA  I 


Continued  OCTOBER  1959  t 


Station 

Da;  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11  1 

12 

— 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEVADA  CITY 

MAX 

70 

73 

— ^ 

72 

68" 

71 

77 

79 

82 

62 

76 

70 

70 

69 

77 

82 

~~82 

— ^ 

72 

~~55 

73.5 

MIN 

<>2 

37 

37 

37 

42 

36 

32 

39 

51 

45 

46 

40 

36 

39 

40 

41 

40 

40 

33 

35 

39 

43 

45 

47 

46 

46 

37 

33 

31 

43 

26 

39.6 

NEWARK 

MAX 

74 

79 

79 

79 

66 

74 

74 

80 

82 

85 

85 

83 

87 

78 

64 

67 

72 

70 

80 

89 

86 

76 

76.4 

MIN 

57 

48 

50 

46 

46 

49 

47 

49 

59 

57 

58 

52 

51 

54 

52 

51 

53 

57 

55 

48 

47 

55 

58 

58 

56 

57 

52 

4« 

41 

53 

51 

52.0 

NEWMAN  2  NW 

MAX 

30.4 

MIN 

1>4 

44 

45 

47 

51 

44 

45 

46 

54 

53 

55 

56 

50 

50 

50 

4E 

5C 

4? 

41 

43 

45 

5C 

52 

56 

52 

41 

50 

50 

51 

36 

46.5 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

MAX 

71.5 

MIN 

59 

54 

57 

56 

56 

59 

58 

55 

58 

58 

62 

62 

61 

54 

56 

59 

5? 

6C 

62 

6C 

5< 

52 

59 

56 

6« 

63 

63 

63 

55 

46 

51 

58.3 

NORTH  FORK  RS 

MAX 

76 

78 

70 

79 

66 

70 

72 

78 

79 

77.5 

MIN 

52 

38 

42 

48 

43 

43 

43 

46 

50 

51 

53 

50 

50 

50 

47 

4f 

44 

42 

43 

44 

46 

53 

52 

49 

46 

3S 

4S 

25 

46.1 

NORTH  HOLLYWOOD 

MAX 

70 

92 

88 

79 

74 

76 

76 

68 

90 

79.9 

MIN 

56 

52 

53 

51 

52 

54 

53 

52 

55 

56 

60 

62 

62 

60 

58 

58 

56 

56 

59 

58 

58 

56 

56 

6C 

62 

6C 

57 

56 

51 

56.9 

OAK  DALE  WOODWARD  DAM 

MAX 

72 

78 

78 

83 

83 

76 

•Jl 

76 

76 

79 

90 

69 

86 

93 

75 

73 

75 

76 

83 

88 

9C 

68 

76 

80.6 

MIN 

50 

49 

50 

47 

49 

40 

43 

46 

56 

55 

60 

52 

50 

56 

55 

49 

57 

52 

45 

43 

51 

58 

56 

58 

57 

53 

45 

42 

39 

4; 

50.3 

OAKLAND  WB  AP 

MAX 

79 

80 

76 

74 

56 

70 

87 

65 

74 

64 

66 

73 

70 

79 

93 

88 

71 

62 

67 

74 

70 

74 

73 

75.6 

MIN 

57 

49 

51 

50 

53 

53 

50 

54 

59 

57 

59 

56 

52 

55 

52 

55 

53 

56 

53 

53 

51 

56 

59 

59 

57 

57 

52 

47 

45 

54 

52 

53.7 

OCEANS  IDE  PENDLETON 

MAX 

70 

72 

73 

69 

70 

71 

60 

73 

70 

69 

69 

66 

69 

69 

69 

66 

67 

67 

67 

69 

67 

70.1 

MIN 

57 

57 

56 

51 

54 

57 

59 

54 

53 

53 

64 

63 

62 

53 

55 

53 

54 

56 

62 

60 

56 

55 

57 

56 

61 

63 

63 

53 

56 

52 

5C 

57.0 

OJAI 

MAX 

96 

96 

87 

76 

77 

79 

97 

103 

94 

73 

66 

7( 

77 

78 

85.8 

MIN 

*9 

45 

46 

46 

46 

44 

44 

44 

50 

52 

51 

55 

47 

46 

'50 

46 

46 

45 

45 

44 

43 

49 

56 

51 

58 

60 

59 

48 

44 

52 

3< 

48.5 

0RAN(5E  COVE 

MAX 

91 

90 

9- 

93 

74 

76 

7f 

61 

89 

94 

89 

62.5 

MIN 

52 

50 

49 

51 

53 

48 

47 

50 

54 

56 

62 

59 

60 

56 

56 

55 

55 

57 

47 

47 

50 

52 

52 

55 

55 

55 

5t 

4< 

46 

40 

4; 

52.0 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

MAX 

7» 

7£ 

61 

64 

68 

66 

5^ 

66.7 

MIN 

36 

41 

44 

44 

36 

57 

51 

56 

46 

45 

46 

43 

45 

46 

40 

45 

47 

4! 

48 

5C 

53 

46 

3! 

3< 

3; 

30 

3' 

44.1 

ORINOA  BOWMAN 

MAX 

75 

79 

76 

88 

87 

6" 

71 

76 

85 

86 

76 

78.4 

MIN 

45 

39 

40 

42 

45 

53 

39 

49 

59 

50 

56 

46 

42 

45 

43 

47 

45 

50 

42 

43 

42 

50 

54 

5; 

5- 

5; 

45 

37 

3' 

50 

3! 

46.0 

ORLAND 

MAX 

79 

92 

94 

89 

76 

79 

80 

7] 

89 

90 

69 

90 

78 

60 

61 

82.1 

MIN 

57 

57 

51 

46 

49 

48 

47 

53 

57 

58 

53 

59 

66 

50 

f9 

56 

52 

46 

43 

43 

49 

55 

56 

55 

60 

54 

45 

51 

5* 

51 

55 

52.7 

ORLEANS 

MAX 

71 

82 

79 

65 

74 

54 

72 

79 

78 

73.7 

MIN 

41 

36 

39 

42 

42 

45 

42 

53 

57 

52 

52 

50 

40 

44 

47 

47 

46 

40 

44 

47 

49 

52 

59 

56 

56 

50 

51 

4( 

3; 

26 

31 

45.5 

OROVILLE   I  WSW 

MAX 

9C 

94 

90 

76 

71 

8C 

78 

86 

66 

9C 

66 

75 

70 

82.3 

MIN 

47 

50 

45 

48 

49 

47 

43 

53 

63 

54 

57 

52 

45 

46 

49 

49 

51 

50 

41 

44 

52 

50 

53 

55 

53 

54 

47 

46 

48 

44 

47 

49.4 

OROVILLE  7  SE 

MAX 

78 

78 

86 

80 

80 

75 

78 

76 

90 

66 

91 

9C 

6C 

79 

76 

75 

86 

66 

9C 

84 

74 

74 

76 

76 

78 

82.0 

MIN 

43 

45 

42 

45 

46 

43 

40 

45 

54 

52 

54 

50 

50 

48 

46 

48 

50 

48 

46 

40 

43 

45 

50 

52 

54 

42 

41 

43 

45 

38 

42 

46.3 

OXNARD 

MAX 

74 

78 

82 

76 

79 

77 

75 

74 

74 

73 

72 

7- 

60 

75 

67 

6' 

72 

74 

76.2 

HIN 

54 

54 

53 

49 

51 

49 

50 

51 

54 

56 

61 

61 

61 

54 

59 

49 

55 

58 

52 

54 

51 

53 

57 

58 

61 

62 

62 

56 

4S 

49 

46 

54.5 

PALMDALE 

MAX 

75 

77 

80 

88 

81 

66 

83 

89 

87 

92 

93 

95 

92 

84 

87 

85 

86 

95 

95 

94 

85 

78 

59 

84.6, 

MIN 

46 

44 

45 

45 

46 

51 

51 

47 

53 

44 

47 

57 

52 

45 

51 

52 

51 

51 

51 

46 

45 

50 

56 

56 

65 

56 

57 

46 

44 

42 

3( 

49.' 

PALMOALE  FAA  AP 

MAX 

71 

74 

78 

65 

84 

80 

77 

83 

81 

86 

92 

88 

9C 

89 

9C 

85 

64 

8  ] 

86 

92 

92 

92 

3; 

7( 

75 

67 

60 

63 

82. li 

MIN 

46 

42 

43 

43 

49 

47 

46 

42 

53 

52 

55 

56 

52 

40 

45 

48 

48 

50 

47 

44 

42 

47 

52 

52 

60 

58 

56 

46 

40 

43 

39 

47. <| 

PALM  SPRINGS 

MAX 

81 

86 

92 

95 

93 

95 

103 

104 

99 

97 

93 

91 

99 

104 

105 

91 

93. ( 

MIN 

58 

50 

51 

51 

54 

56 

54 

56 

56 

58 

59 

63 

69 

62 

'58 

58 

60 

60 

57 

49 

50 

55 

67 

72 

6; 

59 

51 

5! 

5< 

48 

5; 

57.;li 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

77 

70 

92 

95 

83 

58 

73 

72 

80 

69 

65 

73 

63 

67 

72 

76 

77. ■[ 

MIN 

52 

44 

44 

45 

48 

45 

45 

48 

62 

55 

57 

52 

49 

49 

47 

49 

50 

56 

45 

43 

45 

54 

55 

54 

55 

60 

4; 

42 

42 

55 

40 

49. '1 

PALOHAR  MIN  OBSY 

MAX 

80 

85 

74.  1 

MIN 

41 

39 

41 

44 

53 

50 

44 

50 

52 

55 

56 

57 

58 

54 

59 

63 

5? 

5< 

57 

51 

5< 

5' 

6; 

62 

64 

5( 

5; 

4( 

41 

24 

3; 

51.' 

PARADISE 

MAX 

85 

91 

87 

75 

74 

70 

87 

74 

73 

77.  1 

MIN 

52 

51 

48 

46 

50 

41 

42 

50 

56 

53 

55 

56 

66 

58 

52 

52 

58 

53 

39 

43 

49 

53 

59 

55 

5f 

5< 

42 

4< 

44 

4C 

5; 

50.  [' 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

85 

79 

91 

96 

98 

100 

97 

94 

93 

102 

100 

87 

82 

90.: 

MIN 

62 

56 

59 

60 

66 

68 

66 

62 

65 

67 

69 

71 

74 

65 

64 

66 

70 

69 

72 

66 

67 

6; 

67 

7; 

72 

72 

71 

7; 

68 

51 

47 

65. 

PASADENA 

MAX 

76 

80 

85 

92 

92 

85 

76 

76 

7( 

9- 

7f 

69 

82. 

MIN 

54 

50 

52 

53 

55 

53 

53 

52 

55 

56 

55 

58 

56 

57 

59 

57 

56 

54 

57 

55 

54 

53 

60 

SI 

52 

62 

61 

54 

51 

51 

48 

55. 

PASO  ROBLES 

MAX 

79 

78 

79 

96 

95 

85 

79 

82 

69 

96 

99 

66 

76 

78 

85. 

MIN 

39 

37 

38 

37 

39 

39 

49 

39 

55 

55 

50 

51 

45 

42 

41 

40 

42 

40 

40 

46 

41 

46 

45 

46 

4; 

53 

52 

3! 

29 

51 

30 

43. 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 

79 

82 

85 

90 

82 

76 

78 

81 

84 

90 

94 

95 

96 

97 

80 

77 

79 

81 

81 

97 

100 

69 

75 

76 

70 

76 

84. 

MIN 

41 

40 

42 

41 

41 

42 

46 

41 

53 

52 

54 

53 

48 

46 

47 

45 

47 

45 

42 

45 

40 

47 

48 

51 

4= 

53 

51 

38 

34 

44 

34 

45. 

PETALUMA  FIRE   STA  2 

MAX 

79 

85 

85 

75 

76 

67 

93 

82 

67 

79. 

MIN 

60 

47 

43 

49 

50 

45 

43 

52 

52 

52 

56 

50 

44 

44 

44 

46 

45 

54 

41 

41 

46 

56 

5' 

54 

47 

53 

46 

4< 

54 

51 

35 

46. 

PINNACLES  NM 

MAX 

79 

82 

86 

69 

79 

79 

97 

78 

85. 

MIN 

40 

39 

42 

42 

44 

39 

43 

40 

50 

50 

51 

50 

47 

49 

42 

4( 

4S 

41 

38 

36 

4( 

46 

4< 

5; 

5; 

50 

4C 

36 

31 

46 

3: 

43. 

PISMO  BEACH 

MAX 

69 

74 

60 

75 

66 

81 

82 

86 

66 

70 

69 

75, 

MIN 

47 

43 

51 

47 

46 

47 

56 

57 

56 

57 

57 

55 

56 

49 

50 

46 

47 

56 

45 

5C 

5f 

6( 

56 

59 

5S 

5f 

55 

51 

51 

52 

4i 

52. 

PLACERVILLE 

MAX 

74 

75. 

MIN 

41 

41 

40 

42 

44 

44 

37 

44 

55 

48 

50 

45 

46 

46 

45 

45 

45 

4; 

35 

36 

4; 

46 

4< 

51 

51 

4< 

3S 

3< 

2% 

3; 

36 

43. 

PLACERVILLE  IFO 

MAX 

61 

76. j 

MIN 

49 

60 

53 

53 

54 

41 

44 

51 

54 

56 

61 

60 

58 

62 

62 

62 

6; 

5< 

45 

46 

53 

56 

6] 

66 

6: 

61 

45 

45 

4; 

41 

53. 

POINT  ARENA 

MAX 

66. 

MIN 

43 

49 

46 

46 

49 

45 

45 

50 

51 

51 

55 

53 

46 

53 

46 

50 

4; 

49 

46 

46 

46 

49 

5; 

46 

5C 

5; 

49 

46 

41 

3t 

4< 

48. 

POINT  AR6UELL0  WB 

MAX 

71. 

MIN 

47 

49 

44 

45 

45 

46 

55 

55 

56 

54 

57 

52 

51 

51 

46 

4e 

51 

55 

51 

46 

42 

56 

5< 

58 

55 

SI 

52 

46 

54 

46 

42 

50, 

POINT   ARCUELLO  LIGHT  STA 

70 

70 

68.1 

MIN 

53 

55 

49 

48 

51 

55 

53 

57 

55 

56 

56 

54 

54 

54 

56 

51 

5i 

52 

52 

52 

56 

5; 

62 

56 

56 

56 

56 

56 

5C 

52 

5C 

54. 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

68 

65 

67 

63 

63 

62 

66 

60 

61 

65 

65 

65 

64 

65 

63 

63 

58 

59 

63 

61 

65 

67 

75 

68 

62 

61 

6< 

62 

66 

63 

66 

64 

MIN 

53 

53 

56 

54 

52 

53 

54 

55 

49 

51 

55 

52 

54 

51 

55 

52 

52 

54 

51 

50 

53 

55 

57 

58 

59 

58 

55 

52 

52 

55 

5; 

53 

POMONA 

MAX 

79 

82 

86 

90 

87 

81 

77 

80 

82 

87 

90 

85 

94 

95 

99 

94 

94 

64 

78 

76 

76 

93 

99 

92 

76 

67 

68 

75 

69 

70 

7; 

83 

MIN 

52 

47 

45 

46 

46 

46 

49 

46 

51 

53 

59 

57 

59 

46 

49 

48 

50 

56 

56 

53 

49 

49 

55 

5« 

60 

60 

61 

56 

50 

48 

43 

51 

PORT    CHICAGO   NAVAL  DEPOT 

MAX 

79 

77 

81 

84 

79 

73 

70 

78 

75 

86 

87 

90 

92 

88 

90 

91 

90 

86 

70 

74 

7( 

77 

87 

86 

90 

80 

7C 

73 

80 

67 

71 

80 

MIN 

44 

44 

40 

40 

44 

46 

36 

40 

52 

49 

52 

49 

44 

45 

44 

47 

45 

45 

41 

41 

45 

45 

54 

51 

50 

51 

47 

36 

45 

50 

49 

45. 

See  Relereace  Notes  Following  StatioD  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALtFORNIA 
OCTOBER  1959 


Station 

Day  Of  Montli 

rage 

e 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

PORTERVILLE 

MAX 

81 

81 

83 

86 

89 

86 

76 

76 

80 

87 

91 

91 

91 

93 

91 

93 

96 

94 

76 

78 

78 

82 

90 

96 

91 

83 

75 

75 

68 

68 

84 

1 

MIN 

48 

47 

49 

50 

51 

48 

45 

49 

52 

57 

59 

60 

57 

54 

55 

54 

53 

53 

46 

46 

48 

50 

51 

54 

57 

56 

51 

48 

46 

39 

44 

50 

9 

PORTOLA 

MAX 

57 

64 

76 

77 

75 

65 

66 

65 

63 

79 

75 

72 

66 

84 

83 

79 

82 

75 

75 

67 

67 

79 

63 

85 

82 

76 

74 

62 

59 

52 

62 

71 

9 

MIN 

".O 

22 

23 

25 

35 

33 

21 

32 

39 

32 

32 

29 

29 

26 

26 

28 

27 

30 

20 

21 

29 

34 

34 

35 

35 

35 

24 

23 

29 

30 

26 

29 

1 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

78 

83 

88 

85 

77 

72 

76 

88 

86 

92 

94 

94 

93 

90 

78 

86 

96 

95 

93 

89 

74 

78 

88 

85 

8 

MIN 

51 

40 

39 

41 

36 

51 

56 

50 

49 

39 

42 

45 

45 

42 

36 

48 

50 

51 

60 

33 

34 

29 

31 

43 

0 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

7^ 

79 

82 

85 

73 

75 

73 

80 

86 

86 

91 

90 

87 

93 

90 

89 

95 

85 

75 

74 

60 

60 

98 

97 

89 

75 

73 

71 

65 

67 

74 

81 

6 

MIN 

38 

33 

35 

36 

33 

33 

33 

40 

44 

44 

44 

42 

38 

38 

38 

36 

39 

39 

29 

32 

32 

44 

41 

43 

45 

43 

38 

29 

43 

44 

25 

37 

8 

QUINCY  RS 

MAX 

62 

64 

73 

80 

80 

73 

63 

69 

61 

72 

80 

60 

60 

80 

82 

63 

86 

64 

77 

75 

76 

58 

84 

87 

86 

85 

84 

75 

70 

55 

60 

75 

0 

MIN 

36 

25 

26 

28 

37 

32 

27 

35 

49 

41 

40 

35 

26 

25 

27 

30 

26 

30 

23 

24 

35 

37 

35 

35 

36 

36 

27 

23 

24 

30 

24 

31 

2 

1  RAMONA  SPAULDING 

MAX 

71 

78 

84 

89 

89 

83 

78 

64 

84 

66 

90 

91 

96 

97 

100 

97 

100 

95 

80 

79 

62 

95 

99 

97 

81 

69 

68 

71 

70 

60 

64 

84 

2 

MIN 

53 

47 

44 

45 

45 

44 

52 

44 

46 

49 

50 

50 

47 

58 

49 

46 

50 

50 

45 

46 

38 

42 

55 

52 

49 

59 

59 

68 

54 

35 

44 

48 

5 

1  RANOSBURG 

MAX 

67 

69 

77 

62 

82 

79 

76 

82 

66 

84 

89 

87 

78 

84 

87 

87 

86 

87 

60 

80 

80 

81 

90 

91 

89 

85 

79 

72 

63 

53 

61 

79 

8 

MIN 

45 

46 

49 

52 

54 

53 

51 

51 

55 

51 

63 

61 

58 

54 

60 

59 

62 

61 

56 

50 

51 

56 

67 

66 

66 

61 

53 

52 

47 

37 

46 

54 

6 

RED  BLUFF  WB  AP 

MAX 

79 

83 

85 

62 

79 

66 

77 

71 

80 

69 

89 

86 

91 

91 

92 

93 

90 

77 

80 

79 

66 

9C 

99 

91 

92 

79 

79 

75 

67 

73 

84 

82 

4 

MIN 

58 

54 

51 

50 

53 

50 

48 

55 

61 

59 

59 

65 

60 

53 

54 

57 

57 

54 

45 

47 

54 

57 

63 

59 

61 

67 

47 

58 

61 

52 

55 

55 

0 

REDDING  FIRE  STA  2 

MAX 

71 

62 

85 

64 

76 

76 

73 

72 

73 

86 

65 

85 

86 

90 

90 

90 

86 

77 

75 

75 

66 

65 

93 

89 

90 

60 

75 

74 

67 

81 

80 

6 

MIN 

56 

54 

59 

54 

55 

50 

48 

55 

59 

57 

56 

60 

67 

61 

59 

66 

60 

57 

48 

50 

56 

58 

67 

60 

59 

58 

50 

54 

48 

55 

56 

6 

REDLAMDS 

MAX 

78 

83 

85 

90 

89 

84 

79 

85 

84 

92 

92 

69 

95 

96 

101 

101 

101 

94 

76 

77 

76 

97 

1  01 

95 

73 

67 

66 

78 

68 

67 

69 

84 

9 

MIN 

51 

48 

50 

49 

52 

51 

52 

49 

52 

54 

56 

56 

55 

51 

56 

56 

55 

56 

49 

52 

48 

50 

60 

57 

58 

69 

60 

59 

65 

48 

49 

53 

3 

REDWOOD  CITY 

MAX 

79 

82 

82 

77 

72 

71 

77 

74 

79 

85 

85 

89 

90 

87 

86 

90 

79 

67 

72 

75 

75 

84 

91 

86 

78 

70 

70 

76 

69 

72 

76 

79 

0 

MIN 

53 

45 

46 

45 

48 

45 

46 

51 

60 

54 

56 

53 

53 

51 

48 

52 

51 

54 

48 

45 

47 

56 

57 

55 

56 

65 

47 

44 

44 

56 

46 

50 

5 

RICHMOND 

MAX 

75 

77 

81 

72 

73 

68 

67 

75 

73 

73 

79 

78 

88 

87 

86 

87 

90 

71 

67 

69 

75 

70 

82 

86 

91 

69 

64 

68 

79 

6£ 

72 

76 

3 

MIN 

60 

58 

53 

54 

52 

56 

50 

57 

60 

57 

62 

56 

57 

57 

53 

55 

53 

55 

49 

51 

55 

67 

64 

61 

58 

66 

53 

51 

55 

56 

54 

55 

7 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 

79 

83 

86 

90 

87 

81 

80 

84 

83 

90 

90 

65 

95 

99 

99 

95 

101 

89 

77 

76 

76 

96 

101 

96 

79 

70 

71 

74 

70 

68 

70 

84 

6 

MIN 

53 

45 

45 

46 

47 

48 

49 

46 

51 

53 

53 

53 

53 

46 

46 

46 

48 

50 

54 

50 

48 

46 

57 

52 

58 

59 

59 

58 

50 

46 

44 

60 

3 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

74 

80 

83 

85 

91 

89 

83 

79 

84 

85 

91 

93 

88 

93 

96 

102 

98 

102 

91 

78 

71 

76 

1  oc 

103 

94 

75 

67 

69 

74 

70 

6' 

85 

1 

MIN 

56 

48 

47 

49 

52 

50 

52 

48 

48 

54 

56 

54 

52 

55 

55 

55 

55 

5*^ 

53 

52 

50 

50 

60 

56 

59 

60 

60 

59 

5* 

46 

48 

S3 

1 

ROCKLIN 

MAX 

80 

81 

81 

82 

83 

75 

70 

77 

78 

80 

90 

89 

90 

89 

90 

90 

90 

93 

75 

72 

77 

79 

8C 

8C 

91 

90 

73 

7C 

78 

71 

80 

81 

9 

MIN 

42 

45 

42 

43 

47 

49 

40 

40 

50 

52 

50 

52 

44 

44 

48 

49 

49 

53 

43 

43 

43 

47 

46 

55 

53 

63 

61 

42 

41 

45 

44 

46 

6 

SACRAMENTO  VB  AP 

MAX 

79 

80 

79 

80 

74 

71 

77 

78 

78 

89 

87 

86 

67 

86 

67 

86 

66 

71 

72 

77 

76 

88 

85 

68 

87 

71 

71 

77 

69 

72 

7] 

79 

6 

MIN 

55 

49 

48 

50 

52 

49 

48 

52 

62 

56 

59 

61 

56 

55 

55 

56 

55 

52 

42 

48 

49 

56 

57 

58 

58 

63 

47 

56 

53 

51 

46 

53 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

79 

61 

81 

81 

76 

72 

76 

78 

80 

89 

89 

86 

88 

91 

90 

9C 

89 

71 

75 

71 

75 

66 

89 

91 

89 

72 

72 

76 

68 

7; 

80 

8 

MIN 

55 

51 

50 

51 

53 

51 

50 

52 

63 

59 

62 

61 

57 

55 

55 

57 

55 

53 

45 

49 

52 

57 

58 

60 

60 

54 

49 

56 

53 

49 

48 

54 

2 

SAINT  HELENA 

MAX 

77 

81 

82 

78 

74 

70 

79 

74 

78 

89 

91 

92 

92 

93 

91 

95 

88 

72 

76 

80 

75 

92 

9C 

92 

81 

66 

7* 

82 

68 

8; 

81 

6 

MIN 

60 

47 

41 

43 

45 

41 

43 

48 

61 

52 

57 

53 

52 

46 

46 

48 

47 

53 

40 

40 

46 

63 

55 

64 

53 

56 

43 

45 

51 

56 

54 

49 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

MAX 

75 

78 

79 

79 

69 

64 

75 

70 

69 

85 

88 

87 

85 

87 

86 

87 

64 

75 

69 

73 

75 

83 

87 

86 

80 

62 

70 

77 

67 

69 

73 

77 

3 

MIN 

53 

40 

40 

41 

43 

55 

39 

50 

50 

50 

53 

51 

47 

45 

43 

46 

44 

51 

46 

43 

42 

50 

56 

61 

52 

53 

49 

37 

33 

48 

39 

46 

SALINAS  2  E 

MAX 

74 

80 

82 

80 

67 

66 

75 

71 

77 

84 

62 

87 

90 

96 

85 

66 

70 

69 

67 

75 

72 

82 

94 

91 

7t 

69 

7( 

9 

MIN 

45 

47 

46 

45 

50 

46 

45 

49 

56 

52 

55 

50 

50 

53 

47 

51 

45 

54 

47 

50 

45 

61 

56 

56 

55 

57 

64 

47 

39 

49 

40 

49 

i  SALT  SPRINGS  PH 

MAX 

63 

73 

79 

76 

74 

68 

71 

70 

73 

83 

84 

67 

84 

85 

66 

67 

86 

66 

74 

76 

74 

81 

92 

89 

87 

83 

76 

73 

70 

59 

71 

78 

3 

MIN 

45 

50 

45 

44 

51 

44 

43 

45 

52 

52 

51 

51 

55 

59 

54 

55 

61 

60 

45 

45 

49 

51 

57 

67 

66 

60 

49 

39 

38 

37 

37 

50 

2 

SALYER  RS 

MAX 

77 

78 

60 

84 

84 

74 

66 

65 

75 

81 

80 

61 

81 

82 

83 

75 

55 

70 

76 

79 

80 

75 

74 

70 

66 

70 

75 

5 

MIN 

36 

38 

40 

42 

43 

44 

50 

52 

54 

54 

42 

43 

45 

46 

50 

43 

50 

46 

45 

43 

45 

39 

36 

34 

29 

30 

43 

0 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

70 

76 

80 

84 

85 

84 

77 

79 

79 

88 

90 

66 

93 

93 

94 

94 

96 

92 

87 

73 

76 

92 

96 

93 

82 

66 

61 

69 

69 

62 

63 

81 

6 

MIN 

47 

46 

54 

55 

55 

53 

45 

50 

54 

57 

58 

60 

64 

60 

70 

68 

70 

71 

53 

46 

49 

49 

66 

67 

60 

55 

57 

64 

44 

39 

45 

55 

6 

1  SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

79 

62 

85 

87 

61 

75 

76 

61 

85 

89 

94 

92 

95 

96 

95 

96 

96 

62 

76 

62 

85 

85 

97 

101 

92 

74 

76 

75 

69 

71 

71 

84 

9 

MIN 

38 

36 

37 

40 

42 

39 

38 

42 

50 

49 

53 

49 

45 

46 

46 

45 

47 

37 

36 

37 

39 

49 

49 

52 

48 

50 

35 

29 

52 

32 

43 

1 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

79 

63 

87 

92 

91 

85 

62 

87 

85 

95 

96 

92 

96 

99 

102 

102 

104 

96 

79 

80 

80 

101 

104 

99 

79 

69 

68 

76 

70 

69 

69 

87 

0 

MIN 

52 

44 

45 

44 

47 

46 

49 

45 

49 

51 

53 

53" 

53 

46 

49 

49 

50 

51 

49 

43 

46 

40 

60 

53 

55 

69 

57 

65 

50 

46 

45 

49 

5 

i  SANDBERG  kIB 

MAX 

63 

67 

70 

77 

75 

69 

64 

70 

64 

80 

85 

60 

73 

77 

84 

62 

81 

81 

69 

70 

75 

76 

84 

87 

79 

71 

69 

63 

51 

62 

5( 

72 

5 

MIN 

40 

47 

51 

56 

54 

45 

41 

50 

47 

54 

61 

58 

60 

59 

63 

66 

67 

57 

52 

51 

48 

53 

63 

70 

64 

56 

46 

43 

38 

33 

43 

52 

' 

1  SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

73 

75 

78 

82 

79 

75 

72 

75 

74 

75 

76 

75 

79 

65 

86 

77 

74 

73 

70 

71 

72 

77 

79 

74 

69 

69 

68 

71 

71 

69 

71 

74< 

7 

MIN 

61 

57 

58 

59 

59 

62 

62 

57 

59 

61 

63 

63 

62 

56 

59 

58 

60 

62 

63 

61 

61 

59 

59 

61 

64 

64 

63 

64 

52 

61 

52 

59 

1  SAN  FERNANDO 

MAX 

77 

63 

85 

90 

69 

82 

77 

80 

78 

68 

92 

83 

95 

97 

100 

95 

97 

86 

77 

77 

79 

96 

99 

92 

78 

67 

71 

71 

70 

71 

83 

8 

MIN 

52 

49 

49 

50 

50 

48 

50 

47 

61 

53 

53 

59 

57 

70 

70 

66 

56 

51 

57 

51 

50 

55 

66 

53 

62 

57 

61 

52 

45 

46 

4; 

54. 

1  S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

79 

82 

67 

60 

62 

59 

62 

61 

61 

68 

64 

65 

82 

84 

76 

84 

66 

58 

5( 

66 

64 

b'l 

84 

83 

66 

6 

MIN 

51 

49 

49 

51 

53 

56 

48 

55 

56 

53 

55 

53 

52 

50 

52 

50 

46 

50 

46 

46 

50 

57 

57 

59 

66 

64 

57 

57 

46 

57 

52 

52 

* 

1  SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

77 

60 

78 

71 

68 

66 

72 

68 

72 

80 

60 

86 

87 

85 

85 

67 

70 

64 

67 

73 

7j 

79 

90 

88 

6 

MIN 

59 

52 

52 

50 

52 

52 

50 

58 

57 

55 

58 

55 

53 

57 

54 

55 

52 

55 

54 

52 

5; 

58 

60 

61 

56 

56 

52 

45 

52 

67 

51 

54 

1  SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 

75 

79 

70 

67 

63 

64 

70 

65 

67 

79 

61 

83 

67 

84 

82 

88 

62 

62 

66 

70 

7C 

79 

86 

84 

66 

5C 

66 

71 

0 

[ 

MIN 

60 

59 

55 

51 

52 

56 

55 

58 

57 

57 

61 

61 

61 

63 

60 

59 

54 

54 

54 

54 

55 

69 

67 

63 

56 

55 

5' 

54 

68 

68 

59 

57 

1  SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

79 

82 

89 

90 

88 

82 

60 

83 

63 

90 

88 

84 

96 

99 

91 

91 

89 

85 

78 

78 

77 

94 

91 

91 

78 

6G 

69 

76 

75 

83 

9 

MIN 

53 

49 

49 

50 

51 

50 

52 

51 

54 

55 

61 

60 

61 

51 

51 

51 

52 

57 

59 

55 

54 

51 

55 

60 

63 

63 

62 

54 

51 

52 

46 

54 

SAN  GREGORIO   3  SE 

MAX 

76 

77 

75 

72 

65 

65 

73 

64 

72 

80 

76 

84 

90 

86 

79 

84 

66 

60 

64 

71 

70 

76 

91 

90 

70 

6C 

63 

70 

66 

73 

5 

MIN 

52 

47 

47 

52 

43 

44 

42 

52 

45 

41 

51 

55 

55 

48 

54 

52 

39 

38 

53 

4< 

46. 

SAN  JACINTO 

MAX 

75 

78 

84 

88 

90 

86 

84 

86 

66 

93 

98 

94 

99 

99 

100 

100 

103 

97 

61 

63 

84 

99 

103 

99 

7 

MIN 

45 

47 

50 

50 

46 

38 

46 

46 

46 

50 

43 

39 

39 

44 

53 

52 

49 

56 

5? 

59 

50 

37 

3? 

46. 

;  SAN  JOSE 

MAX 

78 

82 

82 

79 

72 

70 

75 

70 

77 

81 

86 

87 

92 

90 

86 

91 

63 

67 

70 

74 

75 

82 

90 

9C 

7 

MIN 

52 

57 

60 

56 

54 

56 

55 

55 

56 

57 

50 

57 

50 

56 

60 

61 

60 

59 

52 

46 

44 

56 

41 

54. 

' 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

71 

75 

80 

85 

81 

75 

75 

78 

80 

83 

93 

86 

95 

83 

99 

95 

92 

7( 

7C 

75 

71 

84 

103 

65 

71 

0 

MIN 

47 

48 

52 

49 

47 

51 

54 

59 

58 

59 

59 

60 

57 

54 

64 

53 

50 

52 

50 

53 

58 

62 

6C 

59 

58 

58 

47 

56 

68 

55 

4< 

64. 

SAN  MARCOS  RANCH 

MAX 

73 

76 

62 

85 

88 

82 

76 

62 

83 

88 

90 

88 

93 

93 

97 

98 

96 

96 

81 

76 

79 

6C 

102 

70 

6 

MIN 

41 

42 

36 

36 

35 

37 

39 

35 

42 

49 

48 

45 

43 

43 

35 

36 

47 

44 

46 

38 

34 

36 

4^ 

51 

52 

55 

55 

35 

31 

36 

3* 

41. 

' 

1  SAN  MATEO 

MAX 

78 

81 

82 

73 

72 

68 

75 

70 

75 

82 

82 

88 

86 

62 

68 

90 

73 

65 

65 

69 

75 

83 

89 

89 

79 

67 

7C 

76 

69 

75 

7e 

77. 

2 

MIN 

50 

50 

50 

55 

48 

50 

49 

61 

60 

54 

58 

55 

54 

54 

53 

54 

52 

5; 

51 

50 

50 

58 

60 

66 

55 

55 

51 

47 

47 

58 

51 

63. 

6 

f  ;  SAN  PEDRO 

MAX 

74 

71 

76 

76 

75 

71 

70 

70 

71 

72 

76 

70 

79 

85 

63 

77 

70 

69 

69 

69 

6< 

75 

76 

72 

67 

66 

6C 

70 

68 

70 

71 

72. 

5 

MIN 

60 

58 

58 

59 

56 

60 

60 

60 

60 

64 

64 

63 

64 

65 

64 

60 

61 

63 

61 

63 

62 

59 

62 

64 

64 

63 

64 

63 

58 

54 

49 

60. 

9 

See  Beiaraoce  NoteB  FoUowiog  Station  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1959 


Day  Of  Month 


Slalion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

SAN  RAFAEL 

MAX 

79 

82 

60 

79 

76 

69 

77 

72 

76 

66 

90 

92 

90 

91 

MIN 

60 

53 

50 

48 

49 

50 

48 

56 

62 

55 

64 

51 

54 

54 

SANTA  ANA   FIRE  STA 

MAX 

75 

60 

60 

65 

61 

76 

76 

76 

79 

83 

84 

79 

85 

94 

MIN 

57 

51 

53 

50 

53 

56 

56 

52 

54 

57 

60 

62 

61 

55 

SANTA  BARBARA 

MAX 

76 

79 

86 

63 

62 

61 

75 

77 

61 

80 

74 

77 

83 

93 

MIN 

52 

53 

52 

52 

53 

52 

53 

52 

57 

60 

62 

58 

62 

52 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

MAX 

75 

78 

82 

79 

80 

62 

73 

74 

81 

77 

70 

72 

78 

65 

MIN 

51 

51 

49 

50 

54 

52 

50 

48 

56 

60 

56 

62 

66 

47 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

eo 

82 

84 

60 

80 

71 

76 

71 

76 

62 

66 

89 

91 

96 

MIN 

55 

49 

52 

46 

46 

46 

45 

49 

60 

56 

56 

53 

51 

61 

SANTA  CRUZ 

MAX 

73 

78 

79 

72 

73 

70 

76 

73 

76 

60 

82 

66 

68 

93 

MIN 

46 

43 

45 

43 

46 

43 

46 

46 

45 

55 

57 

49 

48 

49 

SANTA  MARIA  KB  AP 

MAX 

72 

79 

81 

79 

71 

70 

80 

74 

82 

69 

76 

89 

75 

92 

MIN 

47 

46 

45 

46 

45 

45 

47 

49 

56 

57 

53 

52 

50 

48 

SANTA   MONICA  PIER 

MAX 

71 

71 

75 

74 

73 

72 

70 

70 

72 

72 

72 

71 

71 

77 

MIN 

61 

59 

59 

61 

61 

60 

61 

59 

61 

62 

64 

63 

64 

63 

SANTA  PAULA 

MAX 

75 

80 

85 

90 

66 

64 

75 

76 

79 

63 

64 

62 

92 

96 

MIN 

52 

52 

54 

52 

50 

46 

45 

45 

53 

56 

57 

61 

61 

61 

SANTA  ROSA 

MAX 

S2 

80 

86 

65 

77 

72 

71 

80 

76 

76 

91 

69 

96 

94 

MIN 

43 

46 

42 

43 

47 

41 

41 

42 

49 

52 

53 

51 

44 

44 

SCOT  I  A 

MAX 

67 

70 

79 

79 

64 

66 

62 

66 

66 

63 

74 

72 

70 

79 

MIN 

♦I 

43 

44 

46 

50 

47 

45 

45 

56 

62 

55 

55 

46 

60 

Sh«STA  0AM 

MAX 

69 

74 

77 

85 

80 

77 

64 

69 

63 

74 

82 

62 

60 

84 

MIN 

56 

56 

56 

54 

55 

52 

51 

52 

56 

58 

59 

60 

65 

62 

SIERRA  CITY 

MAX 

61 

68 

69 

81 

77 

74 

63 

71 

62 

67 

81 

79 

77 

83 

MIN 

43 

38 

43 

43 

43 

37 

36 

42 

47 

46 

46 

49 

50 

46 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 

50 

60 

65 

74 

78 

65 

57 

66 

62 

69 

77 

76 

72 

75 

MIN 

36 

26 

27 

27 

37 

44 

24 

35 

40 

34 

34 

34 

25 

26 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 

MAX 

48 

46 

56 

66 

66 

56 

50 

69 

61 

56 

68 

64 

64 

72 

MIN 

30 

30 

36 

34 

36 

37 

26 

32 

40 

36 

35 

33 

37 

32 

SONOMA 

MAX 

80 

85 

82 

81 

73 

69 

80 

74 

76 

90 

90 

95 

92 

93 

MIN 

59 

47 

40 

40 

42 

39 

39 

47 

60 

50 

53 

50 

45 

42 

SONORA 

MAX 

7* 

76 

79 

81 

63 

79 

70 

73 

75 

78 

65 

90 

87 

69 

MIN 

50 

47 

46 

47 

50 

44 

44 

46 

62 

54 

56 

52 

64 

54 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

MAX 

58 

65 

67 

72 

68 

63 

65 

66 

70 

76 

60 

78 

79 

80 

MIN 

30 

30 

35 

36 

40 

36 

32 

37 

44 

46 

46 

40 

42 

4* 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

MAX 

55 

62 

74 

76 

64 

58 

66 

62 

64 

76 

73 

73 

78 

64 

MIN 

31 

24 

23 

26 

35 

46 

22 

30 

44 

33 

31 

27 

25 

26 

SQUIRREL  INN  2 

MAX 

52 

57 

60 

69 

66 

60 

62 

68 

67 

74 

78 

75 

70 

72 

MIN 

36 

39 

41 

46 

50 

48 

44 

42 

49 

51 

57 

60 

55 

51 

STOCKTON  FAA  AP 

MAX 

79 

80 

83 

82 

75 

71 

79 

79 

81 

88 

91 

89 

88 

90 

MIN 

52 

46 

49 

49 

53 

50 

48 

50 

60 

67 

59 

58 

52 

53 

STOCKTON  FIRE  STA  4 

MAX 

77 

78 

76 

82 

81 

73 

71 

76 

77 

60 

85 

89 

86 

67 

HIN 

56 

43 

47 

46 

49 

47 

46 

49 

59 

66 

56 

57 

47 

50 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

81 

64 

82 

78 

73 

79 

79 

79 

88 

91 

89 

88 

90 

MIN 

43 

44 

45 

50 

50 

44 

49 

61 

56 

56 

66 

50 

51 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

75 

80 

86 

84 

77 

73 

75 

71 

80 

90 

89 

87 

88 

93 

MIN 

57 

52 

47 

46 

50 

42 

41 

56 

53 

53 

64 

55 

47 

49 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

65 

71 

75 

73 

63 

58 

66 

57 

67 

76 

80 

60 

82 

84 

MIN 

39 

41 

46 

44 

43 

39 

36 

36 

47 

47 

48 

49 

49 

49 

SUNLAND 

MAX 

78 

85 

89 

92 

92 

82 

82 

85 

86 

93 

97 

89 

101 

100 

MIN 

47 

50 

52 

52 

51 

46 

45 

47 

52 

53 

52 

52 

53 

62 

TABLE  MTN 

MAX 

45 

56 

63 

62 

66 

60 

59 

63 

65 

70 

72 

69 

62 

67 

MIN 

29 

33 

40 

44 

46 

44 

46 

44 

45 

45 

55 

55 

♦4 

49 

TAHOE 

MAX 

48 

46 

59 

58 

61 

59 

57 

62 

58 

59 

61 

69 

59 

59 

MIN 

36 

39 

35 

31 

29 

40 

27 

32 

43 

41 

41 

34 

30 

30 

TEHACHAPI 

MAX 

75 

70 

77 

80 

61 

64 

61 

65 

63 

81 

81 

75 

77 

63 

MIN 

42 

40 

36 

36 

36 

36 

43 

34 

48 

46 

45 

55 

48 

40 

TEJON  RANCHO 

MAX 

76 

80 

63 

66 

84 

73 

72 

77 

77 

83 

87 

87 

94 

90 

MIN 

53 

52 

54 

59 

56 

50 

49 

50 

54 

56 

62 

63 

58 

56 

THERMAL  FAA  AP 

MAX 

77 

88 

91 

92 

92 

92 

93 

92 

90 

91 

96 

102 

97 

100 

MIN 

63 

54 

53 

50 

52 

56 

65 

55 

55 

57 

58 

61 

64 

60 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

MAX 

77 

79 

62 

87 

88 

85 

74 

76 

77 

83 

66 

87 

90 

91 

MIN 

48 

48 

47 

50 

52 

48 

46 

47 

53 

55 

57 

57 

56 

55 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

72 

73 

77 

60 

78 

77 

72 

73 

75 

84 

87 

87 

87 

68 

MIN 

45 

44 

41 

44 

50 

42 

42 

44 

50 

51 

52 

48 

47 

50 

TORRANCE 

MAX 

74 

76 

88 

69 

61 

77 

76 

75 

82 

81 

74 

76 

78 

91 

MIN 

53 

53 

52 

57 

54 

53 

53 

52 

54 

66 

69 

63 

60 

69 

TRACY  CARBONA 

MAX 

78 

78 

79 

61 

60 

76 

72 

77 

77 

80 

86 

89 

87 

84 

52 

49 

50 

46 

49 

48 

50 

48 

55 

57 

58 

56 

67 

58 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 

80 

80 

83 

63 

60 

70 

79 

75 

77 

88 

91 

90 

87 

90 

MIN 

57 

57 

52 

47 

56 

56 

46 

56 

63 

61 

59 

67 

55 

56 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

MAX 

64 

67 

79 

73 

62 

66 

63 

76 

72 

79 

MIN 

37 

34 

38 

40 

34 

37 

49 

41 

39 

39 

TRONA 

MAX 

80 

75 

76 

85 

86 

89 

67 

84 

87 

86 

93 

98 

94 

90 

MIN 

51 

52 

55 

51 

53 

56 

63 

49 

58 

57 

59 

62 

68 

45 

TRUCKEE  RS 

MAX 

53 

51 

56 

69 

72 

62 

66 

58 

62 

62 

72 

72 

66 

71 

26  27 


28     29    30  31 


92  89 

55  55 


77  78 
59  57 


73  71 
55  56 


65  72 
46  51 


72  69 
61  62 


66  83 
62  61 


86  83 
53  46 


62  77 

30  30 


72  66 
37  34 


93  90 
45  46 


90  90  96 
42     50  60 


75  76 

29  30 

79  80 

58  59 

89  86 

50  51 

66  67 

49  49  50 

68  86  71 

48  58  50 

93  91 

52  51 

63  63 

53  53 

99  102 

62  69 


MIN     32     24     25     25     33     35     22     30     33     33     31     28     24     25  28 


71  70 

53  59 


87  86 
41  43 


92  99 
62  61 


91  97 
50  53 


90  92 
50  50 


79  76 
57  56 


86  87 
52  51 


79  62 
42  42 


92  94 

50  51 


77  70 
28  26 


76  73 
50  51 


78  76 
58  55 


72  71 
53  51 


52     50  49 


73  76 
45  47 


76  78 
44  47 


68  68 
62  60 


74  75 
50  49 


87  89  92 
59     61  61 


84     64  83 

55     57  58 


86  99  76 
56      58  63 


82  97  72 
52      56  60 


83  92  91 
54      55  57 


80      92  87 


90  98  79 
65     56  55 


70  70 
59  60 


76     66  95 

61     59  56 


78     91  95 


89  65  73 

57  66  49 

74  69  71 

62  63  62 

68  69  73 

62  62  62 


62     73     75  76 

50     56     57  52 


73  74  73  76 
61     54     46  50 


75  75  74 
51     51  49 


52     54  52 


64  67 
50  50 


76  72 
51  52 


75  75 

35  42 


71  70 
25  30 


62  63 

27  26 


70     74  72 


76  79 
44  45 


69  70 
37  38 


66  60 
26  30 


61  72 

51  53 


78  78 
48  46 


61  61  67 
56     56  60 


66     83  92 

45     48  55 


65  79 
36  35 


53  69  77  73 

37  48  42 

66  92  94]  87 

51  51 

75  81  90|  94 

50  52  56  57 


80      85      64  82 


48 


46 


60  76 

38  36 

80  80 


49      60  61 


62 


72  75 
45  47 


78  76 
44  44 


78  77  70  88  95 
42     43     54     50  54 


71  65 
39  45 


99  94 
60  60 


84  77 
50  45 


7<J  70 
29  24 


76  81 
53  51 


70  69 
47  62 


67  72 
34  40 


77  78 
50  49 


92  9C 
51  54 


76  76 
45  46 


79  75 
42  46 


72  72 
69  57 


74  H 
44  47 


77  77 
53  46 


34  33 
67  66 


65  66 
25  27 


100  105 
63  68 


90 
571  59 


87  93 
57  57 


90  69 

53  56 


69  91 

63  55 


85  83 
57  55 


98  84 

63  63 


72  74 
52  59 


72  72 
40  39 


69  85 
50  51 


79  69  93  90 
54     66  61 


101  105 
54  65 


103  101 
63  67 


61  90  97  90 

50  53  54  55 

64  89  92  90 

50  51  55  65 

78  84  84  73 

54  56  52  53 

75  84  84  67 

49  54 

66  87  89|  90 

56  53  52  60 


83  90 
60  56 


98  96 

56  58 


61     72     79  80 


69 

74 

72 

62 

53 

48 

69 

70 

76 

58 

48 

44 

67 

67 

71 

57 

45 

42 

67 

66 

77 

59 

48 

44 

65 

69 

68 

64 

64 

61 

66 

69 

70 

61 

62 

52 

80 

63 

78 

52 

43 

41 

69 

57 

61 

52 

50 

51 

63 

77 

72 

59 

54 

55 

64 

62 

73 

42 

37 

44 

62 

79 

71 

36 

31 

26 

70 

65 

59 

37 

32 

31 

66 

77 

84 

54 

41 

39 

90 

81 

74 

56 

50 

44 

72 

65 

63 

46 

42 

32 

71 

65 

62 

37 

31 

21 

69 

69 

61 

49 

55 

43 

77 

72 

79 

54 

48 

50 

67 

74 

73 

51 

45 

48 

75 

74 

77 

53 

44 

47 

60 

79 

77 

50 

42 

57 

76 

73 

69 

53 

43 

44 

70 

65 

76 

61 

61 

46 

71 

66 

54 

66 

50 

43 

71 

69 

66 

41 

40 

28 

72 

65 

61 

54 

48 

41 

60 

72 

71 

60 

51 

51 

93 

88 

89 

71 

61 

68 

80 

72 

74 

55 

54 

57 

80 

74 

76 

53 

46 

39 

67 

69 

72 

62 

63 

60 

67 

79 

72 

51 

43 

44 

76 

75 

79 

68 

54 

69 

79 

74 

65 

41 

35 

33 

91 

91 

65 

38 

6( 

66 

77 

T 

66 

27 

29 

23 

76 
46 

83  75  73 
46     49  42 


69  72  75 

41  48  46 

74  72  77 

42  40  40 

69  72  70 

56  56  55 

76  74  73 

46  46  45 

83  72  78 

41  48  48 

60  58  65 

46  36  37 

69  69  70  76. 

49  46  54I  66* 

67  51 

34  35 

59  41  53|  70i 

19  21 

54  35 


24     28  33. 


48     46  46. 


78     68  78  81. 

40     42  38  48. 

62  71. 

29  39. 

42     51  62  68. 

20     26  17|  29. 

72     61  41  68. 

35     26  32  49. 

71     74  73  81. 

54     46  36  51. 

77     69  72  80. 

49  49  36  50. 

70     71  74  81. 

50  46  32  49. 

69     70  82  82. 

51  50  54  50. 

56     60  70  73. 

38  43  46. 


75  74  75 
50     57  53 


52  36  34  63 
36     19     26  46 


50     36     44  60. 


53  53  61  74. 
41     34     30  42. 


65  65  77  81. 
47     40     47'  54. 


61  66 
47  36 


72     70     7<  80. 

34     38  37 


74  72 
51  60 


47 


71 


75  71 

55  46 

70  73 

57  52 

62  57  65 

37  26  33 


77. 
55. 

80. 


79  68  61  87. 
42     42     bt  54. 


66  40  41 
19     25  21 


S«e  Relerence  Notes  Following  SUQon  Index 


-  334  - 


DAILY  TEMPERATURES  CALIFORNIA 

Continued   OCTOBER  1959 


Station 

Da;  Of  Month 

1 

1  1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  1 

30 

31 

Aver 

TULELAttE 

MAX 

iO 

68 

76 

77 

77 

66 

58 

59 

67 

73 

69 

68 

70 

81 

76 

75 

81 

7< 

70 

66 

51 

71 

7S 

81 

76 

70 

6< 

54 

49 

69 

69*5 

MIN 

33 

24 

27 

28 

37 

30 

20 

42 

43 

36 

35 

25 

27 

28 

30 

30 

29 

31 

37 

30 

21 

30. a 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

69 

73 

78 

87 

SO 

77 

65 

70 

63 

71 

65 

82 

80 

67 

89 

89 

86 

86 

78 

77 

7* 

61 

84 

9 

67 

84 

7f 

74 

68 

63 

7C 

77.6 

MlN 

53 

53 

57 

54 

53 

49 

49 

52 

53 

57 

59 

60 

64 

61 

60 

63 

61 

55 

48 

49 

5; 

54 

^ 

49 

47 

64.8 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MAX 

74 

80 

88 

88 

85 

60 

77 

60 

79 

85 

66 

60 

81 

96 

95 

85 

86 

8C 

78 

75 

7S 

86 

84 

8' 

77 

70 

7: 

71 

73 

71 

7 

80.4 

MIN 

52 

48 

50 

50 

50 

50 

48 

48 

50 

56 

60 

63 

60 

46 

46 

45 

66 

6C 

45 

50 

52 

50 

55 

52.3 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

71 

77 

80 

88 

90 

68 

83 

83 

86 

90 

93 

96 

90 

91 

94 

94 

92 

95 

93 

86 

67 

90 

95 

91 

98 

93 

8( 

80 

75 

61 

5! 

86.  3 

MIN 

53 

43 

51 

47 

51 

56 

55 

48 

55 

60 

57 

62 

6  1 

52 

53 

53 

54 

54 

53 

54 

5; 

54 

66 

*' 

53.9 

TWIN  LAKES 

MAX 

48 

57 

56 

60 

66 

65 

66 

71 

73 

71 

67 

68 

66 

60 

60 

55 

67 

77 

7: 

69 

67 

6( 

53 

46 

37 

4f 

61.9 

MIN 

22 

23 

31 

38 

36 

35 

30 

30 

32 

36 

37 

35 

4; 

30 

27 

29 

20 

20 

^' 

32.4 

UK  I  AH 

MAX 

60 

85 

89 

83 

77 

64 

76 

67 

73 

84 

85 

90 

93 

94 

95 

97 

91 

78 

74 

79 

70 

84 

99 

9( 

93 

80 

72 

75 

71 

76 

Bt 

MIN 

52 

41 

42 

44 

47 

46 

40 

50 

59 

53 

65 

50 

44 

44 

46 

50 

46 

5; 

40 

43 

49 

53 

55 

33 

35 

46.8 

UCLA 

MAX 

71 

72 

79 

87 

79 

73 

72 

69 

72 

76 

71 

75 

83 

96 

95 

82 

76 

72 

73 

70 

67 

61 

85 

8< 

67 

64 

7C 

70 

68 

70 

7C 

75.5 

MIN 

58 

57 

59 

63 

63 

56 

56 

54 

56 

59 

58 

60 

59 

66 

69 

62 

53 

66 

59 

57 

5" 

55 

61 

62 

58 

5! 

5«.3 

UPLAND   3  N 

MAX 

75 

81 

89 

90 

87 

81 

77 

62 

81 

69 

91 

87 

98 

96 

97 

97 

99 

91 

77 

74 

77 

94 

100 

93 

76 

66 

61 

72 

69 

66 

6' 

MIN 

46 

45 

47 

49 

54 

49 

46 

45 

50 

53 

69 

55 

52 

55 

66 

56 

56 

66 

46 

41 

45 

50 

57 

66 

Sit* 

UPPER  LAKE  RS 

MAX 

75 

8 

87 

72 

71 

70 

76 

86 

89 

91 

93 

91 

90 

78 

7( 

85 

96 

91 

91 

85 

7: 

76 

71 

74 

81 

81.9 

MIN 

51 

38 

37 

39 

34 

49 

55 

43 

37 

36 

40 

42 

34 

36 

47 

32 

26 

41 

40.3 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

MAX 

73 

75 

80 

77 

76 

67 

65 

75 

68 

69 

82 

84 

87 

87 

87 

87 

67 

78 

64 

68 

74 

71 

64 

9: 

67 

73 

6: 

68 

77 

67 

71 

MIN 

44 

50 

51 

47 

49 

52 

46 

46 

58 

54 

56 

55 

56 

55 

66 

66 

55 

52 

49 

52 

49 

62 

57 

53 

51.8 

VACAVI LLE 

MAX 

80 

82 

86 

82 

79 

72 

82 

60 

62 

93 

91 

93 

91 

93 

93 

93 

89 

74 

78 

62 

60 

93 

91 

9; 

91 

74 

7' 

82 

76 

72 

79 

MIN 

60 

56 

45 

46 

49 

48 

44 

52 

61 

56 

57 

53 

60 

52 

42 

42 

5f 

53 

61 

S2.8 

VALYERMO  RS 

MAX 

66 

68 

72 

80 

81 

80 

78 

80 

78 

84 

68 

86 

86 

82 

86 

86 

87 

87 

86 

61 

79 

82 

86 

8< 

66 

86 

81 

75 

70 

69 

61 

MIN 

42 

33 

34 

38 

44 

42 

39 

39 

45 

43 

49 

5 1 

45 

46 

46 

5( 

44 

39 

4C 

38 

43.8 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

7  J 

70 

73 

76 

84 

85 

80 

78 

82 

83 

86 

93 

90 

80 

86 

63 

90 

91 

90 

34 

8' 

83 

85 

90 

94 

92 

9( 

81 

74 

69 

66 

82.4 

MIN 

48 

39 

39 

43 

47 

47 

47 

40 

50 

53 

52 

45 

38 

39 

42 

46.6 

VISAL lA 

MAX 

80 

81 

84 

86 

89 

86 

77 

72 

80 

82 

66 

92 

91 

93 

93 

93 

93 

98 

92 

78 

78 

79 

62 

9( 

96 

92 

8' 

76 

73 

66 

69 

MIN 

49 

48 

47 

50 

49 

46 

46 

51 

52 

57 

60 

57 

57 

54 

56 

55 

55 

4£ 

36 

50.7 

VISTA   I  W 

MAX 

76 

74 

77 

82 

82 

79 

77 

76 

76 

79 

79 

76 

81 

93 

90 

83 

80 

74 

74 

73 

72 

78 

83 

61 

73 

66 

6( 

73 

72 

68 

7< 

MIN 

55 

53 

50 

51 

51 

52 

55 

50 

51 

53 

58 

59 

58 

60 

60 

48 

51 

56 

59 

5] 

53.2 

VOLTA  PH 

MAX 

76 

77 

83 

80 

77 

74 

74 

69 

71 

64 

82 

86 

87 

89 

89 

90 

87 

83 

77 

77 

73 

84 

96 

92 

89 

84 

7< 

73 

71 

68 

61 

MIN 

46 

45 

49 

46 

48 

41 

42 

49 

53 

50 

63 

56 

53 

51 

53 

60 

53 

49 

43 

43 

52 

54 

55 

57 

52 

49.4 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

80 

77 

81 

85 

83 

74 

70 

60 

75 

76 

86 

93 

90 

87 

90 

91 

90 

67 

65 

76 

76 

61 

86 

9C 

90 

87 

61 

76 

80 

67 

71 

MIN 

52 

42 

45 

42 

43 

47 

41 

49 

61 

53 

57 

50 

48 

46 

46 

46 

44 

4C 

42 

46 

51 

57 

52 

60 

47.6 

WALNUT  GROVE 

MAX 

75 

75 

72 

76 

83 

71 

89 

73 

72 

83 

82 

90 

68 

89 

63 

82 

82 

61 

89 

63 

76 

78 

83 

6« 

62 

90 

8: 

67 

76 

77 

76 

MIN 

53 

45 

45 

46 

45 

49 

44 

52 

53 

52 

52 

52 

60 

50 

41 

46 

50 

52 

46 

47 

50 

51 

55 

48.6 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

63 

71 

77 

80 

62 

80 

76 

77 

76 

84 

65 

84 

87 

88 

92 

88 

67 

85 

62 

80 

82 

88 

94 

90 

83 

74 

67 

68 

64 

55 

57 

MIN 

46 

39 

36 

38 

39 

40 

37 

39 

42 

43 

47 

46 

49 

39 

48 

43 

43 

44 

40 

31 

36 

43 

57 

46 

39 

43 

49 

28 

41.7 

MASCO 

MAX 

82 

80 

84 

87 

91 

61 

76 

76 

80 

82 

86 

90 

90 

91 

92 

91 

92 

96 

90 

76 

78 

80 

81 

88 

95 

93 

83 

76 

74 

67 

69 

MIN 

51 

48 

49 

49 

51 

51 

48 

48 

54 

61 

56 

60 

67 

52 

54 

54 

58 

64 

46 

46 

47 

51 

51 

55 

69 

60 

53 

38 

51.5 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

66 

70 

79 

79 

79 

67 

67 

72 

72 

74 

82 

83 

92 

94 

85 

88 

66 

63 

66 

75 

76 

81 

93 

88 

62 

63 

65 

70 

69 

73 

75.  3 

MIN 

46 

46 

47 

45 

52 

45 

45 

47 

56 

47 

47 

52 

47 

46 

46 

48 

52 

58 

56 

66 

52 

44 

48.6 

WCAVERVILLE  RS 

70 

80 

87 

62 

78 

63 

70 

66 

76 

82 

77 

61 

67 

87 

65 

89 

68 

77 

76 

73 

51 

72 

65 

85 

80 

70 

63 

63 

70 

MIN 

31 

29 

31 

37 

36 

36 

31 

35 

36 

43 

38 

3*. 9 

WEED   I  S 

63 

69 

78 

74 

69 

59 

59 

57 

62 

72 

74 

66 

73 

78 

76 

72 

79 

72 

70 

65 

65 

71 

75 

80 

71 

71 

59 

65 

52 

57 

68.0 

MIN 

30 

26 

33 

34 

28 

33.5 

WHEELER 

MAX 

75 

78 

64 

53 

62 

59 

65 

62 

62 

63 

67 

71 

77 

70 

65 

70 

58 

59 

59 

68 

60 

65 

71 

7S 

65  8 

MIN 

49 

49 

48 

46 

43 

47 

49 

52 

55 

52 

52 

56 

50 

50 

5 1 

46 

48 

47 

46 

49 

60 

66 

45 

49.7 

WHISKEYTOWN 

MAX 

74 

77 

89 

78 

66 

75 

65 

88 

86 

69 

89 

94 

92 

77 

96 

78 

75 

79 

67 

MIN 

40 

36 

40 

40 

36 

54 

54 

49 

45 

46 

51 

38 

43 

45 

43 

41 

31 

29 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

38 

30 

40 

49 

54 

51 

50 

47 

51 

59 

62 

61 

58 

60 

92 

60 

59 

68 

56 

52 

56 

53 

57 

66 

66 

63 

60 

55 

41 

19 

27 

MIN 

19 

16 

18 

25 

27 

25 

30 

25 

35 

38 

33 

31 

24 

25 

26 

26 

24 

2fl 

22 

28 

25 

32 

38 

34 

30 

32 

31 

16 

12 

9 

9 

26.6 

WHITE  MOUNTAIN  2 

25 

36 

40 

36 

31 

34 

34 

40 

46 

44 

45 

47 

49 

45 

44 

44 

41 

37 

38 

37 

46 

50 

51 

♦9 

44 

40 

29 

12 

13 

MIN 

-  2 

3 

26 

28 

27 

26 

28 

23 

26 

31 

38 

33 

31 

27 

20 

7 

-  8 

22.0 

WI LL 1 AMS 

80 

82 

75 

75 

70 

77 

79 

63 

91 

90 

69 

86 

93 

90 

82 

64 

83 

80 

80 

87 

69 

90 

91 

91 

78 

78 

80 

77 

78 

MIN 

53 

50 

50 

48 

49 

45 

47 

53 

62 

56 

52 

66 

45 

60 

67 

50 

61.6 

WI LLOWS 

MAX 

83 

82 

80 

78 

67 

79 

73 

82 

91 

90 

67 

93 

93 

92 

95 

89 

76 

76 

81 

71 

90 

90 

90 

92 

77 

81 

76 

66 

7* 

MIN 

57 

56 

47 

54 

52 

50 

43 

45 

53 

55 

64 

66 

56 

55 

46 

60 

52 

52 

55 

53.5 

WINTERS 

82 

87 

84 

80 

72 

80 

60 

62 

95 

91 

91 

90 

92 

93 

81 

91 

76 

77 

82 

77 

92 

92 

92 

91 

79 

76 

79 

66 

71 

MIN 

58 

53 

47 

60 

51 

50 

5  3 

45 

47 

51 

63 

57 

54 

64 

53 

64 

64 

51 

52.4 

WOODFORDS 

MAX 

49 

66 

66 

73 

69 

64 

61 

66 

74 

74 

77 

67 

66 

74 

70 

76 

76 

66 

68 

76 

65 

72 

76 

84 

60 

75 

71 

55 

43 

50 

55 

MIN 

33 

27 

31 

37 

43 

45 

25 

37 

43 

47 

37 

37 

43 

42 

42 

35 

42 

43 

41 

41 

46 

50 

49 

48 

46 

25 

23 

21 

20 

37!9 

WOODLAND   1  WNW 

MAX 

78 

79 

81 

84 

82 

61 

74 

79 

79 

64 

90 

92 

86 

89 

92 

92 

91 

92 

82 

79 

79 

76 

69 

91 

93 

93 

79 

76 

77 

69 

73 

83.3 

MIN 

55 

54 

42 

43 

47 

5 1 

49 

50 

43 

49 

55 

55 

54 

56 

48 

47 

53 

52 

61 

5 1 

51.6 

YORBA  LINDA 

MAX 

78 

83 

83.2 

MIN 

53 

48 

46 

46 

49 

50 

49 

46 

51 

51 

54 

55 

56 

58 

62 

48 

49 

56 

66 

52 

49 

48 

53 

61 

60 

61 

60 

66 

50 

42 

66 

52.1 

YOSEMITE  NP 

MAX 

66 

70 

72 

76 

72 

69 

70 

71 

72 

79 

82 

82 

61 

63 

83 

84 

85 

80 

72 

70 

7C 

78 

66 

85 

61 

76 

70 

66 

67 

64 

7C 

74.8 

MIN 

40 

39 

38 

36 

36 

39 

37 

40 

49 

46 

50 

51 

48 

47 

47 

55 

46 

44 

39 

38 

39 

39 

49 

48 

49 

47 

43 

39 

29 

41 

41 

42.9 

YREKA 

MAX 

65 

67 

75 

83 

84 

79 

62 

59 

63 

75 

74 

76 

73 

76 

82 

83 

77 

62 

81 

72 

78 

64 

76 

79 

83 

76 

75 

63 

61 

66 

63 

72.6 

MIN 

41 

38 

36 

37 

43 

40 

33 

36 

50 

44 

45 

46 

38 

'  36 

38 

42 

38 

42 

34 

37 

41 

45 

43 

43 

43 

41 

35 

30 

27 

28 

3C 

38.7 

See  Beieraoce  Noles  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
OCTOBKR  1959 


Station 

Day  of  month 

Tot. 

or 
Aver . 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

EVAP 
WIND 

.35 

.33 

.20 

.20 

.20 

.20 

.25 

.20 

.20 

.19 

.21 

.18 

.30 

.16 

.18 

.17 

.15 

.13 

.15 

.14 

.14 

.16 

.13 

.11 

.12 

.16 

.15 

.16 

.32 

.30 

.28 

6.12 

AVENAL  9  SSE 

EVAP 
WIHD 

.37 

.30 

.42 

* 

.50 

.30 

.26 

.30 

.30 

.30 

.30 

.38 

.40 

.30 

.30 

.30 

.28 

.30 

.40 

.15 

.22 

.27 

.30 

.23 

.29 

.30 

.20 

.20 

.40 

.43 

.34 

9.32 

BACKUS  RANCH 

EVAP 

■  21 

.28 

.35 

■  37 

.23 

.31 

• 

.34 

.  22 

.  22 

.  52 

.  31 

.  39 

.  23 

.21 

WIND 

51 

32 

108 

246 

75 

249 

89 

13 

148 

'35 

'12 

'16 

9 

'74 

116 

'37 

131 

193 

90 

2681 

MAX 

74 

76 

79 

80 

76 

74 

78 

76 

75 

84 

87 

87 

77 

77 

SO 

80 

79 

78 

75 

74 

74 

76 

82 

83 

80 

79 

74 

68 

55 

54 

61 

75.7 

MIN 

46 

45 

46 

48 

51 

50 

47 

46 

50 

52 

56 

62 

54 

46 

50 

51 

49 

50 

50 

46 

48 

52 

S3 

55 

58 

57 

55 

48 

45 

37 

39 

49.7 

BEAimONT  PUMPING  PX^AKT 

EVAP 

.06 

.08 

.20 

.18 

.22 

.20 

.16 

.16 

.18 

.17 

.21 

.27 

.25 

.32 

.31 

.29 

.34 

.32 

.34 

.04 

.19 

.17 

.22 

.24 

.24 

.08 

.06 

.04 

.06 

.03 

.07 

5.70 

WIND 

29 

51 

3 

25 

39 

30 

45 

38 

25 

31 

44 

31 

38 

48 

62 

35 

44 

51 

20 

32 

22 

12 

37 

41 

14 

17 

26 

21 

2 

18 

34 

963 

BERRTESSA  LAKE 

.31 

.  25 

.  26 

.  21 

.  15 

.  15 

1 7 

.  14 

•  ^ 

.  40 

.41 

.37 

WIND 

34 

74 

52 

36 

'82 

70 

*  33 

'  51 

45 

*  20 

'21 

*13 

'34 

'  36 

28 

• 

'21 

'22 

'70 

*  18 

'34 

227 

1844 

MAX 

73 

77 

80 

79 

79 

84 

83 

78 

74 

32 

87 

87 

82 

85 

82 

83 

83 

80 

71 

75 

76 

70 

82 

84 

84 

82 

75 

75 

72 

65 

65 

78.5 

MIN 

66 

54 

51 

51 

54 

41 

39 

52 

57 

61 

62 

61 

58 

45 

54 

56 

57 

57 

49 

51 

53 

56 

58 

52 

62 

60 

54 

53 

56 

47 

46 

54.0 

BOCA 

.14 

.  IB 

• 

'?? 

1  T 

'1^ 

'1I 

*of 

'If 

.  13 

00 

00 

1 7 
1^1 

WIND 

109 

14 

29 

48 

40 

20 

'  25 

'41 

'1  fi 

'oft 

14 

'24 

'07 

'26 

'23 

'29 

'22 

'31 

'  40 

'  50 

in7 

1227 

BURLINGAUE 

.35 

.24 

.25 

.15 

.16 

.14 

.14 

.14 

.11 

.14 

.15 

.15 

.15 

.15 

.23 

.15 

.16 

.15 

.15 

.11 

.15 

.14 

.15 

.15 

.14 

.12 

.15 

.13 

.15 

.15 

.24 

WIND 

2446 

MAX 

80 

81 

81 

79 

77 

70 

74 

73 

77 

79 

78 

82 

83 

84 

80 

82 

76 

71 

69 

74 

71 

79 

85 

85 

80 

80 

72 

69 

66 

66 

72 

76.6 

MIN 

55 

50 

50 

49 

50 

51 

SO 

54 

62 

55 

59 

56 

53 

55 

52 

54 

55 

54 

51 

53 

51 

58 

58 

60 

58 

57 

49 

48 

51 

51 

48 

53.5 

CACHUMA  DAM 

EVAP 

.18 

.22 

.23 

.25 

.24 

.24 

.21 

.25 

.22 

.19 

.20 

.22 

.20 

.29 

.29 

.26 

.23 

.21 

.15 

.15 

.18 

.17 

.23 

.33 

.18 

.14 

.13 

.12 

.19 

.30 

.21 

6.61 

WIND 

32 

66 

46 

47 

45 

47 

66 

42 

16 

75 

30 

35 

40 

46 

54 

15 

35 

16 

32 

52 

26 

56 

44 

51 

31 

26 

41 

33 

50 

84 

43 

1322 

MAX 

In 

to 

tn 

rI 

to 

®^ 

In 

It 

t« 

f  Q 

It 

I1 

®® 

79.3 

MIN 

54 

oZ 

DO 

51 

01 

04 

OZ 

fin 

60 

CI 
61 

01 

oj 

fiO 

CO 

fin 
60 

01 

44 

46 

55.1 

CAMP  PAHDEE 

EVAP 

.24 

.23 

.18 

.18 

.16 

.13 

.10 

.16 

.10 

.08 

.15 

.15 

.19 

.15 

.16 

.18 

.16 

.17 

.11 

.10 

.12 

.11 

.12 

.13 

.15 

.13 

.11 

.07 

.14 

.25 

.16 

4.57 

WIND 

50 

42 

27 

27 

19 

20 

25 

28 

28 

19 

23 

15 

23 

17 

15 

18 

16 

20 

20 

19 

23 

13 

20 

15 

12 

18 

21 

20 

21 

71 

35 

740 

CHICO  EXP  STA 

00 

WIND 

79 

*70 

'  59 

'  5 

'es 

*58 

'17 

'  8 

'  8 

* 

'so 

'20 

'9 

'26 

'17 

• 

'22 

'  40 

'62 

'45 

'34 

*777 

CHDLA  VISTA 

.16 

.16 

* 

.53 

.16 

.20 

.20 

.16 

* 

* 

.44 

.14 

.18 

.21 

.16 

* 

* 

.41 

.19 

.17 

.15 

.11 

* 

* 

.33 

.07 

.08 

.14 

.17 

.20 

WIND 

2168 

MAX 

75 

78 

_ 

81 

81 

80 

78 

78 

80 

79 

82 

82 

82 

_ 

80 

78 

88 

75 

77 

77 

66 

69 

72 

72 

67 

77.2 

MIN 

59 

55 

- 

- 

54 

59 

60 

55 

56 

- 

- 

58 

63 

56 

53 

94 

- 

- 

58 

59 

59 

56 

57 

- 

- 

59 

62 

62 

58 

47 

48 

56.8 

COW  CREEK 

91 

.JO 

.  JO 

_ 

00 

10  96 

WIND 

195 

'  70 

90 

*  0 

5 

*21 

'  91 

'9 

4 

*  0 

*  5 

'15 

65 

'  5 

*  0 

'  0 

'5 

2 

.  .5^ 

*  0 

'  52 

'  6 

'  4 

. 

'  0 

'so 

129 

181 

160 

1165 

MATT 

79 

82 

88 

89 

88 

88 

83 

84 

85 

89 

92 

92 

88 

86 

87 

87 

89 

87 

87 

87 

81 

83 

91 

92 

92 

85 

86 

84 

75 

60 

73 

85.1 

59 

76 

58 

61 

60 

64 

60 

58 

60 

62 

62 

68 

60 

58 

59 

61 

62 

62 

63 

60 

58 

57 

70 

69 

67 

65 

66 

65 

55 

52 

57 

DAVIS  AGB  COLLEGE 

EVAP 

.45 

.32 

.28 

.19 

.17 

.19 

.13 

.22 

.11 

.14 

.22 

.21 

.54 

.23 

.19 

.17 

.22 

.17 

.19 

.14 

.15 

.13 

.21 

.16 

.12 

.16 

.18 

.25 

.44 

.36 

.41 

7.05 

WIND 

213 

103 

36 

8 

14 

68 

30 

51 

44 

21 

38 

54 

151 

31 

14 

9 

19 

36 

72 

35 

30 

27 

58 

7 

4 

34 

61 

133 

243 

220 

202 

2066 

1 7 

1  fi 

1 7 

f. 

1  A 

WIND 

197 

'32 

231 

136 

119 

65 

168 

203 

'  49 

'  98 

*54 

356 

'76 

'so 

*7l 

*50 

272 

119 

'66 

177 

252 

2999 

MAX 

74 

74 

_ 

_ 

78 

70 

68 

74 

72 

_ 

83 

83 

80 

78 

_ 

_ 

81 

71 

71 

74 

79 

_ 

_ 

81 

63 

70 

69 

63 

MIN 

49 

51 

~ 

48 

48 

48 

49 

52 

~ 

55 

53 

52 

58 

* 

46 

46 

47 

51 

55 

55 

48 

47 

47 

45 

- 

FOLSQU  DAM 

EVAP 

6.20 

WIND 

96 

73 

'51 

'40 

21 

75 

47 

36 

55 

'35 

33 

53 

'66 

'I? 

'72 

68 

'59 

'35 

'89 

'37 

'44 

'24 

'47 

'47 

'4I 

'51 

'72 

'33 

ioi 

ISO 

'91 

1817 

1  a 

1  c 

1 7 

on 

07 

01 

oa 

WIND 

*70 

31 

'38 

'28 

*20 

'29 

• 

'26 

'44 

'26 

'56 

'43 

'28 

*24 

'26 

'34 

31 

'32 

'43 

'29 

*33 

'23 

'59 

*50 

'30 

'30 

'31 

'35 

• 

114 

'95 

1236 

MAX 

76 

79 

79 

80 

82 

77 

73 

76 

77 

79 

83 

85 

85 

85 

85 

83 

83 

84 

74 

73 

71 

76 

80 

84 

74 

74 

73 

72 

71 

65 

65 

77.5 

51 

50 

51 

53 

56 

51 

49 

49 

54 

56 

60 

62 

61 

59 

59 

57 

57 

56 

50 

51 

52 

56 

58 

59 

55 

53 

51 

51 

50 

41 

40 

HETCB  EETCHT 

EVAP 
WIND 

.19 

.16 

.15 

.12 

.12 

.13 

.08 

.10 

.10 

.09 

.10 

.12 

.13 

.10 

.10 

.11 

.13 

.15 

.14 

.12 

.05 

.08 

.08 

.08 

.09 

.09 

.08 

.09 

.09 

.15 

.22 

3.54 

INDIO  DS  DATE  GABDEN 

EVAP 

.30 

.19 

.18 

.25 

.37 

.24 

.27 

.27 

.24 

.19 

.20 

.30 

.25 

.38 

.29 

.27 

.22 

.26 

.29 

.29 

.26 

.29 

.22 

.30 

.28 

.42 

.31 

.30 

.29 

.30 

.00 

8.22 

56 

32 

46 

17 

24 

27 

45 

32 

23 

11 

16 

24 

28 

37 

29 

29 

14 

30 

28 

45 

21 

21 

26 

29 

35 

72 

66 

79 

75 

68 

10 

MAX 

86.3 

MIN 

61 

63 

55 

44 

57 

60 

61 

57 

59 

62 

62 

63 

64 

56 

63 

57 

61 

60 

66 

58 

58 

57 

59 

70 

66 

64 

63 

62 

58 

51 

51 

59.6 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

EVAP 

.33 

.30 

.15 

.18 

.15 

.30 

.19 

.29 

.22 

.21 

.30 

.31 

.41 

.25 

.27 

.29 

.30 

.30 

.13 

.15 

.21 

.26 

.22 

.25 

.25 

.23 

.15 

.17 

.29 

.39 

.30 

7.75 

WIND 

61 

1732 

ENIGSTS  FESBY  2  SE 

EVAP 

4.92 

WIND 

26 

26 

13 

10 

'^8 

20 

19 

20 

'20 

'20 

16 

11 

19 

7 

8 

13 

'^7 

13 

28 

'is 

'20 

'12 

'13 

8 

'10 

13 

24 

22 

'20 

63 

'37 

564 

LAXESHORE 

EVAP 

'J- J 

.  14 

.  11 

,09 

.  03 

.06 

.  10 

*of 

'^Q 

'  ?n 

'^7 

.09 

.  09 

.06 

'?I 

'ii 

3.74 

WIND 

17 

10 

10 

14 

6 

1 

9 

5 

15 

26 

23 

11 

19 

11 

'in 

10 

10 

'on 

20 

'oa 

'lQ 

14 

14 

LAKE  SPAULDING  DAK 

EVAP 
WIND 

.30 

.30 

.24 

.24 

.21 

.18 

.15 

.18 

.06 

.14 

.20 

.30 

.48 

.30 

.30 

.36 

.38 

.28 

.18 

.20 

.19 

.19 

.45 

.32 

.26 

.22 

.25 

.31 

.29 

.30 

.30 

8.06 

• 

* 

'  0^ 

*  1^ 

•  1^ 

.  13 

• 

' 

17 

01 

1  ft 

5  11 

WIND 

'on 

41 

'  KO 

'on 

*i  1 

• 

'29 

'10 

'36 

'34 

'  1 

'17 

'64 

'35 

'53 

213 

218 

'43 

1540 

IIAMDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

.42 

.35 

.10 

.33 

.10 

.15 

.21 

.15 

.18 

.12 

.19 

.40 

.20 

.15 

.15 

.18 

.12 

.22 

.15 

.18 

.12 

.12 

.19 

.11 

.11 

.22 

.12 

.39 

.55 

.54 

.15 

6.67 

WIND 

310 

60 

30 

80 

30 

100 

80 

70 

80 

70 

30 

ISO 

40 

30 

20 

30 

10 

120 

60 

60 

50 

60 

20 

20 

20 

110 

60 

200 

460 

440 

100 

3000 

MAX 

75 

78 

75 

76 

86 

88 

82 

83 

86 

84 

81 

75 

75 

70 

81 

83 

83 

82 

81 

73 

70 

65 

60 

64 

77.7 

59 

50 

60 

57 

55 

50 

52 

54 

62 

60 

62 

60 

54 

58 

57 

59 

57 

55 

50 

51 

52 

59 

58 

60 

61 

57 

50 

52 

49 

50 

44 

55 . 3 

HONTICELLO  DAU 

EVAP 

.34 

.25 

.20 

.19 

.19 

.16 

.11 

.17 

.12 

.15 

.17 

.18 

.30 

.23 

.17 

.15 

.19 

.17 

.15 

.14 

.13 

.09 

.17 

.20 

.16 

.15 

.12 

.18 

.29 

.28 

.30 

5.80 

88 

34 

20 

13 

19 

28 

24 

15 

33 

20 

10 

15 

43 

7 

8 

10 

11 

22 

36 

20 

13 

10 

16 

17 

14 

21 

25 

34 

65 

86 

76 

853 

MAX 

79 

82 

75 

75 

72 

64 

62 

77.9 

MIN 

50 

50 

50 

SO 

54 

50 

SO 

50 

50 

60 

61 

59 

53 

51 

52 

55 

55 

54 

49 

49 

51 

55 

57 

61 

51 

58 

56 

52 

48 

44 

46 

52.6 

NACIHIENTO  DAM 

EVAP 
WIND 

.15 

.18 

.17 

.17 

.16 

.16 

.12 

.20 

.16 

.16 

.16 

.19 

.23 

.19 

.16 

.20 

.19 

.17 

.18 

.16 

.22 

.22 

.22 

.28 

.25 

.21 

.21 

.18 

.18 

.14 

.18 

5.75 

NEWARK 

EVAP 

.16 

.28 

* 

* 

.53 

.14 

.11 

.16 

.09 

. 

.37 

.19 

.21 

.16 

.22 

* 

. 

.36 

.13 

.11 

.08 

.09 

* 

. 

.41 

.14 

.07 

.11 

.27 

l(.14 

4.53 

WIND 

39 

1517 

OAEDALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 

.28 

.21 

.21 

.32 

.10 

.26 

.16 

.22 

.12 

.17 

.21 

.14 

.44 

.07 

.16 

.36 

.18 

.20 

.20 

.12 

.10 

.16 

.22 

.18 

.22 

.19 

.24 

.11 

.19 

.35 

.43 

6.52 

WIND 

58 

64 

64 

53 

59 

62 

48 

59 

21 

21 

41 

47 

59 

76 

65 

72 

71 

89 

54 

37 

66 

89 

68 

137 

228 

212 

2220 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

* 

.10 

.  12 

.  12 

.  10 

.  49 

.  29 

.  18 

.  48 

.10 

.  19 

.  13 

.  18 

.  43 

.  10 

- 16 

.  21 

.  19 

5.00 

WIND 

« 

« 

« 

* 

* 

« 

* 

314 

103 

39 

56 

61 

+ 

* 

80 

29 

75 

61 

57 

* 

* 

67 

25 

91 

92 

209 

?  43 

1777 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.17 

.23 

.27 

.32 

.24 

.22 

.20 

.17 

.15 

.15 

.17 

.18 

.20 

.43 

.26 

.25 

.22 

.22 

.17 

.13 

.10 

.10 

.24 

.24 

.17 

.07 

.07 

.05 

.12 

.22 

.16 

5.89 

SALT  SPRINGS  PH 

EVAP 
WIND 

.31 

.29 

.17 

.15 

.19 

.13 

.17 

.11 

.14 

.13 

.19 

.32 

.45 

.30 

.22 

.27 

.37 

.35 

.22 

.15 

.20 

.14 

.26 

.27 

.25 

.19 

.14 

.23 

.40 

.19 

.33 

7.23 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.28 

.23 

.25 

.21 

.14 

.17 

.10 

.06 

.06 

.05 

.14 

.15 

.29 

.24 

.20 

.23 

.23 

.16 

.12 

.12 

.14 

.08 

.16 

.19 

.13 

.17 

.10 

.21 

.17 

.14 

.20 

5.12 

WIND 

122 

86 

76 

62 

50 

34 

60 

40 

14 

44 

37 

53 

96 

74 

50 

75 

70 

48 

34 

27 

28 

79 

69 

42 

45 

66 

31 

78 

83 

37 

100 

1810 

See  reteience  notes  following  Station  Index. 
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Contlaued 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFOBMIA 
OCTOBER  1959 


Day  of  month 


Station 

Total 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STOCKTOK  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

* 
* 

.20 
40 
81 
31 

.15 
10 
84 
S3 

.15 
10 
83 
54 

.13 
10 
78 
58 

.15 
50 
75 
52 

.21 
30 
79 
50 

.15 
15 
76 
55 

.20 
60 
83 
62 

.15 
20 
87 
60 

.15 
5 
90 
58 

.13 

25 
90 
58 

.15 
5 
90 
56 

.20 
10 
96 
38 

.15 
10 
85 
56 

.15 

5 
84 
57 

.15 

5 
83 
58 

.25 

50 
73 
36 

.15 
65 
75 
60 

.15 
33 
74 
50 

.12 
10 
74 
52 

.15 
40 
79 
54 

.15 
10 
82 
56 

.15 
5 
82 

59 

.15 

5 
82 
61 

.15 
60 
72 
57 

.15 
60 
72 
50 

.17 
60 
71 
48 

.21 
80 
68 

50 

.22 
70 
62 
43 

.15 
20 
66 
41 

4.93 
880 
79,2 
54.4 

TABOE 

EVAP 
WIND 

83 

70 

.06 

"3 

"3 

1 

4 

0 

2 

1 

1 

1 

.06 

1 

0 

1 

1 

3 

4 

.  04 
1 

.  04 
1 

.  05 
0 

.  05 
2 

.  04 

0 

.  04 

0 

.  03 
2 

.  06 

2 

.  06 
5 

.  05 
16 

102 

75 

B  1.75 
390 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 
WIND 

.35 
108 

.32 
70 

.28 
67 

.30 
83 

.34 
118 

.30 
220 

.15 
114 

.24 
201 

.26 
216 

.22 
123 

.23 

53 

.41 

98 

.22 
54 

.30 
26 

.22 
37 

.21 
30 

.17 

27 

.35 
283 

.23 
229 

.17 
154 

.17 

66 

.21 
59 

.17 

28 

.10 

25 

.23 
68 

.46 
287 

.12 
209 

.39 
122 

.44 

173 

.30 
108 

.27 
96 

8.13 
3552 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

EVAP 
WIND 

.25 
69 

.17 
42 

« 

* 

.47 

87 

.17 
31 

.09 
31 

.11 
33 

.06 
36 

* 

.33 
83 

.14 
36 

.14 
31 

.14 

29 

.13 

32 

.15 

26 

.28 
48 

.12 
37 

.12 
26 

.06 
13 

.00 

25 

* 

.27 
88 

.10 
31 

.13 
48 

.11 
54 

.12 
38 

.10 
36 

3.76 
1010 

TULELAKE 

EVAP 
WIND 

.23 

.26 

.24 

.28 

.28 

.26 

.18 

.08 

.15 

.14 

.15 

.18 

.13 

.23 

.22 

.16 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 
WIND 

.42 

166 

.32 
107 

.34 

56 

.19 
75 

.20 
69 

.17 
45 

.12 
61 

.15 

59 

.08 

23 

.03 
31 

.15 
43 

.25 

69 

.56 
134 

.26 
54 

.21 
27 

.28 
85 

.28 
94 

.23 

27 

.12 
31 

.13 
48 

.16 
47 

.13 

73 

.12 
94 

.21 
62 

.17 

29 

.12 
73 

.11 
40 

.28 

55 

.24 
167 

.25 
108 

.31 
117 

6.59 
2169 

TOISKEYTOWN 

EVAP 
WIND 

.24 

28 

.15 
20 

* 
• 

♦ 
* 

.56 
45 

.14 
20 

.13 

26 

.13 
17 

.07 
8 

* 

.45 
86 

.29 

22 

.21 
13 

.19 

15 

.19 
17 

* 

.49 

39 

.15 
17 

* 

* 

* 

* 

* 

.74 

98 

.14 
18 

.15 
23 

.14 
24 

.14 
19 

rf.12 

12 

4.82 
569 

MAXmUll  AND  mNIHBM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OP  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 
PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Vl?ind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

f  <p  * 

D  13  .9 

U    m  ffi 

i  I  s 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mils 

4: OOA  PST 

s 
s 

0 
0 

4:  OOP  PST 

lOtOOP  PSl 

Trace 

.01-09 

.10-.49 

66 -OS 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

NW 

11 

4.9 

++23 

ENE 

29 

58 

42 

31 

48 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2.4 

BISHOP  WB  AIRPORT 

22 

15 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.0 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

9.2 

70 

NE 

30 

33 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

2.S 

BURBANK  WB  AIRPORT 

ESE 

15 

3.0 

++20 

N 

29 

73 

50 

46 

69 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

4.0 

EUREKA  WB  CITY 

tN 

5.2 

28 

N 

29 

4 

1 

4 

0 

0 

0 

9 

51 

6.0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

NV 

28 

5.5 

40 

NE 

29 

76 

48 

30 

60 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

99 

2.2 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

18 

5.6 

++29 

NNW 

29 

85 

62 

57 

80 

7 

1 

0 

0 

0 

0 

8 

4.4 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

WSW 

27 

8.1 

++29 

N 

29 

81 

63 

70 

81 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

4.6 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

tw 

5.5 

48 

N 

30 

79 

58 

60 

78 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

77 

3.6 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

53 

41 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

2.3 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

18 

7.2 

++26 

N 

29 

77 

58 

47 

71 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3.2 

POINT  ARGUELLO  WB 

8.3 

++31 

NNW 

29 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

3.0 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

NNW 

22 

10.8 

30 

N 

29 

53 

36 

21 

42 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

92 

2.4 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

NNW 

23 

8.6 

38 

NE 

30+ 

69 

30 

34 

59 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

92 

2.9 

SANDBERG  WB 

N 

12.7 

++37 

ENE 

23 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.1 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

WSW 

11 

5.4 

24 

S 

1 

85 

65 

64 

80 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

5 

68 

4.3 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

31 

9.8 

45 

N 

29 

78 

62 

51 

71 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

2.7 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

tw 

7.2 

26 

W 

18 

t72 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

82 

SAN  JOSE 

w 

36 

5.0 

34 

NW 

29 

53 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

88 

1.2 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

27 

6.7 

++28 

WNW 

8 

78 

46 

56 

79 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

2.3 

t  8:00  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.  THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS, 
t  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY. 


PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 


Much  of  the  data  presented  In  this  publication  comes  from  observations  taken  by  volunteer  cooperative  observers.  These  observations 
are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  a  Weather  Records  Processing  Center,  where  they  are  checked  for  accuracy  and  complete- 
ness and  placed  on  punch  cards.  These  cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables.  Printing  and  mailing  is  done  at  the 
National  Weather  Records  Center  at  Asheville,  North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.  Records  for  any  state  cannot  be  checked  by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that  state  have 
been  received.     Printing  carmot  be  done  until  all  the  tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  Is  made  to  speed  up  publication  and  still  maintain  high  quality  of  the  data.  A  realistic  deadline  for  mailing  the 
printed  Climatological  Data  has  been  set  as  the  13th  of  the  second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month  for  which 
data  are  published).  If  any  recipient's  copy  is  unduly  delayed,  the  Director,  National  Weather  Records  Center,  Asheville,  North 
Carolina  should  be  advised. 


See  reference  notes  followlDg  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1959 


Day  of  month 


1      2      3      4      5      6  7 


9     10     11     12    13    14    15     16    17    18     19    20    21    22    23    24    2S    26    27    28    29    30  31 


BIG  BEAR  LAKE  DAM 

BRIDGEPORT 

CUTAMACA 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 
IDYliWILD  RS 
UITCHELL  CAVERNS 
MONO  LAKE 
PALOMAR  MTN  OBST 
SQUIRREL  JNN  NO  2 
TABLE  MOUNTAIN 
TWIN  LAKES 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


2.0 
2 


1.0 
1 


2 

2.0 


T 
0.3 


See  reference  notes  following  StatioD  Index. 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1959 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologlst ,  557  Federal  Of- 
fice Building,   50  Fulton  Street,   San  Francisco  2,  California,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this 
Issue. 

Divisions,   as  used  In  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  and  also 
Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term 
means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet, and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  stand- 
ard t ime .     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  t ime . 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST, 
and  Mt.   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST, 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the 
following : 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  la  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,   will  be  published  later  In    "Precipitation  Data 
from  Storage-Gage  Stations",  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;       "Snowfall  and  Snow    on  Ground" 
Table;  "Dally  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,     the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.       See     "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly     from  the  amounts  to  be  published     later  in 
Hourly  Precipitation  Data. ) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  State.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C.  for  $1.25.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Clima- 
tological Data,  obtained  as  Indicated  above,   price  15  cents. 
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OCTOBER  1959 


OCTOBER  1959 


OCTOBER  1959 


STATION  INDEX 


STATION 

C) 

Q 

COUNTY 

g 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

. 

[SPECIAL 

ACTOM  ESCONDIOO  FC261BE 

0014 

LOS  AN6CLES 

29 

J  C  FASSOLO 

AOELANTO 

002A 

SAN  SEROtNO 

19 

J*  35 

117  25 

26*9 

i; 

FRANK  EBERT 

AOIN  RANOEA  station 

0029 

MODOC 

2L 

*1  12 

120  57 

4193 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALAMO  1  N 

00  6A 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  02 

375 

SA 

JORGEN  1  MADS EN 

ALOEBPOINT 

0086 

HUMBOLDT 

*0  11 

123  3* 

*35 

9A 

MAS  CORA  C  OLSEN 

ALISO  CN  OAT  HI  FC 

Oil! 

LOS  ANGELES 

3*  19 

116  33 

2367 

5P 

C 

T  J  WALL 

ALPINE 

0136 

SAN  DIEGO 

33 

32  50 

116  *6 

1739 

SS 

SS 

ALPINE  FIRE  OEPT 

ALIAOEItA 

OlAA 

LOS  ANGELES 

13 

3*  11 

118  08 

1125 

91 

RUBIO  CANON  L*W  ASN 

ALTUBA5  RANGER  STATION 

0161 

MODOC 

21 

*1  29 

120  32 

*366 

6A 

:  H 

U  S  FORE^I  SERVICE 

AHBOT 

0  176 

SAN  SERDIMO 

3*  3* 

lis  *5 

639 

c 

STATE  OlV  OF  HWYS 

ANGIOLA 

0204 

TULARE 

35  59 

119  29 

205 

ANGIOLA  ElEV  >  WHSE 

ANCWin  PAC  UNION  COL 

0212 

NAPA 

i: 

36  3* 

122  26 

1815 

BP 

8P 

PACIFIC  UNION  COL 

ANTtOCH  1  E 

0227 

CONTRA  COSTA 

27 

38  00 

121  *7 

*6 

6P 

6P 

EDWARD  C  JENNINGS 

ANTiocM  Pumping  plant  3 

0232 

CONTRA  COSTA 

27 

37  59 

121  ** 

8A 

6A 

8A 

U  S  BUR  RECLAHATtON 

ANZA 

0235 

RIVERSIDE 

33 

33  33 

116  *0 

3919 

CORPS  OF  ENGINEERS 

APACME  CAMP 

0239 

30 

3*  52 

119  20 

*965 

c 

KERN  CO  ROAD  CAMP 

APPLE  VALLEY 

0244 

SAN  BERDINO 

15 

3*  31 

117  13 

293* 

9P 

APPLE  VALLEY  RANChOS 

AHROTO  GRANDE 

0320 

SN  LUIS  OBPO 

35  07 

120  3* 

105 

61 

COUNTY  ROAD  DEPT 

ARROYO  SECO 

0322 

MONTEREY 

1* 

36  1* 

121  29 

60« 

c 

CHARLES  M  HERBERT 

AR«0YO  SECO  RS  FC  508  C 

0327 

LOS  ANGELES 

la 

3*  13 

118  10 

1220 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASH  MOUNTAIN 

0343 

TULARE 

9 

36  29 

118  50 

1696 

6A 

BA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

0355 

ORANGE 

26 

33  55 

117  53 

350 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ATLAS  ROAD 

0  372 

NAPA 

17 

36  25 

122  15 

1735 

c 

GLADYS  A  DUTRA 

atwell  ccc  camp 

0  374 

34  26 

118  *0 

6*00 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AU8ERBY 

0  379 

FRESNO 

3: 

37  05 

119  29 

2O03 

♦P 

UNICtM  ELEM  SCHOOL 

AUeURH 

0383 

PLACER 

36  5* 

121  0* 

1297 

7A 

7A 

DAN  BARBER 

AVALON  PLEASURE  PIER 

03« 

LOS  ANGELES 

3; 

33  21 

110  20 

0 

6A 

BA 

AVENAL  9  SSE 

0  398 

KINGS 

10 

35  54 

120  03 

550 

8A 

8A 

8A 

TIDEWATER  OIL  CO 

AntSA  CITY  PARK  FC  1*3 

0410 

LOS  ANGELES 

2ft 

3*  06 

117  5* 

610 

5P 

CORNELIUS  SMITH 

BACKUS  RANCH 

0418 

KERN 

3*  57 

116  11 

2645 

5P 

9P 

5P 

GEORGE  L  lURCOTT 

BADGER 

0422 

TULARE 

36  38 

119  01 

3030 

MRS  LUCILLE  E  WEDOLE 

BADCER  PASS 

0425i 

MARIPOSA 

37  *0 

119  40 

7300 

VAN 

s 

US  NAT   PARK  SERVICE 

BAKER 

0*36 

SAN  BERDINO 

35  16 

116  0* 

940 

C 

BAKER  9  NNW 

0*37 

5AN  BERDINO 

35  23 

11&  07 

10*5 

8A 

8A 

L  A  WTR  ♦  PWR  OEPT 

BAKERSFIELD  MB  AIRPORT 

0**Z 

KERM 

35  25 

119  03 

49* 

HID 

MID 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BALCH  POWER  MOUSE 

0**9 

FRESNO 

11 

36  55 

119  05 

1720 

if 

c 

P  G  *  E  COMPANY 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

0*60 

TEHAMA 

23 

39  56 

122  *7 

6900 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BARNESON  PARK 

0509 

ORANGE 

33  57 

117  51 

565 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BARRETT  DAN 

05141 

SAN  01 EGO 

3: 

32  *1 

116  *0 

1623 

7A 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  OEPT 

BARSTOW 

0519 

SAN  8CR0IN0 

15 

3*  5* 

117  01 

21*2 

*P 

SO  CALIF  WATER  CO 

BATES  RIDGE 

0S*J 

SNTA  BARBARA 

3( 

5300 

VAI 

U  S  FOREST  SERVICE 

BEARtRAP  MEADOW 

0596 

36  *1 

118  52 

6800 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

RIVERSIDE 

28 

33  56 

116  59 

2560 

SA 

c 

BEAUMONT    IRRIG  DISl 

BEAUMONT  Pumping  plant 

-TIVEBSIDE 

21 

33  59 

116  56 

30*5 

7A 

7A 

7A 

BEAUMONT   IRRIG  Dl ST 

BEAUMONT   1  E 

0609 

RIVERSIDE 

33  56 

116  57 

2600 

2P 

2P 

U  S  WB  OBSERVER 

BEEHIVE  MEADOW 

0617 

TUOLUMNE 

37 

36  00 

119  *7 

6500 

VAI 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

BEL  AIR  FC  10 

0619 

LOS  ANGELES 

33 

T  J  LE  BLANC 

BEN  LOMOND 

0*7« 

SANTA  CRUZ 

37  05 

122  06 

50* 

MRS  NELSON  T  SHAW 

BEHSONS  FERRY 

0682 

SAN  JOAQUIN 

16 

121  26 

DAVID  P  CAMERON  JR 

BERKELEY 

0693 

ALAMEDA 

* 

37  52 

122  15 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

BERRYESSA  LAKE 

0705 

NAPA 

23 

36  33 

122  1* 

,  *80 

lOA 

lOA 

lOA 

HARvEY  0  FRYER 

BESWICK  7  S 

SISKIYOU 

*1  52 

122  1* 

6140 

VAf 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BIEBER 

0731 

LASSEN 

21 

*1  07 

121  08 

4130 

MARK  P  HICKS 

BIG  BAR  Ranger  station 

0738 

»0  *5 

123  IS 

1272 

6A 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

07*2 

SAN  BERDINO 

34  14 

BIG  CREEK  PH  NO  1 

0755 

FRESNO 

27 

37  12 

119  19 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

BIG  DAL  TON  0AM  FC223B-E 

LOS  ANGELES 

3*  10 

117  *9 

1S75 

9F 

BIG  PINE  CREEK 

37  08 

116  28 

10000 

VAI 

s 

DEPT  WA TER  RESOURCES 

BIG  PINES  PAiBt  FC  »3B 

0779 

LOS  ANGELES 

3*  23 

117  *1 

6860 

it 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SUR  STATE  PARK 

0790 

MOBTEREY 

36  15 

239 

SA 

STATE  PARK  SERVICE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC*«D-E 

0798 

LOS  ANGELES 

13 

3*  18 

118  11 

2315 

SP 

WILLIAM  L  CROKE 

BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL 

08K 

LOS  ANGELES 

13 

3*  11 

116  30 

722 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 

FRESNO 

11 

37  06 

118  3* 

110*0 

VAI 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  ¥B  AIRPORT 

0822 

INYO 

19 

37  22 

118  22 

*106 

MIO 

HIO 

C  KJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

082* 

IHYO 

19 

37  22 

116  *3 

9390 

llA 

11/ 

UNION  CARBIDE  CO 

SLACK  MOUNTAIN   Z  HSH 

37  19 

122  11 

2275 

en 

SKYLINE  NURSERIES 

BLACKS  MOUNTAIN 

0867 

LASSEN 

21 

*0  *6 

121  12 

7200 

! 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 

0870 

LASSEN 

21 

*0  ** 

121  15 

5600 

U  S  FOREST  SERVICE 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

0897 

PLACER 

e 

39  17 

120  *2 

5280 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 

0903 

HUMBOLDT 

n 

*0  55 

123  *9 

975 

JOSEPH  E  STAPP 

IBLYTHE 

RIVERSIDE 

33  37 

11*  36 

268 

6P 

STATE  DlV  OF  FSIRT 

BLYTHE  7  M 

092! 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

11*  *3 

390 

C 

STATE  DIV  OF  FSIRY 

BLYTME  FAA  AIRPORT 

0  927 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

11*  *3 

390 

MIO 

MIC 

FED  AVIATION  AGENCY 

BOCA 

0931 

NEVADA 

36 

39  23 

120  06 

8A 

8A 

HAROLD  M  PABST 

BONITA 

SAN  01  EGO 

33 

32  *0 

117  02 

105 

5P 

5( 

R  H  ALLEN 

eOONVlLLE  HWY  MNTNC  STA 

0973 

MENDOCINO 

39  01 

123  22 

3*2 

BA 

BOAREGO  DESERT  PARK 

0983 

SAN  DIEGO 

33  16 

116  25 

650 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

SAM  DIEGO 

6 

33  17 

116  21 

625 

6A 

BA 

Dl  GIORGIO  FRUIT 

BOULDER  CREEK 

LOCATE LLl  RANCH 

100! 

SANTA  CRUZ 

37  09 

122  12 

2175 

c 

VINCENT  D  LOCATELLI 

BOULEVARD 

1009 

SAN  DIEGO 

32  *0 

116  17 

3*00 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BOUOUET  CANYON 

1013 

LOS  ANGELES 

21 

3*  35 

tie  22 

3055 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

BOWMAN  DAM 

NEVADA 

8 

39  27 

120  40 

63*7 

5P 

5P 

C 

NEVADA   IRRIG  DIST 

BRADFORD  RANCH 

1031 

RIVERSIDE 

33 

33  29 

116  *8 

3390 

5P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRADLEY 

MONTEREY 

2* 

35  52 

120  *8 

5*0 

eA 

ALBERT  C  RIST 

BRAVLEV  2  SW 

IMPERIAL 

32  57 

115  33 

-100 

BA 

eA 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

BRAY   10  WSW 

1050 

SISKIYOU 

12 

*1  3* 

122  06 

5759 

VAf 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BREA  BERRY  AND  IMPERIAL 

ORANGE 

26 

33  55 

117  54 

390 

8A 

CLOSED  6/1/59 

BREA  CITY 

1056 

ORANGE 

26 

33  55 

117  5* 

390 

e« 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BREA  DAM 

1057 

ORANGE 

26 

33  53 

117  56 

275 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD  6  SW 

1060 

COMTRA  COSTA 

27 

37  53 

121  *T 

325 

c 

VERNON  R  CAKEBREAO 

BRIDGEPORT 

1072 

MOfKI 

31 

38  15 

119  1* 

6*70 

6P 

6P 

BRUCE  L  eOELK 

efllDGEPOBT  HANGER  STA 

1076 

MONO 

38  16 

119  17 

6550 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRIOGEVILLE  4  NNW 

1080 

HUMBOLDT 

*0  31 

2050 

BA 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

BROOKS    FARNHAM  RANCH 

1112 

YOLO 

2; 

38  *6 

122  09 

350 

9» 

9A 

c 

MRS  JOYCE  A  FARNHAM 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

1130 

8UTTE 

39  *1 

121  20 

3560 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

1 133 

39  00 

120  35 

*800 

VAI 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRYSON 

35  *a 

121  05 

925 

: 

ERNEST  A  WEFERLING 

BUCKS  CREEK  PH 

1159 

PLUMAS 

1 

39  5* 

121  20 

1760 

*P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

BUCKS  LAKE 

1161 

PLUMAS 

8 

39  5* 

121  12 

5200 

MRS  FAYE  D  HC  HUGH 

BUENA  VISTA 

1170 

SAN  BENITO 

20 

36  *6 

121  11 

16*0 

C 

MRS   LOLA   F   GALL  I 

bullards  bar  phr  house 

1180 

YUBA 

t 

39  25 

121  09 

16*0 

eA 

P  G  »  E  COMPANY 

BURBANK  FIRE  DEP  FC226B 

119; 

LOS  ANGELES 

3*  11 

118  18 

9P 

CHIEF  W  J  TAYLOR 

'BURBANK  WB  AIRPORT 

LOS  ANGELES 

3*  12 

118  22 

HID 

MID 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BURLINGAME 

1206 

SAN  MATEO 

37  35 

122  21 

10 

4P 

CUT  OF  BURLINGAME 

BURMEY 

1214 

SHASTA 

40  53 

121  *0 

3127 

6Ai 

SA 

MRS  RUTH  C  ESTES 

BURTON  RANCH 

1216 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  05 

560 

8A 

MRS  MAR  STIRTON 

BUTTONHILLOW 

12*4 

KERM 

10 

35  2* 

119  26 

268 

8A 

8A 

BUENA  VISIA  W  S  DIST 

CA8AZ0N 

1250 

RIVERSIDE 

33  55 

116  *7 

1815 

5P 

JAMES  A  WAKELAND 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

1252 

SAN  DIEGO 

33 

32  *0 

117  1* 

*10 

5P 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

CACHUMA  DAM 

1253 

SNTA  BARBARA 

3*  35 

119  59 

761 

eA 

6A 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CAJON  WEST  SUMMIT 

127J 

SAN  BERDINO 

3*  23 

117  3* 

4790 

c 

SAN  BERDINO  CO  FCD 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

CALAVERAS 

38  17 

120  19 

4696 

6> 

8* 

CAL  DIV  BEACH  *  PKS 

CALAVERAS  RANGER  STA 

1280 

CALAVERAS 

34 

38  12 

120  22 

33*3 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  RESERVOIR 

12B1 

ALAMEDA 

37  29 

121  49 

605 

7A 

S  F  WATER  DEPT 

CAJ.EX1C0  2  NE 

1281 

IMPERIAL 

32  *1 

115  28 

12 

9P 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

CALIFORNIA  HOT  SPRGS  RS 

TULARE 

35  52 

lie  41 

2975 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALISTOGA 

1312 

NAPA 

36  35 

122  35 

365 

7A 

JOSEPH  J  SCHOLL  JR 

CALLAHAN  RANGER  STAT lOi 

1316 

SISKIYOU 

12 

*1  18 

122  *e 

3136 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  ANGELUS 

1369 

SAN  BERDINO 

21 

3*  09 

116  59 

5800 

c 

JOSEPH  HOLT 

CAMPO 

1*24 

SAN  OIEGO 

32  37 

116  28 

2612 

5P 

5P 

ARCHIE  C  LEACH 

CAMP  PARDEE 

1*2( 

CALAVERAS 

120  51 

6A 

8i 

8A 

c 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

CAMP  PIONEER  SK:  SHLTEI 

1*33 

SIERRA 

120  3* 

5965 

VAI 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

SN  LUIS  OBPO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPTONVILLE  RANGER  STA 

1*62 

TUBA 

39  27 

121  02 

2760 

8J 

c 

U  5  FOREST  SERVICE 

CAMP  WISHON 

1*7( 

TULARE 

9 

36  11 

lie  *0 

3600 

c 

JESS  L  BURLESON 

CANBT   11  SM 

l*75l 

MODOC 

21 

*1  22 

121  03 

*500 

8A 

MRS  VIRGINIA  L  MILLER 

CANSY  RANGER  STATION 

NODOC 

21 

*1  27 

120  52 

4312 

61 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

1*84 

LOS  ANGELES 

i; 

3*  11 

116  34 

79* 

41 

*F 

PIERCE  JR  COLLEGE 

CANTIL 

REM 

35  I  a 

117  98 

2010 

6P 

61 

POSTMASTER 

CANYON  DAM 

1*9^ 

PLUPtAS 

40  10 

121  09 

4555 

5fl 

51 

P  G  ♦  £  COMPANY 

CARSON  CANYON  OILMAN 

1518 

ORANGE 

26 

33  56 

117  *8 

1779 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  BERDINO 

33  57 

117  *6 

1175 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

152; 

PLUMAS 

*0  05 

121  09 

2966 

5P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

carmel  valley 

153* 

MONTEREY 

36  29 

121  *4 

5P 

5P 

A  A  COLLINS  JR 

CATHAY  BULL  RUN  RANCH 

1588 

MARIPOSA 

2: 

37  Z* 

120  03 

1*25 

c 

HH  H  ALISON 

CA2ADER0 

SONOMA 

22 

36  32 

123  06 

10*0 

51 

MISS  HAZEL  L  BOROTRA 

CECILVILLE  SAtfVER 

MOUNTAIN  VIEW 

SISKIYOU 

12 

*1  06 

123  03 

3000 

6P 

6P 

KENNETH  R  JACOBSON 

STATION 

1     INDEX  NO.  1 

COUNTY 

U 
< 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1  ELEVATION 

1 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

ITMP. 

PRECIP. 

SPECIAL 

CEDAR  GROVE 

1609 

FRESNO 

11 

at 

US  NAT  PARK  SERVICE 

CEDAR  POINT  RANCH 

1611 

MARIPOSA 

27 

37  26 

119  4* 

3230 

7P 

CEDAR  POINT  RANCH 

CEOARVILLE 

MODOC 

le 

*1  32 

120  10 

SA 

8A 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE 

BUTTE 

23 

39  47 

121  40 

522 

BA 

P  G  *  £  COHPANT 

CHALLENGE  RANGER  ST* 

1653 

39  29 

121  14 

2575 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHATSWOBTH  FC  2*  D 

LOS  ANGELES 

3*  15 

IIS  36 

957 

LONNIE  BATWAY 

CHAT5W0RTH  RESERVOIR 

1662 

LOS  ANGELES 

13 

34  1* 

lis  37 

912 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1697 

TUOLUMNE 

37 

37  58 

119  55 

4765 

8A 

BA 

HETCH  HETCH  wTB  SUP 

CHESTER 

1700 

PLUMAS 

*0  18 

121  13 

4630 

MRS  C  B  KROEKER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

1715 

BUTTE 

2; 

39  42 

121  47 

205 

4P 

*( 

c 

US  PLANT    INTRO  GRON 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

SAN  BENITO 

20 

36  54 

121  36 

125 

BA 

VICTOR   L  HASKIN 

CHOLAHE  HATCH  RANCH 

17*: 

SN  LUIS  08P0 

2* 

35  *1 

120  12 

1975 

c 

EVERETT  C  HATCH 

CHUCHUPaTE  RANGER  STA 

1754 

VENTURA 

10 

119  00 

5250 

z 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULA  VISTA 

175f 

SAN  OIEGO 

33 

32  36 

117  06 

9 

BA 

6A 

BA 

WESTERN  SALT  COMPANY 

CISCO  RANGER  STATION 

PLACER 

8 

39  18 

120  31 

5739 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLAREMONT  POMONA  COL 

LOS  ANGELES 

26 

3*  06 

117  *3 

1201 

6P 

6P 

F    P   BRACKEIT  OBST 

CLARKSBURG 

178* 

YOLO 

38  25 

121  32 

8A 

AMER  CRYSTAL   SUli  CO 

CLEARLACE  HIGHLANDS 

ie06J  LAKE 

23 

38  57 

122  38 

1340 

8d 

c 

MERRJTT  w  LESLIE 

CLOVERDALE   3  SSE 

18361  SOMOHA 

22 

38  *6 

122  59 

320 

6A 

ARTINO  MUZZ  IN 

CLOVEROALE    11  W 

3B  46 

123  13 

1820 

c 

FRANK  S  ORNBAUN 

CLOVER  MEADOWS  GS 

27 

37  32 

119  17 

7002 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

COALING A 

186* 

FRESNO 

27 

36  09 

120  21 

671 

6P 

6P 

COALINGA  FIRE  OEPI 

COALINGA  1  SE 

1667 

FRESNO 

27 

36  06 

120  20 

663 

c 

UNION  OIL  COHPANY 

COALINGA   1*  NW 

27 

36  1* 

120  34 

5P 

MRS  CHARLES  HOWELL 

COLBYS  FC   53  0 

13 

34  18 

lie  07 

3676 

E  R  SHINN 

COLD  SPRINGS  CAMP 

36  13 

3280 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

190' 

z: 

40  24 

122  09 

420 

7A 

U  S  F  +  W  L  SERVICE 

COLFAX 

39  06 

120  58 

2*18 

SOUTHERN  PACIFIC  CO 

COLGATE  POWER  HOUSE 

39  20 

121  11 

585 

at 

P  G  »  E  COMPANY 

COLUSA  1  SSW 

19*t 

COLUSA 

39  12 

122  01 

60 

61 

IVAN  J  STEPHENS 

CONCORD  3  E 

CONTRA  COSTA 

37  56 

121  59 

195 

BA 

HOWARD  R  LEE 

COPCO  NO  1  DAM 

199( 

*1  59 

122  20 

2703 

CALIF  OREGON  POWER  CO 

CORCORAN   IRRIG  DISTRICT 

36  06 

119  34 

200 

BA 

BA 

c 

S  S  WHI tehead 

CORDES 

2015 

LAltE 

2: 

38  51 

2610 

EDWARD  J  CORDES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

23 

39  5* 

122  22 

487 

e« 

FRANKLIN  K  REED 

CORONA 

R  1  VERS  IDE 

28 

33  52 

117  3* 

710 

*P 

CORONA  FIRE  UtP I 

CORRAL  I TOS 

SANTA  CRUZ 

36  59 

121  48 

26* 

C 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

INYO 

lie  11 

VAI 

s 

OEPT  WATER  RESOURCES 

COVELO 

20B1 

MENDOCINO 

39  *7 

123  15 

1365 

8A 

e« 

GRANT  W  HANCOCK 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

MENDOCINO 

39  50 

123  05 

1514 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

2090 

LOS  ANGELES 

26 

3*  05 

117  52 

575 

5P 

WILLIAH  8  TEMPLE 

COW  CREEK 

2092 

INYO 

36  30 

116  52 

-125 

*p 

US   NAT   PARK  SERVICE 

COYOTE  CANYON 

2103 

R  I  VERS IDE 

33  26 

116  30 

2300 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COYOTE  WELLS 

IMPERIAL 

32  ** 

115  se 

250 

CORPS   OF  ENGINEERS 

CRA6TREE  MEADOW 

211* 

11 

36  3* 

118  20 

10720 

VAf 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRAWFORD  RANCH 

2139 

SAN  DIEGO 

32  53 

116  17 

1500 

C 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT   CITY  1  N 

21*7 

DEL  NORTE 

1' 

12*  12 

40 

THE  CAL-ORE  PWR  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

21*8 

DEL  NORTE 

41  48 

124  05 

120 

8A 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

CRESCENT  CITY  MNTNC  STA 

DEL  NORTE 

17 

41  46 

12*  12 

60 

c 

STATE  OlV  OF  HWYS 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

2163 

SAN  BERDINO 

19 

3*  15 

117  17 

4530 

c 

CR  FST  CO  WATER  01  SI 

CROCKETT 

2177 

CONTRA  COSTA 

38  02 

122  13 

6A 

BA 

C*H  SUGAR  REFINING  CO 

CRYSTAL  LAKE  EAST  PINE 

FLAT  FC   283  B 

LOS  ANGELES 

26 

34  20 

117  50 

5770 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

•CULVER  CITY 

221< 

LOS  ANGELES 

33 

3*  01 

lie  23 

75 

4P 

CULVER  CITY  BUS  LINE 

CUMHINGS 

2218 

MENDOCINO 

39  50 

123  38 

1266 

5P 

DONALD  E  INGRAM 

CUNNINGHAM 

2224 

LAKE 

38  57 

122  52 

1*21 

BA 

MRS  M  V  CUNNINGHAM 

2236 

SNTA  BARBARA 

30 

3*  56 

119  37 

22*0 

8A 

JOHN  S  ROWELL 

CUYAMACA 

2239 

SAN  DIEGO 

25 

32  59 

116  35 

4650 

BA 

BA 

A  H  LEWIS 

CUYAMA  RANCH 

22*6 

SN  LUIS  OBPO 

30 

34  59 

119  40 

2150 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CUVAHA  RANGER  STATION 

2249 

SNTA  BARBARA 

30 

3*  51 

119  29 

2  7*9 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

DAGGETT   1  ENE 

SAN  BERDINO 

3*  52 

116  52 

1975 

J. 

COOL   WATER  RANCH 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

225' 

SAN  BERDINO 

1 

3*  52 

116  47 

1922 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

DANA  2  SE 

21 

41  06 

121  31 

SA 

HARLEY  NEuERBURG 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

229' 

Y^O^* 

23 

38  32 

121  45 

51 

8A 

6A 

CG 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

OAVIS  CREEK 

120  22 

4750 

8A 

RICHARD  F  HUGHES 

DAY 

21 

*1  13 

121  23 

3650 

c 

HERMAN  L  LORENZEN 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

37  22 

117  59 

5225 

5P 

5P 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

233' 

1 

39  18 

120  51 

3700 

SP 

5P 

P  G  »  E  COMPANY 

DELANO 

KERN 

35  *7 

119  15 

323 

8A 

DELANO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

MONTEREY 

36  36 

121  52 

c 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

DENAIR 

STANISLAUS 

37 

120  48 

124 

5P 

W  F  MOORE 

DE  SA8LA 

BUTTE 

23 

39  52 

121  37 

2713 

41 

H 

P  G  ♦  E  COMPANY 

DESCANSO  RANGER  STATION 

SAN  OIEGO 

33 

32  51 

116  37 

3500 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

2*32 

26 

33  59 

117  50 

750 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS  COLGATE  FOBEBAY 

39  21 

121  12 

1650 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

OONNELLS  DAM 

2*65 

36  20 

OONNER  MEMORIAL    STA  PK 

36 

39  19 

120  14 

6937 

8A 

CALIF  OlV  BEaCH  ♦  PKS 

DOS  RIOS 

39  *3 

123  21 

927 

STUARI    T  PRICHEIT 

DOUBLEBUNK  MEADOW 

35  57 

118  36 

6200 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

33 

33  56 

118  oa 

116 

5P 

DOWNEY  FIRE  DtPI 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

39  34 

120  60 

2895 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

DOYLE  5  SSE 

2506 

LASSEN 

Ifl 

39  57 

120  05 

4366 

7* 

H 

FRANK  M  ROWLAND 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

LOS  ANGELES 

29 

3*  29 

118  32 

1616 

DUDLEYS 

14 

37  *5 

120  06 

3000 

6P 

6P 

W  D  MC  LEAN 

DUNNIGAN 

23 

38  53 

121  58 

MRS  ALETHA  6  HUNT 

DUNN  SIDING 

15 

35  03 

116  27 

1625 

EARL  WOBSER 

DUNSMUIR  RANGER  STATION 

41  13 

122  16 

2*20 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

OUTTONS  LANDING 

IT 

38  12 

122  18 

20 

DAN  STEELE 

EAGLE  LAKE  STONE  RANCH 

IB 

*0  39 

5130 

8P 

ALBERT  STONE 

EAGLE  MOUNTAIN 

33  *8 

115  27 

973 

7A 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

23 

39  22 

122  31 

1205 

8A 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

EAST  VIDETTE  MEADOW 

265; 

TULARE 

11 

36  ** 

118  23 

10400 

VAI 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EL  CAJON  2  E 

2705 

SAN  DIEGO 

33 

32  *7 

116  55 

526 

SS 

SS 

EDWIN  R  CUNNINGHAM 

EL  CAPITAN  0AM 

SAN  DIEGO 

25 

32  53 

600 

BA 

BA 

c 

SAN  OIEGO  WATER  OEPT 

EL  CENTRO  2  SSW 

27i: 

IMPERIAL 

6 

32  *6 

115  34 

5P 

5P 

c 

EL  CENTRO  WATER  DEPT 

ELECTR*  POWER  HOUSE 

AMADOR 

16 

38  20 

120  40 

715 

5P 

P  G  •  £  COMPANY 

ELIZABETH  LAKE  CANYON 

FC   128  B 

2735 

LOS  ANGELES 

29 

3*  36 

lie  3* 

2075 

5P 

E  E  STUOLEY 

ELK  VALLEY 

DEL  NORTE 

IT 

*2  00 

123  *3 

1711 

5P 

5P 

ROBERT  E  80TTEL 

ELLERY  LAKE 

36 

37  56 

119  1* 

9600 

HID 

CALIF  ELEC  power  CO 

ELLIOTT 

SAN  JOAQUIN 

16 

36  14 

121  a 

90 

7A 

C  NORMAN  ADAMS 

EL  MODENA 

2775 

ORANGE 

21 

33  48 

117  47 

*64 

c 

HOMER   F  WANNAHAKER 

ELSINORE 

2805 

RIVERSIDE 

33  *0 

117  21 

1300 

6P 

STATE  DIV  OF  FSIRY 

ELSINORE  *  SSE 

2812 

RIVERSIDE 

26 

33  37 

117  19 

1305 

c 

JOHN  L  EwlNG 

ESCONDIDO 

2862 

SAN  DIEGO 

33 

33  07 

117  OS 

660 

6P 

DARWlN  H  I ING 

ESCONDIDO  PARK  HILL 

2869 

SAN  DIEGO 

33 

33  07 

117  04 

850 

c 

CITY  OF  ESCONDIDO 

ETIWANOA 

2B95 

SAN  BERDINO 

28 

34  oe 

117  31 

1390 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA 

2899 

SISK  lYOU 

12 

*1  26 

122  54 

2912 

c 

LAWRENCE  E  "luCHNER 

»EUREKA  WB  CITY 

2910 

HUMBOLDT 

17 

40  *e 

12*  10 

43 

MID 

HIO 

U  S  WEAIHEI  BUREAU 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

MARIPOSA 

1* 

37  35 

120  16 

6P 

MERCED  IRRIG  DIST 

EXETER  FAUVER  RANCH 

292? 

36  21 

119  04 

439 

CHARLES  0  COULTER 

FAIRFIELD 

2933 

SOLANO 

23 

38  15 

122  03 

15 

c 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

2934 

SOLANO 

23 

38  15 

122  03 

19 

*l 

POLICE  DEPAfilMENI 

FAIRMONT 

29*1 

LOS  ANGELES 

15 

3*  *2 

118  26 

3060 

6A 

L  A  WTR  •  PWR  DEPT 

FALLBROOK 

2958 

SAN  DIEGO 

33 

33  21 

117  15 

542 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

296* 

SHASTA 

21 

*1  01 

121  28 

3340 

SA 

BA 

PUB  DISCONTINUED 

FEATHER  FALLS 

299* 

BUTTE 

6 

39  36 

121  15 

2965 

c 

LEONARD  M  PRESTON 

FERGUSON  RANCH 

3020 

TEHAMA 

23 

*0  21 

122  27 

600 

7A 

MRS  LISA  FERGUSON 

FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 

3031 

AMADOR 

16 

38  31 

120  42 

2100 

c 

WENIWORTH  LYNCH 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

SNTA  BARBARA 

32 

3*  ** 

120  00 

3150 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

FILLMORE  1  WNW 

3050 

VENTURA 

29 

34  24 

lie  56 

435 

eA 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

FINLEY  1  NNE 

3055 

LAKE 

23 

39  01 

122  52 

13*0 

c 

JAMES  I  MELVIN 

FINLEY  1  W 

3056 

LAKE 

23 

39  00 

122  55 

1350 

5P 

LESTER  W  BOARDMAN 

FINLEY  9  SW 

3057 

LAKE 

23 

38  56 

122  57 

1750 

6P 

c 

MRS  HILDA  K  GRAHAM 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3063 

FRESNO 

11 

RAYMOND  THOMAS  RANCH 

FLEMING  FISH  ♦  GAME 

3087 

LASSEN 

18 

40  22 

120  19 

5P 

FLORENCE  LAKE 

3093 

FRESNO 

27 

37  16 

734* 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

FOLSOH  DAM 

3113 

SACRAMENTO 

36  *2 

121  09 

350 

SA 

eA 

6A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FONTANA  5  N 

3118 

SAN  BERDINO 

21 

3*  11 

117  27 

1972 

6P 

ROLAND  W  GETCHELL 

FONTANA  KAISER 

3120 

SAN  BERDINO 

28 

34  05 

117  30 

1090 

*P 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3130 

TRINITY 

35 

40  23 

123  20 

2340 

BA 

eA 

MRS  a  E  ESLICK 

FORESTHILL  RANGER  STA 

3134 

PLACER 

39  01 

120  50 

3200 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  B I DWELL 

3157 

11 

41  51 

120  08 

5P 

5P 

L  J  FEE 

FORT  BRAGG 

3161 

MENDOCINO 

39  27 

123  46 

60 

8> 

8A 

c 

FORT  BRAGG  AVIATION 

316* 

MENDOC 1  NO 

39  24 

61 

111 

U  S  WB  OBSERVER 

FORT  DICK   I  NNE 

3173 

DEL  NORTE 

1' 

*1  52 

12*  09 

WILLIAM  H  RILEY 

FORT  JONES  *  ESE 

3176 

SISKIYOU 

12 

41  35 

122  *3 

332* 

c 

CARL  C  CRAMER 

FORT  JONES  RANGER  STA 

SISKIYOU 

12 

*l  36 

122  51 

2720 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  ROSS 

319] 

SONOMA 

17 

36  31 

123  15 

114 

6P 

6P 

C  A  CALL 

FREEDOM  8  NNH 

3232 

SANTA  CRUZ 

20 

37  03 

121  49 

1495 

JAMES  E  C  CURRENS 

-  344  - 
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OBSERVATION 
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... 

t 

SPECIAL 

OBouiVEn 

FRENCH  GULCH 

324 

SHASTA 

2 

40  42 

122  3« 

1100 

6^ 

MRS  Clara  jones 

FRESNO  we  AIRPORT 

325 

2 

36  46 

119  42 

331 

HIC 

MIC 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FRIANT  GOVERW^ENT  CAI*P 

326 

2 

36  99 

119  43 

410 

8^ 

FULLERIOM  ARBOUES  RANC 

i  327 

2*i  33  5* 

117  55 

330 

8/ 

CORPS  Of  ENGINEERS 

328 

117  93 

310 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  HILLCREST  RE 

328 

2 

33  93 

117  55 

330 

5F 

GARBCRVILLE 

332 

HUMBOLDT 

40  ©6 

123  48 

3*0 

MRS  N  E  PANC0AS7 

GAftOCN  VALLEY  2  S 

333 

EL  DORADO 

120  51 

1940 

It 

GASOUET  RANOCR  STAT  I  ON 

399 

DEL  MORTE 

123  5B 

38* 

it 

U  S  FOREST  SERVICE 

SEN  LAKE 

336 

U9  08 

B970 

HIE 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

OCORGE  rOtf  N 

33* 

EL  DORADO 

120  51 

2701 

»» 

c 

WILL  IAN  BREEOLOVE 

GCOR6E  T  OWN  R ANfi  ER  S  T  A 

33B' 

EL  DORADO 

120  4B 

3001 

at 

U  S  FOREST  SERVICE 

SERLE  CREEK  CAMP 

33tl 

120  23 

5500 

VAfl 

U  S  HEATHER  BUREAU 

ftlART  FOREST 

339 

118  46 

6375 

BJI 

c 

US  NAT  Park  service 

GIBRALTAR  DAM  NO  3 

3*0 

SNTA  BARBARA 

119  41 

1950 

6P 

SANTA  BARBARA  WTR  DEP 

3A1 

SANTA  CLARA 

121  34 

19* 

9» 

9« 

gilroy  fire  district 

CILROT  1  RE 

3»H 

SANTA  CLARA 

2< 

37  02 

121  24 

1090 

c 

GILROT' lA  ENC 

3*23 

SANTA  CLARA 

2C 

37  06 

121  20 

1350 

8« 

GLENOALE  STAPEN  FC  295C 

3A5C 

LOS  ANGELES 

118  16 

530 

5P 

RALPH  STAPENHORST 

GLENOORA  WEST  FC  IBS 

3*»S 

LOS  ANGELES 

117  92 

822 

9P 

MRS  L  M  WEST 

GLENNVILLE 

lie  42 

3130 

5P 

H 

KERN  CO  FSTRy  ♦  F  D 

GLENNVILLE  FULTON  RS 

3*«! 

KERN 

118  40 

3900 

z 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  RUN 

3*9 

PLACER 

120  52 

32*0 

*P 

JOHN  F  WALL 

GOnZALES  9  EKE 

SAN  BENITO 

121  16 

2350 

c 

MRS  AlTA  M  BOGuE 

GOOSE  LAKE  HEST 

351C 

MOOOC 

120  30 

48B6 

7P 

I   C  EVERLY 

GRACE  MEAOOH 

392S 

TUOLUMNE 

3 

38  09 

119  36 

VAI 

HETCH  HEICHY  WTR  SUP 

GRANITE  BASIN 

1 

36  92 

10000 

CORPS  QF  ENGINEERS 

36  44 

3S7 

121  02 

2693 

GRASS  VALLEY  2  NNE 

3572 

N  A 

39  14 

121  02 

2710 

ALOYSIUS  J  KELLY 

GRATON  1  W 

3571 

SONOMA 

122  93 

210 

6P 

6P 

HOMER  L  PARNELL 

36  27 

US  NAT  PARK  SERVICE 

1; 

41  33 

GREENVILLE  RANGER  STA 

ItVl 

120  56 

3560 

U  S  FOREST  SERVICE 

ll 

38  38 

37  52 

3' 

37  50 

120  14 

2829 

DUANE  J  COx 

37  49 

120  06 

3135 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEVI LLE 

S  MA 

38  30 

123  00 

115 

JOSEPH  E  BUI TNER 

HAINES  CANYON 

LOWER  FC  364 

3703 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

lie  16 

2450 

JAMES  P  KINDRED 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  19 

JAMES  P  KINDRED 

19 

36  08 

L  A  WTR   ♦  PWR  OEPT 

HALF   NOON   SAY    Z  NNW 

60 

7A 

SAN  MATEO  DEPT  AGR 

40  16 

ALBION  A  SARGENT 

hawiltok  air  force  base 

38  04 

-2 

U  S  AIR  FORCE 

HAMILTON  AFB  1  E 

122  30 

10 

4P 

119  40 

242 

STATE  DIV  OF  FSTRT 

HANSEN  DAM 

3751 

LOS  ANGELES 

lie  24 

975 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

376i 

123  23 

1090 

SA 

BA 

C  H 

U  S  FOREST  SEPvlCE 

3; 

120  29 

320 

6P 

23 

40  22 

122  96 

2710 

8A 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

380( 

121  16 

580 

121  46 

31211 

21 

40  48 

121  30 

c 

40  96 

121  33 

3015 

6A 

8A 

t 

33  42 

3659 

35 

123  10 

2346 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAYWARD  6  ESE 

3B63 

ALAMEDA 

121  58 

925 

z 

MRS  ABBIE  S  ORENNAN 

HCALDSBURG 

3875 

122  52 

102 

6P 

6P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

HEAL0S8U''G  2  E 

22 

38  37 

122  50 

102 

XENEI 

lilt 

R I VERSI DE 

33 

33  45 

116  97 

1630 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

HEKET  RESERVOIR 

116  40 

: 

LAKE  MEMET  MUN  WATER 

33  14 

116  46 

VlSTA   IHRIG  OIST 

20 

36  25 

120  55 

2160 

3928 

20 

36  IS 

120  42 

2765 

c 

MRS  CLORENE  AKERS 

SAN  BERDINO 

34  25 

TUOLUMNE 

119  47 

6A 

HETCH  HETCHY  WIR  SUP 

HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 

3955 

LAKE 

122  5* 

1480 

SA 

39B7 

122  38 

2900 

8A 

OA 

6500 

s 

•  Ol*. 

117  OB 

320 

7A 

HOEGtES  FC  60  A 

»on 

116  02 

2650 

G  ROBINSON 

20 

36  51 

121  24 

•  025 

20 

36  51 

121  24 

264 

c 

4062 

123  40 

34  5 

8A 

BA 

c 

40  B* 

123  39 

315 

S« 

hOCLANO  8  NE 

4097 

LAKE 

123  00 

2510 

c 

MRS  CHRISTINE  M  HUFF 

4100 

123  07 

550 

BA 

4120 

118  37 

7100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

*14* 

120  22 

710 

c 

4148 

119  45 

7800 

VAR 

s 

HETCH  HEICHY  WTR  SUP 

4170 

120  22 

3220 

*P 

P  G  *  £  COMPANY 

MUNI inGTON  LAKE 

4176 

27 

37  14 

119  13 

7020 

5P 

5P 

C  M 

SO  CALIF  EOISON  CO 

4191 

35 

40  37 

123  27 

1260 

C 

FRANCES  V  MOSS 

IOLEKILO  MWY  HNTNC  STA 

DEL  NOKTE 

123  46 

1250 

8A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

4204 

SAN  BENITO 

120  40 

2650 

4P 

NEW  IDRIA  0-S  MIN  CO 

IDTLLMILD  RANGER  STA 

*211 

RIVERSIDE 

116  43 

5397 

2P 

2P 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

4223 

IMPERIAL 

115  34 

-64 

6P 

6P 

IMPERIAL    IRRIG  DIST 

1  NOEPENDENCE 

4232 

lie  12 

3950 

7a 

7a 

C  H 

lis  20 

9175 

c 

1  NO  1 P  U  S  DATE  GARDEN 

4259 

R  I  VERS  IDE 

116  15 

11 

SA 

8A 

AGR  RE  SEARCH  SERV ICE 

4278 

117  49 

2440 

5P 

5P 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

42B0 

6 

35  41 

117  41 

2216 

IIP 

42S3 

AMADOR 

16 

38  20 

120  56 

280 

SA 

120  51 

2970 

4297 

119  OB 

922 

7A 

7A 

c 

lOQN  MOUNTAIN  LOOKOUT 

4291 

EL  DORADO 

120  21 

6180 

VAP 

U  S  WEATHER  BUREAU 

4374 

120  18 

5290 

5P 

5P 

H 

WALTER  CANTRALL 

JOHNSONDALE 

4389 

118  32 

4645 

BA 

U  S  FOREST   SERv  ICE 

4392 

122  03 

10 

MIO 

VAP 

VAfi 

JOHN  MERWIN 

4405 

SAN  BERDINO 

116  19 

2730 

5P 

DESERT  JOURNAL  PUB  CO  ' 

4412 

116  36 

4215 

2EN0S  T  COLEMAN 

4*ie 

33 

33  06 

116  39 

3650 

4422 

SNTA  BARBARA 

32 

34  29 

119  31 

2060 

6P 

JOHN  K   CHASE  . 

444! 

FRESNO 

119  06 

9110 

VAN 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SAN  BERDINO 

116  32 

4300 

CORPS  OF  ENGINEERS 

(ELLOGG 

44SC 

SONOMA 

122  40 

1800 

B^ 

MRS  RUTH  F  RUBINOW 

44Sa 

LAKE 

122  50 

1385 

91 

JOSEPH  J  GLEBE 

4493 

122  53 

1480 

c 

4500 

122  33 

45 

SA 

SA 

450B 

121  26 

172 

PAC  COAST  AGGREGATES 

*9ie 

116  29 

3650 

7A 

ALGOI    I  LOFBERG 

4520 

10 

35  2S 

118  47 

970 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

4523 

10 

35  47 

118  26 

2703 

5P 

SO  CALIF  EOISON  CO 

4534 

11 

36  00 

119  96 

310 

BA 

SA 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

4536 

11 

36  04 

120  05 

508 

6P 

6P 

kilarc  power  house 

4544 

SHASTA 

23 

40  41 

121  52 

2648 

llA 

P  G  •  E  COMPANY 

4555 

24 

36  12 

121  06 

5P 

5P 

c 

4577 

12 

41  31 

124  02 

25 

5P 

HID 

c 

HAROLD  DEL  PONTE 

KNEELAND  10  SSE 

45B7 

HUMBOLDT 

40  38 

123  54 

2356 

c 

0  LEE  EMERSON 

KNIGMTS  FERRY  2  SE 

STANISLAUS 

34 

3T  48 

at 

KYBURI  STRAWBERRY 

EL  DORADO 

38  46 

120  09 

5750 

c 

HARRY  STEvENSON 

LOS  ANGELES 

13 

34  1* 

lie  19 

1569 

9P 

CHESCENTA  VLY  CO  W  D 

CONTRA  COSTA 

37  55 

122  06 

535 

ROSS  R  SANBORN 

46*7 

ORANGE 

33 

33  32 

117  47 

56 

*P 

4P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

LACUNA  BEACH  Z 

4650 

ORANGE 

33 

33  33 

117  48 

180 

c 

L  B  WATER  DISTRICT 

L*  HONDA 

4660 

SAN  MATEO 

37  19 

122  16 

670 

6P 

JAMES  C  ALLEN 

LAKE  ALPINE 

ALPINE 

3* 

3S  26 

120  01 

7500 

VAN 

DEPT  WATER  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD 

4671 

SAN  BERDINO 

34  15 

117  12 

9290 

5P 

5P 

LAKE  ARROWHEAD  F  0 

4675 

41  38 

120  13 

4613 

9A 

9A 

NRS  FERROL  MC  COWIN 

LAKE  ELEANOR 

4679 

TUOLUMNE 

37 

37  58 

119  53 

4663 

VAH 

HETCH  HETCHY  WIR  SUP 

LAKE  MOUNTAIN 

469C 

TRINITY 

40  01 

123  24 

3164 

c 

LEONARD  N  MILLER 

LAKEPORI 

4701 

LAKE 

23 

39  03 

122  55 

1343 

5F 

MRS  WILLIE  GREENE 

LAKEPORT  SCS 

4703 

LAKE 

23 

39  02 

122  55 

1396 

c 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

LAKE  SABPINA 

*7oa 

INYO 

19 

37  13 

lie  37 

VAP 

S 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

LAKESHORE 

4709 

SHASTA 

40  33 

122  23 

1075 

Bf 

BP 

BP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

LAKESIDE  2  ENE 

*71l 

SAN  DIEGO 

29 

32  52 

116  5* 

*45 

9» 

HELIX  IRRIG  OIST 

CH 


LAKE  SPAULDINt 
LAKE  SPAULDINI 
LAKE  WOHLFORD 
LA  MESA 
LANCASTER 
LA  PAN2A  R. 
LA  PORTE 
LAS  PLUMAS 
UATTONVILLI 
LEBEC 


LECHUZA  PATROL 

STATION  FC  352  B 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

le  grand 
lemon  cove 

lewis  cp  kings  canyon 

LINDSAY 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 
LIVE  OAK  CANYON  FC  230C 
LIVERMORE  2  SSW 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RC 
LOCKWOOD  2  H 
LOCKWOOD  MESA 
LOO  I 

LOGAN  MEADOW 
LOMPOC  SEWAGE  PLANT 
LONE  PINE  COTTONWOOD  P 
LONE  TREE  CANYON 
LONG  BARN  EXP  STATION 
•LONG  BEACH 


LOS  BANOS 
LOS  BANDS  ARBURUA  RANCH 
LOS  GATOS 
LOS  GAIOS  4  SW 


LTTLE  CR  FOOTHILL  BLVO 
LYTLE  CREEK  POWER  HOUSI 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

MADELINE  MNTNC  STA 
MADERA 

MAD  RIVER  RANGER  STA 
MAGIC  MOUNTAIN 
MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 
MANDEVILLE  ISLAND 
MAN2ANITA  LAKE 
MARCH  FIELD 


MARTINEZ  3 
MARTINEZ  FT 
HAfiYSVILLE 


MECCA   3  SE 
MEDICINE  LAKE 
MENOOTA  DAM 
MERCED  FIRE  STATION 
MERCED  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS   INSPECTION  S' 
MICHIGAN  BLUFF 
MIDDLETOWN 
MlODLEWAIER 

MILFORD  LAUFMAN  RS 


SN  LUIS  OBPO 
PLUMAS 
BUTTE 
MENDOCINO 


LOS  ANGELES 

COLUSA 

MERCED 

TULARE 

FRESNO 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
*997i  ALAMEDA 


SAN  JOAOUIN 
TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 


K  ING 


MINERAL 
MINERAL 
MIRANDA  SPENCLER  RANCH 
MITCHELL  CAVERNS 
MITCHELL  MEADOW 
MODESTO 

MODESTO  2 
MOJAVE 

MONACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 
MONTAGUE  i  NE 
MONTEREY 

MONTGOMERt  creek   2  SSW 
MONTICELLO  DAM 
HOORPARK    1  SSE 
mORENA  dam 

morgan  hill  2  e 
morgan  mill  bossana  rcf 

MORGAN  HILL  SCS 
HORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MERCED 
MERCED 
SANTA  CLARA 
SANTA  CRUZ 

SNTA  BARBARA 


LASSEN 

MADERA 

TRINITY 

LOS  ANGELES 

LAKE 

MONO 

SAN  JOAQUIN 

SHASTA 

RIVERSIDE 


TUOLUMNE 
TEHAMA 
SISKIYOU 
FRESNO 

RIVERSIDE 

SISKIYOU 

FRESNO 

MERCED 

MERCED 

FRESNO 

EL  DORADO 

PLACER 

LAKE 


HUMBOLDT 
SAN  BERDINO 
FRESNO 
STANISLAUS 


MORR( 
I  MOUN' 


3  ( 
PASS 


GAT  I 


'  FC  B9G 
MOUNT  OANAHER 

DIABLO  NORTH 

MOUNT  HAMILTON 

HEBRON  11  ESE 
HEBRON  RANGER  STA 
MOUNT  MADONNA 
MOUNT    SHASTA   SKI  BOWL 
MOUNT  SHASTA  SLOPE 
MOUNT   SHASTA  WB  CITY 
MOUNT    TAMALPAIS  2  SW 
MOUNT  WILSON  FC   33S  B 
'  WOODS 

MUMBO  BASIN 


5660 
5713 
5721 
5723 
5738 


5741  STANISLAU: 
5756^  KERN 
5777j  TULARE 
5  7T9|  MONO 

KIYOU 
95I  MONTEREY 


5653  SANTA  CLARA 
SAN  BERDINO 
SN  LUIS  OBPO 
EN  LUIS  06P0 
SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 
EL  DORADO 
1  CONTRA  COSTA 


SANTA  CLARA 
SISKIYOU 

s I SK I rou 

SANTA  CRUZ 

SISKIYOU 

SISKIYOU 

SISKIYOU 

MARIN 

LOS  ANGELES 
MARIN 


NACIMIENTO  DAM 
NAPA 

INAPA  STATE  HOSP: 
NAVARRO  1  NW 
NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRI 
NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY  PARK  4  ! 
NEWHALL  SOLEDAD  FC  32  C  ( 
NEWHALL  U  S  RANGER  STA 


6065  NAPA 


TH  FORK  RANGER  STA 
■NORTH  HOLLYWOOD 
HOVATO  e  MNW 


6252 
6256 
6290 


■I  MENDOCINO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 
NEVADA 
ALAMEDA 

VENTURA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
STANISLAUS 
ORANGE 
SUTTER 
IMPERIAL 
MADERA 
LOS  ANGELES 


lie  14 
120  51 

120  56 

121  59 


120  22 
120  29 
120  29 


120  51 
120  51 
115  32 


122  12 
122  14 
122  19 


118  35 

121  02 

122  02 


>  *■  E  COMPANY 
.  ♦  E  COMPANY 
ESCONDIDO  MIL  WTR  C( 
t  MESA  FIRE  OEPT 
I  CALIF  EDISON  CO 
ABE  E  ZINMERMAN 
MICHAEL   C  LlflBEY 
P  G  ♦  £  CUMPAHY 
EDWARD  E  DOWNING 
KERN  CO  FIRE  OEPT 


I  CO  FIRE  OEPI 
MATTHEW  J  KEEGAN 
MERCED  CO  FIRE  DEPT 
KAWEAH  LEMON  CO 

.  WEATHER  BUREAU 
FRANK  DE  CHAINE 

■.PS  OF  ENGINEERS 
ELDER 


MRS  I 


MRS  £  A  EBERlE 
ARCHIE  M  WEFERLII 
SAN  DtEGO  WATER  1 
LODl  SEWAGE  TREA 
•  CALIF  EDISON  I 
LOMPOC  SEW  TREAT 
L  A  WTR  '  PWR  DEI 
EDWARD  C  GERLACM 
I  S  FOREST  SERVI' 
JOHN 


EED 


I  S  WEATHER  BUREAU 
CHARLES  H  GRAY 

.RLES  W  POOLE 
HENRY  R  GEWE 
I  S  WEATHER  BUREAU 
'  S  HEATHER  BUREAU 


ARBUI 


ICE 


U  S  FOREST  SEfiVl 
KERN  CO  FsTRY  • 
HETCH  HETCHY  WTI 
DIEGO  WTR  Dt 
ROLLQ  LAftSEN 

A  FLETCHER 
,T£  UIW  OF  HWI 
I  BERNARDINO  I 
SO  CALIF  EDISON 
I  S  FOREST  SERVJ 


CE 


ROBERT  P  LESLEY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
M  t  MAHNKE 
^  DEPT  WATER  RESOURCES 
ESSE  FIERRO 
US  NAT  PARK  SERVICE 

AIR  FORCE 
BANKLINE  OIL  COMPANY 


I  S  WEATHER  BUREAU 
THOMAS  WILLIAMS 
010  STATION  KRFM 


W  ALEXANDER 

WATER  RESOURCES 
IK  F  MOITOZA 
'  OF  MtflCED 


,  WHEELER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
UNION  OIL  CO  OF  CAL 

S  FOREST  SERVICE 
I  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
MRS  ETHEL 


US  I 


SERVICE 


CORPS  OF  ENGINEERS 
HAROLD  R  CHACE 
CAL  DIV  BEACH  *  PKS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO  IRRIG  DIST 

CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 


MRS  ThELHA  F  downer 
HARD  A  BOSSANA 
SOIL  CON  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MORRO  BAY  F  P  DIST 


I  S  FOREST  SER' 
.TATE  OIv  OF  F; 
CAL  DIV  BEACH  ' 


ARK 


I  S  WB  OBSERVER 
JOHN  L  PARSONS 
I  S  FOREST  SERVICE 
ACK    1  SChELL 
MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 
EPT  WATER  RESOURCES 
I  S  WEATHER  BUREAU 
CALIF  DIV  BEACH  ♦  PKS 

WB  OBSERVER 
US  NAT  PARK  SERVICE 


DEPT 


I£R 


MONTEREl 
EARL  S  t 
JOHN  F  ALLEMANT 
IE  CORPORA 
OF  NEEDLES 


FED  AVlA 


:  DEP 


CITY  OF  NEVADA  CITY 
LESLIE   SALT  COMPANY 

RANCHO  SIERRA  VlSTA 
L  A  CO  FIRE  OEPT 

u  s  FOREST  s::rvice 

RICHARD  A  SMITH 
NEWPORT  HARBOR  UEP T 

TION  DIST  1001 


IMPER 


RIG  Dli 


I  S  FOREST  SERVICE 
SN  FERNDO  VLY  TIMES 
EDWARD  L  THOMPSON 


STATION  INDEX 


CALIFORNIA 

CONTINUtO  OCTOBER  1999 


STATION 

1     INDEX  NO.  1 

COUNTY 

i  DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

Z 

o 

P 
< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

3 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  PHECff. 

E 

jsPEClAli 

PBECIP. 

SPECIAL  1 

oakoale  woodward  dam 

6309 

STANISLAUS 

3* 

37  52 

120  52 

215 

6A 

S  SN  JOAQUIN  IR  OIST 

SAN  FERNANDO  PH  3 

LOS  ANGELES 

3*  19 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OAK  HIIGLL   RANGER  STA 

«328 

SISKIYOU 

12 

*1  50 

122  51 

1963 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  FRANCISCO 

■OAKLAND  WB  AIRPORT 

633S 

ALAMEDA 

37  ** 

122  12 

Mt( 

MID 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

RICHMOND  SUNSET 

7767 

SAN  FRANCISCO 

37  46 

CITY  SAN  FRANCISCO 

OAKVILLE   1  HNW 

63SL 

NAPA 

122  25 

160 

12M 

ALLARO  A  CALKINS  JR 

■SAN  FRANCISCO  WB  AP 

SAN  MATEO 

37  37 

MIC 

U  S  WEATHER  BUREAU 

OAKVILLE  SH 

6  35A 

NAPA 

1 

39  23 

122  28 

1465 

c 

RICHARD  PlEInER 

»SAN  FRANCISCO 

OCCtOENrAL 

6370 

SONOMA 

n 

38  29 

122  59 

1000 

7A 

ANDREW  J  8LANEY 

FEDERAL  BUILDING 

7772 

SAN  FRANCISCO 

37  *7 

U  S  WEATHER  BUREAU 

lOCEANSIDC  CAJ<> 

SAN  GABRIEL  CANTON  PH 

LOS  ANGELES 

34  09 

PASADENA  WATER  DEPT 

PENDLETON 

637: 

SAN  DIEGO 

33 

33  13 

117  24 

60 

*P 

*P 

U  S  MARINE  CORPS 

SAN  GABRIEL  DAM  FC425eE 

LOS  ANGELES 

26 

3*  12 

117  52 

1481 

5P 

C 

E  K  DE  VORE 

OCEANSIOE  PUMPING  PLAN! 

33 

117  21 

c 

OCEANSIDE  MATER  DEPT 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

7765 

118  06 

450 

4P 

OCOTILLO  WELLS 

6383 

SAN  DIEGO 

33  09 

116  08 

179 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  GREGOR 10  3  SE 

7807 

SAN  MATEO 

* 

37  18 

122  20 

355 

5f 

5P 

POMPON  I U  RANCH 

OILFIELDS  JOAQUIN  RIDGE 

639Si 

FRESNO 

27 

36  16 

120  24 

3620 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  JACINTO 

RIVERSIDE 

33 

33  *e 

7P 

7P 

BYRON  JOHANSEN 

OJAI 

VENTURA 

3*  27 

750 

5P 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

RIVERSIDE 

33  *7 

STATE  DIV  OF  FSTRT 

OLINDA 

6«32 

ORANGE 

26 

33  S5 

117  51 

920 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  JOAOUIN  EXP  RANGE 

MADERA 

37  06 

U  S  FOREST  SERVICE 

ONO 

bkH 

SHASTA 

23 

*0  29 

122  37 

980 

7A 

MRS  BEATRICE  RYAN 

»SAN  JOSE 

7821 

SANTA  CLARA 

37  21 

70 

MIO 

MIO 

C  J 

E  0  BILLWILLER 

ORANGE  COUNTT  BESERVOlft 

ORANGE 

26 

117  53 

600 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  JUAN  8AUTISTA  3  SSE 

SAN  BENITO 

36  49 

MRS  H  A  BINGHAM 

ORANGE  cove 

bA7b 

FRESNO 

119  18 

lOA 

lOA 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

ORANGE 

33 

33  36 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORICK  PRAlBte  CHEEK  PK 

6*96 

HUMBOLDT 

I 

*1  20 

124  02 

161 

4P 

CAL  DIV  BEACH  •  PARK 

SAN  LUIS  OBISPO  POLT 

SN  LUIS  OBPO 

35  18 

TA 

7A 

: 

CAL  STATE  POLY  COL 

ORINOA  BOWMAN 

CONTRA  COSIA 

37  52 

122  10 

550 

TP 

ARTHUR   W  BOWMAN 

SAN  MARCOS  RANCH 

SNTA  eARBARA 

34  33 

U  S  BUR  RECLAMATION 

6  50( 

2: 

39  *5 

122  12 

6A 

8A 

786* 

* 

122  19 

30 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

ORLEANS 

6506, 

HUMBOLDT 

*1  18 

123  32 

*03 

5F 

5P 

e  J  ANDERSON 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7670 

VENTURA 

33 

33  14 

119  26 

502 

OROVILLE  1  WSW 

6521 

BUTTE 

39  30 

121  34 

160 

llA 

CITY  OF  OROVILLE 

"SAN  PEDRO 

7876 

LOS  ANGELES 

33 

33  *3 

lie  16 

to 

5P 

9P 

MARINE  Exchange 

OROVILLE  7  SE 

6523 

BUTTE 

39  26 

121  29 

6A 

ALBERT   E  PALMER 

BSAN  RAFAEL 

MARIN 

37  58 

122  32 

31 

5P 

9P 

CI  TY  ENGINEER 

OROVILLE  BRIDGE 

6525i 

BUTTE 

39  31 

121  34 

220 

7A 

ROBERT   E  SKINNEP 

'  SANTA   ANA    FIRE  STATION 

7686 

ORANGE 

28 

33  45 

117  52 

115 

9P 

5P 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

OROVILLE  RANGER  STATIOf 

6528 

euTTE 

39  32 

121  3* 

300 

c 

STATE  DIV  Of  FSTRT 

SANTA  ANA  RIVER  PM  3 

SAU  BERDINO 

28 

3*  07 

117  07 

1960 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OSIRANDER  LAKE 

6952! 

MARIPOSA 

1* 

37  36 

119  33 

8600 

VAR 

DEPT  WATER  RESOURCES 

SANTA   ANA   RlVER   PH  NO  1 

SAN  BERDINO 

28 

3*  09 

117  03 

2766 

5P 

SO  CALIF  EOISON  CO 

OXNARD 

6569 

VENTURA 

3*  12 

119  11 

6F 

6P 

CITY  OF  OXNARD 

SANTA  ANITA  FERN  FC  432 

7897 

LOS  ANGELES 

1  3 

34  12 

lie  01 

2035 

5n 

G  ROBINSON 

OZENA 

6576 

VENTURA 

3*  *2 

119  19 

3705 

5P 

JEFF  BUTLER 

SANTA  BARBARA 

7902 

SNTA  BARBARA 

3: 

3*  26 

119  *2 

100 

5P 

5P 

c 

S  BARBARA  FIRE  DEPT 

PACHECO  PASS 

65021 

MERCED 

37  0* 

121  11 

850 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

1  SANTA  BARBARA  FAA  AP 

7905 

SNTA  BARBARA 

33 

3*  26 

119  50 

9 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

6597 

38  45 

120  30 

8A 

SANTA  BARBARA  Tv  PEAK 

790' 

SNTA  BARBARA 

32 

119  57 

*000 

5P 

PACOIMA  DAM  FC   33  A-E 

LOS  ANGELES 

3*  20 

lie  24 

1500 

5P 

£  K  BARR 

1  SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  56 

S6 

5P 

univ'Sf'sania^clara 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

6610 

SAN  BENITO 

121  22 

950 

eA 

JOHN  P  OHRWALL 

1  SANTA  CRUZ 

7916 

SANTA  CRUZ 

36  59 

122  01 

126 

6P 

ROBERT  E  Burton 

PALMDALE 

662A 

LOS  ANGELES 

3*  35 

lis  07 

2655 

9F 

5P 

PALHUALE   IRRIG  OIST 

1  SANTA  FE  DAM 

7926 

LOS  ANGELES 

13 

3*  07 

117  58 

427 

8A 

c 

corps  of  engineers 

PALMDALE  2  NE 

6625 

LOS  ANGELES 

3*  36 

118  06 

2563 

PALMDALE    IRRIG  DIST 

1  SANTA  MARGARITA  2  SW 

7930 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  22 

120  38 

1200 

6P 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

6627 

LOS  ANGELES 

3*  38 

116  05 

2517 

MID 

FED  AvIAT ION  AGENCY 

SANTA  MARGARITA  BCX3STER 

7933 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

35  22 

120  38 

1100 

8A 

D  DALE  RUSKOVICH 

PALM  SPRINGS 

6635 

RIVERSIDE 

33  *9 

116  32 

PALM  SPGS  FIRE  OtPT 

79*0 

SNTA  BARBARA 

30 

3*  57 

120  26 

8A 

PALO  ALTO  CITY  MALL 

SANTA  CLARA 

37  27 

122  08 

23 

8A 

SA 

c 

ENGINEERING  DEPT 

SANTA    MARIA  WB  AIRPORT 

79*6 

SNTA  BARBARA 

3*  5* 

120  27 

236 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

6650 

MONTEREY 

36  21 

121  30 

1635 

5P 

JAMES  A  BELL 

1  SANIA  MONICA 

7950 

LOS  ANGELES 

3*  01 

lie  29 

80 

CITY    SANTA  MONICA 

PALOMAR  MTN  OBSERVATORY 

665T 

SAN  DIEGO 

33  21 

116  51 

5560 

IP 

C  H 

PALOMAR  OBSERVATORY 

•SANTA    MONICA  PIER 

7993 

LOS  ANGELES 

3*  00 

118  30 

15 

5P 

5P 

S  M  LIFEGUARD  SER 

6663 

33  *B 

lie  23 

5P 

:  SANTA  PAULA 

7957 

29 

119  04 

282 

lOA 

8A 

CO  AGRICULTURAL  COMM 

PANOCHE 

66T5 

SAN  BENITO 

36  36 

120  50 

1265 

SS 

HISS  LILY  BERG 

7965 

SONOMA 

22 

38  27 

122  43 

167 

7A 

7A 

CLARENCE  S  NEWBERRY 

PANOCHE  JUNCTION 

667a 

FRESNO 

36  33 

120  29 

5P 

5P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

7976 

SNTA  BARBARA 

32 

3*  37 

120  06 

600 

c 

SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 

PARADISE 

66851 

BUTTE 

121  37 

1750 

8* 

SA 

PARADISE  CEMETERY 

\  SANTIAGO  DAM 

7987 

ORANGE 

26 

117  *3 

1025 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PARADISE  MEADOW 

66881 

TUOl UMNE 

38  03 

119  *0 

7700 

VAR 

hetcm  hetcmt  wtr  sup 

SAUGUS  POWER  PLANT  NO  1 

801* 

LOS  ANGELES 

29 

3*  35 

118  27 

2105 

6A 

L  A  WIR  ♦  PWR  DEPT 

PARKER  RESERVOIR 

SAN  BEROINO 

3*  17 

11*  10 

738 

TA 

7A 

c 

METRO  WATER  DISTRICT 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

SISKIYOU 

12 

*1  16 

123  08 

2169 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

PARKFIELD 

MONTEREY 

35  53 

120  26 

1462 

7A 

HEfiUtRT   H  DURHAM 

ksCOTI  A 

60*5 

HUMBOLDT 

40  29 

12*  06 

139 

8A 

8A 

PACIFIC  LUMBER  CO 

PARKFJELO    7  NNH 

MONIEHEY 

36  00 

120  28 

3690 

c 

SEARSVILLE  LAKE 

8068 

SAN  MATEO 

37  2* 

122  14 

350 

8A 

AUST  IN  CLAPP 

PASADENA 

6719 

LOS  ANGELES 

i; 

3*  09 

116  09 

864 

4P 

PASADENA  WATER  DEPT 

SEBASTOPOL  *  SSE 

8072 

SONOMA 

n 

36  21 

122  49 

146 

c 

GEO  A  NAHMENS 

PASKENTA  RANGER   STAT  10* 

67261 

TEKAMA 

122  32 

755 

8A 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

SECRET  VALLEY  MNTNC  STA| 

8075 

LASSEN 

*0  *0 

120  15 

*662 

5P 

JOHN  W  RANDOLPH 

6730 

35  38 

120  *1 

5P 

5P 

SEPULVEDA  DAM 

8092 

LOS  ANGELES 

i: 

118  26 

740 

61 

c 

PASO  ROBLES  S  NW 

6736 

SN  LUIS  OBPO 

2- 

35  *1 

120  *5 

995 

FRANCIS  F  NELSON 

SHASTA  DAM 

8135 

*0  *3 

122  25 

1076 

8A 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PASO  ROBLES  FAA  AIRRORT 

67A2 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

35  *0 

120  38 

803 

HID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SHELL  APSORPTION  PLANT 

6158 

LOS  ANGELES 

26 

33  57 

117  5* 

BOO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PATTIWAY 

675* 

KERN 

10 

119  23 

3668 

TA 

HUDSON  RANCH 

SHINGLE 

8173 

EL  DORADO 

38  *0 

120  55 

1375 

7A 

THEODORE  B  HEDSNER 

PAYNES  CREEK 

6761 

TEHAMA 

*0  20 

121  5* 

1850 

7A 

MRS    ANI  TA  V  KUNK.LER 

SHINGLETOWN 

SHASTA 

121  51 

3535 

MRS  JANICE  M  SUTTER 

PEAR  LAKE 

6767 

TULARE 

36  36 

118  *0 

9700 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

i  SIERRA  CITY 

8207 

SIERRA 

39  3* 

120  36 

4182 

BA 

8A 

HARRY  H  ROEBER 

PETALUMA  FIRE   STATION  2 

6B26 

SOrOMA 

1' 

38  1* 

122  38 

16 

5f 

5P 

PETALUMA  FIRE  DEPT 

j  SIERRAVILLE  RANGER  STA 

8216 

SIERRA 

8 

39  35 

120  22 

4975 

8A 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

PETALUMA   1  N 

6829 

SONOMA 

IT 

38  15 

122  38 

30 

C 

VICTOR  E  CHAIA 

;  SIGNAL  HILL  FC  415 

6230 

LOS  ANGELES 

13 

33  46 

118  to 

100 

5P 

C 

GEORGE    1  OSBORNE 

PIEDRA 

6657 

FRESNO 

119  23 

560 

7A 

MRS   IDA  H  AKERS 

1  SILVERADO  RANGER  STA 

82*3 

ORANGE 

28 

33  *5 

117  *0 

1100 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE   CANTON  PATROL 

SISOUOC  SOUTH  FORK  CAMP 

8266 

SNTA  BARBARA 

30 

34  *6 

119  46 

2500 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

6891 

29 

3*  *0 

lie  26 

5P 

LOS  ANGELES  FIRE  DEPT 

SKAGGS  SPRINGS 

PINNACLES  NATIONAL  MON 

6926 

SAN  BENITO 

20 

36  29 

121  11 

1307 

4P 

4P 

US  NAT  PARA  SERVICE 

6272 

SONOMA 

36  *1 

123  08 

1930 

8fl 

H 

JOHN  K  LEITHOLD 

PIRU  2  ESE 

69*0 

VENTURA 

3A  2* 

118  *S 

730 

7A 

CAMULOS  RANCH 

SLACK  Canyon 

8276 

MONTEREY 

2* 

36  05 

120  40 

1730 

: 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

PISMO  BEACH 

SN  LUIS  OBPO 

35  08 

120  38 

80 

5f 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

SLOAT 

8292 

PLUMAS 

39  52 

120  ** 

4115 

c 

CLARENCE  F  ELWORTHY 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE  5 

69*6 

SHASTA 

*0  59 

121  59 

1458 

5P 

P  G  *  E  COMPANY 

SLOUGMHOUSE  6  SE 

8293 

SACRAMENTO 

38  26 

121  05 

160 

BA 

MRS  MABEL  VAN  vLECk 

PITTS  RANCH 

6990 

LAKE 

38  56 

122  52 

1590 

8A 

AUBREY  W  PITTS 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

RIVERSIDE 

33  52 

1940 

9A 

PLACERVILLE 

6960 

EL  DORADO 

120  48 

1890 

8A 

6A 

P  G  *  E  COMPANY 

8318 

MARIPOSA 

1' 

37  50 

119  30 

8700 

VAfl 

DEPT  WATER  RESOURCES 

PLACERVILLE  IFG 

6962 

EL  DORADO 

38  ** 

120  44 

2755- 

■  eA 

SA 

6A 

INST  FST  GENETICS 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 

8320 

NEVADA 

39  19 

120  22 

6886 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

PLACERVILLE  I  W 

6963 

EL  DORADO 

38  ** 

120  49 

1765 

z 

CITY  OF  PLACERVILLE 

SOOA  SPRINGS 

8331 

NEVADA 

e 

39  19 

120  23 

6750 

5F 

C  H 

PLYMOUTH 

7000 

1< 

38  29 

120  51 

1096 

^A 

LORAIN  L  CRAIN 

soleoad 

8336 

MONTEREY 

2* 

36  26 

121  19 

204 

BA 

JAN  M  JACOBSEN 

7009 

meiSdocino 

36  59 

123  *2 

8A 

8i 

c 

JAMES  0  MOUNGOVAN 

SOMESBAR   I  W 

8  3*6 

HUMBOLDT 

123  30 

450 

6/ 

POINT  ARGUELLO  WB 

7015 

SNTA  BARBARA 

3*  *0 

120  35 

367 

HI( 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SOMIS   3  NE 

83*6 

VENTURA 

' 

34  17 

118  58 

490 

8/ 

LAWTON    INVESTMENT  CO 

POINT  ARGUELLO 

SOMIS   3  NW 

83*f 

VENTURA 

119  03 

510 

8/ 

BERTLWOOO  INVEST  CO 

LIGHT  STATION 

70U 

SNTA  BARBARA 

34  3* 

120  39 

UF 

IIP 

U  S  COAST  GUARD 

SONOMA 

835 

n 

38  17 

122  27 

20 

6f 

5F 

LAURENCE  W  DICKEY 

POINT  PieORAS  BLANCAS 

702* 

SN  LUIS  OBPO 

* 

35  40 

121  17 

32 

*5P 

HP 

U  S  COAST  GUARD 

SONORA 

8353 

TUOLUMNE 

37 

37  59 

120  23 

1830 

6» 

P  G  t  E  COMPANY 

POMONA 

7090 

LOS  ANGELES 

3*  0* 

117  46 

895 

5P 

J  E  AOAHSON 

SONORA  JUNCTION 

8355 

MONO 

38  21 

119  27 

6866 

c 

STATE  DIv  OF  HWYS 

PORT   CHICAGO  NAVAL  OEP 

7070 

CONTRA  COSTA 

* 

38  01 

122  01 

50 

8A 

BA 

U    S  NAVAL  MAGAZINE 

S   E  FARALLON 

8376 

SAN  FRANC  1  sec 

37  42 

123  00 

27 

c 

U  S  COAST  GUARD 

PORTERVILLE 

7077 

TULARE 

36  0* 

119  01 

SA 

JOHN  H  DAYBELL 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

838C 

MAPI POSA 

37  30 

119  38 

5120 

US  NAT  PARK  SERVICE 

PORTOLA 

7085 

PLUMAS 

S 

39  *S 

120  28 

4838 

*P 

SOUTH  LAKE 

S*06 

INYO 

IS 

37  10 

118  34 

9  500 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

TULARE 

10 

35  *6 

116  34 

7000 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SPAORA  PACIFIC 

7096 

10 

35  48 

116  36 

6P 

7A 

WILLIAM  R  BOOTH 

COLONY  FC   356  C 

6436 

26 

117  *9 

690 

4F 

c 

R  S  HUTCHISON 

POTTER  VALLEY  3  NNW 

7107 

MENDOCINO 

22 

39  22 

123  07 

1020 

OTTO  R  HUGHES 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

8**6 

MONTEREY 

2* 

36  36 

121  *1 

60 

MRS  BERTHA  HENNES 

POTTER  VALLEY   3  SE 

7106 

MENDOCINO 

22 

39  18 

123  0* 

1100 

c 

RUSSELL  E  NEAR 

SPRINGVILLE  7  ENE 

8*5! 

TULARE 

36  10 

118  *2 

2*70 

7f 

ELMER  A  SUTTON 

POTTER  VALLEY  PWR  HOUSE 

7109 

MENDOCINO 

22 

39  22 

123  06 

1014 

3P 

3P 

P  G  *  E  COMPANY 

SPRINGVlLLE  RANGER  STA 

6*6C 

TULARE 

36  06 

118  *8 

1050 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

POWAT  VALLEY 

SAN  DIEGO 

33 

32  97 

117  0* 

**0 

SA 

POWAY  HUN  WATER  OIST 

SPRINGVILLE  TULE 

7123 

RIVERSIDE 

20 

33  53 

117  38 

560 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HEADWORKS 

8463 

TULARE 

36  12 

118  39 

4070 

c 

P  G  +  E  COMPANY 

PRIEST  VALLEY 

MONTEREY 

36  11 

120  *2 

2300 

SS 

SS 

NELSON  H  PALMER 

SOUAW   VALLEY  LODGE 

8*7* 

PLACER 

36 

39  12 

120  1* 

6226 

5P 

ee 

SOUAW  VLY  DEVEL  CO 

OUAK ING  ASPEN 

71  79 

TULARE 

10 

36  07 

lis  32 

7200 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SQUIRREL    INN  I 

8*76 

SAN  BERDINO 

1* 

34  14 

117  15 

5239 

5F 

OUINCY  RANGER  STATION 

7195 

PLUMAS 

a 

39  56 

120  57 

3409 

8A 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

SQUIRREL    INN  2 

8*7^ 

SAN  BERDINO 

1  = 

117  14 

5723 

5F 

5P 

LEROY  KEMP 

RAMONA  SPAULDING 

7231 

SAN  DIEGO 

3; 

33  0* 

116  51 

1470 

6P 

6P 

LOUIS  a  SPAULDING 

STANOISH  «  HICKEY  ST  PK 

8*90 

MENDOCINO 

39  53 

123  4* 

850 

6A 

CAL  DIV  BEACH  *  PKS 

72** 

SAN  DIEGO 

3! 

33  14 

116  32 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

8*9; 

TUOLUMNE 

3< 

120  22 

1130 

5F 

HANOSBURC 

KERN 

35  22 

117  39 

3570 

6P 

6P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

STATE  LAKES 

851C 

FRESNO 

' 

36  56 

lie  35 

10300 

VAP 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RAYWOOD  FLATS 

7279 

SAN  BERDINO 

6| 

34  03 

7070 

5P 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

STAYTON  MINE 

851 

MERCED 

2 

36  55 

121  13 

2975 

c 

RANAR   B  KNOX 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

7292 

TEHAMA 

23 

40  09 

122  15 

341 

MU 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

STIRLING  CITY  RS 

65*1 

BUTTE 

39  5* 

121  32 

3918 

8 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

REDOING  1  SE 

7295 

SHASTA 

*0  3* 

122  23 

470 

c 

CITY  OF  REDOING 

STOCKTON  DISPOSAL  PLANT 

655* 

SAN  JOAOUIN 

2 

37  56 

121  20 

11 

c 

CITY  OF  STOCKTON 

REDDING  FIRE  STA  MO  2 

7296 

SHASTA 

23 

*0  35 

122  2* 

577 

9P 

REDDING  FIRE  CHIEF 

"STOCKTON  FAA  AIRPORT 

855 

SAN  JOAOUIN 

2 

37  5* 

121  15 

22 

MIC 

MI 

FED  AVIATION  AGENCY 

REDLANDS 

7306 

SAN  BERDINO 

28 

3*  03 

117  11 

1318 

MIO 

2P 

REDLANDS  DAILY  FACTS 

STOCKTON  FIRE    STATION  «. 

SAN  JOAOUIN 

2 

37  58 

121  le 

1 1 

8/ 

STOCKTON  FIRE  DEPT 

REDWOOD  CITY 

7339 

SAN  MATEO 

37  29 

122  1* 

5P 

9P 

CI TY  FIRE  DEPT   STA  2 

STOCKTON  MOWRT  BRIDGE 

856 

SAN  JOAOUIN 

37  51 

121  23 

5P 

5. 

5f 

MARTIN  P  MUHS 

REDWOOD  VALLEY 

7391 

MENDOCINO 

39  16 

718 

THOMAS  H  JAMESON 

STONYFORD  COOLET  RANCH 

COLUSA 

2 

39  15 

122  *0 

3015 

ef 

FRED  H  COOLEY 

REPRESA 

7370 

SACRAMENTO 

38  *2 

121  10 

305 

MIO 

folsoh  state  prison 

STONYFORO  BANGER  STA 

COLUSA 

2 

39  23 

122  33 

1166 

8 

U  S  FOREST  SERVICE 

7*1* 

37  96 

122  21 

8A 

Bi 

CITY  OF  RICHMOND 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

656 

122  32 

600 

6 

c 

RICHMOND  FIELD  STATION 

7*16 

CONTRA  COST* 

37  59 

122  20 

10 

SA 

5P 

RAT  URONE 

STOUTS  MEADOW 

859 

SHASTA 

41  10 

121  56 

5300 

VA 

DEPT  WATER  RESOURCES 

RIVERSIDE  FIRE   STA  NO  3 

7*7C 

RIVERSIDE 

33  57 

117  2* 

820 

9P 

5P 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 

STRAWBERRY  VALLEY 

8606 

YUBA 

39  3* 

121  06 

3764 

5r 

6P 

SOPEfi-WHEELER  CO 

RIVERSIDE  CITRUS 

SUEY  RANCH 

862 

SN  LUIS  OBPO 

3< 

39  00 

120  23 

390 

5F 

SUEy  RANCH 

EXPERIMENT  STATION 

7*73 

RIVERSIDE 

33  58 

117  20 

1045 

8A 

6A 

CG 

CITRUS  £J(P  STATION 

SUNLAND 

666C 

LOS  ANGELES 

3*  16 

116  16 

1*60 

7P 

FRANK   I  STEVENS 

ROBERTSON  FLAT 

PLACER 

6290 

VAI 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SUNSET  BEACH  STATE  PARK 

SANTA  CRUZ 

36  94 

c 

CAL  OIV  BEACH  t  PARK 

ROCK  CREEK 

INYO 

19 

37  27 

UB  44 

9700 

VAC 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

SURF  2  ENE 

869T 

SNTA  BARBARA 

3. 

34  41 

120  3* 

105 

c 

U  S  AIR  FORCE 

ROCKLIN 

7914 

PLACER 

121  1* 

239 

6A 

RAYMOND  H  JOHNSON 

SUSANA  KNOLLS 

870C 

VENTURA 

3 

118  40 

1065 

8/ 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7560 

FRESNO 

37  19 

lie  52 

10000 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SUSANVILLE 

870 

LASSEN 

16 

*0  29 

120  39 

4170 

8 

CITY  OF  SUSANVILLE 

ROUND  MEADOW 

7979 

TULARE 

35  96 

lie  21 

9000 

VAf 

s 

CALIF  STATE  ENG 

SUSANVILLE  AIRPORT 

870 

LASSEN 

16 

*0  23 

120  33 

*14e 

10 

lOF 

DAVID  BARR 

ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 

7580 

22 

*0  *9 

121  56 

7A 

MRS  MARIAN  L  BERTAGNA 

S'JSANVILLE  1  WNW 

870 

16 

120  40 

4555 

c 

RUNNING  SPRINGS   1  E 

7600 

SAN  BERDINO 

3*  12 

117  05 

5965 

STATE  DIV  OF  nWTS 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

8713 

AMADOR 

38  23 

120  *8 

1560 

Si 

STME  DIV  OF  FSTRY 

SACMES  SPRINGS 

7623 

TUOLUMNE 

36  06 

119  51 

7900 

VAf 

s 

HETCH  HEICHY  WTR  SUP 

TABLE  MOUNTAIN 

87*6 

LOS  ANGELES 

3*  23 

117  *1 

7500 

5f 

5P 

SMITHSONIAN  OBSY 

SACRAMENTO  W8  AIRPORT 

76  3C 

SACRAMENTO 

38  31 

121  30 

17 

MIO 

MU 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TAFT 

6752 

KERN 

IC 

35  09 

119  26 

1029 

c 

KERN  CO  FSTRY  •  FD 

•SACRAMENTO  WB  CITY 

7633 

SACRAMENTO 

23 

38  35 

121  29 

23 

MIC 

MI( 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TAHOE 

875« 

PLACER 

3* 

39  10 

120  09 

6226 

a 

8^ 

ARTHUR  E  FRODENBERG 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

7637 

TEHAMA 

Z3 

*0  10 

122  *8 

3850 

VAf 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TALBOT  CAMP 

PLACER 

39  12 

120  22 

6000 

VA 

DEPT  WATER  RESOURCES 

SAGEHEN  CREEK 

76*1 

NEVADA 

39  26 

120  1* 

6337 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

TEHACHAPI 

8826 

KERN 

IC 

39  06 

lie  27 

3976 

6F 

MRS  ANITA  COWAN 

SAINT  HELENA 

NAPA 

36  30 

122  28 

195 

fcpl 

EDWIN  L  PAULSON 

TEHACHAPI    RANGER  STA 

KERN 

IC 

35  08 

118  27 

3975 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

SAINT  HELENA  A  WSW 

76*6 

NAPA 

38  30 

122  32 

1792 

EDWIN  H  LEARNED 

TEJON  RANCHO 

883^ 

KERN 

IC 

35  02 

116  45 

1*25 

6F 

TEJON  RANCH  COMPANY 

SAINT  HELENA  7  NE 

7649 

NAPA 

38  3* 

122  22 

1090 

: 

MRS  CLARA  B  ABREU 

TERMO 

887-' 

LASSEN 

16 

40  52 

120  27 

5300 

c 

SULO  E  LAKSO 

769« 

39  43 

122  00 

7A 

JAMES  A  STURGEON 

THE  CEDARS 

688 

120  21 

5900 

VA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

CONTRA  COSTA 

37  90 

123  06 

625 

5P 

9P 

BROTHER  U  BENEDICT 

THE  GEYSERS 

8885 

SONOMA 

2 

36  *8 

122  *9 

1600 

c 

MRS  FAYE  DEWEY 

SALINAS 

7667 

MONTEREY 

2. 

36  40 

121  39 

46 

G 

AGR  EaTEMSION  SER 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

8692 

RIVERSIDE 

6 

33  37 

116  10 

-120 

MIC 

MIC 

c 

FED  AVIATION  AGENCY 

SALINAS    2  t 

7MI 

MONTEREY 

36  40 

121  37 

80 

5P 

5P 

SALINAS  RURAL  F  0 

THOUSAND  OAKS 

890! 

VENTURA 

3*  11 

116  51 

810 

5F 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

SALINAS  DAM 

7672 

SN  LUIS  OBPO 

,  35  20 

120  30 

1375 

6A 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

THREE   RIVERS  6  SE 

8912 

TULARE 

36  22 

lie  51 

2200 

c 

GLENN  BAKER 

SALSIPUEDCS  GAGING  STA 

T6B1 

SNTA  BARBARA 

32 

34  35 

120  24 

250 

5P 

JOE  CABRAL  JR 

THREE  RIVERS  EDISON  PH2 

891* 

TULARE 

36  28 

116  53 

950 

ZF 

2F 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

7689 

AMADOR 

1< 

36  30 

120  13 

3700 

3F 

3P 

3P 

! 

P  G  ♦  £  COMPANY 

THREE  RIVERS  EOISON  PHI 

891 

TULARE 

36  28 

lie  92 

1140 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SALYER  RANGER  STATION 

7698 

TRINITY 

35 

40  93 

123  35 

623 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

TIGER  CREEK  POWER  HOUSE 

AMADOR 

36  28 

120  27 

2355 

*F 

: 

P  G  +  E  COMPANY 

SAN  ANDREAS  2  S 

7702 

CALAVERAS 

2 

38  10 

120  40 

694 

7A 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

TOPANGA  PATROL  STA  FC  6 

696 

LOS  ANGELES 

3 

3*  05 

118  36 

7*5 

5F 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

SAN  ANTONIO  CYN  MOl/TM 

77U 

LOS  ANGELES 

21 

34  10 

117  40 

2394 

4P 

*P 

SO  CALIF  EOISON  CO 

TORRANCE 

LOS  ANGELES 

3 

33  *8 

lis  20 

102 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

SAN  ANTONIO  MISSION 

771* 

MONTEREY 

24 

36  01 

121  15 

1060 

7P 

7P 

SAN  ANTONIO  MISSION 

TRABUCO  CANYON 

8992 

ORANGE 

33  39 

117  36 

970 

c 

ORANGE  CO  PARK  OEPT 

SAN  BENITO 

7719 

SAN  BENITO 

2( 

36  31 

121  05 

1359 

C 

JOHN  M  SHIELDS 

TRACY  2  SSE 

899 

SAN  JOAQUIN 

2 

37  43 

121  25 

105 

c 

AAGE  R  TUGEL 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSR 

T723 

SAN  BEfiOINO 

21 

3*  08 

117  16 

1125 

6P 

6P 

S  a  COUNTY  HOSPITAL 

TRACY  CARBONA 

8999 

SAN  JOAQUIN 

21 

37  42 

121  25 

1*0 

It 

BANTA  CARBONA   IR  CO 

SAN  CLEMENTE  DAN 

7731 

MONTEREY 

4 

36  26 

121  42 

600 

7A 

CALIF  WTR  •  TEL  CO 

TRACY  PUMPING  PLANT 

9001 

ALAMEDA 

21 

37  *e 

121  35 

61 

bf 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

5ANDBERG  PATROL 

TRINITY  CENTER  RS 

9023 

TRINITY 

3! 

*1  00 

122  *1 

2295 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

STATION  FC   130  B 

773* 

LOS  ANGELES 

29 

34  45 

11«  43 

4029 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

TRINITY  0AM  VISTA  POINT 

902* 

TRINITY 

3 

40  46 

122  46 

2500 

et 

6f 

8^ 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SANDBERG  WB 

7735 

LOS  ANGELES 

34  49 

116  ** 

MIO 

MID 

C  HJ 

U  S  WEAThER  BUREAU 

TRONA 

9035 

SAN  BERDINO 

117  23 

6« 

AMERICAN  P   *  C  CORP 

■SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

77*0 

SAN  OIEGO 

117  10 

MIO 

MIO 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

90*3 

NEVADA 

3i 

39  20 

120  11 

5980 

6t 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  DIMAS  FIRE  WRO  FC99 

77*9 

LOS  ANGELES 

24 

3*  06 

117  *8 

959 

8A 

SAN  DIMAS  FIRE  STA 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  4T0 

LOS  ANGELES 

1 

3*  2  3 

116  05 

*600 

: 

LOS  ANGELES  CO  FCO 

SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 

7750 

LOS  ANGELES 

34  12 

117  46 

2720 

CG 

U  S  FOREST  SERVICE 

TULELAKE 

9053 

SISKIYOU 

12 

*l  58 

121  26 

4035 

5P 

5P 

5F 

C  H 

TULELAKE   W   U  ASSN 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 

SANTA  CLARA 

37  01 

121  20 

36> 

c 

STATE  OIV  OF  HWYS 

TULELAKE    INSPECTION  STA 

9051 

MODOC 

12 

*1  36 

121  12 

4*10 

7* 

STATE  DEPT  OF  AGR 

SAN  FERNANDO 

7751 

LOS  ANGELES 

3*  16 

116  28 

949 

6P 

6P 

S  F  HEIGHTS  LEMON  AN 

TUNNEL  RANGER  STATION 

906 

TULARE 

IC 

36  22 

lie  17 

8950 

VAF 

U  S  WEATHER  BUREAU 
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COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATtTUDE 

LOItGUUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
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OBSERVER 

PBECIP. 

SPECIAL 

TUOLUNMC  MEADOWS 

*o« 

TUOLUMNE 

31 

37  93 

119  20 

8600 

VA 

OEPT  WATER  RESOURCES 

njRLOCK 

9071 

STANISLAUS 

14 

37  29 

120  51 

10* 

8^ 

CARL  A  PEARSON 

TURNTABLE  CRCEK 

voa 

SHASTA 

40  46 

122  18 

1080 

SA 

eA 

U  S  SUR  RECLAMATION 

TUSTIM  IBVIHE  RANCH 

900 

ORANGE 

33 

33  44 

117  47 

118 

3P 

3F 

THE    IRVINE  COMPANY 

TWENTTNINE  PALMS 

9091 

SAN  SERDINO 

34  08 

116  02 

1979 

9F 

US  NAT  PARK  SERVICE 

rWIN  LAKES 

910! 

ALPINE 

38  42 

120  03 

31 

3P 

P  G  *  £  COMPANY 

lUKIAH 

912 

MENDOCIMO 

2; 

39  09 

129  12 

823 

9P 

if 

CITY  FIBE  DEPARTMENT 

UKIAH  fcW 

912( 

MENDOCINO 

22 

39  09 

U3  16 

ISkSO 

»l 

MRS  HARJORIE  S  DORY 

UNION  OIL  STEARNS 

ABSORPTION  PLANT 

9131 

ORANGE 

26 

33  56 

UT  52 

7«0 

6A 

CORP(  OF  ENGINEERS 

fUNIVERSlTT  OF  CALIF 

AT  LOS  ANGELES 

9li2 

LOS  ANGELES 

33 

34  0* 

118  27 

*30 

*P 

UPLAND 

91S1 

28 

3*  08 

J17  41 

1840 

6P 

61 

CLOSED  9/26/59 

UPPER  LAKE  T  V 

91« 

LAKE 

23 

39  11 

123  02 

1520 

4P 

PETER  V  PEDRONCINI 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

91T3 

LAKE 

39  10 

122  55 

13*7 

4P 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

UPPER  MATTOtE 

9171 

HUMBOLDT 

1' 

*0  15 

12*  11 

255 

9P 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPPER  SAN  LEANORO 

FILTERS 

9ies 

ALAMEOA 

37  46 

122  10 

7* 

C 

E  BAY  HUN  UTL  DIST 

UPPER  THES  PlfWS 

91«1 

SAN  BENITO 

20 

36  38 

12)  02 

2050 

c 

ELOON  FANCHER 

9200 

SOLANO 

23 

38  22 

122  00 

175 

*P 

VALLETOK 

9221 

MONTCRET 

2* 

39  59 

120  42 

990 

c 

MRS  AMY  CURTIS 

VALLEV  CENTER  3  NE 

922fl 

SAN  DIEGO 

33 

33  16 

117  01 

1615 

7( 

C  F  IVERSON 

VALYERW  RANGER  STATrON 

LOS  ANGELES 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

VAN  HUTS  CITY 

WAREHOUSE  FC  15 

9260 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

.118  27 

699 

BA 

LEONARD  SWlNNEY 

VENAOO 

9273 

SONOMA 

2i 

3*  37 

123  01 

1260 

c 

JOHN  B  HARPER 

VENTURA 

9283 

VENTURA 

3; 

34  17 

119  18 

49 

8A 

STAR  FREE  PRESS 

VERMILION  VALLET 

37  22 

118  59 

7520 

SO  CALIF  EOlSON  CO 

victorville  pui*  plant 

9325 

SAN  BEROINO 

3*  32 

117  IB 

2859 

OA 

c 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

VINCENT  FIRE  STA  PC  110 

93*9 

LOS  ANGELES 

29 

3*  29 

lie  08 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

VINTON 

9351 

PLUMAS 

39  *9 

120  11 

49*9 

4P 

FRANK  OOTTA 

VISALIA 

936' 

TULARE 

36  20 

39* 

9A 

TULARE  CO  C  OF  C 

VISTA  1  M 

SAN  DIEGO 

9P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

VOLCANOVILLE 

EL  DORAOO 

38  59 

120  47 

3036 

8A 

ELMER  C  OGLE 

VOLLMERS 

9386 

23 

40  57 

122  26 

1359 

7A 

c 

VOLTA  POWER  HOUSE 

23 

40  28 

121  52 

2200 

*P 

c 

9Aia 

CALAVERAS 

38  12 

120  59 

197 

5P 

halmar  school 

9*20 

CONTRA  COSTA 

37  57 

122  05 

125 

SA 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

9A23 

CONTRA  COSTA 

37  53 

122  02 

245 

RAY   I  WMITTEMORE 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9421 

CONTRA  COSTA 

37  5* 

122  01 

220 

c 

NALNUT  CREEK  *  E 

9*27 

* 

37  54 

121  59 

320 

H 

ERNA  C  IRVING 

WALNUT  GROvE 

9*2fl 

SACRAMENTO 

23 

38  1* 

121  31 

23 

5f 

9P 

5F 

PAUL  LACKAS 

STATION  FC   102  8 

LOS  ANGELES 

34  00 

E  PEDERSON 

WARNER  SPRINGS 

9**7 

SAN  DIEGO 

33 

33  17 

116  38 

3180 

c 

WARNERS  RESORT  CO 

9*52 

35  36 

119  20 

333 

BA 

SA 

NASIOJA  PATTERSON  RANCT 

9*57 

SNTA  BARBARA 

3C 

3*  59 

119  54 

2175 

c 

PATTERSON  RANCH 

MATSOMVILLE  WATERWORKS 

9*7; 

SANTA  CRUI 

2C 

36  56 

121  46 

95 

if 

8A 

VAMONA  ranger  STATION 

MARIPOSA 

1* 

37  32 

119  40 

: 

US  NAT  PARK  SERVICE 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

TRINITY 

122  96 

2050 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

9499 

*1  29 

122  23 

3630 

BA 

SA 

CHESTER    1  KlMREY 

WELDON  1  W5W 

9512 

10 

35  40 

118  18 

2680 

VERNON  J  BLOuNI 

HENOEL  10  SE 

9526 

40  16 

120  04 

4039 

3P 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

SNTA  BARBARA 

32 

3*  *2 

119  40 

6500 

VAF 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WESTMAVEN 

9  560 

11 

36  13 

119  59 

289 

7A 

BOSTON  RANCH  CO 

WEST  POINT  3  SW 

9583 

CALAVERAS 

16 

38  22 

120  33 

2400 

6P 

W   a  MANIi^ER 

9597 

39  11 

120  39 

5200 

VAF 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9602 

36  22 

118  32 

9200 

VAF 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WHEATLAND  2  NE 

9*09 

39  02 

121  2* 

113 

c 

E  CLEMENS  HORST  CO 

WHEELER 

9612 

MENDOCI NO 

17 

39  53 

123  99 

90 

5F 

5P 

PACIFIC  COAST  CO 

WHEELER  SPRINGS  2  SW 

9619 

VENTURA 

33 

3*  29 

119.  16 

850 

c 

WHEELER  SPRINGS  7  N 

961( 

VENTURA 

2f 

34  36 

119  20 

4150 

ROSCOE  G  WILBER 

WHISK ETTOWN 

SHASTA 

23 

40  38 

122  33 

8A 

8/ 

SA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

WHITE   HOUNTAIN  1 

9632 

MONO 

t 

37  30 

118  11 

10150 

8A 

UNIVERSI fT  OF  CALIF 

WHITE  MOUNTAIN  2 

9633 

MONO 

37  35 

118  14 

12*70 

It 

6A 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE  ROCK 

SACRAMENTO 

16 

38  34 

121  09 

353 

7A 

WMITTIER  CITY  HALL 

966C 

LOS  ANGELES 

26 

33  98 

118  02 

310 

9P 

WMITTIER  WATER  OEPT 

WILLIAMS 

9677 

COLUSA 

23 

39  09 

122  09 

86 

8A 

8A 

c 

CITY  OF  WILLIAMS 

Wl LL I TS  HOWARD  FOREST 

RAMiER  STATION 

96S! 

MENDOCINO 

39  21 

123  19 

1929 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

GLENN 

23 

39  32 

122  12 

1*0 

SA 

HOWARD  R  ALLARD 

9722 

Rl  VERS  IDE 

33 

33  42 

117  05 

1*70 

c 

JIM  M  8LACKM0RE 

WINTERS 

97*2 

YOLO 

23 

38  32 

121  58 

139 

WOFFORD  HE IGhTS 

975* 

KERN 

IC 

35  43 

118  27 

2700 

SS 

JAMES  H  JORGENSEN 

WOODCHUCK  MEADOW 

FRESNO 

37  02 

118  5* 

9200 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOOOFORDS 

9779 

ALPINE 

38  47 

119  49 

5671 

5P 

MRS  WILMA  C  8ARR 

WOODLAND  1  WNW 

9781 

YOLO 

23 

38  41 

121  *a 

69 

9A 

9A 

COUNTY  Of  YOLO 

WRIGHTS 

981* 

SANTA  CLARA 

* 

37  08 

121  97 

1600 

9P 

MARVIN   E  WARE 

WRIGHTS  LAKE 

9816 

EL  DORADO 

38  51 

120  1* 

6800 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

YOKBA  LINDA 

98*7 

ORANGE 

26 

33  54 

117  49 

405 

6P 

6P 

Y0R8A  LINDA  WATER  CO 

YORKVILLE 

9851 

MENDOCINO 

17 

38  55 

123  16 

1100 

c 

MRS  LOLA  A  HULBERI 

TOSEKITE  NATIONAL  PARK 

9855 

MARIPOSA 

1* 

37  45 

119  39 

3986 

5P 

5P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

VREKA 

9866 

SISKIYOU 

12 

41  43 

122  38 

2625 

SA 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

s  li 


NEW  STATIONS 


NIPOMO  2  NW 
SAN  ARDO 

SAN  EMIGOIO  RANCH 
TULEFIELO 
UPLAND  3  N 


IG 


40  02 


LUIS  OBPO 
MONTEREY 
KERN 


30  35  04 
24  36  I 
10  39  00 
10  39  09 
2a  34  08 


ANDREW  MEHLSCHAU 
SAN  BERNARDO  RANCHO 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
LIBERTY  0R0VE5  CORP 


REACTIVATED  STATION 
LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 


US  NAT  PARK  SERVICE 


1  AMERICAN,  2  CALAVERAS,  3  CARSON,  4  CENTRAL  COAST,  9  COLORADO,  6  DESERT, 
17  NORTH  COAST,  18  N.E.  INTERIOR,  19  OWENS,  20  PAJARO,  21  PIT,  22  RUSSIAN, 
31  SANTA  MARGARITA,     32  SANTA  YNEZ,     33  SOUTH  COAST.     34  STANISLAUS,     35  TRINITY 


EEL,  B  FEATHER,  9  UHEAH,  10  KERN,  11  KINGS,  12  KLAMATH, 
1  SACRAMENTO,  24  SALINAS,  29  SAN  DIEGO,  26  SAN  GABRIEL,  2' 
36  TRUCKEE,      37  TUOLUMNE,      38  WALKER. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

FREDERICK  H.  MUELLER,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


In  Cooperation  With 

DEPARTMENT  OF  WATER  RESOURCES 
STATE  OF  CALIFORNIA 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 


Volume  LXIII     No.  11 


ASHEVILLE:  I960 


CALIFORNIA  -  NOVEMBER  1959 


The  pattern  of  abnormally  dry  weather  continued  through  November  with  subnormal  precip 
itation  amounts  reported  from  all  parts  of  the  State.  None  of  the  divisions  averaged  a 
much  as  0.25  inch  of  rainfall,  and  deficiencies  ranged  from  one-half  inch  in  the  Southeas 
Desert  Basins  to  five  inches  along  the  north  coast.  Temperatures  were  generally  above  nor 
mal ,  excesses  amounting  to  as  much  as  3°  or  more  in  the  central  valley  and  along  the  sout 
coast . 


i; 


STORMS 

Strong  northerly  winds     on  the  5th  and  6th  were  responsible     for  moderate  damage  over 
widespread  area,     including  the  San  Francisco  Bay  area  and  the  southern  Sacramento  and  tl 
northern  San  Joaquin  Valley  areas  and  the  adjacent  slopes  of  the  Sierra  foothills.       The:  5i 
was  some  loss  of  unharvested  alfalfa  seed  and  beans,   and  some  damage  to  buildings  and  uti 
ity  lines,   and  losses  from  forest  and  range  fires  were  increased  as  a  result  of  the  wind 


HI 

III 


Wind  on  the  23d  in  the  Ventura,  Riverside,   and  Los  Angeles  County  areas  caused  some  dai  pi 
age  to  utility  lines,  spread  grass  and  brush  fires,  damaged  boats  and  coastal  installationi  » 
and  upset  house  trailers     being  towed  along  the  highway.       One  man  was  injured     in  a  hou 
trailer  accident. 

C.   Robert  Elford 
State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
San  Francisco,  California 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  94°  on  the  25th  at  Indio  U  S  Date  Garden. 
Lowest  Temperature  -1°  on  the  29th  at  Boca. 

Greatest  Total  Precipitation  1.81  inches  at  Gasquet  Ranger  Station. 
Least  Total  Precipitation  0.00  at  315  stations.  { 
Greatest  One-day  Precipitation  1.67  inches  on  the  2d  at  Joshua  Tree. 
Greatest  Total  Snowfall  4,0  inches  at  Big  Bear  Lake  Dam  and  Table  Mountain. 
Deepest  Snow  on  Ground  4  inches  on  the  1st  at  Raywood  Flats. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1959 


Siafion 

Temperat 

ute 

Precipitalion 

*  1 
2  i 

<  i 

oj  e 
2  i 

<  S 

< 

S 

Q 

§  1 
2  « 

J 
± 

i 

o 

o 
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No  oi  Days 

5 

1 
J 

§  1 

2  £ 

_ 

J 

Snow,  Sleel 

No  ol  Days 

Mm 

— 

o 

MaK  Deplh 
on  Ground 

.10  o,  Mo.e 

5 
o 

5 
o 

5  . 

^-^ 

a  I 

h£ 

Tolal 

NORTH  COAST  DRAINAGE 

LOERPOINT 

AM 

66  •  1 

33,6 

49  ,  9 

77 

2  + 

28 

14 

446 

0 

0 

1 7 

0 

.11 

.06 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

■JGWIN  PAC  UNION  COL 

68*4M 

47. 5M 

58, OM 

79 

23 

37 

14 

215 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

IG 

BAR  RS 

AM 

63*1 

27,4 

45,  3 

76 

3  + 

21 

8  + 

686 

0 

0 

26 

0 

.09 

.05 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

VLLAHAN  RS 

60.1 

23.6 

41,9 

73 

1 

19 

27+ 

685 

0 

0 

29 

0 

.11 

,11 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

ECILVILLE  SAWYER 

67,5 

30.6 

49.  1 

80 

1 

24 

15 

45  9 

0 

0 

2 1 

0 

.09 

,08 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

.OVERDALE  3  SSE 

AM 

73.8 

42.0 

57.9 

3.1 

85 

27 

31 

15 

211 

0 

0 

2 

0 

.02 

4.  54 

,02 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

3VEL0 

AM 

69,5 

24,1 

46.  8 

80 

2 

20 

29+ 

639 

0 

0 

29 

0 

.09 

,07 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

iESCENT  CITY   1  N 

61  .IM 

40, OM 

50.  5M 

72 

26 

31 

15 

435 

0 

0 

1 

0 

1.46 

.65 

3 

.0 

0 

4 

1 

0 

JTTONS  LANDING 

AM 

M 

M 

M 

80 

27+ 

33 

30  + 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

X 

VALLEY 

S't.S 

29,9 

42.2 

66 

2 

21 

7 

675 

0 

0 

23 

0 

1.47 

1.07 

21 

.0 

0 

2 

1 

1 

JREKA  WB  CITY 

R 

57.3 

43.7 

50.5 

- 

0.6 

73 

25 

37 

15 

431 

0 

0 

0 

0 

.28 

- 

4.36 

.15 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

)REST  GLEN 

AM 

59.7 

22,8 

41.3 

- 

1.0 

75 

1 

18 

29  + 

705 

0 

0 

29 

0 

.20 

- 

5.87 

.11 

4 

T 

0 

1 

0 

0 

)RT  BRAGG 

AM 

61.9 

41,8 

51.9 

82 

27 

37 

13  + 

387 

0 

0 

0 

0 

.08 

- 

4.65 

.06 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

)RT  BRAGG  AVN 

60. CM 

38, 4M 

49.  2M 

69 

5 

33 

13  + 

469 

0 

0 

0 

0 

.08 

.07 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

IRT   JONES  RS 

62.3 

16,7 

39.5 

73 

2 

10 

27+ 

750 

0 

0 

28 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

i|RT  ROSS 

63  .2 

44.4 

53.8 

75 

26 

40 

17 

330 

0 

0 

0 

0 

.06 

- 

4.53 

.05 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

lATON  1  W 

68. 8M 

36.0 

52.  4M 

0.1 

79 

23 

30 

29  + 

367 

0 

0 

5 

0 

.10 

- 

4.  50 

.09 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

MILTON  AFB 

66.5 

40.3 

53.4 

79 

22 

34 

17 

339 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

18  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

!PPY  CAMP  RS 

AM 

62  .4M 

30. 3M 

46. 4M 

0.4 

81 

1 

22 

6 

552 

0 

0 

21 

0 

.44 

- 

7.33 

.30 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

ALOSBURG 

72.7 

39.  1 

55.9 

2.2 

85 

26* 

33 

17+ 

256 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

4.34 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

LTS 

AM 

59.8 

24.1 

42.0 

75 

1 

18 

27 

586 

0 

0 

29 

0 

T 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

i'OPA 

AM 

59.1 

35.9 

47.  5 

69 

1 

31 

27 

517 

0 

0 

5 

0 

.45 

.22 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

(NTFIELD 

AM 

66. 'tM 

38. OM 

52. 2M 

- 

0.5 

77 

23 

33 

29 

374 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

6.13 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

AMATH 

R 

61  .6 

39.5 

50.6 

70 

26  + 

35 

18  + 

424 

0 

0 

0 

0 

1.56 

.95 

3 

.0 

0 

3 

2 

0 

VA  BEDS  NM 

AM 

59  .0 

28.3 

43.7 

70 

6 

18 

13 

534 

0 

0 

26 

0 

.02 

.02 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

UNT  HEBRON  RS 

AM 

58. 8M 

13. 5M 

36.  2M 

59 

11 

6 

13 

869 

0 

0 

30 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PA  STATE  HOSPITAL 

72.7 

39.3 

56.0 

1.4 

85 

26 

34 

17  + 

265 

0 

0 

0 

0 

- 

2.62 

.00 

.  0 

0 

0 

ICK  PRAIRIE  CR  PARK 

59. OM 

3  7.8M 

48.  4M 

58 

8  + 

29 

15 

490 

0 

0 

3 

0 

1.35 

.76 

3 

.0 

0 

2 

1 

0 

LEANS 

60.4M 

35. 3M 

47. 9M 

73 

1 

30 

27+ 

507 

0 

0 

10 

0 

.59 

- 

6.25 

.29 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

Italuma  fire  STA  2 

72.3 

36.8 

54.5 

0.9 

80 

25  + 

26 

2 

307 

0 

0 

6 

0 

T 

- 

2.41 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

INT  ARENA 

AM 

62.3 

41.3 

51.8 

77 

1 

35 

17 

385 

0 

0 

0 

0 

.05 

21 

.0 

0 

0 

TTER  VALLEY  PH 

75  .4M 

31. 2M 

53.  3M 

86 

27+ 

24 

29 

344 

0 

0 

0 

.03 

- 

5.17 

.02 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

|INT  HELENA 

72.7 

35.8 

54.  3 

1.2 

84 

24+ 

30 

17  + 

317 

0 

0 

8 

0 

.03 

- 

3.41 

.02 

19 

.  0 

0 

0 

0 

0 

LYER  RS 

AM 

61  .8M 

31. 2M 

46,  5M 

74 

2 

25 

29  + 

546 

0 

0 

21 

0 

.28 

.13 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

[N 

RAFAEL 

71.6 

44.6 

58.  1 

29+ 

41 

30  + 

201 

0 

0 

0 

0 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

UTA  ROSA 

AM 

73.0 

34.6 

53.  8 

0.5 

85 

1 

29 

18+ 

328 

0 

0 

6 

0 

.06 

- 

3.23 

.08 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

niA 

AM 

64.4 

40.3 

52.4 

0.8 

78 

1 

36 

15 

370 

0 

0 

0 

0 

.25 

6.50 

.15 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

iLTER  COVE 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

0 

NOMA 

71.3 

34.1 

52.7 

82 

26 

28 

17 

351 

0 

0 

13 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

INITY  DAM  VISTA  POINT 

AM 

60. 4M 

27. 6M 

44.  OM 

76 

1 

22 

15 

0 

0 

0 

.04 

.03 

3 

.  0 

0 

0 

0 

0 

.ELA<E 

//R 

59.5 

16. e 

38.2 

70 

1 

6 

25 

800 

0 

0 

29 

0 

.00 

- 

1.07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

lAH 

74.3 

33.5 

54.0 

1.4 

84 

25 

,.8 

29 

324 

0 

0 

9 

0 

.10 

- 

3.95 

.07 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

VVERVILLE  RS 

AM 

66.9 

22.3 

44.  6 

0.2 

82 

1 

15 

29 

605 

0 

0 

28 

0 

.09 

- 

4.49 

.05 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

;d  1  S 

AM 

58.6 

21.1 

39.  9 

70 

2 

16 

16  + 

747 

0 

0 

30 

0 

T 

T 

21  + 

.  0 

0 

0 

0 

0 

;ka 

AM 

62  .3 

22.9 

42.6 

0.8 

77 

1 

1  6 

27 

667 

0 

0 

29 

0 

.05 

- 

1.99 

.04 

21 

.  0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

48.9 

0.4 

.22 

- 

5.00 

SACRAMENTO  DRAINAGE 

N  RS 

63. OM 

19. 5M 

41.  3M 

79 

11 

1 1 

29 

703 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

''URAS  RS 

AM 

64.1 

13,5 

38.  8 

0.9 

74 

9 

4 

26 

779 

0 

0 

30 

0 

T 

- 

1.36 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

.URN 

AM 

71  .7 

43,3 

57.5 

3.8 

78 

10 

38 

17+ 

216 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

3.84 

T 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

•RYESSA  LAKE 

AM 

73.3 

42.0 

57.  7 

82 

24 

34 

29 

213 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

4 

.  0 

0 

0 

0 

0 

IE  CANYON  WB  AP 

//R 

63.7 

45.2 

54.  5 

10.6 

76 

23 

38 

4  + 

310 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

6.66 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

'MAN  DAM 

64. 6M 

37.9 

51. 3M 

7.3 

71 

10+ 

30 

4 

404 

0 

0 

2 

0 

.00 

- 

7.75 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

(lOKS  FARNHAM  RCH 

AM 

M 

M 

M 

84 

24 

0 

0 

0 

T 

- 

1.95 

T 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEY 

AM 

63.2 

15,9 

39.6 

73 

9+ 

9 

29+ 

767 

0 

0 

30 

0 

T 

T 

4+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

YON  DAM 

56. 8M 

24, OH 

40.  4M 

2.4 

67 

1 

18 

2  7+ 

739 

0 

0 

29 

0 

.00 

- 

4.29 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TERVILLE  PH 

AM 

75.6 

35,4 

55.5 

2.1 

88 

24 

31 

15 

277 

0 

0 

6 

0 

.00 

- 

4.28 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

STEP 

63. 6M 

17, OM 

40.  3M 

72 

1 

B 

29 

730 

0 

0 

30 

0 

T 

- 

3.52 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

CO  EXP  STATION 

73.0 

36,6 

54.8 

2.2 

83 

23 

31 

17 

297 

0 

0 

4 

0 

T 

- 

2.52 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

RKSBURG 

AM 

69.8 

36.6 

52.7 

76 

23 

31 

30  + 

352 

0 

0 

4 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ARLAKE  HIGHLANDS 

AM 

70. 4M 

31, 3M 

50. 9M 

80 

1 

24 

29 

421 

0 

0 

21 

0 

T 

T 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAX 

71.7 

41,9 

56.8 

4.8 

80 

25 

32 

20 

239 

0 

0 

1 

0 

.00 

- 

6.09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

USA  1  SSW 

71.7 

34.4 

53.1 

0.3 

82 

23 

29 

18  + 

349 

0 

0 

10 

0 

.00 

- 

1.67 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

IS  AGR  COLLEGE 

AM 

72.1 

36.0 

55.  1 

2.1 

79 

11 

31 

29+ 

292 

0 

0 

2 

0 

T 

- 

1  .48 

T 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

R  CREEK  PH 

55.5 

27.0 

41.3 

- 

1.2 

69 

25 

23 

29 

705 

0 

0 

29 

0 

.00 

- 

7.63 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SABLA 

68. 3M 

38. 4M 

53. 4M 

6.0 

77 

23  + 

32 

16 

342 

0 

0 

1 

0 

T 

- 

6.82 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

BINS  COLGATE 

74. 8M 

41.  7M 

58.  3M 

84 

25 

35 

16 

205 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

4.  70 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

NIEVILLE  RS 

AM 

65.4 

26.4 

45.9 

75 

1 

21 

30+ 

657 

0 

0 

29 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

T  PARK  RESERVOIR 

AM 

72.9 

33.4 

53.2 

2.4 

60 

25  + 

28 

29+ 

349 

0 

0 

14 

0 

.00 

- 

1  .65 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

WFIELD  POLICE  STA 

71.7 

36.2 

55.0 

81 

22 

33 

29  + 

296 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

SOM  DAM 

AM 

73.2 

42.9 

58.  1 

79 

11 

35 

23  + 

201 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

SS  VALLEY 

AM 

70.6 

41.2 

55.9 

3.4 

78 

27  + 

31 

15 

256 

0 

0 

1 

0 

T 

- 

5.91 

T 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

CREEK  PH  1 

AM 

64.  3M 

18. 5M 

41. 4M 

- 

0.9 

76 

2 

12 

29 

702 

0 

0 

30 

0 

.00 

- 

1  .86 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

!5  VALLEY 

60.2 

23.8 

42.0 

69 

11  + 

14 

5 

583 

0 

0 

28 

0 

T 

- 

1.64 

T 

21  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

:port 

71.1 

31.8 

51.5 

60 

25 

27 

29 

398 

0 

0 

21 

0 

.01 

- 

3.17 

.01 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

:SHORE 

72.8 

36,8 

54.8 

64 

10+ 

29 

28  + 

298 

0 

0 

6 

0 

.01 

.01 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

:  SPAULDING 

64.8 

30,6 

47.8 

5.9 

75 

23 

23 

4 

609 

0 

0 

23 

0 

T 

- 

7.70 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

PLUMAS 

71.9 

47,7 

59.  8 

3.2 

80 

25 

40 

16 

162 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

5.11 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

-ANITA  LAKE 

// 

AM 

58,1 

29.5 

43.6 

59 

25 

25 

29+ 

627 

0 

0 

25 

0 

.04 

,04 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

H  fSVILLE 

AM 

72.7 

37.7 

55.2 

1.1 

81 

1 

31 

29 

264 

0 

0 

2 

0 

.00 

- 

2.22 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

M 

:louD 

AM 

65,5 

24.9 

45.2 

2.5 

77 

1 

18 

29+ 

586 

0 

0 

28 

0 

.02 

5.61 

,01 

4  + 

.  0 

0 

0 

0 

0 

H 

:ral 

AM 

60,8 

26.6 

43.  7 

4.6 

69 

11 

19 

15 

531 

0 

0 

28 

0 

,01 

5.81 

,01 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

Ml 

ICELLO  DAM 

AM 

73.7 

41.1 

57.4 

63 

24 

35 

18+ 

221 

c 

0 

0 

0 

.02 

,02 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

Ki 

IT  SHASTA  WB  CITY 

//R 

60.2 

29.7 

45.0 

3.5 

71 

11 

22 

5 

594 

0 

0 

20 

0 

T 

3.83 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

Nl 

IDA  CITY 

AM 

66.1 

28.0 

47.  I 

0.3 

73 

26 

25 

29  + 

632 

0 

0 

29 

0 

.00 

5.57 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

01  ,ND 

AM 

73.3 

38.5 

55.9 

2.6 

84 

1 

30 

16 

255 

0 

0 

3 

0 

.00 

1  .94 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

01 

ILLE   1  WSW 

AM 

73.3 

36.8 

55.1 

84 

26+ 

32 

18+ 

293 

0 

0 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

01  ILLE  7  SE 

AM 

72.0 

35.2 

53.6 

83 

25 

30 

29 

337 

0 

0 

8 

0 

.00 

3.19 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

P/  DISE 

AM 

70.6 

39.9 

55.3 

80 

24 

33 

16 

285 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PI 

ERVILLE 

AM 

65.4 

32.5 

49.0 

2.1 

73 

10 

29 

29+ 

476 

0 

0 

14 

0 

.00 

4.35 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

Pi 

ERVILLE  IF6 

AM 

69.5 

45.9 

58.  2 

77 

26 

39 

3 

199 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

P( 

OLA 

61  .5 

15.2 

38.4 

0.2 

70 

11  + 

7 

29 

791 

0 

0 

30 

c 

.00 

2.24 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Releience  Notes  Following  Sralion  Index 
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Tempera 


Snow,  Sleet 

Sreiion 

Ml- 

o 

fa  E 
£ 

t  s 

ffl  e 

i 

1 
1 

5 

5  o 

oi 

5  J 

i 

S  S 

1  1 

a 

i 

2 

<  s 

<  £ 

Q 

^  >- 

^ 

o 

o» 

o 

*" 

o 

o 

5 

° 

OU 1 NCY  RS 

AM 

65.3 

17«8 

41.6 

0,7 

75 

2 

1  2 

29+ 

694 

0 

0 

30 

0 

T 

_ 

4,49 

T 

4 

,  0 

0 

RED  BLUFF  WB  AP  R 

73.3 

40  «  7 

57.0 

2,6 

81 

23  + 

34 

18  + 

233 

0 

0 

0 

0 

T 

_ 

2,27 

T 

3 

,0 

0 

REDDING  FIRE  STA  2 

72.7 

44.7 

58,7 

4,1 

82 

7* 

37 

16 

189 

0 

0 

0 

0 

,02 

4.08 

.02 

3 

.0 

0 

ROCKL I N 

AH 

70.7 

34.1 

62.4 

0.5 

77 

10 

30 

29+ 

370 

0 

0 

11 

0 

.00 

2.35 

.00 

.0 

0 

SACRAMENTO  WB  AP  R 

68.3 

40.6 

54.5 

1.4 

75 

22 

35 

29 

309 

0 

0 

0 

0 

.02 

_ 

1.48 

.02 

3 

.0 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

70  .5 

42.3 

65.4 

2.1 

77 

10 

37 

16 

250 

0 

0 

0 

0 

.01 

1.58 

.01 

3 

.0 

0 

SHASTA  DAM 

AM 

68  .9 

46.9 

67.9 

79 

11 

42 

25 

205 

0 

0 

0 

0 

.06 

.05 

4 

.0 

0 

SIERRA  CITY 

AM 

68.8 

36.8 

52.8 

78 

9+ 

28 

21 

369 

0 

0 

7 

0 

T 

T 

4 

.0 

0 

SIERRAVILLE  RS 

AM 

63.5 

17.5 

40.5 

2.4 

71 

12 

10 

29 

727 

T 

_ 

3.09 

T 

4 

.0 

0 

SNOW  LAB  CEN   SIERRA  //R 

AM 

54.5 

26.3 

40.4 

62 

25 

2  1 

29 

733 

0 

0 

28 

0 

T 

T 

3 

.0 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

73.6 

34.5 

64.  1 

2.4 

82 

23 

30 

29  + 

319 

.00 

_ 

1.75 

.00 

•  0 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

68.4 

38.3 

53.4 

77 

23 

33 

21  + 

339 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

TURNTABLE  CREEK 

AM 

71  .IM 

47.  3M 

69.  2M 

83 

2 

40 

16 

177 

.07 

.07 

4 

.0 

0 

TWIN  LAKES 

66.4 

25.7 

41.1 

7.8 

63 

8  + 

19 

4 

711 

0 

0 

28 

0 

.03 

- 

4.36 

.03 

3 

.3 

0 

UPPER  LAKE  RS 

74. 6M 

27. 5M 

51.  IM 

81 

9 

23 

18+ 

413 

0 

0 

0 

.01 

.01 

3 

.  0 

0 

VACAVILLE 

73.0 

38.4 

55.7 

2,7 

81 

22 

32 

16 

272 

0 

0 

1 

0 

.01 

- 

2.44 

.01 

3 

.0 

0 

VOLTA  PH 

72.5 

39.3 

55.9 

80 

23 

34 

18  + 

256 

0 

0 

0 

0 

T 

3,90 

T 

3 

.0 

0 

WALNUT  GROVE 

70.5 

34.0 

52.3 

78 

23 

29 

30+ 

375 

0 

0 

12 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

WHI SKEYTOWN 

AM 

M 

M 

M 

86 

2 

24 

30 

0 

0 

0 

.06 

.04 

4 

.0 

0 

WILLIAMS 

AM 

74.3 

37.8 

56.1 

84 

24 

31 

29 

252 

0 

0 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

WILLOWS 

AM 

74.2 

38.6 

55.4 

2.9 

84 

24 

30 

29 

251 

0 

0 

2 

0 

.00 

- 

1,79 

.00 

.0 

0 

WINTERS 

AM 

74.2 

38.3 

56.3 

82 

1 

32 

18  + 

263 

0 

0 

2 

0 

T 

T 

3 

.0 

0 

WOODLAND  1  WNW 

AM 

72.8 

37.2 

55.0 

1.1 

80 

1 

30 

29 

293 

0 

0 

5 

0 

T 

- 

1,64 

T 

4 

.0 

0 

DIVISION 

51.2 

3.3 

.01 

4.50 

NORTHEAST   INTERIOR  BASINS 

BOCA 

AM 

60.9 

8.5 

34.7 

69 

18  + 

-  1 

29 

903 

0 

0 

30 

1 

.00 

.00 

.0 

0 

BRIDGEPORT 

60  .8 

7.8 

34.3 

68 

9 

1 

6 

912 

30 

•  00 

.  00 

0 

CEDARVILLE 

AM 

59.3 

25.2 

42.  3 

3,4 

69 

12 

17 

5 

676 

0 

0 

26 

0 

.02 

- 

1.31 

.01 

4  + 

.0 

0 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

AM 

61.2 

16.5 

38.9 

68 

25  + 

9' 

29 

775 

0 

0 

30 

0 

.  00 

.00 

.  0 

0 

DOYLE  5  SSE 

AM 

57. 6M 

22.5 

40.  IM 

56 

19+ 

15 

27 

738 

0 

0 

30 

0 

T 

T 

4 

.0 

0 

FORT  BIDWELL 

60.9 

21.0 

41.0 

2.6 

70 

1 1 

1 1 

5 

716 

0 

0 

28 

0 

•  06 

1.65 

.06 

21 

.0 

0 

LAKE  CITY 

AM 

60. 6M 

23. 5M 

42.  IM 

72 

13 

15 

27  + 

581 

0 

0 

0 

T 

T 

21 

0 

MONO  LAKE 

55.4 

26.5 

41  .0 

61 

10 

22 

5 

716 

0 

0 

30 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

SUSANVILLE  AP 

57.9 

18.4 

38.2 

- 

1.7 

66 

12  + 

11 

27 

801 

0 

0 

28 

0 

,00 

_ 

1.63 

.00 

.0 

0 

TAHOE 

AM 

51  .6 

25.7 

38.  7 

3.5 

58 

9 

21 

6 

784 

0 

0 

30 

0 

.00 

3.47 

.00 

.0 

0 

TRUCKEE  RS 

AM 

59.0 

15.7 

37.9 

2.8 

68 

10 

10 

30 

804 

0 

0 

30 

0 

,00 

- 

3.39 

.00 

.0 

0 

WOODFORDS 

58. 8M 

29. 7M 

44.  3M 

55 

12  + 

19 

5 

515 

0 

0 

22 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

D ! V I S I ON 

39.5 

2 . 1 

.01 

1.98 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

BEN  LOMOND 

70.8 

35.3 

53.  1 

79 

8 

31 

12 

350 

0 

0 

4 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

BERKELEY  R 

67.8 

49.3 

58.5 

2.4 

78 

8 

46 

29+ 

191 

0 

0 

0 

0 

.00 

_ 

2,45 

.00 

.0 

0 

BURLINGAME 

65.3 

43.4 

54.4 

74 

25 

39 

29  + 

312 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

CARMEL  VALLEY 

77.0 

42.3 

59.7 

90 

9+ 

31 

13 

178 

2 

0 

2 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

CROCKETT 

AM 

68.6 

44.0 

55.  3 

77 

23 

38 

29 

253 

0 

0 

0 

0 

T 

_ 

1  .82 

T 

21  + 

.0 

0 

6ILR0Y 

AM 

73.1 

35.9 

55.0 

84 

10 

31 

17 

296 

0 

0 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

AM 

55. 7M 

46. OM 

55. 9M 

78 

25 

269 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

HOLLISTER 

73.3 

36.3 

64.8 

_ 

0.7 

84 

9 

32 

29  + 

297 

0 

0 

3 

0 

.00 

_ 

1.38 

.00 

.0 

0 

KING  CITY 

77.1 

35.1 

55.1 

1  •  5 

88 

9+ 

29 

30 

266 

0 

0 

7 

0 

.00 

_ 

.70 

.00 

.  0 

0 

LIVERMORE   2  SSW 

AM 

71  .0 

36.9 

64.0 

0.5 

78 

23 

31 

29 

325 

0 

0 

1 

0 

T 

_ 

1.51 

T 

4 

,0 

0 

LOS  GATOS 

75.2 

40.1 

57.7 

3,7 

84 

23 

35 

15+ 

214 

0 

0 

0 

0 

.00 

2.65 

.00 

,0 

0 

MARTINEZ  FIRE  STA 

AM 

68.8 

40.  1 

54.6 

77 

27+ 

32 

29 

308 

0 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

MONTEREY 

71  .9 

47.4 

59.7 

83 

8  + 

41 

16+ 

169 

0 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

71.5 

47.1 

59.3 

85 

6 

39 

2 

176 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

MOUNT   DIABLO  NORTH  GATE 

AM 

71.0 

51.0 

51.0 

79 

10 

41 

15 

122 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

63. SM 

49.  8M 

56.  8M 

8,2 

75 

24 

38 

19 

240 

0 

0 

0 

0 

.00 

_ 

2.86 

.00 

.0 

0 

NACIMIENTO  DAM 

79.0 

36.9 

58  .0 

87 

9 

32 

30 

207 

0 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

NEWARK 

AM 

55.8 

39.5 

53.2 

77 

1 

35 

29 

347 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

OAKLAND  WB  AP  R 

67.3 

44.2 

65.8 

2,0 

78 

25 

39 

29 

272 

0 

0 

0 

0 

T 

1  ,95 

T 

19  + 

,0 

0 

ORINDA  BOWMAN 

59.5 

36.2 

62.4 

75 

26  + 

29 

29 

372 

0 

0 

11 

0 

T 

T 

3 

.0 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

68.5 

39.7 

64.  1 

79 

23 

34 

29 

320 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

4 

.0 

0 

PASO  ROBLES 

77.0 

29.9 

53.  5 

87 

9 

23 

30 

340 

0 

0 

23 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

75.3 

33.0 

64.2 

85 

9 

27 

30 

318 

0 

0 

15 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

PINNACLES  NM 

78.5 

33.5 

56.0 

88 

9+ 

30 

30+ 

262 

0 

0 

13 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

PISMO  BEACH 

72.9 

48.8 

60.9 

87 

26 

42 

17 

136 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

54.6 

60.9 

57.8 

85 

6 

45 

2 

218 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

AM 

59.7 

33.3 

51.5 

79 

23 

30 

29  + 

395 

0 

0 

14 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

PRIEST  VALLEY 

72.5 

25.0 

48.8 

82 

11  + 

18 

30 

480 

0 

0 

29 

0 

,00 

1.66 

.00 

.0 

0 

REDWOOD  CITY 

69.1 

41.0 

55,  1 

0.4 

80 

23 

37 

29  + 

292 

0 

0 

0 

0 

T 

_ 

1,86 

T 

3 

.0 

0 

RICHMOND 

AM 

59.1 

45.8 

57.  5 

78 

12 

40 

29 

221 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

67.6 

34.4 

51.0 

75 

22 

29 

29 

412 

14 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

SALINAS  2  E 

74.5 

42.  1 

58.  3 

2.4 

90 

8 

36 

30 

201 

1 

0 

0 

0 

.00 

1.24 

.00 

.0 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

77.2 

32.5 

54.9 

87 

9 

26 

14+ 

295 

.00 

.00 

.  0 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

65. 6M 

48.  IM 

55, 9M 

77 

25 

44 

30+ 

239 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 

67.4 

45.5 

55.  6 

2.1 

77 

23 

41 

29 

246 

0 

0 

T 

1.62 

T 

21  + 

.  0 

0 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

57.9 

52.4 

50.2 

3.0 

80 

7 

48 

14+ 

145 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

2,27 

T 

3 

.0 

0 

SAN  GREGORIO  3  SE 

69.5 

39.5 

54.  6 

83 

8 

30 

11 

305 

0 

0 

1 

0 

T 

T 

3 

•  0 

0 

SAN  JOSE  R 

70.5 

45.1 

57.8 

1.8 

79 

25  + 

40 

29  + 

209 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

1.17 

.00 

.0 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

AM 

75.5 

47.1 

51.8 

3.2 

89 

9 

40 

28  + 

117 

0 

0 

0 

0 

.00 

1.85 

,00 

.0 

0 

SAN  MATEO 

69.0 

46.0 

57.0 

79 

25  + 

40 

29 

234 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

70.0 

41,8 

55.9 

1,4 

79 

23+ 

37 

29 

264 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

1.18 

.00 

.0 

0 

SANTA  CRUZ 

72.4 

40.5 

56.  5 

1,9 

86 

25 

34 

2 

249 

0 

0 

0 

0 

.00 

3.08 

.00 

.0 

0 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTERS 

AM 

58. 8M 

45. IM 

57. OM 

78 

8 

41 

19  + 

243 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

AM 

70.6 

34.0 

52.  3 

78 

23 

30 

29+ 

374 

0 

0 

10 

0 

,01 

2.12 

.01 

4 

.0 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

AM 

71.2 

40.  1 

56.7 

84 

9 

35 

29  + 

275 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

DIVISION 

56.0 

1.8 

T 

2.19 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH  PUMP   PLT  3 

AM 

70.8 

34.6 

62.7 

80 

23 

30 

17+ 

365 

0 

0 

15 

0 

.01 

.01 

4 

.0 

0 

ASH  MTN 

AM 

74.6 

43.  1 

58,9 

3.7 

83 

10 

37 

6  + 

180 

0 

0 

'  0 

0 

.00 

2.36 

.00 

.0 

0 

Pfecipitation 


See  Reference  Notes  Following  Sialic 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1959 


Tempeialure 


s  2  S 
leg 


PrecipifaMofi 


s  3  S 

See 


JBERRY 
/ENAL  9  SSE 

HCERSFIELD  W8  AP  R 

;G  CREE<  PH  1 

JTTONWl LLOW 

'iLAVERAS  BIG  TREES 

\mP  PARDEE 

,THAY  BULL   RUN  RCH 

;DAR  GROVE 

;iERRr   VALLEY  DAM 

lALINGA 

IRCORAN   IRRIG  DIST 

NAIR 
lOLEYS 

ECTRA  PH 

VE  POINTS  5  SSW 

ESNO  W8  AP  R 

lANT  GOVT  CAMP 

ANT  FOREST 

ENNVILLE 

ANT  GROVE 

NFORD 

TCH  HETCHY 
NTINGTON  LAKE 
RIA 

RN  RIVER  PH  1 

RN  RIVER  PH  3 

TTLEMAN  CITY   1  SSW 

TTLEMAN  STA 

IGHTS  FERRY  2  SE 

I  GRAND 

MON  COVE 

'NDSAY 

01 

S  BANGS 
pERA 

NDEVILLE  ISLAND 
RICOPA 

kCiO  FIRE  STA  2 
^DDLEWATER 
5EST0 
ifMAN  2  NW 
'iTH  FORK.  RS 
(DALE  WOODWARD  DAM 
^NGE  COVE 
5TERVILLE 
EY  3  E 

T  SPRINGS  PH 
WRA 

ENTRANCE   YOSEMITE  NP 
)CKTON  FAA  AP 
jCKTON  FIRE  STA  4 
HACHAPI 
ION  RANCHO 
lEE  RIV  EDISON  PH  2 

ER  CREEK  PH 

CY  CAR BONA 
»CY  PUMPING  PLANT 

ALIA 

CO 

EMITE  NP 
DIVISION 

lUTH  COAST  DRAINAGE 

INE 

:RETT  DAM 

UMONT  PUMPING  PLANT 

BEAR  LAKE  DAM 
ITA 

BANK  WB  AP  R 
RILLO  NM  R 
HUMA  DAM 
PC 

OGA  PARK  PIERCE  COL 
LA  VISTA 

REHONT  POMONA  COLLEGE 
ONA 

VER  CITY 
AMA 
C  AMACA 

E  CAPITAN  DAM 
E  INORE 
E  ONDIDO 
f  TANA  KAISER 
^  SHAW  DAM 
I  LLWILD  RS 
■I  IAN  WYNOLA 
L  UNA  BEACH 
L  *1tSA 

L  =0C  SEWAGE  PLANT 

L ;  BEACH 

L  J  BEACH  WB  AP 

L   ANGELES  WB  AP  R 

L   ANGELES  WB  CITY  R 

« -  CREEK  2 


71.6 
72. 7M 
72.3 


.IM 


57 
73 
71.3 
70.5 
70. 6M 
74.1 
71  .8 
71.8 
72.4 
55.3 
69.2 
57.8 
72.2 
67.0 
53.8 
70.1 
73.2 
75.1 
73.1 
75.0 
71.8 
72. 7M 
72.9 
72.5 
70.1 
72.2 
74.2 
70.3 
71.7 
71.8 
71.5 
71.3 
68.7 
71. 3M 
69.6 
72.5 
72.8 
65.4 
71.3 
72.7 
66. 2M 
70.9 


58.9 
70.5 
74.0 
73.1 
63.6 


77.4 
76.1 
70.5 
51.7 
79.6 
78.2 
73.7 
80.1 
71.4 
79.7 

M 

77.9 

78.0 

78.2 

72.3 

61  .5 

80.7 

78. 5M 

77.5 

78. 5M 

59.5 

57.4 

65.3 

74. 4M 

78.1 

74. 8M 

76.8 

77.9 

77.2 

77.7 

71.0 


39.1 

37. 8M 

43.6 

46.1 

35.6 

33.4 

44.0 

37.2 

M 

34.3 

35. OM 

37.1 

35.1 

26. 3M 

34.3 

37.3 

38.2 

39.2 

32.7 

30.2 

33.2 

35.1 

34.5 

31.5 

47.3 

53.5 

37.2 

41.4 

47.9 

32.8 

33. 7M 

40.7 

35.5 

34.9 

36.7 

37.4 

36.1 

47.2 

34.7 

41  .9 

35.1 

35.8 

35. 4M 

37.5 

39.2 

38.6 

35.0 

44.  1 

38.8 

32. IM 

35.7 

36.7 

35.0 

44.8 

37.5 

37.3 

38.1 

37.1 

39.2 

38.2 

30.1 


50.7 
37.7 
44.8 
27.3 
45.4 
49.7 
54.9 
42.8 
40.5 
46.2 

M 

47.6 

45.5 

50.3 

42.1 

36.6 

47.5 

41  .6M 

42.5 

50. 5M 

36.6 

35.6 

43.9 

49. IM 

50.3 

40. IM 

53.5 

51.5 

53.0 

55.4 

50.7 


55.4 
55.  3M 
58.0 
54.2 
53.9 
49.7 
57.  6 
54.  1 

M 

50.9 
54.  6M 
54.2 
52.8 

48.  5M 
54.  2 
54.6 
55.0 
55.8 
44.0 

49.  7 
45.5 

53.  7 
50.8 
42.7 
58.7 
53.4 
55.2 
57.3 
61.5 
52.3 
63. 2M 
56.8 
64.  1 
52.5 

54.  5 
55.8 
63.2 
59.5 
63.3 
55.7 
53.7 
62.3 
63. 4M 
53.6 
55.9 
55.7 
50.2 
67.7 
65.8 
49.  2M 
53.8 

53.  1 
51.3 
68.5 
56.3 

54.  3 
53.5 
53.8 
56.6 
55.7 
46.9 


54.  1 
55.9 
67.7 
39.5 
62.5 
64.0 
54.  3 
61.5 
56.0 
53.0 

M 

62.8 
62.  3 
64.  3 
67.2 
49.  1 
64.  2 
60.  IM 
50.1 
64.  5M 
53.1 
51.5 
64.6 
51. 8M 
64.  2 
57.  5M 
65.2 
64.  7 
55.1 
66.6 
60.9 


1.8 
5.5 


5.3 
2.7 


0.3 
2.1 
0.4 

1.5 

3.0 


1.3 
4.2 
2.7 
4.9 
4.3 


0.2 
2.2 
0.9 
1.0 
1.1 
2.7 

2.9 
1.1 
1.8 
1.5 
2.4 


3.5 
3.6 


1.3 
1.7 
2.5 


3.6 
4.1 


4.0 
3.8 


2.5 
2.8 


5.8 
4.5 


27  + 
24+ 

8 

9 
12 
11  + 

9 

9 
22  + 
11  + 
10 
■22 

5 
11  + 
10 
10+ 

7 
26 

11  + 
10 
10 
24 
23 
10 

8 
22  + 
11 

I 

27 

12  + 
9+ 

24 
22 
10 
10 
11 


282 
286 
204 
316 
325 
458 
213 
322 

417 
305 
317 
357 
489 
318 
307 
292 
268 
623 
466 
679 
332 
417 
551 
183 
77 
258 
227 
113 
373 
347 
239 
321 
370 
309 
269 
346 
159 
346 
244 
333 
377 
340 
338 
269 
272 
435 
215 
258 
470 
330 
349 
402 
185 
255 
319 
336 
328 
243 
273 
535 


56 
238 
211 
755 
79 
54 


128 
266 
81 

77 
99 
52 
230 
473 
60 
144 
142 
75 
352 
399 
305 
102 
48 
221 
44 
40 
41 
23 
128 


.00 
.00 
.00 
.00 

T 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
T 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

T 

T 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 


.07 
.05 
1.09 
1.70 
.02 
.01 
.00 
.00 
.13 
.01 
.00 
.10 
.24 
.08 
.00 
.47 
.08 
.34 
.00 
.42 
.74 
1.36 
.53 
.27 
.06 
.00 


.05 
.07 
.92 


5.36 
2.24 


1.07 
3.84 
3.22 

.75 

4.04 


.55 
3.75 
3.19 
1.11 

.86 


1.23 
1.29 
.99 
1.61 
.84 
.97 


.46 
1.17 

.38 
1.03 

.86 
3.29 
1.25 
1.11 

.93 


1.12 
1.81 
5.05 


.82 
.47 
3.81 


1.16 
.66 
1.18 


.88 
1.43 
.87 


.51 
1.39 


.96 

1.17 

1.04 
.96 
.53 


.00 
.00 
.00 

T 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
T 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
T 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 


.00 
.00 
.00 
.00 
.00 


.07 
.05 
.69 
.87 
.02 
.01 
.00 
.00 
.12 
.01 
.00 
.10 
.23 
.06 
.00 
.47 
.05 
.33 
.00 
.42 
.41 
1.35 
.53 
.27 
.06 
.00 
.02 
.03 
.04 
.05 
.91 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORf  , 
NOVEMBER  1' 


i  3  S 


Ptecipirshon 


MT  WILSON  FC   338B  // 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
OCEANSIOE  PENDLETON 
OJAI 
OXNARO 

PALOMAR  MTN  08SY  R 
PASADENA 

POINT  ARGUELLO  WB  R 
POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
POMONA 

RAMONA  SPAULDING 
REDLANDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

RIVERSIDE  CITRUS  E   S  R 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SANDBERG  WB  //R 

SAN  DIEGO  WB  AP  R 

SAN  FERNANDO 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

SAN  JACINTO 

SAN  MARCOS  RANCH 

SAN  PEDRO 

SANTA  ANA   FIRE  STA 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

SANTA  MARIA  WB  AP  R 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SUNLAND 

TORRANCE 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 
UCLA 


UPLAND  3 
VISTA   1  W 
WARNER  SPRINGS 
YORBA  LINDA 

DIVISION 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 
BAKER  9  NNW 
BARSTOW 
BEAUMONT   1  E 

BISHOP  WB  AP  R 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLYTHE 

BLYTHE  FAA  AP 
BORREGO  SPRGS  3  NNE 
BRAWLEY  2  SW 
CANTIL 
COW  CREEK, 
DAGGETT   FAA  AP 
DEEP  SPRINGS  SCHOOL 
EAGLE  MTN 
EL  CENTRO  2  SSW 
FAI RMONT 
GREENLAND  RANCH 
HAIWEE 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

IMPERIAL 

INDEPENDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

IRON  MTN 

LAKE  ARROWHEAD 

LANCASTER 

LLANO   SHAWNEE   HILLS  RCH 
LUCERNE  VALLEY   1  WSW 
MECCA  3  SE 
MTCHELL  CAVERNS 
MOUNTAIN  PASS 
NEEDLES  FAA  AP 
'ALMDALE 
^ALMDALE  FAA  AP 
PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RANDSBURG 
SQUIRREL   INN  2 
TABLE  MOUNTAIN 
THERMAL  FAA  AP 
TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  RS 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

DIVISION 


54.8 

C 

71.3 
81.6 
76.6 
66.3 
79.9 
70.3 
57.3 
79.4 
77.9 
78.1 
79.5 
79.1 
75.9 
78.9 
61.5 
75.9 
79.7 
82.7 
77.4 
77.9 
72.5 
79.2 
77.5 
74.1 
74.9 
69.9 
80.7 
83.0 
77.2 
80  .3 
75.7 
78.4 
78.5 
70.5 
81.7 


71.6 

72.6 

70.9 

71.5 

71  .5 

56.3 

78.2 

77.1 

79.1 

79.9 

73.3 

78.8 

73.1 

54.3 

74.6 

79.9 

56.2 

77. 8M 

63.8 

75.7 

79.9 

M 

83.3 

71.2 

74.5 

55.7 

72.3 

66.4 

70.9 

79.9 

55.0 

59.4 

72.9 

71  .6M 

70.0 

79.4 

74.1 

67.4 

55.5 

54.8 

81  .8 

72.0 

72.8 

68.1 

70.0 

45.5 

33.3 


46.7 
52.0 
50.3 
40.5 
45.9 
43.2 
49.5 
45.1 
53.5 
43.2 
45.7 
45.1 
43.1 
47.1 
51.8 
42.5 
45.9 
54.7 
52.4 
45.3 
39.7 
35.1 
57.5 
48.5 
47.8 
42.2 
42.4 
55.7 
50.2 
50.0 
49.9 
44.9 
58.5 
45.3 
46.2 
35.6 
45.8 


37.5 

43.5 

37.2 

45.2 

25.0 

32.8 

45.6 

50.8 

44.3 

45.2 

33.3 

50.1 

41.5 

24.3 

54.1 

42.8 

45.3 

47. 6M 

38.2 

48.0 

49.3 

M 

47.2 

36. 3M 

52.9 

35.3 

33.0 

44.2 

33.7 

46.3 

48.9 

37.1 

49.5 

38. 4M 

35.4 

48.7 

52.1 

44.9 

40.2 

37.3 

45.1 

37,5 

42.9 

35.2 

35.3 

17.0 

19.2 


55.8 

60.8 
51.1 
61.8 

54.  8 
54.7 
57.  7 
50.5 
51.3 
61.8 
62.1 
61.3 
63.1 
53.9 
60.8 
53.7 
65.3 

55.  1 
54.5 
58.6 
56.6 
65.0 
63.  9 
52.7 
58.2 
58.7 
53.  3 
55.5 
55.  5 
53.5 
62.6 
57.7 
52.4 
52.4 
53.5 
53.  8 


54.6 
58.  1 
54.  1 
58.4 
48.8 
44.5 
51.9 
64.0 
51.7 

52.  5 

53.  3 
64.5 
57.4 

44.  3 
64.4 
51.4 
55.8 

52.  7M 
51  .0 
51.9 
64.5 

M 

65.  3 

53.  8M 
53.7 
45.0 
52.7 
55.3 

52.  3 
63.  1 
57.  5 
48.3 
51.2 
55. OM 
52.7 

54.  1 

53.  1 

55.  2 
48.4 

45.  1 

54.  0 
54.8 
57.9 
51.7 
52.7 
31.8 
26.3 

55.5 


3.5 
3.3 


4,5 
3.2 


2.2 
4.2 
4.5 
5.4 

2.4 

4.7 
4.8 
4.6 


4.5 
4,0 


1.9 
2.6 


3.0 
2.5 


1.1 
3.7 
1.2 


1.3 
3.7 


270 

123 
116 
110 
297 
42 
214 
133 
109 
117 
90 
111 
78 
84 
128 
331 
23 
52 
38 
187 
249 
47 
52 
78 
197 
165 
65 
58 
42 
55 


85 
339 
51 


303 
199 
321 
200 
482 
603 

96 

58 
109 
100 
344 

53 
222 
514 

57 
109 
271 

90 
417 
102 


58 
329 

62 
563 
353 
284 
372 

75 
218 
495 
109 
293 
353 

56 

75 
250 
491 
552 

59 
297 
213 
394 
353 
989 
1155 


.00 
.20 
.09 
.00 


.05 
.01 
.00 
.10 
.31 
.71 
.50 
.42 
.26 
.73 
.00 
.02 
.00 
.07 
1.05 
.00 
.02 
.08 
.00 
.00 
.00 
.05 
.00 
.00 


.15 
.01 
.10 
.09 


.00 
.24 
.59 
.84 
.00 
,00 
.00 
.00 
,27 
.06 
.00 
.00 
.18 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.13 
.01 
.00 
.51 
.10 
,00 
.80 
.00 
.20 
.59 


T 

.65 
.24 
.05 
1.06 
.44 
,28 


.13 
.21 
.00 
.00 


1.53 
1.18 


.51 
.43 

2.07 
.74 
.70 
.81 

1.32 

.01 


1.25 
1.30 


-  1.15 

-  1.07 


.59 
1.15 


.10 
1.14 
.17 
.41 

.11 


.53 
.21 


.00 
.20 
.09 


•  03 
.01 
.00 
.10 
.31 
.68 
.50 
.40 
.18 
.70 
.00 
.02 
.00 
.04 
1.05 
.00 
.01 
.08 
.00 
.00 


T 

,15 
.01 
.10 
.09 
.66 
.13 


.00 
.20 
.59 

.00 
.00 
,00 
.00 
.24 
.03 
.00 
.00 
.18 
.00 


.00 
.00 
.00 
.09 
.01 
.00 


.75 

.00 

.10 

.44 

.15 

.45 

.20 

T 

T 

T 

.55 
.15 
.05 
.95 
.27 
.28 
.15 
.35 


.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 


.0 
.0 


.0 
.0 
.0 
.0 
.0 


4.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 


See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  month 
13  I  14  I  15 


25     26  27 


28     29  30 


.06  .69  .32 
*  .84 


.01  .03 
.03      .24  T 


.09  .80 

.01      .03  ,0Z 


.15  .75 


.03  .45 
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DAILY  PRECIPITATION 


CAL!FO°r . 

CONTINUED  ^  NOVEMBER  19 


Day  of  month 

Station 

O 
H 

1  1 

z  1 

1 

3 

4   1   5   1  6 

7  1   8   1  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16  1  17 

18 

19  1 

20  1 

21 

22     23  24 

25 

26  1  27 

28  1  29  1  30  ! 

3 

COLGATE  PH 
COLUSA  1  SSW 
CONCORD  3  E 
COPCO  NO   1  DAM 
CORCORAN    IRRIG  DI5I 

.00 
■  00 

T 

.02 
.00 

.02 

T 

T 

T 

CORDES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

CORONA 

COVELO 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

.05 

T 

.24 
.09 
.12 

.23 

T 

.12 

.01 

.05 

T 

.02 

.07 

COW  CREEK 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRESCENT  CITY    1  N 
CRESCENT   CITY  7  ENE 

.00 
.50 
.00 
1.46 
1.33 

.50 

•  65 
.31 

.03 
.24 

•  01 

.06 

.13 
.20 

.04 

.38 
.53 

,01 

CROCKETT 
CRYSTAL  LAKE  FC 
CULVER  CITY 
CUMM1N6S 
CUNNINGHAM 

T 

1.20 
.06 
.31 

.00 

.06 

.51 
.02 

.06 

T 

T 

.25 

CUYAMA 

CUYAMACA 

DAGGETT  FAA  AP 

DANA  2  SE 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

.00 

.18 

T 
T 

T 
T 

.47 
.16 

T 

T 

DAVIS  CREEK 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  PH 

DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

.00 
•  00 
.00 
.00 
.00 

DENAIR 
DE  SASLA 
DE5CANS0  RS 
DOBBINS  COLGATE 
DONNELLS  DAM 

.00 

T 

•  38 
.00 

•  00 

T 

.36 

T 

T 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 
DOS  RIOS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

OOWNIEVILLE  RS 

DOYLE 

.00 

•  09 
.03 
.00 

•  00 

.03 

.03 

,06 

OOYLE  5  SSE 

DRY  CANTOM  RESERVOIR 

DUDLEYS 

OUf«NlGAN 

DUNN  SIDING 

T 

•  00 
T 

.00 

•  2S 

.26 

T 
T 

T 

DUNSKUIR  RS 
DUTTONS  LANDING 
EAGLE  LAKE   STONE  RANCH 
EAGLE  MTN 

EAST   PARH  RESERVOIR 

•  00 

T 

•  00 

•  00 

•  00 

T 

EL  CAP  I  TAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC1286 
ELK  VALLEY 

•  08 

•  00 
.00 
.00 

l.»7 

T 

.05 

.03 
.33 

T 

.07 

1.07 

T 

ELLERY  LAKE  // 

ELSINORE 
ESCONDIDO 

EUREKA  we  CITY  R 

•  00 

•  34 

.00 
.26 

.01 

.33 

•  15 

T 

T 

.13 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAIRMONT 
FERGUSON  RANCH 
FERNDALE  a  SSW 

•  00 

•  00 

T 

T 

T 

FIDOLETOWN  LYNCH  RCM 

FlLLHOttE   1  WNW 

FINLEY  1  W 

FINLEY  5  SW 

FIVE  POINTS  S  SSW 

•  00 

T 

.01 
.03 
.00 

T 

.01 
•  01 

T 

T 

T 

.02 

FLEMING  FISH  ♦  GAME 
FOLSOM  DAM 
FONT  ANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 

•  00 

•  00 
.43 

•  42 

•  20 

.45 
.42 

.11 

.09 

FORESTHILL  RS 
FORT  BIDWELL 
FORT  BRAGG 
FORT  BRAGG  AVN 
FO«T  DICK   1  NNE 

•  00 

•  06 

•  08 

•  08 
1*44 

T 
T 

.33 

•  02 
.23 

•  20 

.01 

.06 
.06 
.07 
,52 

.02 

.14 

FORT  JOflES  RS 
FO<*T  ROSS 
FRENCH  GULCH 

FRESNO  we  AP  R 
FRIAHT  GOVT  CAMP 

.00 

•  08 

•  12 
.00 
.00 

•  02 

.01 
.12 

•  05 

FULLERTOH  ARROUES  RCH 
FULLERTON  DAM 
FULLERTON  HiLLCREST  RES 
GARBERVILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 

.09 
.09 

•  12 

•  00 

•  00 

T 

.09 
.09 
.12 

GASQUET  RS 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RS 
GIANT  FOREST 

l.Sl 

•  00 
.00 
.00 

•  00 

.26 

.42 

•  19 

.92 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILROY 

GILROY  14  ENE 
GLENDALE  STAPENHORST 
GLENOORA  WEST 

•  00 

•  00 

•  00 

•  02 
.07 

.02 

.07 

GLENNVILLE 
GOLD  RUN 
GOOSE  LAKE  WEST 
GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 

.00 

T 
T 
T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

GRATON  1  W 
GREENLAND  RANCH 
GREENVIEW 
GREENVILLE  RS 
GRIZILV  PEAK 

.10 

•  00 
.06 

•  00 

•  OS 

•  09 
.01 

.01 

T 

,05 
,05 

GROVELAND  RS 

HAINES  CYN  LOWER  FC  36* 

HAINES  CYN  UPTER  FC  3«7 

HAIWEE 

HALF  MOOM  BAY  2  NNW 

.00 
.00 
.00 
•  00 
.00 

HAMILTON  AFB 
HANFOftD 
HANSEN  DAM 

T 

•  00 

T 

T 

T 

T 

S««  r«f«r*iic*  DOU*  follovloc  Station  Indai. 
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DAILY  PRECIPITATION 


tCONTIKUED 


Day  oi  month 


10      11     12     13     14  15 


16     17  18 


19     20     21     22     23  24 


25     26     27     28     29     30  31 


happy  camp  rs 
harris  gaging  sta 
harrison  gulch  rs 
harry  l  englebright  dam 
hatchet  mt  mntnc  sta 

hat  creek  ph  1 
hayfield  Pump  plant 
hayfork  r5 
healossurg 

HEALOSeURG  2  E 
HEMET 

HENSHAW  DAM 
HERNANDEZ   2  NW 
HESPERIA 
HETCH  HETCHY 

HILTS 

HOEGEES  FC  60A 
HOLLISTER 
HONEYDEW  2  W5W 
HOOPA 

HOOPA  2  SE 
HUNTERS  0AM 
HUNTINGTON  LAKE 
lOLEwiLD  HWY  MNTNC  STA 
IDRl  A 

IDYLLWlLO  RS 

IMPERIAL 

INDEPENDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

, INYOKERN  ARMITAGE 
I  ONE 

IOWA  HILL 
IRON  MTN 
JESS  VALLEY 

JOHNSONDALE 
JOSHUA  TREE 
JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 

f ELLOGG 

KFLSEYVI LLE 
ICENTFIELD 
ICERL  INGER 

KERN  RIVER    INTAKE  3 
K.ERN  PIVER  PH  1 

ICERN  RIVER  PH  3 
KETTLEMAN  CITY    1  SSW 
KETTLEMAN  STA 
KILARC  POWER  HOUSE 
K 1N&  CI TY 

KLAMATH  I 
ANIGHTS  FERRY  2  SE 
KORBEL 

LA  CRESCENTA  FC  251 
LAFAYETTE  2  NNE 

LAGUNA  BEACH 
LA  HON OA 
LAKE  ARROWHEAD 
wAKE  CITY 
UKEPORT 

.AKE SHORE 
-AKESIDE  2  ENE 
-ARE  SPAULDING 
-A  MESA 
-ANCASTER 

.AS  PLUMAS 
I  -AVA  BEDS  NM 
•  EBEC 

.ECHU2A  PT  STA  FC  352  B 
-EESVILLE  KEEGAN  RANCH 

.E  GRAND 
.EMON  COVE 
.UD5AY 

-IVE  OAK  CANYON  FC  230  C 
.IVERMORE  2  SSW 


.ONG  BEACH 
-ONG  BEACH  WS  AP 
ONG  VALLEY   INSP  STA 
OS  ALAMOS 
-OS  ANGELES  WB  AP 

OS  ANGELES  WB  CITY 

OS  BAftOS 

OS  BANOS  ARBURUA  RCH 

OS  6AT0S 

OS  GATOS  4  SW 

OS  PRIETOS  RS 
UCERNE  VALLEY   1  W5W 
YTLE  CREEK  PH 
YTLE  CREEK  RS 
ADELINE  MNTNC  STA 

ADERA 

!A0  RIVER  RS 
iANDEVILLE  ISLAND 
'AN2ANITA  LAKE  / 
ARCH  FIELD 

ARICOPA 
ARIPOSA 
ARTINEZ    3  SSE 
ARTINEZ   FIRE  STA 
ftRYSVILLE 

AT  HER 
C  CLOUD 
EADOW  LAKE 
ECCA  3  SE 
ENDOTA  DAM 

ERCEO  FIRE  STA  2 
ERCEY  HOT  SPRINGS 
EYERS  INSPECTION  STA 
IDOLETOWN 
lOOLEWATER 

ILL  CREEK  2 
INERAL 

IRANOA  SPEN6LER  RCH 


.04  .02 
.06  .01 
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DAILY  PRECIPITATION 


MITCHELL  CAVERNS 
MODESTO 
MOJAVE 
MONO  LAKE 
MONTEREY 

MONTICELLO  DAM 
HOORPARK  1  SSE 
MORGAN  HILL  2  E 
MORON&O  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MORRO  BAY   3  N 
MOUNTAIN  PASS 
MOUNT  BALDY  FC  BSG 
MOUNT  OANAHER 
MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  11  ESE 
MOUNT  HEBRON  RS 
MOUNT  SHASTA  WB  CI TY 
MT  WILSON  FC  3386 

MUIR  WOODS 
NACIMIENTO  DAM 
NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  FAA  AP 

NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURT  park  it  SH 
NEWHALL   SOLEDAO  FC   32  C 

NEWMAN  2  NW 

NEWPORT  SEACH  HARBOR 

NICOLAUS 

NILAND 

NIPOMO  2  NW 

NORTH  FORK  RS 
OAKOALE  WOODWARD  DAM 
OAK  KNOLL   RS  " 
OAKLAND  WB  AP 
OAKVILLE    1  WNW 

OCC [DENTAL 
0CEAN5IDE  PENDLETON 
OCOTILLO  WELLS 
OJAI 
OL INDA 

ONO 

ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

ORICK    10  SE 

ORINOA  BOWMAN 

ORLAND 
ORLEANS 

OffOVILLE  1  WSW 
OROVILLE  7  SE 
OROVILLE  BRIDGE 

OXNARO 
OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  0AM  FC  33  AE 
PAICINES  OHRWALL  RCH 

PAUtDALE 

PALMDALE  FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  cm  HALL 

PALOMA 

PALOMAR  MTN  OBSY 
PALOS  VEROES  EST  FC  *3  C 
PANOCME 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 

PARKFiELD 
PASADENA 
PASKENTA  RS 
PASO  ROBLES 
PASO  ROBLES  FAA  AP 

PATT  IWAT 
PAYNES  CREEK 
PETALUMA  FIRE  STA  2 
PIEORA 
PIEDRA  BLANCA  GUARD  STA 

PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NM 

PIRU  2  ESE 
PISMO  BEACH 
PIT   RIVER  PH  5 

PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 
POINT  ARENA 
POINT  ARGUELLO  H6 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
PT  PIEDRAS  8LANCAS 
POWNA 

PORT  CMICACO  NAVAL  DEPOT 
POfiTERVlLLE 

POUTOLA 
POSEY  3  E 
POTTER  VALLEY  PH 
POWAT  VALLEY 
PRIEST  VALLEY 

OUtNCr  RS 
RAHONA  SPAUL01N6 
RANCHITA 

RANOSBURG 

RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 

RAYWOOD  FLATS 
RED  BLUFF  WB  AP 
REDOING  FIRE  STA  2 
REDLANDS 
REDWOOD  CITY 

REPRESA 
RICHMOND 
RIO  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  E  5 

ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 
SACRAMENTO  WB  AP 


Day  of  month 


7      8      9      10     11     12     13     14     15      16     17     18     19     20     21     22     23     24    25     26     27     28     29     30  i  3 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


10      U      12      13      14  15 


22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


CRAMENTO  we  CITY 
GEHEN  CREEK 
INT  HELENA 
INT  JOHN 

iNT  MARTS  COLLEGE 

LINAS  2  E 
LINAS  DAM 

LSIPUEDES  GAGING  STA 
ILT  SPRINGS  PH 
ilYER  RS 

N  ANTONIO  CN  MOUTH 
ANTONIO  MISSION 
■  ARDO 
BERNARDINO  CO  HOSP 
CLEMENTE  DAM 

N06ERG  PTL  STA  FC13O0 
NOBERG  we  //R 

DIEGO  W6  AP 
N  OIMAS  FIRE  WDN  FC  95 

EMIGDIO  RANCH 

N  FERNANDO 

RICHMOND  SUNSET  I 
;N  FRANCISCO  WB  AP  I 

FRANCISCO  FOB  I 
N  GABRIEL  CANYON  PH 

H  GABRIEL  DAM  FC*25BE 
GABRIEL  FIRE  OEPT 
GREGORIO  3  SE 

N  JACINTO 

JOSE  I 

LUIS  OBISPO  POLY 
S  MARCOS  RANCH 
•*  MATEO 

PEDRO 

RAFAEL 

TA  ANA  FIRE  STA 
TA  ANA  RIVER  PH  1 
>)T*  ANITA  FERN  FC  *»32 
BARBARA 

BARBARA   FAA  AP 

BARBARA   TV  PEAK 
4TA  CLARA  UNIVERSITY 
ITA  CRUZ 
4TA  FE  DAM 
4TA  MARGARITA  2  SW 

UA  MARGARITA  BOOSTER 
ITA  MARIA  WB   AP  I 

MONICA 
tlA  MONICA  PIER 
<TA  PAULA 

(TA  ROSA 

4T1AG0  DAM 

IGUS  POWER  PLANT  1 

fVERS  BAR  RS 

)TrA 

IRSVlLLE  LAKE 
•ULVEDA  DAM 
\STA  0AM 

:lter  cove 

NGLE 

NGLETOWN  2  E 
RRA  CITY 

RRAVILLE  RS 

liNAL  HILL  FC  415 

,G6S  SPGS  LAS  LOMAS 

lUeHMOUSE  6  SE 

W  CREEK  UPPER 

W  LAB  CEN  SIERRA  //I 

lESBAR    1  H 

lis  3  HE 

IIS  3  NW 

lOMA 

lORA 

entrance  yosemite  np 
.dra  pac  fc  356  c 

eckels  hwy  bridge 
ingville  7  ene 
irrel  inn  2 
ndish  ♦  mickey  st  pk 
nislaus  ph 

rling  city  rs 
'ckton  faa  ap 
•ckton  fire  sta  «. 
wyford  cooley  ranch 
wyforo  rs 

;«y  gorge  reservoir 
Iawberry  valley 

Y  RANCH 
LAND 

ANA  KNOLLS 

AHVILLE 
ANVILLE  AP 
TER  HILL  RS 
LE  MOUNTAIN 
OE 

ACHAPI 

ON  RANCHO 

RHAU  FAA  AP 

USAND  OAKS 

EE  RIV  EDISON  PH  2 

ER  CREEK  PH 

'AN6A  PATROL    STA  FC  6 

RANCE 

CY  CARBON A 

CY  PUMPING  PLANT 

NITY  DAM  VISTA  POINT 
NA 

CKEE  RS 
EFIELO 

EUWE  //I 
LOCK 

STABLE  CREEK 
TIN  IRVINE  RANCH 
HTYNINE  PALMS 
H  LAKES 

AH 

«H  4  N 

3H  OIL  STEARNS  A8S 


T  T  T 


.26  .53 


•06     .95  .05 


.05     .35  T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

"o 

Day  of  month 

Toi 

1   1   2  1  3 

4   1    5   1  6 

7   1    8   1  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24 

25     26  1  27 

28     29     30  :j 

UCLA 
UPLAND  3  N 
UPPER  LARE   7  W 
UPPER  LAKE  PS 
UPPER  HATTOLE 

.01 

•  10 

•  11 

.01 
.42 

T  .01 
T  .10 

.11 

.01 
.09 

.33 

1 

UPfi  SAN  LEANDRO  FILTERS 

VALLEY  CENTER  3  NE 
VALYEHMO  RS 

VAN  NUYS  CITY  WHSE   FC  15 

.00 
.01 
.  33 
.13 
.00 

.33 
.13 

.01 

VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FC  120 

VINTON 

VISALIA 

.00 
.21 
.00 
.00 
.00 

.21 

VISTA  1  W 

VOLLHERS 
VOLTA  PH 
WALLACE 

.09 

T 
T 
T 

.00 

.09 

T 
T 

T 

UALNUT  CREEK.  2  E5E 
WALNUT  GROVE 

WALNUT  PATROL  STA  FC102B 
WARNER  SPRINGS 

•  01 
.02 

•  00 
.09 

•  66 

T  .09 
*66 

.01 
.02 

WASCO 

WEAVERVILLE  RS 
WEED  1  S 
WENDEL   10  SE 

.00 

.00 
.09 

T 

.00 

.04 
T 

.05 

T 

T 

WESTHAVEN 

WHISKEYTOWN 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  KOUNTAIN  2 

.00 
.00 

•  06 

•  00 
.00 

.02 

.04 

WHITTIER  FC   106  C 

WILLOWS 

WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 

•  07 
.00 

•  00 
T 

.00 

.03  .04 

T 

WOODFORD S 
WOODLAND   1  WNW 
WRIGHTS 
YORBA  LINDA 
YOSEMITE  BP 

.00 

T 

.00 
.13 
.00 

.13 

T 

YREKA 

.05 

.01 

.04 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Depth  In  Soil 


4  Inches  (a) 


STATION  1 
12  Inches  (b) 


STATION  2 
18  Inches  <c) 


6  Inches  (d) 


1.5  Inches  (e) 
4.5  Inches 
9  Inches 

15  Inches 

21  Inches 

30  Inches 

66  Inches 
102  Inches 
138  Inches 


Day  Ol  Month 


70  71 
58  58 


64  63  62 
62     62  61 


61  60  59 
60     59  59 


65  62 
57  57 


2:04P 
59 
59 


60 


10     II     12     13     14     15    IE     17     18     19     20    21     22    23     24    25     20    27    28    29    30  31 


65  68 
58  58 


62  62 
60  59 


59  59 
59  59 


61  62 
57  55 


DAVIS  AGRICULTURAL  COLLEGE 


69  I  69  68  69  1  68  68  65  66  66  64  62  62  63  62  63  63  64  65  67 
57     56     56     56  I  55     56     55  |  54     53     51     52     50     50     52     52     55     57     56  55 


RIVERSIDE  CITRUS  EXPERIMENT  STATION 


58  58  59 
58     57  58 


64  64  64 
61     60  60 


59  59  58 
58     58  58 


62  61 

60  60 


58  57  57 
57     57  57 


62  62 
60  59 


62  62 
55  55 


65  64  62  62  62  62  63 
55    55     55    55     56     58  57 


60  61  60 
57     59  60 


61  60 
54  54 


60  59  58 
59     58  57 


61  61  61 
54     52  53 


62    62  64 

59     59  60 


57  57  57 
56     56  56 


61  61 
53  52 


SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 


65  64 
53  53 


63  64  62 
60     61  60 


57  57  57 
56     56  56 


63  62  61 
51     49  50 


61  61  61 
58     58  58 


56  55  56 
55     54  55 


61  61  60 
52     52  51 


10:47A 
50 


ft' 


58 
60 


61 


(a)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  ADOLPH  FRESE  SOIL  THERMOGRAPH. 

(b)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  THE  SUN.     DATA  FROM  FRIE2  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,    SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.      IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  8:00 
NOVEMBER  16  TO  8:00  A.M.   NOVEMBER  19.     DATA  FROM  FBIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(d)  SALINAS  SILTY  CLAY  LOAM,   BARE  GROUND  EXPOSED  TO  SOT.     DATA  FROM  TAYLOR  RECORDING  THERMOGRAPH. 

(e)  SANDY  LOAM  —  UNDER  GRASS.      DATA  FROM  THERMISTORS  »1TH  COLMAN  SOIL  MOISTURE  INSTRUMENT. 
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DAILY  TEMPERATURES 

NOVEMBER  1959 


;  Station 

Day  Of  Month 

Average 

1  1 

2 

3 

4 

1 

5  ! 

G 

7 

8 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

:n  ks 

MAX 

73 

70 

57 

60 

70 

70 

7* 

65 

58 

58 

68 

63 

65 

60 

53 

59 

52 

58 

68 

59 

67 

64 

56 

61 

63.0 

MIN 

22 

26 

28 

16 

1  3 

27 

18 

18 

14 

23 

14 

13 

25 

23 

23 

14 

24 

15 

27 

25 

15 

20 

U 

14 

19,5 

iERPOINT 

MAX 

77 

77 

73 

55 

62 

68 

68 

69 

71 

70 

69 

70 

69 

68 

54 

61 

66 

65 

60 

60 

50 

52 

65 

66 

58 

67 

68 

75 

61 

5  7 

66.  1 

MIN 

36 

34 

39 

44 

37 

30 

29 

29 

29 

30 

31 

31 

29 

28 

30 

39 

30 

29 

35 

39 

45 

43 

34 

38 

32 

30 

29 

36 

30 

31 

33.6 

«INE 

MAX 

70 

63 

65 

69 

80 

84 

85 

83 

85 

80 

75 

77 

77 

71 

65 

73 

82 

75 

58 

80 

81 

80 

81 

86 

80 

62 

80 

80 

82 

84 

77.4 

MIN 

43 

47 

50 

47 

52 

56 

49 

56 

59 

53 

56 

52 

50 

60 

54 

42 

48 

58 

49 

47 

48 

49 

48 

5  5 

54 

54 

49 

49 

48 

50 

50.7 

'URAS  RS 

MAX 

70 

73 

71 

53 

52 

60 

69 

71 

74 

71 

72 

70 

65 

52 

50 

53 

65 

72 

66 

57 

59 

53 

54 

66 

70 

58 

60 

66 

57 

54 

64.1 

MIN 

20 

23 

29 

16 

6 

15 

9 

I  2 

14 

10 

1  3 

1 1 

11 

9 

10 

10 

8 

19 

10 

1 9 

2  6 

29 

1  3 

1  7 

'* 

1  0 

8 

1 1 

5 

13.5 

iWlN  PAC  UNION  COL 

MAX 

bR 

66 

51 

68 

71 

74 

72 

72 

73 

71 

69 

70 

63 

52 

62 

65 

66 

67 

53 

72 

79 

75 

75 

75 

68 

65 

67 

68 

56.4 

MIN 

50 

46 

42 

42 

52 

45 

49 

50 

50 

46 

44 

37 

38 

38 

42 

43 

45 

43 

67 

55 

63 

54 

5  3 

45 

47 

48 

47.5 

lOCH   PUMP   PLT  3 

MAX 

77 

73 

70 

66 

71 

69 

73 

75 

74 

74 

77 

74 

69 

71 

53 

63 

64 

66 

66 

71 

70 

69 

80 

70 

75 

72 

73 

69 

69 

69 

70.8 

MIN 

44 

35 

39 

43 

35 

35 

34 

32 

32 

32 

32 

3 1 

31 

3 1 

30 

30 

31 

3 1 

37 

43 

49 

40 

34 

33 

3  3 

31 

33 

31 

32 

34.5 

1  MTN 

MAX 

75 

75 

72 

70 

55 

73 

77 

79 

82 

83 

80 

82 

75 

74 

75 

68 

70 

77 

80 

53 

71 

55 

67 

76 

61 

75 

79 

79 

77 

74 

74.6 

MIN 

45 

48 

38 

42 

37 

37 

48 

43 

61 

48 

47 

48 

41 

43 

42 

38 

38 

48 

38 

39 

40 

40 

40 

41 

47 

48 

46 

47 

43 

41 

43.1 

lERRY 

MAX 

72 

68 

69 

65 

72 

74 

78 

79 

78 

75 

74 

78 

70 

73 

70 

67 

72 

75 

66 

67 

66 

55 

66 

58 

72 

75 

78 

74 

72 

70 

71.6 

MIN 

36 

42 

42 

37 

34 

42 

44 

40 

46 

46 

43 

42 

40 

40 

39 

37 

34 

42 

39 

40 

38 

33 

35 

37 

39 

40 

38 

38 

35 

35 

39.1 

lURN 

MAX 

74 

70 

71 

57 

73 

73 

75 

76 

77 

78 

77 

75 

74 

70 

59 

68 

67 

68 

70 

67 

59 

55 

74 

74 

75 

73 

76 

74 

73 

59 

71.7 

MIN 

43 

45 

43 

4L 

39 

39 

43 

49 

50 

48 

47 

47 

42 

43 

40 

38 

38 

42 

43 

40 

40 

42 

.  45 

46 

46 

45 

45 

45 

43 

43 

43.3 

;nal  9  SSE 

MAX 

75 

78 

75 

63 

72 

68 

80 

80 

76 

79 

74 

72 

56 

67 

72 

70 

77 

65 

57 

71 

77 

71 

72 

76 

74 

72 

72.7 

MIN 

40 

43 

40 

37 

38 

38 

38 

38 

39 

38 

36 

34 

35 

39 

39 

35 

38 

42 

3  7 

40 

38 

37 

38 

3  7 

35 

32 

37.8 

[XUS  RANCH 

MAX 

69 

70 

71 

70 

65 

69 

75 

77 

76 

77 

76 

77 

73 

73 

67 

69 

72 

75 

72 

73 

69 

65 

75 

76 

75 

71 

65 

66 

70 

69 

71.6 

MIN 

42 

53 

42 

50 

45 

29 

29 

30 

34 

40 

5 1 

34 

38 

30 

35 

43 

50 

37 

50 

33 

36 

39 

36 

39 

31 

27 

29 

27 

37.6 

ER  9  NNW 

MAX 

69 

76 

65 

69 

70 

57 

71 

75 

80 

78 

76 

75 

75 

75 

75 

75 

72 

74 

74 

73 

75 

72 

59 

75 

78 

75 

72 

66 

66 

67 

72.5 

MIN 

49 

54 

47 

48 

49 

47 

40 

41 

42 

42 

4 1 

45 

46 

43 

45 

46 

45 

47 

47 

43 

42 

47 

40 

44 

44 

50 

38 

3  3 

34 

31 

43.6 

ERSF I  ELD  W8  AP 

76 

75 

69 

63 

79 

75 

74 

79 

82 

78 

79 

75 

73 

72 

52 

57 

68 

73 

65 

68 

66 

55 

71 

76 

74 

75 

83 

72 

68 

65 

72.3 

MIN 

48 

48 

48 

44 

42 

43 

42 

45 

45 

46 

44 

44 

44 

43 

42 

40 

42 

46 

45 

43 

41 

43 

42 

46 

42 

43 

48 

41 

39 

39 

43.6 

'RETT  DAM 

MAX 

59 

68 

62 

67 

70 

76 

80 

85 

80 

81 

81 

73 

79 

75 

74 

61 

75 

80 

77 

70 

81 

82 

75 

82 

88 

83 

60 

73 

81 

84 

75.1 

MIN 

34 

36 

45 

44 

44 

58 

44 

35 

40 

36 

37 

36 

36 

40 

43 

33 

35 

38 

43 

36 

29 

^' 

38 

35 

36 

41 

32 

30 

31 

37.7 

'STOW 

MAX 

67 

60 

70 

70 

65 

66 

74 

75 

75 

77 

75 

75 

74 

74 

68 

59 

72 

72 

72 

74 

70 

55 

75 

78 

76 

70 

54 

66 

69 

70.9 

MIN 

45 

46 

43 

41 

41 

32 

32 

34 

35 

37 

35 

38 

41 

36 

41 

35 

38 

45 

44 

37 

33 

41 

38 

^' 

2  9 

30 

29 

37.2 

.UMONT   PUMPING  PLANT 

57 

65 

59 

54 

67 

66 

70 

78 

77 

77 

77 

73 

73 

71 

73 

55 

71 

73 

75 

56 

74 

75 

55 

79 

61 

79 

72 

67 

71 

70.6 

MIN 

38 

44 

45 

45 

45 

45 

45 

48 

45 

49 

50 

43 

43 

43 

38 

35 

44 

47 

40 

43 

47 

47 

45 

50 

48 

50 

42 

41 

46 

47 

44.8 

.UMONT    1  E 

MAX 

66 

66 

54 

58 

63 

68 

75 

76 

77 

79 

74 

75 

73 

76 

57 

71 

73 

78 

58 

75 

79 

66 

81 

81 

80 

72 

65 

59 

75 

71.5 

MIN 

41 

43 

46 

45 

49 

51 

5  3 

52 

45 

41 

46 

41 

44 

46 

45 

30 

50 

56 

43 

36 

38 

42 

54 

43 

49 

39 

38 

49 

47 

45.2 

1  LOMOND 

57 

66 

67 

65 

74 

75 

77 

79 

78 

78 

78 

65 

60 

54 

62 

63 

65 

68 

66 

68 

70 

73 

74 

76 

77 

77 

78 

76 

75 

MIN 

34 

33 

34 

33 

35 

31 

32 

39 

^' 

34 

34 

36 

39 

44 

46 

41 

36 

37 

33 

32 

33 

35.3 

;KELEY 

MAX 

69 

61 

60 

69 

71 

76 

74 

78 

76 

72 

57 

58 

61 

58 

68 

59 

66 

50 

66 

67 

67 

77 

74 

77 

69 

76 

70 

50 

66 

72 

MIN 

50 

48 

52 

50 

48 

50 

49 

60 

50 

49 

48 

45 

46 

48 

49 

45 

47 

45 

47 

47 

50 

59 

54 

49 

56 

50 

46 

45 

48 

49.3 

RYESSA  LAKE 

MAX 

80 

73 

72 

68 

73 

75 

74 

75 

75 

77 

76 

74 

72 

77 

68 

55 

67 

69 

68 

73 

75 

70 

76 

82 

77 

81 

79 

70 

69 

67 

73.3 

MIN 

46 

44 

48 

46 

49 

41 

41 

42 

40 

41 

42 

42 

40 

40 

38 

39 

3& 

36 

39 

42 

44 

47 

50 

46 

42 

41 

40 

40 

34 

41 

42.0 

1  BAR  RS 

MAX 

66 

76 

76 

54 

55 

67 

57 

67 

67 

68 

57 

68 

67 

64 

60 

65 

62 

60 

56 

62 

60 

61 

60 

61 

56 

56 

58 

62 

65 

56 

63.1 

MIN 

30 

31 

34 

41 

21 

26 

26 

21 

25 

26 

27 

27 

26 

27 

22 

23 

26 

25 

26 

33 

38 

30 

30 

31 

33 

25 

24 

2  3 

22 

24 

27.4 

1'  BEAR  LAKE  DAM 

MAX 

38 

39 

47 

57 

45 

50 

55 

49 

53 

66 

55 

56 

53 

50 

50 

53 

59 

63 

55 

52 

65 

46 

57 

61 

51 

47 

51 

64 

52 

63 

51.7 

MIN 

29 

30 

23 

27 

32 

33 

22 

23 

25 

24 

28 

28 

30 

2  7 

25 

23 

26 

34 

30 

31 

24 

27 

33 

30 

30 

24 

2  3 

22 

21 

27.3 

CREEK  PH  1 

MAX 

58 

58 

57 

54 

54 

66 

68 

71 

68 

56 

57 

54 

50 

59 

68 

63 

65 

63 

58 

53 

60 

59 

68 

72 

66 

66 

63 

64 

64 

55 

63.3 

MIN 

43 

42 

42 

40 

40 

47 

49 

50 

50 

48 

48 

46 

45 

44 

41 

40 

48 

45 

45 

40 

43 

38 

44 

52 

49 

48 

45 

46 

46 

48 

46.1 

HOP  WB  AP 

MAX 

70 

71 

70 

70 

65 

59 

78 

79 

78 

78 

75 

77 

70 

56 

68 

73 

67 

57 

70 

70 

72 

68 

78 

77 

69 

72 

65 

68 

72 

72 

71.5 

MIN 

28 

30 

27 

40 

23 

19 

24 

25 

28 

26 

27 

25 

26 

22 

22 

23 

22 

31 

28 

27 

26 

29 

39 

29 

26 

30 

19 

1  7 

20 

22 

26.0 

HOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

46 

53 

53 

52 

54 

58 

58 

60 

58 

59 

58 

59 

59 

52 

50 

55 

58 

60 

57 

53 

68 

55 

62 

53 

66 

56 

55 

55 

66 

53 

56.3 

MIN 

27 

28 

31 

31 

28 

31 

35 

35 

36 

35 

35 

35 

31 

31 

29 

31 

37 

37 

33 

28 

39 

26 

35 

39 

40 

31 

32 

33 

32 

32 

32.8 

lE  CANYON  WB  AP 

MAX 

67 

63 

48 

61 

63 

56 

71 

70 

67 

69 

65 

63 

64 

57 

57 

62 

63 

57 

59 

62 

55 

64 

75 

70 

64 

68 

53 

63 

68 

67 

53.7 

MIN 

48 

43 

38 

38 

43 

44 

51 

51 

49 

50 

48 

45 

42 

42 

42 

44 

45 

42 

39 

46 

40 

42 

53 

5C 

46 

44 

43 

48 

49 

45.2 

THE 

MAX 

75 

70 

75 

75 

72 

76 

78 

82 

83 

85 

75 

80 

83 

81 

80 

81 

79 

76 

78 

81 

78 

75 

82 

67 

82 

76 

71 

73 

77 

MIN 

48 

56 

42 

48 

53 

44 

43 

44 

50 

47 

50 

45 

62 

51 

50 

50 

50 

66 

46 

44 

39 

42 

4] 

46 

42 

47 

37 

34 

35 

45.6 

THE  FAA  AP 

MAX 

73 

67 

72 

73 

72 

75 

78 

82 

82 

84 

77 

78 

81 

80 

78 

79 

79 

79 

79 

81 

77 

74 

81 

84 

79 

75 

70 

73 

76 

77.1 

MIN 

47 

53 

50 

49 

56 

47 

47 

49 

53 

53 

55 

51 

57 

55 

53 

56 

55 

58 

52 

53 

46 

54 

^' 

46 

43 

42 

43 

40 

50.8 

A 

MAX 

59 

61 

65 

53 

61 

58 

67 

52 

61 

59 

65 

59 

66 

52 

55 

59 

56 

69 

61 

56 

63 

51 

59 

62 

52 

5C 

53 

bi 

63 

*7 

MIN 

20 

11 

19 

16 

2 

3 

6 

4 

5 

6 

8 

6 

13 

20 

8.5 

ITA 

MAX 

73 

70 

71 

71 

83 

89 

88 

90 

90 

80 

75 

80 

77 

72 

69 

72 

83 

73 

70 

75 

84 

84 

80 

90 

77 

82 

84 

83 

8e 

MIN 

41 

50 

51 

52 

48 

41 

47 

43 

47 

45 

48 

42 

43 

47 

58 

44 

45 

52 

47 

41 

40 

43 

45 

42 

46.4 

'REGO   SPRGS   3  NNE 

MAX 

65 

69 

64 

74 

74 

76 

72 

81 

84 

84 

86 

76 

85 

85 

80 

77 

79 

82 

82 

84 

84 

79 

79 

83 

8{ 

86 

66 

73 

7e 

MIN 

45 

55 

45 

47 

47 

39 

39 

41 

45 

47 

53 

46 

48 

47 

47 

43 

45 

52 

45 

43 

40 

41 

35 

44.3 

'MAN  DAM 

MAX 

70 

71 

69 

71 

66 

64 

63 

59 

60 

53 

64 

61 

61 

63 

50 

60 

70 

70 

57 

65 

50 

63 

b( 

64.  6 

MIN 

47 

42 

33 

30 

40 

35 

40 

40 

40 

40 

39 

37 

39 

40 

41 

32 

37 

35 

35 

36 

37 

37 

43 

40 

39 

40 

34 

39 

37.9 

WLEY  2  SW 

MAX 

64 

73 

63 

75 

77 

76 

77 

81 

85 

86 

86 

76 

38 

89 

80 

60 

80  88 

84 

86 

84 

82 

76 

63 

Bf 

6' 

80 

7; 

76 

MIN 

46 

51 

44 

47 

53 

38 

39 

39 

49 

47 

52 

45 

58 

63 

51 

49 

51 

52 

52 

46 

39 

39 

43 

49 

36 

46.2 

DSEPORT 

MAX 

58 

59 

59 

55 

57 

66 

52 

64 

68 

65 

66 

66 

53 

60 

61 

53 

66 

64 

54 

62 

59 

56 

66 

62 

55 

51 

60 

61 

61 

63 

50  .  8 

MIN 

8 

12 

14 

4 

1 

3 

6 

5 

7 

7 

6 

8 

8 

10 

8 

5 

10 

2  ] 

18 

17 

7 

4 

3 

6 

7.6 

OKS  FARNHAM  RCH 

MAX 

72 

77 

76 

79 

80 

81 

82 

82 

77 

74 

75 

70 

70 

72 

73 

79 

84 

MIN 

34 

44 

32 

31 

32 

30 

31 

32 

32 

30 

27 

27 

27 

34 

43 

46 

30 

IBANK  WB  AP 

MAX 

76 

67 

66 

58 

79 

84 

85 

85 

84 

80 

81 

74 

73 

69 

53 

73 

81 

79 

70 

84 

84 

80 

82 

89 

79 

85 

78 

82 

83 

83 

78.2 

MIN 

57 

56 

53 

46 

48 

45 

48 

49 

49 

49 

48 

46 

61 

47 

54 

44 

48 

54 

48 

49 

52 

54 

54 

54 

52 

51 

47 

46 

46 

46 

49.7 

LINGAME 

MAX 

68 

68 

65 

67 

66 

71 

72 

70 

71 

69 

63 

66 

68 

55 

56 

56  63 

63 

61 

63 

51 

70 

73 

72 

70 

74  71 

6C 

62 

66 

65.3 

MIN 

43 

42 

50 

■  54 

42 

43 

42 

42 

42 

43 

41 

40 

42 

42 

43 

39 

41 

41 

46 

41 

53 

45 

47 

45 

43 

46 

42 

43 

39 

41 

♦  3.4 

NEY 

MAX 

71 

73 

72 

49 

54 

65 

65 

69 

73 

71 

70 

70 

66 

59 

58 

62 

60 

63 

63 

56 

62 

57 

56 

67 

64 

66 

50 

58 

52 

54 

53.2 

MIN 

23 

21 

30 

28 

15 

13 

14 

16 

15 

15 

16 

16 

11 

16 

11 

12 

13 

12 

16 

14 

20 

15 

22 

17 

20 

14 

9 

13 

9 

10 

15.9 

TOtWILLOW 

MAX 

75 

77 

74 

71 

62 

73 

75 

75 

78 

79 

78 

79 

74 

72 

70 

64  66 

67 

74 

66 

70 

67 

67 

74 

76 

73 

72 

79 

71 

58 

72.2 

MIN 

39 

38 

38 

45 

36 

32 

34 

34 

35 

37 

35 

37 

37 

34 

37 

35  33 

38 

39 

34 

36 

39 

35 

36 

35 

34  31 

32 

32 

30 

35.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIPORNI/t 
NOVEMBER  195= 


Day  01  Month 


1  1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

MAX 

70 

71 

72 

70 

72 

76 

81 

60 

/5 

69 

6V 

67 

66 

67 

66 

72 

74 

75 

77 

75 

74 

76 

72 

74 

73 

78 

80 

80 

78 

80 

MIN 

61 

57 

60 

57 

55 

61 

59 

60 

57 

56 

54 

53 

53 

52 

52 

56 

52 

52 

55 

54 

48 

46 

54 

55 

52 

45 

47 

66 

56 

62 

MAX 

79 

77 

71 

66 

72 

82 

87 

66 

91 

69 

87 

84 

76 

70 

69 

66 

70 

79 

77 

73 

81 

82 

82 

87 

90 

87 

88 

84 

80 

85 

MIN 

^5 

39 

44 

36 

42 

42 

48 

49 

48 

52 

49 

36 

42 

34 

39 

41 

38 

42 

45 

37 

42 

43 

48 

47 

44 

44 

44 

40 

38 

44 

MAX 

6b 

62 

62 

60 

62 

66 

67 

70 

72 

70 

68 

70 

66 

66 

60 

60 

62 

68 

54 

60 

56 

58 

64 

74 

74 

70 

58 

66 

65 

70 

MIN 

36 

32 

34 

30 

32 

33 

35 

36 

36 

34 

36 

34 

33 

32 

30 

28 

30 

34 

34 

31 

30 

30 

36 

38 

36 

34 

34 

34 

34 

34 

MAX 

73 

72 

62 

57 

59 

66 

64 

62 

62 

68 

67 

65 

56 

56 

58 

57 

60 

58 

55 

57 

61 

51 

58 

56 

50 

55 

53 

55 

50 

56 

MIN 

28 

27 

37 

23 

19 

21 

23 

23 

23 

25 

25 

24 

21 

22 

19 

21 

21 

22 

26 

24 

30 

24 

24 

24 

25 

22 

19 

22 

20 

23 

MAX 

62 

60 

64 

70 

64 

67 

74 

73 

75 

80 

71 

76 

74 

76 

63 

71 

71 

75 

69 

72 

80 

65 

74 

79 

80 

71 

65 

70 

75 

75 

MIN 

41 

40 

48 

38 

50 

53 

57 

40 

44 

35 

40 

35 

39 

38 

36 

28 

38 

50 

39 

34 

29 

33 

50 

44 

38 

44 

35 

46 

37 

35 

MAX 

75 

69 

65 

71 

69 

73 

75 

77 

77 

75 

76 

74 

70 

66 

64 

66 

69 

69 

67 

68 

67 

73 

73 

75 

68 

71 

75 

71 

72 

MIN 

47 

46 

45 

42 

42 

46 

46 

47 

47 

47 

48 

45 

45 

44 

41 

39 

39 

42 

41 

42 

44 

42 

42 

45 

45 

44 

45 

47 

43 

42 

MAX 

77 

73 

68 

69 

75 

79 

66 

86 

68 

82 

88 

79 

72 

72 

64 

76 

63 

82 

75 

80 

87 

77 

86 

93 

62 

83 

78 

80 

87 

84 

MIN 

55 

52 

51 

40 

46 

62 

52 

44 

41 

41 

42 

40 

46 

41 

55 

38 

39 

47 

42 

41 

44 

53 

55 

55 

43 

47 

48 

40 

46 

41 

MAX 

72 

73 

71 

72 

72 

69 

76 

75 

60 

70 

77 

71 

73 

74 

66 

71 

76 

75 

75 

77 

71 

71 

77 

80 

77 

75 

70 

70 

72 

69 

MIN 

52 

55 

42 

39 

41 

39 

26 

29 

30 

29 

28 

31 

32 

31 

31 

25 

31 

40 

42 

37 

31 

36 

33 

31 

31 

32 

26 

24 

25 

20 

MAX 

67 

59 

52 

54 

57 

58 

62 

62 

60 

58 

64 

60 

53 

55 

55 

57 

57 

54 

57 

55 

55 

58 

66 

57 

56 

50 

52 

50 

MIN 

28 

34 

29 

22 

21 

26 

24 

24 

25 

27 

25 

22 

22 

16 

21 

23 

23 

25 

23 

30 

23 

24 

26 

27 

18 

24 

19 

20 

MAX 

79 

65 

66 

74 

78 

87 

87 

90 

90 

68 

73 

68 

62 

62 

62 

70 

79 

54 

72 

76 

70 

78 

68 

66 

64 

85 

78 

62 

82 

64 

MIN 

42 

39 

45 

46 

40 

46 

45 

49 

51 

48 

45 

32 

31 

34 

38 

37 

42 

35 

40 

37 

43 

41 

50 

50 

47 

47 

45 

39 

43 

42 

MAX 

71 

69 

70 

67 

64 

72 

73 

74 

77 

78 

76 

77 

73 

69 

71 

67 

66 

70 

72 

53 

67 

65 

65 

71 

76 

70 

75 

77 

73 

69 

MIN 

39 

39 

39 

37 

34 

37 

38 

39 

38 

38 

39 

37 

36 

37 

35 

34 

34 

36 

40 

35 

36 

36 

40 

39 

39 

39 

42 

35 

35 

34 

MAX 

60 

77 

56 

65 

70 

71 

74 

76 

75 

78 

75 

71 

68 

65 

64 

65 

69 

69 

57 

57 

55 

55 

67 

69 

68 

66 

63 

52 

58 

66 

MIN 

39 

35 

39 

33 

25 

30 

29 

34 

34 

34 

36 

32 

27 

28 

24 

26 

29 

26 

32 

27 

37 

27 

32 

31 

31 

29 

28 

28 

25 

31 

MAX 

66 

63 

62 

61 

60 

MIN 

34 

26 

24 

24 

MAX 

65 

67 

68 

52 

46 

52 

60 

60 

62 

63 

66 

69 

60 

65 

59 

55 

55 

57 

65 

55 

62 

55 

60 

63 

59 

58 

50 

58 

62 

49 

MIN 

34 

29 

17 

20 

26 

25 

25 

25 

27 

34 

19 

19 

23 

24 

25 

29 

34 

23 

27 

21 

34 

28 

31 

19 

18 

21 

25 

23 

MAX 

86 

75 

74 

60 

75 

75 

79 

60 

61 

61 

60 

76 

77 

79 

70 

69 

66 

72 

70 

71 

68 

70 

78 

86 

79 

66 

83 

72 

76 

71 

MIN 

38 

35 

36 

36 

36 

36 

37 

37 

36 

33 

35 

32 

31 

33 

32 

32 

33 

34 

35 

39 

36 

36 

40 

37 

35 

32 

34 

34 

MAX 

71 

65 

62 

59 

60 

67 

71 

71 

75 

73 

69 

70 

66 

64 

62 

60 

64 

70 

65 

54 

55 

67 

67 

73 

73 

76 

70 

59 

67 

56 

MIN 

33 

31 

34 

34 

36 

36 

37 

36 

36 

35 

32 

30 

30 

30 

35 

34 

34 

32 

32 

32 

43 

38 

35 

36 

34 

34 

33 

34 

MAX 

72 

69 

65 

56 

59 

64 

70 

70 

70 

66 

65 

63 

60 

63 

65 

52 

55 

57 

56 

70 

64 

66 

60 

57 

51 

57 

61 

MIN 

26 

20 

25 

13 

15 

14 

16 

17 

16 

14 

12 

13 

14 

12 

14 

26 

17 

23 

17 

20 

23 

10 

12 

8 

16 

MAX 

78 

74 

70 

72 

74 

76 

75 

79 

76 

77 

76 

74 

75 

70 

67 

65 

69 

67 

57 

55 

66 

74 

63 

78 

60 

79 

74 

70 

68 

68 

MIN 

47 

37 

33 

35 

36 

37 

37 

36 

39 

37 

33 

35 

32 

33 

31 

32 

35 

35 

40 

34 

42 

41 

38 

39 

35 

34 

32 

38 

MAX 

69 

69 

67 

66 

65 

74 

78 

79 

69 

69 

66 

65 

72 

69 

67 

75 

72 

75 

73 

75 

MIN 

55 

56 

57 

48 

46 

50 

47 

60 

47 

49 

52 

56 

50 

44 

52 

48 

45 

45 

MAX 

74 

64 

63 

68 

79 

85 

86 

66 

67 

82 

83 

77 

74 

70 

61 

71 

79 

79 

70 

79 

61 

79 

61 

67 

61 

63 

76 

81 

64 

84 

HIN 

53 

5 1 

52 

47 

45 

45 

44 

47 

47 

49 

50 

47 

47 

47 

54 

41 

46 

54 

45 

44 

47 

47 

51 

52 

51 

52 

43 

43 

45 

43 

MAX 

71 

72 

70 

61 

71 

69 

73 

73 

74 

75 

75 

74 

70 

68 

63 

65 

63 

66 

66 

72 

59 

69 

75 

72 

73 

68 

73 

59 

58 

67 

MIN 

38 

44 

41 

35 

33 

35 

38 

33 

37 

35 

38 

34 

35 

32 

31 

33 

35 

36 

38 

44 

■  40 

38 

34 

35 

34 

33 

31 

31 

MAX 

80 

75 

76 

52 

68 

74 

73 

73 

73 

73 

72 

70 

69 

70 

64 

64 

66 

66 

73 

63 

69 

76 

70 

78 

79 

75 

65 

65 

MIN 

44 

34 

36 

41 

30 

29 

29 

27 

29 

30 

30 

29 

29 

25 

26 

34 

31 

35 

31 

35 

31 

30 

36 

29 

26 

24 

28 

MAX 

83 

71 

67 

56 

73 

77 

80 

84 

63 

62 

80 

77 

65 

68 

63 

56 

64 

73 

66 

71 

77 

68 

75 

84 

83 

60 

85 

71 

75 

72 

MIN 

41 

38 

46 

44 

41 

44 

42 

48 

48 

46 

45 

35 

33 

35 

32 

31 

34 

37 

41 

45 

50 

45 

47 

45 

50 

48 

39 

41 

44 

44 

MAX 

78 

73 

67 

74 

74 

75 

80 

79 

78 

79 

80 

SO 

69 

69 

66 

65 

72 

58 

70 

58 

70 

72 

75 

75 

60 

70 

70 

70 

MIN 

40 

36 

37 

37 

36 

36 

36 

34 

32 

36 

36 

35 

36 

35 

35 

36 

38 

35 

37 

37 

38 

36 

37 

35 

34 

33 

31 

MAX 

71 

69 

69 

71 

71 

74 

76 

75 

76 

75 

75 

72 

69 

67 

65 

64 

72 

68 

59 

69 

55 

73 

75 

78 

76 

60 

74 

72 

70 

59 

MIN 

45 

41 

40 

38 

35 

46 

45 

41 

40 

47 

48 

46 

40 

41 

36 

37 

40 

44 

41 

32 

40 

42 

45 

44 

43 

44 

46 

43 

42 

39 

MAX 

73 

74 

66 

71 

72 

74 

75 

75 

75 

75 

72 

71 

73 

70 

66 

64 

67 

67 

70 

57 

59 

74 

62 

74 

79 

76 

70 

70 

70 

66 

MIN 

35 

41 

35 

36 

35 

34 

33 

32 

34 

33 

33 

31 

32 

29 

29 

30 

29 

35 

34 

36 

43 

47 

36 

34 

45 

30 

32 

30 

33 

MAX 

75 

78 

72 

69 

63 

72 

74 

74 

76 

78 

76 

77 

74 

70 

72 

71 

66 

67 

72 

56 

57 

67 

56 

70 

73 

71 

71 

75 

70 

67 

MIN 

43 

40 

39 

43 

36 

37 

36 

36 

37 

39 

36 

39 

36 

36 

36 

34 

36 

41 

37 

34 

38 

35 

37 

39 

39 

37 

34 

34 

32 

32 

MAX 

75 

65 

66 

66 

71 

80 

85 

82 

85 

62 

63 

77 

76 

70 

64 

73 

61 

61 

73 

80 

60 

76 

86 

90 

82 

62 

78 

81 

84 

85 

MIN 

46 

^' 

47 

44 

49 

55 

54 

43 

41 

41 

43 

40 

43 

41 

47 

41 

42 

51 

45 

39 

50 

53 

56 

62 

42 

54 

65 

48 

42 

41 

MAX 

73 

80 

75 

55 

66 

70 

73 

72 

74 

73 

75 

74 

72 

71 

65 

65 

68 

66 

55 

62 

55 

62 

65 

71 

72 

73 

70 

75 

76 

60 

MIN 

30 

35 

23 

22 

22 

22 

23 

25 

25 

25 

23 

25 

20 

21 

21 

20 

23 

23 

25 

23 

28 

22 

24 

22 

24 

21 

20 

24 

MAX 

85 

79 

76 

79 

76 

80 

79 

83 

63 

81 

80 

60 

80 

78 

76 

76 

76 

76 

76 

85 

80 

77 

60 

85 

80 

63 

79 

70 

70 

70 

MIN 

60 

61 

56 

54 

67 

47 

46 

46 

50 

50 

47 

46 

46 

47 

49 

49 

47 

49 

45 

58 

49 

51 

50 

52 

50 

64 

46 

40 

39 

36 

MAX 

71 

65 

54 

57 

66 

65 

63 

70 

65 

54 

57 

57 

54 

55 

52 

57 

56 

54 

56 

59 

66 

72 

60 

55 

52 

MIN 

45 

46 

36 

40 

39 

34 

36 

36 

36 

31 

36 

42 

35 

46 

39 

44 

39 

45 

38 

43 

45 

43 

39 

39 

MAX 

69 

64 

59 

61 

69 

69 

75 

75 

74 

74 

76 

73 

60 

61 

61 

59 

66 

61 

55 

71 

71 

70 

77 

74 

74 

75 

76 

65 

68 

56 

MIN 

48 

44 

42 

50 

41 

43 

43 

39 

43 

43 

47 

46 

46 

44 

42 

39 

43 

41 

44 

48 

51 

45 

42 

46 

49 

43 

36 

39 

MAX 

73 

73 

69 

70 

62 

66 

66 

65 

91 

82 

74 

70 

75 

66 

65 

72 

'75 

76 

71 

74 

74 

79 

62 

67 

76 

84 

84 

64 

85 

67 

MIN 

56 

51 

50 

50 

47 

49 

51 

53 

52 

48 

52 

55 

49 

49 

49 

49 

54 

55 

50 

47 

48 

60 

50 

49 

45 

46 

51 

49 

47 

MAX 

70 

70 

72 

65 

59 

75 

72 

72 

80 

60 

60 

60 

78 

77 

74 

62 

64 

75 

75 

65 

66 

65 

60 

74 

84 

75 

78 

76 

74 

59 

MIN 

30 

36 

47 

42 

44 

49 

44 

46 

48 

44 

44 

39 

33 

36 

45 

44 

35 

36 

39 

40 

43 

48 

44 

45 

44 

40 

46 

37 

MAX 

43 

53 

44 

51 

61 

55 

58 

66 

63 

67 

70 

63 

66 

65 

65 

55 

60 

52 

56 

61 

54 

56 

55 

55 

59 

71 

72 

61 

60 

64 

MIN 

35 

39 

38 

38 

42 

41 

44 

45 

37 

29 

30 

32 

34 

32 

33 

22 

30 

45 

43 

33 

22 

34 

44 

42 

30 

44 

44 

39 

44 

33 

MAX 

71 

60 

71 

74 

65 

69 

80 

76 

76 

77 

76 

79 

77 

74 

72 

70 

73 

76 

75 

73 

72 

68 

77 

79 

81 

72 

65 

58 

72 

73 

MIN 

48 

47 

45 

43 

42 

33 

38 

36 

42 

44 

42 

46 

44 

40 

44 

41 

41 

49 

46 

43 

43 

41 

42 

46 

46 

42 

29 

32 

37 

36 

MAX 

74 

75 

72 

62 

71 

72 

76 

76 

76 

77 

79 

76 

72 

71 

65 

68 

65 

70 

67 

72 

72 

69 

77 

77 

74 

73 

78 

70 

70 

59 

MIN 

37 

41 

43 

45 

41 

42 

35 

37 

35 

37 

39 

35 

34 

33 

31 

34 

36 

35 

39 

35 

46 

55 

43 

36 

36 

38 

36 

38 

31 

34 

MAX 

58 

66 

65 

63 

56 

60 

69 

66 

63 

59 

66 

66 

62 

57 

63 

67 

66 

60 

62 

51 

75 

68 

73 

57 

55 

57 

62 

53 

66 

52 

MIN 

27 

31 

29 

26 

27 

22 

21 

23 

20 

19 

26 

26 

26 

24 

21 

19 

26 

34 

27 

25 

29 

27 

24 

29 

16 

22 

20 

21 

19 

20 

MAX 

68 

64 

53 

62 

63 

57 

57 

58 

58 

56 

56 

55 

56 

57 

55 

51 

50 

61 

57 

49 

52 

51 

54 

51 

69 

55 

49 

47 

44 

49 

MIN 

32 

28 

31 

27 

25 

27 

27 

27 

28 

27 

27 

27 

26 

27 

26 

25 

25 

26 

25 

25 

25 

27 

33 

26 

28 

30 

26 

25 

23 

27 

CABRILLO  NM 
CACHUMA  DAM 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALLAHAN  RS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CANOGA   PARK   PIERCE  COL 
CANT  I L 
CANYON  DAM 
CARMEL  VALLEY 
CATHAY   BULL   RUN  RCH 
CECILVILLE  SAWYER 
CEDAR  GROVE 
CEDARVI LLE 
CENTERVILLE  PH 
CHERRY  VALLEY  DAM 


CHICO  EXP  STA 
CHULA  VISTA 
CLAREMONT   POMONA  COL 
CLARKSBURG 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVERDALE  3  SSE 
COALINGA 
COLFAX 

COLUSA    1  SSM 
CORCORAN   IRRIG  DIST 


COW  CREEK 

CRESCENT  CITY   1  N 

CROCKETT 

CULVER  CITY 

CUYAMA 

CUYAMACA 

DAGGETT   FAA  AP 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  PH 


See  Belerence  Notes  Following  SUtioD  Index 

-  362  - 


(onUoued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1959 


Day 

Oi  Month 

o 

Station 

S 

1 

* 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  j 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

|tNAlH 

MAX 

74 

71 

68 

6B 

71 

n 

76 

/4 

76 

76 

75 

70 

10 

64 

64 

67 

67 

66 

70 

70 

56 

69 

73 

73 

70 

73 

75 

70 

68 

68 

70 

.5 

MIN 

39 

38 

39 

45 

39 

36 

33 

36 

35 

33 

35 

32 

31 

33 

30 

30 

31 

34 

41 

35 

37 

41 

39 

35 

35 

34 

34 

32 

28 

31 

35 

.1 

E  SABLA 

MAX 

77 

64 

64 

70 

69 

74 

73 

74 

70 

70 

67 

63 

63 

63 

62 

51 

68 

77 

74 

75 

73 

67 

67 

55 

58 

3 

MIN 

43 

43 

34 

50 

46 

45 

49 

45 

37 

35 

41 

33 

32 

34 

35 

33 

35 

35 

34 

34 

39 

39 

43 

35 

34 

34 

38 

4 

'  DBBINS  COLGATE 

MAX 

79 

63 

74 

76 

77 

78 

79 

80 

79 

79 

76 

72 

70 

69 

67 

70 

70 

77 

80 

84 

74 

75 

74 

8 

MIN 

40 

43 

39 

39 

49 

42 

42 

45 

43 

45 

44 

38 

41 

38 

35 

37 

39 

39 

49 

42 

45 

44 

41 

41 

41 

7 

'  ONNER  MEMORIAL   ST  Pf. 

MAX 

59 

63 

65 

50 

51 

55 

67 

66 

66 

68 

67 

68 

64 

56 

56 

56 

66 

58 

56 

60 

55 

59 

64 

58 

54 

58 

51 

63 

61 

2 

MIN 

24 

20 

24 

21 

1 1 

12 

16 

15 

15 

16 

16 

17 

16 

18 

14 

15 

16 

17 

20 

15 

18 

17 

20 

20 

16 

19 

11 

14 

9 

14 

16 

5 

''3WNIEV1LLE  RS 

MAX 

75 

74 

69 

56 

62 

67 

67 

70 

70 

71 

72 

69 

67 

70 

62 

60 

63 

64 

64 

65 

64 

50 

69 

64 

70 

69 

65 

49 

55 

65 

4 

MIN 

35 

30 

31 

28 

28 

26 

26 

27 

26 

27 

26 

26 

26 

26 

24 

24 

24 

23 

24 

26 

25 

26 

30 

27 

30 

30 

25 

23 

21 

21 

25 

* 

IprLE  5  SSE 

MAX 

59 

64 

64 

58 

50 

55 

54 

58 

60 

59 

62 

65 

66 

49 

53 

60 

58 

56 

66 

56 

56 

56 

57 

60 

55 

48 

55 

52 

57 

5 

MIN 

26 

27 

29 

26 

17 

18 

20 

21 

23 

23 

22 

26 

21 

20 

24 

22 

22 

25 

25 

22 

24 

17 

25 

25 

27 

19 

15 

22 

18 

22 

22 

5 

! yOLEYS 

MAX 

70 

65 

64 

70 

71 

72 

80 

79 

76 

73 

75 

70 

69 

65 

65 

71 

71 

67 

57 

62 

52 

73 

78 

71 

73 

75 

71 

70 

72 

70 

6 

MIN 

" 

29 

29 

26 

28 

28 

28 

28 

26 

25 

26 

23 

23 

25 

26 

29 

26 

25 

26 

32 

28 

27 

25 

24 

24 

23 

23 

26 

3 

'JTTONS  LANDING 

MAX 

80 

64 

59 

70 

72 

76 

76 

74 

57 

62 

59 

67 

61 

66 

79 

74 

74 

80 

40 

41 

39 

37 

37 

33 

33 

34 

36 

35 

38 

40 

39 

39 

33 

'  'VGLE  MTN 

MAX 

60 

71 

63 

67 

73 

68 

71 

77 

80 

81 

81 

74 

77 

79 

75 

74 

75 

78 

78 

78 

77 

74 

70 

79 

82 

83 

74 

69 

72 

74 

5 

MIN 

^' 

54 

49 

51 

54 

56 

5  7 

55 

56 

54 

56 

54 

55 

57 

58 

59 

53 

55 

55 

63 

55 

52 

47 

39 

48 

52 

54 

1 

1  AST  PARK  RES 

MAX 

80 

80 

77 

60 

67 

72 

75 

79 

78 

77 

78 

77 

75 

7  3 

65 

69 

67 

69 

65 

67 

73 

65 

74 

80 

80 

77 

75 

72 

70 

72 

9 

MIN 

42 

36 

39 

32 

37 

32 

33 

33 

33 

35 

34 

34 

32 

31 

29 

30 

28 

28 

32 

31 

38 

32 

38 

35 

33 

41 

31 

31 

28 

35 

33 

4 

1  .  CAPITAN  DAM 

MAX 

70 

71 

66 

69 

74 

85 

87 

88 

88 

89 

86 

81 

81 

80 

75 

66 

77 

86 

79 

73 

84 

65 

83 

84 

91 

84 

81 

85 

85 

80 

7 

MIN 

40 

49 

51 

49 

48 

40 

45 

44 

50 

51 

50 

51 

49 

46 

56 

46 

45 

50 

48 

45 

49 

38 

47 

54 

54 

46 

42 

47 

48 

47 

47 

6 

1  |.  CENTRO  2  SSW 

MAX 

74 

66 

77 

78 

73 

76 

81 

83 

85 

85 

83 

83 

84 

60 

80 

80 

81 

83 

83 

83 

80 

75 

83 

87 

85 

81 

73 

76 

78 

79 

79 

9 

MIN 

41 

45 

42 

45 

44 

39 

38 

40 

45 

45 

49 

46 

54 

49 

49 

45 

46 

49 

49 

43 

38 

38 

36 

45 

43 

44 

33 

33 

36 

36 

42 

6 

.ECTRA  PH 

MAX 

76 

73 

66 

71 

75 

76 

77 

80 

80 

77 

79 

76 

72 

73 

70 

69 

73 

72 

71 

76 

68 

72 

75 

79 

73 

78 

78 

75 

73 

7* 

1 

MIN 

38 

37 

39 

36 

38 

36 

34 

36 

34 

34 

35 

34 

34 

35 

32 

31 

31 

32 

35 

37 

35 

32 

38 

34 

33 

31 

34 

34 

29 

31 

34 

.3 

1  ,.K  VALLEY 

MAX 

64 

66 

53 

54 

55 

58 

54 

56 

57 

57 

56 

56 

51 

50 

62 

55 

57 

59 

51 

55 

55 

46 

50 

52 

51 

51 

48 

54 

5 

MIN 

32 

31 

41 

30 

26 

26 

21 

26 

27 

28 

28 

26 

24 

26 

24 

28 

25 

26 

38 

30 

39 

30 

38 

35 

41 

39 

25 

26 

31 

30 

29 

9 

1  ..SINORE 

MAX 

72 

62 

64 

69 

77 

81 

84 

86 

85 

82 

84 

79 

76 

76 

81 

81 

73 

82 

82 

84 

87 

85 

62 

78 

80 

78 

5 

MIN 

39 

50 

44 

43 

45 

45 

40 

39 

40 

38 

44 

37 

41 

38 

52 

36 

40 

50 

45 

45 

34 

42 

43 

40 

43 

38 

32 

41 

6 

i:  1 

)i  ..CONOIDO 

MAX 

72 

65 

66 

68 

78 

85 

84 

84 

85 

79 

75 

77 

75 

70 

76 

77 

68 

78 

78 

80 

60 

86 

80 

82 

83 

61 

80 

77 

5 

MIN 

40 

50 

52 

49 

48 

44 

40 

38 

43 

41 

47 

40 

42 

43 

43 

40 

41 

53 

49 

45 

38 

38 

44 

43 

41 

40 

39 

37 

35 

35 

42 

6 

i  IIREKA  WB  CI  TY 

MAX 

62 

52 

62 

53 

60 

61 

58 

62 

61 

53 

55 

51 

52 

53 

56 

59 

58 

62 

57 

57 

50 

51 

59 

73 

62 

55 

54 

57 

3 

MIN 

48 

46 

46 

42 

40 

43 

42 

44 

46 

43 

44 

41 

45 

44 

37 

47 

43 

39 

47 

42 

45 

41 

45 

45 

42 

43 

45 

47 

44 

44 

43 

7 

\  AIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 

75 

72 

60 

74 

70 

76 

77 

76 

75 

78 

76 

66 

70 

60 

65 

67 

65 

73 

72 

71 

81 

80 

75 

72 

76 

75 

70 

66 

59 

71 

7 

MIN 

38 

40 

50 

43 

42 

37 

36 

35 

35 

35 

36 

37 

35 

38 

36 

35 

34 

33 

38 

35 

49 

53 

44 

36 

36 

36 

35 

35 

33 

35 

38 

2 

klRMONT 

MAX 

59 

63 

66 

63 

69 

60 

62 

68 

72 

70 

70 

70 

73 

70 

55 

62 

65 

72 

57 

67 

68 

60 

69 

72 

74 

66 

50 

50 

54 

66 

2 

MIN 

45 

46 

47 

46 

43 

40 

40 

47 

49 

49 

48 

48 

55 

46 

46 

40 

40 

46 

50 

45 

45 

39 

40 

47 

51 

49 

43 

42 

42 

45 

45 

3 

f  i 

1  iVE  POINTS  5  SSW 

MAX 

76 

73 

69 

65 

75 

75 

75 

77 

78 

77 

78 

76 

74 

69 

66 

67 

68 

67 

69 

68 

65 

73 

73 

72 

72 

79 

70 

66 

58 

71 

8 

MIN 

38 

39 

39 

48 

38 

34 

38 

37 

38 

39 

36 

37 

36 

37 

35 

36 

35 

39 

41 

35 

34 

41 

37 

37 

39 

35 

39 

37 

34 

32 

37 

3 

1  LSOM  DAM 

MAX 

69 

71 

68 

61 

72 

74 

78 

77 

77 

78 

79 

77 

77 

68 

69 

71 

70 

71 

78 

71 

73 

72 

72 

75 

77 

76 

76 

72 

73 

2 

MIN 

52 

48 

46 

43 

41 

41 

48 

46 

43 

48 

46 

49 

40 

39 

37 

38 

36 

36 

39 

46 

47 

41 

36 

39 

40 

45 

43 

46 

44 

44 

42 

9 

]   NTANA  KAISER 

MAX 

72 

63 

64 

67 

77 

83 

80 

83 

87 

86 

83 

77 

75 

68 

73 

82 

81 

72 

85 

77 

75 

87 

89 

83 

93 

75 

84 

78 

5 

MIN 

42 

50 

53 

51 

54 

47 

44 

54 

53 

53 

50 

50 

48 

45 

43 

51 

59 

49 

50 

52 

51 

51 

54 

55 

55 

36 

51 

50 

5 

4  iREST  GLEN 

MAX 

76 

72 

69 

58 

57 

60 

61 

61 

63 

62 

62 

63 

63 

57 

57 

56 

58 

63 

56 

56 

55 

55 

59 

55 

55 

55 

60 

53 

53 

59 

7 

MIN 

27 

28 

31 

35 

23 

22 

22 

22 

22 

23 

24 

23 

21 

22 

18 

22 

22 

21 

21 

23 

24 

23 

25 

23 

23 

19 

19 

19 

16 

20 

22 

8 

)  RT  BIDWELL 

MAX 

61 

62 

54 

46 

55 

60 

64 

65 

66 

67 

70 

65 

65 

59 

65 

67 

57 

57 

55 

50 

55 

52 

63 

62 

53 

63 

53 

55 

60 

9 

MIN 

24 

25 

40 

22 

11 

15 

18 

20 

17 

17 

20 

19 

15 

14 

24 

28 

18 

20 

16 

22 

37 

20 

23 

20 

24 

24 

22 

25 

12 

18 

21 

0 

,  !RT  BRAGG 

MAX 

76 

64 

52 

58 

63 

69 

71 

64 

64 

60 

58 

57 

53 

64 

55 

55 

63 

51 

62 

58 

61 

56 

64 

59 

82 

60 

50 

60 

61 

9 

MIN 

45 

42 

44 

46 

47 

46 

42 

41 

39 

39 

37 

40 

37 

41 

41 

43 

39 

39 

40 

41 

43 

39 

41 

44 

41 

44 

48 

44 

40 

40 

41 

6 

1  |RT  BRAGG  AVN 

MAX 

61 

53 

57 

61 

64 

69 

63 

62 

61 

55 

53 

53 

56 

54 

61 

55 

56 

63 

63 

58 

62 

61 

67 

63 

64 

61 

63 

50 

0 

MIN 

38 

42 

47 

41 

34 

38 

35 

34 

33 

35 

34 

42 

33 

44 

41 

39 

35 

36 

39 

38 

42 

36 

41 

42 

38 

37 

43 

38 

4 

1  |RT  JONES  RS 

MAX 

70 

73 

72 

62 

60 

65 

65 

67 

68 

68 

68 

68 

65 

62 

60 

61 

60 

53 

55 

55 

55 

59 

60 

50 

60 

59 

59 

58 

57 

52 

3 

MIN 

22 

20 

33 

16 

12 

15 

15 

15 

16 

16 

17 

17 

13 

16 

10 

13 

13 

12 

23 

17 

33 

19 

18 

16 

18 

13 

10 

12 

12 

16 

16 

7 

1  RT  ROSS 

MAX 

61 

53 

56 

64 

67 

69 

67 

69 

69 

61 

53 

55 

50 

56 

60 

63 

62 

66 

63 

62 

67 

69 

70 

56 

76 

74 

62 

64 

65 

53 

2 

MIN 

46 

44 

48 

45 

43 

50 

43 

43 

42 

43 

43 

45 

44 

44 

42 

41 

40 

43 

45 

43 

45 

46 

49 

48 

42 

47 

48 

42 

42 

45 

44 

4 

\  E5N0  WB  AP 

MAX 

77 

72 

69 

62 

73 

74 

76 

77 

79 

77 

79 

74 

72 

72 

68 

67 

69 

71 

62 

70 

66 

69 

72 

73 

72 

73 

78 

74 

70 

67 

71 

8 

MIN 

41 

39 

40 

41 

40 

38 

37 

40 

40 

40 

38 

38 

38 

36 

39 

35 

37 

39 

38 

38 

39 

36 

39 

36 

36 

38 

37 

35 

35 

35 

38 

2 

,    UNT  GOVT  CAMP 

MAX 

74 

69 

73 

71 

64 

73 

75 

76 

78 

80 

77 

79 

75 

72 

73 

67 

67 

70 

72 

69 

69 

57 

67 

72 

76 

72 

74 

78 

74 

70 

72 

4 

MIN 

42 

38 

38 

35 

36 

43 

44 

43 

41 

41 

43 

39 

39 

36 

36 

36 

37 

39 

33 

39 

39 

39 

40 

44 

41 

40 

45 

39 

36 

35 

■  39 

2 

|»NT  FOREST 

MAX 

50 

50 

48 

50 

48 

58 

61 

62 

63 

60 

59 

58 

56 

49 

56 

57 

55 

49 

54 

52 

51 

61 

64 

50 

56 

54 

56 

57 

55 

3 

MIN 

30 

29 

29 

28 

29 

34 

35 

38 

35 

37 

36 

34 

32 

32 

30 

29 

30 

36 

31 

34 

34 

30 

33 

32 

31 

37 

33 

33 

35 

34 

32 

7 

1  ILROY 

MAX 

76 

74 

68 

62 

69 

79 

79 

78 

80 

84 

82 

80 

67 

61 

69 

74 

66 

69 

74 

66 

75 

80 

77 

75 

77 

79 

72 

71 

73 

1 

MIN 

34 

34 

41 

46 

34 

36 

35 

33 

34 

34 

34 

36 

40 

40 

40 

39 

31 

36 

44 

34 

46 

38 

41 

39 

35 

37 

33 

35 

32 

34 

35 

9 

ENNVILLE 

MAX 

66 

64 

60 

56 

70 

72 

74 

78 

76 

75 

75 

69 

70 

65 

68 

72 

62 

65 

58 

62 

74 

80 

76 

76 

72 

66 

70 

72 

59 

2 

MIN 

30 

34 

30 

39 

28 

39 

30 

31 

30 

29 

29 

29 

28 

29 

27 

26 

28 

30 

30 

28 

28 

26 

32 

35 

34 

33 

31 

29 

28 

26 

30 

2 

»NT  GROVE 

MAX 

52 

52 

52 

51 

52 

57 

62 

62 

65 

63 

60 

62 

58 

62 

56 

51 

55 

55 

55 

66 

55 

60 

50 

55 

58 

62 

57 

8 

MIN 

32 

30 

29 

29 

29 

35 

33 

38 

36 

32 

34 

35 

32 

32 

31 

29 

34 

35 

32 

34 

35 

34 

30 

30 

37 

35 

36 

35 

35 

37 

33 

2 

»SS  VALLEY 

MAX 

75 

72 

67 

52 

69 

70 

73 

77 

76 

76 

75 

75 

71 

66 

63 

70 

67 

67 

67 

52 

70 

78 

76 

77 

76 

70 

73 

70 

6 

MIN 

47 

40 

39 

36 

35 

43 

41 

46 

47 

43 

44 

42 

39 

40 

31 

36 

39 

40 

39 

37 

43 

36 

49 

43 

45 

46 

44 

42 

40 

41 

41 

2 

»TON  1  w 

MAX 

67 

62 

55 

67 

71 

71 

71 

72 

73 

73 

73 

58 

63 

63 

70 

73 

70 

76 

79 

75 

73 

76 

77 

55 

70 

58 

8 

MIN 

35 

34 

40 

43 

32 

35 

30 

35 

34 

34 

34 

38 

40 

40 

36 

36 

31 

32 

38 

35 

45 

35 

43 

36 

33 

45 

33 

34 

30 

34 

36 

0 

jiEMLAND  RANCH 

MAX 

83 

78 

74 

78 

75 

79 

78 

79 

82 

79 

78 

79 

76 

77 

77 

76 

78 

84 

79 

75 

80 

83 

84 

84 

75 

69 

68 

69 

77 

8 

MIN 

53 

60 

55 

53 

61 

45 

43 

44 

44 

46 

44 

44 

44 

42 

44 

46 

45 

54 

46 

55 

49 

51 

47 

61 

44 

39 

36 

35 

47 

6 

MAX 

60 

62 

60 

60 

58 

68 

60 

66 

66 

70 

65 

66 

69 

66 

64 

64 

60 

65 

55 

56 

61 

67 

54 

73 

66 

64 

66 

57 

56 

60 

63 

8 

MIN 

50 

51 

40 

40 

36 

34 

36 

39 

40 

38 

35 

31 

39 

40 

38 

34 

36 

36 

39 

37 

37 

39 

45 

44 

40 

41 

33 

31 

32 

34 

38 

2 

\.F  MOON  BAY  2  NNH 

MAX 

60 

64 

63 

68 

66 

52 

57 

55 

58 

59 

60 

65 

59 

55 

66 

64 

77 

76 

78 

75 

75 

74 

74 

65 

7 

MIN 

48 

48 

43 

41 

44 

46 

46 

48 

47 

46 

46 

46 

44 

45 

49 

46 

49 

45 

44 

45 

47 

44 

50 

46 

0 

See  Belerence  Notes  FoUowing  Slation  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 


Continued 

Station 

Day  Of  Month 

A V,;  rage 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

— 

30  31 

HAMILTON  AFB 

MAX 

~~5i~ 

~~5F 

"5? 

"~79 

— ^ 

70 

~63 

~66 

66 

66.! 

MIN 

39 

40 

49 

43 

38 

40 

38 

38 

41 

38 

40 

41 

40 

40 

40 

36 

34 

38 

42 

38 

50 

48 

46 

42 

38 

42 

41 

37 

35 

37 

40.. 

HANFORD 

MAX 

70 

7  \ 

67 

70 

69 

72. .1 

MIN 

38 

39 

38 

41 

35 

35 

34 

35 

35 

35 

35 

35 

33 

33 

34 

33 

34 

37 

33 

35 

36 

33 

37 

37 

36 

36 

35 

33 

31 

32 

35.; 

HAPPY    CAMP  RS 

MAX 

65 

60 

58 

62.1 

MIN 

35 

39 

32 

27 

26 

28 

22 

26 

27 

29 

30 

24 

28 

24 

28 

30 

30 

32 

39 

37 

33 

35 

38 

30 

26 

29 

30.: 

HAT    CREEK    PH  1 

MAX 

70 

59 

64.; 

MIN 

24 

29 

29 

21 

17 

16 

18 

19 

19 

16 

18 

14 

16 

16 

18 

17 

19 

19 

21 

22 

13 

13 

12 

16.1 

HAYFIELD   PUMP  PLANT 

MAX 

60 

6 1 

75 

8  1 

75.' 

MIN 

46 

52 

42 

44 

50 

56 

48 

50 

55 

46 

49 

43 

51 

44 

48 

46 

48 

49 

49 

52 

42 

48 

58 

63 

44 

49 

44 

34 

41 

50 

48.11 

HEALDSBURG 

MAX 

64 

70 

72.' 

MIN 

35 

43 

43 

33 

38 

38 

38 

37 

39 

39 

39 

38 

39 

37 

37 

33 

35 

39 

38 

45 

45 

49 

42 

45 

47 

36 

35 

35 

37 

39.: 

HEN5HAW  DAM 

MAX 

61 

70 

69.1 

MIN 

36 

44 

43 

42 

42 

45 

43 

38 

33 

32 

33 

32 

33 

36 

40 

37 

37 

48 

37 

33 

26 

29 

43 

36 

31 

31 

47 

38 

30 

23 

36.1 

HETCH  HETCHY 

MAX 

70 

67 

66 

67. ( 

MIN 

37 

37 

36 

34 

32 

33 

36 

36 

36 

36 

35 

36 

33 

34 

33 

31 

32 

33 

34 

32 

33 

33 

38 

36 

37 

38 

33 

35 

32 

35 

34.: 

HILTS 

MAX 

68 

49 

69.1 

MIN 

30 

28 

36 

26 

22 

23 

21 

24 

28 

25 

26 

25 

20 

22 

20 

22 

22 

20 

22 

24 

26 

22 

24 

25 

30 

22 

18 

24 

22 

23 

24.1 

HOLLISTER 

MAX 

7  7 

73.; 

MIN 

35 

33 

41 

45 

33 

34 

35 

33 

33 

34 

33 

32 

34 

39 

37 

41 

32 

39 

43 

35 

45 

38 

41 

39 

36 

37 

34 

33. 

32 

34 

36.  ;l 

HOOPA 

MAX 

69 

56 

69.  r 

MIN 

34 

35 

42 

47 

37 

34 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

36 

34 

32 

33 

35 

35 

37 

40 

40 

36 

39 

40 

3S 

36 

31 

32 

32 

32 

35. ^ 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

52 

53. ( 

MIN 

31 

29 

30 

27 

30 

31 

33 

34 

34 

32 

33 

31 

30 

29 

27 

28 

33 

32 

30 

30 

32 

32 

4C 

36 

36 

34 

30 

31 

32 

32 

31. ( 

IDRIA 

MAX 

74 

65 

68 

62 

67 

63 

64 

70 

74 

73 

72 

76 

72 

69 

71 

70.1 

MIN 

47 

57 

51 

41 

39 

47 

48 

53 

51 

54 

53 

51 

46 

47 

46 

42 

45 

48 

42 

42 

40 

41 

47 

50 

50 

46 

53 

61 

46 

45 

47.; 

IDYLLWILD  RS 

MAX 

66 

68 

67 

74 

74 

67 

70 

72 

7 1 

67.1 

MIN 

30 

29 

27 

26 

36 

47 

50 

36 

42 

34 

37 

32 

38 

34 

40 

28 

34 

41 

34 

37 

32 

36 

36 

36 

34 

46 

34 

33 

34 

33 

35.1 

IMPER lAL 

MAX 

84 

86 

77 

83 

84 

8 1 

79 

83 

81 

63 

86 

66 

80 

74 

7  5 

81 

60 

79. S 

MIN 

47 

51 

44 

49 

52 

47 

45 

45 

56 

52 

57 

51 

56 

55 

54 

62 

55 

65 

55 

49 

46 

46 

49 

55 

49 

61 

41 

36 

40 

39 

49.3! 

INDEPENDENCE 

MAX 

67 

67 

77 

74 

7  1 

70 

73 

79 

76 

73 

66 

MIN 

40 

34 

34 

33 

25 

31 

32 

31 

35 

29 

30 

36 

34 

36 

31 

38 

33 

25 

24 

INDIO  US   DATE  GARDEN 

MAX 

67 

63 

74 

78 

79 

85 

84 

92 

91 

9 1 

77 

85 

86 

84 

85 

87 

87 

81 

92 

94 

89 

86 

80 

82 

66 

83.3 

MIN 

50 

49 

45 

54 

47 

42 

42 

42 

48 

53 

51 

48 

52 

46 

57 

52 

60 

63 

55 

55 

44 

49 

42 

55 

46 

62 

38 

34 

33 

33 

47.2 

INYOKERN 

MAX 

70 

67 

7 1 

68 

66 

78 

77 

78 

73 

75 

7  3 

69 

70 

74 

72 

67 

66 

69 

70 

71.2; 

MIN 

37 

51 

37 

36 

42 

29 

32 

37 

37 

34 

35 

37 

34 

34 

34 

35 

40 

32 

44 

36 

42 

40 

40 

37 

46 

30 

26 

30 

27 

36.3 

IRON  MTN 

MAX 

80 

84 

78 

77 

76 

79 

74.5 

MIN 

50 

50 

51 

50 

50 

54 

55 

55 

64 

52 

55 

51 

55 

55 

53 

62 

53 

56 

54 

5; 

48 

45 

51 

62 

62 

54 

64 

41 

4! 

65 

52.9 

JESS  VALLEY 

MAX 

67 

47 

65 

67 

69 

59 

59 

56 

54 

5  7 

60.2 

MIN 

28 

28 

31 

21 

14 

19 

24 

25 

26 

28 

28 

23 

15 

19 

18 

15 

24 

26 

27 

2C 

35 

IE 

3; 

25 

21 

16 

26 

30 

2C 

22 

23.6 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

5  7 

65 

66 

65.3 

MIN 

38 

41 

44 

38 

49 

49 

52 

53 

51 

41 

47 

38 

41 

44 

37 

29 

49 

49 

41 

4C 

38 

4C 

6C 

48 

4i 

4C 

44 

49 

6' 

41 

43.9 

KENTFIELD 

MAX 

59 

58 

66.4 

MIN 

36 

36 

46 

40 

35 

39 

36 

35 

35 

36 

35 

35 

37 

35 

31 

41 

6; 

44 

42 

31 

31 

39 

36 

3: 

36 

38.0 

KERN  RIVER  PH  1 

MAX 

66 

70 

73 

73.2 

MIN 

54 

55 

51 

50 

49 

56 

52 

56 

60 

62 

60 

54 

54 

57 

52 

60 

49 

52 

4! 

51 

49 

5C 

6; 

65 

5' 

5; 

61 

69 

5: 

47 

53.5 

KERN   RIVER   PH  3 

MAX 

79 

83 

78 

78 

74 

76 

67 

70 

73 

75.1 

MIN 

39 

45 

42 

36 

32 

40 

40 

37 

41 

39 

37 

31 

33 

44 

36 

3C 

36 

41 

36 

3; 

32 

31 

3< 

46 

41 

45 

42 

36 

29 

27 

37.2 

KETTLEMAN  CITY    1  SSW 

MAX 

74 

79 

80 

78 

80 

76 

80 

70 

66 

73.1 

MIN 

40 

41 

47 

49 

45 

41 

42 

42 

38 

44 

44 

41 

44 

40 

42 

3S 

41 

43 

31 

35 

46 

4C 

4* 

40 

41 

40 

41 

40 

38 

34 

41.4 

KETTLEMAN  STA 

MAX 

74 

74 

7( 

81 

74 

70 

76 

75.0 

MIN 

51 

52 

47 

50 

46 

41 

42 

50 

57 

51 

51 

51 

49 

48 

46 

47 

41 

47 

41 

4; 

48 

4( 

46 

49 

5C 

50 

46 

49 

50 

54 

47.9 

KING  CITY 

MAX 

79 

85 

79 

79 

78 

77.1 

MIN 

35 

37 

39 

43 

35 

32 

31 

33 

35 

34 

33 

37 

38 

42 

39 

33 

34 

31 

3t 

31 

39 

36 

3f 

37 

34 

36 

3C 

35 

30 

29 

35.1 

KLAMATH 

MAX 

61.6 

MIN 

44 

42 

46 

41 

36 

39 

37 

39 

40 

39 

41 

37 

35 

35 

35 

36 

35 

36 

4; 

41 

46 

3< 

4; 

42 

41 

31 

42 

41 

31 

38 

39.5 

KNIGHTS   FERRY   1  SE 

MAX 

67 

68 

71.8 

MIN 

38 

42 

37 

36 

35 

33 

32 

33 

33 

31 

33 

31 

31 

31 

29 

30 

3C 

3C 

3C 

3! 

35 

3; 

3( 

33 

32 

33 

32 

32 

21 

30 

32. 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

78 

64 

79 

73 

76 

74.4 

MIN 

47 

54 

51 

53 

50 

47 

44 

47 

51 

57 

48 

53 

47 

58 

44 

61 

65 

6; 

4; 

5( 

62 

52 

41 

46 

41 

42 

42 

■  49.1 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

45 

61 

62 

60 

59 

56 

66 

57 

56 

60 

57 

56.7 

MIN 

36 

36 

35 

33 

38 

34 

35 

37 

35 

34 

35 

37 

39 

36 

35 

29 

3« 

34 

31 

4t 

33 

3( 

31 

43 

38 

38 

30 

29 

33 

32 

35.3 

LAKE  CITY 

MAX 

65 

65 

49 

48 

63 

71 

64 

66 

72 

69 

35 

59 

60 

68 

60 

49 

60.6 

MIN 

32 

26 

39 

26 

15 

20 

22 

23 

24 

22 

34 

20 

20 

19 

2; 

2; 

26 

2C 

2? 

20 

25 

35 

20 

1; 

16  17 

23.5 

LAKEPORT 

MAX 

79 

78 

69 

76 

74 

74 

70 

70 

65 

64 

75 

76 

70  80 

77 

67 

64  70 

71.1 

MIN 

39 

35 

39 

37 

30 

30 

30 

30 

28 

31 

32 

31 

31 

30 

28 

2S 

26 

2E 

3; 

3C 

37 

3( 

36 

31 

32 

39 

29 

30 

27 

34 

31.8 

LAKESHORE 

MAX 

74 

83 

78 

84 

74 

66 

80 

80 

77 

76 

69 

69 

7C 

75 

72.8 

MIN 

45 

36 

38 

38 

38 

30 

40 

40 

36 

37 

33 

33 

38 

33 

29 

3; 

31 

2S 

3; 

4^ 

3; 

4C 

48 

42 

39 

45 

33 

29 

36  44 

36.8 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

58 

58 

62 

60 

75 

72 

67 

65 

64 

68  66 

64.6 

MIN 

40 

37 

31 

23 

39 

27 

30 

46 

32 

30 

30 

29 

29 

25 

25 

25 

2S 

25 

2e 

3( 

24 

3' 

45 

31 

31 

42 

27 

27 

25 

30 

30.8 

81 

7C 

78  86 

78 

84  82 

84  83 

MIN 

46 

52 

54 

53 

52 

48 

48 

49 

54 

51 

54 

49 

51 

49 

58 

4( 

48 

67 

65 

4< 

5C 

4; 

48 

64 

52 

49 

48 

46 

46 

47 

50.3 

LANCASTER 

MAX 

68 

72 

67 

73 

65 

70 

74 

77 

75 

75 

76 

80 

74 

75 

69 

69 

72 

76 

74 

72 

73 

67 

76 

80 

76 

72 

67 

65 

69  71 

72.3 

MIN 

43 

49 

49 

41 

34 

25 

27 

28 

30 

30 

29 

34 

40 

32 

37 

29 

32 

41 

40 

32 

31 

27 

33 

35 

33 

34  23 

24 

25  22 

33.0 

LAS  PLUMAS 

MAX 

74 

72 

62 

72 

72 

76 

74 

76 

76 

75 

75 

74 

76 

67 

68 

65 

71 

70 

70 

68 

70 

74 

79 

76 

60 

71 

71 

69 

68  68 

71.9 

MIN 

53 

48 

44 

42 

42 

52 

50 

48 

54 

52 

51 

50 

47 

48 

45 

40 

45 

46 

48 

43 

44 

44 

53 

45 

52 

52 

60 

48 

47  46 

47.7 

LAVA   BEDS  NM 

MAX 

67 

65 

66 

56 

45 

49 

61 

70 

65 

62 

63 

66 

58 

58 

55 

53 

52 

66 

65 

62 

69 

43 

55 

60 

61 

61 

60 

60 

56  52 

59.0 

MIN 

37 

31 

40 

26 

21 

24 

26 

34 

31 

32 

34 

31 

18 

21 

26 

23 

27 

32 

28 

31 

27 

25 

30 

31 

30 

23  26 

24 

27  30 

28.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1959 


Day  Of  Month 


1  1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1  9 

10  1 

u 

12 

13 

14  1 

1 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

78 

74 

77 

79 

~79 

~67 

70 

70 

65 

70 

74 

72 

70 

72.7 

MIN 

36 

37 

35 

39 

34 

34 

36 

35 

32 

32 

33 

32 

32 

31 

30 

31 

32 

39 

35 

35 

34 

39 

36 

34 

34 

32 

30 

29 

29 

33.7 

77 

74 

77 

80 

6  7 

67 

69 

69 

69 

57 

72 

72 

73 

73 

73 

70 

72.9 

MIN 

45 

43 

42 

38 

42 

41 

39 

39 

38 

42 

43 

40 

40 

39 

39 

42 

40 

44 

39 

42 

42 

42 

39 

41 

39 

40 

44 

43 

36 

37 

40.7 

78 

73 

78 

81 

79 

76 

70 

73 

65 

70 

57 

67 

71 

75 

7  3 

69 

72.5 

MIN 

47 

46 

37 

36 

37 

34 

34 

35 

34 

34 

35 

35 

32 

34 

33 

33 

34 

38 

37 

36 

36 

37 

35 

37 

35 

36 

34 

33 

30 

32 

35.6 

74 

75 

75 

72 

51 

67 

65 

65 

70 

74 

66 

78 

76 

73 

73 

7  3 

69 

71 

71.0 

MIN 

38 

37 

38 

40 

43 

38 

35 

37 

37 

35 

35 

33 

33 

35 

35 

33 

34 

34 

35 

35 

39 

48 

51 

42 

37 

33 

38 

33 

31 

35 

35.9 

58 

63 

69 

67 

55 

65 

66 

56 

64 

50 

70 

72 

65 

61 

61 

67 

57 

65.4 

MIN 

42 

45 

44 

45 

43 

41 

40 

46 

45 

49 

47 

42 

47 

42 

44 

39 

41 

49 

44 

44 

46 

42 

52 

52 

49 

50 

35 

38 

42 

41 

44.2 

74 

70 

74 

76 

65 

7 1 

54 

76 

74 

72 

7  3 

69 

69 

70.1 

MIN 

36 

36 

43 

40 

34 

34 

35 

36 

35 

33 

36 

33 

30 

36 

32 

33 

30 

32 

36 

34 

42 

38 

42 

36 

35 

32 

34 

33 

29 

32 

34.9 

69 

85 

86 

66 

69 

70 

82 

63 

78 

78 

80 

61 

74.6 

MIN 

37 

45 

36 

41 

40 

34 

42 

45 

35 

31 

43 

50 

37 

44 

38 

49 

49 

37 

37 

41 

52 

41 

43 

39 

38 

31 

30 

40 

37 

40.1 

75 

69 

88 

87 

72 

79 

76 

58 

78 

75 

62 

83 

86 

69 

85 

64 

84 

8  3 

66 

75.6 

MIN 

58 

56 

54 

54 

53 

53 

56 

54 

55 

55 

51 

54 

55 

53 

54 

50 

53 

57 

55 

54 

49 

51 

54 

54 

54 

50 

52 

52 

54 

52 

53.5 

75 

68 

85 

89 

80 

81 

8 1 

85 

77.9 

MIN 

55 

55 

51 

52 

52 

53 

56 

49 

53 

53 

48 

52 

54 

50 

58 

49 

49 

56 

55 

53 

45 

46 

51 

50 

50 

47 

52 

51 

50 

48 

51.5 

74 

70 

85 

89 

70 

74 

77 

70 

73 

80 

8  1 

86 

77.2 

MIN 

59 

58 

54 

52 

53 

53 

56 

50 

53 

54 

48 

54 

58 

52 

51 

51 

50 

55 

56 

51 

50 

45 

51 

52 

54 

48 

50 

52 

54 

53 

53.0 

74 

68 

67 

68 

85 

85 

85 

88 

81 

79 

74 

7  3 

58 

64 

83 

77.7 

MIN 

57 

58 

55 

54 

54 

53 

56 

56 

61 

57 

55 

54 

55 

54 

56 

52 

55 

59 

55 

54 

55 

53 

55 

55 

56 

54 

55 

56 

55 

54 

55.4 

76 

75 

70 

76 

77 

78 

78 

78 

72 

67 

68 

56 

70 

7 1 

71 

72.2 

MIN 

38 

40 

45 

41 

35 

35 

36 

35 

37 

37 

36 

35 

36 

36 

36 

36 

34 

34 

41 

35 

40 

42 

38 

36 

36 

36 

35 

35 

32 

31 

36.7 

78 

70 

80 

81 

69 

72 

80 

76 

75.2 

MIN 

46 

39 

39 

50 

39 

40 

40 

40 

41 

42 

43 

35 

35 

35 

35 

37 

38 

40 

40 

40 

40 

41 

40 

45 

41 

44 

47 

35 

37 

38 

40.1 

61 

58 

74 

74 

75 

78 

71 

70 

74 

70.9 

MIN 

40 

46 

40 

42 

41 

31 

25 

31 

34 

33 

33 

31 

37 

36 

35 

31 

33 

44 

40 

31 

29 

29 

35 

35 

34 

37 

25 

23 

25 

25 

33.7 

76 

79 

76 

80 

71 

71 

74.2 

MIN 

43 

40 

38 

42 

42 

37 

38 

37 

40 

36 

40 

37 

35 

36 

35 

33 

35 

37 

39 

38 

37 

36 

42 

38 

40 

37 

35 

35 

32 

33 

37.4 

74 

71 

73 

74 

70 

70.3 

MIN 

34 

36 

38 

45 

35 

42 

31 

35 

36 

37 

35 

36 

34 

30 

30 

31 

33 

31 

44 

35 

42 

49 

37 

40 

34 

36 

35 

39 

27 

33 

36.1 

62 

65 

65 

67 

60 

58.1 

MIN 

35 

32 

31 

27 

33 

27 

30 

32 

31 

33 

33 

29 

31 

27 

25 

2t 

28 

29 

26 

27 

26 

26 

37 

31 

32 

31 

27 

29 

25 

30 

29.5 

78 

75 

78 

78 

56 

71.7 

MIN 

50 

51 

48 

50 

46 

46 

45 

49 

48 

49 

50 

46 

47 

48 

48 

45 

46 

49 

46 

45 

45 

4S 

45 

46 

47 

49 

46 

48 

43 

44 

47.2 

76 

70 

73 

74 

60 

60 

66.6 

MIN 

42 

42 

50 

45 

44 

40 

38 

40 

38 

38 

39 

38 

39 

42 

44 

38 

39 

36 

40 

38 

43 

42 

46 

40 

39 

40 

36 

39 

32 

33 

40.1 

81 

71 

75 

73 

57 

68 

72.7 

MIN 

40 

38 

48 

43 

37 

39 

35 

38 

37 

35 

35 

35 

35 

36 

32 

3< 

34 

33 

39 

36 

42 

50 

43 

38 

35 

45 

36 

35 

31 

35 

37.7 

77 

75 

74 

74 

62 

64 

6C 

70 

63 

65.5 

MIN 

38 

27 

31 

36 

22 

20 

25 

30 

26 

27 

28 

24 

21 

20 

18 

20 

21 

19 

22 

23 

32 

25 

28 

28 

3C 

24 

21 

2C 

18 

24 

24.9 

68 

74 

81 

85 

76 

83 

64 

60 

79.9 

MIN 

50 

52 

45 

49 

51 

47 

40 

44 

48 

48 

50 

46 

49 

46 

53 

51 

49 

53 

5C 

48 

41 

46 

46 

54 

44 

48 

37 

33 

34 

36 

46.3 

76 

74 

75 

76 

5E 

69 

66 

69 

67 

5€ 

72 

69 

71.8 

MIN 

36 

33 

34 

33 

31 

36 

37 

35 

37 

34 

38 

35 

30 

30 

34 

30 

34 

36 

40 

31 

37 

33 

42 

37 

38 

3S 

35 

34 

33 

34 

34.7 

77 

74 

72 

75 

65 

55 

68 

71.5 

MIN 

48 

46 

42 

41 

47 

41 

39 

42 

44 

43 

44 

45 

45 

41 

41 

38 

39 

36 

4C 

3S 

39 

44 

42 

42 

43 

43 

43 

4C 

39 

38 

41.9 

65 

58 

76 

76 

69 

75 

71.0 

MIN 

43 

45 

44 

43 

47 

47 

53 

55 

51 

56 

57 

54 

51 

53 

41 

42 

52 

57 

4S 

4S 

53 

50 

51 

58 

57 

55 

48 

53 

55 

50 

50.7 

68 

68 

55 

65 

53 

53 

65 

57 

64 

60.8 

MIN 

35 

28 

29 

25 

29 

25 

30 

35 

30 

28 

29 

24 

26 

24 

19 

22 

25 

24 

24 

26 

25 

2< 

31 

29 

26 

31 

25 

24 

2C 

25 

26.6 

61 

55 

73 

70 

70 

53 

69 

56.0 

MIN 

41 

41 

41 

42 

39 

45 

48 

54 

55 

53 

54 

53 

53 

49 

48 

4'; 

5C 

54 

52 

55 

50 

47 

46 

50 

55 

5C 

42 

45 

52 

51 

48.9 

77 

74 

76 

76 

70 

71.3 

MIN 

38 

37 

40 

41 

35 

36 

35 

34 

35 

34 

36 

34 

31 

33 

31 

3' 

32 

33 

44 

35 

39 

45 

42 

36 

36 

35 

35 

35 

31 

35 

35.1 

56 

58 

60 

57 

56 

53 

51 

55.4 

MIN 

29 

28 

30 

29 

22 

24 

23 

25 

26 

28 

27 

28 

29 

25 

25 

2! 

25 

28 

31 

26 

31 

23 

30 

25 

25 

24 

25 

26 

26 

25 

26.5 

70 

62 

83 

81 

76 

75 

78 

71.9 

MIN 

49 

43 

45 

48 

48 

47 

53 

53 

55 

50 

41 

42 

42 

42 

46 

41 

45 

47 

45 

4e 

48 

4S 

5; 

57 

54 

4e 

49 

43 

45 

45 

'  47.4 

81 

74 

79 

78 

76 

79 

72 

66 

73.7 

MIN 

45 

42 

46 

45 

51 

39 

40 

39 

38 

38 

40 

40 

39 

39 

37 

3f 

35 

36 

3f 

41 

47 

4'; 

5C 

44 

41 

44 

38 

39 

37 

38 

41.1 

69 

53 

6 1 

79 

75 

62 

6 1 

7C 

65 

70 

61 

71.5 

MIN 

43 

39 

53 

45 

48 

50 

59 

49 

48 

46 

41 

45 

45 

42 

52 

41 

41 

5C 

41 

5C 

53 

4< 

52 

52 

4E 

4C 

45 

4C 

42 

45 

47.1 

54 

52 

52 

61 

54 

57 

60 

63 

65 

61 

60 

60 

59 

56 

59.4 

MIN 

40 

39 

40 

38 

32 

35 

35 

35 

37 

35 

46 

45 

40 

36 

36 

35 

37 

40 

41 

3< 

37 

3; 

3( 

42 

31 

27 

32 

36 

36 

38 

37.1 

69 

72 

70 

65 

7 1 

76 

77 

77 

79 

7 1 

65 

70 

64 

66 

7C 

71 

71.0 

MIN 

50 

49 

44 

44 

48 

50 

55 

55 

58 

51 

51 

57 

53 

52 

41 

49 

49 

44 

49 

47 

46 

45 

5f 

55 

57 

55 

51 

54 

52 

54 

51.0 

61 

50 

57 

51 

67 

70 

70 

70 

59 

67 

55 

60 

65 

59 

55 

51 

61 

67 

63.8 

MIN 

49 

45 

40 

47 

53 

57 

59 

57 

56 

53 

51 

49 

47 

50 

52 

42 

38 

45 

41 

42 

60 

55 

53 

51 

53 

49.6 

68 

68 

57 

55 

47 

57 

62 

55 

67 

57 

59 

57 

50 

^6 

5' 

5* 

63 

56 

50 

61 

51 

63 

6C 

53 

58.6 

MIN 

18 

17 

12 

15 

13 

1" 

24 

2C 

■J 

\2 

16 

12 

13.6 

MAX 

70 

59 

47 

51 

50 

68 

52 

55 

65 

57 

71 

64 

50 

50 

59 

62 

66 

59 

52 

60 

51 

46 

50 

64 

61 

58 

63 

64 

53 

56 

60.2 

MIN 

35 

34 

38 

26 

22 

27 

31 

31 

31 

35 

33 

35 

25 

25 

26 

24 

27 

26 

29 

29 

31 

26 

34 

33 

34 

26 

25 

28 

27 

36 

29.7 

MAX 

55 

54 

52 

52 

63 

59 

70 

71 

68 

55 

58 

65 

61 

51 

55 

64 

65 

64 

61 

57 

66 

63 

71 

75 

70 

67 

64 

66 

69 

72 

64.6 

MIN 

37 

38 

35 

41 

44 

45 

50 

51 

50 

49 

49 

49 

46 

45 

44 

43 

46 

50 

45 

45 

50 

45 

50 

54 

56 

*7 

47 

47 

50 

51 

46.7 

MAX 

77 

75 

66 

78 

82 

80 

82 

85 

87 

85 

85 

80 

77 

79 

75 

79 

75 

75 

76 

77 

78 

60 

77 

63 

60 

82 

77 

76 

78 

60 

79.0 

MIN 

35 

35 

42 

40 

42 

37 

38 

39 

37 

38 

37 

34 

33 

33 

36 

37 

36 

36 

37 

37 

37 

38 

36 

36 

38 

40 

40 

36 

35 

32 

36.9 

LE  GRAND 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

LIVERMORE  2  SSW 

LLANO  SHAWNEE   HILLS  RCH 

LODI 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT 

LONG  BEACH 

LONG   BEACH  WB  AP 

LOS   ANGELES   WB  AP 

LOS    ANGELES   WB  CITY 

LOS  BANGS 

LOS  GATOS 

LUCERNE    VALLEY    1  WSW 
,  MADERA 
MANDEVILLE  ISLAND 
HANZANITA  LA>;E 
MARICOPA 

MARTINEZ    FIRE  STA 
MARYSVI LLE 
MC  CLOUD 
MECCA  3  SE 
MERCED  FIRE   STA  2 
MIDDLEWATER 
MILL   CREEK  2 
MINERAL 

MITCHELL  CAVERNS 
MODESTO 
MONO  LAKE 
MONTEREY 
HONTICELLO  DAM 

IRRO  BAY   FIRE  DEPT 
MOUNTAIN  PASS 
^^  DIABLO  NORTH  GATE 
lOUNT  HAMILTON 
10UNT   HEBRON  RS 
«)UNT   SHASTA   WB  CITY 
n  WILSON  FC  336B 
lACIMIENTO  DAM 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1959 


Day  Of  Month 


Station 

1  1  2 

3 

4 

s 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

NAPA   SIAIE  HOSPITAL 

MAX 

72 

66 

58 

73 

75 

78 

79 

80 

80 

79 

81 

69 

64 

69 

63 

62 

70 

55 

72 

72 

72 

81 

72 

79 

75 

85 

75 

70 

71 

74 

72. 

7 

40 

42 

40 

41 

40 

38 

40 

39 

38 

40 

38 

39 

36 

34 

34 

35 

39 

35 

36 

51 

47 

42 

40 

46 

40 

36 

35 

39 

39- 

3 

NEEDLES    FAA  AP 

MAX 

72 

68 

72 

71 

55 

71 

75 

78 

79 

76 

71 

78 

72 

73 

75 

75 

75 

70 

75 

75 

70 

68 

77 

80 

77 

67 

67 

69 

73 

74 

72. 

9 

49 

47 

51 

51 

51 

51 

55 

50 

51 

5  1 

54 

50 

48 

52 

53 

53 

48 

52 

46 

52 

49 

53 

48 

50 

44 

39 

42 

45 

49  . 

5 

NEVADA  CITY 

MAX 

71 

70 

64 

52 

65 

66 

69 

70 

71 

71 

69 

69 

66 

66 

65 

62 

57 

65 

54 

65 

61 

58 

55 

71 

70 

73 

71 

66 

57 

64 

66. 

1 

34 

28 

25 

28 

28 

29 

29 

28 

29 

28 

27 

29 

26 

26 

27 

27 

28 

26 

28 

26 

29 

29 

29 

29 

27 

27 

2  5 

2  6 

28  • 

0 

NEWARK 

MAX 

77 

70 

65 

64 

65 

70 

69 

70 

73 

72 

65 

72 

67 

61 

54 

56 

62 

52 

61 

66 

67 

61 

73 

76 

74 

67 

66 

64 

58 

76 

66. 

8 

44 

50 

42 

40 

38 

37 

40 

39 

40 

37 

43 

42 

41 

37 

36 

37 

43 

36 

37 

39 

40 

41 

38 

37 

36 

41 

35 

36 

39 . 

5 

NEWMAN   2  NW 

MAX 

72 

70 

67 

6») 

66 

72 

74 

71 

73 

73 

71 

69 

66 

62 

62 

65 

64 

64 

69 

68 

67 

70 

71 

71 

70 

71 

69 

69 

68 

56 

68. 

7 

39 

42 

34 

38 

36 

33 

35 

35 

35 

36 

37 

35 

34 

35 

33 

34 

34 

33 

38 

48 

39 

36 

34 

34 

3  3 

35 

32 

30 

35  • 

8 

NEWPORT    BEACH  HARBOR 

MAX 

68 

66 

66 

67 

83 

77 

75 

75 

76 

70 

68 

67 

69 

75 

69 

60 

76 

74 

73 

75 

55 

56 

51 

53 

48 

51 

53 

52 

51 

52 

55 

54 

60 

52 

49 

56 

58 

50 

47 

47 

51 

53 

52 

46 

52 

48 

5 1 

48 

0 

NORTH   FORK  RS 

MAX 

70 

70 

67 

66 

80 

78 

78 

67 

72 

66 

71 

74 

64 

69 

63 

71 

81 

72 

75 

73 

7C 

71 

3 

37 

34 

40 

39 

38 

36 

35 

33 

39 

37 

31 

30 

32 

40 

39 

35 

38 

35 

35 

OAKDALE   WOODWARD  DAM 

MAX 

72 

74 

69 

67 

69 

72 

72 

74 

74 

75 

75 

74 

69 

68 

64 

63 

55 

66 

65 

68 

58 

68 

67 

70 

72 

68 

72 

74 

68 

65 

69 

5 

41 

38 

43 

44 

39 

38 

38 

40 

41 

37 

34 

34 

34 

32 

33 

34 

39 

42 

38 

39 

43 

39 

36 

37 

30 

30 

33 

37 

5 

OAKLAND   WB  AP 

MAX 

68 

62 

61 

66 

67 

74 

72 

71 

70 

70 

70 

57 

62 

58 

58 

61 

63 

60 

65 

69 

68 

77 

74 

76 

71 

78 

70 

63 

56 

73 

67 

3 

43 

51 

47 

43 

44 

43 

41 

42 

42 

42 

47 

47 

48 

44 

44 

41 

41 

45 

42 

47 

47 

47 

46 

43 

50 

42 

43 

39 

40 

44 

2 

OCEANSIDE  PENDLETON 

MAX 

69 

66 

66 

69 

79 

81 

78 

72 

75 

75 

68 

67 

68 

66 

64 

57 

68 

71 

66 

67 

70 

78 

72 

76 

74 

70 

78 

73 

71 

74 

71 

3 

54 

53 

53 

52 

51 

50 

54 

50 

48 

47 

47 

46 

58 

47 

48 

54 

55 

53 

47 

47 

53 

54 

52 

45 

44 

50 

47 

49 

50 

3 

OJAI 

MAX 

75 

73 

70 

71 

85 

89 

90 

93 

91 

86 

85 

75 

74 

73 

63 

73 

82 

83 

74 

83 

85 

84 

87 

92 

84 

88 

86 

82 

86 

87 

81 

6 

49 

40 

39 

36 

37 

41 

41 

41 

40 

37 

41 

38 

53 

38 

36 

45 

38 

35 

39 

48 

42 

40 

42 

42 

37 

37 

36 

36 

40 

3 

ORANGE  COVE 

MAX 

75 

77 

73 

70 

64 

72 

75 

78 

79 

81 

77 

79 

76 

72 

73 

65 

67 

70 

73 

52 

69 

67 

67 

71 

75 

73 

74 

77 

75 

69 

72 

5 

M  1  N 

43 

41 

38 

41 

41 

37 

40 

39 

39 

41 

38 

39 

39 

40 

38 

37 

40 

37 

39 

40 

40 

39 

41 

38 

39 

42 

38 

35 

35 

39 

2 

ORICK   PRAIRIE   CR  PARK 

MAX 

68 

55 

57 

65 

68 

68 

67 

64 

61 

57 

54 

56 

54 

58 

57 

60 

55 

58 

59 

61 

48 

53 

56 

60 

58 

58 

59 

0 

M  I N 

47 

45 

44 

36 

34 

37 

40 

34 

35 

33 

35 

29 

32 

36 

32 

43 

40 

45 

41 

37 

35 

36 

36 

43 

36 

40 

37 

6 

ORINOA  BOWMAN 

MAX 

73 

68 

60 

70 

67 

74 

75 

72 

74 

75 

73 

65 

69 

61 

61 

64 

65 

64 

68 

72 

68 

75 

73 

74 

72 

75 

68 

58 

70 

71 

59 

5 

MIN 

43 

34 

50 

43 

33 

35 

33 

32 

33 

32 

32 

31 

37 

35 

37 

33 

32 

32 

36 

32 

45 

32 

39 

37 

33 

40 

33 

32 

29 

32 

35 

2 

ORLAND 

MAX 

84 

74 

74 

61 

71 

75 

76 

78 

80 

80 

77 

76 

75 

74 

67 

68 

67 

70 

65 

68 

68 

69 

73 

82 

76 

79 

77 

72 

72 

71 

73 

3 

MIN 

40 

40 

43 

44 

51 

40 

35 

36 

36 

35 

3  7 

36 

36 

37 

30 

31 

34 

35 

38 

41 

38 

45 

51 

38 

38 

52 

35 

37 

31 

34 

38 

5 

ORLEANS 

MAX 

73 

70 

60 

65 

65 

67 

65 

64 

63 

63 

63 

63 

65 

60 

57 

59 

58 

48 

59 

55 

60 

53 

58 

59 

61 

59 

54 

54 

51 

60 

« 

M  1  N 

35 

41 

42 

43 

30 

32 

34 

32 

32 

34 

32 

34 

33 

30 

30 

31 

34 

34 

42 

41 

44 

40 

36 

39 

40 

32 

30 

33 

34 

35 

.3 

OROVILLE   1  WSW 

MAX 

S3 

72 

73 

61 

73 

72 

75 

76 

78 

79 

76 

77 

73 

70 

65 

59 

55 

70 

58 

70 

67 

74 

75 

84 

76 

84 

80 

73 

70 

69 

73 

.3 

MIN 

45 

39 

45 

37 

35 

36 

35 

36 

36 

36 

37 

35 

34 

36 

34 

33 

32 

32 

35 

35 

39 

39 

42 

39 

31 

39 

36 

35 

36 

37 

36 

.8 

OROVILLE   7  SE 

MAX 

79 

70 

70 

68 

73 

72 

75 

74 

75 

78 

75 

76 

74 

69 

66 

68 

63 

70 

68 

68 

66 

68 

74 

78 

73 

83 

80 

70 

68 

68 

72 

.0 

MIN 

43 

38 

38 

35 

33 

34 

35 

36 

38 

38 

36 

34 

32 

32 

32 

31 

31 

31 

35 

35 

35 

38 

40 

38 

34 

39 

40 

34 

30 

31 

35 

.2 

OXNARD 

MAX 

77 

69 

67 

70 

79 

84 

87 

89 

89 

77 

74 

70 

71 

67 

63 

71 

70 

73 

70 

81 

75 

82 

85 

80 

75 

84 

82 

80 

76 

80 

76 

.6 

MIN 

52 

52 

48 

47 

44 

44 

43 

51 

50 

47 

44 

44 

49 

46 

44 

43 

43 

48 

45 

43 

41 

39 

38 

54 

47 

47 

52 

51 

50 

46 

.9 

PALMDALE 

MAX 

66 

67 

73 

64 

68 

71 

78 

75 

74 

74 

70 

71 

74 

73 

73 

75 

55 

78 

79 

77 

70 

67 

56 

70 

70 

71 

.6 

MIN 

46 

49 

41 

45 

30 

29 

39 

49 

39 

39 

34 

36 

46 

44 

36 

40 

34 

39 

42 

41 

37 

31 

31 

31 

31 

38 

,4 

PALMDALE    FAA  AP 

MAX 

66 

71 

67 

69 

65 

68 

72 

76 

71 

73 

74 

76 

72 

72 

64 

57 

70 

74 

70 

70 

73 

56 

75 

76 

73 

71 

64 

52 

67 

67 

70 

■  0 

MIN 

46 

52 

49 

38 

35 

29 

28 

32 

33 

34 

32 

39 

39 

34 

43 

31 

32 

44 

42 

33 

36 

32 

36 

38 

34 

34 

28 

26 

27 

25 

35 

,4 

PALM  SPRINGS 

MAX 

72 

68 

70 

73 

73 

79 

79 

86 

87 

86 

79 

81 

81 

78 

74 

79 

81 

84 

82 

84 

79 

75 

87 

90 

83 

81 

74 

73 

80 

85 

79 

.4 

MIN 

52 

53 

45 

47 

52 

52 

45 

47 

56 

48 

51 

46 

53 

46 

48 

44 

48 

57 

52 

52 

42 

50 

55 

62 

48 

54 

39 

36 

38 

43 

48 

.7 

PALO  ALTO   CITY  HALL 

MAX 

68 

61 

68 

68 

72 

76 

76 

77 

73 

73 

68 

55 

65 

55 

57 

59 

65 

60 

65 

66 

55 

74 

79 

76 

76 

77 

76 

65 

65 

71 

68 

.5 

MIN 

42 

37 

44 

56 

37 

37 

37 

35 

35 

37 

35 

42 

42 

44 

41 

35 

38 

37 

42 

37 

50 

40 

45 

41 

37 

39 

35 

43 

34 

35 

39 

,7 

PALOMAR   MTN  OBSY 

MAX 

53 

56 

48 

65 

63 

64 

71 

69 

69 

69 

64 

64 

62 

63 

62 

58 

68 

68 

61 

76 

72 

67 

71 

77 

71 

57 

57 

71 

72 

72 

66 

.3 

MIN 

32 

34 

33 

36 

42 

43 

42 

48 

48 

45 

47 

46 

44 

42 

43 

38 

42 

45 

43 

43 

45 

43 

42 

52 

54 

48 

42 

46 

45 

43 

,2 

PARADISE 

MAX 

78 

75 

69 

53 

69 

71 

73 

76 

71 

75 

75 

73 

72 

74 

66 

65 

52 

68 

65 

68 

64 

65 

73 

80 

76 

75 

75 

70 

72 

70 

70 

.6 

MIN 

48 

39 

38 

36 

41 

43 

42 

38 

44 

41 

41 

41 

36 

41 

35 

33 

35 

35 

37 

39 

38 

37 

47 

39 

43 

40 

50 

43 

38 

39 

39 

•  9 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

55 

71 

68 

69 

73 

66 

72 

75 

80 

81 

82 

74 

80 

80 

76 

77 

77 

78 

72 

77 

77 

76 

69 

77 

82 

81 

70 

67 

59 

73 

74 

.1 

MIN 

47 

54 

50 

53 

54 

53 

51 

50 

53 

54 

56 

54 

55 

58 

56 

56 

56 

57 

54 

54 

50 

51 

52 

52 

52 

52 

45 

44 

45 

46 

52 

,1 

PASADENA 

MAX 

77 

69 

69 

69 

81 

87 

87 

88 

89 

83 

83 

76 

75 

70 

63 

75 

84 

81 

71 

82 

81 

81 

85 

90 

81 

85 

81 

83 

85 

86 

79 

.9 

MIN 

53 

54 

54 

49 

48 

44 

47 

50 

51 

50 

50 

48 

49 

47 

56 

45 

49 

57 

48 

46 

50 

50 

52 

52 

52 

50 

45 

47 

45 

49 

.5 

PASO  ROBLES 

MAX 

77 

72 

66 

68 

80 

78 

82 

85 

87 

86 

85 

81 

76 

72 

66 

70 

75 

75 

70 

73 

73 

75 

78 

83 

62 

82 

80 

79 

77 

76 

77 

.0 

MIN 

30 

29 

36 

37 

32 

28 

29 

28 

27 

26 

27 

27 

26 

33 

33 

32 

29 

31 

38 

29 

35 

32 

33 

29 

29 

31 

3C 

24 

24 

23 

29 

a9 

PASO   ROBLES   FAA  AP 

MAX 

77 

72 

65 

65 

78 

76 

79 

84 

85 

84 

82 

78 

75 

72 

67 

69 

72 

75 

67 

72 

71 

74 

77 

81 

78 

82 

77 

75 

74 

73 

75 

•  3 

MIN 

33 

33 

39 

39 

34 

32 

32 

31 

33 

32 

31 

31 

29 

32 

39 

35 

32 

35 

41 

31 

34 

31 

36 

34 

33 

34 

3C 

29 

29 

27 

33 

•  0 

PETALUMA   FIRE    STA  2 

MAX 

68 

69 

63 

70 

75 

77 

80 

77 

77 

78 

75 

65 

69 

63 

69 

64 

69 

55 

72 

74 

72 

80 

77 

78 

76 

80 

72 

70 

74 

71 

72 

.3 

MIN 

35 

28 

46 

46 

31 

37 

35 

33 

34 

34 

33 

33 

43 

45 

43 

36 

32 

32 

39 

34 

41 

43 

42 

35 

34 

38 

34 

42 

30 

35 

'  36 

■  8 

PINNACLES  NM 

MAX 

77 

73 

68 

69 

80 

85 

86 

88 

88 

86 

86 

81 

75 

75 

63 

73 

79 

72 

73 

75 

69 

75 

84 

85 

84 

83 

81 

82 

80 

81 

78 

•  S 

MIN 

34 

33 

31 

38 

30 

32 

35 

34 

36 

34 

35 

32 

30 

31 

30 

30 

31 

33 

35 

32 

36 

35 

42 

37 

35 

35 

34 

32 

32 

30 

33 

•  5 

PISMO  BEACH 

MAX 

70 

61 

64 

73 

72 

80 

83 

80 

83 

67 

67 

65 

61 

60 

63 

65 

55 

63 

75 

82 

77 

60 

78 

75 

67 

79 

73 

74 

85 

78 

72 

•  9 

MIN 

45 

44 

52 

49 

49 

51 

51 

49 

48 

47 

47 

44 

49 

44 

52 

45 

42 

61 

44 

54 

50 

51 

51 

51 

50 

50 

4C 

43 

55 

49 

48 

•  8 

PLACERVI LLE 

MAX 

65 

68 

63 

56 

63 

64 

69 

68 

70 

73 

71 

69 

67 

62 

64 

61 

59 

64 

53 

65 

62 

59 

57 

65 

69 

70 

69 

57 

67 

62 

65 

.4 

MIN 

34 

35 

36 

32 

29 

34 

32 

34 

34 

33 

34 

33 

32 

32 

30 

29 

30 

31 

33 

30 

32 

33 

38  33 

34  33 

33 

32 

29 

31 

32 

,s 

PLACERVILLE   I FG 

MAX 

67 

68 

65 

55 

66 

69 

73 

74 

74 

75 

74 

74 

71 

68 

67 

66 

63 

71 

68 

67 

67 

62 

70  72 

77 

73 

76 

72 

72 

69 

59 

,i 

MIN 

49 

46 

39 

41 

42 

51 

50 

5  1 

52 

50 

49 

49 

47 

46 

43 

42 

44 

45 

44 

43 

41 

46      50  50 

53  54 

49 

46 

48 

46 

46 

•  9 

POINT  ARENA 

MAX 

77 

62 

54 

58 

59 

68 

75 

68 

72 

66 

63 

56 

51 

50 

52 

60 

56 

59 

61 

60 

61 

59  61 

69 

68  65 

7< 

62 

61 

63 

52 

.3 

47 

47 

40 

44 

38 

39 

37 

39 

40 

42 

41 

45 

37 

42 

35 

38 

40 

41 

47 

38  41 

43 

40  46 

39 

37 

38 

,3 

POINT   AR6UELL0  WB 

MAX 

71 

61 

62 

68 

71 

74 

82 

82 

83 

74 

68 

59 

60 

58 

60 

61 

55 

61 

64 

74 

57 

81 

81 

81 

78  70 

71 

54 

79 

79 

70 

.3 

MIN 

42 

40 

49 

45 

43 

41 

44 

48 

47 

45 

44 

45 

46 

45 

50 

42 

41 

50 

45 

45 

53 

53     46  48 

44  44 

44 

39 

43 

41 

♦5 

.1 

POINT   ARGUELLO  LIGHT  STA 

MAX 

72 

60 

62 

65 

66 

70 

77 

75 

75 

75 

65 

62 

61 

60 

63 

52 

65 

52 

57 

66 

64 

54     74  71 

71 

54 

69 

64 

74 

74 

67 

•  3 

MIN 

51 

50 

50 

55 

55 

57 

55 

55 

57 

53 

51 

52 

55 

50 

54 

53 

53 

55 

55 

53 

58 

55     55  55 

55  52 

50 

54 

52 

54 

53 

•  6 

PT   PIEORAS  BLANCAS 

MAX 

65 

59 

61 

65 

65 

85 

77 

71 

65 

61 

59 

57 

60 

56 

57 

50 

64 

59 

55 

66 

50 

72 

53  69 

64  57 

71 

60 

70 

56 

6* 

•  6 

MIN 

51 

46 

53 

50 

53 

55 

57 

54 

54 

49 

48 

49 

48 

47 

49 

47 

51 

49 

49 

52 

52 

52 

54  53 

53  54 

49 

50 

50 

50 

50 

•  9!i 

POMONA 

MAX 

76 

68 

66 

67 

80 

84 

88 

88 

87 

83 

84 

78 

75 

72 

63 

73 

80 

82 

72 

82 

82 

82 

83  89 

82 

85 

78 

82 

85 

85 

79 

■  4 

MIN 

49 

51 

51 

47 

42 

39 

40 

41 

42 

43 

42 

41 

45 

41 

53 

38 

42 

52 

44 

46 

40 

41 

45  46 

43  45 

38 

36 

38 

36 

43 

w2 

See  Reference  Motes  Following  Station  Index 

-  366  - 


DAILY  TEMPERATURES 

Conlinued  


station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1  e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 

76 

72 

68 

70 

67 

69 

.7 

HIN 

3S 

35 

38 

39 

34 

31 

32 

33 

31 

30 

32 

32 

34 

35 

34 

33 

30 

30 

31 

31 

32 

37 

38 

35 

34 

36 

31 

34 

30 

32 

33 

.3 

PORTERUILLE 

MAX 

76 

76 

66 

70 

70 

67 

68 

71 

75 

72 

75 

73 

69 

72 

.8 

MIN 

4". 

40 

41 

40 

40 

37 

38 

38 

38 

39 

39 

39 

37 

36 

36 

37 

38 

41 

40 

39 

39 

38 

38 

39 

40 

40 

36 

37 

34 

37 

36 

6 

PORTOLA 

MAX 

65 

65 

55 

6  5 

60 

56 

61 

.6 

MIN 

21 

IS 

18 

14 

22 

11 

14 

15 

18 

15 

14 

15 

13 

13 

10 

14 

10 

11 

17 

12 

27 

16 

22 

15 

17 

19 

10 

1  3 

7 

14 

15 

2 

POSEY    3  E 

MAX 

60 

69 

67 

73 

70 

70 

65 

69 

65 

.4 

MIN 

32 

35 

36 

28 

34 

35 

37 

38 

35 

38 

37 

34 

33 

34 

31 

33 

36 

40 

31 

34 

33 

27 

36 

40 

38 

40 

34 

39 

37 

34 

35 

.0 

POTTER   VALLEY  PH 

MAX 

80 

81 

70 

79 

74 

76 

.4 

MIN 

37 

34 

38 

40 

29 

30 

29 

30 

32 

31 

30 

32 

27 

28 

27 

31 

30 

37 

28 

34 

29 

33 

30 

28 

24 

34 

31 

.2 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

76 

80 

75 

72 

70 

72 

.5 

MIN 

27 

26 

25 

28 

25 

24 

23 

25 

26 

24 

25 

25 

22 

23 

27 

21 

23 

25 

25 

23 

28 

34 

30 

2S 

24 

28 

22 

23 

22 

18 

25 

.0 

OUINCY  RS 

MAX 

65 

70 

71 

62 

70 

66 

64 

65 

57 

60 

55 

65 

.3 

MIN 

24 

22 

28 

21 

12 

15 

16 

15 

16 

18 

17 

23 

16 

18 

14 

16 

16 

15 

23 

15 

25 

17 

22 

19 

20 

17 

12 

15 

12 

16 

17 

8 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

83 

82 

83 

77 

9 

MIN 

41 

48 

50 

45 

47 

62 

63 

47 

44 

40 

47 

38 

45 

39 

53 

34 

40 

53 

41 

37 

38 

35 

42 

45 

40 

41 

59 

62 

47 

46 

45 

7 

RANDS8URG 

MAX 

70 

71 

68 

61 

70 

73 

65 

61 

63 

67 

67 

67 

.4 

MIN 

46 

46 

42 

41 

47 

42 

44 

49 

49 

46 

46 

46 

46 

46 

43 

41 

45 

48 

45 

45 

43 

46 

44 

50 

48 

48 

39 

40 

43 

44 

44 

.9 

RED   BLUFF   UB  AP 

MAX 

81 

80 

70 

61 

60 

72 

71 

70 

75 

73 

.3 

MIN 

44 

45 

47 

43 

42 

40 

39 

39 

40 

40 

41 

38 

41 

40 

34 

35 

37 

34 

42 

45 

41 

43 

50 

40 

43 

45 

37 

39 

35 

41 

40 

7 

REDDING   FIRE    STA  2 

MAX 

82 

80 

79 

76 

7  1 

73 

76 

72 

7 

MIN 

48 

46 

46 

44 

50 

45 

50 

39 

39 

43 

42 

43 

50 

45 

40 

37 

40 

40 

43 

46 

43 

47 

57 

43 

47 

51 

42 

42 

45 

47 

44 

7 

REDLANDS 

MAX 

84 

86 

80 

60 

6  3 

83 

78 

1 

MIN 

47 

50 

52 

49 

46 

39 

42 

45 

46 

47 

49 

47 

47 

44 

51 

39 

45 

54 

45 

46 

45 

48 

47 

50 

49 

48 

40 

42 

43 

42 

46 

1 

REDWOOD  CITY 

MAX 

74 

76 

75 

80 

75 

70 

69 

70 

69 

1 

MIN 

39 

40 

42 

55 

39 

40 

39 

37 

39 

39 

38 

41 

42 

41 

40 

39 

38 

39 

42 

38 

49 

45 

46 

43 

40 

42 

39 

43 

37 

36 

41 

0 

RICHMOND 

MAX 

74 

75 

70 

76 

72 

63 

69 

69 

1 

MIN 

47 

46 

48 

49 

47 

48 

44 

46 

46 

43 

46 

42 

47 

47 

47 

43 

43 

41 

45 

43 

49 

53 

51 

48 

44 

50 

45 

43 

40 

43 

46 

6 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 

86 

87 

81 

8 1 

66 

79 

6 

MIN 

45 

50 

51 

44 

47 

50 

41 

39 

41 

40 

43 

41 

44 

40 

54 

38 

42 

51 

43 

41 

40 

42 

41 

50 

42 

46 

39 

36 

37 

36 

43 

1 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

79 

88 

85 

79 

1 

MIN 

47 

50 

52 

46 

49 

43 

48 

49 

47 

45 

48 

45 

47 

43 

55 

39 

45 

55 

46 

45 

43 

51 

49 

52 

48 

53 

41 

44 

44 

43 

47 

1 

ROCKLIN 

MAX 

74 

74 

70 

71 

70 

66 

70 

7 

HIN 

39 

39 

39 

35 

35 

35 

34 

35 

35 

33 

33 

35 

31 

31 

30 

32 

31 

30 

30 

32 

38 

37 

37 

39 

35 

32 

32 

35 

30 

36 

34 

1 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 

72 

74 

66 

68 

3 

MIN 

41 

39 

45 

44 

41 

42 

40 

42 

41 

40 

42 

40 

36 

37 

36 

36 

39 

38 

42 

38 

47 

48 

47 

43 

41 

36 

41 

39 

36 

40 

40 

6 

SACRAMENTO  WB   CI TY 

MAX 

74 

75 

66 

70 

6 

MIN 

44 

43 

48 

44 

42 

43 

41 

44 

43 

42 

43 

41 

40 

41 

37 

38 

41 

40 

43 

41 

48 

47 

48 

43 

42 

40 

42 

41 

38 

40 

42 

3 

SAINT  HELENA 

MAX 

70 

78 

84 

79 

75 

72 

7 

HIN 

35 

34 

43 

41 

44 

35 

35 

34 

34 

34 

36 

32 

34 

37 

30 

30 

30 

31 

37 

32 

39 

40 

44 

37 

35 

48 

33 

32 

31 

37 

36 

6 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

73 

70 

60 

70 

67 

6 

HIN 

34 

35 

50 

44 

36 

34 

32 

31 

31 

30 

30 

30 

34 

35 

39 

38 

32 

30 

36 

32 

45 

40 

33 

33 

33 

32 

32 

32 

29 

32 

34 

4 

SALINAS   2  E 

HAX 

84 

90 

71 

77 

74 

6 

HIN 

41 

53 

47 

48 

39 

44 

40 

46 

45 

41 

36 

41 

41 

43 

45 

40 

49 

40 

37 

37 

41 

44 

45 

43 

41 

46 

38 

39 

39 

36 

42 

1 

SALT  SPRINGS  PH 

HAX 

77 

78 

72 

65 

81 

70 

72 

71 

3 

HIN 

50 

38 

41 

37 

37 

49 

52 

38 

52 

48 

44 

49 

39 

45 

43 

35 

42 

42 

42 

40 

42 

40 

47 

54 

47 

48 

49 

46 

42 

46 

44 

1 

SALYER  RS 

HAX 

64 

65 

64 

64 

65 

63 

60 

60 

60 

52 

61 

8 

HIN 

29 

35 

38 

44 

30 

29 

30 

30 

29 

30 

30 

29 

29 

29 

28 

28 

27 

30 

39 

40 

33 

37 

33 

35 

26 

27 

26 

26 

27 

31 

2 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

HAX 

80 

82 

82 

76 

9 

HIN 

45 

48 

49 

44 

48 

50 

52 

51 

54 

57 

59 

49 

50 

54 

43 

38 

48 

58 

45 

49 

57 

56 

54 

60 

62 

57 

50 

53 

58 

67 

61 

8 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

82 

86 

8 1 

72 

80 

76 

77 

2 

MIN 

32 

32 

33 

37 

32 

42 

31 

34 

35 

34 

34 

29 

26 

26 

30 

29 

31 

32 

30 

31 

34 

47 

35 

35 

33 

37 

30 

29 

28 

27 

32 

5 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

86 

88 

65 

76 

9 

MIN 

45 

50 

53 

47 

47 

35 

37 

40 

40 

40 

42 

41 

43 

38 

49 

35 

40 

51 

41 

45 

38 

46 

49 

48 

43 

52 

35 

35 

37 

36 

42 

6 

SANOBERG  WB 

MAX 

64 

67 

65 

50 

59 

61 

67 

56 

61 

59 

68 

61 

63 

61 

5 

MIN 

38 

42 

39 

39 

40 

42 

50 

51 

53 

53 

52 

54 

50 

45 

38 

41 

48 

48 

39 

47 

40 

36 

46 

51 

55 

47 

44 

46 

47 

54 

45 

9 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

8 1 

83 

84 

70 

7 1 

6 1 

63 

75. 

9 

MIN 

51 

57 

58 

59 

56 

54 

53 

54 

55 

56 

56 

53 

57 

55 

58 

51 

55 

61 

60 

56 

53 

50 

54 

57 

55 

49 

53 

50 

52 

53 

64 

7 

SAN  FERNANDO 

MAX 

86 

88 

90 

84 

79. 

7 

MIN 

51 

53 

51 

43 

47 

60 

62 

54 

56 

47 

46 

43 

43 

43 

45 

45 

49 

60 

43 

46 

60 

61 

59 

66 

51 

52 

57 

57 

60 

62 

52 

4 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

HAX 

60 

60 

72 

73 

75 

73 

74 

66 

56 

58 

58 

71 

65, 

6 

MIN 

45 

51 

53 

55 

44 

51 

51 

47 

53 

52 

48 

46 

46 

48 

46 

44 

45 

46 

45 

51 

48 

49 

48 

47 

50 

51 

47 

44 

44 

46 

1 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

71 

76 

72 

7  3 

71 

69 

58 

62 

58 

5  7 

70 

76 

71 

67. 

4 

MIN 

45 

45 

52 

48 

44 

47 

46 

46 

44 

46 

44 

43 

46 

45 

45 

43 

44 

43 

47 

42 

50 

52 

50 

46 

46 

50 

44 

44 

41 

42 

46 

6 

SAN   FRANCISCO  FOB 

MAX 

59 

61 

62 

70 

72 

80 

75 

72 

66 

58 

64 

58 

5  7 

74 

72 

67 

9 

HIN 

51 

50 

51 

55 

53 

56 

53 

53 

55 

53 

49 

48 

48 

48 

50 

50 

50 

51 

53 

52 

54 

58 

56 

57 

54 

66 

53 

49 

50 

52 

52 

4 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

HAX 

90 

90 

92 

72 

90 

62 

7 

HIN 

52 

54 

62 

48 

45 

43 

43 

44 

46 

46 

46 

45 

50 

45 

46 

43 

45 

53 

46 

46 

44 

44 

47 

47 

47 

46 

42 

41 

43 

41 

46 

3 

SAN  GREGORIO   3  SE 

MAX 

77 

83 

63 

59 

59 

75 

69 

6 

MIN 

37 

33 

45 

41 

36 

43 

42 

39 

40 

36 

30 

40 

39 

43 

40 

36 

35 

35 

43 

38 

49 

39 

44 

45 

39 

44 

44 

37 

36 

38 

39 

6 

SAN  JACINTO 

HAX 

80 

74 

85 

79 

86 

77 

4 

HIN 

45 

49 

5 1 

48 

44 

38 

33 

36 

37 

41 

41 

39 

42 

37 

5 1 

33 

37 

5  \ 

42 

36 

34 

38 

36 

40 

41 

40 

36 

31 

32 

3i 

39 

7 

SAN  JOSE 

HAX 

74 

70 

63 

69 

76 

75 

76 

78 

76 

77 

71 

60 

66 

59 

61 

64 

66 

64 

66 

72 

65 

74 

79 

76 

76 

79 

76 

66 

68 

71 

70. 

6 

HIN 

47 

43 

48 

53 

42 

44 

45 

44 

43 

45 

44 

45 

46 

47 

46 

42 

40 

41 

50 

42 

52 

47 

51 

47 

44 

44 

44 

46 

40 

41 

46. 

1 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

HAX 

76 

75 

67 

63 

68 

80 

86 

86 

89 

88 

79 

77 

68 

68 

64 

68 

69 

76 

67 

73 

76 

75 

77 

85 

88 

65 

86 

78 

75 

60 

76. 

6 

HIN 

43 

40 

41 

49 

55 

49 

52 

50 

46 

45 

42 

43 

47 

45 

48 

42 

42 

43 

50 

52 

56 

53 

55 

66 

52 

50 

45 

40 

41 

41 

47. 

1 

SAN  MARCOS  RANCH 

MAX 

75 

75 

71 

66 

69 

79 

85 

87 

85 

86 

82 

83 

75 

70 

66 

64 

70 

78 

76 

71 

80 

81 

80 

82 

86 

64 

65 

61 

78 

85 

77. 

9 

HIN 

39 

31 

42 

32 

30 

25 

28 

44 

43 

40 

46 

31 

36 

29 

33 

37 

32 

36 

45 

28 

29 

30 

33 

44 

42 

31 

33 

35 

36 

33 

36. 

1 

See  Relerezice  Notes  Following  Statios  liulu 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1959 


Station 

Day  Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAN  MATEO 

MAX 

71 

64 

64 

67 

72 

75 

79 

75 

75 

71 

71 

55 

55 

59 

59 

61 

61 

54 

69 

62 

67 

75 

77 

77 

77 

79 

71 

56 

70 

73 

M  I N 

44 

44 

50 

53 

43 

45 

44 

44 

44 

43 

43 

43 

44 

44 

43 

46 

41 

42 

45 

46 

56 

48 

48 

47 

45 

45 

44 

42 

40 

43 

SAN  PEDRO 

MAX 

68 

67 

65 

65 

76 

81 

78 

79 

80 

72 

67 

57 

55 

64 

65 

65 

71 

59 

66 

73 

73 

77 

76 

79 

75 

77 

78 

76 

75 

80 

MIN 

60 

57 

55 

55 

56 

62 

63 

59 

52 

58 

54 

57 

57 

56 

60 

51 

55 

59 

58 

57 

53 

51 

59 

59 

57 

53 

60 

61 

61 

59 

SAN  RAFAEL 

MAX 

79 

69 

61 

69 

70 

76 

79 

77 

77 

79 

77 

72 

52 

60 

60 

62 

68 

65 

69 

68 

70 

80 

80 

76 

75 

76 

70 

70 

80 

72 

M  I N 

44 

43 

49 

48 

43 

47 

43 

45 

46 

43 

45 

42 

41 

42 

41 

42 

42 

42 

46 

43 

50 

51 

51 

46 

44 

47 

46 

41 

41 

41 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

MAX 

75 

69 

68 

70 

82 

86 

85 

86 

88 

80 

79 

75 

74 

69 

65 

73 

80 

77 

72 

83 

79 

83 

84 

69 

79 

87 

83 

66 

63 

86 

MIN 

41 

48 

51 

53 

50 

55 

46 

47 

47 

49 

45 

49 

51 

48 

57 

47 

46 

54 

55 

48 

45 

48 

56 

50 

48 

43 

51 

43 

46 

43 

SANTA  BARBARA 

MAX 

75 

72 

69 

69 

81 

83 

87 

89 

90 

79 

77 

71 

70 

66 

64 

69 

74 

77 

70 

78 

78 

80 

83 

87 

77 

85 

81 

79 

81 

85 

MIN 

50 

53 

47 

47 

48 

44 

45 

48 

49 

50 

48 

50 

50 

47 

56 

47 

44 

49 

51 

44 

47 

50 

49 

52 

48 

45 

45 

42 

44 

45 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

MAX 

74 

68 

65 

67 

77 

79 

86 

88 

83 

73 

70 

55 

67 

59 

54 

66 

69 

72 

66 

75 

84 

76 

78 

61 

69 

60 

78 

75 

76 

80 

MIN 

49 

48 

48 

45 

43 

39 

38 

40 

41 

45 

42 

47 

43 

44 

47 

42 

36 

45 

43 

40 

41 

43 

42 

44 

41 

43 

37 

36 

37 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

74 

69 

65 

70 

73 

75 

75 

77 

74 

75 

71 

59 

64 

58 

59 

56 

67 

63 

68 

72 

67 

79 

79 

74 

74 

75 

74 

65 

66 

71 

45 

40 

45 

53 

38 

40 

39 

40 

40 

40 

39 

39 

44 

47 

44 

40 

39 

39 

45 

39 

49 

40 

47 

44 

40 

41 

40 

44 

37 

38 

SANTA  CRUZ 

MAX 

69 

63 

60 

68 

78 

85 

82 

82 

81 

78 

70 

64 

58 

60 

50 

68 

73 

54 

74 

72 

70 

79 

77 

80 

81 

86 

76 

74 

74 

76 

39 

34 

41 

42 

35 

40 

40 

41 

40 

39 

35 

42 

41 

41 

45 

40 

37 

40 

40 

38 

45 

46 

53 

53 

40 

40 

41 

36 

35 

36 

SANTA   MARIA   WB  AP 

MAX 

74 

63 

62 

74 

75 

83 

86 

84 

86 

80 

74 

65 

65 

62 

64 

67 

71 

54 

71 

79 

73 

80 

83 

68 

62 

61 

77 

69 

82 

83 

41 

38 

44 

39 

42 

39 

39 

42 

46 

41 

39 

43 

44 

43 

48 

39 

40 

47 

39 

50 

45 

51 

44 

47 

43 

45 

41 

37 

38 

38 

SANTA   MONICA  PIER 

MAX 

66 

68 

65 

64 

78 

82 

80 

71 

73 

70 

56 

65 

64 

66 

65 

65 

66 

57 

65 

66 

71 

76 

73 

70 

59 

65 

76 

76 

73 

73 

59 

59 

57 

54 

54 

59 

60 

61 

58 

62 

55 

54 

57 

54 

60 

53 

53 

58 

57 

54 

54 

55 

63 

57 

55 

51 

56 

56 

59 

56 

SANTA  PAULA 

MAX 

79 

81 

72 

69 

72 

80 

84 

90 

90 

90 

83 

80 

73 

74 

59 

64 

73 

79 

60 

81 

90 

83 

83 

90 

90 

62 

85 

82 

84 

89 

MIN 

51 

52 

49 

45 

53 

66 

62 

49 

50 

50 

49 

44 

45 

44 

56 

46 

43 

49 

43 

41 

48 

53 

57 

54 

56 

44 

69 

45 

50 

54 

SANTA  ROSA 

MAX 

86 

73 

66 

55 

72 

77 

78 

81 

79 

80 

79 

76 

53 

68 

52 

57 

52 

68 

57 

74 

74 

72 

79 

83 

80 

77 

64 

75 

70 

74 

37 

37 

40 

45 

32 

33 

34 

33 

33 

33 

34 

34 

38 

37 

37 

35 

29 

29 

31 

34 

34 

35 

35 

35 

35 

35 

34 

34 

32 

SCOTIA 

MAX 

78 

72 

58 

62 

56 

70 

71 

66 

74 

70 

71 

65 

58 

60 

54 

61 

63 

60 

56 

55 

65 

58 

53 

67 

69 

62 

71 

76 

60 

62 

42 

45 

45 

49 

39 

39 

37 

42 

40 

38 

42 

38 

36 

40 

35 

35 

40 

36 

38 

42 

44 

42 

39 

39 

42 

37 

42 

41 

42 

39 

SHASTA  DAM 

MAX 

75 

78 

75 

52 

64 

70 

69 

75 

78 

72 

79 

69 

69 

67 

63 

65 

59 

67 

65 

64 

65 

55 

57 

73 

75 

71 

70 

65 

63 

66 

54 

49 

46 

46 

47 

45 

45 

57 

51 

52 

49 

49 

49 

44 

43 

44 

44 

43 

43 

47 

48 

48 

48 

43 

42 

52 

48 

44 

44 

SHELTER  COVE 

MAX 

60 

50 

56 

54 

61 

60 

55 

51 

64 

62 

53 

50 

70 

63 

82 

74 

70 

60 

60 

69 

MIN 

38 

45 

42 

48 

45 

48 

45 

46 

50 

52 

50 

48 

55 

51 

56 

51 

54 

50 

43 

SIERRA  CITY 

MAX 

69 

72 

73 

56 

60 

69 

72 

78 

78 

75 

77 

72 

71 

57 

63 

53 

70 

71 

66 

57 

59 

53 

59 

75 

75 

67 

57 

58 

52 

70 

44 

41 

32 

30 

33 

35 

41 

44 

40 

42 

38 

35 

39 

31 

29 

34 

33 

30 

34 

38 

26 

39 

45 

43 

41 

43 

37 

30 

36 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 

65 

68 

68 

57 

54 

58 

68 

65 

58 

59 

70 

71 

69 

59 

51 

62 

55 

69 

63 

57 

57 

50 

60 

66 

66 

55 

58 

51 

65 

61 

25 

21 

32 

16 

13 

14 

17 

18 

17 

18 

18 

19 

17 

16 

15 

16 

14 

18 

22 

14 

21 

18 

22 

17 

20 

17 

13 

15 

10 

SNOW   LAB   CENTRAL  SIERRA 

MAX 

53 

56 

57 

42 

48 

53 

59 

59 

60 

61 

59 

61 

57 

50 

48 

49 

50 

59 

51 

50 

54 

50 

52 

58 

52 

52 

50 

53 

54 

57 

39 

28 

29 

22 

23 

24 

26 

29 

27 

26 

27 

25 

26 

26 

22 

23 

25 

25 

24 

25 

26 

28 

34 

25 

28 

30 

22 

24 

21 

26 

SONOMA 

MAX 

73 

68 

59 

73 

75 

76 

76 

79 

77 

76 

74 

70 

57 

64 

50 

62 

67 

55 

72 

74 

71 

79 

75 

74 

72 

62 

73 

67 

58 

70 

34 

33 

49 

39 

35 

33 

32 

31 

31 

32 

32 

33 

33 

33 

31 

30 

28 

29 

36 

31 

40 

50 

42 

35 

33 

35 

31 

30 

29 

33 

SONORA 

MAX 

72 

74 

71 

69 

66 

75 

76 

76 

80 

81 

78 

79 

75 

71 

73 

59 

57 

73 

73 

67 

59 

56 

55 

72 

80 

73 

77 

76 

75 

73 

39 

40 

41 

37 

38 

39 

41 

41 

41 

40 

41 

40 

39 

40 

35 

35 

36 

37 

40 

36 

37 

37 

39 

40 

41 

40 

38 

38 

37 

36 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

MAX 

61 

60 

62 

69 

67 

68 

78 

71 

67 

70 

67 

62 

61 

58 

55 

53 

53 

50 

55 

61 

51 

75 

75 

71 

70 

56 

57 

59 

69 

32 

30 

28 

31 

33 

30 

34 

32 

35 

33 

32 

29 

35 

28 

27 

33 

33 

32 

31 

31 

30 

38 

36 

35 

34 

32 

31 

32 

SQUIRREL   INN  2 

MAX 

40 

50 

41 

54 

48 

57 

59 

61 

53 

62 

53 

60 

50 

57 

51 

59 

61 

57 

59 

55 

59 

53 

60 

52 

56 

55 

50 

55 

58 

60 

36 

34 

37 

36 

36 

34 

35 

44 

43 

43 

45 

45 

44 

42 

40 

38 

41 

46 

43 

40 

41 

38 

42 

45 

40 

41 

35 

39 

39 

STOCKTON   FAA  AP 

MAX 

73 

71 

68 

73 

71 

75 

76 

75 

75 

75 

74 

71 

58 

65 

55 

55 

66 

65 

72 

59 

69 

76 

73 

74 

71 

73 

71 

70 

68 

58 

M I  N 

38 

41 

43 

42 

34 

38 

35 

36 

37 

35 

36 

33 

38 

37 

31 

31 

31 

32 

42 

35 

42 

45 

43 

38 

34 

37 

37 

35 

30 

STOCKTON   FIRE   STA  h 

MAX 

72 

73 

70 

69 

70 

70 

72 

73 

73 

73 

77 

73 

69 

56 

63 

53 

63 

55 

55 

70 

58 

66 

75 

72 

71 

58 

70 

70 

68 

65 

MIN 

39 

39 

43 

43 

34 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

36 

37 

38 

36 

35 

32 

34 

40 

36 

39 

41 

42 

37 

36 

37 

36 

34 

32 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

79 

73 

66 

68 

74 

75 

80 

81 

79 

81 

77 

76 

74 

67 

56 

68 

59 

57 

69 

70 

57 

73 

82 

80 

80 

78 

71 

71 

71 

75 

MIN 

43 

38 

38 

33 

34 

34 

35 

36 

36 

36 

35 

34 

34 

32 

31 

30 

31 

31 

35 

34 

34 

33 

41 

35 

35 

39 

32 

32 

30 

35 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

74 

70 

60 

66 

70 

71 

71 

72 

73 

76 

72 

72 

70 

60 

52 

54 

53 

57 

55 

55 

59 

69 

77 

76 

70 

57 

65 

68 

59 

69 

MIN 

45 

39 

37 

35 

33 

33 

41 

42 

42 

42 

42 

42 

40 

37 

35 

35 

34 

38 

35 

35 

33 

42 

38 

41 

42 

40 

37 

39 

40 

36 

SUNLANO 

MAX 

78 

73 

68 

73 

85 

90 

90 

89 

90 

86 

89 

80 

75 

77 

50 

79 

81 

60 

75 

88 

91 

86 

88 

89 

87 

88 

88 

88 

90 

89 

MIN 

58 

52 

50 

42 

48 

53 

48 

50 

49 

53 

55 

47 

45 

47 

51 

41 

54 

55 

45 

44 

49 

50 

53 

57 

57 

53 

45 

48 

48 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

64 

66 

60 

51 

50 

54 

59 

59 

60 

63 

52 

66 

60 

52 

53 

60 

60 

54 

58 

54 

55 

50 

60 

68 

51 

50 

49 

54 

52 

52 

M  I  N 

24 

22 

34 

21 

12 

13 

14 

19 

16 

18 

20 

22 

15 

16 

14 

16 

17 

16 

23 

15 

35 

15 

22 

19 

23 

14 

11 

14 

12 

TABLE  MTN 

MAX 

35 

44 

51 

55 

52 

52 

53 

53 

53 

54 

56 

59 

54 

56 

54 

54 

57 

57 

55 

57 

58 

58 

56 

64 

67 

57 

58 

56 

53 

57 

M I  N 

28 

30 

35 

37 

32 

31 

39 

42 

41 

38 

40 

40 

40 

38 

35 

35 

41 

41 

37 

36 

33 

32 

31 

43 

47 

37 

37 

40 

41 

TAHOE 

MAX 

50 

52 

55 

50 

48 

49 

50 

51 

58 

51 

57 

51 

53 

48 

53 

55 

50 

51 

67 

48 

52 

54 

52 

56 

50 

50 

61 

49 

51 

47 

31 

28 

31 

24 

21 

24 

26 

25 

25 

26 

26 

26 

27 

27 

24 

25 

26 

26 

27 

24 

25 

25 

26 

27 

26 

25 

24 

23 

23 

TEHACHAP I 

MAX 

65 

68 

57 

56 

60 

65 

73 

74 

74 

73 

73 

74 

67 

70 

68 

61 

69 

70 

58 

59 

55 

63 

75 

78 

59 

56 

64 

67 

70 

71 

38 

41 

40 

37 

38 

43 

36 

39 

37 

36 

30 

31 

30 

29 

31 

28 

36 

45 

38 

28 

34 

26 

42 

41 

30 

45 

34 

31 

29 

2  7 

TEJON  RANCHO. 

MAX 

78 

75 

69 

65 

75 

77 

72 

78 

79 

78 

78 

75 

72 

72 

67 

55 

68 

75 

65 

68 

57 

55 

72 

75 

73 

75 

60 

72 

58 

70 

51 

50 

46 

43 

41 

40 

40 

45 

48 

47 

46 

50 

43 

44 

41 

41 

A2 

46 

43 

43 

45 

45 

44 

48 

46 

44 

48 

49 

44 

THERMAL    FAA  AP 

MAX 

73 

65 

74 

77 

78 

81 

84 

88 

89 

88 

78 

83 

82 

80 

79 

82 

86 

84 

84 

88 

84 

79 

86 

93 

84 

85 

76 

78 

82 

84 

51 

50 

45 

54 

49 

42 

42 

42 

41 

47 

49 

47 

51 

47 

52 

53 

49 

55 

50 

52 

40 

45 

47 

53 

45 

48 

36 

33 

35 

34 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

MAX 

75 

75 

72 

70 

72 

75 

76 

77 

80 

81 

79 

81 

74 

75 

73 

68 

73 

75 

74 

75 

75 

56 

73 

78 

77 

78 

78 

80 

76 

71 

39 

40 

40 

37 

37 

37 

37 

37 

38 

39 

38 

38 

41 

36 

39 

35 

35 

42 

37 

36 

39 

35 

37 

40 

38 

36 

37 

37 

33 

33 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

71 

70 

64 

70 

72 

75 

76 

78 

78 

75 

76 

74 

74 

70 

66 

57 

74 

70 

58 

66 

55 

71 

72 

70 

73 

74 

70 

59 

57 

59 

MIN 

37 

38 

40 

37 

31 

39 

38 

38 

41 

40 

40 

39 

36 

35 

36 

33 

34 

37 

40 

32 

35 

35 

42 

40 

36 

40 

38 

37 

36 

37 

TORRANCE 

MAX 

75 

71 

66 

67 

83 

85 

84 

89 

89 

81 

71 

68 

^2 

65 

54 

71 

74 

76 

70 

77 

78 

85 

84 

88 

78 

78 

81 

80 

81 

85 

MIN 

52 

55 

52 

50 

48 

48 

51 

51 

53 

49 

51 

52 

52 

47 

56 

46 

45 

54 

54 

50 

45 

45 

51 

48 

48 

48 

47 

47 

61 

50 

TRACY  CAR60NA 

MAX 

72 

72 

71 

57 

71 

67 

72 

74 

71 

72 

74 

70 

57 

67 

63 

53 

62 

54 

64 

70 

59 

66 

74 

75 

70 

73 

71 

65 

65 

57 

MIN 

39 

38 

40 

42 

40 

40 

40 

37 

36 

39 

39 

38 

35 

34 

35 

34 

35 

34 

37 

40 

44 

45 

44 

38 

39 

39 

33 

34 

37 

37 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 

75 

73 

66 

71 

67 

73 

75 

■3 

74 

75 

72 

70 

70 

55 

53 

54 

56 

55 

71 

71 

5S 

79 

76 

72 

72 

72 

68 

67 

69 

70 

MIN 

37 

39 

49 

46 

37 

37 

37 

34 

35 

35 

35 

34 

33 

33 

32 

35 

35 

32 

44 

37 

42 

47 

42 

37 

35 

35 

33 

36 

35 

34 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

MAX 

76 

69 

47 

57 

64 

65 

55 

65 

54 

52 

61 

55 

58 

58 

58 

53 

59 

59 

55 

66 

60 

MIN 

34 

38 

38 

28 

25 

26 

27 

29 

27 

25 

26 

22 

25 

25 

27 

28 

26 

27 

26 

24 

23 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1959 


Day  Oi  Month 


station 

1 

2 

3 

s 

6  1  7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  1 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  j 

29  1 

30 

31 

Aver 

TRONA 

MAX 

77 

72 

66 

70 

68 

72 

71 

72 

80 

78 

75 

75 

73 

75 

74 

70 

68 

68 

75 

72 

78 

74 

70 

75 

75 

73 

74 

62 

62 

65 

72.0 

46 

53 

45 

42 

47 

35 

36 

35 

35 

34 

40 

35 

40 

36 

35 

36 

40 

36 

37 

41 

42 

40 

36 

42 

33 

27 

29 

24 

37.6 

TRUCKEE  RS 

MAX 

60 

61 

63 

52 

53 

54 

67 

65 

64 

68 

55 

56 

53 

54 

54 

57 

64 

66 

60 

55 

63 

56 

58 

64 

58 

56 

54 

60 

52 

59 

59.0 

25 

20 

25 

16 

11 

16 

16 

15 

17 

18 

16 

16 

18 

14 

16 

17 

16 

21 

14 

17 

17 

21 

17 

19 

21 

12 

14 

11 

1  0 

16.7 

TULELAKE 

MAX 

70 

68 

63 

51 

60 

63 

62 

68 

67 

66 

66 

62 

55 

55 

55 

56 

66 

61 

53 

54 

57 

49 

63 

62 

59 

54 

56 

56 

51 

55 

59.5 

24 

19 

32 

19 

9 

16 

15 

16 

16 

15 

16 

12 

9 

12 

13 

17 

27 

14 

26 

18 

35 

16 

24 

6 

9 

15 

9 

1  3 

16.8 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

79 

83 

75 

51 

63 

72 

72 

79 

79 

76 

81 

74 

73 

67 

66 

69 

69 

64 

64 

67 

65 

65 

77 

76 

75 

73 

69 

68 

68 

71.1 

56 

47 

47 

45 

46 

58 

50 

51 

47 

46 

49 

40 

43 

43 

41 

42 

48 

45 

47 

48 

49 

50 

55 

47 

42 

43 

51 

47.3 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MAX 

78 

72 

70 

71 

83 

87 

86 

88 

90 

81 

79 

75 

75 

71 

68 

75 

83 

76 

73 

81 

81 

84 

85 

88 

60 

88 

63 

65 

85 

86 

80.3 

46 

56 

46 

48 

43 

44 

46 

45 

42 

42 

46 

46 

45 

44 

40 

46 

50 

41 

41 

44 

51 

42 

41 

40 

46 

36 

39 

37 

44.9 

TWENTfNINE  PALMS 

MAX 

66 

62 

65 

71 

69 

69 

74 

78 

78 

78 

73 

76 

76 

73 

71 

73 

73 

75 

75 

74 

73 

67 

76 

60 

81 

73 

67 

59 

74 

74 

72.8 

46 

49 

41 

43 

46 

30 

36 

40 

42 

45 

40 

49 

42 

44 

40 

43 

51 

46 

53 

36 

50 

53 

61 

44 

50 

31 

31 

34 

35 

42.9 

TWIN  LAKES 

MAX 

52 

55 

47 

52 

57 

61 

63 

63 

61 

59 

60 

56 

54 

49 

49 

61 

60 

55 

52 

57 

50 

52 

62 

62 

59 

56 

54 

55 

59 

59 

56.4 

31 

29 

25 

19 

26 

27 

26 

26 

26 

24 

24 

26 

20 

23 

25 

26 

25 

23 

25 

27 

38 

26 

25 

35 

23 

23 

22 

25 

25.7 

UK  I  AH 

MAX 

80 

77 

63 

71 

75 

78 

78 

83 

81 

80 

79 

75 

76 

67 

69 

69 

73 

65 

69 

75 

66 

73 

80 

79 

77 

84 

70 

73 

59 

75 

74.3 

35 

36 

37 

44 

33 

34 

34 

35 

35 

33 

33 

31 

30 

31 

30 

30 

37 

33 

33 

34 

37 

31 

35 

34 

30 

33 

28 

3  7 

33.6 

UCLA 

MAX 

70 

68 

67 

67 

82 

86 

84 

80 

85 

79 

76 

73 

73 

66 

64 

67 

76 

76 

73 

76 

74 

80 

80 

87 

79 

83 

61 

81 

83 

66 

75.7 

56 

56 

52 

51 

54 

64 

65 

62 

62 

55 

53 

56 

55 

58 

52 

54 

62 

54 

52 

61 

59 

63 

59 

62 

56 

61 

63 

65 

69 

58.5 

UPLAND    3  N 

MAX 

74 

64 

62 

65 

79 

85 

84 

87 

83 

91 

83 

76 

74 

73 

60 

72 

80 

79 

79 

81 

80 

79 

83 

87 

82 

64 

78 

60 

84 

83 

76.4 

53 

50 

52 

45 

43 

47 

46 

47 

48 

46 

45 

46 

52 

36 

45 

53 

42 

42 

46 

47 

50 

53 

46 

46 

42 

42 

43 

45 

46.  3 

UPPER  LAKE  RS 

MAX 

79 

77 

69 

72 

79 

76 

79 

81 

79 

77 

75 

76 

70 

70 

67 

69 

73 

72 

76 

79 

71 

74 

74.6 

35 

32 

35 

35 

25 

25 

27 

28 

28 

26 

24 

23 

23 

28 

25 

26 

27 

25 

25 

30 

27.5 

UPR    SAN   LEANDRO  FILTERS 

MAX 

76 

70 

64 

60 

69 

69 

74 

78 

71 

76 

74 

71 

59 

63 

59 

58 

62 

67 

61 

67 

66 

77 

76 

75 

74 

74 

71 

64 

58 

66.6 

42 

46 

49 

47 

45 

45 

45 

42 

45 

43 

43 

42 

43 

41 

41 

43 

50 

53 

51 

46 

50 

43 

42 

44 

45.  1 

VACAVl LLE 

MAX 

78 

74 

62 

75 

72 

77 

79 

78 

78 

78 

75 

72 

74 

68 

65 

64 

67 

67 

74 

70 

71 

81 

76 

75 

79 

79 

70 

72 

71 

70 

73.0 

M I N 

36 

38 

48 

40 

50 

36 

35 

36 

36 

37 

34 

34 

32 

33 

34 

35 

37 

35 

46 

51 

46 

38 

36 

49 

36 

37 

34 

35 

38.4 

VALYERMO  RS 

MAX 

60 

63 

66 

66 

65 

63 

70 

71 

71 

70 

71 

73 

72 

67 

6  7 

65 

66 

69 

68 

66 

71 

68 

73 

73 

75 

71 

63 

63 

59 

69 

58.1 

43 

45 

34 

34 

35 

36 

32 

38 

35 

38 

40 

33 

33 

29 

33 

41 

34 

34 

34 

32 

46 

47 

38 

41 

25 

27 

32 

30 

35.2 

VICTORVILLE    PUMP  PLANT 

MAX 

61 

65 

62 

65 

70 

63 

68 

72 

77 

75 

77 

74 

75 

73 

75 

65 

68 

70 

73 

70 

72 

72 

63 

74 

75 

76 

68 

67 

65 

70 

70.0 

45 

48 

46 

39 

45 

32 

30 

36 

34 

37 

42 

34 

38 

31 

36 

43 

41 

34 

33 

30 

34 

38 

35 

34 

26 

24 

28 

27 

35.3 

VISAL  lA 

MAX 

76 

80 

74 

70 

65 

74 

77 

77 

80 

83 

80 

80 

76 

74 

75 

68 

69 

70 

75 

65 

70 

69 

68 

73 

77 

74 

76 

76 

75 

71 

74.0 

43 

39 

42 

39 

41 

41 

39 

40 

41 

39 

39 

37 

36 

38 

36 

44 

37 

40 

40 

41 

39 

40 

40 

40 

40 

37 

35 

36 

39.2 

VISTA    1  W 

MAX 

72 

67 

69 

70 

83 

86 

85 

81 

86 

79 

81 

79 

77 

69 

65 

69 

76 

77 

71 

73 

80 

64 

80 

87 

83 

87 

82 

83 

90 

85 

76.5 

42 

51 

50 

49 

49 

48 

46 

51 

45 

47 

41 

49 

43 

56 

44 

44 

53 

52 

44 

39 

36 

48 

46 

46 

40 

43 

44 

46 

45 

46.2 

VOLTA  PH 

MAX 

79 

76 

70 

69 

71 

73 

79 

79 

78 

79 

76 

73 

73 

71 

64 

67 

71 

65 

63 

69 

62 

71 

80 

77 

77 

77 

74 

70 

71 

72 

72.5 

51 

40 

36 

34 

35 

42 

44 

40 

46 

40 

39 

43 

36 

34 

37 

35 

34 

39 

38 

35 

37 

46 

40 

45 

42 

37 

36 

36 

42 

39.  3 

WALNUT   CREEK    2  ESE 

MAX 

76 

76 

72 

62 

70 

70 

74 

77 

73 

72 

76 

72 

66 

70 

63 

63 

63 

66 

66 

72 

72 

67 

78 

75 

73 

74 

75 

67 

69 

69 

70.5 

35 

35 

44 

44 

37 

30 

31 

31 

31 

30 

34 

33 

35 

33 

31 

31 

36 

33 

35 

33 

39 

35 

33 

39 

31 

33 

30 

33 

34.0 

WALNUT  GROVE 

MAX 

75 

75 

70 

71 

71 

74 

75 

70 

75 

71 

75 

74 

66 

68 

60 

65 

67 

68 

71 

68 

66 

73 

76 

74 

70 

72 

66 

59 

57 

59 

70.6 

35 

35 

42 

43 

47 

33 

34 

33 

32 

34 

32 

33 

31 

31 

31 

32 

37 

36 

35 

36 

35 

38 

29 

30 

29 

30 

29 

29 

34.  0 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

59 

56 

54 

65 

64 

71 

76 

75 

74 

76 

71 

70 

71 

73 

64 

71 

74 

71 

69 

75 

75 

67 

79 

80 

76 

69 

70 

70 

77 

74 

70.5 

35 

42 

38 

36 

34 

39 

38 

42 

34 

40 

34 

33 

33 

33 

29 

40 

43 

39 

35 

29 

35 

39 

36 

34 

42 

34 

35 

40 

35 

36.  6 

WASCO 

MAX 

77 

79 

76 

71 

63 

74 

76 

76 

79 

80 

78 

79 

76 

73 

73 

72 

67 

68 

74 

66 

69 

67 

66 

73 

76 

73 

73 

79 

72 

66 

73.1 

43 

43 

41 

42 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

36 

37 

37 

38 

36 

37 

44 

39 

38 

37 

38 

37 

40 

38 

38 

35 

36 

34 

35 

38.2 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

77 

68 

59 

59 

69 

78 

80 

80 

84 

83 

81 

70 

59 

56 

56 

55 

65 

75 

60 

64 

69 

67 

76 

80 

81 

79 

82 

75 

73 

75 

71.2 

MIN 

38 

36 

39 

43 

38 

4  1 

42 

42 

40 

38 

35 

40 

41 

42 

43 

38 

38 

40 

41 

37 

41 

45 

44 

44 

41 

42 

39 

41 

35 

39 

40  .  1 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

82 

81 

75 

49 

63 

73 

71 

73 

75 

74 

74 

72 

70 

66 

69 

62 

65 

67 

59 

61 

60 

58 

61 

69 

63 

64 

68 

65 

53 

5* 

56.9 

M 

26 

28 

33 

39 

20 

20 

21 

20 

21 

23 

22 

20 

21 

16 

21 

19 

18 

20 

25 

24 

28 

21 

26 

24 

24 

16 

17 

15 

20 

22.3 

WEED  1  S 

MAX 

69 

70 

68 

50 

51 

55 

61 

61 

64 

63 

65 

65 

60 

50 

54 

59 

59 

69 

60 

51 

63 

50 

45 

59 

60 

59 

52 

62 

55 

50 

56.6 

MIN 

30 

26 

30 

25 

15 

1  8 

1  9 

22 

23 

22 

23 

22 

16 

16 

15 

15 

19 

29 

24 

22 

23 

20 

24 

23 

25 

16 

16 

17 

16 

18 

21.1 

WHISKEYTOWN 

MAX 

86 

75 

50 

68 

75 

85 

78 

84 

74 

74 

74 

69 

69 

66 

67 

73 

79 

76 

70 

82 

MIN 

31 

35 

34 

31 

26 

27 

33 

28 

27 

31 

26 

27 

25 

34 

39 

32 

37 

35 

33 

24 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

30 

37 

41 

44 

43 

45 

51 

50 

49 

50 

50 

51 

49 

45 

44 

43 

46 

50 

50 

42 

51 

43 

44 

53 

56 

50 

45 

48 

45 

48 

46.5 

MIN 

19 

18 

17 

17 

11 

1 1 

I  5 

16 

18 

18 

16 

18 

15 

15 

14 

15 

19 

23 

25 

10 

16 

15 

15 

22 

33 

15 

15 

15 

13 

1  7 

17.0 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

20 

23 

27 

28 

31 

34 

37 

35 

37 

36 

35 

38 

32 

30 

28 

30 

38 

39 

36 

32 

37 

27 

32 

42 

40 

39 

33 

32 

34 

35 

33.3 

MIN 

10 

12 

1  7 

17 

18 

20 

2  1 

23 

23 

21 

22 

21 

17 

17 

16 

20 

25 

24 

18 

15 

20 

11 

23 

24 

26 

17 

18 

20 

20 

18 

19.2 

WILLIAMS 

MAX 

77 

77 

75 

68 

71 

73 

74 

76 

78 

77 

76 

74 

75 

74 

75 

72 

73 

70 

68 

70 

74 

75 

76 

84 

76 

80 

76 

72 

71 

71 

74.3 

47 

45 

40 

42 

39 

40 

" 

35 

39 

41 

39 

37 

36 

33 

33 

32 

33 

34 

39 

40 

40 

41 

41 

41 

39 

38 

36 

34 

31 

33 

37.8 

WILLOWS 

MAX 

83 

73 

74 

63 

72 

77 

77 

81 

83 

81 

78 

77 

75 

75 

68 

66 

69 

70 

65 

69 

69 

73 

75 

84 

79 

SO 

78 

70 

55 

73 

74.2 

41 

41 

44 

43 

49 

■'^ 

36 

36 

37 

37 

37 

36 

36 

36 

31 

33 

35 

34 

38 

42 

42 

48 

55 

36 

36 

46 

36 

34 

30 

38.6 

WINTERS 

MAX 

82 

75 

74 

63 

72 

72 

77 

81 

79 

79 

78 

76 

73 

74 

69 

68 

67 

69 

67 

74 

71 

73 

60 

78 

76 

60 

76 

75 

74 

71 

74.2 

MIN 

38 

40 

48 

43 

45 

37 

36 

35 

34 

35 

36 

37 

34 

34 

33 

33 

32 

32 

38 

39 

46 

53 

49 

38 

36 

49 

35 

36 

33 

36 

38.3 

WOODFOROS 

MAX 

58 

60 

57 

55 

58 

59 

58 

61 

64 

65 

65 

52 

60 

60 

60 

60 

64 

54 

57 

56 

54 

58 

59 

58 

58 

55 

61 

60 

66 

58.8 

25 

31 

39 

27 

19 

32 

30 

31 

33 

33 

35 

28 

24 

31 

29 

29 

33 

32 

27 

39 

22 

34 

30 

28 

25 

22 

31 

29 

29.7 

WOODLAND    I  WNW 

MAX 

60 

73 

73 

65 

72 

74 

77 

76 

77 

77 

77 

78 

72 

72 

66 

69 

66 

69 

68 

72 

71 

70 

77 

77 

74 

75 

78 

71 

70 

69 

72.8 

MIN 

36 

40 

40 

45 

41 

39 

33 

38 

36 

35 

37 

36 

33 

32 

31 

32 

35 

33 

36 

34 

45 

49 

45 

45 

35 

42 

33 

35 

30 

32 

37.2 

Y0R8A  LINDA 

MAX 

80 

70 

72 

72 

82 

84 

87 

92 

93 

85 

84 

78 

79 

70 

66 

77 

85 

62 

75 

82 

64 

84 

85 

63 

82 

86 

64 

86 

90 

91 

81.7 

MIN 

48 

50 

48 

45 

46 

52 

50 

43 

45 

44 

42 

46 

43 

39 

42 

52 

46 

42 

43 

45 

53 

47 

45 

45 

44 

48 

45 

45 

45.8 

YOSEMITE  NP 

MAX 

66 

62 

61 

60 

66 

66 

69 

70 

69 

67 

71 

65 

63 

63 

60 

60 

63 

64 

61 

65 

60 

58 

65 

63 

60 

66 

60 

59 

61 

65 

63.5 

MIN 

33 

30 

30 

30 

27 

27 

34 

32 

34 

31 

29 

31 

28 

30 

28 

27 

31 

28 

30 

28 

29 

32 

33 

31 

29 

29 

27 

32 

33 

31 

30.1 

YREKA 

MAX 

77 

75 

71 

65 

67 

65 

64 

65 

65 

69 

66 

67 

65 

54 

58 

61 

58 

60 

56 

57 

56 

56 

56 

63 

61 

63 

58 

56 

51 

53 

62.3 

MIN 

27 

29 

36 

22 

21 

23 

22 

23 

21 

25 

25 

24 

25 

22 

16 

19 

20 

20 

22 

24 

25 

24 

24 

25 

25 

20 

16 

18 

19 

22 

22.9 

See  Releieoce  Notes  Following  Station  Index 
-  369  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1959 


Day  of  month 


Statio 


2 

3 

S 

6 

7 

8 

'  10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

^19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avg. 

.  09 

.  09 

.09 

.07 

.  10 

.08 

.  08 

.09  :  .08 

.06 

.09 

.06 

.  08 

.08 

.06 

.05 

.05 

.04 

.06 

.08 

.09 

.18 

.12 

.09 

.08 

.07 

.09 

.07 

.06 

.06 

2 . 39 

.34 

.24 

* 

.  43 

.06 

.  15 

.  20 

.20 

.25 

.22 

.15 

.  17 

* 

* 

.30 

.  15 

.  15 

.  12 

.  10 

.  15 

.  24 

.  19 

.  15 

.15 
- 

.  15 

.  12 

.15 

.15 

.15 

4.83 

.  16 

.  29 

.  23 

.  25 

.25 

.17 

.  13 

.20 

.17 

.  15 

.15 

.21 

.25 

.16 

.21 

.  13 

.16 

.17 

.32 

.  20 

.32 

.18 

.  11 

.  14 

.15 

.  23 

.  17 

.  12 

.  09 

.18 

5.65 

23 

62 

90 

111 

40:  7 

6 

8 

13 

1 

6 

30 

49 

18 

50 

12 

12 

13 

162 

46 

139 

70 

4 

3 

3 

20 

5 

4 

5 

1016 

65 

64 

62 

62 

61 

61 

62 

64 

67 

65 

64 

64 

65 

62 

58 

62 

60 

62 

63 

65 

59 

57 

61 

65 

63 

60 

56 

55 

56 

55 

61.5 

43 

47 

41 

42 

40 

31 

33 

36 

38 

38 

37 

40 

42 

37 

41 

36 

37 

37 

44 

39 

43 

34 

36 

40 

40 

40 

32 

29 

30 

32 

37.8 

.11 

.08 

.11 

.21 

.15 

.20 

.19 

.15 

.15 

,08 

.11 

.12 

.09 

.04 

.  10 

.  10 

.14 

.  11 

.23 

.  14 

.20 

.  16 

.16 

.15 

.21 

.15 

.  17 

.  16 

3.97 

31 

30 

15 

28 

28 

58 

51 

22 

43 

25 

36 

11 

17 

9 

35 

6 

43 

15 

24 

32 

59 

42 

41 

47 

39 

29 

49 

25 

42 

40 

972 

.  25 

.  23 

.  18 

.  25 

.15 

.28 

.05 

.14 

.06 

.09 

.14 

.  12 

.04 

.  12 

.06 

.  10 

.  06 

.  06 

.  09 

.  07 

.07 

.  23 

.  12 

.  15 

.  12 

.25 

.28 

.  13 

.  09 

.10 

4.  08 

43 

30 

95 

26 

97 

40 

19 

19  27 

34 

2 

24 

25 

34 

33 

39 

33 

27 

36 

22 

35 

66 

42 

29 

5 

56 

84 

27 

18 

17 

1084 

70 

66 

66 

70 

69 

68 

65 

67 

72 

78 

67 

66 

64 

65 

61 

60 

60 

60 

59 

64 

63 

66 

66 

82 

78 

74 

68 

62 

60 

58 

66.5 

48 

46 

48 

50 

53 

42 

42 

44 

48 

43 

43 

44 

44 

57 

41 

41 

40 

40 

40 

45 

45 

51 

50 

50 

45 

44 

42 

42 

41 

39 

44.  9 

.  15 

,  15 

.  06 

.  09 

.15 

.07 

.  10 

.09 

.07 

.07 

.08 

.04 

.07 

.  06 

.03 

.06 

.03 

.05 

.05 

.07 

.08 

.  15 

.19 

.07 

.08 

.09 

.  08 

.  06 

.  02 

.06 

2.42 

43 

28 

37 

57 

14 

83 

20 

20 

13 

14 

14 

48 

42 

40 

27 

13 

15 

30 

64 

41 

100 

99 

44 

22 

32 

32 

25 

44 

27 

25 

1113 

70 

66 

65 

67 

66 

69 

69 

69 

68 

67 

64 

64 

64 

61 

60 

59 

63 

62 

64 

64 

65 

66 

70 

69 

67 

67 

66 

62 

60 

63 

65.  2 

48 

44 

51 

54 

44 

46 

44 

43 

44 

44 

43 

44 

44 

47 

46 

43 

43 

42 

48 

44 

52 

49 

40 

47 

44 

44 

42 

42 

40 

42 

44.9 

.19 

.17 

.  13 

.13 

.08 

.17 

.29 

.25 

.26 

.27 

.20 

.  15 

.11 

.09 

.10 

.06 

.11 

.  09 

.11 

.12 

.15 

.15 

.18 

.21 

.19 

.19 

.23 

.15 

.17 

.21 

4.91 

40 

34 

40 

32 

44 

47 

63 

50 

58 

73 

41 

28 

37 

19 

12 

33 

40 

20 

37 

35 

40 

55 

52 

50 

42 

41 

60 

62 

26 

59 

1270 

70 

69 

69 

70 

72 

74 

74 

74 

75 

75 

73 

79 

68 

69 

68 

63 

68 

69 

69 

70 

68 

68 

70 

71 

74 

72 

70 

68 

74 

67 

70.7 

45 

45 

52 

47 

48 

43 

42 

46 

52 

58 

58 

47 

48 

47 

45 

48 

46 

46 

52 

45 

45 

47 

45 

49 

48 

47 

45 

43 

43 

43i 

47.2 

.11 

.11 

.09 

.05 

.09 

.09 

.11 

.10 

.09 

.10 

.11 

.10 

.10 

.  09 

.  07 

.06 

.  06 

.  07 

.  08 

.  08 

.  07 

.  10 

.  09 

.  08 

.08 

.08 

.08 

.11 

.09 

.08 

2.62 

16 

14 

17 

12 

16 

12 

12 

11 

8 

9 

12 

8 

12 

13 

9 

10 

12 

9 

14 

21 

15 

20 

15 

13 

10 

11 

9 

16 

9 

9{ 

374 

.  11 

.  13 

.  04 

.12 

.14 

.10 

* 

* 

.26 

.  11 

.  07 

.  05 

.  11 

+ 

.20 

.  07 

.  08 

.  09 

.  09 

* 

.35 

* 

.19 

.12 

.09 

.22 

2.74 

19 

24 

45 

20 

21 

11 

• 

20 

14 

7 

5 

15 

• 

.31 

.17 

.19 

.23 

.26 

• 

* 

.82 

• 

.25 

.11 

.  13 

• 

.21 

469 

.12 

.  15 

.10 

.15 

.13 

.18 

* 

* 

.60 

.20 

.19 

.09 

.35 

.  11 

.12 

.06 

.10 

* 

.43 

.16 

.13 

* 

.29 

.53 

4. 19 

47 

59 

82 

57 

72 

60 

* 

• 

145 

38 

» 

70 

40 

• 

< 

205 

63 

35 

46 

72 

* 

144 

46 

44 

* 

102 

» 

110 

1537 

62 

69 

69 

70 

70 

71 

73 

74 

~ 

73 

67 

68 

68 

71 

68 

67 

74 

72 

71 

70 

71 

~ 

45 

46 

53 

55 

53 

46 

45 

47 

48 

48 

48 

48 

59 

55 

52 

z 

43 

44 

48 

z 

47i  - 

z 

42 

.30 

.  08 

.  07 

.14 

.32 

.25 

.15 

.19 

.15 

.19 

.16 

.17 

.  15 

.15 

.  15 

.  14 

.  12 

.  11 

.13 

.23 

.15 

.  1 7 

.08 

.24 

.11 

.37 

.15 

,12 

.13 

.10 

4.97 

20 

40 

10 

0 

80 

10 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

30 

0 

70 

0 

0 

5 

75 

0 

0 

0 

0 

350 

73 

79 

74 

77 

75 

72 

72 

78 

74 

72 

72 

76 

71 

71 

71 

70 

69 

66 

68 

73 

72 

72 

68 

73 

78 

72 

62 

61 

71.7 

35 

55 

57 

55 

49 

46 

47 

47 

50 

49 

49 

48 

48 

48 

49 

49 

49 

50 

48 

53 

55 

51 

58 

72 

52 

54 

47 

42 

41 

40 

54.3 

.10 

.12 

.13 

.04 

.30 

.10 

.13 

.13 

.10 

.12 

.10 

.  09 

.  08 

.  09 

.06 

.  06 

.  05 

.07 

.07 

.14 

.  OS 

.24 

.24 

.09 

.13 

.13 

.13 

.10 

.  11 

.09 

3.42 

7 

15 

68 

45 

151 

15 

28 

31 

13 

9 

5 

10 

9 

14 

17 

16 

10 

20 

18 

55 

28 

161 

80 

11 

13 

34 

29 

20 

30 

15 

977 

1.  50 

.  13 

.06 

.11 

.23 

* 

♦ 

.49 

.18 

« 

.26 

.  04 

* 

.20 

.03 

.11 

.06 

.09 

* 

.51 

.13 

,13 

* 

.32 

• 

* 

.30 

3.88 

• 

l<198 

128 

69 

54 

76 

* 

173 

68 

» 

94 

37 

* 

• 

168 

32 

54 

70 

49 

• 

• 

262 

59 

53 

* 

103 

* 

142 

1889 

67 

63 

67 

66 

64 

66 

65 

64 

57 

59 

54 

59 

57 

62 

66 

66 

64 

63 

60 

- 

41 

42 

43 

43 

42 

- 

- 

41 

41 

42 

45 

- 

38 

38 

38 

39 

41 

- 

- 

41 

44 

43 

- 

41 

- 

38 

- 

.04 

.11 

.06 

.09 

.12 

.15 

.15 

.15 

.13 

.14 

.13 

.15 

.11 

.12 

.11 

.07 

.06 

.08 

.09 

.15 

.08 

.13 

,15 

.14 

,10 

.02 

.15 

.16 

.12 

.10: 

3.36 

47 

44 

48 

46 

69 

72 

55 

64 

56 

63 

58 

57 

48 

32 

32 

26 

54 

53 

25 

43 

40 

56 

52 

51 

56 

30 

61 

64 

44 

47 

1493 

.  21 

.  18 

.  17 

.  15 

.14 

.14 

.  19 

.20 

.16 

.17 

.20 

.  16 

.  18 

.  15 

.  14 

.09 

.10 

.12 

.  12 

.  12 

.07 

.14 

.10 

.15 

,14 

.  24 

.21 

.15 

4.52 

70 

55 

28 

38 

62 

62 

35 

38 

42 

21 

44 

31 

24 

37 

20 

27 

32 

30 

31 

68 

38 

50 

51 

69 

28 

87 

62 

47 

47 

44[ 

1318 

68 

70 

68 

67 

63 

67 

68 

69 

70 

70 

69 

70 

67 

65 

64 

61 

61 

63 

65 

59 

63 

63 

62 

65 

66 

64 

65 

66 

64 

62: 

65.5 

43 

45 

45 

43 

43 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

44 

44 

44 

44 

42 

42 

42 

41 

41 

43 

43 

44 

45 

45 

45 

45 

43 

41 

40 

43.5 

.  14 

.09 

.09 

.  05 

.04 

.07 

.  09 

.07 

.07 

.  09 

.05 

.05 

.  03 

.  04 

.04 

.04 

,05 

,05 

,05 

.04 

.04 

.09 

.05 

,04 

.04 

.15 

,04 

.07 

.  03 

.04 

1.83 

.  07 

.  12 

.  01 

.11 

.09 

.18 

.15 

.  18 

.20 

.  00 

-09 

.04 

.23 

,14 

,10 

,13 

,15 

.20 

.15 

,18 

.13 

.18 

,  17 

.13 

.10 

.09 

3.88 

23 

29 

* 

42 

17 

44 

14 

12 

17 

22 

1 

1 

3 

•  0 

88 

19 

8 

16 

55 

39 

29 

■'t 

49 

20 

20 

21 

18 

14 

16 

B 

665 

65 

65 

62 

72 

74 

69 

74 

75 

76 

77 

78 

65 

74 

82 

76 

75 

76 

74 

74 

75 

75 

70 

71 

74 

79 

75 

74 

67 

65 

71 

72.6 

52 

53 

50 

51 

54 

46 

46 

47 

52 

52 

53 

50 

52 

52 

54 

52 

53 

55 

52 

46 

48 

46 

51 

52 

53 

43 

39 

40 

43 

49.7 

.30 

.15 

.30 

.11 

.08 

.13 

.15 

.20 

.15 

.22 

.15 

.15 

.15 

.13 

.15 

.10 

.12 

,11 

.15 

.11 

.22 

.13 

.15 

.20 

.15 

.10 

.15 

.15 

.15 

4.66 

45 

47 

41 

59 

43 

39 

31 

32 

32 

28 

29 

35 

39 

31 

40 

84 

59 

45 

63 

49 

39 

44 

33 

* 

35 

63 

40 

39 

1256 

12 

12 

.  08 

.  06 

.  09 

.09 

.10 

.  10 

.09 

10 

.  10 

.  10 

.  08 

.  07 

.  07 

.  05 

07 

.  09 

06 

09 

05 

.  07 

.  08 

.  06 

.07 

.07 

.  08 

.06 

2.  49 

24 

12 

12 

17 

17 

13 

13 

8 

10 

10 

10 

12 

14 

10 

17 

17 

11 

10 

20 

24 

14 

31 

15 

11 

2C 

16 

12 

15 

15 

12 

442 

.10 

.08 

.02 

.08 

.11 

.09 

.09 

.10 

.10 

.08 

.07 

.08 

.10 

.06 

.05 

.07 

.05 

.04 

,04 

.08 

.07 

.08 

.08 

.10 

.09 

.12 

,06 

.05 

.11 

.07 

2.32 

8 

11 

4 

20 

20 

7 

14 

5 

7 

g 

7 

g 

13 

g 

9 

10 

9 

7 

8 

26 

11 

21 

21 

16 

11 

22 

7 

4 

16 

15 

353 

.10 

.  09 

.  08 

.  10 

.04 

.09 

.  10 

.  06 

.  10 

.  06 

.  04 

.  06 

.  05 

.05 

.  03 

.  08 

,  11 

.  07 

.  11 

.  18 

.  OS 

,  10 

.  07 

.  04 

.08 

.09 

.  08 

.04 

2.35 

14 

10 

34 

42 

12 

16 

9 

11 

7 

1 

14 

20 

10 

22 

22 

13 

6 

16 

43 

19 

50 

94 

22 

17 

3 

'lO 

5 

29 

9 

13 

593 

.15 

.09 

.10 

.09 

.22 

.10 

.07 

.  09 

.  10 

.12 

.11 

.08 

.08 

.08 

.08 

.00 

.06 

.08 

,11 

.09 

.09 

,38 

.10 

,07 

,10 

.10 

,08 

.12 

.07 

.00 

3.  01 

20 

40 

70 

100 

90 

30 

20 

20 

20 

30 

20 

40 

40 

40 

50 

40 

20 

30 

70 

40 

80 

220 

20 

20 

30 

20 

30 

40 

20 

20 

1330 

67 

66 

67 

66 

66 

67 

68 

67 

68 

68 

66 

66 

66 

63 

61 

61 

62 

61 

64 

64 

64 

64 

66 

66 

63 

62 

60 

61 

58 

60! 

64.3 

43 

46 

45 

49 

42 

46 

44 

43 

43 

43 

44 

40 

46 

43 

43 

41 

41 

41 

47 

44 

50 

45 

45 

44 

43 

43 

41 

42 

39 

40; 

43,5 

.16 

.10 

.12 

.04 

.  18 

.  15 

.11 

.09 

.11 

.11 

.10 

.10 

.08 

.08 

.06 

.05 

.07 

.09 

.05 

.10 

.08 

.15 

.12 

.13 

.07 

.15 

,16 

.09 

.07 

.06 

3.03 

20 

15 

35 

20 

31 

19 

9 

4 

15 

14 

12 

12 

11 

11 

14 

12 

15 

16 

14 

17 

21 

43 

20 

18 

10 

24 

18 

28 

3 

121 

513 

68 

66 

67 

58 

68 

65 

66 

67 

66 

65 

65 

64 

64 

64 

60 

60 

60 

59 

59 

65 

72 

66 

66 

70 

67 

73 

65 

60 

60 

59 

64 . 5 

45 

45 

45 

48 

44 

41 

42 

42 

41 

41 

41 

43 

42 

42 

40 

40 

38 

39 

39 

42 

50 

41 

41 

47 

48 

45 

40 

40 

37 

38 

42.2 

.14 

.11 

.13 

.17 

.  08 

.  08 

.  11 

.  08 

.  10 

.  09 

.  11 

.  15 

.  17 

.  16 

.10 

.  OS 

.09 

3.42 

* 

<.  28 

.  14 

.07 

.12 

.18 

.42 

.07 

* 

.08 

.06 

* 

.10 

.05 

.01 

.04 

.06 

« 

.16 

.03 

.03 

.06 

.19 

* 

1  94 

43 

29 

49 

• 

49 

11 

22 

8 

• 

49 

10 

22 

6 

33 

• 

* 

116 

25 

16 

* 

19 

« 

• 

24 

636 

.  18 

.05 

.10 

.  09 

.24 

.11 

.04 

.  12 

.12 

.10 

.20 

.10 

.09 

.10 

.06 

.08 

.05 

.05 

.  01 

.17 

.08 

.16 

.12 

.01 

.12 

.09 

.11 

.17 

.02 

.18 

3.12 

54 

42 

22 

61 

49 

78 

33 

38 

38 

31 

37 

26 

22 

22 

48 

39 

11 

45 

25 

106 

49 

101 

74 

63 

46 

31 

68 

34 

40 

228 

1561 

rf.24 

.  08 

.  04 

.10 

.17 

* 

.34 

.  15 

.  22 

.  11 

.24 

.  09 

.  08 

33 

10 

15 

.30 

.38 

3.34 

0  86 

17 

68 

47 

94 

* 

75 

41 

a, 

40 

29 

♦ 

79 

25 

24 

62 

60 

190 

24 

76 

* 

105 

* 

* 

130 

1272 

13 

.  10 

06 

08 

.08 

.23 

.  18 

.20 

.13 

.  14 

.  14 

.  12 

.  11 

.  09 

.  08 

.  06 

.  09 

13 

10 

08 

.18 

.23 

.18 

.15 

.19 

.22 

,13 

.15 

.17 

4.13 

.29 

.  12 

.10 

.10 

.27 

.16 

.07 

.44 

.23 

.21 

■ 

■ 

.14 

.14 

.07 

.20 

,13 

.14 

.20 

.  13 

.  14 

.  13 

.  20 

.  25 

.28 

.22 

.17 

.  17 

.14 

5 . 32 

.  24 

.  15 

.  12 

.  02 

.30 

.15 

.  16 

.21 

.18 

.  19 

.  13 

.  13 

.  13 

.  20 

.  13 

.  08 

.  06 

.  07 

.  09 

.10 

.  13 

.12 

.  05 

.13 

.20 

.26 

.20 

.09 

.12 

.10 

4.24 

85 

45 

30 

30 

120 

25 

115 

80 

45 

60 

45 

45 

65 

97 

60 

63 

37 

43 

37 

92 

31 

70 

80 

80 

100 

50 

71 

49 

80 

50 

1880 

.15 

.26 

.15 

.15 

.15 

.15 

.11 

.  14 

.07 

.11 

.11 

.10 

.14 

.00 

.13 

.11 

.11 

.00 

.11 

.15 

.15 

.28 

.15 

.12 

.12 

.10 

.09 

,09 

.09 

.09 

3.68 

41 

90 

124 

125 

51 

24 

25 

25 

21 

20 

24 

26 

33 

38 

99 

45 

21 

23 

143 

45 

139 

98 

38 

22 

24 

23 

24 

28 

20 

20 

1479 

.25 

.12 

.09 

.06 

.  09 

.41 

.14 

.29 

.23 

.13 

.19 

.12 

.15 

.38 

.07 

.10 

.11 

.09 

.14 

.14 

.21 

.11 

.24 

.14 

.17 

.33 

.12 

.13 

.15 

4.90 

43 

41 

18 

51 

140 

57 

48 

109 

41 

68 

77 

6 

62 

167 

47 

57 

61 

18 

119 

51 

84 

76 

120 

57 

147 

106 

48 

51 

67 

2037 

^.24 

.  11 

.15 

.10 

* 

.30 

.12 

.18 

.10 

* 

.24 

.05 

.08 

.08 

.06 

.29 

.12 

.10 

,18 

* 

* 

.27 

B 

2.87 

*  25 

6 

l7 

29 

11 

* 

* 

34 

11 

22 

9 

* 

* 

39 

14 

13 

11 

39 

76 

38 

17 

40 

* 

* 

49 

500 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 
AVENAL  9  SSE 
BACKUS  RANCH 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BERRYESSA  LAKE 

BURLINGAME 

CACHUMA  DAM 

CAMP  PARDEE 
CHICO  EXP  STA 
CHULA  VISTA 

COW  CREEK 

DAVIS  AGR  COLLEGE 
DUTTONS  LANDING 

FOLSOM  DAM 
FRIANT  GOVT  CAMP 

HETCH  HETCHT 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LAKESHORE 
LODI 

MANDEVILLE  ISLAND 
MONTICELLO  DAM 

NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 
PLACERVILLE  IFG 
RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
SALT  SPRINGS  PH 
SHASTA  DAM 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TURNTABLE  CREEK 
WBISKEYTOWN 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

[EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 

wiiro 

MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP' . 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAPj 
WIND 


MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO 
d  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 
9«0  r«f*r«ace  notes  follovlng  Station  Indoz. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1959 


Day  of  moath 


10     11     12     13    14     IS     16     17    18     19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


BIG  BEAR  LAKE  DAM 

FOREST  GLEN 

TABLE  MOUNTAIN 

TWIN  LAKES 

WHITE  MOUNTAIN  NO  2 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

4:00A  PST 

10: OCA  PST 

4:  OOP  PST 

s 

o 
o 

o 

Trace 

01-09  ! 

et-oi 

.SO-,99 

1.00-1.99 

200 

and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

ENE 

8 

3.3 

+-f21 

SE 

27 

55 

42 

32 

50 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

!  

2.3 

BISHOP  WB  AIRPORT 

_ 

17 

11 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.6 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

ENE 

7.1 

43 

ENE 

25 

20 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2.2 

BURBANK  WB  AIRPORT 

S 

14 

2.3 

++29 

NNE 

22 

55 

37 

34 

51 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

3.1 

EUREKA  WB  CITY 

tN 

3.6 

23 

SW 

27 

1 

0 

2 

0 

0 

0 

3 

59 

5.5 

FRESNO  WB  AIRPORT 

ESE 

16 

4.3 

14 

NW 

21 

75 

47 

32 

62 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

99 

1.9 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

mv 

12 

6.0 

++28 

E 

5 

67 

43 

40 

63 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

3.3 

(LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

WSW 

15 

6.9 

++22 

WSW 

1 

66 

41 

53 

63 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

3.7 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

tN 

5.8 

20 

w 

1 

59 

37 

42 

56 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

89 

2.9 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

45 

37 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2.7 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

11 

4.6 

++18 

N 

22+ 

76 

65 

52 

74 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3.3 

POINT  ARGUELLO  WB 

6.8 

++23 

NW 

21+ 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

3.2 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

NW 

23 

8.8 

27 

N 

4 

50 

31 

19 

39 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

94 

2.6 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

NNW 

14 

5.2 

25 

NW 

22+ 

74 

56 

34 

61 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

94 

2.8 

SANDBERC  WB 

E 

- 

15.6 

++54 

N 

21 

26 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.4 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

NE 

10 

4.3 

19 

S 

2 

60 

42 

48 

66 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

76 

3.4 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

24 

6.4 

33 

WNW 

20 

81 

70 

54 

75 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

2.9 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

tw 

5.0 

20 

N 

22 

T76 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

81 

SAN  JOSE 

NW 

32 

3.4 

15 

NW 

22 

56 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

79 

2.1 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

17 

5.5 

++24 

WNW 

21 

63 

36 

48 

63 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.6 

t  8:00  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE 
J  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY. 


WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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NOVEMBER  1959 


-  372  - 


NOVEMBER  1959 


NOVEMBER  1959; 


-  374  - 


NOVEMBER  1959 


STATION  INDEX 


COUNTY 


ACTON  ESCONDIOO  FC2AIB 
AOELANTO 

ADIN  HANGER  STAT  ION 
ALAMO  1  N 
ALOERPOINT 

ALISO  CN  OAT  MT   FC  41.6 

ALPINE 

ALTADENA 

ALTURAS  RANGER  STATION 
AHBOT 


ANGIOLA 


AftROTO  GRANDE 
ARROYO  S£CO 
ARRCO  SECO  RS  Fl 

ASM  MOUNTAIN 
ASSOC  OIL  ANAHEII 
ATLAS  ROAD 
ATKELL  CCC  CAMP 
AUBERRY 
AUBURN 

AVALON  PLEASURE  I 


humboldt 
1.05  angele; 

I  OlEGO 


0322  MOWTEREY 


SSE 


BADGER 
BADGER  PASS 
BAKER 

BAKER  9  NNW 

XERSFIELD  WB  AIRPORT 

.LCM  POWER  MOUSE 

,LL   MOUNTAIN  LOOKOUT 

.RRETI  DAM 
6ARST0W 

BATES  RIDGE 
BEARTRAP  MEADOW 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

BEAUMONT   1  e 

BEEHIVE  MEAOOW 

BEL  AIR  FC  10 

BEN  LOMOND 

BENSONS  FERRY 

BERKELEY 


LOS 

TULARE 
ORANGE 
NAPA 
TULARE 
■RESNO 
PLACER 


SAN  BEnDlNO 
KERN 
FRESNO 
TEHAMA 
ORANGE 
I  DIEGO 
I  BERDtNO 

SNTA  BARBARA 

TULARE 

RIVERSIDE 

R  IVERSIDE 

RIVERSIDE 

TUOLUMNE 

LOS  ANGELES 


0715  SISKIYi 


INYO 

LOS  ANGELES 
MONTEREY 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
FRESNO 


BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 
UE  CANYON  MB  AIRPORT 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEkJ  C 


BOONVILLE  HWY  MNTNC 
BORREGO  DESERT  PARK 
BOBREGO  SPRINGS  3  Nf 
BOULDER  CREEK 

LOCATELLI  RANCH 

BOULEVARD 

BOUQUET  CANYON 

BOWMAN  DAM 

BRAOFOfiO  RANCH 

BRADLEY 

BRAWLET  2  SW 

BRAY   10  WSW 

BREA  BERRY  AND  IHPEI 

BREA  CITY 

BREA  DAM 
BRENTWOOD  6  SW 
HDGEPORT 

IIDGEPORT  RANGER  S' 
BRIDGEVILLE  M  NNW 
BROOKS  FARNHAM  RANCI 
BRUSH  CREEK  RANGER  ■ 
BRUSHY  SPR6S  GUARD  ■ 


BUCKS 

BUCKS 
BUENA 


REEK 


VISTA 


,  BAR  PWR  I 
BURBANK  FIRE  DEP  FC226Bj  1 
'BURBANK  WB  AIRPORT 
6URL1NGAME 
6URNEY 

BURTON  RANCH 
BUTTONWILLOW 
CABAZON 

CABRILLO  NAT  HONUMEN 

cachuma  dam 
cajon  west  summit 
lveras  big  trees 
.veras  ranger  sta 
lVERas  reservoir 

CALEKICO  2  NE 

LIFORNIA  HOT  SPRGS 

LISTOGA 
CALLAHAN  RANGER  STAT 


CAMP  PIONEER  SKI    SHLTER  1 
CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CAMPTONVlLLE  RANGER  STAj  1 
CAMP  WISHON 
BY  11  SM 
CAN6Y  RANGER  STATION 
CANOCA  PARK  PIERCE  CDI 

CANT  I  L 

CARBON  CANYON  GILMAN 
CARBON  CANYON  WORKMAN 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
CARMEL  VALLEY 

HAY   BOLL   HUN  RANCH 
CAZAOERO 

CECtLVlLLE  SAMTER 
MOUNTAIN  VIEW 


PLACER 

MONTEREY 

PLUMAS 

iMAS 

I  BENITO 
YUBA 

LOS  ANGELES 
.  ANGELES 
I  MATEO 

CONTRA  COST* 
KERN 

RIVERSIDE 

SAN  DIEGO 
SNTA  BARBARA 
SAN  BEROINO 


IMPERIAI 
1300|  TULARE 
NAPA 


MODOC 
MODOC 

LOS  ANGELES 


3S  59 
38  34 
3«  00 

37  59 


3*  31 

35  07 

36  I* 
3*  13 


37  52 

38  33 
III  52 
*1  07 
40  *5 
34  14 
37  12 
34  10 


34  11 
37  Of, 
37  22 
37  22 


41  34 

33  55 
33  55 


36  15 
38  16 
40  31 


39  54 
36  46 
39  2* 
34  11 


32  40 
34  35 

34  23 
38  17 
38  12 

37  29 
32  41 

35  53 

38  35 
41  18 


34  09 
32  37 

38  15 

39  38 

35  20 
39  27 

36  1  1 
41  22 


40  10 
33  56 
33  57 
40  05 

36  29 

37  24 

38  32 


18  17 

17  25 
20  57 

22  02 

23  36 

18  33 
16  46 


19  29 
22  26 
21  47 


17  13 

20  34 

21  29 

18  10 


22  15 

18  40 

19  29 
21  04 
18  20 

20  03 

17  54 

18  11 


18  34 
le  22 
18  43 
22  11 


20  48 

5  33 
22  08 


17 
23  49 

2  09 
1  20 

20  35 

21  05 
21  20 

21  12 


15  18 
IB  22 
22  21 

21  40 

22  05 
19  28 

16  47 


17  14 


21  03 
20  52 
18  34 


OBSEBVAnON 
TIME  AND 
TABLES 


8A  aA 

5P 

5Pi     5P  SP 


8A     aA  8A 


HID  MID 
8A  8A 


A     8A  SAC 


J  C  FASSOLD 
FRANK  EBERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
JORGEN    1  MAOSEN 
MRS  CORA  C  OLSEN 
T 


PINE  I 


DEP  I 


STATE  DIV  OF  HwrS 

ANGIOLA  ELEV  ♦  WHSE 
PACIFIC  UNION  COL 
EDWARD  C  JENNINGS 
U  S  6UR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  ROAD  CAMP 
APPLE   VALLEY  RANCHOS 
COUNTY  ROAD  OEPT 
CHARLES  M  HERBERT 
U  S  FOREST  SERVICE 

US  NAT  PARK  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GLADYS  A  DUTRA 
CORPS  OF  ENGINEERS 
UNION  ELEM  SCHOOL 
OAN  OARBER 
RBOR  I 


TIDEW, 
CORNEL  I U 


OIL  CO 


E  MEIHEN' 


(  OEP 


U  S  WEATHER  BUREAU 
P  6  ♦  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 


1  CALII 


lIER  CO 


U  S  FORES!  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT  IRRIG  DIS 
BEAUMONT   IRRIG  DIS 


I  S  WEATHER 


PREAU 


U  S  FOREST  SERVICE 
KENNETH  V  SIMPSON 
SO  CALIF  EDlsON  CO 
D  E  WILSON 
DEPT  WATER  RESOURCE: 
U  S  FOREST  SERVICE 


WILLIAM  L  CHOKE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNION  CARBIDE  CO 
SKYLINE  NURSERIES 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  FOREST 


iTHER 


READ 


JOSEPH  E 


STATE  DIV  OF  HWYS 
CORPS  OF  ENGINEER 
Dl   GIORGIO  FHUI T 

VINCENT  D  LOCATELI 

CORPS  OF  ENGINEER 
L  A  WTR  *  PWR  OEP 
NEVADA  IRRIG  Dl ST 
CORPS  OF  ENGINEER 


U  S  WEATHER  BUREAU 

CLOSED  6/1/59 
CORPS  OF  ENGINEERS 


,  FOREST  SERVICE 
.  ALBERT  fi  HUNT 
,   JOYCE   A  FARNHAM 
,  FOREST  SERVICE 
si  CORPS  OF  ENGINEERS 
ERNEST  A  WEFERLING 
»  E  COMPANY 


U  S  FOREST  SEH' 
S  F  WATER  DEPI 
IMPER 


.  FOREST 
JOSEPH  J  SCI 
U  S  FOREST 

JOSEPH  HOLT 
ARCHIE  C  LE, 
E  BAT  MUN  U 
S  FOREST 


VICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
JESS  L  BURLESON 
MRS  VIRGINIA  L  MILL. 
U  S  FOREST  SERVICE 
PIERCE  JR  COLLEGE 


POSTI 


lASTER 
E  COMPANY 
OF  ENGINEERS 

.  OF  ENGINEERS 


MISS  HAZEL  L  BOROTRl 
KENNETH  R  JACOBSON 


D 1 A  t  IL/N 

1     INDEX  NO.  1 

1  DRAINAGE  I  | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OoSc.nVEn 

PRECIP, 

SPECIAL 

CEDAR  GROVE 

1609 

11 

36  47 

118  40 

SA 

8A 

27 

37  28 

119  44 

3230 

CEDAR  POINT  RANCH 

18 

41  32 

120  10 

4672 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE 

1624 

eUTTE 

39  47 

121  40 

522 

8A 

eA 

YUBA 

121  14 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHATSWORIH  FC   24  D 

LOS  ANGELES 

lie  36 

LONNIE  BATWAY 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

li 

34  14 

ua  37 

912 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLE  r  DAM 

1697' 

PLUHAs'*^ 

37  58 

119  55 

4765 

eA 

SA 

HETCH  HEICH  wIR  SuP 

170C 

40  le 

121  13 

4530 

MRS  C  B  KROEKER 

CMICO  EXPERIMENT  STA 

BUTTE 

121  47 

205 

4P 

4PC  " 

US  PLANT    INTRO  GRDN 

1739 

2( 

121  36 

CMOLAME  HATCH  RANCH 

1743 

SN  LUIS  OBPO 

2« 

35  41 

120  12 

1975 

C 

EVERETT  C  HATCH 

CMUCHUPATE  RANGER  STA 

1754 

VENTURA 

10 

34  48 

119  01 

5260 

32  36 

117  06 

SA 

WESTERN  SALT  COMPANY 

CISCO  RANGER  STATION 

1768 

39  18 

120  31 

5739 

U  S  FOREST   SERV ICE 

CLAREMONT  POMONA  COL 

LOS  ANGELES 

6P 

F  P  afiACKETI  OBSY 

BA 

AMER  CRYSTAL   5UG  CO 

CLEaRLAKE  HIGHLANDS 

122  38 

8A 

eA 

HERR ITT  W  LESLIE 

CLOVERDALE   3  SSE 

SONOMA 

8A 

eA 

ARTINO  MU2Z1N 

CLOVERDALE    11  W 

1340 

SONOMA 

22 

38  46 

123  13 

1620 

C 

FRAN^,   S  OHNBAUN 

CLOVER  MEADOWS  GS 

COAL  1 NGA  I  SE 

UNION  OIL  COMPANY 

MRS  CHARLES  HOWELL 

3280 

U  S  FOREST  SERVICE 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

COLGATE  POWER  HOUSE 

YUBA 

P  G  ♦  E  COMPANY 

COLUSA   1  SSW 

1941 

COLUSA 

2: 

39  12 

122  01 

60 

6P 

IVAN  J  STEPHENS 

8A 

CORONA 

36  59 

121  48 

COVELO 

MENDOCINO 

8A 

GRANT    W  HANCOCK 

COVELO  EEL  filVER  RS 

208' 

MENDOCINO 

39  SO 

123  05 

1514 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

COVINA  TEMPLE   FC  193 

LOS  ANGELES 

WILLIAM  a  TEMPLE 

36  30 

41 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRAWFORD  RANCH 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT   CITY  T  ENE 

OEL  NORTE 

CRESCENT  CITY  MNTNC  STA 

DEL  NOHTE 

STATE  DlV  OF  MWYS 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

2163 

SAN  BERDINO 

15 

34  15 

117  17 

4530 

C 

CR  FST  CO  WATER  OIST 

CRYSTAL  LAKE  EAST  PINE 

CLOSED  11/1/59 

4P 

CUMMI NGS 

SN  LUIS  OBPO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CUYAMA   RANCH  ^ 

2249 

SNTA  BARBARA 

3( 

34  51 

119  29 

2749 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

SAN  BERDINO 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

BA 

DAVIS  CREEK 

DEEP  SPRI NGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

DELANO 

KERN 

DELANO  FIRE  DEPI 

DEL  MONTE 

2362 

MONTEREY 

36  36 

121  52 

46 

c 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

4P 

OOUBLEBUNK  MEADOW 

TULARE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

2494 

LOS  ANGELES 

3' 

33  56 

118  08 

116 

5P 

DOWNEY  FIRE  DtPI 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

2506 

39  57 

120  05 

7A 

6P 

DUNN 1  CAN 

2568 

23 

121  58 

DUNN  SIDING 

2570 

SAN  BERDINO 

15 

35  03 

116  27 

1625 

DUNSMUIR  RANGER  STATION 

2572 

41  13 

122  16 

2420 

DUTTONS  LANDING 

2580 

17 

38  12 

122  18 

20 

8A 

BA 

EAGLE  LAKE   STONE  RANCH 

2595 

LASSEN 

le 

40  39 

120  39 

51  30 

6P 

ALBERT  STONE 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

RIVERSIDE 

33  48 

115  27 

973 

7A 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

264C 

23 

39  22 

122  31 

1205 

EAST  VIDEITE  MEADOW 

2653 

11 

2705 

116  55 

2709 

SAN  DIECO 

25 

32  53 

116  49 

8fi 

2713 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

2728 

16 

38  20 

120  40 

5P 

ELIZABETH  LAKE  CANYON 

LOS  ANGELES 

ELK  VALLEY 

274' 

DEL  NORTE 

42  00 

5P 

ROBERT  E  BOTTEL 

ELLERY  LAKE 

MONO 

31 

119  14 

9600 

MIC 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SAN  JOAQUIN 

EL  MOOENA 

2775 

28 

33  48 

117  47 

ELSINORE 

2805 

3  3  40 

117  21 

6P 

2812 

28 

33  37 

117  19 

ESCONDIDO 

2862 

117  05 

6P 

ESCONDIDO  PARK  HILL 

ET I  WANDA 

SAN  BERDINO 

KEUREKA  WB  CITY 

HUMBOLDT 

HID 

U   S   WEATHER  BUREAU 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2921 

MARl POSA 

J, 

37  35 

120  16 

4S4 

5P 

MERCED   IRRIG  Dl ST 

EXETER  FAUVER  RANCH 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

LOS  ANGELES 

6A 

FALLBROOK 

41  01 

FEATHER  FALLS 

121  15 

MRS  LISA  FERGUSON 

FIDOLETOWN  LYNCH  RANCH 

AMADOR 

WENIwOHTH  LYNCH 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

3041 

SNTA  BARBARA 

34  44 

120  00 

3150 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

305( 

I 

34  24 

118  56 

435 

BA 

FINLEY   1  NNE 

39  01 

122  52 

1340 

c 

305- 

38  5S 

122  57 

1750 

6P 

c 

3083 

36  21 

120  09 

285 

.P 

6P 

40  22 

120  19 

4000 

5P 

FLORENCE  LAKE 

37  16 

118  58 

c 

FOL  SON  DAM 

311: 

38  42 

121  09 

350 

BA 

FONTANA   5  N 

SAN  BERDINO 

117  ?7 

1972 

6P 

ROLAND  W  GEICHELL 

FONTANA  KAISER 

3120 

SAN  BERDINO 

34  05 

117  30 

1090 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3130 

TRINITY 

123  20 

2  340 

MRS  B  E  bSLiCK 

FORE5THILL  HANGER  STA 

39  01 

120  50 

3200 

8A 

FORT  B I DWELL 

MOOOC 

41  51 

120  OS 

5P 

5P 

L  J  FEE 

FORT  BRAGG 

3161 

MENDOCINO 

39  27 

123  48 

80 

8A 

c 

CALIF   »■  WESTERN  H  R 

FORT  BRAGG  AVIATION 

3164 

MENDOCINO 

39  24 

123  49 

61 

IIP 

U  S  WB  OBSERVER 

FORT  DICK   1  NNE 

3173 

DEL  NORTE 

41  ^2 

124  09 

WILLIAM  M  RILEY 

FORT   JONES  6  ESE 

3176 

SISKIYOU 

41  35 

122  43 

3324 

c 

CARL   C  CRAMER 

FORT   JONES  RANGER  STA 

3182 

SISKIYOU 

41  36 

122  51 

2720 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  ROSS 

3191 

SONOMA 

38  31 

123  15 

114 

6P 

C  A  CALL 

FREEDOM  8  NNH 

3232 

SANTA  CRUZ 

20 

37  03 

121  49 

1495 

c 

JAMES  E  C  CURRENS 

STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  1 

1  LATITODE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

tempTI 

PRECIP. 

SPECIAL 

FRENCH  GULCM 

SHASTA 

MRS  CLARA  JONES 

FRESNO  we  AIRPORT 

325 

FRESNO 

2 

36  *6 

119  42 

331 

MIC 

Mil 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FRIANT  GOVERNNENT  CAMP 

326 

FRESNO 

2 

36  59 

119  43 

410 

SA 

8A 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FULLERIOH  ARROUES  RANC 

32  7 

i  ORANGE 

2 

33  5* 

117  55 

330 

at 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  0AM 

320 

ORANGE 

2 

33  54 

117  53 

B* 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  HtLLCREST  RE 

328 

ORANGE 

2 

33  53 

117  55 

330 

6F 

FULLERTON  MUN  W  DEPT 

SARBERVlLL-E 

332 

HUMBOLDT 

*0  06 

340 

7* 

MRS  N  E  PANCOASI 

GARDEN  VALLEY  2  S 

333 

EL  DORADO 

38  50 

120  51 

19*0 

TA 

R  C  KYLE 

SASeuET  RANGER  STATION 

335 

DEL  NORTE 

1 

*1  52 

123  SB 

384 

8/ 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3  36 

MONO 

3 

37  45 

119  OS 

8970 

MIC 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

'  GEORGETOWN 

EL  DORADO 

WILLIAM  BREEDLOVE 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

338 

EL  DORADO 

38  55 

120  48 

3001 

8, 

U  S  FOREST  SERVICE 

GERLE   CREEK  CAMP 

338 

EL  DORADO 

38  59 

120  23 

5500 

VAfi 

U  S  WEATHER  BUREAU 

G!ANT  FOREST 

339 

TULARE 

36  34 

6375 

8A 

at 

C 

US  NAT   PARK  SERVICE 

GIBRALTAR   0AM  NO  2 

3*0 

SNTA  BARBARA 

3 

34  31 

119  41 

1550 

6P 

SANTA  BARBARA  WTR  DEP 

GUOOT 

3*1 

SANTA  CLARA 

2 

37  00 

121  3* 

194 

9A 

OILHOY  FIRE  DISTRICT 

61LR0T  S  NE 

SANTA  CLARA 

2 

37  02 

121  26 

1050 

c 

WILLIAM   J  KICKHAH 

GILROt   1*  ENE 

3*2 

SANTA  CLARA 

37  06 

121  20 

1350 

8A 

SETH  E  AUSER 

GLENDALE  STAPEN  FC  295C 

3*sc: 

LOS  ANGELES 

1 

3*  09 

118  16 

530 

RALPH  STAPENHORST 

GLfNDORA  WEST   FC  185 

3*5 

LOS  ANGELES 

2 

3*  08 

117  52 

5P 

MRS  L  M  WEST 

GLENNVILLE 

3*6 

KERN 

IC 

35  *3 

118  42 

3140 

5P 

BA 

H 

KERN  CO  FSTRY  *  F  D 

GLfNNVlLLE  FULTON  RS 

KERM 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  RUN 

3*9 

PLACER 

39  10 

120  52 

3240 

*P 

JOHN  F  WALL 

GONZALES  9  ENE 

3502 

SAN  BENITO 

2* 

36  33 

121  18 

2350 

MRS  ALTA  M  BOGUE 

GOOSE   LAKE  WEST 

351C 

MODOC 

2 

41  52 

120  30 

7P 

I    C  CVERLY 

GRACE  MEADOW 

352« 

TUOLUMNE 

3 

38  09 

119  36 

8900 

VAR 

s 

hetch  hetchy  wtr  sup 

GRANITE  BASIN 

35*C 

FRESMO 

1 

36  52 

118  36 

10000 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GRANT  GROVE 

355 

TULARE 

1 

36  *4 

118  58 

6580 

8A 

8A 

C  H 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GRASS  VALLEY 

357 

NEVADA 

39  12 

121  02 

2693 

8A 

8A 

CARL  E  BETER 

GRASS  VALLEY  2  NNE 

357; 

NEVADA 

39  1* 

121  02 

2710 

C 

ALOYSIUS   J  KELLY 

GRATON    1  W 

SONOMA 

^; 

HOMER  L  PARNELL 

GREENLAND  RANCH 

360 

INYO 

36  27 

116  52 

-168 

51 

5P 

US  NAT   PARK  SERVICE 

GREENVIEW 

3614 

SI SK I  YOU 

1. 

41  33 

122  54 

281B 

12M 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

GREENVILLE  RANGER  STA 

3621 

PLUMAS 

40  08 

120  56 

3560 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

grjzzly  flats 

36*9 

EL  DORADO 

I' 

38  38 

120  32 

3930 

: 

MRS  LAURA  B  CEDERLOF 

3652 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  13 

1754 

5P 

CITY  OF  BERKELEY 

GROVELAND  2 

3669 

TUOLUMNE 

37 

37  50 

120  1* 

2825 

c 

DUANE  J  COK 

GROVELANO  RANGER  STA 

TUOLUMNE 

37 

37  *9 

120  06 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUEfNEVILLE 

3683 

SONOMA 

22 

38  30 

123  00 

115 

7A 

JOSEPH  E  euTTNER 

HAINES  CANYON 

LOWER  FC  36* 

3703 

LOS  ANGELES 

13 

34  le 

lie  16 

2450 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

•^AlNES  CANYON 

UPPER  FC  3fc7 

370* 

LOS  ANGELES 

3*  16 

118  15 

3450 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

KAlwEE 

3710 

INYO 

!• 

36  08 

117  57 

3810 

7A 

7A 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

HALF    MOON   BAY   2  NNW 

371* 

SAN  MATEO 

37  29 

122  27 

60 

7A 

7A 

SAN  MATEO  DEPT  AOR 

HAMILTON   BRANCH  PK 

3725 

PLUMAS 

40  16 

121  05 

4560 

c 

ALBION  A  SARGENT 

HAMILTON   AIR   FORCE  8ASE 

3734 

MARIN 

17 

122  31 

HID 

MID 

U  S  AIR  FORCE 

HAMILTON   AFB    1  E 

3735 

MARIN 

n 

38  03 

122  30 

10 

4P 

CLOSED  B/31/59 

37*7 

K  INGS 

11 

36  20 

119  *0 

5P 

5P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

HANSEN  DAM 

LOS  ANGELES 

13 

3*  15 

118  24 

975 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY    CAMP   RANGER  STA 

SISKIYOU 

8A 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRIS  GAGING  STATION 

37r 

SNTA  BARBARA 

a: 

34  46 

120  25 

320 

&P 

OLIN  LEWIS 

HAHRI SON  GULCH  R5 

3791 

SHASTA 

23 

40  22 

122  58 

2710 

8A 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

H*BRT  L  ENGLEBRIGHT  DAM 

3600 

NEVADA 

a 

39  1* 

121  16 

580 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MAI^HET    MT    MNTNC  STA 

3817 

SHASTA 

21 

40  51 

121  *6 

4368 

8A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

HAT    iDEEK  RS 

SHASTA 

21 

40  48 

121  30 

3348 

c 

U  5  FOREST  SERVICE 

3824> 

21 

40  56 

121  33 

3015 

8A 

8A 

P  G  *  E  COMPANY 

HA T F I  elO  PijMP  1 NG  Plant 

3855 

RIVERSIDE 

6 

33  42 

115  38 

1370 

aA 

BA 

c 

METRO  WATER  DISTRICT 

HATfORR  Ranger  station 

3859 

35 

40  33 

123  10 

2346 

U  S  FOREST  SERVICE 

HATBABO  6  ESE 

3863 

ALAMEDA 

4 

37  39 

121  58 

925 

c 

MRS  ABBIE  S  DRENNAN 

HEAL05BURG 

SONOMA 

6f 

CITY  FIRE  OEPARTMENI 

HEALDS9URG  2  E 

3e7f 

SONOMA 

z: 

38  37 

122  50 

102 

BA 

W  F  IVERSEN 

HEME  I 

3896 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

116  57 

1630 

8A 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

KEMEl  RESERVOIR 

3899 

RIVERSIDE 

33 

116  40 

c 

LAKE  HEMET  MuN  WATER 

HENSHAW  DAM 

391* 

SAN  OIEGO 

33  ?2 

2700 

8A 

8A 

c 

VISTA  IRRIG  DIST 

HERNANDEZ   2  NW 

3925 

SAN  BENITO 

20 

36  25 

120  55 

2160 

MAX  D  LEY 

HERNANDEZ    7  SE 

3928 

SAN  BENITO 

20 

36  18 

120  42 

2765 

c 

MRS  CLOfiENE  AKERS 

HESPER I  A 

3935 

SAN  BERDINO 

15 

3*  25 

117  18 

3195 

SS 

ROT  E  WALTERS 

hetcm  hetchy 

3939 

TUOLUMNE 

37 

37  57 

119  47 

3670 

8A 

SA 

BA 

C  H 

HETCh  hetchy  WTR  SUP 

HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 

39551 

LAKE 

23 

38  56 

122  5* 

1*80 

DANNY  BLACKBURN 

HILTS 

39B7I 

S 1 SK lYOU 

122  38 

2900 

BA 

FRUI T  GROWERS  SUP  CO 

'  HOBERGS 

ftOlC 

LAKE 

2: 

38  51 

122  43 

2960 

eA 

GEORGE  G  HOBERG 

HOCKETT  MEADOWS 

*012 

TULARE 

9 

36  22 

118  39 

8500 

VAR 

HODGES  DAM 

SAN  DIEGO 

33 

33  03 

117  08 

320 

7A 

SAN  OIEGO  WATER  DEPT 

lOll 

LOS  ANGELES 

13 

3*  13 

118  02 

2650 

5P 

HOLL 1 STER 

20 

36  51 

121  2* 

285 

it 

C  I  TT  OF  HOLL 1 STER 

HOLLISTER  2 

2( 

36  51 

121  2* 

c 

ARTHUR  W  hOLSWORTH 

4082 

HUMBOLOT 

35 

41  03 

123  *0 

8A 

8A 

c 

8UR    INDIAN  AFFAIRS 

HOOPA  2  SE 

'•oe* 

HUMBOLDT 

35 

*1  02 

123  39 

315 

BA 

MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 

HOPLAND  8  NE 

'.097 

LAKE 

23 

39  01 

123  00 

2510 

MRS  CHRISTINE  M  MUFF 

hOPLANO  LARGO  STATION 

MENDOCINO 

CLIFFORD  W  CRAWFORD 

HOSSACK 

*120 

TULARE 

37 

36  11 

118  37 

7100 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

*!** 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35  05 

120  22 

710 

c 

MRS  ANN  ROTTA 

HUCKLEBERRY  LAKE 

*i*a 

TUOLUMNE 

37 

36  06 

119  45 

7800 

VAR 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

hunteos  dam 

*170 

CALAVERAS 

38  12 

120  22 

3220 

*P 

P  G  *  £  COMPANY 

HUNTINGTON  LAKE 

*176 

FRESNO 

27 

37  14 

119  13 

7020 

5F 

5P 

C  H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

*191 

TRINITY 

35 

40  37 

123  27 

1260 

c 

FRANCES  V  MOSS 

IDLEwIlD  HWY   MNTNC  STA 

*202 

DEL  MORTE 

17 

41  54 

123  46 

1250 

8A 

STATE  DlV  OF  MWYS 

*20* 

SAN  BENITO 

27 

36  25 

120  40 

2650 

NEW   lORlA  Q-S  MIN  CO 

[DrLLWILD  RANGER  STA 

*2n 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

116  43 

5397 

2F 

2P 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

IMPERIAL 

IMPERIAL 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

INDEPENDENCE 

*232 

INYO 

19 

36  48 

lie  12 

3950 

7A 

7A 

C  H 

L  A  WTR  »  PWR  DEPT 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

INYO 

19 

118  20 

9175 

C 

L  A  WTR  +  PWR  l>ePT 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

*259 

RIVERSIDE 

6 

U6  15 

11 

8A 

BA 

AGR  RESEARCH  SERVICE  1 

INYOKERN 

*27e 

KERN 

35  39 

117  49 

2440 

5P 

5P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

INTOHERN  ARMITAGE 

*2B0 

KERN 

35  41 

117  41 

2218 

IIP 

U  S  N  0  T  S  1 

I  ONE 

*28] 

AMADOR 

16 

38  20 

120  56 

280 

BA 

STATE  DlV  OF  HWYS  1 

IOWA  HILL 

*2eE 

PLACER 

39  05 

120  51 

2970 

BA 

1   E  ROSE 

IRON  MOUNTAIN 

*297 

SAN  SERDInO 

6 

34  08 

115  08 

922 

7A 

7A 

C 

METRO  WATER  DEPT 

IRON  MOUNTAIN  LOOKOUT 

*29e 

EL  DORADO 

38  42 

120  21 

61B0 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

JESS  VALLEY 

MOOOC 

5F 

WALTER  CANTRALL 

JOHNSONOALE 

*3B9 

TULARE 

10 

35  58 

118  32 

4680 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOlCe  ISLAND 

*392 

SOLANO 

23 

38  11 

122  03 

10 

MIC 

VAR 

CLOSED  6/31/59 

**05 

SAN  BERDINO 

34  06 

116  19 

2730 

5P 

DESERT  JOURNAL  PUB  CO 

JULIAN 

'1*12 

SAN  DIEGO 

33  05 

116  36 

4215 

c 

ZENOS  Y  COLEMAN 

JULIAN  WYNOLA 

**ie 

SAN  DIEGO 

33 

33  06 

116  39 

3650 

7P 

CHARLES  VlLINEK 

JUNCAL  DAM 

**22 

SNTA  BARBARA 

32 

34  29 

119  31 

6P 

JOHN  K  CHASE 

HAISER  MEADOWS 

FRESNO 

27 

37  18 

VAR 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SEE  RANCH 

**67 

SAN  BERDINO 

3*  10 

116  32 

4300 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

tELLOGG 

**ec 

SONOMA 

22 

38  40 

122  40 

1800 

8A 

MRS  RUTH  F  RuBINOW 

itELSEYVILLE 

LAKE 

9A 

JOSEPH  J  GLEBE 

KELSEYVILLE  ft  Sw 

'.A92 

LAKE 

23 

38  56 

122  53 

1480 

C 

MRS  KAREN  V  BACCI 

KENTFIELD 

*500 

MARIN 

n 

37  57 

122  33 

45 

8A 

8A 

MISS  BETSY  A  KLEIN 

tERLlNGER 

*50t 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  41 

121  26 

172 

8A 

PAC  COAST  AGGREGATES 

KERN  RIvER   INTAKE  NO  3 

*5ie 

TULARE 

IC 

35  57 

118  29 

3650 

7A 

ALGOT    I  LOFBERG 

KERN  RIVER  Ph  no  1 

*52C 

KERN 

35  28 

118  47 

970 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KERN  RIVER  PM  NO  3 

*522 

KERN 

IC 

35  47 

2703 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KETTlEMAN  CITY   1  SSW 

*534 

36  00 

119  58 

BA 

BA 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

keitleman  station 

KINGS 

11 

36  04 

120  05 

508 

6P 

6P 

P  G  *  E  COMPANY 

KILARC  POWER  HOUSE 

*5*A 

SHASTA 

23 

P  G  •  E  COMPANY 

KING  CITY 

*56! 

MONTEREY 

2i 

36  12 

121  OB 

320 

5P 

5P 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

KLAMATH 

*577 

DEL  NORTE 

12 

41  31 

124  02 

25 

5P 

MID 

c 

HAROLD  DEL  PONIE 

KNEELAND  10  SSE 

*587 

HUMBOLDT 

40  36 

123  54 

2356 

c 

D  LEE  EMERSON  j 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

*59C 

STANISLAUS 

3* 

37  48 

120  39 

RAYMOND  WILLMS 

KY9UPZ  STRAWBERRY 

*6ie 

EL  DORADO 

38  48 

120  09 

5750 

HARRY  STEVENSON 

LA  CRESCENTA  FC  251 

*62t 

LOS  ANGELES 

13 

3*  1* 

118  15 

5P 

CRESCENTA  VLY  CO  W  D 

LAFAYETTE  2  NNE 

CONTRA  COSTA 

37  55 

122  06 

535 

8A 

ROSS  R  SANBORN 

LAGUNA  BEACH 

*6*T 

ORANGE 

32 

33  32 

117  47 

56 

4P 

*P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

LAGUNA  BEACH  2 

*650 

ORANGE 

33 

33  33 

117  4B 

180 

c 

L  B  WATER  DISTRICT 

LA  HONOA 

*660 

SAN  MATEO 

37  19 

122  16 

670 

6P 

JAMES  C  ALLEN 

LAKE  ALPINE 

ALPINE 

3* 

38  28 

120  01 

7500 

VAR 

DEPT  WATER  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD 

*671 

SAN  BEROINO 

15 

3*  15 

117  12 

5250 

5P 

5P 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 

LAKE  CITY 

*6TS 

MODOC 

1( 

41  38 

120  13 

4613 

9A 

MRS  FERROL  MC  COWIN 

*679 

TUOLUMNE 

37 

37  58 

119  53 

4662 

VAR 

HEICH  hetchy  WTR  SUP 

LAKE  MOUNTAIN 

TRINITY 

40  01 

123  2* 

316* 

c 

LEONARD  M  MILLER 

*70I 

LAKE 

23 

39  03 

122  55 

13*3 

5P 

5P 

MRS  WILLIE  GREENE 

LAKEPORT  SCS 

*703 

LAKE 

23 

39  02 

122  55 

1356 

c 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

LAKE  SABRINA 

*7oa 

IS 

37  13 

118  37 

9065 

VAR 

s 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

LAKESHORE 

*T09 

SHASTA 

23 

40  53 

122  23 

1075 

BP 

8P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

LAKESIDE  2  ENE 

*7U 

SAN  DIEGO 

29 

32  52 

116  54 

**5 

9* 

HELIX   IRRIG  DIST 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  J 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

LAKE  SPAULOING 

471 

NEVADA 

39  19 

120  38 

5166 

5 

5f 

P  G  -t-  E  COMPANY 

LAKE  SPAULDING  DAM 

NEVADA 

P  G  *  E  COMPANY 

LAKE  WOHLFORO 

SAN  DIEGO 

ESCONDIUO  MTL  WTR  CO 

LA  MESA 

SAN  DIECO 

LA  MESA  FIRE  DEPT 

LANCASTER 

LOS  ANGELES 

SO  CAlIF  EDISON  CO 

LA  PAN2A  RANCH 

476 

SN  LUIS  OBPO 

ASE  E  ZIMMERMAN 

LA  PORTE 

PLUMAS 

MICHAEL  C  LIBBEY 

LAS  PLUMAS 

BUTTE 

P  G  ♦  E  COMPANY 

LAYTONVILLE 

MENDOCINO 

■ 

EDWARD  E  DOWNING 

LEBEC 

KERN 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

LECHUZA  PATROL 

STATION  FC   352  B 

4861 

LOS  ANGELES 

118 

1600 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

COLUSA 

MATTHEW  J  KEEGAN 

le  grand 

MERCED 

MERCED  CO  FIRE  DEPI 

LEMON  COVE 

TULARE 

KAWtAH    LEMON  CO 

LEWIS  CP  K  INGS  CANYON 

FRESNO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TULARE 

FRANK  DE  CHAINE 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  Cfl 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LIVE  OAK   CANYON  FC  230C 

LOS  ANGELES 

c  F  Elder 

LIVERMORE   2  SSW 

ALAMEDA 

MRS  M  1  QUARIERMAN 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCM 

5002 

LOS  ANGELES 

15 

34  28 

117  45 

3820 

6F 

MRS  E  A  LBERLE 

MONTEREY 

8 

ARCHIE  M  WEFERLING 

LOCKWOOD  MESA 

SAN  OIEGO 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

LOO  I 

SAN  JOAOUIN 

LOOl    SEWAGE  TREAT  PL 

LOGAN  MEADOW 

50*0 

MADERA 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LOMPoc  SEWAGE  Plant 

SNTA  BARBARA 

LOMPOC  SEW  TREAT  PL 

LONE  PINE  COTTONWOOD  PH 

INYO 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

LONE  TREE  CANYON 

507* 

SAN  JOAOUIN 

2 

37  37 

EDWARD  C  GERLACH 

LONG  BARN  EXP  STATION 

TUOLUMNE 

U  S  FOREST  SERVICE 

HLONG  BEACH 

508: 

LOS  ANGELES 

33  46 

i* 

JOHN  W  TEED 

LONG  BEACH  WB  AP 

50BS 

LOS  ANGELES 

13 

33  49 

118  09 

3* 

MIC 

Mil 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LONG  VALLEY   INSP  STA 

SOBB 

SIERRA 

le 

39  41 

120  01 

5060 

CHARLES  H  GRAY 

LORAINE 

5096 

KERN 

35  18 

lie  26 

2720 

CHARLES  W  POOLE 

LOS  ALAMOS 

5107 

SNTA  BARBARA 

3: 

34  45 

6» 

HENRY  R  GEWE 

»LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

LOS  ANGELES 

13 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  ANGELES  WB  CI TY 

LOS  ANGELES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  BANDS 

MERCED 

ROGER  C  RICE 

LOS    BANDS    AHBURUA  RANCH 

ARBURUA  RANCH 

LOS  GATOS 

SANTA  CLARA 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

LOS  GATOS  4  SW 

SANTA  CRUZ 

LEON  S  MILLER 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

5147 

SNTA  BARBARA 

32 

119  47 

'286 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOST  HILLS 

KERN 

KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 

LOWER  KIBBEY  RIDGE 

TUOLUMNE 

r 

38  01 

VAR 

HETCh  hetchy  WTR  SUP 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

5162 

33 

32  37 

C 

SAN  DIEGO  WTR  DtPT 

LOYALTON 

ROLLO  LARSEN 

LUCERNE   VALLEY    I  WSW 

SAN  BEROINO 

ROY  A  FLETCHER 

LUC  I  A   Wl LLOW  SPRINGS 

MONTEREY 

35  53 

121  27 

355 

c 

STATE  DlV  OF  HWYS 

LYTLE    CR   FOOTHILL  BLVD 

SAN  BERDINO 

SAN  BERNARDINO  FCD 

lytle  creek  power  house 

SAN  BEROINO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LYTLE  creek  ranger  STA 

SAN  BEROINO 

2720 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MADELINE  MNTNC  STA 

5231 

L  ASSEN 

21 

41  04 

120  28 

5300 

8A 

ROBERT  P  LESLEY 

MADERA 

MADERA 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTMY 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

TRINITY 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAGIC  MOUNTAIN 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MAHNKE 

S25I 

LAKE 

38  51 

122  4  7 

2380 

c 

MRS   H  E  MAHNKE 

MAMMOTH  Pass 

MONO 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MANDEVILLE  ISLAND 

JESSE  FILHHO 

MANZANITA  LAKE 

SHASTA 

US  NAT   PARK  SERVICE 

MARCH  FIELD 

R IVERSIOE 

U  S  AIR  FORCE 

MARICOPA 

KERN 

BANKLlNE  OIL  COMPANY 

MARirOSA 

5346 

MARI POSA 

27 

37  29 

119  58 

2011 

9A 

MRS  GA&RIELLE  WILSON 

ALPINE 

ELOISE  B  FAIRBANKS 

MARTINEZ    3  S 

CONTRA  COSTA 

MARGARET  S  PLUMMER 

CONTRA  COSTA 

CHARLES  P  WEAVER 

MARTINEZ   FlRE  STATION 

CONTRA  COSTA 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

MARYSV I LLE 

MRS  J  BANTTARl 

MATHER 

TUOLUMNE 

CITY  SAN  FRANCISCO 

MC  CARTHY  POINT  RS 

TEHAMA 

23 

121  41 

3600 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

mc  clouo 

S  1  SKI YOU 

21 

3  300 

8A 

SA 

Z  H 

THOMAS  WILLIAMS 

MEADOW  LAKE 

FRESNO 

RADIO  STATION  KRFM 

MECCA   3  SE 

5502 

fl IVERSIOE 

33  33 

116  02 

-175 

8A 

81 

D  8  W  ALEXANDER 

MEDIC  1 NE  L AK  E 

S  ISK I  YOU 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MENDOTA  Dam 

FRESNO 

FRAN^  F  MOITOZA 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MERCED 

4P 

CITY  OF  MERCED 

MERCED 

MERCED   IRRIG  OIST 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

FRESNO 

mercey  hot  springs 

MEYERS   INSPECTION  STA 

EL  DORADO 

36 

38  51 

120  01 

6  342 

2P 

STATE  OF  CALIFORNIA 

MICHIGAN  BLUFF 

PLACER 

C 

ROBERT   C  WHEELER 

M 1  DOLE  TOWN 

LAKE 

1122 

BA 

STATE  DlV  OF  FSTRY 

MIOOLEWATEP 

KERN 

UNION  OIL  CO  OF  CAL 

MlLFORD  LAUFMAN  PS 

LASSEN 

18 

40  08 

120  21 

4660 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILL  CREEK  NO  2 

5629 

SAN  BERDINO 

2965 

3P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILL  CREEr.    1  NT  AK  E 

SAN  BERDINO 

SO  CALIF  EDlsON  CO 

MRS  ETHEL  WALK.ER 

US  NAT   PARK  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

HUMBOLOT 

HAROLD  R  CHACE 

MITCHELL  CAVERNS 

SAN  BERDINO 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 

MITCHELL  MEADOW 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO 

STANISLAUS 

MODESTO   IRRIG  DIST 

MODESTO  2 

5741 

STANI SLAUS 

37 

37  38 

121  00 

CITY  OF  MODESTO 

KERN 

2735 

8A 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MONO  INN 

MONTAGUE  3  NE 

TOM  W  WILLIAMS 

MONTEREY 

ROBERT   W  JOHNSON 

MONTGOMERY  CREEK   2  SSW 

AARON  SMITH 

VENTURA 

US  SOIL  CON  SERVICE 

MORENA  DAM 

SAN  OIEGO 

SAN  OIEGO  WATER  CO 

564* 

SANTA  CLARA 

37  08 

121  37 

225 

BA 

MRS  THELMA  F  DOWNER 

20 

J. 

LEONARD  A  BOSSANA 

MORGAN  HiLL  SCS 

US  SOIL  CON  SERVICE 

SAN  BERDINO 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SN  LUIS  OBPO 

MORRO  BAY  F  P  DIST 

MDRRO  BAY  3  N 

SN  LUIS  OBPO 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MOUNTAIN  PASS 

SAN  BEROINO 

MT  PASS  SERVICE  STA 

LOS  ANGELES 

SA 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOUNT  CANAHER 

STATE  Olv  OF  FSTRY 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

CONTRA  COSTA 

2100 

7a 

7A 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PARK 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

SANTA  CLARA 

37  20 

121  39 

4206 

1  IP 

1  IP 

U  S  WB  OBSERVER 

MOUNT  HEBRON  11  ESE 

S  I  SK I  YOU 

12 

121  49 

6P 

JOHN   L  PARSONS 

S I SK 1  YOU 

4250 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOUNT  MADONNA 

SANTA  CRUZ 

JACK    I  SChELL 

MOUNT   SHASTA  SKI  BOWL 

5982 

SISK I  YOU 

23 

41  22 

122  14 

7500 

VAR 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MOUNT    SHASTA  WB  CITY 

5983 

SISKIYOU 

23 

41  19 

3544 

MIC 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

122  36 

CALIF  DIV  (JEACH  ♦  PKS 

MOUNT  WILSON  PC  336  B 

LOS  ANGELES 

4P 

U  S  WB  OBSERVER 

MUIR  WOODS 

MARIN 

US  NAT  PARK  SERVICE 

MUM60  BASIN 

6032 

TRINITY 

35 

41  12 

122  32 

5700 

VAR 

3 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MAC IM1ENT0  DAM 

6  056 

24 

35  46 

120  53 

770 

4P 

4P 

4P 

MONTEREY  CO  FCWCO 

6065 

17 

36  18 

122  17 

16 

7A 

EARL   S  GIPSON 

JOHN  F  ALLEMANT 

NAVARRO   1  NW 

6105 

MENDOCINO 

39  10 

123  34 

220 

c 

MASONITE  CORPORATION 

NEEDLES 

SAN  BERDINO 

5 

34  50 

114  36 

CI  IT  OF  NEEDLES 

6116 

SAN  BEROINO 

5 

11*  37 

913 

MIC 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

LOS  ANGELES 

118  35 

2690 

5P 

L  A  WTR  ♦  PwR  DEPT 

6136 

6 

39  16 

121  02 

2600 

8A 

BA 

CI TY  of  NEVADA  CI TY 

NEWARK 

6144 

ALAMEDA 

37  31 

122  02 

14 

BA 

8A 

BA 

LESLIE  SALT  COMPANY 

NEWBURY  PARK  4  SW 

6149 

VENTURA 

33 

34  09 

lie  58 

780 

5P 

RANCHO  SIERRA  VISTA 

NEWHALL  SOLEDAD  FC  32  C 

6162 

LOS  ANGELES 

29 

34  2  3 

lie  32 

1243 

4P 

L  A  CO  FIRE  DEPI 

NEWMAN  2  NW 

6164 

LOS  ANGELES 

29 

34  22 

118  31 

1342 

6P 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

6168 

STANISLAUS 

27 

37  21 

121  03 

108 

5P 

RICHARU  A  SMITH 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

6175 

ORANGE 

33 

33  36 

117  53 
121  35 

47 

5P 
9A 

NEWPORT  HARBOR  DEPT 
RECLAMATION  OIST  1001 

NICOLAUS 
N  ILANO 

6193 
6197 

SUTTER 
IMPERIAL 

38  54 
33  17 

115  31 

-55 

7A 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

6252 

MADERA 

27 

37  14 

119  30 

2630 

8A 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

■NORTH  HOLLYWOOD 

6256 

LOS  ANGELES 

13 

34  10 

lie  23 

619 

5P 

SN  FERNDO  VLY  TIMES 

NOVATO  8  WNW 

6290 

MARIN 

n 

38  08 

122  *3 

350 

c 

EDWARD  L  THOMPSON 

STATION  INDEX 


INDEX  NO. 

COUNTY 

0 
< 

LATITUDE 

U 
0 

z 
o 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

[  PRECIP.^ 

j  SPECIAL  1 

OAKDALE  WOODWABO  DAM 

6305 

STANISLAUS 

OAK  KNOLL  RANGER  STA 

OAKvI LLE   1  WNW 

6351 

ALLARO   A  CALKINS  JR 

OAKVI LLE  *  SW 

RICHARD  PlEINER 

OCCIDENTAL 

POCEANSIOE  CAMP 

PENDLETON 

SAN  DIEGO 

OCEANSIDE  PUMPING  PLANT 

SAN  DIEGO 

117  21 

OCEANSIDE  WATER  DEPT 

OCOTILLO  WELLS 

638- 

SAN  DIEGO 

33  09 

115  OS 

175 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  WEATHER  BUREAU 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

6*32 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORLAND 

GLENN 

2- 

122  12 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

ORLEANS 

650f 

HUMBOLDT 

12 

<•!  IB 

123  32 

403 

SP 

5P 

£  J  ANDERSON 

OROVILLE   1  «SW 

OHOVILLE  7  SE 

OROVl LLE  8R I DGE 

OROVlLLE  RANGER  STATIOf 

OXNARD 

VENTURA 

PACHECO  PASS 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PACIFIC  HOUSE 

ErDOHADO 

120  30 

FLOYD  H  POOLE 

PACOIMA  0AM  PC  33  A-E 

66021 

LOS  ANGELES 

13 

3*  20 

118  24 

1500 

5P 

E  K  BARR 

JOHN  P  OHftWALL 

LOS  ANGElES 

PALMDALE   IRRIG  DIST 

LOS  ANGElES 

PALMOALE   IRRIG  DIST 

FED  AVIATION  AGENCY 

PALM  SPRINGS 

R I  VERS  1 OE 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

SANTA  CLARA 

JAMES  A  BELL 

SAN  DIEGO 

PALOHAR  OBSERVATORY 

PALOS  VERGES  EST  FC  43C 

LOS  ANGELES 

33 

118  23 

R  W  HIATT 

PANOCHE 

6675 

SAN  BENITO 

27 

36  36 

120  50 

1265 

SS 

Miss   LlLT  BERG 

panoche  junction 

PARADISE  CEMETERY 

heich  hetchy  wtr  sup 

HEIRO  WATER  DISTRICT 

HERBERT  H  DURHAM 

RAULSTON  P  MORRISON 

U  S  FOREST  SERVICE 

PASO  flOBLES 

SN  LUIS  OBPO 

2i> 

120  41 

CITY  OF  PASO  ROBLES 

PASO  R06LES  5  NW 

6736 

SN  LUIS  OBPO 

2*. 

35  '.1 

120  45 

995 

C 

FRANCIS  F  NELSON 

PASO  ROBLES  FAA  AIRPORT 

SN  LUIS  OBPO 

35  '.O 

803 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

HUDSON  RANCH 

MRS   AN  1 TA   V  KUNKLER 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PETALUMA  FIRE  DEPT 

VICTOR  E  CMAIX 

MRS    IDA  K  AK.ERS 

STATION  FC  321  E 

LOS  ANGELES 

29 

118  26 

LOS  ANGELES  FIRE  DEPT 

PINNACLES  NATIONAL  MON 

6926 

SAN  BENITO 

20 

36  29 

121  11 

1307 

4P 

*P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

POLICE  DEPARTMENT 

P  G  *  E  COMPANY 

CITY  OF  PlACERVILLE 

LORRIN  L  CRAIN 

POINT  ARENA 

MENDOCINO 

17 

123  42 

JAMES  0  MOUNGOVAN 

POJNT  ARGUELLO  WB 

70151 

SNTA  BARBARA 

33 

120  35 

367 

Mil 

U  S  WEATHER  BUREAU 

u  s  COAST  Guard 

SN  LUIS  OBPO 

U  S  COAST  GUARD 

LOS  ANGELES 

J  E  ADAMSON 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEP 

CONTRA  COSTA 

U   S   NAVAL  MAGAZINE 

JOHN  M  OAirBELL 

PORTUGUESE  MEADOW 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEY   3  E 

TULARE 

10 

US  3S 

WILLIAM  R  BOOTH 

POTTER  VALLEY  3  NNW 

710T 

MENDOCINO 

22 

39  22 

123  07 

1020 

c 

OTTO  R  HUGHES 

MENDOC I  NO 

RUSSELL  E  NEAR 

P  G  «  E  COMPANY 

POWAY  MUN  WATER  DI SI 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PRIEST  VALLEY 

MONTEREY 

NELSON  H  PALMER 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 

RANCHITA 

SAN  DIEGO 

33 

116  32 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RANDSSURG 

7253 

KERN 

15 

35  22 

117  39 

3570 

6P 

6P 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

CALIF  ElEC  POWER  CO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CITY  OF  REDDING 

REOLANOS  DAILY  FACTS 

CITY  FIRE  OEPT   STA  2 

THOMAS  M  JAMESON 

REPPE  SA 

FOLSOM  STATE  PRISON 

CONTRA  COSTA 

122  21 

CITY  OF  RICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STATION 

7i>16l 

CONTRA  COSTA 

37  55 

122  20 

10 

BA 

5P 

CLOSED  9/30/59 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 

CI TRUS  EXP  STAT  ION 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OEPT  WATER  RESOURCES 

RAYMOND  H  JOHNSON 

SO  CALIF  EDISON  CO 

mrs'marian^l^bertagna 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 

SHASTA 

2; 

121  56 

RUNNING  SPRINGS  1  E 

760C 

SAN  8ERDIN0 

15 

34  12 

117  05 

5965 

: 

STATE  DIV  OF  HWYS 

U  S  HEATHER  BUREAU 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

EDWIN  L  PAULSON 

EOWIN  H  LEARNED 

MRS  Clara  6  asreu 

SAINT  JOHN 

GLENN 

2; 

122  00 

JAMES  A  STURGEON 

SAINT  MARTS  COLLEGE 

766; 

CONTRA  COSTA 

37  50 

122  06 

625 

9P 

SI 

BROTHER  U  BENEDICT 

7667 

36  «0 

46 

G 

AGR  E  X  T  ENS  I ON  SE  R 

7669 

36  40 

80 

5( 

5P 

SALINAS  Rural  f  d 

SA 

SALINAS   DAM  OPERATORS 

7661 

250 

5P 

38  30 

3700 

3P 

3P 

3f 

7698 

40  53 

623 

SA 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

7702 

36  10 

854 

7A 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

7711 

34  10 

2394 

4P 

SAN  ANTONIO  Ml SSION 

771«. 

MONTEREY 

2A 

36  01 

121  15 

7P 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  BENITO 

7719 

SAN  BENITO 

36  31 

121  05 

1355 

JOHN  H  SHIELDS 

SAN  BERNARDINO  CO  MOSP 

7723 

SAN  BERDINO 

28 

34  oe 

117  16 

1125 

6P 

6P 

S  8  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  CLEHENTE  DAM 

7731 

MONTEREY 

36  26 

121  42 

600 

7A 

CALIF  WTR  •  TEL  CO 

SANDflERO  PATROL 

STATION  FC   130  B 

7734. 

LOS  ANGELES 

29 

116  43 

4025 

41 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

SANOBERG  WB 

7735 

LOS  ANGELES 

29 

3*  45 

4517 

MIC 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

>SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

SAN  DIEGO 

33 

32  44 

117  10 

Ml( 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  OIMAS  FIRE  WRD  FC9i 

LOS  ANGELES 

26 

3*  06 

117  4S 

955 

SAN   OIMAS   FIRE  STA 

SAN  DIHAS  TANBARK  FLAT 

775( 

LOS  ANGELES 

26 

34  12 

117  46 

2720 

CG 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  FELIPE  HICHHAY  STA 

7755 

SANTA  CLARA 

37  01 

121  20 

365 

C 

STATE  DIV  Of  HWYS 

SAN  FERNANDO 

7759 

LOS  ANGELES 

34  16 

118  28 

969 

S  F  HEIGHTS  LEMON  AN 

STATION 

•  DEX  NO. 

rotiNTY 

1  DRAINAGE  t  | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

wDOEiKl  V  dll 

TEMP. 

PRECIP. 

< 

SPECIAL 

118  30 

RICHMOND  SUNSET 

SAN  FRANCISCC 

FEDERAL  BUILDING 

SAN  FRANC  I  SCO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  ANGELES 

PASADENA  WATER  OEPT 

SAN  Gabriel  dam  fc425be 

LOS  ANGELES 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

LOS  ANGELES 

CITY   FIRE  DEPARIMENI 

SAN  GBEGORIO  3  SE 

7807 

SAN  MATEO 

4 

37  18 

122  20 

355 

5P 

5P 

POMPON  10  RANCH 

SAN  JACINTO 

R  I VERSIOE 

BYRON  JOHANSEN 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

7813 

R  I  VERS  IDE 

3; 

116  56 

1560 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SAN  JOAQUIN  ExP  RANGE 

U  S  FOREST  SERVICE 

SANTA  CLARA 

70 

E  0  BILLWILLER 

SAN  JUAN  8AUT 1 STA  3  SSE 

SAN  BENITO 

MRS  M  A  6 1 NGhAH 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

ORANGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

CAL  STATE  POLY  COL 

SAN  MARCOS  RANCH 

7861 

32 

34  33 

119  52 

800 

7A 

U  S  QUR  RECLAMATION 

rsAN  MATEO 

SAN  MATEO 

5P 

5P 

C  1  TY  F  IRE  DEPARTMENT 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7870 

VENTURA 

33 

33  14 

119  28 

502 

C 

U  S  NAVY 

SAN  BERDINO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  BERDINO 

SO  CAlIF  EOISON  CO 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

SNTA  BARBARA 

FED  AVIATION  AGENCY 

SANTA  BARBARA  Tv  PEAK 

SNTA  BARBARA 

TV  STATION  KEYT 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

SANTA  Clara 

37  21 

121  56 

ee 

5P 

5P 

UNIV   OF    SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 

ROBERT   E  BURTON 

5ANTA  FE  DAM 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SN  LUIS  OBPO 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

SN  LUIS  OBPO 

D  DALE  RUSKOVICH 

SNTA  BARBARA 

CLOSED  4/25/59 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SANTA  MONICA 

LOS  ANGElES 

C 1 TY   SANTA  MONICA 

eSANTA  MON I CA  PIER 

LOS  ANGELES 

S  M  LIFEGUARD  SER 

SANTA  PAULA 

VENTURA 

CO  AGRICULTURAL  COMM 

SANTA  ROSA 

7965 

SONOMA 

22 

36  27 

122  42 

167 

7A 

CLARENCE   S  NEWBERRY 

SANTA  TNEZ 

SNTA  BARBARA 

SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 

ORANGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAuGus  POWER  Plant  no  i 

LOS  ANGELES 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

SAWYERS  BAR  Ranger  sta 

S I SK I YOU 

U  S  FOREST  SERVICE 

HUMBOLDT 

PACIFIC  LUMBER  CO 

SEARSVILLE  LAKE 

SAN  MATEO 

SEBASTOPOL  4  SSE 

SONOMA 

GEO  A  NAMMEN5 

SECRET  VALLEY  MNTNC  STA 

JOHN   W  RANDOLPH 

SEPULVEDA  DAM 

LOpANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  DAM 

8135 

SHASTA 

2: 

40  43 

122  25 

1076 

SA 

C  H 

U  S  euR  RECLAMATION 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

LOS  ANGELES 

33  57 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EL  DORADO 

THEODORE  B  HEUSNEH 

SHINGLETOWN 

MRS  JANICE  M  SuTTER 

SIERRA  CITY 

S lERRA 

HARRY   H  ROEBEH 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

S lERRA 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL  HILL  FC  415 

LOS  ANGELES 

GEORGE    1  OSBORNE 

S 1 LVERADO  RANGER  STA 

ORANGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SISOUOC  SOUTH  FORK  CAMP 

SNTA  BARBARA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKAGGS  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH 

8272 

SONOMA 

22 

38  41 

123  08 

1930 

eA 

H 

JOHN  K  LEIThOLD 

SLACK  CANYON 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

PLUMAS 

CLARENCE  F  ELWORlHY 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

SACRAMENTO 

MRS  MABEL  VAN  VLECK 

RIVERSIDE 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 

DEPT  WATER  RESOURCES 

y  S  FOREST  SERVICE 

NEVADA 

MONTEREY 

JAN  M  JACOBSEN 

SOMESBAR  1  W 

HUMBOLDT 

MRS  GEORGIA  ANN  LONG 

SOMIS   3  NE 

8346 

VENTURA 

3 

34  17 

118  58 

490 

8A 

LAWTON    INVESTMENT  CO 

VENTURA 

BERYLWOOO  INVEST  CO 

SONOMA 

SONOMA 

LAURENCE  W  DICKEY 

SONORA 

TUOLUMNE 

P  6  +  E  COMPANY 

SONORA  JUNCTION 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SAN  FRANCISCC 

U  S  COAST  GUARD 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

US  NAT  PARK  SERVICE 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SPAORA  PAC  I  F IC 

COLONY  FC  356  C 

LOS  ANGELES 

R  S  HUlCHI SON 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

8441 

MONTEREY 

2* 

36  36 

121  41 

60 

SA 

MRS  BERTHA  HENNES 

SPRINGVILLE  7  ENE 

ELMER  A  SUTTON 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

U  5  FOREST  SERVICE 

P  G  ♦  £  COMPANY 

SQUAW  VL'  OEvEL  CO 

SOUI RREL    1 NN  1 

SAN  BERDINO 

SQUIRREL  INN  HOLD  CO 

SAN  BERDINO 

LEROY  KEMP 

STANDISH  *   HICKEY    ST  PK 

MENDOC I  NO 

CAL  DIV  BEACH  *  PKS 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

TUOLUMNE 

P  G  »  E  COMPANY 

STATE  LAKES 

8510 

FRESNO 

1 

36  56 

118  35 

10300 

VAI 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RANAR  a  KHOt 

ST  I RL I  NO  CITY  RS 

STATE  OIv  OF  FSTRY 

STOCKTON  DISPOSAL  PLAN 

SAN  JOAQUIN 

CITY  OF  STOCKTON 

f STOCK  TON  FAA  AIRPORT 

FED  AVIATION  AGENCY 

STOCKTON  FIRE  OEPT 

STOCKTON  HOWRY  BRIDGE 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

COLUSA 

F9EU  H  COOLEY 

STONYFORD  RANGER  STA 

COLUSA 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

GLENN 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

STOUTS  MEADOW 

B59 

SHASTA 

2 

41  10 

121  56 

5300 

VAfi 

DEPT  WATER  RESOURCES 

121  06 

SOPER-WHEELER  CO 

LOS  ANGELES 

SANTA  CRUZ 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PARK 

VENTURA 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

CITY  OF  SUSANVILLE 

DAvID  BARR 

SUSANVILLE  1  WNw 

LASSEN 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

87i: 

AMADOR 

1. 

38  23 

120  48 

1580 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

TABLE  MOUNTAIN 

LOS  ANGElES 

SMITHSONIAN  OBSY 

KERN  CO  FSTRY  •  FO 

ARTHUR  E  FRODENBERG 

TALBOT  CAMP 

DEPT  WATER  RESOURCES 

TEHACHAP 1 

MRS  ANl lA  COwAN 

TEHACHAPI    RANGER  STA 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

TEJON  RANCHO 

TEJON  RANCH  COMPANY 

SULO  E  LAkSO 

THE  CEDARS 

PLACER 

CORPS  Of  ENGINEERS 

THE  GEYSERS 

888! 

SONOMA 

2 

38  48 

122  49 

1600 

C 

MRS  FAYE  DEWEY 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

8892 

R  1  VERS  I DE 

33  37 

116  10 

-120 

MIC 

MIC 

C 

FED  AVIATION  AGENCY 

THOUSAND  OAKS 

8905 

VENTURA 

3 

34  11 

118  51 

5P 

VENTURA  Co  FIRE  DEPT 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

36  22 

116  51 

2200 

c 

GLENN  BAKER 

THREE  RIVERS  EDISON  PH2 

8914 

36  26 

lis  53 

950 

2P 

2P 

SO  CAL IF  £01  SON  CO 

THREE  RIVERS  EDISON  Ph; 

36  28 

118  52 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

T  IGER  CREEK  POWER  hOUSI 

8921 

AMADOR 

1* 

38  28 

120  27 

2355 

4P 

c 

P  6  »  E  COMPANY 

TOPANGA  PATROL  STA  FC  ' 

8967 

LOS  ANGELES 

3 

34  05 

lie  36 

745 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

TORRANCE 

8973 

LOS  ANGELES 

3 

1  18  20 

102 

4F 

4P 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

TRABUCO  CANYON 

8992 

ORANGE 

3 

33  39 

117  36 

970 

c 

ORANGE  CO  Park  DEPT 

TRACY  2  SSE 

8997 

SAN  JOAOUIN 

37  43 

121  25 

105 

C 

AAGE  R  TUGEL 

TRACY  CARBONA 

8999 

SAN  JOAQUIN 

21 

37  42 

121  25 

140 

7A 

7A 

BANTA  CARBONA   IR  CO 

TRACY  PUMPING  PLANT 

900: 

ALAMEDA 

21 

37  48 

121  35 

61 

6P 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMAI ION 

TRINITY  CENTER  RS 

TRINITY 

3' 

41  00 

122  41 

2295 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

9024 

TRINITY 

3 

40  46 

122  46 

2500 

6A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

9035 

SAN  BERDINO 

35  47 

117  23 

6A 

AMERICAN  P   *  C  CORP 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

9043 

3< 

39  20 

120  11 

5960 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 

LOS  ANGELES 

1 

34  23 

lie  05 

c 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

TULELAKE 

9053 

SISKIYOU 

12 

41  56 

121  28 

4035 

5P 

5P 

5P 

C  H 

TULELAKE  W  U  ASSN 

TULELAKE    INSPECTION  STA 

9057 

MODOC 

12 

41  36 

121  12 

4410 

7A 

CLOSED  8/1/59 

TUNNEL  RANGER  STATION 

9061 

TULARE 

IC 

36  22 

118  IT 

8950 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

STATION  INDEX 


STATION 


TUOLUMNE  meadow: 

TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN   IBVIWE  Ri 


UPPER 
UPPER 
UPPER 


Xt  RANGER  STA 


CENTER 


,NGER 


TION 


IN  NUTS  C  ITT 
WAREHOUSE  FC  15 
VENADO 
VENTURA 

VERMILION  VALLEY 
VICTORVILLE  PUMP  PLAI 
VINCENT  FIRE  STA  FC  120 


VISTJ 


ILLE 
;  VOLLMEHS 

.  POWER  HOUSE 
'  WALLACE 
,  WALHAfi  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
■  CREEK  2  ENE 

CREEK  1,  E 
GROVE 
WALNUT  PATROL 

102  e 
WARNER  SPRINGS 
WASCO 

WASIOJA  PATTERSON  fiANI 
WATSONvlLLE  WATERWORK: 
HAWONA  RANGER  STATION 
WEAVERVILLE  HANGER  STv 

WEED  1  5 

WE LOON  1  WSW 

WENDEL  10  SE 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

WESTHAVEN 

WEST  POINT   3  SW 

WESTVILLE 

MEADOW 
WHEATLAND  2  NE 
WHEELER 

WHEELER  SPRINGS  2  SW 
,  WHEELER  SPRINGS  7  N 
WHISKEVTOWN 

IITE  MOUNTAIN  I 
j  WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITE  ROCK 
WMITTIER  CITY  HALL 

FC   106  C 
WILLIAMS 
j  WILLITS  HOWARD  FOREST 
RAr4GER  STATION 


WOFFORD  HEIGHTS 
WOODCHUCK  MEADOW 
WOOOFORDS 


COUNTY 


TUOLUMNE 

STANISLAU: 

SHASTA 

ORANGE 

SAN  6ERDII 

ALPINE 


MONTEREY 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 


RESNO 

AN  SERDINO 
OS  ANGELES 


TULARE 
SAN  DIEGO 
EL  DORADO 
SHASTA 
SHASTA 
CALAVERAS 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 


VENTURA 
VENTURA 
SHASTA 


MENDOCINO 


EL  DORADO 

ORANGE 
MENOOC INO 
MARIPOSA 


DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

i 

1  PRECIP. 

SPECIAL 

31 

37  S3 

119  20 

8600 

VAR 

S 

11 

37  29 

120  51 

104 

CARL  A  PEARSON 

6A 

6A 

3*.  08 

116  02 

1975 

5f 

38  42 

120  03 

7829 

3P 

3P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

MRS  MARJORIE  5  DORY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

33 

UB  27 

430 

4P 

UCLA 

CLOSED  9/26/59 

39  1  1 

PETER  V  PEDRONCINI 

39  10 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2k 

35  53 

120  42 

950 

c 

MRS  AMY  CURTIS 

33 

33  16 

117  01 

1615 

7A 

15 

3*  2 

117  51 

3705 

3P 

13 

34  1  1 

118  27 

695 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SA 

L  A  CO  FIRE  DEPI 

39  A9 

120  11 

4945 

4F 

FRANK  DOIT A 

36  20 

1  19  18 

354 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

ELMER  C  OGLE 

4P 

37  5<. 

121  59 

320 

9A 

ERNA  G  IRVING 

23 

38  1*1 

121  31 

23 

5P 

E  PEOERSON 

8A 

kERN  CO  FSTRy  +  F  D 

PATTERSON  RANCH 

2< 

36  56 

121  46 

95 

SA 

37  32 

119  40 

3975 

c 

it 

^.O 

122  56 

0  0 

U  S  FOREST  SERVICE 

12 

<>1  25 

122  23 

3630 

8A 

CHESTER   I  KIMRET 

35  40 

U8  16 

2680 

c 

VERNON  J  BLOUNT 

1| 

"lO  15 

120  04 

4035 

3P 

BOSTON  RANCH  CO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

e  CLEMENS  HOftST  CO 

CLOSED  11/11/59 

33 

34  29 

119  18 

850 

c 

2' 

34  36 

119  20 

4150 

c 

ROSCOE  G  WIL8ER 

16 

38  34 

121  05 

353 

?! 

33  58 

116  02 

310 

39  09 

122  09 

66 

SA 

c 

39  21 

123  19 

1925 

c 

STATE  DIV  OF  F5TRY 

39  32 

122  12 

eA 

eA 

HOWARD  H  ALLAHO 

33  42 

117  05 

1470 

c 

JIM   M  BLACKMORE 

38  32 

121  58 

135 

SA 

aA 

35  43 

118  27 

2700 

ss 

JAMES  H  JORGENSEN 

37  02 

118  54 

9200 

VAF 

36  47 

119  49 

5671 

5f 

5P 

MRS  WILMA  C  8ARR 

23 

38  41 

121  48 

9A 

9A 

COUNTY  OF  YOLO 

37  08 

121  57 

1600 

5P 

MARVIN  E  WARE 

38  51 

120  14 

6800 

VAf 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

21 

33  54 

117  49 

405 

6P 

bP 

YORQA  LINDA  WATER  CO 

38  55 

123  16 

UOO 

: 

MRS  LOLA  A  HULSERT 

37  46 

119  35 

5P 

5P 

C  H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

41  43 

122  38 

2625 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

NEW  STATIONS 


NIPOMO  2  NW 
SAN  AROO 

SAN  EMIGOlO  RANCH 
TULEFIELD 
UPLAND  3  N 

BURNT  RANCH  1  S 
CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
FERNDALE  8  SSW 
HONEYDEW  2  WSW 
KOftBEL 
CRICK  10  SE 

PIEORA  BLANCA  GUARD  STA  I 
RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 

0  VISTA 

ELTER  COVE 


COUNTY 


SN  LUIS  OBPO 

MONTEREY 

KERN 

SAN  BEflOINO 

RINITY 

OS  ANGELES 
STANISLAUS 
HUMBOLDT 
HUMBOLDT 
HUMBOLDT 
HUMBOLDT 
VENTURA 
MARIPOSA 
SOLANO 
HUMBOLDT 


REACTIVATED  STATIOl 
LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 


4836  SISKIYOU 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


120  30 
120  54 
19  11 


I  DIXON 

ANDREW  MEHLSCHAU 
SAN  BERNARDO  RANCHO 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
■  LAND  CO 
■  GROVES  CORP 


2150 
5370 
1125 


119  11 
119  64 
121  41 


PAUL 

:  FORES' 
STANISLAUS 


AUSTIN 
VENTUfl. 
ROBERT 


KAUT 

SERVICE 
COUNTY 
ERONYMUS 
M  ADAMS 
MORRISON 

YONS 
COUNTY  FCD 
t  WHIPPLE 
■  DEPOT 


RIL 


■  MACHI 


1  AMERICAN,  2  CALAVERAS,  3  CARSON,  4  CENTRAL  COAST,  5  COLORADO,  6  DESERT,  7  EEL,  8  FEATHER,  9  KAWEAH,  10  KERN,  11  KINGS,  12  KLAMATH, 
17  NORTH  COAST,  IB  N.E.  INTERIOR,  19  OWENS,  20  PAJARO,  21  PIT.  22  RUSSIAN,  23  SACRAMENTO,  24  SALINAS,  25  SAN  OIEGO,  26  SAN  GABRIEL,  2 
31  SANTA  MARGARITA,      32  SANTA  YNE2,     33  SOUTH  COAST,      34  STANISLAUS,      35  TRINITY,      36  TRUCKEE,      37  TUOLUMNE,      38  WALKER. 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1959 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557  Federal  Of- 
fice Building,   50  Fulton  Street,   San  Francisco  2,  California,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 
issue . 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  and  also 
Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-terra 
means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground 
Samples  for-  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  othe 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in 
elude  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table ,  when  published ,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observat ion .  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  stand 
ard  time .     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time . 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST 
and  Mt.   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  th€ 
following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourlj 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,   will  be  published  later  in    "Precipitation  Dat 
from  Storage-Gage  Stations",  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground' 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;     however ,     the  reference  indicates  that  th^ 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall 

M    One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.       See     "Daily  Temperature"  Tabl 
for  detailed  daily  record .     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month 

R    Amounts  from  recording  gage .       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slight ly     from  the  amounts  to  be  published     later  i 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observat  ion  column  in  Stat  ion  Index  means  observat  ion  made  near  sunset . 

T  Trace ,   an  amount  too  small  to  measure . 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  an 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sen 
to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY  WEATHER  REVIEW,     MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA 
NATIONAL  SUMMARY,     and  STORM  DATA,     all  of  which  may  be  obtained  from  the     Superintendent  of  Documents,     Government  Printing  Office,  Washingto 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi 
cation  SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office 
Washington  25,  D.C.  for  $1.25.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Clima 
tological  Dat a ,   obtained  as  indicated  above ,   price  15  cents. 
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CALIFORNIA  -  DECEMBER  1959 


Again  in  December  precipitation  averaged  far  below  normal,  only  a  few  stations  in  the. 
Desert  Areas  reporting  excesses  for  the  month.  Deficiencies  in  the  northern  part  of  the 
State  were  as  great  as  7  and  8  inches  at  some  stations,  and  rivers  in  the  North  Coast  Drain- 
age were  at  the  lowest  December  levels  in  many  years. 

£'  ] 

Temperatures  for  the  month    were  above  normal     over  the  greater  part  of  the  State,  buti 
readings  averaging  below  normal  were  reported  from  the  North  Coast  Drainage  and  the  North 
east  Interior  Basins.     The  warm  temperatures  resulted,  for  the  most  part,  from  high  daytimeli; 
temperatures;  minimums  were  often  below  normal  even  in  the  warmer  areas. 

STORMS 

Santa  Ana  winds  were  responsible  for  damage  on  two  occasions  during  the  month.  On  thelj' 
5th,  Ventura,  Los  Angeles,  and  San  Bernardino  Counties  received  a  blow  that  unroofed  small^i 
sheds,  blew  down  utility  lines  and  poles, upset  parked  aircraft,  and  damaged  numerous  trees. 
Several  fishermen  were  blown  into  the  water,  but  all  were  rescued.  The  storm  of  the  13th  - 
14th  covered  the  same  area  and  also  extended  southward  all  the  way  to  San  Diego  County.  In 
addition  to  damage  similar  to  that  of  the  earlier  storm,  several  automobile  accidents  were 
attributed  to  blowing  dust  and  to  highways  made  slippery  by  snow  that  fell  at  high  eleva 
tions. 


M 

m 

B 


Strong  winds  in  the  San  Francisco  Bay  area  on  the  30th  resulted  in  the  flooding  of  low 
lying  areas  at  the  southern  end  of  the  Bay.      One  man  was  drowned  when  his  small  boat  cap' 
sized,  and  a  painter  lost  his  life  when  he  was  blown  from  a  scaffold  at  the  sixth  story  of 
a  Palo  Alto  building.     Lightning  struck  a  homein  Fresno  on  the  30th,  causing  major  damage,  t^,i 


M 


but  only  minor  injury  to  one  person.  C.  Robert  Elford 

State  Climatologist 
U.S.  Weather  Bureau 
San  Francisco,  California 

MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  93°  on  the  1st  at  San  Gabriel  Fire  Department  and  on  the 
2d  at  Indio  U.S.   Date  Garden. 

Lowest  Temperature  -8°  on  the  26th  at  Boca. 

Greatest  Total  Precipitation  6.75  inches  at  Honeydew  2  WSW. 
Least  Total  Precipitation  Trace  at  Bridgeport. 

Greatest  One-day  Precipitation  3.89  inches  on  the  24th  at  Bucks  Creek  Power  House. 
Greatest  Total  Snowfall  37.5  inches  at  Raywood  Flats, 

Deepest  Snow  on  Ground  21  inches  on  the  25th  at  Snow  Laboratory  Central  Sierra  and  on  the 
31st  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl. 
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FORT  BIOWELL 

42.5 

13.4 

4.2 

58 

3 

1141 

0 

3 

31 

1 

4.0 

2 

17+ 

3 

0 

0 

LAKE  CITY 

AM 

M 

M 

M 

57 

2 

6 

14 

0 

2 

31 

0 

1.12 

.62 

2* 

3 

1 

0 

MONO  LAKE 

54 

3 

0 

1 

3  1 

0 

T 

0 

1 

0 

0 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

46.6 

14.7 

30^7 

61 

2  + 

-  2 

14 

1056 

0 

2 

31 

3 

2.20 

.99 

25 

20.0 

a 

31  + 

3 

3 

0 

TAHOE 

AM 

43.3 

20.7 

32.0 

2.1 

53 

2 

7 

31 

1015 

0 

3 

31 

0 

1.47 

- 

4.78 

.72 

25 

12.0 

6 

26+ 

3 

1 

0 

TRUCKEE  RS 

AM 

46. IM 

10.6 

28.  4M 

0.0 

53 

4 

-  3 

26 

1134 

0 

2 

31 

2 

1.62 

- 

4.71 

.82 

25 

10.0 

5 

31  + 

3 

1 

0 

WOODFORDS 

45.2 

20.0 

32.6 

51 

2 

5 

14 

999 

0 

2 

30 

0 

.73 

.36 

31 

10.6 

6 

31 

3 

0 

0 

DIVISION 

29.6 

- 

1.2 

1.05 

- 

2.59 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

BEN  LOMOND 

61  .6 

34.3 

48,0 

72 

2+ 

29 

27  + 

524 

0 

0 

12 

0 

1.43 

.77 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

BERKELEY  R 

60.5 

45.2 

52,9 

1.9 

73 

1 

39 

25 

358 

0 

0 

0 

0 

1.54 

- 

3,28 

1.32 

23 

.0 

0 

2 

1 

1 

BURL  I NGAME 

58.3 

40.5 

49,  5. 

70 

1 

34 

12 

476 

0 

0 

0 

0 

1.65 

1.16 

23 

.0 

0 

3 

1 

1 

CARMEL  VALLEY 

69.5 

39.5 

54.6 

84 

6 

31 

31 

314 

0 

0 

3 

0 

.46 

.32 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

CROCKETT 

AM 

60.0 

38.4 

49.  2 

71 

5 

33 

29 

484 

0 

0 

0 

0 

1.67 

- 

2.37 

1.18 

24 

.0 

0 

2 

1 

1 

AM 

64,8 

33.7 

49.  3 

76 

2 

27 

31 

479 

0 

0 

15 

0 

.73 

.41 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

AM 

62. 7M 

43. 9M 

53.  3M 

75 

2 

32 

30 

353 

0 

0 

1 

0 

1,97 

1.32 

24 

.0 

0 

3 

1 

1 

HOLL I STER 

65  .0 

34,7 

49.9 

- 

0.4 

78 

1 

28 

31  + 

452 

0 

0 

16 

0 

.37 

- 

2.66 

.22 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

KING  CITY 

68.8 

32.9 

50  .9 

1.2 

82 

2  + 

24 

31 

429 

0 

0 

18 

0 

.40 

- 

1.96 

.21 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

LIVERMORE   2  SSW 

AM 

61.1 

33.5 

47.  3 

- 

0.1 

71 

1 

26 

e 

540 

0 

0 

18 

0 

.75 

- 

2.46 

.47 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

LOS  GATOS 

65.7 

37.5 

51.6 

3.1 

78 

1 

29 

31 

408 

0 

0 

5 

0 

.97 

- 

5.09 

.60 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

MARTINEZ   FIRE  STA 

AM 

59.5 

35.6 

47.5 

69 

9 

29 

8+ 

534 

0 

0 

10 

0 

1.94 

1.37 

24 

.0 

0 

3 

1 

1 

MONTEREY 

66.7 

45.2 

55.  5 

83 

5 

38 

27 

256 

0 

0 

0 

0 

.59 

.26 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

66.5 

43.6 

56.  1 

79 

5 

31 

31 

299 

0 

0 

1 

0 

.37 

.37 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOUNT   DIABLO  NORTH  GATE 

AM 

59.2 

43.6 

51.4 

74 

3 

29 

31 

414 

0 

0 

1 

0 

2.02 

1.14 

24 

.0 

0 

3 

1 

1 

MOUNT  HAMILTON 

57  ,0M 

42. OM 

49.  5M 

6.9 

71 

1 

23 

14 

471 

0 

0 

0 

NACIMIENTO  DAM 

67.5 

34,4 

51.0 

79 

2 

26 

31 

427 

0 

0 

16 

0 

.44 

.42 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

NEWARK 

AM 

60. 3M 

35. 6M 

48. OM 

71 

1 

30 

9+ 

520 

0 

0 

9 

0 

1.24 

.79 

24 

.0 

0 

3 

1 

0 

OAKLAND  WB  AP  R 

59.7 

40.8 

50.3 

1.7 

58 

4  + 

34 

26 

448 

0 

0 

0 

0 

1.46 

- 

1.95 

1.29 

23 

.0 

0 

2 

1 

1 

ORINDA  BOWMAN 

60.1 

32.1 

45.1 

70 

3  + 

25 

7 

576 

0 

0 

18 

0 

2.10 

1.57 

23 

.0 

0 

3 

1 

1 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

60.0 

35.8 

48.4 

71 

1 

29 

8+ 

506 

0 

0 

9 

0 

1.31 

1.08 

24 

.0 

0 

2 

1 

1 

PASO  ROBLES 

66.4 

27.4 

45.9 

80 

2 

17 

5 

554 

0 

0 

24 

0 

.31 

.28 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

63.3 

30.3 

46.8 

77 

2 

23 

14 

558 

0 

0 

22 

0 

.48 

.29 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

PISMO  BEACH 

65.8 

43.8 

54,  e 

80 

6 

36 

31  + 

310 

0 

0 

0 

0 

.85 

.78 

24 

.0 

0 

1 

1 

0 

PT  PIEDRAS  6LANCAS 

62.8 

50.2 

66,5 

85 

5 

42 

14 

268 

0 

0 

0 

0 

.26 

,16 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

AM 

50.6 

29.2 

44,9 

75 

5 

22 

8  + 

513 

0 

0 

22 

0 

1.48 

1,01 

24 

.  0 

0 

2 

1 

1 

PRIEST  VALLEY 

51.7 

24.0 

42,9 

75 

2  + 

15 

7  + 

675 

0 

0 

28 

0 

.41 

- 

4.02 

,33 

24 

T 

0 

1 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

52.1 

38.2 

50.2 

0.4 

73 

3 

32 

29  + 

454 

0 

0 

3 

0 

1.65 

- 

2.97 

1,43 

23 

.  0 

0 

2 

1 

1 

RICHMOND 

AM 

52.0 

42.3 

62.2 

73 

2 

35 

29 

390 

0 

0 

0 

0 

1.93 

1.47 

24 

.0 

0 

3 

1 

1 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

58.7 

30.9 

44.  8 

70 

1 

25 

8  + 

515 

0 

22 

0 

1.84 

1.28 

23 

.  0 

0 

2 

1 

1 

SALINAS  2  E 

67.7 

37.9 

52.8 

1.5 

83 

4+ 

28 

31 

359 

0 

0 

5 

0 

.45 

- 

2.71 

.21 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

55.1 

30.4 

46.3 

81 

2 

21 

31 

610 

0 

0 

22 

0 

.43 

.21 

24 

.0 

0 

2 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

58,9 

45,4 

52.2 

72 

1 

39 

26 

394 

0 

0 

0 

0 

1.51 

1.40 

23 

.0 

0 

2 

1 

I 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 

50,4 

42.0 

51.2 

1.9 

70 

3+ 

37 

29  + 

421 

Q 

0 

0 

0 

1.97 

- 

1.52 

1.74 

23 

.  0 

0 

2 

1 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

60  ,6 

49.  1 

54.9 

3.0 

71 

1 

44 

31 

307 

0 

0 

0 

0 

1.71 

- 

2.35 

1  .49 

23 

.0 

0 

2 

1 

1 

SAN  GREGORIO  3  SE 

6  3,7 

38.9 

51.3 

79 

6 

3  3 

25 

419 

0 

0 

0 

0 

2.15 

1  .  34 

.0 

0 

3 

1 

SAN  JOSE  R 

62,9 

41.0 

62.0 

1.5 

74 

3 

34 

31  + 

397 

0 

0 

0 

0 

.63 

- 

1.75 

.39 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

AM 

3.0 

85 

3 

0 

0 

1 

0 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAN  MATEO 

62.2 

42,0 

52.1 

72 

3  + 

35 

27 

391 

0 

0 

0 

0 

2.01 

1.55 

23 

.0 

0 

2 

1 

1 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

52,1 

3  7,7 

49  .  9 

0.4 

73 

3 

32 

31  + 

459 

0 

0 

6 

0 

.80 

2.48 

.45 

2  3 

.0 

0 

3 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

54,7 

38.  3 

51.5 

1.1 

80 

5+ 

31 

27 

413 

0 

0 

3 

0 

.78 

6.78 

.60 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

AM 

51.5 

40.  IM 

60. BM 

73 

1 

34 

31  + 

434 

0 

0 

0 

0 

1.51 

1.06 

24 

.0 

0 

3 

1 

1 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

AM 

61,3 

31.1 

46.2 

72 

4  + 

24 

7 

575 

0 

0 

20 

0 

1.50 

- 

3.30 

1.05 

24 

.0 

0 

3 

1 

1 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

AM 

65  ,9 

37.4 

51.7 

80 

2 

28 

31 

407 

0 

0 

5 

0 

.56 

.35 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

50.5 

1.2 

1.15 

3.79 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANT lOCH  PUMP  PLT  3 

AM 

60,5 

34.1 

47.  3 

71 

1 

25 

15 

543 

0 

0 

14 

0 

1.28 

.85 

24 

.0 

0 

3 

1 

0 

ASH  MTN 

AM 

54,5 

38.5 

61.6 

3.4 

81 

3 

25 

14 

409 

0 

0 

6 

0 

1.21 

4.36 

.93 

26 

.  5 

0 

2 

1 

0 

AUBERRY 

61,5 

31.8 

45.7 

1.3 

69 

1 

25 

13 

563 

0 

0 

15 

0 

.87 

4.70 

.50 

24 

.0 

0 

3 

1 

0 

See  Releience  Notes  Following  Station  index 
-  384  - 
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60.1 

32.9 

45.  5 

73 

16 

23 

5 

567 

0 

0 

1 8 

0 

I  .01 

.48 

24 

T 

T 

31  + 

3 

0 

BAKER  9  NNW 

AM 

61.9 

37.2 

49.6 

72 

3  + 

27 

5 

472 

0 

0 

4 

0 

.72 

.31 

25 

.0 

0 

3 

0 

BARSTOW 

60. IM 

32. 2M 

45.  2M 

72 

1 

24 

6 

579 

0 

0 

1 8 

0 

.84 

.37 

25 

T 

0 

4 

0 

BEAUMONT   1  E 

51.3 

40.7 

51.0 

1.7 

76 

1 

28 

25 

428 

0 

0 

4 

0 

2.66 

- 

.75 

.89 

21 

.0 

0 

5 

2 

BISHOP  WB  AP  R 

58.6 

22.6 

40.6 

1.5 

73 

1 

14 

30+ 

761 

0 

0 

29 

0 

.12 

- 

.77 

.10 

20 

T 

0 

1 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

AM 

45.3 

25.0 

35.  7 

56 

8  + 

6 

31 

900 

0 

0 

25 

0 

.33 

.18 

21 

4.5 

2 

25  + 

1 

0 

BLYTHE 

55.4 

41.4 

53.9 

0.3 

80 

2 

32 

5 

335 

0 

0 

1 

0 

1.33 

.73 

.51 

26 

.0 

0 

3 

1 

BLYTHE  FAA  AP 

55.9 

44,5 

55.2 

82 

2 

38 

29  + 

299 

0 

0 

0 

0 

1.95 

1.00 

24 

.0 

0 

3 

2 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

AM 

59.0 

40.2 

54.5 

83 

2 

33 

27  + 

313 

0 

0 

0 

0 

1.54 

.70 

26 

.0 

0 

3 

2 

BRAWLEY  2  SW 

AM 

68.2 

41,1 

54.  7 

-  0.9 

83 

2 

31 

27 

316 

0 

0 

2 

0 

1.40 

.96 

.90 

26 

.0 

0 

2 

1 

CANTIL 

52.0 

30.5 

46.  3 

73 

2 

15 

5 

578 

0 

0 

18 

0 

1.10 

.58 

24 

.0 

0 

3 

1 

COW  CREEK 

56.8 

44,1 

55.6 

79 

15 

34 

29 

295 

0 

0 

0 

0 

.60 

.24 

25 

.0 

0 

3 

0 

DAGGETT   FAA  AP 

51.3 

35.8 

48.  6 

75 

1 

29 

29  + 

503 

0 

0 

10 

0 

.54 

.26 

24 

.0 

0 

2 

0 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

53.8 

19.4 

36.6 

64 

3 

8 

14  + 

872 

0 

0 

28 

0 

.0 

0 

EAGLE  MTN 

AM 

53.7 

47.2 

55.  5 

78 

3 

40 

28  + 

287 

0 

0 

0 

0 

2.54 

1.39 

25 

.0 

0 

5 

1 

EL   CENTRO  2  SSW 

68.1 

36.8 

52.5 

-  2.9 

81 

2 

27 

27 

382 

0 

0 

9 

0 

.59 

.18 

.35 

22 

.0 

0 

2 

0 

FAIRMONT 

AM 

55.8 

39.3 

47.5 

2.2 

70 

17 

29 

31 

632 

0 

0 

3 

0 

1  .58 

- 

1.57 

.77 

26 

T 

0 

3 

2 

GREENLAND  RANCH 

65.2 

42,1 

54.  2 

1.3 

78 

15 

32 

8 

335 

0 

0 

1 

0 

.77 

.48 

.31 

25 

.0 

0 

3 

0 

HAIWEE 

AM 

53.2 

33,5 

43.4 

1.9 

65 

18* 

28 

30  + 

653 

0 

0 

1  2 

0 

.50 

- 

.72 

.20 

25  + 

.0 

0 

3 

0 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

AM 

55  .5 

42,0 

63.8 

79 

3 

35 

18 

339 

0 

0 

0 

0 

2.60 

1.42 

25 

T 

0 

6 

1 

IMPER lAL 

58.6 

43.5 

55.  1 

0.5 

83 

1 

36 

30  + 

259 

0 

0 

0 

0 

1.03 

.49 

.60 

24 

.0 

0 

3 

1 

INDEPENDENCE 

AM 

59. 5M 

28. 2M 

43.  9M 

70 

16+ 

21 

7 

0 

0 

0 

.27 

- 

1.08 

.16 

21 

.0 

0 

2 

0 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

AM 

72.1 

40.4 

56.  3 

0.9 

93 

2 

29 

27 

265 

3 

0 

2 

0 

1  .56 

.91 

.91 

25 

.0 

0 

3 

1 

INYOKERN 

60.3 

34.3 

47.3 

73 

15 

25 

27 

540 

0 

0 

1  3 

0 

.75 

.41 

24 

.0 

0 

2 

0 

IRON  MTN 

AM 

54.2 

46.1 

55.2 

78 

3  + 

40 

27 

303 

0 

0 

0 

0 

1.86 

.80 

25 

.0 

0 

6 

1 

LAKE  ARROWHEAD 

48.0 

33.0 

40.5 

60 

1 

22 

31  + 

750 

0 

0 

1 7 

0 

4.26 

1,13 

24 

1.0 

T 

31 

6 

4 

LANCASTER 

58.7 

29,1 

43.9 

73 

15 

17 

6 

545 

0 

0 

2  1 

0 

1.07 

.63 

24 

.0 

0 

2 

1 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

55.6 

37.7 

45.  7 

15 

26 

31  + 

552 

0 

0 

5 

0 

1.28 

0 

LUCERNE  VALLEY   1  WSW 

59.7 

30,3 

45.0 

77 

1 

20 

5 

511 

0 

0 

2  1 

0 

.75 

.33 

24 

.0 

0 

3 

0 

MECCA  3  SE 

AM 

59.1 

40,6 

54.9 

87 

3 

32 

27 

305 

0 

0 

1 

0 

1.76 

1.05 

25 

.0 

0 

3 

1 

MITCHELL  CAVERNS 

56.2 

41.5 

48.  9 

71 

1 

20 

31 

495 

0 

0 

4 

0 

3.57 

1.90 

25 

2.0 

2 

31 

5 

2 

MOUNTAIN  PASS 

50.0 

31.5 

40.  8 

63 

3 

18 

31 

744 

0 

0 

18 

0 

4 

31 

NEEDLES   FAA  AP 

62.4 

45,0 

53.7 

75 

1 

36 

31 

346 

0 

0 

0 

0 

2.07 

,56 

25 

.0 

0 

6 

2 

PALMDALE 

50.8 

33.6 

47.2 

1.4 

74 

15  + 

22 

26 

542 

0 

0 

12 

0 

1.14 

- 

.94 

,68 

24 

.0 

0 

2 

1 

PALMDALE  FAA  AP 

57.5 

31.2 

44.  4 

72 

15 

22 

6 

528 

0 

.94 

.50 

24 

T 

0 

3 

1 

PALM  SPRINGS 

67.1 

43.4 

55.3 

-  0.1 

85 

1 

35 

28 

297 

0 

0 

0 

0 

1.20 

.32 

.44 

24 

.0 

0 

3 

0 

PARKER  RESERVOIR 

AM 

63.9 

45.6 

54.8 

77 

3  + 

39 

30  + 

311 

0 

0 

0 

0 

2.64 

1.15 

24 

.0 

0 

3 

3 

RANDSBURG 

56.2 

38,3 

47.  3 

67 

1 

27 

31 

544 

0 

0 

5 

0 

1.07 

.47 

24 

.0 

0 

3 

0 

SQUIRREL   INN  2 

47.5 

33,6 

40  .  6 

-  0.9 

51 

1 

17 

31 

750 

0 

0 

11 

0 

3.94 

4.04 

1.11 

24 

.  5 

T 

31 

6 

3 

TABLE  MOUNTAIN 

45.0 

30,7 

37.9 

1.6 

50 

2 

10 

31 

832 

0 

3 

17 

0 

1.81 

1.07 

.53 

24 

11.0 

6 

24 

6 

1 

THERMAL   FAA  AP 

70.0 

41,7 

55.9 

89 

1 

34 

27 

277 

0 

0 

0 

0 

1.72 

1.03 

24 

.0 

0 

3 

1 

TRONA 

AM 

50.9 

33,1 

47.0 

0.9 

68 

20+ 

22 

7 

549 

0 

0 

13 

0 

.81 

.02 

.37 

25 

.0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

51.7 

38,2 

50.0 

76 

1 

30 

28 

450 

0 

0 

4 

0 

1.43 

.50 

26 

.0 

0 

4 

1 

VALYERMO  RS 

59. 2M 

31,6 

45.  4M 

58 

17+ 

20 

14 

503 

0 

0 

20 

0 

1.54 

.56 

1.01 

24 

.0 

0 

3 

1 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

AM 

59.1 

31,8 

46.  5 

72 

17 

23 

5 

598 

0 

0 

20 

0 

1.22 

.59 

24 

.0 

0 

3 

1 

WHITE  MOUNTAIN  1 

AM 

39.4 

10,4 

24.  9 

52 

8 

-  3 

31 

1235 

0 

4 

31 

3 

.36 

.28 

21 

5.5 

5 

22  + 

1 

0 

DIVISION 

48.1 

1.2 

1.44 

.25 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 
13  I  14  I  15 


22  <  23  24 


1.38  1.10 


1.52 
1.43 


1.33 

1.95 
.95 
1.39 
2.4fi 
1.72 

l.S". 


.35 


.85 
1.08 
1.25 


.39  1.66 

T  1.73 

.28  3.B9 

I  1 .24 

T  1 .24 

.01  1.11 

1.16  .39 


.42 
.58 


.14  1.64 
.28    1  . 
.01  .06 


1  .40 
.03 
.10  1.03 
1.33 


1.61 
.02 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


COPCO  NO  1  0AM 
CORCORAN  IRBIG  DIST 
COROES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 

COVELO 

COVINA  TEMPLE   FC  193 
COW  CREEK 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 

CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT  CI TY  7  ENE 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC  2e3C 
CULVER  CITY 

CUMMINGS 
CUNN INGHAM 
CUYAMA 
CUYAMACA 
DAGGETT   FAA  AP 

OANA  2  SE 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

DAVIS  CREEK 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  PH 

DELANO 

DEL   PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR 
DE  SASLA 
DOBBINS  COLGATE 

DONNELLS  DAM 

DONNER  MEMORIAL    ST  PK 

DOS  RIOS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 
DOWNIEVILLE  RS 

DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

DRY   CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUNNIGAN 

DUNN  SIDING 

DUNSMUIR  RS 

DUTTONS  LANDING 

EAGLE  LAKE   STONE  RANCH 

EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 
ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE  // 

ELLIOTT 

ELSINORE 

ESCONOIOO 

EUREKA  W8  CITY  R 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAIRMONT 
FERGUSON  RANCH 

FERNOALE  8  SSW 
FIDOLETOWN  LYNCH  RCH 
FILLMORE   1  WNW 
FINLEY   1  W 
FINLEY   5  SW 

FIVE  POINTS  5  SSH 
FLEMING  FISH  +  GAME 
FOLSOH  DAM 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 

FOREST  GLEN 
FORESTHILL  RS 
FORT  BIDWELL 
FORT  BRAGG 
FORT  OICK    1  NNE 

FORT   JONES  RS 
FORT  ROSS 
FRENCH  GULCH 

FRESNO  WB  AP  R 
FRIANT  GOVT  CAMP 

FULLERTON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  DAM 
FULLERTON  HILLCREST  RES 
GARSERvlLLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 

GASOUET  RS 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RS 
GIANT  FOREST 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILROY 

GILROY  14  ENE 
GLENDALE  STAPENHORST 
GLENOORA  WEST 

6LENNVILLE 
GOLD  RUN 
GOOSE  LAKE  WEST 
GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 

GRATON  1  W 
GREENLAND  RANCH 
GREENVIEW 
GREENVILLE  RS 
GRIZZLY  PEAK 

GROVELAND  RS 
GUERNEVI LLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC  364 
HAINES  CYN  UPPER  FC  367 
HAIWEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
HAMILTON  AFB 
HANFORD 
HANSEN  0AM 
HAPPY  CAMP  RS 

HARRIS  GAGING  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  L  ENGLEBRIGHT  DAM 


»09     •0'»  •l^ 


.11     .06  .^2 


.30 

*54  1.64 


.37 
.22 


22     23     24     25     26     27     28  I  29  30 


2.06 
1.18 
1.31 


1.05  1.46 


.15 
1.69 
1.04 


1.19 
.65 
•  56 

1.70 


1.56 
.77 
.45 


.17   1.32  ,40 


'oUovlng  Statloi 
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DAILY  PRECIPITATION 


I  CALIFORNIA 
iNTINUED  DECEMBER  1959 


— t 
O 

Day  of  month 

otation 

]   2   1  3 

4   I   5   1  6 

7   j   8  1 

g 

10  1 

11  1 

12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19 

20  1 

21 

22  j 

23  1 

24 

25  1 

26  j  27 

28  1  29 

30 

31 
Jl 

TCHET  MT  MNTNC  STA 

2*99 

.37 

.87 

1.70 

.05 

T  CREEK  PH  1 

1.01 

,  13 

.01 

.31 

.54 

.02 

YFIELD  PUMP  PLANT 

2  •  60 

.13 

*n? 

.22 

.13 

.20 

.02 

1  .42 

yfork  rs 

2  .OS 

•  01 

.67 

.23 

.69 

•  47 

ALDSBURG 

*n7 

1 .  39 

•  56 

AIDS8URC  2  E 

1.96 

.07 

.76 

.93 

.20 

MET 

2.37 

•  u 

.25 

.38 

.46 

.14 

.20 

* 

.81 

.02 

NSKAW  DAM 

.14 

.92 

.46 

.01 

•  83 

.07 

.16 

.96 

.21 

•  32 

RNANDEZ   2  NW 

.3C 

T 

.15 

•  15 

SPER  I* 

.36 

.74 

TCH  HETCHY 

•  99 

.20 

.11 

.61 

.01 

.06 

LTS 

D  1.43 

.02 

.10 

.62 

.29 

T 

0  .40 

BERGS 

4.36 

.26 

1.76 

1 .90 

.52 

DOES  DAM 

3.19 

•  11 

.06 

.90 

.  83 

.07 

.28 

.76 

.14 

.04 

E6EES  FC  60A 

2.14 

•  42 

1  .30 

.22 

ILL  I  ST  ER 

.37 

T 

.05 

.22 

.10 

NEYDEW  2  WSH 

6.75 

.12 

.20 

.70 

.66 

1.47 

2.46 

.47 

.65 

lOPA 

5.76 

.11 

.21 

.64 

.66 

.12 

1  .63 

2.34 

.01 

.02 

OPA  2  SE 

3.05 

.06 

.20 

•  52 

.  1  1 

1  .30 

.10 

>PLAND  largo  STA 

1.91 

T 

T 

.21 

.71 

.66 

.  33 

NTERS  DAM 

2.50 

T 

.14 

T 

1.03 

1  .29 

T 

.04 

rtTINGTON  LAKE 

1.56 

.03 

.01 

.01 

.46 

.89 

.02 

.12 

LEHILD  HWf  MNTNC  STA 

4.87 

•  27 

.44 

1.13 

1  .76 

1.21 

.06 

RI A 

■  14 

* 

•  11 

.03 

T 

YLLHILD  RS 

5.09 

.06 

1 .  54 

07 

1*61 

•  01 

•  61 

.86 

.05 

■  26 

■PERIAL 

1.03 

.03 

.32 

T 

.01 

.50 

.17 

DEPENDENCE 

.27 

.15 

.12 

DIG  US  DATE  GARDEN 

1  (66 

.10 

•  49 

.09 

.07 

.91 

.  75 

.02 

.28 

.41 

.04 

YOKERH  ARMITAGE 

•  77 

.27 

.13 

•  37 

NE 

.84 

.01 

T 

.46 

.37 

WA  HILL 

2.97 

.43 

•  76 

1.76 

ON  MTN 

1.86 

.20 

.42 

.14 

.15 

.03 

.60 

.12 

T 

SS  VALLEY 

.72 

•  20 

.09 

.23 

.06 

.06 

HNSONDALE 

2  .07 

.07     T  T 

.38 

.17 

.  59 

.18 

.68 

SHUA  TREE 

1.42 

.25 

.22 

.26 

.08 

.48 

.06 

.05 

LI  AN  NYNOLA 

4.15 

.16 

.05 

1.25 

T 

.62 

.50 

1.00 

.37 

NCAL  DAM 

1  .74 

.  30 

.34 

1.10 

LLOGG 

2.59 

.13 

.90 

1.11 

.45 

T 

LSETVl LLE 

1  .73 

.16 

.67 

.75 

.15 

NTFIELD 

2.02 

T 

.06 

.47 

1.27 

.22 

RLINGER 

.55 

.04 

.43 

.08 

RN  RIVER   INTAKE  3 

1*01 

.30 

.05 

.05 

.29 

•  32 

RN  RlVER  PH  1 

.  93 

.01 

.01 

.06 

.16 

.62 

.05 

RN  RlVER  PH  3 

I.IS 

.06 

.06 

.25 

.31 

.29 

■  21 

TTLEMAN  CITY   1  SSW 

.09 

.05 

.04 

TTLEMAN  STA 

•  08 

.06 

.02 

LARC  POWER  HOUSE 

2.32 

.01 

.  15 

.20 

1.20 

.  66 

.10 

H6  CITY 

•  40 

.07 

.21 

.10 

■  02 

AHATH  R 

6.28 

•  30 

.37 

2.03 

.05 

.16 

.  54 

2.55 

.14 

.04 

•  10 

;IGHTS  FERRY  2  SE 

.49 

.01 

.16 

.32 

T 

tBEL 

4.59 

.32 

.36 

1.11 

.  13 

.23 

1  .40 

.73 

.10 

.21 

CRESCENTA  FC  251 

1.52 

•  05 

•  02 

.17 

1.25 

.03 

Fayette  2  nne 

1  .95 

.12 

.36 

^  '  Af 

*io 

iifUNA  beach 

1 . 81 

•  10 

.02 

•  42 

.  68 

.  39 

HONDA 

1.70 

.09 

1.05 

.43 

.  13 

Ice  arrowhead 

4.26 

.18 

•  83 

T 

1.12 

T 

1.13 

.77 

.16 

■  07 

CE  CITY 

1*12 

.10 

•  62 

.  36 

.04 

2.04 

.21 

(ESHORE 

3.20 

T 

.  58 

.  19 

1  .68 

.70 

■  05 

CESIDE  2  ENE 

2.24 

.03 

.05 

.  14 

.35 

.13 

.26 

.66 

.36 

.02 

;e  spauloing 

3.81 

.29 

.31 

.16 

1  .93 

1.12 

T 

1.48 

•  05 

T 

•  20 

T 

.40 

.72 

•  10 

.01 

T 

(CASTER 

1.07 

•  03 

.01 

T 

.07 

.41 

.53 

.02 

)  PLUMAS 

2.66 

.42 

.41 

1  .79 

.04 

T 

'A  BEOS  NM 

.31 

.01 

.03 

.21 

.06 

T 

!EC 

3.43 

.26 

.20 

.52 

1.32 

.96 

.15 

!HU2A  PT  STA  FC   352  B 

1.51 

T 

.07 

.19 

1  .25 

.SVl LLE  KEEGAN  RANCH 

1*81 

.02 

.71 

1  .07 

.01 

ION  COVE 

.70 

.06 

T 

T 

.21 

.27 

.16 

iDSAY 

.50 

T 

T 

.09 

.16 

.25 

T 

'E  Oak  canyon  FC  230  c 

2.08 

•  19 

.50 

'^1 

.60 

'ERHORE  2  SSW 

.  75 

T 

•  16 

.47 

■  12 

iNO  SHAWNEE  HI  LLS  RCH 

1 .28 

.06 

•  13 

•  06 

.21 

* 

.82 

KWOOD  2  N 

.34 

.30 

.04 

KWOOD  MESA 

2.41 

•  04 

.42 

.56 

T 

.22 

1.15 

.02 

M 

1  .15 

.03 

.32 

.61 

•  17 

•  02 

ipoc  SEWAGE  Plant 

•  59 

•  12 

.  39 

.03 

•  05 

IE  TREE  CANYON 

•  51 

IG  BEACH 

1*67 

.08 

.02 

.09 

.23 

T 

.90 

.35 

T 

IG  BEACH  NB  AP 

1.72 

.10 

.01 

.10 

.22 

.01 

1  .04 

.24 

IG  VALLEY   INSP  STA 

•  54 

•  14 

T 

.06 

.06 

.20 

.07 

.01 

'  ALAMOS 

•  89 

•  06 

.36 

•  47 

ANGELES  WB  AP  R 

I.ll 

.07 

.07 

.10 

T 

.79 

.06 

ANGELES  WB  CITY  R 

1.09 

.03 

T 

.05 

.09 

T 

.68 

.04 

.  BANCS 

•  38 

.02 

.26 

.10 

T 

BANOS  ARBURUA  RCH 

•  47 

.01 

.05 

.39 

.02 

•  97 

T 

.60 

.16 

•  21 

GATOS  4  5W 

1^50 

.01 

•  10 

.90 

.49 

PRIETOS  RS 

1.69 

.02 

T 

.29 

T 

1.16 

.22 

ALTON 

•  83 

.20 

.16 

.41 

•  04 

ERNE  VALLEY    1  WSW 

.75 

T 

•  29 

T 

.12 

.01 

.33 

le  creek  ph 

3.04 

.07 

.0<^ 

•  10 

.  76 

.71 

1  •  32 

.02 

■  02 

LE  CREEK  RS 

2.85 

.10 

.25 

1.03 

.22 

1 .09 

.09 

•  07 

ELINE  MNTNC  STA 

.05 

.01 

.03 

■  01 

■ERA 

.50 

•  06 

.35 

•  07 

RIVER  RS 

4,37 

.03 

.22 

.62 

.73 

.65 

.94 

1  .04 

■  14 

'2ANITA  LAKE  // 

2.31 

T 

.45 

.03 

.56 

1.21 

■  06 

CH  FIELD 

2.10 

.07 

.08 

.15 

.  30 

.44 

1.01 

•  05 

ICOPA 

1.17 

.03 

.05 

1,09 

T 

IPOSA 

1.07 

T 

.20 

.76 

.04 

■  07 

TINE2  3  SSE 

1.91 

•  10 

.37 

1.31 

•  13 

TINEZ  FIRE  STA 

1.94 

•  06 

.41 

1.37 

.  10 

YSVI LLE 

1.68 

.13 

.17 

1.10 

•  26 

HER 

1.17 

.26 

.52 

T 

•  37 

CLOUD 

3.07 

T 

.26 

.74 

1  .62 

.45 

T 

1.40 

r 

.  02 

.18 

•  06 

CA^'s^'sE^ 

1.75 

.07 

•  45 

•  06 

.10 

*0 ' 

1*05 

DOT A  OAH 

•  4C 

T 

.09 

.31 

T 

CED  FIRE  STA  2 

.72 

.37 

.35 

ERS  INSPECTION  STA 

1.89 

.38 

T 

T 

.17 

.66 

•  48 

OLE TOWN 

3.00 

.15 

1.00 

1  .85 

DLEWATER 

•  18 

.08 

T 

.03 

.05 

T 

•  02 

L  CREEK  2 

3.35 

.06 

T 

.41 

.01 

.93 

T 

.92 

1.02 

ERAL 

3.59 

.30 

.17 

1  .55 

1.57 

ANDA  SPEN6LER  RCH 

3.87 

.22 

.23 

•  93 

.31 

•  01 

.01 

.66 

.96 

.13 

•  05 

.14 

CHELL  CAVERNS 

3*57 

.26 

.11 

T 

T 

.43 

T 

•  62 

1.90 

.25 

-  389  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


7      8  9 


13     14     15  I  16     17  18 


MODESTO 
MOJAVE 
MONO  LAKE 
MONTEREY 
MONTICELLO  DAM 

MOORPARK   1  SSE 
MORGAN  HILL   2  E 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY    FIRE  0£PT 
MORRO  BAY  3  N 

MOUNTAIN  PASS 
MOUNT  BALDY   FC  850 
MOUNT  DANAHER 
MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 
MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  11  ESE 
MOUNT   HEBRON  RS 
MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 
MOUNT  SHASTA  WS  CITY  //R 
MT  WILSON  FC  3366  / 

MUIR  WOODS 
NACIMIENTO  DAM 
NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES   FAA  AP 

NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY  PARK  b  SW 
NEWHALL  SOLEDAD  FC  32 

NEWMAN  2  NW 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

NICOLA US 

NILAND 

NIPOMO  2  NW 

NORTH  FORK  RS 
NORTH  HOLLYWOOD 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
OAK   KNOLL  RS 
OAKLAND  WS  AP 

OAKVILLE    1  WNW 
OCCIDENTAL 
OCEANSiOE  PENDLETON 
OCOTILLO  WELLS 
OJAI 

OL I NDA 
ONO 

ORANGE  COVE 

ORICK   PRAIRIE  CR  PARK 

ORICK   10  SE 

OR  1 NDA  BOWMAN 

ORLANO 

ORLEANS 

OROVILLE  1  WSW 
OROVILLE   7  SE 

OROVILLE  BRIDGE 

OXNARD 

OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC   33  AE 

PAICINES  OHRWALL  RCH 

PALMDALE 

PALMDALE   FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PALOMAR  MTN  OBSY 

PALOS  VEROES  EST  FC  *3D 

PAMOCHE 

PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 
PARKFIELO 
PASADENA 
PASKENTA  RS 
PASO  ROflLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 
PATT  IWAY 
PAYNES  CREEK 
PETALUMA  FIRE  STA  2 
PIEDRA 

PIEORA  BLANCA  GUARD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PIRU  2  ESE 
PISMO  BEACH 
PIT   RIVER  PH  5 

PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 
PLYMOUTH 
POINT  ARENA 

POINT  ARGUELLO  W6  R 
POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
PT  PIEDRAS  BLANCAS 
POMONA 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

PORTERVILLE 
PORTOLA 
POSEY  3  E 
POTTER  VALLEY  PH 
POWAY  VALLEY 

PRIEST  VALLEY 
OUINCY  RS 
RAMONA  SPAULOING 
RANCHITA 
RANDSeURG 

RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 
RAYWOOD  FLATS 
RED  BLUFF  W8  AP 
REDDING  FIRE  STA  2 
REDLANDS 

REDWOOD  CITY 
REPRESA 
RICHMOND 
RIO  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE   STA  3 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S 
ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 


.10  .10 
.30  .20 


•  30  T 
•02     •03     .36  .02 


.13  .2C 
•01  .06 


22    23    24    25    26    27    28    29  30 


I   fOlIO*lQ|  BtAtlOD  IlXdSK. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13     14     15     16     17  18 


23 

 L 

24 

25  1 

 L 

26  27 

— 

28  1  29  30 

 1  1  

31 

1.0'* 

.03 

•  94 

.2". 

T 

.64 

.71 

T 

.09 

.2p 

.21 

.08 

.it 

.10 

.02  T 

.05 

.i2 

.83 

.02 

16 

.06 

.35 

.69 

.92 

.60 

.04 

.19 

.21 

.03 

T 

.21 

.  14 

.04 

.06 

.22 

.29 

• 

1.30 

.06 

.02 

1  .40 

.06 

.15 

.01 

.B8 

.11 

T 

T 

.17 

.10 

.28 

.13 

.06 

1.12 

T 

1*40 

.15 

1.74 

.le 

.02 

1.18 

.53 

1  .05 

.38 

1.20 

.08 

1.34 

.le 

.57 

.  39 

.12 

.06 

.36 

.15 

.09 

.51 

.95 

1.36 

.31 

.02 

1.43 

.44 

T 

.89 

.22 

.52 

1.31 

.49 

T 

1 .20 

.20 

.73 

.01 

.01 

.98 

T 

.03 

2.20 

.27 

T 

.4$ 

.15 

.14 

.50 

.12 

.15 

06 

.51 

.02 

.36 

.11 

T 

.29 

.15 

T 

.85 

.32 

- 

.92 

- 

.  32 

- 

.21 

.61 

.17 

.60 

.01 

.03 

1.10 

.36 

.07 

.38 

.57 

.52 

T  7 

T 

.57 

.03 

1.34 

.37 

.51 

.79 

.31 

1.57 

.22 

.37 

1.02 

.07 

.48 

1.35 

* 

1.95 

.10 

I 

1.14 

2.55 

T 

.11 

.87 

.46 

1.32 

.85 

.55 

.04 

.03 

.57 

.58 

.16 

.60 

.20 

.17 

04 

.03 

1 .50 

.78 

T 

.40 

.46 

.76 

1.01 

.47 

1.11 

.06 

.01 

1.04 

.70 

.01 

.83 

.49 

.11 

.20 

.01 

.22 

1.37 

.06 

.13 

.09 

• 

.65 

T 

1.11 

1.03 

•  05 

.60 

1.13 

.59 

.11 

T 

.46 

.62 

T 

2.80 

.47 

.22 

.06 

.07 

.51 

.19 

.03 

.11 

.23 

.05 

.02 

1.63 

1 .91 

.80 

1.19 

.36 

.37 

3.13 

.32 

T 

.06 

.38 

1 .27 

.09 

.6! 

.59 

.43 

.01 

T 

.39 

.60 

.63 

.15 

.44 

.72 

.01 

.03 

.46 

T 

.07 

T 

1.03 

T 

T 

.66 

.68 

.10 

.42 

.14 

.02 

.6« 

.84 

.05 

1.17 

.20 

.06 

.40 

.08 

.57 

.IT 

.05 

.23 

.80 

.24 

.01 

.02 

.10 

.37 

.33 

.62 

.06 

•  05 

T 

.32 

.10 

.10 

T 

.42 

.03 

•  03 

.40 

1 .55 

.47 

.21 

.67 

T 

.40 

.50 

.13 

.35 

1.05 

.22 

CRAHENTO  W8  AP 
CRAMENTO  W6  CITY 
INT  HELENA 
INT  JOHN 

INT  NARyS  COLLEGE 

UNAS  2  E 
LI HAS  DAM 

L5IPUE0ES. GAGING  STA 
LT  SPRINGS  PH 
LTER  RS 

IN  ANDREAS    2  S 

N  ANTONIO  CN  HOUTH 

N  ANTONIO  MISSION 

N  ARDO 

N  BERNARDINO  CO  HOSP 

N  CLEMENTE  DAM 

NDBERG  PTL  STA  FC130B 
' NDBERG  MB  //R 
' N  DIEGO  H8  AP 

H  DIMAS  FIRE  WON  fC  93 

N  EMIGOIO  RANCH 

I  N  FERNANDO 

I F  RICHMOND  SUNSET  I 

N  FRANCISCO  HQ  AP  I 

'n  FRANCISCO  FOB  I 

I H  GABRIEL  CANYON  PH 
N  GABRIEL  0AM  FC42S6E 
N  GABRIEL  FIRE  DEPT 
N  GREGORIO  3  SE 
N  JACINTO 

N  JOSE  I 
N  LUIS  OBISPO  POLY 
N  MARCOS  RANCH 
N  MATEO 
N  PEDRO 

H  RAFAEL 

NTA  ANA  FiRE  STA 
HTA  ANA  RIVER  PH  1 
NTA  ANITA  FERN  FC  432 
NTA  BARBARA 

P4TA  BARBARA  FAA  AP 
NTA  BARBARA  TV  PEAK 
NTA  CLARA  UNIVERSITY 
NTA  CRUZ 
NTA  FE  DAM 

NTA  MARGARITA  2  SW 
NTA  MARGARITA  BOOSTER 
NTA  MARIA  HB  AP  I 
NTA  MONICA 
NTA  MONICA  PIER 

iTA  PAULA 

NTA  ROSA 
INTIAGO  DAM 
IjGUS  power  PLANT  I 

mERS  BAR  RS 

OTIA 

(RSVILLE  LAKE 
tULVEDA  DAM 
kSTA  DAM 
ELL  ASS  PLANT 

ELTER  COVE 
INGLE 

tNGLETOWN  2  E 
ERRA  CITY 
ERRAVILLE  RS 

3NAL  HILL  FC  419 

«GG5  SPGS  LAS  LOMAS 

3UGHH0USE  6  SE 

»  CREEK  UPPER 

M  LAB  CEN  SIERRA  //R 

lESBAR  1  « 
4IS  3  NE 
<tS  3  N« 
«OMA 
«ORA 

ENTRANCE  YOSEMITE  MP 
WRA  PAC  FC  356  C 
DECKELS  HVY  BRIO«E 
4IIIGVILLE  7  ENE 
JAH  VALLEY  L0D6E 

JIRREL  INN  1 

JIRREL  INN  2 

ANDISH  ♦  HICKEY  ST  PK 

AHISLAUS  PH 

IRLING  CITY  RS 

Xtim  FAA  AP 
XKTOM  FIRE  STA  4 
XKTOM  HOWRY  BRIDGE 
MtYFORD  COOLEY  RANCH 
»T  GORGE  RESERVOIR 

<AW»CRRY  VALLEY 
EY  RANCH 
ULANO 

SANA  KNOLLS 
SANVILLE 

TIER  HILL  RS 
ISLE  MOUNTAIN 


eiWAL  FAA  AP 

XJSANO  OAKS 

UE  RIV  EDISON  PH  2 

•ER  CREEK  PH 

>AN«A  PATROL  STA  FC  « 

«ANCE 

«Y  CARBONA 

WY  PUMPING  PLAMT 

INITT  DAM  VISTA  POINT 


JCKEE  RS 
.EPICLO 
-ILACe 
«.OCK 

VITA8LE  CREEK 

ITIN  IRVINE  RANCH 
WTTRINE  PALMS 
in  LAKES 


1.20 
.09 


.20  .33 
.30  .37 


.70     .01  .01 


1.03 

I  ootaa  tollo«lD«  Stkttoa 


DAILY  PRECIPITATION 


CONTINUED 


Station 

Total 

Day  of  month  , 

1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1 

9 

10 

"  1 

12 

13  1  14  15 

16  1  17  j  18 

19  j  20  1  21 

22  1 

23  1 

24 

25  j 

26  1  27 

28 

29  1  30  ; 

UK  I  AH 

2*31 

.0 

•  03 

*f , 

• 

UMAH  k  W 

•  02 

.03 

•  64 

1.33 

UNION  OIL  STEARNS  A 

8S 

1.62 

08 

'oi 

31 

02 

* 

*25 

*93 

* 

UCLA 

.03 

.01 

T  .15 

1.07 

.06 

UPLAND  3  N 

2*16 

.11 

.11 

T  .66 

T 

.66 

.62 

UPPER  LAKE  7  W 

2«9S 

_ 

1  18 

.55 

49 

UPPER  LAKE  RS 

2»73 

• 

* 

UPPER  MATTOLE 

5.90 

*  30 

1*25 

*  31 

1  30 

1  *62 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTERS 

1.61 

.04 

•  25 

1.06 

.26 

VACAVI LLE 

2.29 

.01 

1.63 

.65 

VALLEY   CENTER  3  NE 

2.43 

Qfl 

_ 

7 

VALYERHO  RS 

VAN  NUTS  CITY  WH5E 

FC  15 

1.55 

VENTURA 

1.16 

T 

.30 

.76 

.10 

VICTORVILLE  PUMP  PL 

ANT 

1.22 

.35 

•  28 

.59 

VINCENT   FIRE  STA  FC 

120 

1.09 

.07 

.27 

• '* 

•  04 

VINTON 

.  14 

.03 

•  04 

VISALIA 

.27 

'o8 

'l9 

VISTA   1  W 

4.01 

.09 

2.22 

.60 

.99 

.08 

.03 

VOLCANOVILLE 

2.98 

.38 

.75 

1.85 

VOLLMERS 

3.29 

74 

VOLTA  PM 

1 .67 

.01 

.01 

WALLACE 

'o5 

*09 

*06 

WALMAR  SCHOOL 

1*54 

.05 

• 

• 

1  .49 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

1«50 

.02 

.30 

1.05 

.13 

WALNUT  CREEK  4  E 

1.40 

*0 

*f  r 

WALNUT  GROVE 

.67 

.17 

*  1  n 

WALNUT  PATROL  STA  FC1026 

1.71 

14 

30 

'92 

• 

WARNER  SPRINGS 

3.03 

.10 

.04 

.87 

.67 

.43 

.77 

WASCO 

.36 

•  07 

T 

.01 

•  23 

.07 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

•  56 

WEAVERVILLE  RS 

2.32 

•  06 

WEED   1  S 

1.34 

'  14 
* 

*40 
* 

*4J 

*26 

WENDEL   10  SE 

.  15 

.15 

WESTHAVEN 

i06 

.08 

WEST  POINT   3  SW 

1.45 

.18 

.56 

WHISKEYTOWN 

3iOO 

44 

*66 

1  '6( 

WHITE  MOUNTAIN  1 

.36 

T 

.28 

T 

.05 

.03 

WHITTIER  FC  106  C 

1.44 

.05 

.21 

.88 

.30 

WILLIAMS 

1.44 

.04 

.40 

.90 

.10 

WILLOWS 

1.56 

.19 

•  46 

.91 

WINTERS 

2.02 

T 

.35 

1.60 

•  07 

WOFFORO  HEIGHTS 

.99 

.02 

T 

T          .13  .19 

.33 

•  19 

WOOOFORDS 

.73 

T 

.13 

T 

.01 

.23 

T 

WOODLAND  1  WNW 

1.61 

T 

.23 

1.21 

.10 

WRIGHTS 

.94 

•  01 

.56 

.35 

YORBA  LINDA 

1.S5 

.07 

.01 

.80 

.23 

YOSEMITE  NP 

1.29 

.01 

.03 

T 

T 

•  46 

.61 

YREKA 

.SI 

T 

.19  .19 

.21 

.17 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Depth  in  Soil 


Day  Of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

.3 

14  j  15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29  1 

30 

31 

DAVIS  AGRICULTURAL 

COLLEGE 

61 

61 

60 

60 

60 

62 

59 

57 

53 

55 

56 

55 

54  55 

54 

53 

53 

55 

54 

51 

53 

51 

49 

51 

53 

49 

48 

52 

50 

46 

49 

49 

50 

53 

52 

48 

46 

46 

46 

46 

47 

46 

43 

46  45 

44 

46 

46 

44 

46 

44 

45 

48 

47 

45 

42 

41 

42 

40 

41 

39 

RIVERSIDE  CITRUS  EXPERIMENT  STATION 

62 

60 

59 

58 

59 

58 

57 

56 

56 

56 

56 

55 

54 

52  54 

54 

53 

54 

54 

54 

54 

53 

52 

51 

50 

49 

47 

46 

48 

48 

47 

58 

58 

56 

56 

57 

55 

55 

55 

55 

55 

53 

52 

51 

50  51 

51 

51 

50 

52 

53 

52 

51 

50 

48 

48 

47 

44 

44 

44 

45 

45 

56 

56 

56 

56 

55 

56 

56 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55  56 

57 

56 

55 

54 

53 

53 

52 

52 

52 

52 

52 

51 

50 

49 

49 

49 

55 

56 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

54 

54 

53  55 

56 

55 

54 

53 

53 

52 

52 

52 

52 

52 

51 

50 

49 

49 

49 

49 

SALINAS 

61 

60 

59 

59 

59 

59 

60 

57 

56 

59 

51 

52 

51 

50  54 

55 

54 

56 

55 

55 

56 

54 

55 

56 

63 

53 

52 

52 

53 

52 

51 

51 

51 

50 

51 

49 

51 

50 

48 

47 

48  47 

47 

48 

49 

48 

48 

48 

51 

51 

54 

52 

33 

45 

43 

SAN 

DIMAS  TANBARK  FLAT 

ii:i: 

A 

11:34A 

1 

ll30A 

1 

):43A 

1:37P 

53 

49 

49 

46 

49 

53 

50 

49 

49 

48 

54 

52 

49 

50 

48 

55 

55 

52 

52 

51 

56 

56 

53 

53 

52 

58 

58 

55 

55 

55 

57 

56 

56 

56 

56 

61 

61 

60 

60 

60 

61 

60 

60 

60 

60 

4  Inches  (a) 


STATION  1 
12  Inches  (b) 


STATION  2 
18  Inches  (c) 


6  Inches  (d) 


1.5  Inches  (e) 
4.5  Inches 
9  Inches 

15  Inches 

21  Inches 

30  Inches 

66  Inches 
102  Inches 
138  Inches 


MAX 
HIN 


UAX 
MIN 


Si 


(a)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  ADOLPH  FRESE  SOIL  THERMOGRAPH. 

(b)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  THE  SUN.     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,  SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL. 
DECEMBER  14  TO  8:00  A.M.  DECEMBER  16   (48  HOURS).     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(d)  SALINAS  SILTY  CLAY  LOAM,  BARE  GROUND  EXPOSED  TO  SUN.     DATA  FROM  TAYLOR  RECORDING  THERMOGRAPH. 

(e)  SANDY  LOAM  —  UNDER  GRASS.     ASPECT,  E;  SLOPE,  36%.     DATA  FROM  THERMISTORS  WITH  COLMAM  SOIL  MOISTURE  INSTRUMENT. 


IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  8:00 


-  392  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1959 


Station 

Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

IN  RS 

MAX 

&» 

65 

60 

48 

56 

62 

57 

62 

42 

63 

47 

38 

42 

42 

42 

57 

53 

46 

45 

44 

39 

35 

43 

48 

47 

36 

34 

48 

9 

MIN 

24 

27 

19 

14 

13 

12 

9 

14 

18 

9 

15 

14 

0 

9 

7 

20 

18 

15 

19 

25 

26 

7 

3 

12 

14 

7 

4 

-  3 

13 

.3 

DERPOINT 

MAX 

65 

65 

60 

60 

61 

62 

60 

59 

57 

50 

50 

67 

44 

50 

61 

49 

46 

54 

54 

64 

52 

61 

60 

69 

52 

50 

49 

45 

44 

44 

46 

63 

6 

MIN 

3* 

32 

36 

31 

25 

24 

21 

24 

28 

32 

40 

38 

30 

31 

24 

36 

37 

34 

28 

29 

31 

31 

33 

49 

38 

31 

31 

34 

33 

31 

32 

31 

.8 

PINE 

MAX 

Si 

87 

77 

76 

73 

79 

75 

65 

64 

62 

70 

72 

60 

69 

67 

70 

69 

72 

79 

67 

63 

56 

62 

51 

52 

60 

53 

61 

62 

59 

60 

57 

1 

M I  N 

51 

54 

50 

52 

48 

52 

52 

53 

48 

52 

46 

46 

40 

32 

3S 

45 

44 

43 

60 

63 

50 

43 

49 

60 

49 

40 

36 

38 

36 

38 

38 

46 

7 

TURAS  RS 

MAX 

59 

65 

68 

54 

56 

59 

63 

55 

65 

47 

56 

50 

36 

40 

35 

49 

47 

46 

60 

52 

60 

50 

56 

44 

38 

32 

36 

42 

41 

36 

38 

49 

5 

MIN 

12 

IS 

20 

6 

3 

2 

2 

5 

10 

5 

10 

20 

-  3 

0 

3 

4 

8 

13 

12 

16 

10 

14 

30 

33 

1 

-  5 

0 

9 

1 

-  4 

0 

8 

2 

GMIN  PAC  UNION  COL 

MAX 

71 

70 

68 

62 

65 

66 

67 

60 

52 

66 

56 

61 

49 

63 

55 

59 

56 

60 

61 

56 

53 

60 

49 

47 

47 

50 

48 

66 

60 

47 

44 

56 

6 

MIN 

54 

51 

54 

32 

50 

46 

40 

37 

38 

41 

39 

32 

33 

39 

48 

45 

42 

40 

41 

47 

39 

42 

44 

45 

32 

35 

38 

41 

41 

31 

29 

40 

9 

TIOCH   PUMP   PLI  3 

MAX 

71 

70 

68 

68 

67 

66 

65 

66 

60 

59 

69 

64 

66 

56 

64 

60 

68 

57 

62 

59 

52 

59 

54 

54 

57 

57 

55 

52 

56 

66 

57 

60 

6 

MIN 

31 

30 

30 

35 

34 

29 

26 

28 

32 

37 

35 

35 

35 

44 

26 

27 

32 

35 

29 

32 

31 

35 

40 

46 

46 

43 

32 

34 

33 

33 

40 

34 

1 

H  MTN 

MAX 

72 

78 

81 

72 

68 

70 

72 

70 

70 

66 

61 

61 

60 

48 

53 

65 

69 

71 

60 

75 

66 

51 

61 

73 

51 

51 

54 

58 

61 

64 

61 

64 

6 

MIN 

42 

49 

47 

36 

38 

38 

38 

42 

42 

39 

36 

36 

36 

26 

29 

38 

39 

43 

40 

46 

46 

43 

43 

49 

35 

31 

31 

33 

37 

36 

30 

38 

6 

BERRY 

MAX 

69 

60 

66 

64 

65 

67 

64 

55 

57 

59 

68 

54 

65 

58 

60 

64 

66 

65 

67 

64 

64 

65 

64 

64 

52 

60 

61 

51 

62 

67 

60 

61 

5 

MIN 

35 

36 

36 

35 

33 

35 

33 

33 

28 

32 

29 

28 

25 

28 

32 

35 

36 

36 

35 

35 

34 

34 

32 

33 

32 

25 

26 

29 

26 

28 

28 

31 

8 

BURN 

MAX 

68 

72 

74 

71 

69 

68 

66 

68 

65 

57 

69 

62 

57 

56 

66 

60 

61 

57 

64 

66 

58 

61 

60 

54 

51 

52 

52 

53 

60 

60 

50 

61 

2 

MIN 

44 

45 

47 

41 

39 

40 

36 

36 

37 

34 

35 

36 

31 

32 

32 

34 

36 

41 

37 

37 

40 

40 

43 

47 

38 

31 

33 

33 

35 

34 

28 

37 

2 

ALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

73 

80 

75 

71 

63 

73 

76 

67 

63 

66 

64 

66 

67 

60 

67 

66 

69 

66 

65 

69 

64 

61 

50 

62 

59 

63 

50 

53 

61 

50 

62 

65 

8 

MIN 

53 

51 

45 

50 

50 

52 

55 

54 

52 

50 

49 

50 

53 

47 

47 

60 

48 

60 

54 

49 

50 

52 

55 

66 

48 

45 

46 

44 

45 

45 

44 

49 

6 

ENAL  9  SSE 

MAX 

68 

69 

73 

67 

62 

62 

69 

68 

59 

61 

62 

59 

70 

70 

59 

60 

63 

59 

58 

66 

50 

MIN 

34 

35 

35 

34 

27 

29 

32 

30 

30 

32 

24 

27 

32 

38 

44 

36 

35 

43 

32 

27 

31 

CKUS  RANCH 

MAX 

70 

72 

69 

65 

63 

63 

59 

56 

64 

63 

66 

67 

58 

66 

67 

73 

66 

66 

66 

58 

55 

60 

50 

46 

51 

49 

48 

54 

67 

63 

52 

50 

1 

MIN 

30 

34 

31 

32 

32 

23 

28 

32 

34 

45 

29 

31 

34 

29 

27 

33 

31 

34 

39 

40 

42 

39 

32 

45 

44 

29 

24 

31 

25 

27 

34 

32 

9 

(ER  9  NNH 

MAX 

67 

72 

72 

68 

69 

63 

65 

55 

55 

64 

66 

65 

65 

59 

60 

69 

69 

66 

65 

66 

66 

56 

52 

65 

56 

61 

64 

54 

55 

59 

59 

51 

9 

MIN 

33 

35 

34 

35 

40 

27 

30 

35 

36 

49 

39 

34 

39 

42 

42 

37 

38 

41 

43 

39 

40 

38 

40 

43 

47 

37 

34 

34 

28 

30 

34 

37 

2 

CERSFIELD  WB  AP 

MAX 

70 

73 

66 

64 

68 

65 

57 

65 

67 

58 

60 

60 

60 

64 

59 

55 

65 

61 

70 

54 

54 

61 

67 

63 

55 

54 

63 

56 

53 

62 

49 

61 

2 

MIN 

38 

39 

38 

40 

32 

34 

34 

34 

38 

40 

38 

36 

35 

31 

29 

35 

37 

41 

42 

42 

45 

42 

43 

50 

40 

35 

31 

37 

34 

33 

31 

37 

3 

iRETT  DAM 

MAX 

84 

82 

81 

77 

78 

70 

77 

69 

66 

61 

62 

72 

74 

61 

69 

66 

72 

71 

73 

75 

65 

54 

50 

60 

56 

53 

50 

64 

64 

66 

61 

57 

3 

MIN 

34 

35 

30 

29 

29 

34 

33 

43 

40 

41 

36 

33 

32 

27 

26 

27 

30 

32 

31 

40 

41 

32 

37 

45 

46 

36 

27 

27 

30 

28 

26 

33 

5 

ISTOH 

MAX 

72 

70 

68 

66 

60 

65 

55 

51 

60 

62 

66 

63 

61 

67 

71 

69 

62 

61 

52 

60 

60 

50 

50 

54 

51 

52 

62 

67 

52 

54 

60 

1 

M  I  N 

30 

34 

28 

31 

32 

24 

28 

29 

37 

43 

32 

30 

31 

31 

32 

33 

35 

40 

38 

38 

34 

35 

36 

34 

27 

26 

29 

27 

29 

32 

32 

2 

lUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

75 

75 

74 

72 

72 

62 

73 

73 

56 

69 

64 

69 

69 

51 

59 

66 

68 

65 

68 

70 

69 

66 

54 

52 

53 

49 

54 

63 

60 

59 

66 

62 

4 

MIN 

48 

48 

46 

43 

42 

39 

42 

44 

45 

45 

36 

40 

38 

28 

30 

40 

39 

40 

46 

46 

44 

39 

40 

46 

43 

29 

32 

34 

39 

32 

33 

39 

8 

kUMONT  1  E 

MAX 

76 

76 

74 

72 

63 

71 

65 

54 

66 

67 

68 

72 

63 

61 

71 

71 

64 

65 

68 

51 

64 

54 

62 

51 

51 

56 

52 

53 

68 

57 

46 

61 

3 

MIN 

52 

56 

38 

36 

49 

49 

51 

48 

42 

44 

36 

38 

36 

29 

31 

35 

35 

39 

51 

62 

43 

36 

43 

44 

42 

28 

37 

36 

41 

29 

34 

40 

7 

1  LOMONO 

MAX 

72 

72 

71 

71 

70 

68 

65 

64 

66 

60 

62 

61 

61 

63 

64 

64 

59 

63 

64 

53 

62 

50 

58 

55 

62 

51 

54 

57 

68 

51 

49 

61 

6 

MIN 

33 

34 

33 

32 

31 

33 

29 

30 

35 

38 

33 

34 

35 

43 

34 

32 

36 

39 

32 

35 

34 

35 

38 

49 

42 

32 

29 

31 

30 

31 

30 

34 

IKELET 

MAX 

73 

67 

67 

67 

68 

65 

68 

61 

58 

61 

61 

58 

56 

66 

64 

62 

60 

63 

62 

56 

57 

59 

57 

54 

64 

56 

54 

60 

67 

56 

50 

60 

6 

MIN 

50 

49 

48 

46 

52 

44 

43 

42 

45 

50 

46 

46 

42 

44 

46 

43 

46 

46 

42 

47 

43 

47 

50 

50 

44 

39 

46 

42 

40 

44 

40 

45 

2 

IRYESSA  LAKE 

MAX 

71 

74 

69 

73 

66 

71 

65 

67 

61 

59 

60 

62 

69 

65 

69 

65 

60 

55 

61 

64 

51 

59 

55 

51 

53 

65 

55 

62 

52 

61 

56 

61 

2 

MIN 

41 

41 

42 

41 

44 

34 

33 

34 

37 

37 

37 

40 

40 

36 

41 

37 

36 

38 

36 

36 

35 

37 

34 

49 

44 

39 

35 

36 

35 

35 

33 

37 

1  BAR  RS 

MAX 

60 

58 

61 

59 

53 

54 

51 

60 

45 

52 

60 

56 

40 

48 

47 

40 

36 

44 

42 

41 

41 

43 

65 

47 

49 

49 

45 

44 

46 

43 

46 

48 

3 

MIN 

26 

29 

30 

25 

20 

19 

20 

21 

22 

29 

36 

31 

29 

29 

31 

33 

33 

31 

31 

31 

29 

27 

33 

42 

33 

32 

30 

31 

32 

30 

26 

29 

1 

1  BEAR  LAKE  DAM 

MAX 

52 

55 

51 

52 

42 

53 

52 

46 

42 

40 

45 

47 

46 

41 

45 

50 

46 

60 

49 

41 

45 

37 

38 

35 

31 

31 

43 

45 

40 

39 

28 

43 

9 

MIN 

24 

24 

21 

22 

25 

29 

26 

30 

32 

31 

21 

24 

20 

16 

32 

23 

24 

26 

27 

26 

27 

19 

30 

30 

26 

17 

15 

22 

25 

18 

13 

24 

1 

>  CREEK  PH  1 

MAX 

68 

66 

62 

58 

60 

63 

64 

62 

51 

50 

54 

53 

42 

48 

60 

63 

57 

57 

61 

56 

59 

48 

62 

46 

42 

41 

50 

54 

54 

50 

35 

54 

4 

MIN 

49 

49 

46 

43 

42 

44 

48 

46 

40 

34 

36 

37 

26 

24 

33 

45 

47 

45 

44 

42 

35 

38 

39 

39 

29 

25 

30 

40 

40 

34 

21 

38< 

4 

HOP  WB  AP 

MAX 

73 

68 

69 

58 

64 

68 

65 

63 

56 

62 

61 

60 

43 

65 

70 

70 

64 

62 

63 

51 

55 

50 

49 

48 

47 

51 

59 

59 

60 

54 

37 

58 

6 

22 

22 

22 

26 

16 

15 

14 

15 

19 

23 

19 

17 

27 

19 

25 

26 

29 

26 

24 

24 

31 

24 

33 

40 

29 

26 

16 

19 

18 

14 

21 

HOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

56 

56 

55 

52 

45 

56 

56 

56 

50 

44 

60 

44 

44 

40 

64 

53 

56 

48 

40 

42 

37 

38 

38 

36 

36 

40 

44 

47 

43 

43 

36 

45 

3 

MIN 

34 

35 

39 

29 

23 

32 

35 

32 

28 

21 

26 

25 

14 

8 

26 

34 

35 

29 

25 

27 

24 

19 

21 

22 

13 

9 

27 

29 

22 

28 

6 

26 

E  CANYON  WB  AP 

MAX 

69 

64 

64 

54 

62 

63 

68 

62 

49 

52 

62 

46 

32 

64 

66 

59 

55 

59 

59 

50 

51 

46 

43 

39 

32 

49 

56 

56 

57 

41 

30 

62 

9 

MIN 

50 

48 

43 

38 

39 

44 

46 

41 

33 

35 

37 

26 

19 

29 

46 

42 

44 

40 

41 

39 

35 

34 

32 

29 

23 

22 

40 

39 

38 

19 

16 

THE 

MAX 

79 

80 

77 

77 

69 

71 

68 

70 

63 

66 

66 

66 

64 

62 

71 

69 

66 

71 

67 

64 

61 

51 

61 

69 

66 

52 

56 

65 

62 

66 

62 

66 

4 

MIN 

36 

45 

37 

33 

45 

32 

35 

39 

50 

65 

42 

39 

36 

41 

46 

37 

37 

38 

43 

45 

49 

41 

50 

50 

46 

42 

38 

35 

35 

40 

44 

THE  FAA  AP 

MAX 

79 

82 

75 

74 

70 

72 

64 

67 

64 

64 

67 

67 

61 

63 

73 

68 

66 

71 

69 

59 

60 

60 

61 

57 

67 

68 

58 

65 

55 

54 

62 

55 

9 

MIN 

46 

50 

44 

40 

45 

40 

42 

44 

51 

60 

46 

44 

42 

45 

49 

40 

40 

43 

47 

49 

48 

42 

51 

51 

46 

42 

41 

36 

36 

42 

45 

44 

A 

MAX 

59 

59 

65 

54 

44 

47 

61 

56 

57 

49 

53 

53 

47 

29 

40 

46 

49 

45 

54 

50 

37 

51 

44 

40 

41 

31 

33 

35 

35 

41 

40 

46 

8 

MIN 

9 

7 

14 

6 

-  5 

-  3 

-  5 

-  4 

0 

1 

4 

-  2 

7 

7 

0 

5 

18 

15 

2 

7 

9 

8 

16 

19 

14 

-  6 

-  4 

4 

-  7 

-  1 

-  6 

' 

ITA 

MAX 

89 

90 

77 

77 

81 

S3 

77 

68 

68 

68 

72 

77 

64 

66 

72 

70 

70 

73 

83 

64 

67 

54 

65 

62 

63 

66 

68 

65 

55 

64 

50 

70< 

9 

MIN 

44 

44 

37 

37 

38 

38 

45 

50 

50 

57 

44 

40 

47 

32 

36 

37 

38 

40 

45 

50 

54 

45 

51 

54 

64 

43 

37 

36 

37 

39 

52 

43f 

REGO  SPRGS  3  NNE 

MAX 

81 

63 

82 

79 

76 

74 

75 

72 

59 

64 

70 

72 

73 

62 

66 

70 

73 

69 

73 

75 

50 

65 

65 

60 

55 

66 

64 

54 

55 

67 

65 

69 

0 

MIN 

38 

42 

41 

38 

37 

33 

38 

41 

45 

47 

40 

40 

39 

40 

37 

39 

38 

38 

42 

48 

50 

43 

47 

49 

47 

35 

33 

35 

35 

34 

37 

40« 

!HAN  DAM 

MAX 

68 

64 

57 

50 

63 

64 

67 

65 

57 

62 

50 

47 

31 

50 

64 

58 

54 

58 

59 

50 

50 

47 

42 

39 

36 

46 

54 

54 

68 

56 

30 

52. 

9 

MIN 

40 

38 

36 

35 

35 

34 

33 

32 

30 

28 

28 

28 

22 

14 

35 

35 

33 

33 

36 

33 

30 

29 

32 

30 

18 

22 

31 

33 

35 

26 

15 

30. 

' 

iilLEY  2  SW 

MAX 

79 

83 

82 

78 

78 

72 

76 

68 

58 

61 

67 

71 

72 

67 

66 

75 

68 

67 

71 

72 

61 

64 

64 

61 

56 

69 

60 

61 

59 

66 

63 

68 

2 

MIN 

39 

43 

39 

37 

46 

32 

36 

41 

45 

53 

42 

41 

36 

37 

38 

38 

41 

37 

44 

46 

52 

41 

50 

51 

47 

37 

31 

35 

37 

34 

47 

41. 

1 

I3GEP0RT 

MAX 

60 

66 

51 

42 

52 

59 

59 

57 

48 

62 

57 

51 

37 

40 

66 

62 

55 

53 

51 

40 

44 

43 

41 

47 

41 

36 

44 

42 

49 

47 

30 

48. 

e 

MIN 

_  6 

7 

17 

5 

-  5 

-  2 

-  3 

1 

3 

7 

5 

-  1 

16 

-  7 

6 

21 

24 

5 

9 

29 

10 

10 

29 

23 

-  4 

2 

9 

-  5 

2 

4 

7. 

3 

IXS  FARNMAM  RCH 

MAX 

69 

73 

65 

68 

64 

65 

63 

61 

64 

67 

67 

56 

58 

61 

56 

50 

67 

56 

60 

62 

58 

57 

61 

6 

MIN 

23 

21 

21 

27 

26 

29 

22 

29 

23 

23 

34 

24 

24 

30 

24 

33 

42 

47 

38 

35 

26 

26 

26 

24 

28. 

2 

9ANK  WB  AP 

MAX 

86 

79 

76 

76 

79 

81 

71 

61 

68 

67 

70 

76 

57 

68 

69 

70 

67 

73 

75 

65 

66 

61 

66 

59 

62 

64 

65 

67 

68 

61 

57 

66. 

7 

MIN 

45 

47 

46 

45 

55 

43 

48 

49 

48 

49 

42 

44 

44 

45 

46 

42 

46 

47 

52 

62 

49 

46 

47 

53 

49 

44 

38 

45 

41 

39 

39 

45. 

9 

.INGAME 

MAX 

70 

69 

64 

62 

63 

62 

60 

59 

56 

57 

68 

62 

54 

68 

60 

60 

59 

59 

59 

59 

55 

58 

59 

55 

55 

55 

53 

53 

53 

52 

50 

58 

3 

MIN 

43 

42 

42 

39 

41 

37 

35 

37 

40 

47 

42 

34 

44 

44 

39 

38 

41 

41 

37 

42 

40 

42 

50 

50 

44 

35 

35 

37 

36 

42 

42 

40. 

6 

MAX 

60 

60 

65 

54 

52 

55 

55 

56 

65 

52 

52 

51 

40 

40 

43 

49 

47 

44 

53 

68 

48 

51 

38 

40 

44 

42 

41 

43 

49 

46 

41 

49. 

2 

MIN 

16 

16 

15 

9 

9 

7 

6 

7 

9 

9 

12 

10 

10 

8 

9 

7 

6 

12 

8 

10 

11 

11 

18 

32 

24 

12 

14 

18 

12 

11 

4 

U 

7 

See  Releience  Notes  FoUowlng  Sutlon  Icdex 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIi 
DECEMBER  19!' 


Day  01  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

BUTTONWILLOW 

MAX 

70 

71 

MIN 

30 

29 

30 

32 

29 

26 

26 

27 

32 

35 

27 

29 

35 

32 

24 

CABRILLO  NM 

MAX 

MIN 

59 

65 

58 

52 

56 

56 

59 

62 

53 

58 

67 

50 

52 

51 

62 

CACHUMA  DAM 

MAX 

MIN 

49 

62 

40 

38 

40 

41 

42 

44 

42 

42 

34 

36 

36 

36 

30 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

MIN 

3't 

36 

34 

30 

29 

32 

32 

30 

30 

26 

26 

24 

20 

20 

32 

CALLAHAN  RS 

MAX 

38 

MIN 

25 

26 

28 

17 

15 

16 

16 

18 

21 

21 

27 

26 

27 

21 

20 

CAHPO 

MAX 

58 

MIN 

46 

53 

30 

29 

48 

46 

60 

45 

39 

49 

35 

33 

27 

23 

26 

CAMP  PARDEE 

MAX 

MIN 

44 

44 

44 

43 

40 

39 

37 

36 

38 

37 

37 

37 

36 

33 

34 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

84 

84 

80 

70 

MIN 

47 

42 

38 

37 

38 

45 

42 

42 

44 

47 

37 

41 

36 

41 

53 

CANT  IL 

MAX 

73 

71 

69 

MIN 

24 

27 

25 

23 

36 

16 

21 

26 

36 

47 

24 

37 

36 

28 

21 

CANYON  DAM 

MAX 

52 

MIN 

24 

24 

28 

22 

18 

12 

17 

18 

23 

14 

18 

17 

13 

14 

16 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

81 

MIN 

48 

47 

42 

39 

42 

42 

41 

41 

35 

41 

38 

39 

38 

32 

36 

CATHAY   BULL    RUN  RCH 

MAX 

MIN 

36 

38 

39 

33 

32 

32 

28 

30 

34 

32 

30 

30 

31 

25 

26 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

60 

36 

42 

50 

MIN 

33 

34 

30 

23 

25 

26 

26 

26 

30 

25 

28 

24 

27 

23 

26 

CEDARVI LLE 

MAX 

46 

47 

47 

43 

43 

45 

46 

47 

35 

MIN 

26 

27 

28 

18 

12 

10 

2 

18 

21 

13 

16 

20 

14 

e 

11 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

MIN 

36 

34 

36 

36 

31 

27 

28 

30 

29 

30 

30 

29 

27 

29 

30 

CHERRY   VALLEY  DAM 

MAX 

MIN 

36 

36 

36 

31 

30 

30 

34 

32 

29 

26 

27 

28 

21 

22 

34 

CHESTER 

MAX 

62 

49 

56 

47 

46 

MIN 

17 

16 

18 

22 

13 

7 

8 

10 

15 

9 

15 

10 

17 

6 

9 

CHICO  EXP  STA 

MAX 

69 

70 

66 

63 

59 

54 

53 

57 

MIN 

40 

36 

34 

33 

29 

29 

30 

27 

32 

29 

36 

27 

28 

28 

32 

CHULA  VISTA 

MAX 

78 

68 

67 

66 

63 

MIN 

47 

53 

44 

44 

43 

49 

52 

58 

46 

36 

41 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 

MIN 

43 

46 

43 

42 

46 

40 

47 

48 

48 

52 

44 

42 

43 

36 

CLARKSBURG 

MAX 

MIN 

35 

36 

33 

32 

32 

30 

26 

27 

30 

29 

32 

32 

26 

29 

26 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

MIN 

32 

27 

32 

21 

20 

22 

29 

29 

32 

37 

37 

26 

28 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 

72 

66 

63 

64 

MIN 

45 

45 

45 

41 

32 

41 

37 

32 

35 

36 

40 

38 

40 

37 

40 

COALINGA 

MAX 

MIN 

34 

33 

36 

33 

30 

27 

27 

30 

32 

30 

31 

29 

32 

34 

27 

COLFAX 

MAX 

MIN 

43 

42 

48 

38 

32 

39 

38 

38 

34 

32 

33 

38 

29 

30 

32 

COLUSA    1  SSW 

MAX 

58 

MIN 

31 

32 

35 

51 

40 

25 

24 

25 

29 

26 

30 

27 

26 

38 

27 

CORCORAN   IRRIG  OIST 

MAX 

65 

67 

58 

MIN 

34 

33 

34 

34 

30 

29 

27 

28 

30 

34 

30 

30 

30 

23 

25 

CORONA 

MAX 

85 

80 

76 

77 

70 

67 

62 

73 

MIN 

57 

54 

38 

35 

47 

46 

44 

48 

42 

61 

43 

38 

36 

38 

43 

COVELO 

MAX 

MIN 

26 

27 

24 

17 

19 

14 

12 

15 

26 

36 

30 

30 

24 

14 

16 

COW  CREEK 

MAX 

MIN 

38 

42 

40 

46 

57 

37 

35 

37 

40 

47 

40 

40 

44 

61 

62 

CRESCENT   CITY   1  N 

MAX 

60 

60 

60 

50 

60 

MIN 

44 

40 

44 

37 

46 

42 

33 

34 

43 

45 

45 

44 

33 

36 

40 

CROCKETT 

MAX 

MIN 

40 

42 

41 

37 

37 

46 

34 

35 

38 

40 

42 

38 

38 

40 

39 

CULVER  CITY 

MAX 

MIN 

50 

52 

4B 

44 

44 

46 

49 

52 

54 

50 

49 

45 

44 

43 

42 

CUYAMA 

MAX 

74 

MIN 

43 

50 

39 

37 

42 

31 

33 

32 

37 

42 

32 

35 

34 

22 

26 

CUYAMACA 

MAX 

65 

MIN 

29 

49 

23 

21 

31 

42 

46 

35 

35 

38 

34 

28 

33 

19 

26 

DAGGETT  FAA  AP 

MAX 

76 

70 

72 

68 

64 

67 

69 

53 

60 

65 

67 

67 

57 

62 

70 

MIN 

40 

35 

35 

38 

32 

30 

30 

31 

42 

44 

39 

36 

36 

36 

35 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

MAX 

69 

72 

71 

70 

67 

69 

68 

67 

64 

59 

62 

61 

61 

65 

55 

MIN 

35 

33 

39 

46 

42 

33 

26 

31 

30 

31 

33 

31 

27 

42 

26 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

MAX 

63 

62 

64 

61 

61 

60 

62 

54 

66 

69 

62 

64 

58 

53 

63 

MIN 

21 

17 

18 

28 

13 

9 

8 

18 

8 

12 

17 

16 

11 

8 

18 

DEER  CREEK  PH 

MAX 

49 

51 

49 

59 

63 

42 

41 

43 

61 

41 

47 

46 

36 

36 

39 

MIN 

28 

28 

28 

25 

24 

23 

22 

21 

23 

22 

22 

20 

24 

17 

25 

60  64  66 

26  29  34 

72  70  71 

50  51  46 

76  76  68 

39  38  42 


34     34  36 


69  60  66 
36     37  41 


73  79  76 
37     41  45 


67  55  59 
25     26  31 


43     39  43 


50  62  64 
30     34  39 


46     49  55 

23     30  26 


38  36  37 
12     14  20 


59  61 
31  31 


64  57 
34  40 


64  66  63 
34     36  37 


45     36  50 


69  53  63 
33     37  30 


56  55 
43  43 


69  68  57 
26     25  30 


53  66  52 
25     27  27 


72  65  52 
34  37 


54  63  59 
30     32  36 


67 
40 

58  55  63 
23     33  29 


57  54 

29  32 

73  58 

36  35 


36  46  44 

57  58  58 

38  38  37 

71  68  55 

45  49  47 

70  73  71 
33  35  32 

61  60  61 

25  26  25 

71  56  63 
41  36  36 

61  59 

29  36 

60  55 


54  76  69 
40     43  49 


64  58 

30  30 


63  57  66 
36     34  36 


56  60 
24  25 


66  61  54 

43  60  47 

62  63  65 

40  40  43 

76  70  69 

48  47  47 


43  40  38 

17  21  21 

75  75  75 

38  45  42 

64  62  69 

32  37  38 


55  54  53 

25  25  25 

49  49  38 

20  20  13 

57  57  60 

30  32  41 

51  51  52 

30  33  30 


50  44  47 

10  13 

65  56  59 

31  32  31 


76  66  63 
46     50  48 


52  50  49 
31     33  30 


36  40  39 
27  28 


69 

56 

71 

66 

74 

66 

58 

71 

75 

68 

53 

52 

52 

53 

49 

46 

47 

46 

53 

46 

65 

66 

56 

56 

56 

62 

66 

57 

63 

59 

45 

48 

62 

47 

32 

37 

37 

37 

29 

32 

52 

52 

42 

38 

43 

56 

58 

58 

45 

30 

36 

30 

22 

25 

28 

30 

26 

15 

47 

47 

42 

39 

44 

41 

34 

33 

23 

3 1 

34 

28 

16 

22 

2 1 

19 

16 

12 

57 

56 

64 

51 

62 

53 

59 

59 

58 

47 

30 

45 

47 

45 

35 

39 

41 

42 

2  5 

38 

61 

52 

55 

64 

56 

49 

52 

56 

60 

47 

43 

47 

46 

43 

31 

33 

39 

36 

35 

26 

62 

63 

52 

63 

51 

62 

67 

69 

54 

58 

41 

40 

51 

49 

43 

44 

46 

34 

34 

36 

52 

65 

52 

54 

52 

54 

59 

62 

62 

55 

34 

33 

46 

40 

31 

23 

29 

26 

25 

33 

37 

39 

39 

39 

34 

40 

36 

36 

31 

33 

13 

15 

19 

14 

16 

62 

62 

51 

67 

53 

63 

67 

70 

69 

52 

44 

63 

41 

32 

34 

36 

34 

53 

62 

69 

55 

50 

52 

54 

60 

60 

56 

49 

29 

53 

62 

41 

42 

44 

44 

52 

52 

35 

39 

45 

39 

41 

45 

34 

30 

31 

35 

32 

49 

18 

32 

10 

68 

68 

62 

52 

56 

61 

55 

53 

69 

55 

25 

20 

51 

46 

50 

42 

36 

45 

54 

59 

59 

49 

29 

30 

36 

19 

^' 

38 

41 

37 

38 

36 

36 

45 

44 

41 

34 

32 

10 

56 

66 

53 

54 

56 

52 

57 

56 

54 

60 

35 

46 

46 

35 

34 

34 

29 

29 

63 

61 

63 

62 

61 

63 

63 

61 

61 

48 

50 

56 

64 

47 

40 

41 

42 

43 

59 

62 

58 

66 

51 

64 

63 

66 

59 

53 

44 

46 

61 

39 

34 

36 

39 

38 

36 

39 

58 

56 

51 

53 

55 

51 

49 

56 

54 

48 

33 

35 

47 

40 

36 

32 

32 

29 

26 

30 

49 

49 

46 

37 

25 

26 

55 

65 

53 

65 

63 

54 

51 

61 

63 

54 

40 

48 

49 

36 

35 

34 

34 

35 

28 

30 

63 

64 

60 

50 

54 

54 

56 

53 

59 

47 

36 

42 

44 

41 

29 

26 

28 

31 

29 

29 

58 

53 

48 

46 

63 

54 

61 

61 

57 

44 

36 

44 

43 

36 

30 

34 

36 

33 

55 

50 

55 

66 

65 

50 

66 

53 

55 

51 

31 

43 

" 

26 

35 

34 

36 

32 

26 

50 

62 

59 

50 

62 

65 

69 

59 

51 

65 

43 

62 

60 

65 

40 

21 

21 

67 

59 

57 

66 

64 

65 

61 

63 

61 

57 

47 

39 

34 

35 

44 

55 

66 

64 

65 

63 

66 

53 

50 

46 

40 

33 

30 

57 

63 

50 

54 

58 

56 

48 

57 

57 

55 

36 

45 

47 

37 

38 

34 

35 

35 

64 

68 

66 

64 

56 

67 

72 

67 

64 

60 

65 

58 

52 

55 

49 

60 

63 

60 

59 

61 

33 

30 

46 

40 

36 

33 

24 

19 

22 

15 

47 

45 

47 

42 

42 

43 

.  46 

45 

47 

46 

37 

36 

39 

36 

26 

30 

31 

34 

21 

28 

52 

56 

51 

58 

58 

63 

54 

59 

62 

47 

36 

40 

46 

35 

30 

29 

30 

29 

32 

31 

51 

67 

50 

54 

66 

54 

60 

59 

53 

44 

35 

45 

48 

43 

39 

32 

33 

29 

29 

32 

45 

42 

42 

44 

44 

41 

48 

53 

50 

40 

20 

36 

35 

33 

17 

15 

19 

15 

16 

21 

46 

46 

46 

40 

34 

35 

37 

38 

40 

34 

34  38 

67  54 

36  44  37 

52  57  58 

24  29  25 

36  38  45 

76  67 

44  52 

67  64  50 

20  21  19 

74  59  63 

47  45  47 


60  56 

40  35 

74  67  56 

52  53  50 

70  68 

31  30 

60  58 

32  36 

63  53 
40  40 

64  62 
30  35  30 

66  49  48 

20  23  31 

39  41  40 

25  27     27     36     34     36     31     20     24     28     25  24 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1969 


Day  01  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

MAX 

69 

71 

68 

62 

72 

63 

60 

61 

58 

60 

62 

59 

55 

53 

54 

61 

57 

62 

62 

56 

62 

62 

58 

58 

54 

52 

51 

55 

66 

Si 

50 

59 

.3 

MIN 

32 

33 

35 

30 

31 

26 

25 

28 

29 

29 

30 

29 

26 

31 

26 

28 

30 

39 

30 

34 

33 

35 

45 

48 

42 

34 

30 

31 

27 

28 

26 

31 

.7 

MAX 

69 

69 

63 

62 

65 

65 

70 

67 

56 

57 

55 

50 

44 

60 

65 

61 

54 

59 

64 

63 

56 

61 

48 

45 

52 

50 

56 

69 

65 

42 

57 

.8 

MIN 

33 

41 

37 

39 

40 

33 

32 

33 

35 

29 

32 

31 

24 

23 

35 

32 

36 

35 

34 

34 

32 

40 

42 

40 

25 

29 

30 

36 

26 

22 

33 

•  1 

MAX 

75 

77 

76 

72 

70 

66 

60 

60 

63 

54 

62 

66 

61 

63 

67 

69 

68 

58 

63 

55 

55 

53 

51 

57 

65 

62 

62 

62 

47 

61 

.3 

MIN 

42 

46 

45 

40 

36 

36 

36 

32 

34 

34 

28 

32 

33 

35 

39 

36 

36 

43 

37 

47 

47 

45 

34 

31 

30 

32 

31 

31 

25 

36 

>4 

MAX 

61 

62 

63 

53 

53 

50 

67 

65 

57 

61 

51 

43 

28 

43 

52 

66 

50 

66 

51 

40 

50 

44 

37 

40 

31 

33 

36 

36 

42 

38 

47 

.3 

MIN 

17 

15 

18 

14 

7 

7 

4 

6 

6 

0 

24 

17 

10 

7 

7 

10 

16 

21 

14 

16 

15 

16 

21 

21 

20 

-  4 

-  2 

12 

8 

6 

-  2 

11 

.3 

MAX 

62 

63 

59 

65 

58 

62 

66 

56 

64 

56 

65 

63 

54 

42 

57 

66 

53 

66 

53 

54 

55 

50 

53 

43 

47 

40 

45 

50 

55 

49 

46 

63.3 

MIN 

25 

26 

26 

27 

24 

21 

19 

19 

19 

19 

20 

19 

19 

21 

25 

25 

26 

26 

23 

24 

24 

24 

31 

34 

30 

22 

23 

26 

25 

23 

16 

23 

6 

MAX 

53 

52 

53 

50 

45 

43 

45 

48 

45 

33 

63 

32 

3? 

32 

32 

35 

41 

40 

36 

41 

39 

43 

49 

34 

31 

31 

36 

32 

37 

MIN 

20 

21 

24 

14 

16 

11 

10 

11 

13 

14 

17 

20 

21 

5 

9 

9 

11 

20 

16 

18 

18 

20 

22 

31 

24 

5 

10 

16 

9 

11 

7 

15 

.3 

MAX 

75 

73 

69 

65 

67 

65 

71 

68 

59 

58 

60 

54 

47 

49 

66 

70 

60 

65 

67 

60 

67 

65 

60 

48 

46 

49 

56 

60 

60 

63 

40 

MIN 

27 

28 

28 

22 

21 

19 

20 

22 

21 

21 

20 

16 

28 

15 

20 

24 

27 

33 

23 

26 

26 

28 

29 

40 

34 

20 

23 

26 

23 

22 

20 

24 

4 

MAX 

69 

71 

68 

73 

64 

62 

57 

60 

64 

68 

60 

60 

61 

63 

61 

56 

59 

56 

59 

65 

MIN 

36 

33 

31 

28 

30 

29 

37 

36 

29 

35 

32 

31 

35 

31 

34 

44 

47 

29 

31 

34 

MAX 

71 

77 

76 

75 

72 

66 

71 

66 

67 

69 

59 

66 

64 

65 

60 

69 

62 

61 

70 

67 

62 

55 

60 

58 

56 

63 

55 

55 

56 

62 

59 

MIN 

54 

64 

50 

48 

53 

47 

48 

48 

49 

60 

49 

49 

46 

42 

49 

46 

46 

45 

45 

51 

49 

46 

47 

50 

48 

43 

40 

40 

41 

43 

46 

47 

2 

MAX 

72 

75 

72 

68 

63 

70 

68 

70 

66 

66 

62 

66 

60 

50 

61 

67 

61 

55 

63 

65 

56 

60 

50 

50 

60 

52 

51 

52 

60 

65 

52 

61 

0 

MIN 

36 

35 

33 

39 

29 

25 

25 

25 

30 

26 

29 

24 

27 

26 

29 

28 

33 

27 

26 

27 

26 

26 

42 

44 

35 

25 

26 

30 

26 

25 

24 

29 

3 

MAX 

89 

90 

90 

81 

82 

79 

83 

75 

68 

72 

72 

74 

78 

59 

64 

73 

69 

74 

76 

82 

67 

60 

62 

63 

70 

59 

64 

66 

62 

71 

70 

MIN 

51 

54 

50 

48 

42 

47 

51 

60 

52 

56 

46 

47 

42 

38 

39 

42 

46 

42 

47 

65 

63 

46 

47 

53 

51 

45 

39 

41 

41 

42 

42 

46 

.6 

MAX 

80 

81 

79 

78 

70 

76 

69 

64 

62 

66 

71 

71 

66 

65 

74 

70 

66 

71 

71 

63 

66 

64 

63 

60 

66 

66 

60 

59 

64 

63 

60 

66 

.  1 

MIN 

40 

40 

38 

37 

38 

31 

29 

38 

42 

47 

39 

37 

30 

33 

32 

32 

33 

34 

40 

43 

46 

39 

45 

47 

42 

32 

27 

30 

33 

28 

38 

36 

6 

MAX 

74 

76 

70 

66 

72 

68 

67 

67 

60 

62 

64 

61 

55 

56 

62 

64 

69 

67 

66 

62 

63 

63 

60 

56 

56 

55 

57 

56 

62 

54 

47 

MIN 

33 

32 

34 

32 

27 

26 

25 

25 

30 

27 

30 

27 

34 

26 

27 

28 

32 

33 

28 

32 

34 

36 

41 

46 

43 

27 

30 

33 

27 

27 

30 

31 

0 

MAX 

51 

45 

50 

47 

44 

45 

44 

43 

43 

51 

53 

45 

41 

43 

39 

38 

46 

46 

42 

40 

36 

37 

47 

45 

43 

36 

39 

39 

37 

37 

37 

42 

9 

MIN 

30 

30 

31 

25 

22 

22 

22 

20 

25 

28 

38 

32 

30 

29 

26 

29 

31 

29 

25 

26 

28 

30 

32 

33 

31 

26 

28 

27 

23 

21 

26 

27 

6 

MAX 

85 

82 

88 

78 

76 

80 

73 

61 

63 

65 

75 

76 

61 

63 

74 

76 

70 

78 

76 

68 

63 

62 

58 

59 

56 

64 

65 

69 

63 

62 

69 

4 

MIN 

35 

36 

33 

31 

53 

33 

38 

44 

60 

49 

40 

34 

35 

26 

28 

31 

3? 

33 

43 

46 

49 

47 

49 

46 

36 

32 

36 

35 

31 

29 

38 

0 

MAX 

86 

85 

75 

76 

75 

60 

73 

69 

66 

63 

68 

71 

57 

63 

67 

68 

67 

70 

79 

64 

60 

60 

60 

60 

57 

61 

63 

60 

61 

60 

65 

67 

1 

MIN 

35 

39 

35 

35 

44 

46 

41 

48 

50 

63 

41 

36 

42 

35 

32 

36 

39 

37 

42 

49 

53 

44 

47 

52 

61 

38 

32 

34 

32 

36 

46 

41 

2 

MAX 

56 

55 

54 

56 

66 

61 

55 

65 

56 

56 

58 

53 

49 

63 

57 

63 

54 

57 

54 

61 

54 

62 

57 

55 

60 

53 

50 

52 

61 

47 

45 

MIN 

44 

46 

45 

41 

40 

40 

37 

41 

44 

44 

44 

40 

36 

37 

40 

38 

44 

43 

37 

38 

44 

44 

50 

42 

38 

35 

36 

37 

36 

37 

33 

40 

5 

MAX 

68 

68 

73 

69 

69 

67 

65 

62 

60 

61 

60 

61 

68 

60 

67 

56 

60 

63 

64 

74 

63 

56 

54 

52 

66 

54 

57 

58 

69 

59 

57 

MIN 

36 

36 

37 

32 

35 

28 

27 

27 

33 

33 

35 

33 

41 

34 

30 

30 

35 

35 

33 

30 

32 

39 

46 

48 

41 

35 

32 

32 

29 

31 

31 

34 

1 

MAX 

64 

65 

65 

65 

60 

57 

58 

59 

52 

63 

60 

62 

64 

36 

50 

62 

70 

64 

57 

59 

52 

52 

47 

45 

47 

47 

45 

45 

46 

53 

56 

MIN 

45 

47 

45 

45 

35 

36 

37 

41 

41 

44 

41 

41 

36 

31 

33 

42 

49 

43 

42 

45 

42 

39 

39 

40 

43 

33 

32 

34 

34 

36 

29 

39 

3 

MAX 

69 

71 

68 

64 

66 

63 

59 

63 

59 

61 

61 

58 

56 

61 

58 

63 

62 

61 

62 

56 

63 

61 

61 

60 

66 

61 

53 

56 

60 

53 

60 

59 

MIN 

31 

31 

38 

35 

33 

26 

25 

26 

31 

37 

28 

32 

26 

30 

23 

27 

33 

41 

33 

37 

40 

37 

40 

45 

46 

32 

28 

29 

32 

23 

30 

32 

5 

MAX 

71 

73 

72 

74 

74 

70 

69 

66 

66 

59 

59 

64 

66 

57 

65 

69 

60 

56 

63 

63 

55 

59 

60 

66 

64 

54 

62 

63 

60 

61 

47 

MIN 

39 

38 

41 

39 

38 

40 

35 

38 

42 

36 

40 

34 

36 

31 

33 

38 

35 

41 

41 

40 

40 

37 

45 

49 

40 

33 

33 

36 

37 

37 

26 

37 

6 

MAX 

86 

82 

77 

70 

61 

72 

65 

67 

66 

73 

66 

64 

68 

73 

72 

68 

64 

62 

64 

61 

63 

67 

66 

66 

67 

64 

68 

^ 

MIN 

51 

53 

47 

46 

35 

35 

49 

52 

52 

63 

46 

36 

31 

44 

59 

45 

45 

46 

51 

52 

45 

46 

49 

53 

41 

42 

39 

40 

45 

7 

MAX 

58 

56 

59 

53 

58 

51 

50 

48 

49 

52 

46 

49 

36 

40 

42 

44 

42 

48 

44 

43 

42 

43 

47 

44 

46 

40 

38 

39 

44 

42 

38 

46 

MIN 

23 

24 

24 

17 

17 

16 

14 

14 

16 

24 

33 

23 

25 

23 

26 

27 

26 

24 

20 

21 

20 

20 

24 

37 

31 

26 

26 

29 

21 

21 

21 

23 

0 

MAX 

56 

57 

58 

45 

45 

48 

50 

52 

43 

46 

47 

40 

35 

32 

33 

37 

40 

60 

51 

38 

45 

39 

40 

40 

40 

32 

34 

40 

36 

40 

30 

42 

MIN 

20 

19 

18 

14 

6 

10 

11 

10 

19 

10 

10 

19 

12 

0 

3 

8 

12 

13 

10 

12 

11 

12 

25 

32 

25 

10 

14 

13 

10 

14 

14 

13 

4 

MAX 

63 

68 

63 

59 

65 

69 

65 

61 

60 

56 

60 

62 

53 

54 

67 

59 

59 

58 

59 

56 

59 

67 

61 

57 

64 

52 

56 

54 

55 

57 

53 

58 

7 

MIN 

43 

41 

42 

37 

38 

43 

36 

38 

39 

45 

45 

39 

43 

36 

37 

38 

38 

42 

36 

39 

36 

38 

60 

50 

39 

34 

35 

37 

35 

37 

38 

39. 

5 

MAX 

60 

60 

61 

55 

50 

52 

52 

52 

52 

56 

56 

55 

43 

42 

41 

33 

40 

36 

30 

30 

36 

49 

49 

47 

48 

40 

40 

46 

44 

36 

35 

45 

MIN 

19 

IB 

20 

8 

7 

8 

8 

10 

12 

16 

21 

16 

24 

23 

20 

21 

26 

24 

19 

18 

16 

19 

32 

36 

25 

17 

22 

20 

11 

16 

16 

18. 

3 

MAX 

66 

65 

66 

63 

70 

64 

63 

66 

60 

60 

66 

58 

56 

63 

69 

60 

56 

63 

66 

59 

58 

56 

58 

57 

65 

57 

55 

58 

68 

57 

62 

MIN 

47 

45 

45 

42 

44 

46 

41 

40 

43 

44 

45 

39 

42 

40 

43 

40 

43 

47 

42 

42 

43 

51 

52 

50 

40 

39 

41 

41 

41 

38 

34 

42 

9 

MAX 

68 

71 

68 

64 

66 

64 

60 

63 

65 

59 

56 

66 

62 

53 

68 

63 

60 

60 

64 

56 

64 

69 

63 

61 

54 

53 

55 

64 

59 

55 

46 

^ 

MIN 

35 

34 

35 

34 

31 

31 

26 

30 

33 

32 

32 

31 

29 

27 

27 

29 

33 

35 

32 

36 

41 

38 

41 

49 

38 

31 

29 

32 

29 

30 

30 

33 

0 

MAX 

68 

70 

76 

67 

65 

66 

65 

61 

64 

66 

59 

59 

67 

64 

64 

60 

63 

63 

63 

66 

61 

65 

63 

66 

60 

54 

66 

64 

60 

60 

66 

62 

MIN 

35 

36 

34 

34 

35 

34 

32 

32 

34 

29 

28 

34 

29 

26 

30 

31 

33 

34 

38 

35 

41 

36 

44 

47 

42 

28 

29 

29 

28 

28 

24 

33 

3 

MAX 

96 

98 

93 

52 

50 

53 

54 

57 

61 

43 

46 

47 

42 

24 

34 

45 

62 

50 

49 

53 

49 

37 

40 

49 

40 

27 

32 

37 

38 

42 

39 

46 

MIN 

33 

32 

32 

31 

30 

32 

34 

34 

28 

27 

26 

27 

21 

11 

16 

29 

30 

33 

34 

34 

32 

29 

28 

30 

26 

15 

16 

27 

27 

25 

15 

27 

2 

MAX 

74 

76 

75 

73 

69 

73 

69 

66 

70 

64 

66 

65 

66 

66 

66 

64 

67 

62 

68 

68 

56 

65 

61 

68 

59 

55 

59 

56 

58 

63 

53 

64. 

8 

MIN 

36 

32 

36 

29 

31 

28 

29 

29 

32 

41 

40 

38 

33 

35 

29 

29 

35 

35 

30 

39 

39 

39 

46 

38 

42 

30 

30 

31 

29 

29 

27 

33. 

7 

MAX 

75 

74 

66 

66 

67 

69 

68 

66 

60 

54 

56 

56 

40 

48 

65 

69 

66 

56 

68 

61 

55 

55 

57 

54 

47 

47 

61 

57 

58 

60 

48 

59. 

6 

MIN 

31 

33 

31 

30 

26 

23 

26 

30 

25 

26 

25 

25 

22 

16 

22 

29 

30 

32 

34 

35 

34 

32 

32 

47 

36 

26 

26 

29 

29 

26 

24 

28. 

6 

MAX 

61 

63 

62 

62 

54 

55 

60 

61 

66 

46 

45 

62 

46 

29 

45 

60 

60 

54 

50 

54 

49 

38 

42 

40 

37 

28 

35 

38 

62 

62 

46 

49. 

5 

MIN 

38 

38 

34 

32 

32 

32 

34 

34 

29 

26 

27 

30 

19 

13 

20 

32 

35 

35 

35 

34 

32 

29 

28 

32 

25 

15 

16 

27 

30 

26 

16 

28. 

5 

MAX 

68 

75 

74 

72 

68 

68 

70 

70 

65 

67 

66 

66 

50 

46 

59 

61 

63 

55 

66 

66 

66 

57 

54 

51 

46 

46 

52 

52 

60 

59 

46 

59. 

5 

MIN 

42 

44 

44 

37 

37 

38 

37 

36 

38 

31 

34 

36 

27 

28 

32 

35 

39 

36 

36 

36 

36 

36 

41 

42 

32 

27 

28 

32 

35 

31 

23 

35. 

1 

MAX 

75 

70 

67 

66 

65 

61 

56 

60 

68 

57 

66 

69 

62 

59 

5* 

64 

64 

53 

55 

55 

52 

53 

55 

57 

50 

60 

59 

56 

52 

59. 

4 

MIN 

38 

31 

32 

26 

25 

26 

33 

36 

39 

30 

40 

29 

32 

29 

34 

33 

29 

29 

29 

44 

48 

49 

35 

30 

30 

30 

27 

38 

35 

33. 

4 

MAX 

70 

69 

69 

76 

73 

66 

62 

61 

66 

71 

67 

66 

62 

72 

78 

74 

69 

64 

73 

66 

63 

62 

58 

56 

66 

64 

64 

64 

60 

61 

57 

66. 

2 

MIN 

-36 

40 

39 

39 

53 

36 

33 

32 

36 

46 

39 

37 

42 

46 

61 

44 

42 

44 

47 

44 

42 

43 

40 

60 

48 

45 

47 

36 

33 

35 

46 

42. 

1 

MAX 

60 

59 

64 

58 

57 

52 

52 

49 

59 

66 

57 

52 

65 

42 

54 

64 

65 

65 

52 

96 

48 

48 

48 

46 

46 

46 

47 

44 

44 

54 

51 

53. 

2 

MIN 

34 

36 

33 

33 

34 

30 

30 

28 

30 

34 

32 

34 

34 

32 

34 

42 

36 

35 

36 

36 

37 

35 

34 

39 

40 

32 

30 

30 

32 

28 

30 

33 

5 

MAX 

74 

75 

70 

71 

71 

68 

66 

60 

60 

61 

60 

61 

64 

66 

61 

61 

60 

66 

60 

66 

60 

56 

67 

60 

69 

56 

59 

59 

52 

62. 

7 

MIN 

54 

46 

47 

50 

46 

43 

45 

49 

45 

44 

42 

43 

42 

40 

44 

45 

43 

44 

43 

41 

52 

61 

52 

38 

40 

39 

36 

32 

33 

43. 

9 

MAX 

63 

65 

66 

64 

65 

56 

60 

66 

54 

68 

56 

60 

56 

66 

64 

65 

66 

56 

59 

53 

66 

54 

60 

54 

56 

66 

49 

60 

56 

55 

50 

57. 

3 

MIN 

39 

39 

38 

31 

41 

32 

29 

32 

37 

41 

38 

35 

43 

44 

32 

32 

35 

36 

33 

35 

34 

40 

48 

48 

36 

34 

34 

36 

33 

38 

39 

36 

9 

B%»  Rel«r«nc«  Notts  FoUovrlng  Sutloo  Index 


-  395  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNI, 
DECEMBER  195' 


Station 

Day  01  Month 

:ago 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

HANFORD 

69 

70 

67 

68 

66 

64 

60 

64 

65 

60 

61 

58 

54 

56 

50 

65 

63 

59 

65 

59 

63 

61 

65 

55 

58 

55 

52 

60 

59 

55 

50 

61»] 

MIN 

32 

31 

32 

31 

29 

26 

25 

29 

30 

34 

31 

27 

31 

25 

25 

29 

29 

36 

35 

37 

42 

35 

39 

48 

45 

28 

28 

32 

30 

28 

27 

31. e 

HAPPY   CAMP  RS 

56 

58 

57 

59 

55 

62 

61 

48 

43 

48 

55 

38 

44 

39 

40 

41 

40 

43 

41 

40 

40 

42 

45 

43 

43 

45 

45 

43 

38 

45. S 

MIN 

30 

33 

32 

23 

20 

20 

20 

22 

25 

37 

31 

31 

32 

33 

32 

33 

31 

30 

29 

28 

32 

34 

33 

28 

29 

30 

29 

29 

27 

29.1 

HAT   CREEK   PH  1 

61 

62 

64 

55 

54 

66 

57 

53 

53 

51 

61 

40 

43 

50 

48 

43 

54 

65 

51 

36 

39 

44 

45 

52 

48 

43 

50.! 

MIN 

18 

19 

20 

15 

13 

10 

10 

11 

13 

15 

13 

11 

12 

11 

12 

16 

12 

11 

14 

19 

31 

14 

15 

13 

12 

9 

14.; 

HAY  FIELD   PUMP  PLANT 

78 

78 

79 

78 

75 

68 

74 

69 

63 

63 

65 

70 

70 

63 

69 

69 

70 

66 

59 

71 

55 

50 

59 

56 

54 

60 

54 

56 

66 

63 

55 

6S,I 

MIN 

53 

51 

36 

36 

40 

48 

38 

39 

46 

50 

40 

44 

36 

39 

41 

41 

37 

35 

42 

47 

48 

44 

44 

47 

44 

42 

42 

38 

39 

38 

38 

42.( 

HEALO  SBU  RG 

76 

73 

77 

73 

71 

70 

70 

67 

60 

64 

66 

64 

57 

61 

58 

60 

54 

68 

66 

60 

58 

57 

53 

55 

65 

58 

53 

64 

63 

57 

62 

62  .< 

MIN 

38 

33 

39 

36 

32 

31 

30 

30 

35 

40 

35 

32 

40 

37 

34 

32 

39 

38 

34 

33 

33 

45 

49 

41 

34 

34 

32 

33 

31 

35 

35 

35.! 

HENSHAW  DAW 

76 

76 

73 

73 

71 

63 

68 

67 

60 

59 

56 

68 

69 

50 

55 

55 

67 

66 

70 

65 

55 

53 

55 

52 

50 

50 

55 

63 

63 

57 

55 

61.1 

MIN 

27 

30 

25 

24 

25 

34 

38 

47 

42 

44 

37 

30 

29 

24 

25 

28 

28 

30 

29 

46 

45 

36 

40 

41 

44 

29 

35 

38 

36 

26 

27 

33.1 

HETCH  HETCHY 

64 

68 

65 

66 

59 

58 

58 

60 

63 

56 

56 

57 

52 

43 

62 

56 

62 

55 

62 

56 

55 

64 

54 

45 

41 

42 

47 

60 

60 

54 

50 

5S.I 

MIN 

36 

36 

37 

33 

28 

27 

30 

32 

29 

30 

30 

28 

27 

25 

29 

32 

33 

34 

32 

34 

31 

35 

40 

32 

24 

25 

29 

29 

29 

28 

23 

30.1 

HILTS 

55 

60 

58 

53 

49 

50 

51 

49 

48 

53 

46 

61 

34 

37 

40 

41 

36 

41 

43 

46 

39 

42 

44 

44 

41 

38 

44 

39 

48 

46 

34 

45.: 

MIN 

27 

24 

24 

20 

16 

15 

16 

18 

19 

20 

22 

23 

29 

22 

16 

14 

15 

le 

16 

15 

16 

17 

22 

33 

28 

17 

18 

20 

19 

20 

24 

20.: 

HOLL  i  S T £R 

78 

77 

74 

71 

76 

77 

72 

70 

61 

66 

63 

63 

55 

63 

56 

59 

64 

69 

70 

59 

52 

51 

56 

58 

66 

60 

57 

62 

54 

56 

52 

65.1 

MIN 

38 

32 

37 

31 

33 

29 

28 

28 

36 

41 

37 

36 

31 

29 

29 

31 

36 

40 

31 

40 

39 

41 

49 

49 

44 

31 

29 

32 

31 

29 

28 

3*. 

HOOPA 

5* 

56 

52 

58 

52 

51 

50 

49 

47 

41 

47 

64 

43 

49 

45 

43 

43 

47 

50 

49 

46 

46 

48 

50 

52 

47 

50 

45 

51 

49 

47 

48. 

MIN 

35 

38 

37 

28 

23 

23 

24 

24 

26 

29 

39 

39 

35 

34 

34 

37 

33 

34 

33 

32 

31 

31 

36 

43 

36 

34 

33 

34 

33 

32 

30 

32. 

HUNTINGTON  LAKE 

56 

57 

55 

49 

51 

56 

65 

50 

46 

41 

46 

43 

35 

51 

66 

54 

63 

49 

50 

50 

37 

39 

48 

39 

35 

41 

50 

49 

48 

47 

35 

47. 

MIN 

33 

33 

31 

27 

29 

29 

31 

31 

26 

24 

26 

27 

15 

20 

33 

34 

33 

33 

29 

29 

28 

25 

28 

32 

20 

12 

27 

29 

26 

23 

12 

26. 

73 

77 

65 

61 

64 

66 

64 

67 

66 

67 

56 

62 

60 

49 

59 

66 

64 

71 

56 

65 

54 

56 

53 

58 

53 

49 

53 

58 

66 

50 

44 

61. 

MIN 

50 

51 

43 

42 

38 

46 

42 

47 

47 

36 

36 

40 

30 

33 

36 

39 

45 

41 

41 

42 

47 

41 

44 

45 

38 

31 

30 

35 

39 

40 

25 

40. 

72 

73 

66 

66 

64 

70 

68 

58 

51 

48 

61 

63 

60 

52 

61 

51 

50 

65 

59 

50 

61 

47 

48 

48 

48 

52 

66 

59 

50 

56 

48 

5a. 

MIN 

36 

45 

30 

29 

34 

35 

39 

40 

40 

34 

28 

30 

25 

18 

29 

29 

30 

31 

34 

37 

33 

28 

33 

34 

34 

23 

29 

29 

28 

25 

25 

31. 

I  MD  C  D  1  A  1 

83 

32 

77 

79 

72 

76 

70 

60 

62 

69 

71 

71 

59 

65 

76 

59 

58 

72 

75 

63 

57 

64 

63 

59 

70 

62 

62 

58 

66 

64 

61 

6S. 

MIN 

43 

49 

46 

42 

46 

39 

41 

44 

46 

63 

44 

43 

40 

40 

40 

40 

40 

41 

49 

49 

52 

46 

52 

53 

48 

40 

36 

37 

39 

36 

39 

43. 

INDEPENDENCE 

66 

66 

70 

68 

62 

57 

60 

57 

63 

61 

55 

70 

64 

63 

63 

53 

45 

46 

54 

64 

60 

53 

59. 

MIN 

26 

28 

28 

30 

21 

23 

26 

28 

26 

27 

31 

37 

32 

32 

31 

27 

32 

37 

23 

27 

23 

26 

28. 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

90 

93 

90 

82 

83 

76 

83 

69 

62 

64 

70 

76 

73 

64 

70 

81 

72 

73 

78 

80 

59 

69 

66 

60 

55 

63 

68 

65 

54 

72 

66 

72. 

MIN 

37 

43 

40 

37 

45 

34 

35 

40 

47 

64 

43 

42 

36 

35 

38 

38 

37 

39 

46 

47 

51 

42 

47 

60 

47 

34 

29 

34 

32 

36 

38 

*«• 

1  NY  OK  ERN 

71 

70 

69 

66 

63 

62 

57 

51 

63 

67 

64 

66 

58 

64 

73 

59 

65 

65 

66 

58 

57 

50 

50 

60 

51 

62 

50 

54 

59 

55 

53 

60. 

MIN 

30 

31 

32 

34 

42 

26 

26 

29 

39 

39 

30 

32 

46 

39 

40 

34 

32 

34 

42 

37 

40 

35 

33 

45 

41 

33 

25 

30 

28 

26 

33 

34. 

IRON   M T N 

75 

78 

78 

76 

72 

65 

68 

62 

68 

60 

63 

68 

67 

55 

62 

69 

61 

65 

69 

57 

63 

57 

60 

58 

58 

63 

55 

54 

64 

60 

61 

64. 

MIN 

59 

60 

47 

45 

45 

50 

46 

44 

46 

50 

46 

46 

42 

44 

45 

46 

41 

42 

44 

50 

49 

44 

45 

50 

48 

45 

40 

41 

44 

41 

42 

4ti 

JESS  VALLEY 

63 

65 

55 

47 

47 

62 

59 

60 

49 

46 

44 

3B 

28 

40 

61 

60 

45 

58 

52 

64 

52 

45 

43 

43 

36 

36 

43 

45 

4< 

34 

23 

♦7, 

MIN 

23 

28 

26 

12 

16 

20 

28 

21 

30 

18 

20 

16 

10 

-  2 

20 

12 

22 

26 

25 

25 

21 

26 

33 

32 

22 

1 

13 

16 

9 

12 

12 

l»i 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

68 

68 

69 

69 

63 

60 

65 

58 

56 

64 

61 

55 

45 

53 

63 

66 

64 

62 

60 

56 

48 

49 

47 

45 

47 

58. 

MIN 

53 

50 

38 

36 

40 

39 

46 

41 

44 

40 

35 

39 

30 

22 

29 

35 

34 

37 

50 

47 

41 

36 

38 

36 

30 

38i 

KENTF I ELO 

69 

67 

68 

65 

66 

62 

61 

60 

60 

60 

60 

60 

55 

68 

59 

50 

59 

58 

55 

57 

51 

55 

55 

55 

51 

55 

55 

St: 

MIN 

39 

40 

32 

33 

32 

30 

30 

33 

34 

38 

36 

39 

40 

33 

35 

33 

38 

33 

39 

46 

48 

39 

31 

32 

33 

30 

30 

35, 

KERN  RIVER  PH  1 

71 

75 

66 

64 

70 

66 

58 

62 

70 

63 

58 

59 

62 

53 

69 

67 

63 

61 

58 

69 

61 

65 

65 

63 

59 

56 

52 

55 

59 

62 

51 

62: 

MIN 

47 

54 

51 

49 

44 

54 

43 

46 

50 

46 

45 

44 

42 

37 

38 

41 

51 

46 

47 

49 

51 

51 

54 

66 

41 

40 

38 

42 

40 

43 

37 

45 

KERN  RIVER  PH  3 

79 

78 

71 

71 

72 

69 

66 

67 

64 

61 

63 

62 

53 

54 

68 

72 

69 

63 

72 

63 

68 

55 

68 

52 

49 

54 

57 

67 

64 

64 

52 

il 

MIN 

41 

49 

36 

28 

35 

25 

30 

45 

43 

33 

26 

24 

33 

22 

26 

28 

33 

37 

47 

47 

43 

35 

37 

46 

42 

28 

33 

35 

33 

25 

32 

34 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

69 

69 

73 

68 

65 

68 

65 

58 

64 

69 

61 

61 

62 

69 

52 

58 

64 

62 

50 

64 

68 

61 

63 

67 

58 

52 

55 

53 

59 

69 

55 

62 

MIN 

35 

40 

37 

38 

35 

34 

33 

34 

34 

40 

30 

32 

33 

30 

27 

29 

32 

42 

38 

40 

45 

41 

44 

45 

48 

36 

34 

32 

36 

27 

29 

35 

KETTLEMAN  STA 

72 

73 

70 

66 

69 

69 

60 

67 

64 

62 

64 

61 

66 

63 

60 

64 

64 

50 

73 

57 

63 

64 

66 

51 

58 

53 

56 

60 

52 

57 

51 

62 

MIN 

42 

44 

44 

48 

44 

35 

40 

39 

40 

41 

40 

39 

36 

36 

31 

38 

42 

45 

46 

46 

45 

43 

43 

49 

46 

37 

35 

37 

39 

36 

39 

40 

KING  CITY 

82 

82 

78 

75 

78 

79 

70 

76 

69 

67 

66 

66 

65 

62 

58 

73 

67 

67 

75 

72 

69 

62 

62 

55 

62 

51 

59 

68 

70 

67 

53 

68 

MIN 

33 

33 

34 

29 

29 

26 

27 

29 

30 

36 

35 

32 

28 

27 

26 

29 

33 

40 

31 

39 

45 

39 

47 

49 

47 

28 

27 

29 

31 

27 

24 

32 

KLAMA  TH 

MAX 

66 

58 

61 

61 

66 

61 

59 

58 

52 

56 

58 

50 

52 

63 

57 

55 

57 

59 

57 

54 

64 

60 

54 

50 

51 

55 

52 

67 

55 

49 

47 

55 

MIN 

41 

37 

40 

31 

34 

35 

33 

36 

37 

37 

46 

40 

36 

36 

35 

35 

40 

38 

33 

33 

32 

35 

45 

44 

37 

31 

35 

33 

33 

32 

31 

36 

KNIGHTS    FERRY   2  SE 

MAX 

69 

70 

72 

68 

66 

66 

66 

63 

63 

60 

60 

63 

60 

64 

53 

50 

62 

57 

53 

65 

57 

54 

53 

55 

60 

55 

51 

53 

60 

59 

53 

61 

MIN 

32 

29 

32 

30 

25 

25 

22 

22 

26 

26 

27 

26 

28 

26 

23 

22 

25 

35 

25 

32 

32 

34 

46 

48 

37 

25 

27 

30 

26 

24 

23 

28 

LAGUNA  8EACH 

MAX 

80 

70 

69 

80 

78 

76 

68 

70 

66 

69 

71 

67 

59 

58 

69 

66 

67 

70 

55 

65 

64 

65 

56 

55 

67 

65 

63 

69 

68 

MIN 

44 

44 

41 

44 

43 

47 

48 

53 

57 

43 

43 

44 

43 

44 

45 

42 

42 

47 

51 

53 

52 

46 

39 

39 

41 

40 

40 

46 

45 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

60 

56 

56 

53 

49 

50 

56 

49 

47 

46 

60 

52 

44 

41 

62 

52 

53 

45 

55 

50 

45 

45 

45 

43 

40 

47 

40 

41 

46 

44 

37 

41 

MIN 

33 

39 

46 

47 

38 

42 

45 

43 

33 

27 

27 

30 

30 

22 

30 

34 

40 

32 

32 

34 

32 

36 

31 

40 

32 

25 

25 

24 

28 

25 

22 

33 

LAKE   CI TY 

MAX 

54 

57 

50 

55 

48 

47 

44 

47 

46 

47 

35 

40 

43 

45 

40 

50 

30 

30 

36 

42 

34 

MIN 

23 

24 

23 

18 

10 

12 

14 

20 

21 

13 

5 

16 

15 

28 

30 

8 

13 

16 

9 

13 

15 

LAKEPORT 

MAX 

71 

68 

65 

67 

68 

63 

63 

62 

59 

60 

60 

60 

64 

56 

62 

54 

48 

58 

60 

51 

56 

53 

53 

53 

48 

44 

51 

66 

58 

62 

50 

5ll 

MIN 

33 

32 

32 

28 

29 

24 

24 

26 

31 

32 

34 

27 

32 

27 

29 

29 

32 

30 

25 

26 

25 

34 

45 

45 

32 

26 

25 

27 

25 

26 

28 

2! 

LAK  ESHORE 

MAX 

79 

72 

65 

63 

69 

67 

75 

65 

60 

60 

56 

35 

50 

68 

67 

61 

62 

65 

58 

52 

59 

44 

48 

50 

62 

55 

58 

68 

55 

55 

48 

5<l 

MIN 

48 

34 

45 

47 

35 

27 

35 

28 

27 

25 

30 

26 

27 

29 

42 

36 

36 

28 

29 

30 

27 

30 

42 

36 

27 

27 

36 

37 

34 

24 

20 

''II 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

69 

66 

63 

54 

64 

64 

68 

63 

61 

53 

53 

47 

33 

65 

66 

60 

53 

58 

60 

62 

50 

45 

43 

40 

38 

44 

56 

51 

68 

45 

29 

5: 

MIN 

35 

32 

30 

34 

38 

25 

24 

23 

23 

20 

21 

21 

13 

19 

32 

28 

28 

28 

32 

29 

24 

25 

31 

32 

24 

16 

27 

28 

38 

22 

11 

21 

LA  MESA 

MAX 

67 

88 

78 

79 

79 

80 

74 

66 

70 

67 

70 

74 

50 

64 

71 

68 

70 

72 

80 

65 

60 

63 

63 

53 

60 

68 

66 

63 

63 

62 

67 

6! 

MIN 

50 

51 

46 

45 

48 

46 

49 

52 

51 

56 

49 

45 

44 

39 

41 

43 

43 

44 

49 

55 

53 

47 

51 

53 

52 

46 

39 

38 

39 

42 

♦9 

¥1 

LANCASTER 

MAX 

71 

69 

69 

67 

62 

64 

58 

52 

52 

66 

67 

67 

47 

56 

58 

73 

66 

66 

66 

49 

55 

49 

48 

49 

SO 

50 

60 

52 

59 

63 

42 

>l 

MIN 

25 

26 

25 

25 

25 

17 

22 

26 

26 

36 

24 

26 

33 

24 

24 

28 

31 

33 

38 

36 

38 

33 

37 

44 

37 

28 

25 

29 

28 

25 

28 

2 

LAS  PLUMAS 

MAX 

70 

72 

76 

70 

72 

67 

66 

65 

62 

60 

61 

52 

64 

53 

59 

61 

61 

63 

63 

62 

61 

60 

55 

54 

57 

58 

54 

59 

59 

62 

52 

6 

MIN 

40 

48 

48 

46 

50 

46 

44 

35 

40 

39 

40 

40 

36 

32 

33 

34 

34 

41 

34 

46 

43 

41 

47 

48 

39 

34 

33 

37 

36 

38 

30 

3 

LAVA   BEDS  NM 

MAX 

53 

53 

59 

44 

49 

48 

63 

51 

49 

49 

47 

46 

39 

34 

36 

44 

41 

43 

50 

54 

47 

45 

47 

40 

40 

40 

36 

36 

41 

34 

36 

4 

MIN 

31 

30 

32 

17 

17 

24 

27 

21 

29 

25 

31 

26 

21 

14 

19 

19 

25 

23 

23 

22 

25 

27 

30 

31 

25 

12 

12 

20 

18 

21 

18 

LE  GRAND 

MAX 

71 

75 

71 

64 

68 

65 

61 

64 

60 

60 

59 

59 

65 

54 

59 

59 

59 

65 

66 

66 

66 

65 

51 

52 

55 

53 

54 

56 

69 

54 

50 

MIN     31     30     32     30     29     27     26     28     28     31     28     37     30     24     25      31     30     36     28     36     34     37     45  47 


28     28     30     28     29  28 
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I 


DAILY  TEMPERATURES 


station 

Day  Of  Month 

o 

SI 

« 
> 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1  8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EMON  COVE 

MAX 

69 

75 

68 

66 

66 

64 

66 

66 

67 

59 

68 

56 

49 

56 

60 

64 

64 

59 

66 

59 

63 

66 

70 

56 

56 

67 

53 

60 

58 

59 

46 

61 

2 

MIN 

34 

33 

33 

37 

35 

32 

32 

33 

36 

36 

35 

34 

33 

30 

30 

30 

36 

37 

39 

39 

39 

40 

39 

46 

39 

33 

32 

36 

32 

32 

30 

34 

8 

INDSAY 

MAX 

71 

75 

69 

67 

66 

64 

62 

66 

67 

60 

61 

58 

63 

56 

60 

66 

66 

69 

66 

60 

63 

67 

68 

60 

67 

57 

55 

59 

69 

59 

60 

62 

,1 

MIN 

30 

30 

29 

30 

30 

28 

26 

27 

29 

32 

30 

29 

29 

25 

26 

26 

30 

34 

34 

36 

37 

38 

34 

47 

47 

30 

28 

32 

32 

28 

27 

31 

.3 

IVERMORE  2  SSW 

MAX 

71 

69 

70 

70 

62 

68 

65 

64 

63 

62 

63 

67 

62 

65 

68 

62 

60 

60 

62 

62 

66 

63 

58 

50 

56 

63 

53 

50 

56 

61 

66 

61 

.  1 

MIN 

37 

38 

37 

48 

39 

31 

30 

26 

30 

32 

32 

33 

30 

31 

35 

34 

34 

35 

30 

32 

31 

32 

36 

46 

42 

32 

30 

30 

26 

28 

30 

33 

5 

LANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

MAX 

67 

63 

67 

61 

55 

61 

67 

46 

58 

66 

62 

61 

60 

63 

65 

68 

61 

56 

69 

61 

60 

47 

43 

48 

50 

46 

46 

47 

63 

59 

52 

65 

ft 

MIN 

4'! 

43 

43 

40 

39 

36 

40 

36 

35 

40 

38 

38 

30 

26 

45 

49 

41 

44 

45 

41 

38 

37 

36 

40 

35 

29 

34 

30 

36 

34 

26 

37 

7 

iODI 

MAX 

76 

70 

72 

67 

69 

64 

62 

62 

62 

68 

62 

59 

65 

56 

69 

59 

66 

59 

60 

50 

59 

60 

52 

56 

55 

51 

51 

66 

65 

49 

61 

59 

0 

MIN 

34 

32 

32 

30 

28 

28 

27 

27 

30 

26 

33 

30 

30 

37 

29 

26 

32 

31 

30 

34 

30 

34 

50 

51 

42 

30 

30 

32 

27 

28 

30 

32 

1 

OMPOC  SEWAGE  PLANT 

MAX 

84 

82 

71 

70 

76 

74 

72 

77 

68 

64 

74 

72 

64 

63 

66 

72 

66 

64 

76 

62 

64 

61 

68 

66 

62 

64 

66 

66 

63 

61 

66 

66 

3 

MIN 

39 

40 

30 

32 

32 

34 

35 

35 

33 

42 

36 

32 

38 

27 

27 

33 

36 

41 

37 

40 

49 

41 

51 

37 

33 

37 

31 

35 

32 

30 

36 

0 

ONG  BEACH 

MAX 

90 

84 

67 

71 

76 

84 

75 

63 

69 

65 

72 

76 

59 

66 

63 

66 

65 

70 

72 

66 

66 

62 

65 

66 

63 

68 

67 

67 

65 

63 

69 

66 

8 

MIN 

53 

55 

52 

48 

52 

47 

52 

55 

56 

63 

46 

47 

48 

46 

44 

47 

49 

46 

52 

55 

64 

60 

51 

64 

55 

46 

42 

46 

46 

44 

46 

49 

8 

ONG  BEACH  we  AP 

MAX 

87 

83 

71 

74 

60 

81 

76 

63 

71 

67 

70 

73 

58 

68 

68 

68 

66 

71 

74 

67 

64 

61 

66 

60 

61 

64 

66 

68 

67 

62 

57 

66 

7 

MIN 

60 

52 

47 

46 

47 

45 

46 

53 

65 

61 

46 

45 

46 

46 

41 

44 

46 

45 

49 

52 

52 

48 

60 

54 

60 

43 

41 

47 

42 

42 

44 

47 

5 

lOS  ANGELES  WB  AP 

MAX 

88 

86 

77 

71 

80 

82 

75 

65 

68 

66 

68 

73 

60 

70 

69 

70 

66 

67 

74 

66 

65 

63 

67 

61 

63 

65 

66 

69 

67 

62 

66 

69 

4 

MIN 

52 

58 

51 

46 

45 

48 

53 

55 

64 

54 

49 

47 

60 

49 

43 

47 

61 

47 

54 

55 

53 

52 

51 

56 

63 

47 

42 

60 

42 

45 

44 

49 

6 

OS  ANGELES  WB  CITY 

MAX 

85 

82 

75 

75 

79 

80 

75 

64 

70 

65 

69 

74 

67 

65 

69 

70 

67 

70 

74 

67 

66 

63 

67 

62 

64 

64 

66 

67 

67 

60 

66 

66 

9 

MIN 

57 

58 

55 

51 

51 

63 

57 

56 

57 

56 

52 

51 

60 

50 

47 

60 

62 

52 

59 

57 

54 

62 

55 

55 

63 

46 

45 

63 

47 

47 

46 

62 

4 

05  BAN05 

MAX 

70 

69 

70 

66 

67 

65 

62 

61 

59 

64 

64 

60 

66 

65 

61 

64 

59 

64 

63 

65 

64 

60 

53 

54 

67 

65 

52 

56 

59 

67 

51 

60 

1 

MIN 

32 

31 

36 

32 

30 

26 

26 

26 

32 

34 

31 

30 

39 

36 

26 

27 

32 

39 

30 

36 

34 

37 

45 

47 

44 

31 

29 

32 

27 

27 

34 

33 

0 

OS  GATOS 

MAX 

78 

75 

75 

71 

74 

72 

68 

69 

66 

67 

70 

66 

66 

67 

71 

71 

71 

69 

68 

55 

56 

68 

67 

60 

60 

58 

56 

60 

66 

60 

60 

66 

7 

MIN 

38 

41 

40 

39 

38 

37 

33 

38 

41 

46 

37 

37 

33 

37 

36 

36 

37 

37 

36 

37 

39 

42 

46 

47 

41 

32 

32 

32 

32 

36 

29 

37 

5 

JCERNE  VALLEY  1  WSW 

MAX 

77 

70 

69 

71 

65 

67 

69 

52 

60 

58 

62 

63 

64 

65 

67 

70 

64 

63 

63 

54 

60 

61 

63 

63 

56 

49 

51 

50 

57 

60 

57 

59 

7 

MIN 

25 

31 

25 

28 

28 

20 

26 

34 

34 

41 

32 

29 

35 

24 

31 

29 

29 

28 

36 

34 

40 

30 

36 

44 

36 

26 

22 

26 

26 

24 

30 

30 

3 

AOERA 

MAX 

70 

72 

75 

71 

65 

66 

69 

62 

62 

60 

62 

62 

67 

54 

66 

61 

65 

64 

65 

67 

57 

67 

61 

62 

61 

53 

53 

62 

54 

60 

54 

61 

9 

MIN 

35 

39 

36 

33 

30 

27 

32 

27 

33 

33 

32 

29 

33 

26 

28 

27 

32 

33 

31 

37 

37 

37 

43 

39 

44 

26 

29 

31 

27 

27 

26 

32 

4 

ANZANITA  LAKE 

MAX 

56 

65 

59 

46 

49 

59 

57 

56 

57 

45 

46 

44 

37 

34 

46 

59 

62 

45 

61 

63 

50 

45 

37 

36 

37 

33 

40 

50 

54 

56 

36 

46 

1 

MIN 

33 

31 

29 

26 

28 

26 

27 

26 

26 

20 

23 

21 

16 

19 

27 

24 

25 

25 

23 

24 

23 

22 

29 

32 

13 

13 

24 

29 

23 

17 

4 

23 

5 

Mil  CORA 

MAX 

66 

71 

66 

67 

64 

64 

66 

62 

67 

66 

59 

61 

52 

65 

57 

64 

62 

59 

63 

59 

56 

59 

64 

66 

58 

53 

62 

54 

54 

59 

51 

60 

2 

MIN 

44 

43 

43 

46 

36 

39 

40 

38 

44 

45 

41 

39 

41 

32 

32 

36 

40 

42 

44 

46 

46 

43 

42 

51 

45 

37 

34 

40 

34 

36 

36 

40 

6 

kRTINEZ  FIRE  STA 

MAX 

65 

65 

63 

67 

66 

66 

67 

66 

69 

60 

59 

69 

61 

57 

66 

66 

67 

67 

59 

60 

65 

56 

54 

51 

55 

54 

66 

60 

66 

65 

55 

59 

5 

MIN 

37 

36 

38 

37 

38 

34 

29 

29 

33 

37 

38 

37 

40 

42 

32 

30 

31 

36 

32 

34 

34 

35 

42 

46 

44 

32 

32 

34 

32 

32 

38 

35 

6 

»RYSVILLE 

MAX 

66 

71 

71 

71 

69 

68 

66 

66 

69 

56 

60 

58 

55 

56 

64 

59 

60 

55 

64 

63 

53 

59 

57 

52 

53 

54 

66 

61 

58 

55 

46 

60 

2 

MIN 

35 

35 

40 

40 

37 

30 

27 

31 

31 

30 

34 

30 

30 

36 

30 

29 

35 

33 

30 

35 

31 

35 

44 

48 

34 

36 

31 

34 

30 

26 

30 

33 

5 

C  CLOUD 

MAX 

65 

70 

65 

57 

56 

61 

64 

66 

61 

52 

64 

48 

34 

42 

49 

63 

55 

52 

60 

61 

54 

64 

42 

44 

44 

42 

44 

60 

69 

58 

41 

53 

7 

MIN 

29 

26 

23 

19 

20 

17 

16 

19 

19 

16 

20 

16 

14 

15 

20 

22 

23 

19 

21 

22 

19 

20 

33 

34 

20 

12 

18 

24 

21 

18 

11 

20 

3 

ECCA  3  SE 

MAX 

78 

66 

87 

76 

77 

76 

77 

69 

62 

64 

67 

69 

66 

66 

68 

79 

65 

69 

74 

77 

62 

67 

66 

63 

56 

64 

65 

63 

56 

67 

61 

69 

1 

MIN 

39 

44 

39 

36 

40 

33 

35 

36 

46 

53 

43 

38 

39 

38 

43 

39 

36 

36 

40 

47 

60 

42 

44 

46 

47 

36 

32 

34 

36 

40 

45 

40 

6 

iRCED  FIRE  STA  2 

MAX 

69 

71 

67 

65 

66 

64 

61 

62 

62 

60 

61 

59 

66 

63 

69 

63 

59 

64 

63 

61 

64 

64 

61 

56 

56 

63 

62 

56 

59 

57 

53 

60 

5 

MIN 

34 

33 

36 

34 

30 

29 

28 

26 

28 

26 

32 

30 

31 

29 

27 

27 

33 

34 

31 

32 

37 

37 

43 

33 

29 

31 

30 

29 

26 

28 

26 

31 

2 

lODLEHATER 

MAX 

67 

70 

67 

63 

64 

63 

69 

64 

67 

62 

59 

60 

55 

53 

57 

64 

66 

59 

63 

58 

61 

59 

64 

59 

57 

51 

52 

53 

60 

64 

68 

60 

5 

MIN 

40 

39 

36 

41 

36 

34 

33 

33 

39 

43 

33 

37 

33 

27 

29 

32 

31 

36 

41 

42 

43 

40 

36 

47 

47 

30 

27 

31 

32 

30 

34 

36 

1 

ILL  CREEK  2 

MAX 

75 

74 

71 

69 

63 

70 

66 

65 

66 

56 

66 

66 

66 

60 

67 

66 

65 

69 

66 

65 

60 

66 

66 

59 

60 

53 

57 

60 

59 

57 

62 

62 

6 

MIN 

55 

56 

54 

51 

44 

47 

64 

46 

46 

41 

41 

49 

39 

37 

43 

49 

45 

60 

51 

53 

44 

42 

46 

46 

39 

34 

37 

36 

42 

40 

32 

44 

9 

INERAL 

MAX 

61 

61 

65 

53 

45 

53 

60 

60 

60 

49 

50 

48 

39 

35 

46 

56 

55 

49 

54 

52 

46 

50 

42 

37 

36 

34 

36 

39 

47 

53 

36 

46 

7 

MIN 

29 

29 

25 

28 

26 

21 

21 

23 

24 

18 

22 

18 

1  3 

14 

26 

25 

26 

24 

24 

25 

24 

24 

34 

32 

20 

13 

19 

25 

25 

16 

10 

22 

8 

ITJHELL  CAVERNS 

MAX 

71 

69 

65 

64 

60 

65 

62 

56 

52 

54 

61 

63 

55 

52 

60 

62 

60 

61 

61 

56 

50 

49 

48 

46 

49 

40 

49 

61 

56 

53 

40 

56 

2 

MIN 

51 

54 

53 

49 

44 

43 

52 

42 

40 

42 

45 

46 

34 

30 

40 

46 

45 

44 

46 

48 

39 

39 

40 

41 

36 

30 

31 

36 

40 

39 

20 

41 

6 

)DESTO 

MAX 

71 

72 

70 

63 

67 

63 

63 

62 

60 

69 

64 

58 

56 

67 

69 

61 

57 

62 

63 

62 

61 

60 

54 

67 

66 

52 

62 

58 

60 

53 

61 

59 

7 

MIN 

35 

33 

37 

31 

30 

29 

27 

26 

28 

32 

34 

34 

31 

32 

30 

29 

32 

39 

31 

36 

33 

37 

40 

46 

41 

34 

30 

32 

28 

28 

28 

32 

7 

3N0  LAKE 

MAX 

52 

53 

54 

44 

45 

46 

46 

51 

43 

47 

46 

45 

35 

41 

47 

46 

49 

50 

46 

45 

43 

36 

40 

42 

37 

36 

40 

45 

42 

43 

30 

44 

1 

MIN 

26 

25 

29 

22 

16 

20 

21 

23 

24 

23 

20 

22 

2  1 

1 1 

22 

25 

31 

31 

24 

25 

29 

24 

27 

31 

25 

14 

19 

24 

17 

18 

13 

22. 

7 

MTEREY 

MAX 

80 

77 

73 

74 

63 

76 

73 

75 

62 

65 

67 

65 

65 

67 

67 

74 

64 

70 

72 

60 

60 

61 

59 

62 

66 

62 

60 

60 

65 

56 

53 

66. 

7 

MIN 

45 

50 

46 

48 

47 

63 

60 

61 

46 

46 

44 

45 

46 

41 

46 

47 

46 

49 

43 

49 

50 

47 

49 

61 

47 

39 

36 

41 

40 

46 

42 

46 

2 

MTICELLO  DAM 

MAX 

72 

74 

70 

73 

70 

7l 

70 

70 

65 

60 

62 

62 

69 

53 

70 

64 

69 

57 

67 

66 

53 

60 

56 

61 

53 

56 

56 

62 

63 

63 

56 

62. 

3 

MIN 

41 

39 

41 

44 

41 

32 

30 

31 

33 

38 

38 

37 

38 

39 

39 

34 

34 

37 

33 

34 

34 

34 

46 

46 

39 

36 

34 

34 

33 

34 

33 

36. 

6 

3RR0  BAY  FIRE  OEPT 

MAX 

78 

75 

67 

76 

79 

78 

74 

75 

62 

66 

70 

66 

60 

62 

72 

66 

64 

63 

66 

63 

63 

60 

68 

64 

60 

61 

60 

61 

70 

58 

64 

66. 

5 

MIN 

45 

45 

42 

49 

46 

49 

52 

43 

39 

43 

48 

46 

41 

39 

44 

42 

45 

47 

44 

46 

50 

45 

47 

51 

48 

38 

36 

37 

37 

37 

31 

■  43. 

6 

MNTAIN  PASS 

MAX 

60 

60 

63 

51 

43 

59 

67 

62 

52 

51 

59 

66 

46 

45 

55 

57 

53 

54 

54 

55 

46 

43 

44 

43 

43 

38 

39 

41 

45 

49 

38 

50. 

0 

MIN 

37 

35 

36 

34 

27 

32 

33 

32 

37 

37 

28 

29 

30 

25 

32 

32 

37 

37 

36 

35 

33 

30 

32 

39 

29 

26 

24 

22 

32 

29 

18 

31. 

6 

r  DIABLO  NORTH  GATE 

MAX 

72 

69 

74 

65 

59 

70 

70 

68 

53 

49 

60 

63 

59 

50 

68 

63 

62 

61 

63 

64 

60 

62 

53 

52 

60 

49 

47 

52 

58 

61 

50 

69. 

2 

MIN 

56 

59 

54 

50 

36 

60 

49 

52 

44 

42 

42 

42 

33 

36 

41 

50 

46 

46 

44 

50 

44 

43 

38 

43 

36 

35 

39 

40 

43 

41 

29 

43. 

6 

MNT  HAMILTON 

MAX 

71 

68 

61 

56 

63 

64 

62 

61 

51 

53 

46 

60 

60 

56 

59 

61 

53 

46 

66 

54 

56 

49 

57. 

0 

MIN 

51 

59 

45 

40 

46 

5i 

49 

36 

35 

39 

23 

46 

50 

42 

43 

46 

42 

27 

40 

39 

45 

24 

42. 

0 

MKT  HEBRON  RS 

MAX 

57 

58 

56 

47 

46 

47 

66 

52 

49 

62 

46 

46 

36 

45 

44 

40 

49 

45 

36 

46 

40 

32 

46. 

7 

MIN 

16 

15 

I  5 

4 

5 

5 

9 

17 

9 

5 

1 

5 

7 

5 

1 1 

1 

9 

6 

12 

9 

8. 

2 

3UNT  SHASTA  WB  CITY 

MAX 

59 

63 

46 

46 

63 

60 

63 

62 

56 

66 

48 

37 

36 

39 

45 

44 

64 

60 

61 

57 

54 

41 

40 

44 

36 

41 

39 

45 

44 

36 

30 

46. 

0 

MIN 

33 

3i 

35 

27 

24 

23 

24 

20 

29 

22 

24 

28 

30 

24 

25 

24 

24 

34 

36 

29 

25 

17 

26 

26 

23 

24 

21 

25. 

7 

r  WILSON  FC  3388 

MAX 

66 

51 

61 

60 

61 

60 

68 

46 

45 

46 

40 

40 

44 

59 

56 

63 

49 

44 

55. 

2 

MIN 

53 

51 

45 

45 

41 

44 

49 

38 

39 

34 

40 

39 

26 

23 

41 

46 

43 

43 

47 

40 

33 

35 

36 

36 

29 

25 

39 

45 

36 

37 

18 

36. 

6 

KIMIENTO  DAM 

MAX 

78 

79 

74 

72 

74 

76 

74 

76 

67 

64 

66 

68 

67 

68 

66 

71 

70 

61 

63 

62 

67 

63 

63 

66 

64 

66 

62 

60 

65 

62 

60 

67. 

5 

MIN 

34 

34 

35 

33 

31 

29 

29 

29 

32 

37 

34 

33 

32 

30 

29 

30 

30 

41 

35 

40 

45 

39 

42 

49 

46 

43 

29 

31 

30 

27 

26 

34. 

4 

M>*  STATE  HOSPITAL 

MAX 

73 

75 

71 

70 

76 

66 

67 

66 

60 

61 

64 

60 

58 

73 

63 

63 

58 

64 

61 

56 

61 

57 

56 

66 

66 

60 

55 

62 

61 

57 

53 

62. 

7 

MIN 

39 

36 

40 

34 

40 

32 

30 

30 

36 

36 

40 

38 

30 

43 

34 

31 

36 

37 

33 

36 

33 

42 

44 

41 

38 

35 

32 

35 

31 

28 

31 

35. 

7 

EEOLES  FAA  AP 

MAX 

76 

75 

73 

70 

62 

69 

62 

63 

57 

63 

66 

67 

58 

62 

66 

66 

62 

67 

66 

61 

58 

59 

56 

56 

61 

56 

52 

52 

60 

59 

61 

62. 

4 

MIN     56     50     ^1     42     48     47     42     41     49     50     42     43     45     47     48     44     39     41     51     50     49     46     50     51     48     40     38     42     41     38     36  45.0 

Sea  ftelerence  Notes  Followliig  SUIloa  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNI 
DECEMBER  19J, 


Station 

Day  01  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

3 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEVADA  CITY 

MAX 

63 

67 

68 

62 

63 

62 

64 

62 

60 

53 

52 

55 

50 

42 

53 

55 

57 

64 

60 

59 

51 

52 

53 

50 

47 

42 

45 

48 

53 

52 

"~44 

MIN 

29 

30 

30 

25 

24 

24 

23 

22 

23 

20 

24 

22 

25 

22 

23 

26 

27 

28 

26 

26 

28 

28 

32 

40 

31 

22 

23 

27 

26 

24 

19 

NEWARK 

MAX 

70 

67 

68 

62 

66 

69 

63 

66 

62 

61 

57 

56 

6 1 

64 

61 

67 

60 

61 

56 

60 

53 

53 

61 

51 

49 

56 

56 

69 

55 

MIN 

37 

36 

37 

39 

45 

33 

32 

30 

30 

39 

31 

39 

36 

37 

35 

33 

37 

40 

33 

40 

45 

39 

31 

34 

32 

32 

32 

36 

32 

NEWMAN   2  NW 

MAX 

67 

69 

69 

63 

66 

62 

60 

60 

57 

60 

62 

69 

55 

55 

57 

68 

55 

60 

60 

53 

61 

56 

66 

56 

56 

52 

51 

55 

56 

50 

51 

MIN 

32 

30 

34 

30 

29 

26 

25 

26 

28 

31 

28 

31 

28 

30 

25 

26 

30 

40 

25 

36 

32 

35 

34 

27 

38 

39 

27 

31 

26 

26 

31 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

7A 

73 

65 

79 

80 

72 

66 

66 

65 

65 

68 

65 

63 

64 

65 

64 

63 

69 

66 

64 

61 

64 

66 

61 

66 

63 

66 

63 

62 

56 

MIN 

A9 

51 

49 

47 

53 

47 

52 

52 

55 

69 

46 

48 

53 

41 

48 

46 

50 

45 

61 

65 

52 

48 

52 

64 

54 

42 

43 

45 

44 

43 

46 

NORTH  FORH  RS 

MAX 

7 1 

78 

74 

70 

69 

69 

69 

66 

62 

57 

49 

48 

57 

70 

63 

63 

57 

57 

62 

51 

47 

56 

60 

57 

MIN 

38 

36 

37 

30 

30 

29 

32 

30 

29 

27 

25 

17 

25 

32 

35 

34 

34 

33 

32 

33 

24 

28 

26 

29 

NORTH  HOLLYWOOD 

MAX 

79 

76 

76 

80 

67 

66 

70 

77 

73 

71 

67 

69 

76 

72 

74 

67 

63 

60 

63 

69 

68 

61 

64 

70 

67 

60 

56 

MIN 

47 

46 

45 

55 

46 

48 

49 

49 

56 

66 

64 

62 

56 

68 

52 

51 

52 

52 

63 

55 

55 

48 

60 

50 

63 

49 

48 

50 

49 

39 

38 

OAKDALE   WOODWARD  DAM 

MAX 

67 

66 

70 

68 

63 

64 

62 

60 

69 

57 

61 

69 

53 

52 

57 

59 

57 

61 

60 

54 

60 

62 

54 

58 

54 

50 

50 

63 

5 1 

51 

MIN 

37 

39 

35 

36 

30 

32 

31 

31 

32 

29 

30 

33 

29 

19 

30 

33 

35 

29 

30 

36 

33 

34 

42 

47 

39 

27 

30 

29 

30 

29 

25 

OAKLAND  WB  AP 

MAX 

66 

65 

66 

68 

66 

64 

61 

69 

69 

61 

62 

57 

66 

62 

64 

61 

56 

62 

61 

55 

68 

60 

56 

54 

56 

55 

64 

55 

58 

57 

52 

MIN 

45 

42 

41 

38 

44 

37 

36 

35 

40 

47 

46 

40 

43 

46 

42 

37 

40 

41 

36 

42 

38 

44 

50 

51 

41 

34 

38 

36 

36 

42 

37 

OCEANSIOE  PENDLETON 

MAX 

76 

62 

74 

66 

79 

82 

60 

73 

70 

66 

66 

65 

64 

65 

63 

62 

64 

64 

73 

64 

64 

63 

63 

62 

61 

64 

62 

63 

63 

61 

56 

MIN 

47 

56 

47 

45 

49 

56 

54 

54 

66 

58 

53 

46 

61 

42 

40 

"42 

46 

46 

41 

53 

64 

49 

63 

67 

54 

46 

42 

45 

40 

42 

52 

OJAI 

MAX 

89 

88 

61 

80 

80 

82 

75 

67 

72 

71 

75 

80 

69 

66 

76 

73 

69 

80 

76 

66 

67 

59 

64 

64 

64 

66 

66 

70 

66 

64 

57 

MIN 

37 

40 

37 

35 

43 

31 

37 

39 

43 

40 

34 

35 

38 

33 

32 

35 

37 

40 

47 

42 

46 

41 

37 

51 

46 

32 

30 

39 

32 

30 

32 

ORANGE  COVE 

MAX 

68 

70 

75 

68 

66 

66 

66 

62 

66 

66 

66 

60 

65 

50 

55 

60 

66 

62 

56 

61 

56 

63 

58 

64 

58 

65 

66 

56 

68 

60 

57 

MIN 

33 

34 

34 

36 

34 

31 

29 

31 

34 

31 

35 

33 

31 

30 

28 

29 

33 

39 

36 

37 

47 

36 

38 

49 

46 

31 

30 

34 

31 

39 

30 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

MAX 

57 

58 

50 

46 

58 

55 

65 

64 

52 

52 

64 

59 

49 

49 

51 

49 

55 

51 

62 

56 

50 

50 

52 

49 

45 

MIN 

38 

37 

34 

28 

37 

34 

31 

34 

36 

38 

44 

37 

32 

36 

35 

34 

36 

31 

30 

34 

43 

42 

34 

28 

30 

ORINDA  BOWMAN 

MAX 

70 

68 

70 

66 

66 

67 

66 

61 

62 

64 

60 

55 

66 

60 

60 

68 

60 

62 

55 

57 

55 

55 

55 

63 

54 

63 

57 

63 

65 

49 

MIN 

35 

33 

33 

29 

30 

26 

25 

26 

30 

41 

36 

30 

37 

31 

30 

29 

33 

33 

26 

34 

30 

34 

46 

48 

32 

26 

26 

30 

26 

32 

33 

ORLAND 

MAX 

69 

67 

70 

69 

48 

54 

64 

59 

60 

55 

65 

64 

59 

59 

54 

50 

65 

56 

66 

60 

69 

60 

55 

MIN 

34 

36 

39 

52 

47 

30 

26 

29 

34 

26 

30 

29 

30 

36 

29 

26 

32 

30 

28 

31 

28 

31 

34 

46 

32 

32 

29 

33 

29 

30 

30 

ORLEANS 

MAX 

48 

49 

47 

4S 

46 

47 

47 

45 

43 

43 

46 

48 

49 

46 

60 

46 

47 

MIN 

35 

37 

34 

25 

23 

21 

22 

20 

27 

35 

39 

39 

36 

31 

33 

34 

33 

31 

33 

30 

30 

30 

37 

40 

36 

32 

31 

29 

29 

31 

29 

OROVILLE   1  WSW 

MAX 

67 

72 

73 

74 

69 

67 

61 

62 

69 

61 

59 

58 

56 

69 

69 

60 

66 

62 

64 

56 

59 

58 

65 

54 

56 

57 

62 

66 

55 

51 

MIN 

35 

35 

33 

33 

30 

29 

29 

28 

31 

29 

33 

27 

28 

30 

31 

31 

36 

30 

30 

34 

30 

36 

46 

47 

36 

30 

32 

34 

28 

28 

26 

OROVILLE   7  Se 

MAX 

70 

70 

68 

70 

72 

66 

66 

66 

60 

55 

60 

58 

55 

57 

60 

66 

60 

63 

61 

62 

60 

60 

60 

60 

52 

55 

56 

52 

58 

49 

46 

MIN 

35 

35 

35 

31 

30 

28 

31 

26 

26 

26 

30 

26 

25 

30 

26 

26 

30 

29 

28 

32 

30 

33 

37 

41 

33 

31 

28 

31 

26 

27 

23 

OXNARO 

MAX 

86 

64 

77 

69 

75 

63 

75 

70 

70 

69 

68 

74 

69 

65 

73 

67 

67 

67 

75 

64 

67 

60 

65 

63 

62 

65 

66 

66 

66 

62 

56 

MIN 

51 

60 

51 

41 

36 

46 

51 

52 

62 

49 

44 

61 

41 

38 

44 

39 

44 

45 

48 

60 

50 

52 

44 

54 

63 

39 

41 

62 

44 

39 

40 

PALMDALE 

MAX 

73 

67 

68 

67 

67 

74 

70 

69 

66 

62 

67 

69 

56 

65 

68 

74 

66 

60 

63 

56 

56 

50 

46 

46 

57 

49 

60 

51 

60 

63 

46 

MIN 

32 

36 

34 

33 

35 

29 

34 

32 

35 

39 

33 

31 

36 

26 

31 

36 

36 

37 

41 

39 

39 

34 

38 

43 

42 

22 

26 

26 

29 

30 

30 

PALMDALE    FAA  AP 

MAX 

69 

65 

66 

66 

61 

63 

57 

60 

64 

64 

66 

66 

46 

55 

64 

72 

64 

60 

61 

46 

54 

46 

46 

49 

50 

49 

49 

60 

59 

63 

43 

MIN 

27 

30 

28 

31 

28 

22 

27 

31 

31 

35 

30 

29 

30 

23 

27 

31 

37 

34 

40 

38 

37 

33 

38 

44 

36 

29 

26 

30 

29 

30 

27 

PALM  SPRINGS 

MAX 

65 

63 

78 

77 

73 

78 

69 

61 

62 

66 

70 

66 

62 

67 

77 

71 

65 

70 

74 

67 

62 

63 

60 

57 

60 

63 

66 

66 

62 

61 

57 

MIN 

49 

48 

41 

39 

59 

43 

40 

42 

47 

63 

41 

42 

39 

43 

47 

40 

38 

39 

47 

49 

52 

43 

47 

51 

46 

36 

36 

35 

36 

37 

39 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

71 

65 

70 

66 

70 

66 

66 

63 

61 

69 

60 

62 

63 

63 

65 

61 

58 

63 

61 

53 

57 

59 

53 

64 

64 

55 

51 

69 

59 

65 

49 

MIN 

36 

36 

38 

34 

45 

30 

29 

29 

34 

45 

37 

40 

40 

39 

35 

32 

36 

39 

30 

39 

36 

41 

62 

49 

46 

31 

30 

32 

30 

34 

35 

PALOMAR  MTN  OBSY 

MAX 

72 

69 

69 

66 

65 

62 

61 

60 

60 

46 

60 

66 

59 

39 

58 

60 

60 

60 

65 

63 

60 

45 

43 

43 

40 

47 

60 

57 

56 

56 

4B 

MIN 

50 

48 

44 

42 

39 

43 

45 

33 

33 

34 

35 

40 

27 

20 

36 

42 

42 

42 

42 

43 

36 

33 

35 

36 

32 

25 

30 

33 

34 

34 

21 

PARADISE 

MAX 

66 

73 

73 

71 

66 

66 

66 

70 

63 

68 

60 

69 

49 

50 

63 

69 

60 

58 

66 

66 

62 

69 

53 

50 

46 

61 

54 

61 

62 

63 

50 

MIN 

39 

44 

42 

45 

49 

40 

35 

32 

33 

29 

32 

37 

28 

27 

32 

32 

36 

34 

36 

42 

37 

35 

44 

44 

30 

32 

29 

33 

38 

29 

23 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

74 

77 

77 

76 

71 

63 

66 

66 

69 

56 

61 

64 

66 

58 

61 

67 

69 

68 

67 

66 

61 

56 

59 

58 

66 

62 

54 

63 

54 

60 

63 

MIN 

50 

53 

47 

45 

47 

43 

44 

46 

46 

51 

46 

45 

44 

44 

47 

43 

44 

44 

46 

48 

49 

48 

48 

51 

50 

44 

41 

41 

39 

39 

42 

PASADENA 

MAX 

69 

65 

76 

76 

60 

83 

74 

67 

70 

65 

75 

75 

66 

66 

71 

72 

69 

75 

73 

71 

66 

60 

66 

62 

60 

63 

66 

66 

69 

62 

67 

MIN 

45 

49 

49 

44 

47 

44 

61 

53 

60 

50 

44 

46 

44 

46 

42 

44 

46 

45 

63 

53 

60 

46 

47 

52 

50 

38 

39 

43 

42 

40 

43 

PASO  ROBLES 

MAX 

78 

60 

74 

71 

72 

73 

69 

76 

64 

62 

66 

67 

61 

60 

67 

71 

65 

63 

73 

64 

66 

61 

65 

67 

62 

6G 

57 

67 

64 

60 

57 

MIN 

26 

29 

26 

22 

22 

17 

20 

23 

25 

30 

26 

25 

24 

22 

21 

23 

30 

37 

31 

36 

46 

35 

37 

39 

40 

26 

24 

26 

26 

21 

21 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 

74 

77 

72 

69 

70 

71 

6 1 

72 

64 

60 

63 

65 

55 

66 

66 

69 

66 

62 

69 

56 

65 

60 

62 

60 

57 

64 

51 

62 

63 

57 

50 

MIN 

26 

30 

30 

27 

27 

24 

24 

26 

31 

33 

28 

30 

27 

23 

25 

27 

32 

36 

33 

35 

43 

37 

39 

49 

35 

26 

26 

29 

27 

25 

24 

PETALUMA   FIRE   STA  2 

MAX 

71 

73 

76 

74 

70 

66 

63 

63 

61 

64 

64 

61 

58 

70 

64 

59 

60 

67 

64 

57 

60 

56 

53 

55 

57 

57 

52 

69 

61 

56 

52 

MIN 

35 

33 

35 

29 

38 

27 

26 

25 

32 

41 

41 

32 

37 

40 

32 

34 

33 

32 

29 

33 

30 

40 

47 

47 

38 

29 

31 

32 

27 

35 

29 

PISMO  BEACH 

MAX 

75 

74 

70 

70 

71 

60 

75 

66 

62 

62 

73 

71 

61 

65 

65 

65 

64 

62 

66 

60 

63 

60 

66 

65 

61 

64 

61 

64 

62 

68 

55 

MIN 

46 

48 

43 

46 

43 

40 

45 

44 

41 

42 

43 

56 

43 

40 

42 

42 

43 

49 

45 

47 

50 

48 

48 

4« 

48 

40 

38 

36 

38 

36 

36 

PLACERVILLE 

MAX 

64 

65 

67 

63 

60 

62 

56 

61 

68 

55 

53 

66 

53 

42 

53 

53 

55 

57 

59 

59 

56 

54 

68 

66 

51 

45 

46 

49 

56 

53 

46 

MIN 

33 

34 

34 

30 

27 

27 

26 

26 

26 

26 

27 

25 

20 

31 

27 

28 

29 

32 

29 

33 

31 

32 

35 

44 

37 

24 

27 

32 

25 

27 

21 

PLACERVILLE   I FG 

MAX 

68 

72 

74 

69 

62 

68 

69 

68 

60 

63 

69 

66 

66 

66 

56 

66 

54 

60 

44 

50 

53 

59 

56 

49 

MIN 

48 

54 

47 

42 

46 

45 

43 

41 

43 

37 

38 

35 

29 

30 

36 

40 

45 

43 

45 

46 

41 

38 

40 

42 

34 

31 

32 

35 

39 

37 

24 

POINT  ARENA 

MAX 

63 

66 

60 

60 

64 

67 

67 

59 

60 

57 

60 

59 

68 

61 

66 

59 

53 

59 

60 

57 

51 

56 

54 

5£ 

58 

52 

MIN 

42 

40 

42 

36 

38 

44 

34 

38 

40 

41 

41 

36 

41 

35 

44 

36 

37 

41 

39 

36 

36 

41 

61 

51 

38 

32 

36 

36 

32 

35 

34 

POINT  ARGUELLO  WB 

MAX 

82 

80 

67 

69 

73 

79 

76 

63 

^2 

69 

63 

71 

65 

62 

68 

60 

61 

60 

66 

61 

38 

62 

63 

63 

60 

55 

62 

MIN 

41 

47 

40 

37 

36 

38 

39 

42 

42 

50 

38 

49 

44 

40 

31 

39 

46 

44 

40 

45 

47 

46 

50 

54 

44 

42 

36 

37 

36 

36 

41 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

MAX 

72 

72 

68 

64 

72 

67 

67 

62 

66 

65 

66 

62 

62 

6^ 

64 

65 

66 

61 

61 

60 

64 

63 

60 

6C 

63 

66 

67 

55 

MIN 

55 

57 

53 

60 

60 

53 

50 

50 

52 

53 

63 

63 

50 

49 

46 

51 

46 

64 

54 

53 

61 

53 

61 

51 

50 

47 

47 

60 

47 

60 

46 

PT  PIEDRAS  8LANCAS 

MAX 

65 

65 

64 

65 

80 

85 

67 

64 

62 

64 

64 

61 

66 

60 

63 

64 

63 

61 

60 

60 

59 

60 

60 

64 

59 

60 

61 

61 

62 

56 

52 

MIN 

52 

52 

50 

52 

69 

56 

63 

51 

48 

48 

49 

62 

46 

42 

49 

60 

53 

62 

50 

52 

52 

51 

54 

54 

49 

45 

45 

49 

47 

46 

48 

POMONA 

MAX 

86 

81 

79 

78 

60 

62 

72 

62 

68 

64 

72 

76 

66 

66 

72 

73 

69 

76 

76 

66 

64 

60 

63 

58 

62 

64 

66 

63 

67 

60 

55 

MIN 

38 

40 

36 

37 

41 

33 

40 

46 

49 

52 

39 

37 

40 

36 

36 

35 

38 

36 

46 

50 

50 

45 

46 

62 

47 

33 

33 

38 

34 

33 

38 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 

70 

68 

67 

73 

75 

66 

65 

64 

60 

59 

62 

63 

64 

66 

68 

68 

67 

56 

61 

60 

55 

58 

56 

50 

55 

55 

56 

49 

56 

59 

60 

MIN 

32 

33 

34 

34 

36 

26 

22 

22 

24 

31 

33 

29 

29 

31 

27 

25 

25 

33 

26 

25 

28 

26 

35 

42 

37 

28 

26 

27 

25 

26 

28 

PORTERVILLE 

MAX 

68 

71 

74 

68 

67 

66 

64 

61 

66 

70 

60 

61 

59 

50 

56 

60 

65 

66 

60 

60 

61 

62 

68 

69 

68 

69 

54 

64 

69 

67 

59 

MIN 

34 

34 

34 

35 

34 

33 

29 

30 

32 

36 

33 

34 

33 

28 

29 

30 

34 

38 

39 

40 

44 

39 

39 

39 

45 

34 

30 

34 

35 

32 

29 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1959 


Day  Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

MAX 

57 

67 

60 

49 

47 

56 

55 

54 

52 

54 

53 

49 

31 

40 

39 

41 

41 

50 

49 

46 

60 

42 

44 

42 

41 

34 

34 

39 

42 

41 

29 

46 

1 

MIN 

15 

15 

19 

15 

23 

5 

4 

5 

13 

7 

12 

5 

5 

-  2 

11 

13 

14 

15 

12 

15 

12 

13 

26 

28 

22 

4 

12 

14 

8 

1 

-  7 

J 1 

4 

MAX 

72 

72 

63 

62 

66 

68 

68 

60 

53 

50 

54 

56 

37 

46 

64 

65 

51 

56 

64 

54 

42 

52 

50 

44 

43 

46 

67 

57 

56 

50 

37 

55 

7 

MIN 

3a 

40 

33 

30 

37 

30 

35 

34 

28 

26 

26 

28 

24 

13 

26 

34 

33 

34 

37 

40 

38 

36 

32 

36 

30 

19 

27 

32 

30 

25 

17 

30 

7 

MAX 

78 

78 

70 

74 

73 

69 

69 

70 

59 

59 

56 

52 

66 

55 

64 

65 

62 

60 

53 

54 

49 

62 

47 

62 

6 

MIN 

32 

33 

29 

25 

26 

23 

22 

24 

30 

35 

36 

29 

35 

29 

34 

27 

24 

26 

34 

47 

34 

25 

28 

26 

26 

29 

MAX 

76 

76 

68 

62 

57 

71 

69 

69 

63 

60 

60 

63 

52 

55 

64 

69 

59 

68 

65 

62 

60 

59 

58 

56 

50 

53 

55 

65 

69 

58 

43 

51 

7 

MIN 

25 

25 

25 

19 

19 

15 

15 

19 

20 

21 

18 

20 

23 

32 

25 

30 

22 

21 

22 

29 

28 

25 

36 

42 

37 

28 

19 

22 

24 

18 

18 

MAX 

60 

63 

64 

62 

55 

55 

54 

55 

54 

55 

54 

57 

57 

41 

48 

48 

50 

40 

53 

54 

39 

50 

48 

41 

42 

42 

46 

46 

42 

51 

0 

MIN 

16 

16 

15 

13 

14 

9 

8 

8 

10 

12 

16 

11 

16 

12 

13 

15 

14 

20 

13 

15 

17 

20 

27 

34 

19 

16 

13 

15 

9 

MAX 

65 

82 

80 

80 

70 

76 

76 

68 

68 

64 

74 

76 

58 

63 

71 

73 

72 

75 

75 

58 

63 

62 

50 

59 

56 

52 

63 

62 

55 

52 

53 

58 

4 

MIN 

42 

55 

34 

33 

55 

37 

44 

50 

46 

52 

41 

39 

37 

27 

31 

34 

36 

35 

49 

50 

50 

43 

45 

51 

49 

38 

38 

46 

35 

30 

42 

MAX 

67 

66 

66 

59 

59 

61 

60 

56 

69 

60 

60 

69 

52 

55 

54 

66 

62 

60 

60 

54 

51 

48 

48 

46 

47 

45 

44 

50 

55 

57 

47 

56 

2 

MIN 

ttU 

49 

43 

43 

43 

37 

41 

42 

38 

39 

39 

39 

32 

29 

36 

45 

42 

41 

45 

42 

39 

38 

36 

42 

36 

29 

29 

31 

35 

35 

27 

36 

3 

MAX 

75 

74 

68 

66 

72 

69 

74 

65 

59 

60 

57 

42 

64 

63 

63 

50 

55 

65 

66 

63 

60 

52 

50 

64 

55 

56 

50 

54 

62 

55 

50 

60 

6 

MIN 

37 

41 

48 

54 

37 

32 

30 

33 

36 

32 

33 

32 

31 

39 

32 

29 

38 

33 

30 

33 

31 

34 

46 

45 

36 

33 

30 

38 

32 

31 

29 

35 

3 

MAX 

76 

71 

68 

66 

62 

69 

75 

64 

58 

60 

56 

48 

63 

62 

72 

69 

65 

68 

66 

64 

60 

61 

51 

51 

55 

51 

49 

66 

67 

56 

49 

61 

2 

MIN 

<tl 

41 

50 

52 

43 

40 

35 

35 

39 

34 

36 

35 

30 

36 

45 

32 

41 

36 

32 

33 

33 

36 

45 

47 

33 

35 

32 

37 

42 

31 

25 

37 

5 

MAX 

76 

77 

78 

70 

77 

71 

56 

64 

62 

74 

75 

56 

64 

75 

72 

56 

76 

74 

62 

51 

61 

50 

54 

52 

51 

66 

64 

67 

59 

52 

66 

8 

MIN 

^*3 

44 

42 

40 

41 

37 

45 

48 

49 

51 

41 

42 

40 

39 

42 

39 

40 

40 

49 

49 

48 

41 

46 

49 

42 

38 

34 

37 

38 

35 

38 

42 

2 

MAX 

71 

68 

73 

68 

70 

68 

68 

65 

60 

63 

63 

65 

57 

65 

66 

63 

59 

66 

64 

56 

57 

59 

58 

55 

57 

57 

64 

50 

60 

58 

52 

62 

1 

MIN 

39 

40 

40 

39 

33 

32 

33 

36 

40 

39 

39 

41 

40 

38 

34 

39 

41 

33 

40 

38 

42 

47 

48 

45 

34 

32 

35 

32 

36 

38 

38 

2 

MAX 

71 

73 

70 

70 

68 

67 

66 

67 

67 

61 

61 

60 

58 

57 

68 

62 

51 

60 

63 

62 

59 

58 

51 

55 

55 

55 

58 

51 

59 

62 

57 

62 

0 

MIN 

47 

47 

45 

39 

46 

43 

39 

38 

38 

46 

49 

41 

44 

45 

45 

38 

41 

43 

40 

43 

39 

43 

47 

47 

45 

38 

39 

40 

35 

40 

41 

^2 

3 

MAX 

87 

83 

78 

80 

73 

80 

72 

64 

68 

65 

72 

75 

69 

64 

73 

72 

59 

77 

77 

69 

64 

61 

53 

69 

60 

60 

55 

57 

71 

60 

56 

69 

8 

MIN 

39 

42 

36 

35 

67 

33 

43 

47 

60 

50 

39 

37 

38 

50 

45 

36 

35 

36 

49 

51 

50 

41 

44 

50 

47 

41 

36 

42 

38 

32 

42 

42 

4 

MAX 

85 

89 

79 

80 

81 

73 

77 

71 

61 

67 

65 

73 

75 

56 

63 

74 

72 

70 

77 

77 

67 

64 

50 

62 

68 

58 

58 

65 

64 

69 

61 

69 

5 

MIN 

50 

52 

42 

39 

50 

39 

47 

60 

52 

62 

40 

42 

39 

43 

46 

39 

39 

39 

61 

54 

58 

41 

45 

48 

47 

46 

36 

38 

38 

36 

38 

44 

3 

MAX 

68 

68 

70 

71 

70 

68 

64 

63 

60 

59 

59 

63 

69 

54 

54 

67 

56 

56 

61 

60 

55 

59 

59 

54 

64 

63 

63 

50 

66 

57 

49 

59 

7 

MIN 

33 

34 

32 

29 

27 

25 

25 

26 

25 

30 

29 

27 

25 

26 

31 

27 

27 

28 

26 

28 

30 

30 

39 

45 

36 

27 

26 

28 

26 

25 

25 

29 

1 

MAX 

68 

67 

71 

68 

63 

62 

60 

68 

57 

58 

61 

59 

55 

64 

56 

56 

56 

60 

59 

50 

67 

66 

52 

54 

64 

52 

50 

56 

54 

43 

49 

57 

6 

MIN 

40 

40 

40 

37 

38 

34 

32 

34 

34 

33 

36 

31 

31 

37 

34 

32 

38 

36 

34 

37 

35 

37 

46 

48 

41 

37 

35 

33 

29 

29 

32 

35 

6 

MAX 

71 

69 

70 

69 

68 

66 

66 

63 

59 

60 

63 

58 

55 

64 

50 

58 

58 

63 

61 

51 

59 

68 

63 

54 

55 

54 

50 

59 

55 

44 

50 

59 

4 

MIN 

42 

41 

42 

39 

40 

36 

34 

34 

37 

36 

39 

34 

29 

39 

36 

36 

40 

37 

35 

39 

37 

39 

45 

49 

40 

35 

35 

36 

32 

28 

32 

37 

1 

MAX 

79 

71 

76 

71 

74 

69 

70 

69 

60 

64 

65 

55 

56 

73 

55 

63 

66 

67 

70 

56 

50 

57 

66 

52 

55 

68 

65 

65 

61 

55 

51 

53 

1 

MIN 

36 

34 

37 

29 

39 

27 

26 

26 

32 

36 

33 

31 

28 

32 

31 

29 

33 

33 

29 

33 

30 

40 

46 

49 

38 

32 

31 

33 

29 

28 

32 

33 

0 

MAX 

70 

68 

69 

64 

65 

66 

64 

59 

58 

59 

62 

58 

54 

63 

68 

66 

57 

60 

58 

58 

66 

56 

65 

53 

53 

51 

65 

66 

59 

54 

48 

58 

7 

MIN 

31 

31 

34 

27 

28 

26 

25 

26 

26 

39 

34 

30 

30 

27 

33 

27 

31 

33 

30 

29 

27 

34 

43 

46 

38 

27 

29 

29 

26 

31 

29 

30 

9 

MAX 

83 

74 

79 

83 

76 

77 

72 

76 

63 

65 

67 

62 

57 

65 

59 

73 

65 

73 

75 

65 

64 

51 

64 

63 

59 

61 

58 

56 

68 

57 

57 

67 

7 

MIN 

48 

44 

36 

34 

35 

42 

36 

36 

37 

42 

40 

36 

30 

31 

32 

36 

35 

40 

39 

42 

41 

42 

50 

50 

44 

30 

34 

33 

34 

36 

26 

37 

9 

MAX 

74 

73 

70 

66 

68 

68 

70 

67 

65 

59 

62 

61 

51 

60 

67 

68 

65 

65 

56 

50 

58 

55 

64 

52 

46 

55 

53 

59 

62 

59 

44 

61 

4 

MIN 

52 

51 

49 

42 

32 

42 

41 

46 

42 

34 

34 

38 

25 

26 

37 

44 

40 

42 

45 

45 

34 

32 

36 

41 

33 

26 

29 

34 

44 

32 

22 

37 

8 

MAX 

59 

59 

54 

58 

62 

66 

63 

60 

50 

43 

45 

54 

45 

42 

44 

49 

49 

47 

55 

49 

49 

48 

46 

45 

50 

47 

47 

50 

1 

MIN 

27 

29 

31 

26 

23 

22 

22 

22 

23 

28 

38 

34 

32 

36 

33 

34 

30 

29 

31 

44 

34 

31 

30 

36 

32 

32 

30 

30 

3 

MAX 

84 

80 

73 

76 

74 

78 

71 

62 

61 

60 

70 

72 

71 

60 

72 

70 

66 

73 

70 

67 

58 

57 

60 

68 

50 

57 

61 

63 

62 

57 

57 

66 

1 

MIN 

54 

59 

55 

60 

53 

46 

52 

51 

46 

46 

41 

47 

40 

35 

44 

45 

46 

45 

54 

55 

45 

41 

47 

48 

45 

38 

41 

41 

42 

40 

35 

46 

MAX 

79 

81 

76 

71 

76 

76 

67 

75 

63 

66 

68 

70 

57 

61 

59 

72 

64 

65 

72 

64 

65 

66 

57 

61 

61 

58 

55 

56 

57 

61 

51 

66 

1 

MIN 

30 

32 

33 

30 

26 

26 

24 

25 

30 

29 

30 

30 

25 

24 

24 

25 

33 

38 

28 

40 

40 

36 

45 

48 

35 

27 

25 

29 

29 

24 

21 

30 

4 

MAX 

85 

84 

78 

79 

74 

80 

73 

59 

67 

65 

74 

76 

51 

63 

78 

74 

70 

77 

75 

65 

62 

50 

52 

57 

56 

60 

64 

66 

68 

60 

52 

68 

5 

MIN 

38 

39 

35 

34 

52 

33 

39 

45 

48 

51 

38 

39 

37 

42 

46 

36 

36 

36 

46 

45 

48 

39 

43 

50 

45 

41 

31 

36 

33 

31 

38 

40 

4 

MAX 

62 

62 

67 

56 

52 

54 

55 

48 

66 

49 

54 

59 

34 

41 

68 

65 

66 

54 

64 

49 

44 

41 

41 

41 

41 

39 

40 

43 

48 

50 

29 

49 

8 

MIN 

53 

50 

49 

43 

37 

42 

47 

42 

41 

35 

41 

34 

25 

22 

39 

47 

44 

45 

46 

36 

37 

37 

37 

39 

31 

28 

32 

33 

35 

28 

22 

38 

0 

MAX 

83 

83 

73 

74 

80 

80 

76 

70 

68 

67 

70 

71 

62 

65 

70 

67 

69 

68 

79 

64 

65 

65 

66 

64 

63 

65 

68 

65 

65 

63 

59 

69 

3 

MIN 

53 

56 

62 

49 

50 

49 

54 

56 

55 

64 

51 

49 

50 

45 

46 

48 

49 

51 

53 

58 

56 

52 

57 

55 

54 

46 

45 

47 

45 

46 

31 

il 

1 

MAX 

88 

86 

77 

77 

70 

77 

75 

64 

67 

70 

71 

79 

72 

56 

70 

70 

58 

74 

75 

67 

66 

61 

65 

51 

60 

62 

65 

65 

70 

60 

56 

69 

5 

MIN 

60 

62 

50 

41 

60 

56 

61 

53 

51 

50 

41 

46 

47 

43 

49 

40 

42 

45 

50 

56 

49 

45 

48 

53 

52 

42 

45 

48 

40 

35 

38 

48 

3 

MAX 

72 

66 

60 

67 

69 

65 

64 

64 

57 

58 

60 

56 

57 

57 

61 

58 

58 

61 

60 

56 

56 

55 

55 

53 

51 

55 

52 

57 

66 

66 

51 

58 

9 

MIN 

54 

52 

46 

42 

47 

49 

43 

46 

47 

46 

48 

43 

44 

50 

42 

42 

44 

47 

44 

48 

46 

45 

49 

50 

46 

39 

40 

41 

44 

42 

40 

45 

4 

MAX 

70 

70 

70 

66. 

68 

65 

65 

60 

58 

60 

61 

53 

68 

52 

64 

62 

58 

63 

61 

57 

67 

60 

54 

56 

56 

55 

52 

57 

57 

55 

62 

60 

MIN 

45 

45 

42 

40 

.  44 

39 

39 

38 

42 

47 

44 

42 

43 

45 

41 

40 

42 

42 

40 

44 

40 

44 

51 

61 

43 

37 

38 

39 

37 

41 

38 

42 

0 

MAX 

71 

65 

70 

68 

70 

63 

66 

65 

59 

60 

62 

58 

57 

65 

60 

69 

60 

63 

51 

67 

68 

68 

66 

55 

66 

56 

63 

59 

61 

56 

51 

60 

6 

MIN 

56 

55 

52 

50 

54 

61 

49 

47 

50 

52 

49 

47 

47 

51 

49 

48 

49 

50 

48 

50 

47 

50 

50 

52 

48 

46 

46 

46 

45 

45 

44 

49 

1 

MAX 

93 

83 

79 

80 

84 

86 

81 

67 

73 

67 

75 

78 

73 

66 

72 

74 

71 

76 

78 

66 

68 

62 

68 

64 

65 

67 

69 

71 

72 

64 

60 

72 

6 

MIN 

41 

45 

42 

40 

42 

38 

43 

42 

49 

49 

41 

39 

43 

43 

37 

40 

45 

43 

50 

61 

60 

46 

45 

52 

51 

35 

35 

44 

37 

36 

42 

43 

I 

MAX 

78 

69 

70 

66 

79 

78 

69 

70 

60 

63 

63 

62 

66 

64 

69 

58 

53 

68 

69 

51 

58 

59 

56 

59 

57 

56 

60 

60 

64 

53 

48 

63 

7 

MIN 

48 

42 

39 

36 

47 

40 

37 

36 

36 

41 

36 

36 

37 

39 

37 

36 

36 

42 

35 

42 

39 

39 

50 

49 

41 

33 

34 

34 

34 

37 

40 

38 

9 

MAX 

84 

85 

76 

77 

73 

82 

70 

58 

63 

62 

73 

75 

56 

62 

73 

72 

70 

76 

75 

66 

51 

59 

60 

56 

55 

56 

62 

64 

58 

69 

52 

67 

4 

MIN 

34 

35 

34 

30 

38 

28 

36 

42 

49 

51 

38 

34 

39 

30 

29 

31 

32 

32 

39 

45 

50 

41 

44 

50 

48 

29 

27 

31 

31 

31 

32 

36 

7 

72 

68 

74 

69 

72 

68 

66 

67 

65 

63 

64 

63 

58 

65 

56 

55 

53 

65 

63 

56 

63 

53 

57 

56 

54 

59 

55 

69 

53 

55 

50 

62 

9 

MIN 

44 

43 

44 

41 

40 

39 

35 

37 

40 

60 

42 

43 

40 

44 

39 

38 

42 

44 

36 

43 

41 

43 

51 

50 

47 

35 

34 

36 

35 

40 

34 

MAX 

79 

84 

86 

81 

74 

83 

78 

75 

75 

62 

66 

69 

69 

66 

62 

73 

76 

65 

68 

74 

64 

55 

58 

57 

56 

58 

60 

64 

67 

71 

55 

69 

4 

MIN 

49 

45 

41 

42 

47 

46 

50 

44 

40 

40 

49 

53 

45 

42 

43 

43 

43 

46 

45 

47 

46 

47 

46 

47 

46 

42 

36 

38 

38 

36 

32 

43 

3 

MAX 

84 

84 

65 

80 

76 

78 

79 

74 

72 

70 

68 

72 

75 

57 

63 

74 

75 

64 

63 

76 

70 

65 

60 

65 

56 

58 

60 

63 

66 

65 

58 

59 

6 

MIN 

34 

35 

35 

28 

22 

24 

26 

32 

31 

36 

27 

25 

30 

27 

24 

33 

37 

37 

32 

38 

45 

41 

45 

50 

45 

25 

26 

36 

29 

27 

27 

32 

5 

MAX 

72 

69 

72 

69 

70 

68 

68 

63 

62 

62 

62 

65 

67 

65 

65 

64 

63 

64 

64 

59 

68 

60 

59 

56 

56 

56 

65 

59 

60 

55 

52 

62 

2 

MIN 

44 

43 

44 

42 

45 

39 

37 

39 

38 

49 

43 

42 

42 

48 

40 

39 

41 

44 

39 

43 

41 

44 

50 

50 

46 

40 

35 

37 

37 

40 

42 

42 

0 

MAX 

86 

81 

74 

66 

73 

76 

72 

68 

66 

63 

66 

70 

55 

66 

62 

62 

62 

53 

68 

65 

54 

60 

62 

61 

60 

62 

61 

62 

62 

60 

57 

66 

0 

MIN 

62 

63 

55 

50 

56 

55 

57 

57 

58 

58 

52 

61 

50 

50 

49 

50 

51 

50 

53 

67 

53 

53 

53 

54 

55 

50 

47 

53 

46 

48 

48 

53 

1 

Sae  Relarence  Notes  following  Station  Index 


-  399  - 


DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Day  Oi  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAN  RAFAEL 

72 

71 

70 

70 

74 

69 

69 

64 

60 

61 

63 

62 

59 

70 

63 

62 

60 

63 

64 

61 

61 

58 

58 

66 

69 

62 

68 

60 

62 

57 

58     (  « 

MIN 

39 

37 

47 

44 

41 

41 

47 

41 

40     '  « 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

MAX 

92 

88 

79 

74 

80 

88 

77 

67 

70 

68 

70 

76 

66 

71 

70 

72 

67 

72 

73 

67 

67 

61 

67 

63 

63 

67 

67 

66 

67 

64 

56  -if 

MIN 

47 

50 

54 

56 

34 

36 

40 

41 

60 

36 

41 

42     <  5 

SANTA  BARBARA 

MAX 

89 

87 

78 

70 

81 

77 

75 

68 

70 

72 

70 

75 

68 

66 

74 

68 

67 

68 

75 

66 

66 

62 

67 

66 

64 

65 

66 

70 

68 

64 

57     7  3 

MIN 

40 

40 

38 

40 

42     t  1 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

MAX 

82 

82 

70 

66 

79 

74 

72 

67 

66 

71 

65 

77 

63 

62 

70 

65 

63 

65 

71 

64 

64 

61 

66 

64 

63 

62 

63 

64 

63 

62 

57      6  I 

MIN 

45 

41 

41 

^' 

46 

64 

36 

41 

36 

42      4  3 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

72 

68 

73 

68 

70 

65 

64 

66 

63 

63 

65 

63 

56 

60 

66 

63 

62 

63 

63 

56 

61 

61 

68 

66 

57 

59 

55 

56 

62 

56 

61  f:l 

MIN 

40 

39 

40 

40 

36 

35 

40 

34 

32 

38 

36 

40 

48 

33 

32 

■'^ 

40 

32     3  7 

SANTA  CRUZ 

MAX 

80 

76 

73 

78 

80 

72 

67 

70 

62 

65 

62 

63 

57 

65 

64 

68 

63 

67 

70 

58 

61 

60 

57 

60 

58 

58 

69 

60 

64 

56 

63     6  ? 

MIN 

41 

41 

52 

32 

35 

33     3  3 

SANTA   MARIA   W8  AP 

MAX 

85 

83 

74 

75 

77 

81 

76 

75 

61 

65 

73 

66 

56 

63 

69 

73 

67 

66 

72 

61 

64 

63 

70 

67 

58 

64 

66 

66 

64 

57 

52     6  ! 

MIN 

40 

30     3  1 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

73 

72 

70 

64 

76 

72 

74 

71 

66 

64 

65 

66 

64 

70 

67 

63 

63 

62 

72 

69 

64 

63 

66 

64 

61 

61 

61 

65 

60 

62 

60     t  1 

MIN 

61 

56 

50 

55 

50 

48 

54 

56 

66 

64 

54 

56 

61 

46 

48 

49 

46     S  \ 

SANTA  PAULA 

90 

88 

85 

81 

74 

77 

83 

76 

69 

73 

72 

72 

60 

61 

70 

72 

72 

69 

68 

77 

64 

69 

62 

64 

66 

66 

64 

67 

69 

73 

65     7  ! 

MIN 

61 

40 

41 

46 

54 

*^ 

47 

50 

36 

43 

46 

37 

44  4i 

SANTA  ROSA 

75 

75 

73 

77 

74 

73 

71 

70 

65 

60 

62 

60 

68 

59 

70 

68 

64 

57 

67 

66 

58 

59 

57 

63 

53 

57 

59 

51 

63 

62 

58    6  r 

MIN 

37 

36 

35 

31 

32 

27 

27 

26 

27 

36 

39 

33 

33 

32 

33 

30 

30 

30 

60 

30 

28 

31     3  i 

SCOT  I  A 

MAX 

6<t 

66 

62 

57 

60 

65 

65 

60 

62 

49 

50 

60 

49 

49 

68 

61 

52 

57 

60 

57 

53 

53 

61 

66 

63 

50 

53 

48 

57 

63 

47     5  1 

MIN 

40 

33  3i 

SHASTA  DAM 

70 

73 

67 

63 

61 

65 

62 

69 

60 

66 

55 

53 

62 

50 

57 

66 

59 

55 

69 

64 

69 

54 

61 

49 

50 

51 

54 

55 

66 

63 

66     5  1 

MIN 

43 

37 

32  4> 

SHELTER  COVE 

MAX 

62 

67 

65 

73 

70 

63 

64 

61 

55 

62 

60 

54 

56 

63 

59 

59 

55 

57 

55 

56 

58 

66 

53 

56 

66 

56 

48     6  1 

MIN 

50 

48 

50 

43 

42 

43 

50 

42 

43 

45 

49 

50 

45 

45 

50 

45 

46 

43 

36     4  1 

S  I ERRA  CITY 

70 

74 

71 

64 

53 

64 

67 

72 

65 

56 

56 

67 

49 

37 

55 

67 

64 

66 

63 

64 

53 

66 

50 

42 

41 

42 

47 

62 

63 

59 

47     5  1 

MIN 

40 

31 

33 

16     3  1 

S I  ERR AV 1 L  LE  RS 

59 

61 

65 

55 

51 

50 

61 

57 

58 

56 

56 

66 

50 

30 

37 

44 

45 

43 

54 

53 

37 

50 

44 

43 

47 

40 

36 

38 

36 

44 

41     4  1 

MIN 

4  111! 

SNOW  LAB  CEN  T  RAL  S I ERRA 

57 

57 

57 

48 

39 

57 

57 

56 

53 

43 

44 

43 

37 

23 

36 

54 

62 

47 

46 

47 

41 

45 

39 

36 

34 

23 

26 

32 

35 

45 

30  41 

MIN 

2 1 

20 

22 

SONOMA 

69 

71 

72 

70 

71 

65 

63 

61 

58 

62 

64 

60 

69 

71 

61 

59 

59 

63 

61 

59 

59 

58 

57 

53 

56 

68 

53 

58 

58 

66 

51  6- 

MIN 

29 

25 

2  3 

24 

36 

36 

37 

36 

29 

27 

30 

SONORA 

71 

76 

78 

70 

64 

71 

68 

66 

66 

59 

62 

62 

56 

62 

60 

65 

67 

68 

66 

70 

66 

63 

60 

64 

66 

52 

50 

54 

62 

60 

61  6 

MIN 

34 

34 

30 

40 

31 

28  3 

Crt    F  (U  T  O  A  N  r  F    VACPMITC  KID 

69 

65 

65 

60 

65 

69 

68 

62 

51 

55 

57 

63 

41 

55 

67 

65 

60 

62 

61 

55 

49 

49 

46 

49 

40 

45 

54 

58 

66 

49 

40  6 

MIN 

35 

37 

28 

26 

2  7 

2  7 

28 

3 1 

18  2 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

61 

61 

52 

42 

54 

60 

58 

58 

47 

50 

49 

49 

27 

43 

60 

56 

53 

51 

48 

45 

47 

44 

40 

39 

33 

36 

39 

36 

47 

38 

26  4 

MIN 

19 

2 1 

14 

8 

1 3 

1 3 

1 3 

1 8 

\  3 

16 

-  2 

9 

14 

I  1 

SOU  I RRE  L   I NN  2 

61 

57 

55 

56 

47 

55 

56 

49 

49 

43 

53 

53 

44 

37 

62 

65 

53 

56 

66 

49 

40 

44 

42 

41 

37 

34 

40 

43 

42 

41 

36  4 

MIN 

40 

41 

17  3 

STOCKTON   FAA  AP 

69 

68 

71 

65 

68 

63 

62 

60 

60 

59 

64 

61 

55 

66 

68 

S9 

56 

61 

60 

61 

60 

57 

62 

56 

55 

61 

51 

56 

66 

56 

52  5 

MIN 

29 

3* 

30 

** 

" 

37 

49 

49 

40 

36 

32 

32 

29 

29 

31  31 

STOCKTON  FIRE   STA  4 

MAX 

66 

68 

67 

69 

64 

65 

62 

60 

65 

59 

57 

62 

60 

66 

55 

66 

57 

56 

60 

68 

51 

58 

56 

52 

65 

60 

60 

50 

53 

55 

66  5 

MIN 

29 

34 

36 

30 

32 

32 

31 

*^ 

47 

30 

30 

33 

30 

29 

31  3| 

STOCK T ON  MOW RY  BRIDGE 

70 

67 

72 

65 

69 

65 

64 

60 

58 

60 

65 

62 

56 

60 

60 

55 

62 

61 

54 

60 

56 

63 

64 

59 

63 

60 

55 

5i 

55 

62  si 

MIN 

26 

32 

28 

33 

30 

47 

48 

43 

33 

30 

28 

34  3 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

76 

74 

70 

65 

72 

71 

74 

66 

58 

60 

67 

66 

53 

66 

65 

62 

55 

65 

67 

62 

60 

52 

47 

59 

56 

64 

52 

62 

66 

64 

48  6 

MIN 

37 

38 

30 

32  3 

STRAWBERRY  VALLEY 

74 

70 

69 

70 

72 

72 

74 

65 

59 

56 

53 

40 

40 

66 

66 

64 

64 

64 

64 

52 

56 

46 

46 

43 

42 

46 

60 

67 

63 

61 

44  5 

MIN 

34 

35 

36 

36 

37 

36 

26 

29 

30 

30 

1  3 

SUNL AND 

92 

89 

62 

82 

81 

87 

75 

63 

71 

69 

71 

61 

66 

75 

76 

76 

69 

79 

77 

69 

67 

61 

6S 

67 

63 

66 

67 

71 

71 

64 

55  7 

MIN 

TABLE  MTN 

57 

60 

55 

54 

40 

52 

57 

47 

42 

37 

49 

52 

40 

32 

46 

53 

55 

55 

49 

40 

34 

40 

36 

34 

32 

32 

43 

4! 

31 

46 

40  4 

MIN 

2  8 

38 

41 

34 

33 

28 

30 

30 

29 

10  3 

TAHOE 

48 

53 

50 

50 

39 

46 

47 

45 

44 

49 

45 

49 

44 

27 

40 

45 

*6 

48 

47 

46 

46 

44 

44 

42 

3« 

32 

32 

4C 

4C 

42 

37  4 

MIN 

2C 

7  2' 

1  tMA^-PIAK  1 

67 

68 

65 

63 

59 

68 

62 

56 

60 

50 

64 

52 

41 

47 

68 

70 

63 

60 

52 

48 

45 

44 

44 

43 

43 

47 

50 

66 

53 

43 

33  * 

MIN 

41 

36 

40 

23 

28 

30 

21 

24  •  3. 

TEJON  RANCHO 

72 

73 

65 

65 

72 

66 

59 

70 

70 

60 

60 

56 

41 

52 

68 

67 

68 

60 

63 

65 

58 

61 

61 

66 

60 

50 

63 

52 

55 

63 

44  61 

MIN 

30 

37 

42 

47 

4£ 

43 

37 

31 

SI 

33 

3£ 

33  3' 

TM^DMAI      r A  a  AD 

89 

86 

79 

80 

75 

80 

70 

63 

65 

69 

72 

70 

62 

70 

79 

66 

71 

76 

77 

63 

69 

67 

63 

56 

66 

67 

62 

62 

71 

62 

62  71 

MIN 

41 

39 

41 

47 

40 

inKtt    KiV    CUIbUn    KM  £ 

75 

78 

77 

71 

68 

69 

69 

71 

70 

65 

60 

62 

67 

55 

62 

68 

76 

67 

71 

70 

63 

63 

71 

55 

56 

6S 

56 

63 

62 

62 

60  61 

MIN 

36 

30 

^' 

36 

30 

40 

48 

48 

48 

36 

60 

30 

32 

36  3. 

1  lUCK    t-KCCF.  KM 

68 

67 

68 

64 

61 

64 

64 

59 

59 

59 

60 

56 

49 

64 

54 

66 

56 

61 

56 

58 

66 

66 

68 

52 

49 

44 

49 

60 

50 

60 

40  SI 

MIN 

40 

33 

30 

30 

33 

36 

36 

34 

38 

34 

33 

34 

44 

38 

27 

29 

33 

28 

30 

25  3. 

TORRANCE 

87 

84 

75 

73 

77 

82 

78 

68 

68 

68 

74 

75 

66 

70 

69 

70 

66 

68 

71 

66 

61 

62 

65 

60 

60 

65 

66 

6E 

6( 

62 

66  6! 

MIN 

50 

41 

46 

46 

45 

50 

60 

48 

50 

40 

41  M 

TRACY  CARBONA 

MAX 

67 

66 

64 

69 

61 

66 

61 

62 

57 

56 

60 

62 

61 

55 

61 

67 

55 

57 

61 

68 

52 

58 

55 

49 

55 

56 

52 

46 

54 

56 

65  51 

MIN 

35 

30 

31 

32 

33 

34 

36 

40 

27 

27 

27 

38 

30 

30 

36 

36 

31 

48 

36 

30 

31 

31 

TRACY    PUMPING  PLANT 

MAX 

69 

65 

71 

65 

66 

62 

64 

60 

66 

61 

64 

64 

67 

63 

56 

58 

56 

61 

59 

52 

59 

53 

52 

55 

66 

63 

49 

56 

68 

58 

62  5! 

MIN 

33 

32 

39 

44 

44 

30 

24 

26 

29 

38 

36 

36 

38 

43 

28 

26 

33 

34 

28 

36 

32 

35 

44 

44 

44 

36 

29 

32 

29 

31 

36  3' 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

MAX 

55 

58 

57 

54 

57 

47 

49 

49 

46 

49 

39 

31 

33 

38 

37 

40 

44 

42 

44 

45 

42 

37  4i 

MIN 

27 

28 

29 

26 

20 

22 

25 

23 

25 

24 

26 

25 

25 

27 

24 

26 

32 

28 

23 

26 

26 

18  2! 

TRONA 

MAX 

66 

66 

62 

64 

68 

68 

58 

62 

52 

63 

65 

65 

62 

56 

65 

66 

68 

67 

64 

68 

52 

56 

57 

52 

60 

67 

67 

53 

64 

68 

67  6( 

MIN 

26 

25 

28 

26 

37 

23 

22 

27 

36 

40 

32 

33 

37 

38 

34 

32 

33 

36 

40 

39 

40 

37 

38 

39 

45 

36 

28 

32 

27 

28 

33  3; 

See  BetereDce  Notes  Following  StaUoa  Index 
-  400  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1959 


Station 

Day  Oi  Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TRUCKEE  RS 

58 

58 

53 

53 

45 

48 

56 

55 

55 

49 

50 

50 

44 

31 

40 

45 

50 

50 

63 

47 

38 

47 

44 

37 

42 

33 

31 

35 

36 

40 

46 

1 

MIN 

18 

16 

16 

23 

19 

1 

10 

6 

TULEL AKE 

MAX 

57 

59 

50 

45 

49 

54 

53 

47 

51 

46 

47 

43 

34 

31 

36 

25 

36 

44 

43 

69 

42 

42 

44 

47 

42 

36 

37 

40 

38 

36 

36 

MIN 

16 

16 

19 

20 

14 

36 

18 

20 

'' 

5 

11 

4 

TURNT A8LE  CREEK 

75 

76 

70 

64 

61 

67 

66 

70 

63 

69 

58 

56 

39 

49 

67 

68 

63 

66 

64 

68 

68 

69 

47 

49 

49 

53 

54 

52 

66 

64 

52 

69 

MIN 

40 

41 

43 

39 

43 

43 

34 

37 

44 

47 

33 

29 

40 

6 

TusTiN  iRviNE  Ranch 

91 

87 

81 

83 

79 

88 

78 

69 

70 

68 

70 

74 

70 

70 

71 

73 

68 

70 

72 

68 

65 

60 

66 

61 

60 

65 

67 

67 

66 

63 

67 

70 

6 

HIN 

42 

40 

40 

40 

53 

43 

52 

48 

36 

32 

48 

36 

36 

38 

41 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

76 

74 

72 

69 

62 

68 

61 

60 

60 

62 

66 

67 

55 

66 

67 

69 

63 

66 

67 

65 

62 

56 

55 

52 

60 

61 

52 

53 

59 

58 

50 

61 

MIN 

34 

30 

31 

38 

38 

2 

Twin  lakes 

61 

58 

52 

47 

56 

57 

59 

52 

48 

44 

44 

41 

27 

40 

59 

57 

49 

49 

50 

46 

42 

41 

39 

36 

31 

41 

53 

49 

59 

48 

24 

MIN 

20 

19 

20 

18 

16 

10 

29 

24 

22 

24 

19 

26 

28 

14 

1 7 

21 

1  3 

2 

19 

8 

URIAH 

77 

71 

72 

70 

73 

72 

70 

62 

59 

65 

57 

63 

56 

62 

69 

57 

62 

64 

67 

61 

59 

65 

64 

56 

52 

63 

50 

60 

61 

52 

48 

60 

MIN 

30 

30 

29 

28 

26 

28 

32 

4 

UCLA 

87 

89 

82 

74 

82 

82 

76 

72 

71 

69 

68 

75 

70 

71 

66 

70 

69 

68 

74 

72 

64 

63 

67 

65 

63 

66 

68 

70 

69 

64 

69 

MIN 

50 

54 

59 

68 

54 

63 

54 

50 

51 

54 

62 

50 

45 

66 

2 

UPLAND  3  N 

87 

80 

76 

78 

78 

80 

72 

64 

64 

63 

73 

74 

59 

62 

72 

71 

57 

74 

73 

66 

61 

58 

64 

69 

66 

61 

64 

66 

65 

69 

52 

MIN 

47 

48 

43 

46 

39 

39 

41 

32 

39 

50 

60 

38 

38 

34 

42 

2 

1  IDD  CD    1   A     P  DC 

76 

74 

70 

68 

71 

72 

72 

66 

61 

61 

60 

64 

61 

65 

62 

51 

61 

60 

55 

53 

52 

60 

63 

64 

50 

MIN 

29 

28 

24 

19 

18 

20 

^' 

28 

26 

29 

30 

44 

26 

23 

22 

25 

5 

UPR  SAN  L EANDRO  F I L T  E RS 

73 

72 

59 

71 

66 

70 

66 

68 

64 

60 

61 

61 

59 

56 

66 

63 

52 

60 

63 

62 

67 

60 

59 

54 

54 

65 

55 

61 

59 

69 

54 

61 

MIN 

46 

45 

45 

42 

38 

41 

39 

40 

42 

46 

41 

35 

44 

40 

41 

43 

38 

39 

39 

42 

45 

45 

40 

34 

35 

40 

35 

35 

34 

40 

1 

VACAV I LLE 

70 

68 

74 

69 

70 

66 

64 

61 

57 

60 

58 

61 

67 

70 

59 

58 

59 

64 

62 

55 

60 

54 

60 

63 

57 

57 

51 

60 

56 

51 

53 

60 

1 

MIN 

36 

34 

34 

26 

29 

32 

32 

33 

48 

30 

29 

34 

30 

^' 

38 

46 

48 

37 

36 

32 

29 

30 

38 

3* 

9 

VALYERMO  RS 

MAX 

66 

68 

67 

67 

62 

63 

62 

56 

60 

59 

61 

61 

63 

63 

67 

68 

68 

61 

60 

58 

62 

53 

45 

45 

53 

61 

49 

65 

60 

60 

59 

2 

MIN 

31 

29 

30 

24 

29 

30 

30 

38 

30 

30 

27 

20 

40 

40 

36 

36 

38 

39 

37 

38 

38 

24 

^' 

32 

24 

31 

6 

victorville  pump  plant 

70 

70 

69 

67 

65 

60 

63 

68 

53 

61 

60 

63 

66 

46 

66 

67 

72 

70 

52 

66 

50 

53 

50 

50 

51 

50 

48 

51 

51 

56 

58 

59 

1 

MIN 

28 

30 

26 

29 

32 

42 

3 1 

34 

28 

30 

34 

39 

37 

41 

35 

35 

45 

28 

26 

28 

26 

26 

31 

31 

8 

V I  SAL  I A 

72 

77 

69 

57 

68 

66 

61 

57 

67 

60 

62 

64 

52 

51 

62 

69 

67 

62 

69 

62 

65 

57 

72 

51 

57 

56 

55 

61 

61 

57 

62 

9 

MIN 

35 

35 

34 

29 

34 

34 

29 

30 

31 

34 

39 

39 

43 

38 

40 

49 

46 

31 

30 

33 

32 

31 

30 

34 

7 

VISTA  1  W 

89 

87 

84 

76 

80 

84 

74 

69 

71 

66 

57 

70 

53 

56 

69 

69 

69 

59 

59 

63 

65 

62 

62 

63 

62 

64 

63 

66 

64 

62 

56 

MIN 

41 

50 

62 

42 

40 

36 

38 

41 

38 

46 

50 

45 

48 

50 

41 

37 

40 

40 

36 

4* 

44 

1 

VOLT A  PH 

74 

73 

69 

65 

68 

69 

72 

70 

62 

60 

55 

55 

62 

60 

67 

66 

57 

66 

66 

64 

58 

55 

50 

49 

48 

51 

51 

63 

65 

60 

37 

HIN 

42 

42 

42 

40 

33 

34 

29 

33 

30 

30 

39 

36 

33 

40 

42 

38 

30 

24 

34 

6 

walnu t  creek  z  ese 

72 

71 

65 

72 

67 

68 

65 

67 

62 

63 

62 

62 

63 

56 

56 

60 

60 

58 

62 

61 

55 

67 

56 

48 

56 

55 

64 

51 

57 

62 

58 

MIN 

34 

33 

24 

26 

40 

35 

28 

30 

29 

26 

28 

28 

30 

30 

30 

31 

1 

WALNUT  GROVE 

MAX 

72 

71 

69 

66 

64 

55 

71 

71 

57 

58 

59 

64 

62 

68 

68 

67 

57 

62 

60 

57 

63 

63 

63 

62 

66 

54 

49 

68 

68 

56 

55 

MIN 

30 

31 

32 

2 

75 

73 

73 

73 

64 

71 

68 

61 

60 

66 

66 

69 

65 

58 

67 

67 

66 

67 

67 

66 

63 

54 

63 

64 

49 

51 

60 

56 

60 

55 

51 

MIN 

42 

30 

41 

41 

40 

30 

32 

29 

31 

33 

6 

WASCO 

68 

70 

72 

68 

65 

64 

64 

57 

63 

67 

50 

69 

60 

53 

54 

59 

64 

66 

63 

63 

61 

63 

56 

68 

56 

65 

53 

52 

56 

53 
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15 

20 

23 

25 

15 

13 

396 

.11 

.03 

.08 

.10 

.07 

.06 

.06 

.02 

.09 

.04 

.03 

.06 

.07 

.12 

.04 

.05 

.05 

.02 

.04 

.06 

.01 

.05 

.03 

.06 

.07 

.03 

.03 

.02 

.01 

.03 

.03 

1.57 

11 

6 

54 

25 

14 

8 

8 

11 

16 

23 

25 

61 

109 

132 

7 

17 

3 

7 

13 

13 

17 

16 

41 

51 

104 

35 

14 

8 

19 

86 

962 

.07 

.07 

.07 

.12 

.15 

.10 

.06 

.06 

.07 

.03 

.04 

.04 

.03 

.14 

.09 

.06 

.06 

.03 

.05 

.05 

.02 

.03 

.03 

.00 

.00 

.05 

.05 

.03 

.05 

.03 

.06 

1.74 

11 

9 

13 

25 

37 

15 

10 

11 

15 

10 

11 

14 

36 

80 

28 

15 

13 

14 

11 

12 

9 

15 

35 

30 

31 

17 

16 

13 

16 

12 

46 

635 

59 

62 

59 

69 

58 

58 

56 

55 

54 

52 

55 

57 

52 

51 

57 

56 

53 

49 

57 

55 

46 

54 

50 

48 

52 

55 

50 

47 

55 

55 

51 

54.5 

40 

39 

42 

39 

38 

31 

29 

30 

31 

31 

40 

40 

34 

34 

39 

34 

34 

39 

33 

39 

33 

43 

47 

43 

40 

32 

32 

32 

32 

30 

29 

35.9 

.  10 

.10 

.  10 

.10 

.13 

.  11 

.  07 

.08 

.  07 

.  05 

.06 

.06 

.06 

.08 

.10 

.11 

.11 

.08 

.  17 

.0£ 

.  04 

.  0{ 

.  06 

.  0£ 

.09 

.06 

.  Of 

.  Of 

2. 37 

.05 

.07 

.05 

.09 

« 

* 

.36 

.03 

.05 

.03 

.04 

♦ 

.16 

,04 

.06 

.06 

.03 

* 

.08 

.03 

.03 

.13 

« 

• 

.15 

.02 

.04 

.07 

1.67 

17 

22 

13 

46 

« 

121 

6 

8 

12 

29 

* 

205 

6 

17 

7 

29 

« 

* 

20 

19 

31 

48 

* 

131  7 

99 

34 

927 

.01 

.16 

.11 

.11 

.06 

.09 

.06 

.08 

.07 

.03 

.07 

.06 

.02 

.02 

.09 

.08 

.05 

.03 

.08 

.04 

.04 

.06 

,10 

.00 

,00 

.06 

.03 

.01  .02 

.06 

.01 

1.76 

67 

30 

28 

45 

59 

21 

42 

58 

46 

32 

76 

48 

83 

217 

110 

61 

17 

37 

48 

15 

28 

58 

153 

32 

96 

59 

18 

16 

42 

47 

70 

1759 

.11 

.09 

.11 

.13 

« 

.31 

.12 

.07 

.01 

.09 

* 

* 

.21 

.05 

.04 

.05 

.05 

* 

* 

,18 

.04 

,05 

.00 

* 

.13 

.06 

.05 

.03 

1.38 

24 

26 

32 

32 

193 

IC 

IS 

18 

18 

258 

4£ 

15 

36 

68 

46 

200 

37 

47 

1237 

.18 

.18 

.12 

.11 

.21 

.19 

.19 

.08 

.01 

.03 

.06 

.06 

.16 

.12 

- 

.26 

,11 

,07 

.06 

,09 

,12 

,05 

.06 

,04 

.01 

,00 

.13 

,14 

,08 

.12 

.07 

.07 

3,18 

.22 

.18 

.15 

.24 

.24 

.16 

.17 

.19 

.13 

.07 

.05 

.10 

.04 

,18 

,09 

,13 

,08 

,07 

,17 

.09 

.09 

,06 

,02 

.16 

,01 

.02 

,02 

.04 

.17 

.09 

.04 

3.47 

.18 

.12 

.11 

.18 

.22 

.16 

.14 

.17 

.06 

.05 

.05 

.05 

.00 

.09 

.13 

.12 

.05 

,05 

.08 

.08 

.07 

.03 

,00 

.00 

.02 

,12 

.09 

.04 

.18 

.05 

B  2.73 

67 

34 

55 

101 

131 

65 

79 

74 

34 

40 

50 

35 

31 

69 

131 

80 

21 

40 

56 

48 

48 

36 

15 

25 

34 

58 

97 

56 

95 

55 

44 

1304 

.05 

.08 

.07 

.07 

.06 

.05 

.  05 

.  04 

.04 

.02 

.04 

.  01 

,08 

.05 

,05 

.06 

.00 

.03 

.04 

.02 

.  02 

.00 

.  00 

.01 

.00 

.02 

.05 

.00 

.03 

.02 

.00 

1.06 

5 

5 

15 

35 

25 

10 

5 

10 

5 

10 

15 

30 

35 

65 

10 

5 

5 

10 

10 

5 

10 

15 

10 

5 

65 

30 

10 

5 

10 

15 

100 

590 

56 

55 

55 

55 

56 

53 

52 

50 

48 

52 

55 

53 

51 

52 

51 

51 

49 

54 

52 

47 

52 

51 

49 

53 

55 

52 

49 

52 

51 

48 

50 

51.9 

39 

38 

38 

35 

32 

33 

32 

32 

31 

35 

33 

35 

32 

37 

31 

30 

35 

39 

33 

36 

33 

36 

45 

43 

43 

33 

32 

35 

32 

32 

34 

35.1 

.10 

.08 

.10 

.15 

.24 

.11 

.06 

.07 

.04 

.07 

.06 

.02 

.25 

.20 

,08 

.06 

.06 

.06 

.03 

.06 

.04 

.04 

* 

* 

.02 

.14 

.00 

.00 

.04 

« 

.15 

2.33 

19 

19 

40 

79 

79 

18 

16 

26 

19 

431  32 

92 

165 

96 

3 

39 

14 

22 

20 

14 

18 

24 

38 

33 

120 

66 

21 

19 

20 

67 

152 

1443 

.27 

.04 

.27 

.27 

.31 

.21 

.11 

.21 

.08 

.06 

.06 

.01 

.13 

.08 

.17 

.23 

.18 

,03 

.07 

.09 

.08 

.06 

.00 

.01 

.06 

.10 

.11 

.13 

.20 

.11 

.03 

3.77 

126 

44 

87 

150 

189 

56 

53 

98 

47 

48 

35 

126 

10 

53 

138 

117 

30 

23 

41 

40 

64 

34 

34 

102 

48 

115 

65 

15 

122 

60 

78 

2248 

.14 

.08 

.07 

.10 

* 

.27 

.12 

.05 

.04 

.12 

.05 

.10 

.04 

.03 

* 

* 

.09 

.04 

.15 

* 

* 

,15 

.00 

.07 

B  1.77 

26 

7 

28 

36 

* 

54 

21 

9 

13 

45 

41 

40 

3 

4 

* 

* 

14 

7 

12 

28 

* 

« 

78 

4 

37 

507 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 
AVENAL  9  SSE 
BACKUS  RANCH 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BERRY ESSA  LAKE 

BURLINGAME 

CACHUMA  DAM 

CAMP  PARDEE 
CHICO  EXP  STA 
CHULA  VISTA 

COW  CREEK 

DAVIS  AGR  COLLEGE 
DUTTONS  Lj\NDING 

rOLSOM  DAM 
FRIANT  GOVT  CAMP 

HETCH  HETCHY 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

KETTLEHAN  CITY  1  SSW 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LAKESHORE 
LODI 

MONTICELLO  DAM 

NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 
PLACERVILLE  IFG 
RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
SALT  SPRINGS  PH 
SHASTA  DAM 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

TRACY  PUMPING  PLANT 
TURNTABLE  CREEK 
WHISKEYTOWN 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP' 
wind! 

MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

I  EVAP 
IwiND 

MAX 

HIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
UIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MiOC 
HIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
UIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 


MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 

80e  ralerence  notes  followloB  station  iDdez. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1959 


Day  of  month 


otauon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALTUKAS  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
1 

3.0 

3 

3 

1 

1 

ASH  IdOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

BIG  BEAR  LAKE  DAU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

0.5 

T 

8.0 
8 

T 

6 

5 

1.0 

5 

1.0 

5 

3.0 
8 

6 

5 

5 

2.0 

6 

BIG  CREEK  PB  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

1.0 

1 

BISBOP  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

BLUE  CANYON  TO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.2 

0.1 
3 

3 

1 

T 

T 

T 

0.2 

T 
T 

1.4 
1 

T 

T 

T 

0.6 

T 

1 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

1.5 

2 

3.0 
4 

4 

3 

3 

3 

2 

0.5 
2 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 
T 

0.3 

O.l 

0.1 

0.5 

T 

CALAVERAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

0.3 

T 

0.5 

CANYON  DAU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
6 

6 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

3.0 
1 

1.0 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

6.0 

6 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

4.0 
4 

1.0 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

CDTAIIACA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

DE  SABLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

1 

DOYLE  S  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.2 

2 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

4.2 
4 

3 

3 

2 

2 

2 

0.2 
2 

FOREST  GLEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

T 

FORT  B I DWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 

2 

2 

2 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

2.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

GLENNVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1 

T 

T 

T 
T 

3.0 
3 

2.0 
4 

4 

4 

3 

2.0 
4 

HAPPY  CAUP  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3 

1 

1 

1 

1.0 
1 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 

0.5 

0.8 
1 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

0.5 

4.0 
4 

T 

3 

4.0 

6 

IDYLLWILO  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

2.0 

2 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1.0 

2.0 

1.0 

1.0 

KERN  RIVER  PB  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

4.5 
4 

4 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

0.3 

T 

T 

3.0 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

1.0 

2 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

2 

1 

T 

T 
T 

HIMERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.8 
4 

0.5 
1 

1.5 

2 

IIITCHELL  CAVERNS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

■ONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

VODNT  SBASTA  SKI  BOWL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

O.S 

T 

O.S 

T 

5.4 

5 

T 

5 

T 

7.7 
8 

9.6 
18 

2.3 
20 

20 

19 

18 

18 

17 

4.0 

21 

■ODNT  SHASTA  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

T 

1 

T 

T 

T 

0.8 

0.2 

1 

SORTH  FORE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 

PALOlUR  HTN  0B8Y 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.0 
2 

PLACERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

WINCY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

SANDBERG  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.4 

T 

T 

1.5 

T 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

2 

T 

3.0 
3 

1 

T 

T 

SIERRAVILLE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
2 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

6.0 
6 

4 

4 

4 

3 

1 

3.0 
4 

SNOW  LAB  CEN  SIERRA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

6 

T 

5 

4 

3 

2 

1 

5.2 
8 

L3.4 
21 

T 
18 

17 

17 

16 

16 

0.4 
16 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  California 


station 

Day  of  month 

g 

11 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

2.0 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 . 0 
8 

6 

4 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

3.0 

1 

7.0 
8 

T 

8 

7 

6 

6 

6 

2.0 
8 

SQUIRREL  INN  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0 . 5 

T 
T 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

1 

T 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

T 

0.5 
1 

T 
T 

TABLE  MOUTiTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 . 0 
1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

5.0 

5 

T 

3 

2 

4.0 

6 

1.0 

5 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

TAHOE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

5 

4 

2 

2 

1 

0,5 
1 

5.0 

5 

0.5 

5 

4 

4 

3 

3 

1.0 
4 

TEHACHAPI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

2 

T 
T 

2.0 
2 

TULELAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

T 

0.8 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

L3. 0 
11 

6 

5 

3 

2 

2 

2 

2 

T 

2 

2 

1.0 

3 

4.0 
7 

9.5 
16 

14 

14 

14 

13 

13 

2.5 

15 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

5 

5 

4 

3 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.0 

2 

1 

1 

T 

T 
T 

2.0 

2 

1 

1 

T 

T 
T 

5.5 
6 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.6 

0.4 

3.4 
3 

YREKA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.0 

1 

2.0 

3 

2 

1 

T 

I 


li 

SUPPLEMENTAL  DATA  ' 


Station 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Nilmber  of  days  with  precipitation 

Percent  oi 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
BUnrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

4:00A  PST 

H 
0. 

o 
o 

o 

H 

4: OOP  PST 

10: OOP  PST 

Trace 

60-10- 

10-.49 

.50-.99 

1.00-1.99 

2  00 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

ENE 

10 

4.3 

++30 

ESE 

23 

69 

56 

44 

64 

5 

1 

2 

0 

0 

0 

8 

5.8 

BISHOP  WB  AIRPORT 

36 

26 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

4 

5.2 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

ENE 

8.1 

38 

NE 

14+ 

36 

2 

2 

3 

0 

0 

1 

8 

5.5 

BURBANK  WB  AIRPORT 

NNW 

10 

3.1 

++31 

NW 

13 

56 

44 

39 

54 

3 

5 

0 

0 

1 

0 

9 

5.3 

EUREKA  WB  CITY 

tE 

5.3 

35 

N 

30+ 

0 

1 

7 

0 

2 

0 

10 

60 

6.7 

FRESNO  WB  AIRPORT 

NW 

17 

4.9 

29 

NW 

30 

79 

59 

43 

69 

1 

2 

3 

0 

0 

0 

6 

87 

4.8 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

17 

6.3 

++39 

NW 

13 

67 

50 

50 

66 

0 

2 

4 

0 

1 

0 

7 

5.1 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

ENE 

13 

8.3 

++35 

NNW 

13 

62 

48 

54 

65 

1 

3 

1 

1 

0 

0 

6 

5.3 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

tN 

7.3 

38 

NW 

13 

56 

44 

43 

57 

2 

4 

0 

1 

0 

0 

7 

68 

5.1 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

59 

53 

3 

2 

3 

1 

0 

0 

9 

- 

5.6 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

SE 

8 

5.2 

++25 

WNW 

12 

76 

66 

53 

72 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

3 

4.6 

POINT  ARGUELLO  »B 

8.9 

++40 

NW 

31 

1 

3 

2 

0 

0 

0 

6 

5.3 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

WNW 

22 

9.3 

34 

NW 

30 

60 

48 

33 

54 

1 

1 

2 

1 

0 

0 

5 

78 

5.0 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

NNW 

16 

5.3 

34 

SW 

12 

75 

63 

46 

67 

2 

2 

1 

0 

1 

0 

6 

82 

4.6 

SANDBERG  WB 

E 

15.9 

++40 

N 

4 

42 

1 

4 

2 

0 

1 

0 

8 

5.4 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

NE 

11 

5.5 

29 

SW 

31 

64 

51 

55 

70 

3 

3 

3 

1 

0 

0 

10 

64 

4.S 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

18 

7.0 

47 

WNW 

30 

80 

69 

55 

70 

1 

2 

1 

0 

1 

0 

5 

5.0 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

tNW 

5.3 

32 

W 

12 

77t 

3 

1 

1 

0 

1 

0 

6 

70 

SAN  JOSE 

tNW 

32 

4.3 

22 

NW 

30+ 

54 

0 

2 

2 

0 

0 

0 

4 

63 

3.7 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

14 

6.5 

++33 

ESE 

23 

63 

40 

46 

64 

3 

1 

2 

0 

0 

0 

6 

4.8 

T  8:00  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINOTE  WIND  SPEED.  THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS, 
t  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY. 


See  reference  notes  foUovnng  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
DELAYED  DATA 


Starion 

Tern 

Precp 

tialio 

Average 

1 
s 

1 

< 

1  J  s 

d  ^  <^ 

I 

X 

1 

- 

1 

• 

No  ol  Davi 

n  s 
1  -3  s 
0  - 

1 
O 

s 

Snow,  Sleel 

No  ot 

Dayi 

Tola! 

- 
i 

I 
o 

s 

5 

s 

o 
2 

50  ot  Mote 

1  UO  ot  Mc.ie 

o  J 

ma, 

O  3. 

JANUARY  1959 

TRACY  CARBONA 

AH 

55 

.7 

42 

.0 

48 

9 

67 

12 

27 

4 

493 

0 

0 

4 

0 

1.42 

.51 

10 

.0 

0 

5 

1 

0 

JUNE  1959 

PARR  TT  T  rt  Wt 

71 

.  9 

60 

.  2 

66. 

1 

75 

53 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

AM 

77 

.0 

45 

.4 

61. 

2 

0.5 

91 

23 

34 

7 

147 

2 

0 

0 

0 

.00 

-  .65 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

JULY  1959 

CLOVERDALE  3  SSE 

AM 

94 

.6 

55 

.3 

75. 

0 

1.9 

110 

11 

47 

1 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

-  .03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KENTFIELD 

AM 

87 

.IM 

50 

.  2H 

68. 

7M 

3.0 

106 

11 

43 

15 

8 

0 

0 

0 

T 

-  .01 

T 

23 

.0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  1 

105 

.  1 

78 

.  0 

91. 

6 

4.5 

111 

27+ 

65 

7 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  3 

102 

,7 

67 

.0 

84. 

9 

108 

10 

54 

8+ 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

30 . 

0 

0 

0 

0 

POSEY  3  E 

87 

.  0 

57 

.  0 

72. 

0 

94 

26+ 

46 

8  + 

8 

12 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

AUGUST  1959 

HANDEVILLE  ISLAND 

86 

.5 

55 

.4 

71 

0 

100 

7 

45 

27 

17 

13 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SEPTEMBER  1959 

EL  CENTRO  2  SSW 

99 

.7 

64 

.0 

81. 

9 

-  4.4 

113 

1 

56 

29 

0 

29 

0 

0 

0 

.10 

-  .20 

.10 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

ESCONDIDO 

84 

.0 

59 

.6 

71 

8 

0.7 

99 

10 

53 

24 

2 

7 

0 

0 

0 

.08 

-  .15 

.  08 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

KENTFIELD 

AM 

80 

.8 

50 

.2 

65 

5 

0.6 

92 

1 

42 

25 

33 

2 

0 

0 

0 

5.55 

5.46 

3.85 

18 

.0 

0 

2 

2 

2 

M 

0 

0 

0 

.0 

0 

OCTOBER  1959 

CABRILLO  NM 

R 

73 

.4 

58 

.9 

66 

2 

84 

22 

49 

30 

16 

0 

0 

0 

0 

.28 

.20 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

CONNER  MEMORIAL  ST  PK 

AH 

67 

.7 

28 

.9 

48 

3 

83 

24 

19 

29 

510 

0 

0 

23 

0 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KL  CAJON  2  E 

84 

.3H 

48 

.9M 

66 

6M 

1.6 

100 

14 

28 

6 

0 

0 

0 

.0 

0 

KENTFIELD 

AH 

79 

.  6H 

48 

.  4M 

64 

OM 

4.1 

90 

15+ 

42 

4 

72 

2 

0 

0 

0 

.  00 

-  2.21 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LA  MESA 

77 

.7 

56 

.6 

67 

2 

95 

14 

45 

30 

19 

3 

0 

0 

0 

.62 

.55 

1 

.0 

0 

1 

1 

0 

SnSANVILLE  AP 

67 

.9M 

33 

.4H 

50 

7M 

-  0.7 

86 

24 

19 

31 

434 

0 

0 

14 

0 

.01 

-  .89 

.01 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

NOVEMBER  1959 

AVALON  PLEASURE  PIER  1 

AH 

71 

.2 

53 

.0 

62 

1 

2.9 

80 

28 

48 

25 

85 

0 

0 

0 

0 

.04 

-  1.06 

.04 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

NORTH  HOLLYWOOD 

H 

U 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

61 

.4 

20 

.0 

40 

7 

71 

9+ 

13 

5 

723 

0 

0 

30 

0 

T 

T 

4 

T 

0 

0 

0 

0 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

71 

.3 

34 

.OH 

52 

7M 

77 

27 

29 

366 

0 

0 

11 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Refefence  Notes  Following  Sration  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


MAY  1959 
BOONVILLE  HWY  HNTNC  STA 
BREA  CITY 
CHITTENDEN  PASS 
HOBERGS 
KEE  RANCH 
LOY ALTON 

JUNE  1959 
BOONVILLE  HffY  «NTNC  STA 
BRUSH  CREEK  RS 
CABRILLO  Nil 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CISCO  RS 
COYOTE  CANYON 
HOBERGS 

HOPLAND  LARGO  STA 

LEBEC 

LOYALTON 

HDRGAN  HILL  2  E 

PLYMOUTH 

RAY WOOD  FLATS 

SAINT  JOHN 

SaiNGLETOWN  2  E 

SOLEDAD 

SOU IS  3  NE 

JULY  1959 
BOONVILLE  HWY  ItNTNC  STA 
BRADLEY 

BRIDGEVILLE  4  KNW 
BRUSH  CREEK  RS 
BUCKS  CREEK  PH 
CARIBOU  PH 
CHITTENDEN  PASS 
CLCVERDALE  3  SSE 
GARBERVILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GASQUET  RS 
HERNANDEZ  2  NW 
HOBERGS 
HUNTERS  DA« 
JOHKSONDALE 
KENTFIELD 

KERN  RIVER  INTAKE  3 

KERU  RIVER  PH  1 

KERN  RIVER  PH  3 

PALCrtW 

PASKENTA  RS 

PAYNES  CREEK 

PLYMOUTH 

POSEY  3  E 

SAINT  JOHN 

SOLEDAD 

SPRECKEL3  HITY  BRIDGE 
STANISLAUS  PH 
UNION  OIL  STEARNS  ABS 
WALMAR  SCHOOL 

AUGUST  1959 
ARROYO  GRANDE 
BRADFORD  RANCH 
BRADLEY 

CALAVERAS  RESERVOIR 
CANBY  11  SW 
CHirmfDEN  PASS 
DOS  RIOS 
DOYLE 

GEORGETOWN  RS 

BOBERGS 

KEE  RANCH 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
HANDEVILLE  ISLAND 
MORGAN  HILL  2  E 
MOUNT  HEBRON  11  ESE 
PAYNES  CREEK 
RAYWOOD  FLATS 
SOLEDAD 

SPRECEELS  HWY  BRIDGE 
SPRINGVILLE  7  ENE 
UNION  OIL  STEARNS  ABS 

SEPTESIBER  1959 
ARROYO  GRANDE 
COYOTE  CANYON 
DOYLE 

EL  CENTRO  2  SSW 
E3C0NDID0 
FORESTS ILL  RS 
GUERNEVILLE 
HOPLAND  LARGO  STA 
KENTFIELD 

KERN  RIVER  INTAKE  3 
LOCKWOOD  2  N 
LOYALTON 
UIDDLETOWN 
MORGAN  HILL  2  E 
MORRO  BAY  3  N 
NAPA 

PIEDRA  BLANCA  GS 
SAGEHEN  CREEK 
SOLEDAD 

STIRLING  CITY  RS 
UNION  OIL  STEARNS  ABS 
UPLAND  3  N 

OCTOBER  1959 
CABRILLO  NU 
DONNER  MEMORIAL  ST  PK 
EL  CAJON  2  E 
KENTFIELD 
LA  MESA 

MOUNT  HEBRON  11  ESE 
PAYNES  CREEK 
PIEDRA  BLANCA  GS 
SAN  ANDREAS  2  S 
SL0UGHH0U3E  6  SE 
SQUIRREL  INN  1 
SUSANVILLE  AP 

NOVEMBER  1959 
AVALON  PLEASURE  PIER 
BREA  CITY 
GUERNEVILLE 
HOBERGS 
HODGES  DAM 
HOPLAND  LARGO  STA 
LOCK WOOD  2  N 
LOYALTON 
NORTH  HOLLYWOOD 
PLYMOUTH 
SAN  ANDREAS  2  S 
SHELL  ABS  PLANT 
SOLEDAD 

SQUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL  IKN  1 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
WALMAR  SCHOOL 


.00 
.00 
.00 
.00 
.00 


.00 
.67 
.10 
.08 
3.45 
3.85 
2.30 
5.55 
.81 
.54 
.85 
2.86 
3.08 
1.76 
2.45 


13     14  15 


.24 

.02 


16     17  18 


19     20  21 


22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


.80  1.17  .07 


3.30 
2.14 
.05  3.85 


.04 
.03 


.00 
.00 
.00 


1.31 
.00 
.00 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIf OfiNIA 
DELAYED  DATA 


Station 

Day  Oi  Month 

rags 

J 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

g 

10 

l\ 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

JANUARY  1959 
TRACY  CARBONA 

MAX 
MIN 

55 
31 

43 

33 

55 
32 

50 
27 

64 
32 

50 
48 

60 
46 

66 
48 

60 
54 

60 
54 

54 
53 

67 
57 

ei 

53 

62 
37 

58 
36 

54 
44 

60 
46 

47 
45 

51 
40 

48 
41 

55 

35 

65 
38 

56 
37 

61 
40 

52 
44 

bl 

46 

50 
43 

58 
43 

58 

38 

59 
42 

57 
37 

65.  7 
42.0 

JUNE  1959 
CABRILLO  NM 

MAX 
MIN 

72 
57 

74 
60 

69 
60 

70 
60 

69 
60 

69 
61 

71 
62 

70 
60 

69 
61 

69 
60 

70 
59 

74 
60 

73 
61 

75 
51 

74 
61 

73 
54 

74 
60 

74 
50 

73 
51 

75 
52 

74 
61 

74 
63 

72 
60 

7  3 
59 

VI 
62 

71 
61 

VO 
63 

71 
62 

70 
63 

76 
62 

71.9 
60.2 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 
MIN 

74 
42 

72 
42 

72 
46 

74 
42 

78 
46 

78 
46 

68 
34 

66 
38 

70 
36 

68 
38 

74 
44 

81 
46 

81 
49 

78 
38 

76 
45 

75 
38 

72 
44 

80 
46 

84 
51 

87 
54 

89 
55 

90 
52 

91 
52 

89 
52 

82 
51 

70 
45 

70 
44 

71 
52 

74 
41 

"e 

46 

77.0 
45.4 

JULY  1959 
CLOVEROALE  3  SSE 

MAX 
MIN 

97 

92 

90 

97 

94 
52 

88 

83 

90 

96 

107 

110 

106 

5  7 

100 
56 

90 
52 

67 

92 

96 

95 

87 

92 

89 

e'' 

91 

101 

102 

99 

93 

102 

97 

88 

9  7 

94.  6 
55.3 

KENTFIELO 

MAX 
MIN 

87 

83 

91 

84 

87 

82 

85 

95 

103 

106 

92 

82 

72 

7  7 

8  7' 

85 

84 

84 

82 

84 

80 

35 

88 

94 

89 

89 

90 

89 

89 

88 

87.  1 
60.2 

KERN  RIVER  PH  1 

MAX 
MIN 

101 
75 

104 

75 

102 
75 

102 
74 

104 

73 

99 

72 

95 
65 

96 
68 

101 
74 

107 
79 

110 
82 

110 

83 

109 

61 

105 

78 

102 
77 

105 
80 

108 

81 

108 
80 

107 
81 

109 
81 

106 
79 

101 
75 

103 
79 

100 
81 

109 
84 

111 
84 

111 
82 

105 
V9 

105 
79 

108 
80 

106 
80 

106. 1 
78.0 

KERN  RIVER  PH  3 

MAX 
MIN 

99 
69 

97 
62 

95 
65 

97 
68 

97 
68 

95 
62 

93 
54 

101 
54 

105 
55 

108 
64 

107 
65 

105 

72 

104 
75 

102 
74 

103 

72 

106 

57 

105 
69 

107 
71 

105 

70 

107 

58 

102 
57 

101 

57 

103 
54 

105 

67 

10^ 

5  ; 

106 
70 

104 
73 

103 
63 

104 

10 

104 
72 

107 
72 

102.  7 
67.0 

POSEY  3  E 

MAX 
MIN 

51 

53 

51 

52 

51 

50 

46 

46 

48 

58 

60 

64 

60 

55 

54 

58 

50 

62 

52 

61 

50 

52 

62 

60 

62 

64 

60 

57 

60 

59 

68 

87.0 
57.0 

AUGUST  1959 
MANOEVILLE  ISLAND 

MAX 
MIN 

87 
55 

86 
53 

86 
58 

83 
51 

90 
52 

99 

59 

100 
64 

92 
66 

90 

60 

91 
58 

94 
56 

97 
60 

94 
61 

85 
54 

80 
58 

82 
58 

81 

57 

76 
47 

74 
46 

72 
48 

80 
52 

90 
49 

92 
59 

93 
55 

92 
61 

86 
54 

76 
45 

79 
50 

81 
48 

87 
55 

88 
56 

85.6 
55.4 

SEPTEMBER  1959 
EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 
MIN 

113 
68 

107 
64 

108 
64 

107 
64 

108 
67 

109 
65 

107 
64 

104 
66 

106 
74 

105 
77 

100 
73 

102 
72 

99 
71 

100 
71 

94 
64 

90 
59 

90 
52 

94 
58 

99 
57 

98 
68 

96 
69 

97 
59 

97 
58 

97 
57 

99 
57 

9B 
58 

98 
61 

94 
57 

90 
56 

88 
57 

99.7 
64.0 

ESCONDIOO 

MAX 
MIN 

92 
59 

87 
63 

85 
60 

89 
59 

95 
55 

90 
61 

88 
58 

88 
60 

88 
55 

99 

63 

98 
72 

90 

70 

89 

66 

86 
68 

78 
59 

74 
54 

97 
55 

77 
56 

78 
60 

79 
58 

73 
60 

78 
50 

73 
65 

81 
53 

81 
61 

80 
57 

80 
69 

74 
68 

77 
55 

70 
58 

84.0 
69.6 

KENTFIELO 

MAX 
MIN 

92 
46 

90 
47 

71 
47 

79 
47 

82 
52 

86 
53 

89 
53 

87 
52 

79 
50 

82 
64 

78 
51 

85 
53 

84 
55 

76 
51 

73 
55 

75 
47 

72 
45 

72 
57 

56 
52 

77 
51 

76 
48 

82 
48 

84 
48 

85 
47 

81 
42 

86 
53 

85 
50 

86 
46 

31 
66 

82 
48 

80.  8 
60.2 

UPLAND  3  N 

MAX 
MIN 

76 
52 

74 
49 

69 
51 

79 
51 

73 
54 

OCTOBER  1959 
CABRILLO  NM 

MAX 
MIN 

72 

73 

76 

80 

78 

71 

70 

73 

74 

74 

75 

75 

78 

80 

80 

82 

74 

71 

70 

70 

71 

84 

74 

71 

71 

67 

64 

71 

71 

68 

68 

73.4 
58.9 

DONNER  MEMORIAL  ST  PH 

MAX 
MIN 

51 

53 

60 

73 

73 

64 

57 

65 

60 

65 

76 

72 

70 

75 

81 

79 

75 

77 

69 

69 

70 

63 

75 

83 

81 

78 

73 

66 

58 

41 

47 

57.7 
28.9 

EL  CAJON  2  E 

MAX 
MIN 

68 

81 

84 

89 
45 

86 

82 

76 
60 

79 
49 

80 
50 

82 
53 

84 

84 

96 

100 

96 

89 

91 

87 

75 

75 

74 

90 

92 

84.3 
48.9 

KENTFIELD 

MAX 
MIN 

79 
56 

79 
45 

81 
44 

82 
42 

78 
44 

73 
43 

79 
44 

76 
52 

87 
55 

88 
52 

90 
47 

88 
48 

90 
46 

89 
48 

82 
45 

73 
46 

76 
46 

73 
51 

85 
51 

86 
56 

87 
52 

73 
54 

55 
44 

72 
43 

79 
54 

58 
55 

72 
45 

79.6 
48.4 

LA  MESA 

MAX 
MIN 

71 
57 

77 
58 

80 
53 

84 
55 

84 
54 

77 
55 

73 
59 

76 
53 

75 
56 

77 
56 

81 
60 

80 
58 

91 
61 

95 
54 

94 
57 

85 
56 

83 
55 

79 
55 

71 
69 

73 
68 

75 
57 

85 
53 

87 
57 

83 
58 

69 
61 

55 
62 

56 
61 

70 
61 

69 
59 

57 
45 

57 
50 

77.7 
66.6 

SUSANVILLE  AP 

MAX 
MIN 

61 
35 

62 
25 

72 
27 

75 
27 

65 
42 

65 
37 

61 
27 

60 
39 

72 
51 

75 
38 

78 
41 

67 
31 

67 
29 

73 
28 

28 

68 
29 

69 
38 

62 
32 

73 
42 

76 
38 

86 
40 

85 
41 

72 
39 

55 
34 

58 
21 

50 
28 

57 
28 

59 
)9 

67.9 
33.4 

NOVEMBER  1959 
AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 
MIN 

71 
54 

70 
55 

69 
62 

67 
55 

65 
52 

77 
53 

79 
52 

74 
55 

78 
55 

77 
51 

73 
53 

65 
54 

65 
52 

68 
64 

56 
51 

68 
52 

66 
65 

69 
54 

70 
53 

66 
52 

59 
51 

58 
65 

76 
65 

73 
56 

74 
48 

68 
52 

79 
50 

80 
52 

73 
53 

74 
62 

71  .2 
53.0 

NORTH  HOLLYWOOD 

MAX 
MIN 

71 
58 

68 
67 

65 
60 

66 
58 

78 
58 

86 
66 

85 
66 

84 
57 

89 
58 

80 
59 

80 
67 

73 
56 

71 
56 

67 
55 

64 
58 

86 
58 

81 
58 

81 
57 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

MAX 
MIN 

62 
21 

65 
22 

60 
27 

66 
17 

63 
13 

68 
13 

71 
21 

69 
20 

71 
21 

68 
22 

70 
22 

65 
21 

58 
20 

55 
23 

56 
18 

67 
18 

67 
19 

57 
22 

54 

20 

51 
18 

56 
29 

55 
18 

64 
23 

64 
18 

55 
19 

55 
24 

59 
15 

61 
19 

59 
14 

51 
19 

61.4 
20.0 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 
MIN 

74 
33 

73 
36 

62 
43 

73 
43 

70 
30 

75 

77 
33 

73 
29 

75 
34 

76 
34 

73 
33 

71 

71 
34 

58 
33 

64 
34 

65 
29 

57 
29 

67 
30 

72 
42 

72 
32 

70 
39 

75 
43 

75 
38 

74 
35 

73 
33 

74 
32 

69 
32 

70 
32 

71 
27 

70 
30 

71.3 
34.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

°^ 

AUGUST  1959 

MANOEVILLE  ISLAND 

eVAP 

.34 

.18 

.45 

.34 

.30 

.45 

.33 

.45 

.24 

.48 

.38 

.36 

.39 

.33 

.30 

.30 

.35 

.33 

.21 

.23 

.25 

.27 

.21 

.  30 

.42 

.45 

.21 

.23 

.24 

.38 

.15 

9.90 

WIND 

90 

70 

120 

80 

60 

60 

60 

100 

90 

120 

70 

60 

70 

80 

140 

130 

170 

90 

80 

60 

120 

50 

30 

40 

100 

100 

60 

60 

80 

70 

60 

2560 

MAX 

93 

36 

92 

39 

95 

95 

96 

84 

91 

93 

92 

97 

97 

90 

67 

88 

88 

86 

79 

79 

86 

92 

91 

95 

94 

87 

87 

87 

88 

90 

91 

89.8 

MIN 

59 

56 

60 

58 

60 

78 

66 

66 

63 

62 

60 

63 

63 

60 

60 

60 

58 

55 

63 

62 

67 

58 

61 

68 

63 

59 

64 

57 

56 

59 

58 

60.0 

NOVEMBER  1969 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 

.15 

.10 

.04 

,11 

.15 

.04 

.05 

.10 

.15 

.06 

.  10 

.08 

.06 

.06 

.06 

.06 

.07 

.09 

.07 

.07 

.07 

.11 

.10 

.10 

.07 

.08 

.07 

.07 

.07 

.06 

2.51 

WIND 

0 

15 

35 

15 

25 

10 

5 

5 

15 

10 

6 

15 

10 

10 

10 

5 

10 

50 

0 

10 

20 

40 

10 

10 

10 

6 

5 

10 

10 

10 

390 

MAX 

66 

66 

66 

67 

65 

65 

70 

70 

65 

64 

63 

61 

61 

61 

60 

59 

59 

56 

61 

60 

63 

61 

62 

61 

50 

60 

58 

57 

58 

57 

62.1 

MIN 

43 

44 

46 

47 

39 

43 

42 

32 

41 

41 

41 

42 

43 

41 

43 

39 

38 

38 

44 

41 

46 

42 

43 

42 

41 

40 

39 

39 

40 

42 

41.4 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER   IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DELAYED  DATA 


Day  Oi  Month 


10     11     12     13     14  I  IS    16     17     18     19     20     21     22    23     24    25     26  27 


CORRECTED  DATA 
MARCH  1959 
1.5  Inches  (a) 
4.5  Inches 
9  Inches 
15  Inches 
21  Inches 
30  Inches 
66  Inches 
102  Inches 
138  Inches 

APRIL  1959 
1.5  Inches  (a) 
4.5  Inches 
9  Inches 
15  Inches 
21  Inches 
30  Inches 
66  Inches 
102  Inches 
138  Inches 

MAY  1959 
1.5  Inches  (a) 
4.5  Inches 
9  Inches 
15  Inches 
21  Inches 
30  Inches 
66  Inches 
102  Inches 
138  Inches 

JITNE  1959 
1,5  Inches  (a) 
4.5  Inches 
9  Inches 
15  Inches 
21  Inches 
30  Inches 
66  Inches 
102  Inches 
138  Inches 

JULY  1959 
1.5  Inches  (a) 
4.5  Inches 
9  Inches 
15  Inches 
21  Inches 
30  Inches 
66  Inches 
102  Inches 
138  Inches 


SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 
10:59A  3:29P 


62 
61 


54 
55 
55 


11 :18A 
58  - 


59 
56 


(a)  SANDY  LOAM  —  UNDER  GRASS.     ASPECT,  E;  SLOPE, 


DATA  FROM  THERMISTORS  WITH  COLMAN  SOIL  MOISTURE  INSTRUMENT. 


See  Releience  Noles  Following  Station  Index 

-   408  - 


REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1959 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557  Federal  Of- 
fice Building,   50  Fulton  Street,   San  Francisco  2,  California,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 
Issue . 

Divisions,  as  used  In  "Cllmatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  '^F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  and  also 
Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term 
means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet, and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  stand- 
ard time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST, 
and  Mt.  Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,   made  at  irregular  intervals,  will  be  published  later  in     "I>recipitation  Data 
from  Storage-Gage  Stations",  Bulletin. 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;      "Snowfall  and  Snow    on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,     the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  Is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.       See     "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly     from  the  amounts  to  be  published     later  in 
Hourly  Precipitation  Data. ) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price;  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C.  for  $1.25.  Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  issues  of  Local  Cllma- 
tological Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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DECEMBER  1959 
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DECEMBER  1959 


DECEMBER  1959 
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STATION  INDEX 


STATION 


ACTON  eSCONOIDO  FCZ61 
ADELAMTO 

AOIN  RANG€R  STATION 
ALAMO  1  N 
ALDERMINT 

ALISO  CN  OAT  MT   FC  »«. 

ALPINE 

ALTADENA 

ALTURAS  RANGER  STATIC 
AMBOY 

ANGIOLA 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
TIOCM   I  E 


ARROYO  GRANOE 
ARROYO  SECi 
ARROYO  SEC( 


S  FC  508  C  03; 


ASH  MOUNTAIN 
ASSOC  OIL  ANAHEIM 
ATLAS  ROAD 
ATWELL  CCC  CAMP 


LEASURE  PIER 


COUNTY 


LOS  ANGELES 
SAN  BERDINO 
MODOC 

CONTRA  COSTA 
HUMBOLDT 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANG£LES 
MODOC 

SAN  BERDINO 


CONTRA  COSTA 


II RA  < 


'STA 


■  Park  FC  !• 


RIVERSIDE 
VENTURA 
SAN  BERDINO 
SN  LUIS  0B»^ 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 

TULARE 

NAPA 


0379  FRESNO 
03B3  PLACER 
0395.  LOS  ANGELES 
039S  KINGS 
<>ld  LOS  ANGELES 
CERN 

01>Z2{  TULARE 
042S  MARIPOSA 
0A3e|  SAN  BERDINO 
BERDINO 


BARSTOW 

BATES  RIDGE 

rAP  MEADOW 
BEAUMONT 
BEAUMONT  PUMPINI 
8EAUM0NT   1  E 
BEEHIVE  MEAOOW 

AIR  FC  10 
BEN  LOMOND 
"NSONS  FERRY 
lERKELEV 

lERRYESSA  LAKE 


lIG  SUR  STATE  PARK 

TUJUNGA  DAM  FC«6 
MINGHAM  GEN  HOSPI 
ISHOP  PASS  SNOW  COURSE 
ISHOP  WB  AIRPORT 


YTHE  FAA  AIRPORT 
ICA 
eOMTA 

BOONVILLE  HWV  MNTNC  ST 
BORREGO  DESERT  PARK 
flORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BOULDER  CREEK 

LOCATELLI  RANCH 

BOULEVARD 
BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 

ADFORD  RANCH 
BRADLEY 
BRAWLEY  2  SW 


0*37  . 
C^i  KERN 
0**9  FRESNO 
QitbO  TEHAMA 
ORANGE 
SAN  DIEGO 
0&1?|  SAN  BERDINO 

05*3  SNTA  BARBARA 
0596!  TULARE 
60a  RIVERSIDE 
607:  fl  IVERSIDE 
6091  RIVERSIDE 
TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 
SANTA  CRUZ 
06ez|  SAN  JOAQUIN 
ALAMEDA 

NAPA 


SAN  BERDINO 

FRESNO 

LOS  ANGELES 


0767  INYO 


0799  LOS  ANGELES 


BRAY  10  1 


BRENTWOOD  i 
'lOGEPORT 
BRIDGEPORT 
BRIDGEVILLE  *  NNW 
BROOKS    FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CBEEK  RANGER  STA 
BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 
BRYSON 

BUCKS  CREEK  PH 


iNGER  STi 


BUCKS  LAKE 


6UEN 


8ULLARDS  BAR  PwR  HOUSE 

'  FC226ej  1 
'6UR9ANK  W8  AIRPORT 
BURLINGAME 
6URNEV 

BURTON  RANCH 
BUTTONWILLOW 
CABAZON 

CA8RILL0  NAT  MONUMENT 

CACHUMA  DAM 

CAJON  WEST  SUMMIT 
LAVERAS  BIG  TREES 
LAVERAS  RANGER  STA 
LAVEPAS  RESERVOIR 
LEIICO  2  NE 

LIFOHNIA  HOI  SPRGS  fiS)  1 
L ISTOGA 

LLAHAN  RANGER  STATIOf^  1 

CAMP  ANGELUS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

PIONEER  SKI    SHLTEflj  ! 
CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CAHPTONVILLE  RANGER  S1 
CAMP  WISHON 
CANBY   11  SW 

RANGER  STATION 
CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

CANTIL 
CANYON  DAM 
CARBON  CANYON  GILMAN 
CANYON  WORKMAN 
I   POWER  HOUSE 

CARMEL 


CATI 


.  RUN 


RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
NEVADA 
SAN  DIEGO 

MENDOCINO 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 

SANTA  CRUZ 

SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 

NEVADA 

RIVERSIDE 

MONTEREY 

IMPERIAL 

S  I  SKI  YOU 

ORANGE 

ORANGE 

ORANGE 

CONTRA  COSTA 
MONO 

HUMBOLDT 
YOLO 
BUTTE 
PLACER 
MONTEREY 
PLUMAS 


SKASTi 
CONTRA  COSTA 
KERN 

RIVERSIDE 

SAN  DIEGO 
SNTA  BARBARA 
SAN  BERDINO 
CALAVERAS 
'ERAS 


MEOA 


[HPER 


SISKIYOU 

SAN  BERDINO 
SAN  DIEGO 
CALAVERAS 
SIERRA 

SN  LUIS  OBPO 
YUBA 


»RE 


MODOC 
MODOC 
LOS  ANGELES 

KERN 

PLUMAS 

ORANGE 

SAN  BERDINO 

PLUMAS 

MONTEREY 

MARIPOSA 

SONOMA 


160«  SISKIYOU 


2  02 
23  H 
•  33 


21  *7 
19  1* 

19  17 

22  09 
21  20 

20  3! 

21  05 
21  20 


21  09 
10  le 
IB  22 

22  21 

21  AO 

22  09 
19  2a 

16  *7 

17  1* 

19  59 
17  34 

20  19 
20  22 
2J  *9 
;5  26 


28 
51 

0  34 
20  41 

1  02 
8  AO 
1  03 

0  52 
IS  34 

7  58 

1  05 

i7  48 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 

^1 

1 

|i 

5P 

5P 

ss 

5P 

9A 

8A 

5P 

c 

5f 

c 

6P 
tP 

5P 

6P 

BA 

8A 

5P 

c 

SA 

c 

7i 

VAR 

s 

7J 
BA 
OA 

7A 
8A 
8A 

SA 

5P 

51 

VAR 
SA 

MID 

5P 

C  J 

c 

7A 

VAR 

ll 

VAI 
8A 

71 

7A 

2P 
VAR 

s 

5P 

9P 
5P 

c 

BP 

7A 
BP 

: 

lOA 

lOA 
VAR 

lOA 

SA 

c 

5P 
5P 

6A 

5P 

:  H 

5P 
VAR 

5P 
BA 

5P 

VAR 

11/ 

111 

9A 
VAR 
7A 

MID 

MID 
9A 

C  HJ 

6P 

6P 

MID 

c 

BA 
5P 

a> 

5P 

8A 

BA 

8A 

BA 

c 

9A 

5P 

5P 

c 

5P 

8A 

8A 

8A 

BA 

6P 

c 

6P 

c 

9, 

c 

BA 
VAR 

c 

4P 

c 

c 

c 

8A 
5P 

HID 
4P 

itP 

SA 

BA 

SA 

at 

5P 

9P 

8A 

BA 

8A 

c 

8A 

BA 

H 

7A 
5P 

c 

c 

5P 

71 

5( 

5P 

8A 
VAR 
SA 

8« 

8A 

c 

BA 

c 

8A 

»P 

6P 

&P 

5P 

9P 

H 

c 

5P 

9^ 

»P 
5P 
9A 

c 

5P 

tP 

6P 

OBSERVER 


J  C  FA&SOLD 
FRANK  Ea£RT 
U  S  FOREST  SERVICE 
JORGEH  I  MADSEM 
MRS  CORA  C  OLSEN 
T  J  HALL 

ALPINE  FIRE  OEPT 
RUBiO  CANON  L*W  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HMVS 

ANGIOLA  ELEV  *■  WHSE 
PACIFIC  UNION  COL 
EDWARD  C  JENNINGS 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERM  CO  ROAD  CAMP 
APPLE  VALLET  &ANCHOS 
COUNTY  ROAD  DEPT 
CHARLES  M  HERBERT 
U  S  FOREST  SERVICE 


US  I 


IC£ 


CORPS  OF  ENGINEERS 
UNION  ELEM  SCHOOL 
DAN  aARB£R 


MRS  LUCILLE  E  WEDDLE 
US  NAT   PARI^  SERVICE 
L  E  METMENY 
L  A  WTR  ♦  PWR  OEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
P  G  ♦  £  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  OEPT 
SO  CALIF  WATER  CO 

U  S  fores;  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT  IRRIG  DIST 
QEAUNONT  IRRIO  DIST 
U  S  WB  OBSERVER 
HETCH  HETCH' 


LE  8LJ 


SUP 


MRS  NELSON  T  SHAW 
DAVID  P  CAMERON  JR 
UNlVERSI TY  of  CALIF 

HARvEY  0  FRYER 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MARK  P  HICKS 

U  S  FOREST  SERVICE 

KENNETH  V  SIMPSON 

SO  CALIF  EDlsON  CO 

D  E  WILSON 

DEPT  WATER  RESOURCES 

U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  PARK  SERVICE 

WILLIAM  L  CROKE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNION  CARBIDE  CO 


STATE  OIV  OF  HWYS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DI  GIORGIO  FRUIT 

VINCENT  0  LOCATELLI 

CORPS  OF  ENGINEERS 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
NEVADA  IRRIG  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 

AGR  RESEARCH  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 

CLOSED  6/1/59 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKEBREAO 
BRUCE  L  BOELK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  R  HUNT 
MRS  JOYCE  A  FARNHAM 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ERNEST  A  wEFERLING 
P  G  ♦  E  COMPANY 

MRS  FAYE  D  MC  HUGH 
MRS  LOLA  F  GALL  I 
P  G  +  E  COMPANY 
CHIEF  W  J  TAYLOR 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  BURLINGAME 
MRS  RUTH  C  ESTES 
MRS  MAR  STIRTON 
BUENA  VISTA  w  S  DIST 
JAMES  A  WAKELAND 


US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
SAN  BERDINO  CO  FCO 
CAL  OIV  BEACH  ♦  PKS 
U  S  FOREST  SERVICE 
S  F  WATER  OEPT 
IMPERIAL  IRRIG  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  J  SCHOLL  JR 
U  S  FOREST  SERVICE 

JOSEPH  HOLT 

ARCHIE  C  LEACH 

E  BAY  MUN  UTL  OIST 

U  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 

JESS  L  BURLESON 

MRS  VIRGINIA  L  MILLER 

U  5  FOREST  SERVICE 

PIERCE  JR  COLLEGE 

POSTMASTER 

P  G  ♦  E  COMPANY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

P  e  •  E  COMPANY 

A  A  COLLINS  JR 

WM  H  ALISON 

MISS  HAZEL  L  BOROTRA 

KENNETH  R  JACOBSON 


STATION 

d 
z 

Q 
6 

a 

COUNTY 

DRftJNAGE 

1  LATITUDE 

LONGITDDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSbnVEn 

TEMP. 

PRECIP. 

SPBCUL, 

CEDAR  GROVE 

FRESNO 

11 

36  47 

118  40 

4650 

BA 

SA  . 

us  NAT  PARK  SERVICE 

CEDAR  POINT  RANCH 

1611 

MARIPOSA 

27 

37  28 

119  44 

3230 

CEDAR  POINT  RANCH 

CEDARVILLE 

1614 

16 

41  32 

120  10 

4*72 

BA 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CENTERVILLE  POWER  MOUSE 

1624 

BUTTE 

z: 

39  47 

121  40 

922 

SA 

8A 

P  G  ♦  E  COMPANY 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1*93 

YUBA 

121  14 

U  S  FOREST  SERV ICE 

CHATSWORTh  FC   24  0 

LOS  ANGELES 

13 

3*  15 

LONNIE  BATWAY 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

1682 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

118  37 

912 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEV  dam 

1697 

TUOLUMNE 

37 

37  58 

119  99 

4769 

HEICH  HEICM  wTH  SUP 

CHESTER 

121  13 

4930 

4P 

4P 

^^ 

MRS  C  a  K.ROEKER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

1715 

BUTTE 

23 

39  42 

121  47 

209 

4P 

4F 

4PC 

US  PLANT   INTRO  GRDN 

CHITTENDEN  PASS 

SAN  BENITO 

36  94 

121  36 

125 

CHOLAME  HATCH  RANCH 

1743 

SN  LUIS  09P0 

24 

35  41 

120  12 

1979 

Everett  c  hatch 

CHUCHUPATE  RANGER  STA 

10 

34  48 

119  01 

9260 

SAN  DIEGO 

32  36 

117  06 

9 

BA 

CISCO  RANGER  STATION 

39  18 

u  s  forest  service 

CLAREMONT   POMONA  COL 

LOS  ANGELES 

CLARKSBURG 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

1806 

LAKE 

23 

38  57 

122  36 

1340 

SA 

HERRITT  W  LESLIE 

CLOVEHOALE  3  SSE 

leje 

SONOMA 

22 

38  46 

122  59 

320 

BA 

SA 

ARTINO  MU2ZIN 

CLOVERDALE  It  W 

22 

38  46 

123  13 

1820 

c 

FRANK  S  ORNBAUN 

CLOVER  MEADOWS  GS 

MADERA 

119  17 

7002 

U  S  FOREST  SERVICE 

COALINGA 

36  09 

COAL INGA  F 1  RE  OEP  T 

COALINGA   1  SE 

1867 

120  20 

UNION  OIL  COMPANY 

COAL  1 NGA   1 4  NW 

36  14 

120  34 

LOS  ANGELES 

COLD  SPRINGS  CAMP 

MONTEREY 

121  41 

U  S  FOREST  SERVICE 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

420 

COLFAX 

1912 

PLACER 

4P 

** 

SOUTHERN  PACIFIC  CO 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

YUBA 

39  20 

121  11 

985 

BA 

P  G  *  E  COMPANY 

COLUSA  1  5SW 

2; 

39  12 

122  01 

60 

6P 

6P 

CONCORD  3  E 

CONTRA  COSTA 

121  59 

195 

5F 

COPCO  NO  1  DAM 

CORCORAN   IRRIG  DISTRICT 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

33  52 

117  34 

SANTA  CRUZ 

20 

121  48 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

INYO 

118  11 

OEPT  WATER  RESOURCES 

COVELO 

2081 

MENDOCINO 

39  47 

123  15 

1389 

SA 

6A 

GRANT  W  HANCOCK 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

MENDOC I  NO 

39  50 

123  09 

1914 

c 

COVlNA  TEMPLE   FC  193 

LOS  ANCElES 

26 

34  05 

117  62 

579 

WILLIAM  8  TEMPLE 

COW  CREEK 

36  30 

116  92 

-125 

US  NAT  PARK  SERVICE 

R  1  VERS IDE 

116  30 

2300 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COYOTE  WELLS 

2111 

115  58 

250 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRABTPEE  MEAOOW 

2114 

118  20 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRAWFORD  RANCH 

SAN  DIEGO 

116  17 

1900 

ROBERT  A  CRAwFORO 

CRESCENT  CITY  1  N 

DEL  NORTE 

I' 

41  46 

124  12 

THE  CAL-ORE  PWR  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2141 

DEL  NORTE 

n 

41  48 

124  09 

120 

8A 

CAL  OIV  BEACH  ♦  PKS 

CRESCENT  CITY  MNTNC  STA 

2150 

DEL  NORTE 

17 

41  46 

124  12 

90 

c 

STATE  DlV  OF  HWYS 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

2163 

SAN  BERDINO 

19 

3*  19 

117  17 

4930 

c 

CR  FST  CO  WATER  DIST 

CONTRA  COSTA 

122  13 

CRYSTAL  LAKE  EAST  PINE 

LOS  ANGELES 

26 

34  20 

117  50 

LOS  ANGElES 

34  01 

CUMMINGS 

MENDOC 1  MO 

CUNNINGHAM 

2  224 

LAKE 

1421 

MRS  M  V  CUNNINGHAM 

SNTA  BARBARA 

CUTAMACA 

2239 

SAN  DIEGO 

2! 

4650 

8A 

8A 

(■  " 

A  M  LEWIS 

CUYAMA  RANCH 

2241 

SN  LUIS  OBPO 

34  99 

119  40 

2150 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CUYAMA  RANGER  STAT  ION 

SNTA  BARBARA 

31 

34  51 

119  29 

2749 

DAGGETT   1  ENE 

SAN  BERDINO 

COOL  WATER  RANCH 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

SAN  BERDINO 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

DAVIS  CREEK 

HERMAN  L  LORENZEN 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

2  334 

NEVADA 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

DELANO 

2346 

KERN 

35  47 

119  15 

323 

SA 

DELANO  FIRE  OEPT 

DEL  MONTE 

MONTEREY 

36  36 

121  52 

46 

c 

120  48 

124 

121  37 

760 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

DONNELLS  DAM 

DONNER  MEMORIAL  STA  PK 

3( 

39  19 

120  14 

8A 

DOS  RIOS 

2490 

MENDOCINO 

123  21 

STUART  T  PRICHETT 

DOUBLEBUNK  MEADOW 

2492 

TULARE 

K 

39  97 

118  36 

6200 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

LOS  ANGELES 

33 

33  56 

118  06 

116 

5P 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

39  34 

120  50 

2899 

BA 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

DOYLE  5  SSE 

LASSEN 

39  97 

120  09 

4369 

7A 

FRANK  H  ROWLAND 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

LOS  ANGELES 

21 

34  29 

118  32 

1919 

JAMES  B  RAY 

DUDLEYS 

14 

37  49 

120  06 

3000 

6P 

DUNNIGAN 

2568 

YOLO 

2 

38  93 

121  98 

63 

MRS  ALETHA  G  hunt 

DUNN  SIDING 

2570 

SAN  BERDINO 

1! 

39  03 

116  27 

1629 

EARL  WOBSER 

DUNSMUI R  RANGER  STAT  ION 

23 

41  13 

122  16 

2420 

U  S  FOREST  SERVICE 

DUTTONS  LANDING 

2560 

napa"^°" 

1 

38  12 

122  18 

20 

8A 

8A 

6A 

DAN  STEELE 

EAGLE   LAKE  STONE  RANCH 

2595 

LASSEN 

5130 

6P 

ALBERT  STONE 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

R  IVERSIDE 

33  48 

115  27 

973 

7A 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

2641 

COLUSA 

2 

39  22 

122  31 

1205 

8A 

SA 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

EAST  VIOETTE  MEADOW 

118  23 

10400 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EL  CAJON  2  E 

CLOSED  10/21/99 

25 

32  93 

116  49 

600 

c 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

EL  CENTRO  2  SSW 

115  3* 

30 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

AMADOR 

It 

38  20 

120  40 

5P 

EL  1 ZABETH  LAKE  CANYON 

FC  128  B 

2735 

LOS  ANGELES 

2? 

118  34 

E  E  STUDLEY 

ELK  VALLEY 

2749 

DEL  NORTE 

42  00 

1711 

SP 

5P 

ROBERT  E  eOTTEL 

ELLERT  LAKE 

3 

37  96 

119  14 

9600 

HID 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SAN  JOAQUIN 

U 

38  14 

121  11 

90 

EL  MOOENA 

21 

117  47 

ELSINORE 

117  21 

1300 

ELSINORE  4  SSE 

RIVERSIDE 

2i 

33  37 

117  19 

JOHN  L  EWING 

ESCONDIOO 

33  07 

117  09 

ESCONOIDO  PARK  HILL 

CITY  OF  EsCONDIDO 

ETI WANDA 

2899 

SAN  BEROINO 

2< 

34  08 

117  31 

1390 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA 

2899 

SISKIYOU 

41  28 

122  94 

2912 

LAWRENCE  E  BUCHNER 

CEUREKA  we  CI TY 

2911 

HUMBOLDT 

1 

40  48 

124  10 

MIO 

MIC 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

MARIPOSA 

1* 

37  35 

120  16 

484 

9P 

MCRCCO  IRRIG  DIST 

EXETER  FAUVER  RANCH 

11*  04 

CHARLES  0  COULTER 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

38  19 

POLICE  DEPARTMENT 

LOS  ANGELES 

33 

33  21 

117  15 

542 

2 

41  01 

121  28 

3340 

8A 

FERGUSON  RANCH 

3021 

TEHAMA 

122  27 

MRS  LISA  FERGUSON 

FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 

3036 

AMADOR 

ll 

38  31 

120  42 

2100 

8A 

c 

WENIWORTM  LYNCH 

32 

120  00 

3150 

c 

VENTURA 

21 

34  24 

118  96 

439 

8A 

FINLCT  1  NNE 

2: 

39  00 

122  9B 

1390 

9P 

309" 

23 

38  98 

122  97 

1790 

ep 

c 

MRS  HILDA  K  GRAHAM 

FIVE  POI NTS  9  SSW 

36  21 

120  09 

289 

6P 

*p 

RAYMOND  THOMAS  RANCH 

FLEMING  FISH  *  GAME 

ll 

40  22 

120  19 

4000 

9P 

FLORENCE"  LAKE 

2 

31  U 

118  58 

7344 

SO  CALIF  EDISON  CO 

FOLSOM  DAM 

3it: 

SACRAMENTO 

38  42 

121  09 

390 

8A 

6A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FONTANA  5  N 

3118 

SAN  BEROINO 

21 

34  11 

117  27 

1972 

6P 

ROLAND  W  GETCHELL 

FONTANA  KAISER 

3120 

SAN  BEROINO 

21 

34  09 

117  90 

1090 

4P 

4P 

KAISER  STEEL  CORP 

3* 

40  23 

123  20 

2340 

SA 

8A 

MRS  B  £  ESLICK 

FORESTHILL  RANGER  STA 

31 3I 

PLACER 

39  01 

120  50 

3200 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  8IDWELL 

3197 

MODOC 

ll 

41  91 

120  08 

4498 

5P 

9P 

H 

L  J  FEE 

FORT  SRAM 

3161 

MENDOCINO 

11 

39  27 

123  48 

60 

8A 

8A 

C 

CALIF  *  WESTERN  R  R 

FONT  BRAGG  AVIATION 

3164 

MENDOCINO 

39  24 

123  49 

61 

IIP 

IIP 

U  S  WB  OBSERVER 

FORT  OICK   1  NNE 

3173 

DEL  NORTE 

1 

41  92 

124  09 

WILLIAM  H  RILEY 

FORT  JONES  6  ESE 

31  T« 

SISKIYOU 

12 

41  39 

122  43 

3324 

C 

CARL  C  CRAMER 

FORT  JONES  RANGER  STA 

3112 

SISKIYOU 

12 

41  36 

122  91 

2720 

4P 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  ROSS 

3191 

SONOMA 

11 

38  31 

123  19 

114 

6P 

6P 

C  A  CALL 

FREEDOM  8  NNW 

3232 

SANTA  CRUZ 

2C 

37  03 

121  49 

1499 

C 

JAMES  E  C  CURREN5 

STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


frehcm  gulch 
fresno  wb  *i rport 

ant  government  camp 
fullerton  arroues  ranch 
pullerton  0am 
fullertoh  hillcrest  res 

MRBEAVILLE 
GARDEN  VALLEr  2  S 
MSOUET  RANGER  STAT 
CEM  LAKE 

GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RANGER  £ 
6ERLE  CREEK  CAMP 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GIL ROY 
GILROV  8  NE 
OILROr  1*  ENE 
GLENOALE  STAPEN  FC  29SG 
GLENOORA  WEST  FC  ISS 

GLENNVlLLE 

NNVILLE  FULTON  RS 
GOLD  RUN 
GONZALES  9  ENE 
GOOSE  LAKE  WEST 
GRACE  MEADOW 
GRANITE  SAStN 
GRANT  GROVE 
GRASS  VALLET 
"    SS  VALLEY  2  NNE 

GfUTON  1  W 
GREENLAND  RANCH 
GREENVIEW 

GREENVILLE  RANGER  STA 
GRIZZLY  FLATS 
GRIZZLY  PEAK 
GROVE LAND  2 
GROVELAND  ranger  STA 
GUERNEVILLE 
HAINES  CANYON 
LOWER  FC  364 

HAINES  CANYON 

UPPER  FC  367 
UIWEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
HAMILTON  BRANCH  PH 
HAMILTON  AIR  FORCE  BASE 

MILTON  AFB  1  I 
KANFORO 
HANSEN  DAM 


32*2  SHASTA 
325T  FRESNO 
FRESNO 
ORANGE 
ORANGE 
ORANGE 
HUMBOLDT 
mi  EL  DORADO 
mi  DEL  NORTE 
I  MONO 

33S1J  EL  DORADO 
EL  DORADO 
3369  EL  DORADO 
3397^  TULARE 
'«0^  SNIA  BARBARA 
CLARA 


l4ZZi  SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
<S2|  LOS  ANGELES 

3*631  KERN 
KERN 
PLACER 
3S0Z{  SAN  BENITO 
3Siq  MODOC 
3i2i  TUOLUMME 
FRESNO 


355L 


ARE 


j  3572  NEVADA 

I  3S7a  SONOMA 
I  3609  INYO 

61*  SISKIYOU 
62 U  PLUMAS 
6*^  EL  DORADO 
'652)  CON' 

TUOLUMNE 
TUOLUMNE 
3663  SONOMA 


370S  LOS  ANGELES 


COSTi 


STA 


HAPPY  CAMP  RANGER 
HARRIS  GAGING  STAT 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  L  ENGLEBRtGH 
HATCHET  MT  MNTNC  S 
HAT  CREEK  RS 
HAT  CREEK  PH  NO  I 
HAYFIELD  PUMPING  Pi 
HAYFORK  RANGER  STA 
HATWARD  6  ESE 

I 

HEALD5BURG 
HEALOSSURG  Z  E 
HEHET 

HEMET  RESERVOIR 

HENSHAW  DAM 

HERNANDEZ   2  NW 

HERNANDEZ   7  SE 

HESPEOJA 

HETCH  HETCHY 

HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 


H06ERGS 

MOCKETT  MEADOWS 
HODGES  DAM 
HOEGEES  FC  60  A 
HOLLISTEfl 
HOLLISTER  2 


HOOPA 


HOPLAND  LARGO  STATION 

HOSSfiCK 
I  HUASNA 

HUCKLEBERRY  LAKE 

HUNTERS  0AM 
'  HUNTINGTON  LAKE 
I  MYAMPOM 

I  IDLEWILD  MWY  MNTNC  SI i 
IDRIA 

IDVLLWILO  RANGER  STA 

IMPERIAL 
INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE  ONION  VL' 
INOIO  U  S  DATE  GARDEN 
I  INYOKERN 

I  INYOKERN  ARMITAGE 
I  ONE 


HILl 


AIN 


I70M  LOS  ANGELES 
710  INYO 

I*!  SAN  MATEO 
■7251  PLUMAS 

Iti  MARIN 
<735j  MARIN 
'*7l  KINGS 
'51  LOS  ANGELES 

'61  SISKIYOU 
'67  SNTA  BARBARA 
'91  SHASTA 
36001  NEVADA 


,MEDA 

SONOMA 
SONOMA 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
SAN  OIEGO 
SAN  BENITO 
SAN  BENITO 

I  8ERDIN0 
TUOLUMNE 
LAKE 

SISKIYOU 
4010  LAKE 

TULARE 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
I  BENITO 
4062j  HUMBOLDT 
*0S4  HUMBOLDT 
4097  LAKE 

MENDOCIMO 
TULARE 

UIS  OBPO 
TUOLUMNE 
CALAVERAS 
FRESNO 
TRINITY 
DEL  NORTE 
SAN  BENITO 
RIVERSIDE 

IMPERIAL 
423Zi  INYO 
423ij  INYO 

RIVERSIDE 
427fli  KERN 
KERM 
4ze3  AMADOR 
LACER 

AN  BERDINO 
429d  EL  DORADO 


4286  ( 


JESS  VALLEY 
JOHNSONOALE 
JOICE  ISLAND 
JOSHUA  TREE 


KAISER  MEADOWS 
KEE  RANCH 
KELLOGG 


4  374  MODOC 


*ec 


SOLANO 

SAN  BERDINO 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

SNTA  BARBARA 

FRESNO 

SAN  BERDINO 

SONOMA 


KELSEYVILLE 

KELSEYVILLE  *  SW 
I  KENTFIELD 
I  KERLINGER 

KERN  RIVER   INTAKE  NO  3 

*kern  river  ph  no  I 

'  KERN  RIVER  PM  NO  3 
,  KETTLEMAN  CITY   I  SSW 
I  KETTLEMAN  STATION 
KILARC  POWER  HOUSE 

KINS  CITY 
KLAMATH 

KNEELAND  10  SSE 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
KYBUfil  STfiAWBEHRY 
LA  CHESCENTA  FC  251 
LAFAYETTE  2  NNE 
ILAGUMA  BEACH 
LAGUNA  BEACH  2 
LA  HONDA 


k6l  LAKE 
k493  LAKE 
tSOq  MARIN 

SAN  JOAQUIN 
TULARE 
k52d  KERN 


'►523 


CERN 


LAKE  I 


PINE 


LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  CITY 
LAKE  ELEANOR 
LAKE  MOUNTAIN 
LAKEPORT 
LAKEPORT  SCS 
LAKE  SABRINA 
LAKESHORE 
LAKESIDE  2  EnE 


469C  1 


UNIT 


4701  LAKE 
4703  LAKE 
470)  INYO 
4709  SHASTA 

SAN  DIEGO 


16 
35  58 
38  11 
3*  06 

33  OS 

33  06 

34  , 
37 


MONTEREY 
DEL  NORTE 
HUMBOLDT 
STANISLAUS 
EL  DORADO 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 
ORANGE 
ORANGE 
SAN  MATEO 

ALPINE 
46711  SAN  BEROINO 
MODOC 
.79  TUOLUMNE 


119  43 
17  55 
117  53 
117  55 


116  ' 


119  < 
121  34 
121  26 
121  20 
118  16 

117  52 

118  42 
UB  40 

120  52 


119  13 
123  27 
123  46 

120  40 


2701 
3001 
3SO0 
6375 
ISSO 


122  53 
116  52 
1Z2  54 
120  56 

122  13 
120  14 
120  06 


118  15 

117  57 
122  27 

121  OS 

122  31 

122  30 
.19  40 

118  24 

123  23 

120  25 
122  58 

121  16 


3140 
3500 
3240 
2350 
4666 
6900 
10000 
6580 
2693 
Z710 

210 
-166 
2618 
3S60 
3930 


121 

121  30 
121  33 
US  36 
123  10 

121  56 

122  S2 
122  SO 
116  57 


4366 
3348 
3013 
1370 
2346 


2765 
3195 
3870 
1460 

2900 
2960 
6SD0 


7800 
3220 
7020 
1260 
12S0  I 
2650 


120  56 

120  51 

115  08 
IZO  21 

120  16 

118  32 

122  03 

116  19 


122  40 

122  50 

122  S3 

122  33 

121  26 

118  29 

116  < 

18  26 


121  OS 
124  02 
123  54 
120  39 
120  09 

116  15 

122  06 

117  47 
117  46 
122  16 


I  24 
122  35 
122  55 
118  37 
122  23 
116  54 


VAR 
VAR 


MRS  CLARA  JONES 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  &  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLERTON  MUN  W  OEPT 
MRS  N  E  PANCOAST 
R  C  KYLE 


CALIF 


;  CO 


WILLIAM  BREEOLOVE 
U  S  FOREST  SERVICE. 
U  S  WEATHER  BUREAU 
US  NAT  PARK  SERVICE 
SANTA  BARBARA  WTR  DEP 
GILHOY  FIRE  DISTRICT 


VULIAM  . 


KICI 


MRS  I 


WEST 


KERN  CO  FSIftY  ♦  F  D 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  F  WALL 
MRS  ALIA  M  BOGUE 
I   C  EVERLY 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CARL  E  BEYER 
ALOYSIUS  J  KELLY 

HOMER  L  PARNELL 

US  NAT   PARK  SERVICE 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

U  5  FOREST  SERVICE 

MRS  LAURA  B  CEOERLOF 

CITY  OF  BERKELEY 

DUANE   J  COX 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOSEPH  E  BUTTNER 

JAMES  P  KINDRED 


JAMES  P  KINDRED 
L  A  WTR  *  PWR  OEPT 
SAN  MATEO  DEPT  AGR 
ALBION  A  SARGENT 
U  S  AIR  FORCE 

CLOSED  8/31/59 
STATE  DIV  OF  FSTfiY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
OLIN  LEWIS 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  OIV  OF  HWYS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 


MRS  I 


I  ORENJ 


5P  5P 
BA 

MID  VAR  t 


36S0 
2060 
9110 
4300 
1600 


7S0O 
52S0 
4613 

3164 
1343 
13S6 
9065 
10T5 


VAI 

9aJ  9A 
VAR 


CITY  FIRE  DEPARTMENT 

W  F  IvERSEN 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

LAKE  HEMET  HUN  WATER 

VISTA   IRRIG  OIST 

MAX  D  LEV 

MRS  CLORENE  AKERS 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

DANNY  BLACKBURN 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 
GEORGE  G  HOBERG 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  OEPT 
G  ROBINSON 
CITY  OF  HOLLISTER 
ARTHUR  W  HOLSWORTH 
eUR   INDIAN  AFFAIRS 
MRS  DOROTHY  MC  COLLUN 
MRS  CHRISTINE  M  HUfF 

CLIFFORD  W  CRAWFORD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  ANN  ROTTA 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
P  G  *  E  COMPANY 
SO  CALIF  EDISON  CO 
FRANCES  V  MOSS 
STATE  DIV  OF  HWYS 
NEW  IDRIA  0-S  MIN  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 

IMPERIAL  IRRIG  DIST 
L  A  WTR  *  PWR  DEPT 
L  A  WTR  *  PWR  DEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
N  CO  FIRE  OEPT 
N  O  I  S 
STATE  OIV  OF  HWYS 

E  ROSE 
METRO  WATER  DEPT 
I  S  WEATHER  BUREAU 


CLOSED  b731/99 
DESERT  JOURNAL  PUB  CO 
ZENOS  Y  COLEMAN 
CHARLES  VILINEK 
JOHN  K  CHASE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  RUTH  F  RUSINOW 

JOSEPH  J  GLEBE 
MRS  KAREN  V  BACCI 
HISS  BETSY  A  KLEIN 
PAC  COAST  AGGREGATES 
ALGOT   T  L0F6EHG 
SO  CALIF  EOISON  CO 
SO  CALtF  EDISON  CO 
STANDARD  OIL  CO  CAL 
P  G  *  E  COMPANY 
.  E  COMPANY 

STATE  OlV  OF  FSTRY 
HAROLD  DEL  PONTE 

LEE  EMERSON 
RAYMOND  WILLMS 
HARRY  STEvENSON 
CHESCENTA  VLY  CO  W  0 
ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

ATER  DISTRICT 
JAMES  C  ALLEN 

DEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD  F  D 
MRS  FERROL  HC  COwIN 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 
WILLIE  GREENE 
SOIL  CON  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
I  S  BUR  RECLAMATION 
HELIX  IftRlG  DIST 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DEUUNAGE  t  1 

LATITDDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

E 

SPECIAL 

LAKE  SPAULOING 

4713 

NEVADA 

39  19 

120  38 

5156 

5P 

51 

P  G  ♦  E  COMPANY 

LAKE   SPAULDING  DAM 

4714 

NEVADA 

39  20 

120  38 

4960 

4P 

4P 

P  6  4.  E  COMPANY 

LAKE  WOMLFORD 

4726 

SAN  DIEGO 

33 

33  10 

117  00 

1500 

C 

ESCONOIDO  MTL  WTR  CO 

LA  MESA 

4735 

SAN  DIEGO 

33 

32  46 

117  01 

530 

5P 

LA  MESA  FIRE  DEPT 

LANCASTER 

LOS  ANGELES 

15 

34  42 

118  09 

2350 

MIO 

SO  CALIF  EOISON  CO 

LA  PANZA  RANCH 

4767 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  23 

120  10 

1550 

c 

A8E  E  ZIMMERMAN 

LA  PORTE 

4773 

PLUMAS 

39  41 

120  58 

4975 

c 

MICHAEL  C  LIBBEY 

LAS  PLUMAS 

4612 

BUTTE 

39  41 

121  29 

506 

5P 

6F 

P  G  ♦  E  COMPANY 

LAYTONVILLE 

48S1 

MENDOCINO 

39  42 

1640 

c 

EDWARD  E  DOWNING 

LE6EC 

4863 

KERN 

IC 

34  50 

118  52 

3585 

KERN  CO  F IRE  OEPT 

LECHUZA  PATROL 

STATION  FC  352  B 

4667 

LOS  ANGELES 

33 

34  OS 

116  53 

c 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

leesville  keeoan  ranch 

4660 

COLUSA 

23 

39  09 

122  26 

1330 

MATTHEW  J  KEEGAN 

LE  GRAND 

4684 

MERCED 

27 

37  14 

120  15 

255 

5P 

MERCED  CO  FIRE  DEPT 

LEMON  COVE 

4690 

TULARE 

36  23 

119  02 

513 

5P 

51 

KAWEAH  LEMON  CO 

LEWIS  CR  K INGS  CANYON 

4920 

FRESNO 

1: 

36  48 

118  *1 

4650 

VAfI 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LINDSAY 

4957 

TULARE 

9 

36  11 

119  0* 

395 

7P 

FRANK  DE  CHA I NE 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 

4986 

LOS  ANGELES 

13 

3*  19 

116  16 

2750 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LIVE  OAK  CANYON  FC  230C 

499: 

LOS  ANGELES 

2< 

34  07 

1255 

5P 

LIVERMORE  2  SSW 

ALAMEDA 

37  39 

121  *7 

5*5 

7A 

7A 

MRS  H    1  OUARTERHAN 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

S002 

LOS  ANGELES 

15 

3*  28 

117  45 

3820 

6P 

MRS  E  A  EQERLE 

LOCKWOOO  2  N 

•017 

MONTEREY 

24 

35  58 

121  05 

1104 

c 

ARCHIE  M  WEFERLING 

LOCKWOOD  MESA 

5023 

SAN  OIEGO 

33 

32  59 

117  15 

200 

7, 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

LODI 

5032 

SAN  JOAOUIN 

16 

38  07 

121  17 

5P 

5P 

LODI    SEWAGE   TREAT  PL 

LOGAN  MEADOW 

5040 

MADERA 

27 

37  20 

119  19 

3*00 

VAI 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

S064 

SNTA  BARBARA 

32 

3*  40 

120  28 

72 

4P 

4P 

LOMPOC   SEW  TREAT  PL 

LONE  PINE  COTTONWOOD  PH 

5067 

INYO 

19 

36  27 

lie  03 

3790 

c 

L  A  WTR  +  PWR  OEPT 

LONE  TREE  CANYON 

5074 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  37 

121  23 

420 

6^ 

EDWARD  C  GERLACH 

5071 

T  UOL  UHN  E 

3 

38  11 

5200 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

VLONG  BEACH 

LOS  ANGELES 

lie  12 

3P 

lOP 

JOHN  W  TEED 

LONG  BEACH  WB  AP 

5065 

LOS  ANGELES 

116  09 

MID 

MIC 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LONG  VALLEY  I NSP  STA 

5066 

SIERRA 

18 

39  *1 

120  01 

5060 

lOP 

CHARLES  H  GRAY 

LORAINE 

5098 

KERN 

10 

35  IB 

lie  26 

2720 

c 

CHARLES  W  POOLE 

LOS  ALAMOS 

5107 

SNTA  BARBARA 

33 

34  45 

120  17 

565 

BA 

HENRY  R  GEwE 

DLOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

5114 

LOS  ANGELES 

13 

33  56 

UB  23 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

5115 

LOS  ANGELES 

13 

34  03 

lie  14 

312 

HID 

Mil 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  BANCS 

sua 

MERCED 

27 

37  03 

120  51 

125 

5P 

ROGER  C  RICE 

LOS  SANOS  ARBURUA  RANCH 

5119 

MERCED 

36  53 

120  56 

860 

SS 

ARBURUA  RANCH 

5123 

37  13 

426 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

LOS  GATOS  4  SW 

5125 

SANTA  CRUZ 

37  11 

122  02 

LEON  5  MILLER 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

514T 

SNTA  8AR8ARA 

32 

34  33 

119  47 

1029 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOST  HILLS 

5151 

KERN 

10 

35  37 

119  41 

285 

c 

KERN  CO  FSTRY  ♦  F  0 

LOWER  KIBBEY  RIDGE 

SI  60 

TUOLUMNE 

37 

38  01 

119  53 

6500 

VAR 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

LOWER  OTAT  RESERVOIR 

5162 

SAN  OIEGO 

32  37 

116  56 

500 

c 

SAN  DIEGO  WTR  OEPT 

LOYAL  TON 

5171 

SIERRA 

39  41 

120  15 

8A 

ROLLO  LARSEN 

LUCERNE  VALLEY  I  WSW 

5182 

SAN  BERDINO 

34  26 

116  58 

3015 

SS 

SS 

ROY  A  FLETCHER 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

5184 

MONTEREY 

35  53 

121  27 

355 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVO 

S212 

SAN  BERDINO 

21 

34  06 

117  20 

1160 

c 

SAN  BERNARDINO  FCO 

521! 

SAN  BEROINO 

2| 

34  12 

2250 

2P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

5218 

SAN  BERDINO 

117  29 

BA 

J, 

U  S  FOREST  SERVICE 

MADELINE  MNTNC  STA 

5231 

LASSEN 

21 

41  04 

120  28 

5300 

&t 

ROBERT  P  LESLEY 

MADERA 

5233 

MADERA 

27 

36  58 

120  04 

266 

8A 

8A 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

52*4 

TRINITY 

17 

40  27 

123  32 

2775 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAGIC  MOUNTAIN 

5256 

LOS  ANGELES 

34  24 

lie  17 

4*50 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5256 

LAKE 

2: 

38  51 

122  4  7 

2360 

c 

MAMMOTH  PASS 

5284 

MONO 

19 

37  37 

95O0 

VAR 

OEPT  WATER  RESOURCES 

MANDEVILLE  ISLAND 

5296 

SAN  JOAOUIN 

27 

36  02 

121  34 

10 

VAR 

VAR 

VAN 

JESSE  FIERRO 

MANZANITA  LAKE 

5311 

SHASTA 

23 

40  32 

121  34 

5650 

BA 

BA 

US  NAT    PARK  SERVICE 

S32< 

28 

35  54 

1533 

UP 

MARICOPA 

KERN 

119  23 

ep 

8P 

BANKLINE  OIL  COMPANY 

MARIPOSA 

5  346 

MARIPOSA 

27 

37  29 

2011 

9A 

MRS  GABRIELLE  WILSON 

MARKLEEVILLE 

5356 

ALPINE 

36  42 

119  47 

5546 

c 

ELOISE  B  FAIRBANKS 

MARTINEZ   3  S 

5371 

CONTRA  COSTA 

37  58 

122  08 

225 

c 

MARGARET  S  PLUMMER 

MARTINEZ    )  SSE 

537Z 

CONTRA  COSTA 

37  58 

122  06 

278 

CHARLES  P  WEAVER 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

5377 

CONTRA  COSTA 

4 

36  01 

122  06 

26 

9A 

9; 

CUT  FIRE  DEPARTMENT 

MAftYSVILLE 

53651 

YUBA 

a 

39  09 

121  36 

60 

lOA 

lOA 

MRS  J  QANTTARI 

540( 

TUOLUMNE 

37 

37  53 

119  51 

4518 

9P 

CITY  SAN  FRANCISCO 

MC  CARTHY  POINT  RS 

5*44 

TEHAMA 

23 

40  11 

121  41 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

5449 

S  I  5K I YOU 

21 

41  16 

3300 

6A 

C  H 

THOMAS  WILL lAMS 

MEADOW  LAKE 

5496 

FRESNO 

^ 

37  OS 

119  26 

4*65 

7A 

RADIO  STATION  KRFM 

MECCA  3  SE 

55021 

RIVERSIDE 

33  33 

116  02 

-175 

SA 

D  8  W  ALEXANDER 

MEDICINE  LAKE 

5505 

SISKIYOU 

41  35 

121  37 

6726 

VAR 

s 

OEPT  WATER  RESOURCES 

MENOOTA  DAM 

5528 

FRESNO 

27 

36  47 

120  22 

166 

7- 

FRANK  F  MOI T02A 

MERCED  FIRE   STATION  2 

5532 

MERCEO 

1* 

37  18 

120  29 

169 

CITY  OF  MERCED 

MERCED  2 

5535 

MERCED 

37  19 

120  29 

166 

c 

MERCED   I RRIG  01  ST 

mercey  hot  springs 

5550 

FRESNO 

27 

36  *2 

120  52 

1165 

5P 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

MEYERS  INSPECTION  STA 

5572 

EL  DORADO 

38  51 

120  01 

2P 

STATE  OF  CALIFORNIA 

MICHIGAN  BLUFF 

5586 

PLACER 

39  03 

120  4* 

3500 

z 

ROBERT  C  WHCELER 

5598 

2: 

38  45 

1122 

6A 

MIDOLEWATEH 

5602 

KERN 

10 

35  30 

119  *9 

803 

5P 

5A 

UNION  OIL  CO  OF  CAL 

MILFORD  LAUFHAN  RS 

S623I 

LASSEN 

18 

40  08 

120  21 

4860 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILL  CREEK  NO  2 

5629 

SAN  BERDINO 

28 

34  05 

117  02 

2940 

3P 

3P 

SO  CA,.IF  EDISON  CO 

MILL  CREEK  INTAKE 

56321 

SAN  BERDINO 

28 

34  09 

116  57 

4956 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILO  5  NE 

5669 

TULARE 

9 

36  IT 

116  *6 

3400 

c 

MRS  ETHEL  WALKER 

MINERAL 

5679 

TEHAMA 

23 

40  21 

121  36 

4911 

8A 

6A 

C  H 

US  NAT  PARK  SERVICE 

MINERAL  KINO 

5660 

TULARE 

9 

36  26 

lie  35 

7975 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

5713 

HUMBOLDT 

T 

40  12 

123  46 

400 

9P 

c 

HAROLD  R  CHACE 

MITCHELL  CAVERNS 

5721 

SAN  BEROINO 

6 

34  56 

115  32 

4310 

5P 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

572; 

36  45 

9  700 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO 

5738 

STANISLAUS 

37  39 

121  00 

91 

MIO 

MODESTO  IRRIG  OIST 

MODESTO  2 

57*1 

STANISLAUS 

37 

37  38 

121  00 

92 

c 

CITY  OF  MODESTO 

MOJAVE 

S756 

KERN 

35  03 

118  10 

2735 

: 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

MONACHE  MEADOWS 

5777 

TULARE 

10 

36  13 

118  10 

8000 

VAI 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MONO  LAKE 

5779 

MONO 

38 

38  01 

119  09 

6520 

5P 

MONO  INN 

MONTAGUE   3  NE 

5765 

S ISK lYOU 

12 

41  45 

122  28 

26*0 

c 

TOM  W  WILLIAMS 

MONTEREY 

5795 

MONTEREY 

36  36 

121  54 

335 

SS 

SS 

ROBERT  W  JOHNSON 

MONTGOMERY  CREEK  2  SSW 

ssos 

SHASTA 

21 

40  49 

121  56 

2100 

c 

MONT  I  CELLO  DAM 

5818 

23 

36  30 

122  07 

505 

9A 

9A 

US  BUR  RECLAMATION 

MOORPAHK   1  SSE 

5823 

VENTURA 

33 

34  17 

520 

8A 

US  SOIL  CON  SERVICE 

MORENA  DAM 

5840 

SAN  DIEGO 

33 

32  41 

116  31 

3075 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

MORGAN  HILL  2  E 

5644 

SANTA  CLARA 

37  06 

121  37 

229 

8A 

MRS  THELMA  F  DOWNER 

MORGAN  HILL  80SSANA  RO 

S8*7 

SANTA  CLARA 

20 

37  09 

121  47 

770 

c 

LEONARD  A  BOSSANA 

MORGAN  HILL  SCS 

5653 

SANTA  CLARA 

2C 

37  06 

121  39 

350 

: 

US  SOIL  CON  SERVICE 

MORONOO  VALLEY 

5663 

SAN  BEROINO 

i 

34  03 

116  3* 

2580 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

5666 

SN  LUIS  OBPO 

35  22 

120  51 

115 

5P 

5P 

MORRO  BAY  F  P  OIST 

MORRO  bay  3  N 

5669 

SN  LUIS  OBPO 

35  25 

120  51 

670 

MID 

STANDARL>  OIL  OF  CALIF 

MOUNTAIN  PASS 

5690 

SAN  BERDINO 

6 

35  26 

115  32 

*735 

SS 

MT  PASS  SERVICE  STA 

MOUNT  BALDY  FC  BSG 

5900 

SAN  BERDINO 

26 

34  19 

117  39 

4275 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOUNT  DANAHER 

5909 

38  45 

3408 

8A 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

5915 

CONTRA  COSTA 

121  56 

7A 

CAL  DIV  BE>CH  •  PARK 

»«UNT  HAMILTON 

5933 

SANTA  CLARA 

37  20 

121  39 

4206 

IIP 

UP 

M 

U  S  WB  OBSERVER 

MOUNT  HEBRON  11  ESE 

59*0 

S I SK I  YOU 

12 

41  44 

121  *6 

4380 

4P 

JOHN  L  Parsons 

MOUNT  HEBRON  RANGER  STA 

5941 

S  ISK I  YOU 

12 

*l  *7 

122  00 

4350 

6A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOUNT  MADONNA 

SANTA  CRUZ 

20 

37  01 

1800 

c 

JACK  1  SCHEll 

MOUNT   SHASTA  SKI  BOWL 

5980 

SISK 1  YOU 

122  12 

9A 

mount   SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT   SHASTA  SLOPE 

5962 

SISKIYOU 

23 

*1  22 

122  1* 

7900 

VAf 

OEPT  HATER  RESOURCES 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

5983 

SISKIYOU 

*1  19 

123  19 

3544 

MIt 

MID 

Z  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MOUNT    TAMALPAIS  2  SW 

599* 

MARIN 

17 

37  5* 

122  36 

1*75 

Z 

CALIF  OiV  UEACH  *  PKS 

6006 

LOS  ANGELES 

1; 

3*  1* 

5709 

4P 

4f 

Z  H 

U  S  WB  OBSERVER 

MUIR  WOODS 

MARIN 

17 

37  5* 

122  3* 

171 

US  NAT  PARK  SERVICE 

MUMBO  BASIN 

6032 

TRINITY 

39 

*1  12 

122  32 

5700 

VAf 

5 

DEPT  WATER  RESOURCES 

NACIMIENTO  DAM 

6056 

SAN  LUIS  OBPC 

24 

39  46 

120  93 

770 

4P 

*F 

4R 

MONTEREY  CO  FCwCO 

NAPA 

6069 

NAPA 

11 

38  18 

122  17 

16 

7A 

EARL  S  GIPSOM 

DNAPA  STATE  HOSPITAL 

6074 

17 

38  17 

60 

5f 

8A 

JOHN  F  ALLEMANT 

NAVARRO  1  NW 

6105 

MENDOCINO 

39  10 

123  3* 

220 

Z 

HASONITE  CORPORATION 

NEEDLES 

6115 

SAN  BERDINO 

34  90 

114  36 

480 

c 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

6118 

SAN  BERDINO 

S 

34  46 

11*  37 

913 

MIO 

MI( 

FED  AVIATION  AGENCY 

NEENACH 

6122 

LOS  ANGELES 

IS 

34  *8 

118  35 

3890 

SP 

L  A  WTR  ♦  PWH  OEPT 

NEVADA  CITY 

6136 

NEVADA 

a 

39  16 

121  02 

2600 

8A 

8A 

CITY  OF  NEVADA  CI lY 

NEWARK 

6144 

ALAMEDA 

37  31 

122  02 

14 

8A 

8A 

8A 

LESLIE  SALT  COMPANY 

NEWBURY  PARK  4  SW 

6149 

VENTURA 

33 

3*  09 

118  58 

760 

5P 

RANChO  sierra  VlSTA 

NEWHALL   SOLEDAD  FC  32  C 

6162 

LOS  ANGELES 

29 

34  23 

118  32 

1343 

4P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

NEWHALL  U  S  RANGER  STA 

6164 

LOS  ANGELES 

29 

34  22 

118  31 

13*3 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

NEWMAN  2  NW 

6166 

STANISLAUS 

27 

37  21 

12t  03 

108 

5P 

5P 

RICHARD  A  SMITH 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

6175 

ORANGE 

33 

33  36 
38  5* 

117  93 
121  35 

8 

47 

9P 
«A 

NEWPORT  HARBOR  DEPT 
RECLAMATION  DIST  1001 

NICOLAUS 
NiLAND 

6193 
6197 

SUTTER 
IMPERIAL 

1 

C 

33  17 

119  31 

-55 

7il 

IMPERIAL   IRRIG  OIST 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

6252 

MADE R A 

27 

37  14 

119  30 

2610 

8A 

»t 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

PNORTH  HOLLYWOOD 

6296 

LOS  ANGELES 

11 

34  10 

118  23 

619 

9P 

if 

SN  FERNDO  VLY  TIMES 

NOVATO  1  WNW 

629( 

MARIN 

11 

38  08 

132  43 

350 

c 

EDWARD  L  THOMPSON 

-  ua  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

j 

COUNTY  ! 

1 

LATTTODE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  PBECff-l 

u 

S  SN  JOAQUIN  IR  DIST 

OAK  KNOLL  fiANGEB  STA 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALAMEDA 

MIC 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ALLARO  A  CALKINS  JR 

RICHARD  PLEINER 

SONOMA 

ANDREW  J  BLANEY 

fOCEANSIOE  CAMP 

U  S  MARINE  CORPS 

OCEANSlOE  PUMPING  PLANT 

6377 
5379 

SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 

3   33  13 
3   33  13 

117  24 
117  21 

60 

30 

c 

OCEANSIDE  WATER  DEPT 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OILFIELDS  JOAOUIN  RIDGE 

FRESNO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

ORANGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  BEATRICE  RYAN 

ORANGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  COVE 

ORANGE  COVE  CIT  AS5N 

ORICK  PRAIBIE  CREEK  PK 

HUMBOLDT 

CAL  DIV  BEACH  <  PARK. 

ORINDA  BOWMAN 

&S02 

CONTRA  COSTA 

4   37  52 

122  10 

550 

ARTHUR  W  BOWMAN 

ORLANO 

6^06 

3   39  45 

122  12 

254 

BA 

ORLAND  UNIT  wU  ASSN 

ORLEANS 

HUMBOLDT 

E  J  ANDERSON 

CITY  OF  OROVILLE 

6f 

ALBERT  E  PALMER 

OBOVILLE  RANGEP  STATION 

STATE  DIV  OF  FSIRY 

MARIPOSA 

DERI  WATER  RESOURCES 

VENTURA 

CITY  OF  OXNARO 

OZENA 

VENTURA 

"'^S^B^R^rIc  AMATION 

PACHECO  PASS 

658: 

7    37  04 

121  11 

650 

C 

PACIFIC  HOUSE 

EL  DORADO 

1  38  45 

120  30 

3440 

BA 

FLOYD  R  POOLE 

PACOIMA  DAM  FC  33  A-E 

LOS  ANGELES 

E  K  BARR 

SAN  BENITO 

JOHN  P  OHRWALL 

PALMDALE 

LOS  ANGELES 

2659 

5P 

5( 

PALMDALE   IRRIG  DIST 

PALMDALE  2  NE 

LOS  ANGELES 

c 

PALMDALE   IRHI&  DIST 

palmoale  faa  airport 

LOS  ANGELES 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

PALM  SPRINGS 

RIVERSIDE 

5P 

5P 

PALM  SPOS  FIRE  DEPT 

PALO  ALTO  CI TT  HALL 

SANTA  CLARA 

4   37  27 

122  08 

23 

SA 

c 

ENGINEERING  DEPT 

paloma 

MONTEREY 

JAMES  A  BELL 

PALOMAR  MTN  OBSERVATOfiV 

665"; 

3   33  21 

116  51 

5560 

MIO 

C  H 

PALOMAR  OBSERVATORY 

PALOS  VEROES  EST  FC  hSD 

LOS  ANGELES 

3  33  48 

lie  23 

200 

9P 

667' 

SAN  BENITO 

1265 

MISS  LlLT  BERG 

PANOCHE  JUNCT I  ON 

FRESNO 

5P 

BA 

PARADISE  CEMETERY 

PARADISE  MEADOW 

TUOLUMNE 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

SAN  BERDINO 

7A 

7A 

c 

METRO  WATER  DISTRICT 

MONTEREY 

7A 

HERBERT  H  DURHAM 

PARKFIELD  7  NNW 

MONTEREY 

C 

RAULSTON  P  MORRISON 

PASADENA 

LOS  ANGELES 

PASADENA  WATER  OEPT 

PASKENTA  RANGER  STATION 

6726 

TEHAMA 

3  39  53 

122  32 

755 

8A 

U  S  FOREST  SERV ICE 

PASO  ROBLES 

673( 

SN  LUIS  O8P0 

4  35  38 

120  41 

700 

5P 

5P 

CITY  OF  PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  5  NW 

SN  LUIS  06P0 

4   35  41 

120  '•5 

995 

C 

FRANCIS  F  NELSON 

PASO  ROBLES  FAA  AIRPORT 

SN  LUIS  06PO 

MID 

MiO 

FED  AVIATION  AGENCY 

PAT T 1  WAT 

KERN 

3868 

7A 

HUDSON  RANCH 

MRS  ANITA  V  KUNK.LER 

PEAR  LAKE 

TULARE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PETALUMA  FIRE   STATION  2 

PETALUMA  FIRE  DEPT 

SONOMA 

VICTOR  E  CHAIX 

PIEDRA 

FRESNO 

MRS    IDA  H  AKERS 

STATION  FC  3Z1  E 

6891 

LOS  ANGELES 

9   34  40 

U8  26 

3286 

5P 

LOS  ANGELES  FIRE  DEPT 

PINNACLES  NATIONAL  MON 

SAN  BENITO 

US  NAT    PARK  SERVICE 

VENTURA 

CAMULOS  RANCH 

PISKO  BEACH 

SN  LUIS  OBPO 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE  5 

P   G  +   E  COMPANY 

EL  DORADO 

P   G   *   E  COMPANY 

EL  DORADO 

INST  FST  GENETICS 

PLACERVILLE  1  W 

EL  DORADO 

CITY  OF  PLACEfiVlLLE 

PLYMOUTH 

7000 

AMADOR 

6  38  29 

120  51 

1096 

8A 

POINT  ARENA 

7001 

MENDOCINO 

7  36  55 

123  42 

197 

8A 

8i 

c 

JAMES  0  MOUNGOVAN 

POINT  AflGUELLO  WB 

SNTA  BARBARA 

U  S  WEATHER  BUREAU 

POINT  ARGUELLO 

SNTA  BARBARA 

UP 

U  S  COAST  GUARD 

SN  LUIS  OBPO 

UP 

U  S  COAST  GUARD 

POMONA 

LOS  ANGELES 

J  C  ADAMSON 

PORT   CHICAGO  NAVAL  OEP 

CONTRA  COSTA 

U  S  NAVAL  MAGAZINE 

PORTEfiVlLLE 

TULARE 

8A 

JOHN  H  OAYBELL 

PORTOLA 

PLUMAS 

REUBEN  G  DALTON 

PORTUGUESE  MEADOW 

709: 

0   35  48 

116  34 

7000 

VAR 

POSEY  3  E 

7096 

TULARE 

0  35  48 

ue  36 

4920 

7A 

WILLIAM  R  BOOTH 

POTTER  VALLEY  3  NNW 

MENDOCINO 

OTTO  R  HUGHES 

POTTEfi  VALLEY  3  SE 

MENDOCI NO 

RUSSELL  E  NEAR 

POTTER  VALLEY  PWR  HOUSE 

MENDOCINO 

3P 

P  G  *  E  COMPANY 

SAN  DIEGO 

POWAY  HUN  WATER  DIST 

PRADO  DAM 

RIVERSIDE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PRIEST  VALLEY 

7  J  5C 

MONTEREY 

4  36  11 

120  42 

2300 

SS 

NELSON  H  PALMER 

OUAK ING  ASPEN 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OUINCY  RANGER  STATION 

PLUMAS 

U  S  FOREST  SERVICE 

RAMONA  SPAULDI NG 

7231 

3  33  04 

116  51 

1*70 

6P 

7244 

SAN  DIEGO 

3  33  14 

116  32 

41  10 

It 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RANDS8UP0 

KERN 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

RAYwooD  Flats 

SAN  BERDINO 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

TEHAMA 

MID 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

REDOING  1  SE 

SHASTA 

c 

CITY  OF  REDDING 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

SHASTA 

5P 

REDDING  FIRE  CHIEF 

REDLAND5 

SAN  BERDINO 

REDLANDS  DAILY  FACTS 

REDWOOD  C 1 TY 

CITY  FIRE  DEPT   STA  2 

REDWOOD  VALLEY 

MENDOCINO 

THOMAS  H  JAMESON 

7370 

SACRAMENTO 

1  30  42 

121  10 

309 

MIO 

'RICHMOND 

7414 

CONTRA  COSTA 

4  37  56 

122  21 

55 

8A 

CITT  OF  RICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STATION 

CONTRA  COSTA 

CLOSED  9/30/59 

RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  3 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 

RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 

RIVERSIDE 

BA 

SA 

CG 

CITRUS  EXP  STATION 

ROBERTSON  FLAT 

CORPS  OF  ENGINEERS 

INYO 

DEPT  WATER  RESOURCES 

RAYMOND  H  JOHNSON 

ROSE  MARIE  MEADOW 

FRESNO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

ROUND  MEADOW 

7579 

TULARE 

0  35  58 

116  21 

9000 

VAI 

CALIF  STATE  ENG 

ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 

7580 

SHASTA 

3  40  49 

121  56 

2117 

7A 

MRS  HARIAN  L  BERTAGNA 

RUNNING  SPRINGS   I  E 

SAN  BERDINO 

SACHES  SPRINGS 

TUOLUMNE 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SACRAMENTO 

MIO 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

■SACRAMENTO  WB  CITY 

SACRAMENTO 

MIO 

c 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SADDLE  CAMP  RANGER  SIA 

TEHAMA 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAGEHEN  CREEK 

NEVADA 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

SAINT  HELENA 

EDWIN  L  PAULSON 

SAINT  HELEN*  4  MSW 

NAPA 

EDWIN  H  LEARNED 

122  22 

1050 

MRS  CLARA  B  ABREU 

SAINT  JOHN 

T65( 

GLENN 

3   39  43 

122  00 

1*5 

7A 

JAMES  A  STURGEON 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

CONTRA  COSTA 

4   37  90 

122  06 

625 

9P 

BROTHER  U  BENEDICT 

SALINAS 

7667 

MONTEREY 

4   36  40 

121  39 

*6 

*GR  EXTENSION  SER 

SALINAS  2  E 

MONTEREY 

4   36  40 

121  37 

80 

6P 

5P 

SALINAS  RURAL  f  D 

SALINAS  DAM 

767; 

SN  LUIS  OBPO 

*  35  20 

120  30 

137S 

6A 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

SALSIPUEDES  PAGING  STA 

SNTA  BARBARA 

32  34  39 

120  2* 

290 

9P 

JOE  CABRAL  JR 

SALT  SPRINGS  PwR  HOUSE 

6   38  30 

120  13 

3700 

3P 

3P 

3P 

P  G  *  E  COMPANY 

SALYER  RANGER  STATION 

7691 

TRINITY 

35  40  S3 

623 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  ANDREAS  2  S 

7702 

CALAVERAS 

2   36  10 

120  40 

85* 

7A 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

7711 

LOS  ANGELES 

8   34  10 

117  40 

239* 

*P 

4P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SAN  ANTONIO  MISSION 

7714 

MONTEREY 

4   36  01 

121  15 

1060 

7P 

7P 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  BENITO 

7719 

SAN  6EN1 TO 

0   36  31 

121  09 

1399 

c 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

SAN  BERDINO 

8  34  08 

117  16 

1129 

6P 

6P 

S  a  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  CLEMENTE  dam 

7731 

MONTEREY 

4   36  26 

121  42 

7A 

CALIF  WTR  +  TEL  CO 

SANOBERG  PATROL 

STATION  FC   130  B 

7734 

LOS  ANGELES 

9   34  45 

lie  43 

*025 

4P 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

SANOBERG  WB 

7735 

LOS  ANGELES 

29   34  45 

lie  44 

4517 

HID 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

»5AN  DIEGO  WB  AIRPORT 

7740 

SAN  OIEGO 

33   32  44 

UT  10 

MIO 

HID 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  OIMAS  FIRE  WRO  FC99 

7749 

LOS  ANGELES 

16   34  06 

117  48 

6A 

SAN  DIMAS  FIRE  STA 

SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 

7790 

LOS  ANGELES 

26   34  12 

117  46 

2720 

cc 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 

7755 

SANTA  CLARA 

0   37  01 

121  20 

36» 

c 

STATE  DIV  OF  HWTS 

SAN  FERNANDO 

7759 

LOS  ANGELES 

3   34  16 

US  28 

96S 

6P 

S  F  HEIGHTS  LEMON  AN 

STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

1  DRAINAGE  %  \ 

LATTTODE 

LONGTrODE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP.  1 

1  PHECIP. 

SPECIAL 

SAN  FERNANDO  PH  3 

LOS  ANGELES 

1248 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  FRANCI SCO 

SAN  FRANCISCO 

37  46 

32 

5P 

MIO 

c 

CITY  SAN  FRANCISCO 

VSAN  FRANCISCO  WB  AP 

SAN  HATEO 

37  37 

122  23 

8 

MIC 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

VSAN  FRANCISCO 

FEDERAL  BUILDING 

7772 

SAN  FRANCISCC 

37  47 

122  29 

52 

MIO 

HIC 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

LOS  ANGELES 

26 

34  09 

117  5* 

5P 

PASADENA  WATER  DEPT 

SAN  GABRIEL  DAM  FC*26flE 

7779 

LOS  ANGELES 

26 

34  12 

117  52 

1*61 

5P 

c 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

7765 

LOS  ANGELES 

13 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  GREGOBIO  3  SE 

SAN  MATEO 

37  18 

122  20 

355 

5P 

5P 

POMPONIO  RANCH 

SAN  JACINTO 

RIVERSIDE 

33 

1550 

7P 

7P 

BYRON  JOHANSEN 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

RIVERSIDE 

33 

33  47 

116  56 

1560 

c 

STATE  DIV  OF  FSTfiY 

SAN  JOAOUIN  E«P  RANGE 

7817 

MADERA 

27 

37  06 

1100 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

»SAN  JOSE 

7821 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  5* 

70 

MID 

MID 

C  J 

E  0  BILLWILLER 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3  SSE 

SAN  BENITO 

36  49 

121  31 

900 

c 

MRS  M  A  BINGHAM 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

ORANGE 

33 

117  31 

730 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SN  LUIS  OBPO 

35  18 

120  40 

300 

7A 

7A 

c 

CAL  STATE  POLY  COL 

SAN  MARCOS  RANCH 

7861 

32 

34  33 

119  52 

eoo 

7A 

7A 

c 

U  S  BUH  RECLAMATION 

786* 

SAN  HATEO 

37  3* 

122  19 

30 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  N I  COLAS  ISLAND 

33 

902 

c 

LOS  ANGELES 

33 

33  43 

10 

5P 

5P 

HARINE  EXCHANGE 

7880 

HARIN 

17 

37  96 

122  32 

31 

5P 

CITY  ENGINEER 

7688 

ORANGE 

26 

117  52 

119 

5P 

5P 

SANTA   ANA   FIRE  DEPT 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

SAN  BERDINO 

28 

34  07 

117  07 

1980 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  BERDINO 

28 

34  09 

117  03 

2769 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

7897 

LOS  ANGELES 

13 

34  12 

ue  01 

2035 

5P 

G  ROBINSON 

SANTA  BARBARA 

7902 

SNTA  BARBARA 

33 

34  26 

119  42 

100 

5P 

5P 

c 

S  BARBARA  FIRE  DEPT 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

7905 

33 

34  26 

119  50 

9 

HIC 

MIO 

SANTA  BARBARA   TV  PEAK 

7909 

SNTA  BABBARA 

3*  32 

119  57 

4000 

TV  STATION  KEYT 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  56 

68 

6P 

5P 

UNIV  OF  SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 

79U 

SANTA  CRUZ 

36  99 

122  01 

125 

5P 

5P 

ROBERT   E  BURTON 

SANTA  FE  DAM 

7926 

LOS  ANGELES 

1: 

34  07 

117  56 

427 

OA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

7930 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

35  22 

120  36 

1200 

6P 

JOSEPH  C  HC  KUSICK 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

7933 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  22 

120  38 

1100 

8A 

D  DALE  RUSKOVlCH 

SANTA  MARIA 

SNTA  BARBARA 

30 

3*  97 

120  26 

22* 

OA 

6A 

CLOSED  4/25/59 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

SNTA  BARBARA 

30 

120  27 

238 

HID 

HIC 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SANTA  MONICA 

795C 

LOS  ANGELES 

33 

3*  01 

116  29 

80 

CITY  SANTA  MONICA 

USANTA  MONICA  PIER 

7953 

33 

3*  00 

118  30 

15 

5P 

5P 

SANTA  PAULA 

VENTUBA^""^^ 

CO  AGRICULTURAL  COMM 

SANTA  ROSA 

7965 

SONOHA 

2! 

38  27 

122  42 

167 

7A 

7A 

CLARENCE  S  NEWBERRY 

SANTA  YNEZ 

7976 

SNTA  BARBARA 

32 

34  37 

120  06 

600 

c 

SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 

SANTIAGO  DAM 

7987' 

ORANGE 

28 

33  48 

117  43 

1025 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAUGUS  POWER  PLANT  NO  1 

8014 

LOS  ANGELES 

3*  39 

ue  27 

2109 

L  A  WTR  t  PWR  OEPT 

SAWYERS  BAB  RANGER  STA 

8029 

SISKIYOU 

1; 

*1  18 

123  06 

2169 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

» SCOT  I  A 

80*5 

HUMBOLDT 

*0  29 

12*  06 

139 

OA 

6A 

PACIFIC  LUMBER  CO 

SEARSVILLE  LAKE 

806S 

SAN  HATEO 

37  24 

122  1* 

350 

8A 

AUSIIN  CLAPP 

SEBASTOPOL  4  SSE 

8072 

SONOMA 

17 

38  21 

122  49 

145 

c 

GEO  A  NAHHENS 

SECRET  VALLEY  MNTNC  STA 

8075 

18 

40  40 

120  15 

4662 

9P 

SEPULVEDA  DAM 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  DAM 

8135 

SHASTA 

23 

40  4  3 

122  25 

1076 

SA 

8A 

eAC  H 

U  5  BUB  BECLAHATION 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

6156 

LOS  ANGELES 

26 

33  57 

117  54 

800 

9A 

COBPS  OF  ENGINEERS 

SMINGUE 

8173 

EL  DORADO 

38  40 

120  55 

1375 

THEODOBE  B  HEUSNER 

SHINGLETOWN  2  E 

8175 

2: 

121  51 

7A 

MBS  JANICE  H  SUTTER 

SIEBBA  CITY 

8207 

SIERRA 

39  34 

4182 

IDA 

lOA 

HARRY  H  HOEBER 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

6218 

SIERRA 

39  35 

120  22 

4975 

8A 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL  HILL  FC  415 

6230 

LOS  ANGELES 

1: 

33  46 

ue  10 

100 

5P 

GEORGE  1  OSBORNE 

SILVERADO  RANGER  STA 

62*3 

ORANGE 

28 

33  45 

117  40 

uoo 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

6266 

SNTA  BARBARA 

30 

34  46 

119  46 

2500 

c 

SKAGGS  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH 

8272 

SONOMA 

22 

38  41 

123  06 

1930 

BA 

JOHN  K  LEITHOLD 

SLACK  CANYON 

6276 

MONTEREY 

24 

36  05 

120  40 

1730 

z 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SLOAT 

8292 

PLUMAS 

39  52 

120  44 

4115 

c 

CLARENCE  F  ELWORTHY 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

6293 

SACRAMENTO 

38  26 

121  05 

160 

'  eA 

MRS  MABEL  VAN  VLECK 

SNOW  CREEK  UPPER 

RIVERSIDE 

1940 

9A 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 

HARIPOSA 

37  SO 

6700 

OEPT  WATER  RESOURCES 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 

6865 

8A 

6A 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SODA  SPRINGS 

NEVADA 

5P 

SOL EDA 0 

6331 

2' 

36  26 

121  19 

204 

8A 

JAN  H  JACOBSEN 

SOMESBAR  1  W 

83*6 

HUHBOLDT 

*1  23 

123  30 

MBS  GEORGIA  ANN  LONG 

SOMIS  3  NE 

VENTURA 

490 

OA 

LAWTON   INVESTMENT  CO 

VENTURA 

SA 

BERYLWOOD  INVEST  CO 

SONOMA 

50M0HA 

5P 

5P 

LAURENCE  W  DICKEY 

SONORA 

639: 

TUOLUMNE 

3' 

37  99 

120  23 

1630 

8A 

eA 

P  G  ♦  E  COMPANY 

SONORA  JUNCTION 

HONO 

c 

STATE  OIV  OF  HWYS 

S  E  FARALLON 

SAN  FRANCISCC 

37  42 

27 

c 

U  S  COAST  GUARD 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

e38( 

HARI POSA 

37  30 

119  36 

5120 

*p 

US  NAT   PARK  SERVICE 

SOUTH  LAKE 

8406 

INYO 

37  10 

118  3* 

9500 

s 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SPADRA  PACIFIC 

COLONY  FC  356  C 

LOS  ANGELES 

117  *9 

R  S  HUTCHISON 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

8**< 

HONTEREY 

2' 

36  36 

121  *1 

*60 

SA 

MRS  BERTHA  HENNES 

SPRINGVILLE  7  ENE 

8455 

TULARE 

36  10 

ue  *2 

2470 

7A 

ELMER  A  SUTTON 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

6460 

TULARE 

9 

36  08 

118  48 

1050 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPR INGVI LLE  TULE 

HEADWOBKS 

8*63 

TULARE 

9 

36  12 

ue  39 

4070 

c 

P  G  ♦  E  COHPANY 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

8*74 

PLACER 

36 

39  12 

120  14 

6226 

5P 

6A 

SOUAW  VLY  DEVEL  CO 

SQUIRREL    INN  1 

8476 

15 

34  14 

11'  15 

9239 

9P 

SQUIRREL  INN  HOLD  CO 

SQUIRREL    INN  2 

S479 

SAN  BERDINO 

15 

34  14 

117  14 

5723 

5P 

5P 

LEROY  KEMP 

HENDOC 1  NO 

39  53 

123  4* 

660 

8A 

CAL  OIV  BEACH  +  PKS 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

6499 

TUOLUHNE 

3i 

36  06 

120  22 

11 30 

5P 

P  G  *  £  COHPANY 

STATE  LAKES 

8910 

FRESNO 

118  35 

10300 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STAYTON  MINE 

MERCED 

121  13 

2975 

c 

RANAR  B  KNOX 

STIRLING  CITT  BS 

6544 

BUTTE 

39  54 

121  32 

3918 

6A 

c 

STATE  DlV  OF  FSTRY 

STOCKTON  DISPOSAL  PLANT 

SAN  JOAOUIN 

2 

37  56 

121  20 

c 

CITY  OF  STOCKTON 

•STOCKTON   FAA  AIRPORT 

SAN  JOAQUIN 

121  16 

22 

MIC 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

STOCKTON  FIRE   STATION  4 

8560 

SAN  JOAQUIN 

2 

37  58 

121  18 

1  1 

SA 

6A 

STOCKTON  FIRE  DEPT 

STOCKTON  HOWRY  BRIDGE 

8562 

SAN  JOAOUIN 

21 

37  51 

121  23 

15 

5F 

5P 

MARTIN  P  HUMS 

STONYFOBD  COOLEY  RANCH 

8578 

COLUSA 

39  15 

122  *0 

3015 

8A 

FRED  H  COOLEY 

STONYFORO  RANGER  STA 

8560 

2 

39  23 

122  33 

1168 

8A 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8587 

GLENN 

39  39 

122  32 

800 

ORLANO  UNIT  WU  ASSN 

STOUTS  MEADOW 

8991 

SHASTA 

2 

121  56 

5300 

VAR 

DEPT  WATER  RESOURCES 

STRAWBERRY  VALLEY 

YUBA 

39  34 

376* 

5F 

SOPER-WHEELER  CO 

SUEY  RANCH 

862' 

SN  LUIS  OBPO 

39  00 

120  23 

390 

5P 

SUEY  RANCH 

5UNLAND 

8660 

LOS  ANGELES 

13 

3*  16 

118  18 

1460 

7P 

7P 

FRANK  T  STEVENS 

SUNSET  BEACH  ST^ITE  PARK 

6680 

SANTA  CRuZ 

20 

36  5* 

121  50 

85 

CAL  OIV  BEACH  ♦  PARK 

SURF  2  ENE 

6697 

SNTA  BARBARA 

32 

34  41 

120  34 

105 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KNOLLS 

6700 

VENTURA 

33 

34  16 

116  40 

1069 

OA 

SUSANA  K.N  FIRE  STA 

SUSANVILLE 

6701 

LASSEN 

IG 

40  25 

120  39 

4170 

SA 

CITY  OF  SUSANVILLE 

SUSANVILLE  AIRPORT 

8702 

LASSEN 

le 

40  23 

120  33 

4146 

lOP 

lOP 

H 

DAVID  BARR 

SUSANVILLE   1  WNW 

LASSEN 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

SUTTER  MILL  RANGER  STA 

8713 

AMADOR 

ii 

36  23 

120  48 

1980 

OA 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

TABLE  MOUNTAIN 

87*8 

LOS  ANGELES 

34  23 

117  41 

7500 

5P 

5P 

SMITHSONIAN  OBSY 

8752 

KERN 

i( 

39  09 

119  28 

1029 

c 

KERN  CO  FSTRY  ♦  FO 

TAHOE 

6756 

PLACER 

3« 

39  10 

120  09 

6228 

8A 

eA 

8A  H 

ARTHUR  E  FR0DEN6ERG 

TALBOT  CAMP 

6771 

PLACER 

39  12 

120  22 

6000 

VAR 

DEPT  WATER  RESOURCES 

TEHACHAPI 

8826 

KERN 

11 

39  08 

ue  27 

3979 

6F 

6P 

MRS  ANITA  COWAN 

TEHACHAPI    RANGER  STA 

6832 

KERN 

K 

35  08 

ue  27 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

TEJON  RANCHO 

8839 

KERN 

IC 

39  02 

116  *5 

1429 

6P 

TEJON  RANCH  COMPANY 

6673 

11 

40  52 

120  27 

9300 

c 

THE^CeOARS 

6861 

PLACER 

39  19 

120  21 

5*00 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

THE  GEYSERS 

6889 

SONOMA 

2: 

30  40 

122  *9 

1600 

: 

MRS  FAYE  OEWEY 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

8692 

RIVERSIDE 

( 

33  3T 

Ufr  10 

-120 

MIC 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

THOUSAND  OAKS 

6909 

VENTURA 

33 

3*  11 

110  91 

010 

9P 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

THREE  RIVERS  6  SE 

6912 

TULARE 

9 

36  22 

110  SI 

2200 

c 

GLENN  BAKER 

THREE  RIVERS  EDISON  PH2 

891* 

TULARE 

36  20 

UO  93 

990 

ZP 

2P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

THREE  RIVERS  EDISON  PHI 

8917 

TULARE 

9 

36  20 

UO  92 

U«0 

c 

SO  CALIF  EOISON  CO 

TIGER  CREEK  POWER  HOUSE 

8928 

AMADOR 

le 

30  20 

120  27 

2359 

4P 

4P 

c 

P  6  ♦  E  COMPANY 

TOPANGA  PATROL  STA  FC  6 

8967 

LOS  ANGELES 

33 

3*  09 

118  36 

7*9 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

TORRANCE 

8973 

LOS  ANGELES 

33 

33  *e 

lie  20 

102 

*P 

*P 

TORRANCE  HUN  AIRPORT 

TRABUCO  CANYON 

8992 

ORANGE 

33 

33  39 

117  36 

970 

c 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

TRACY  2  SSE 

0997 

SAN  JOAOUIN 

37 

37  *3 

121  29 

109 

c 

AAGE  R  TUGEL 

TRACY  CaRBOHA 

6999 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  42 

121  29 

140 

7A 

7A 

BANTA  CARBONA  IR  CO 

TRACY  PUMPING  PLANT 

9001 

ALAMEDA 

27 

37  48 

121  39 

61 

6P 

6P 

U  S  BUB  BECLAHATION 

TRINITY  CENTER  RS 

9023 

TRINITY 

35 

41  00 

122  41 

2299 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

9024 

TRINITY 

35 

40  46 

122  *6 

2900 

8A 

eA 

8A 

U  5  BuR  RECLAMATION 

TRONA 

9039 

SAN  BERDINO 

39  *7 

117  23 

1695 

OA 

AMERICAN  P  *  C  CORP 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

90*3 

3i 

39  20 

120  U 

5960 

8A 

eA 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

rUjrJNGA  HILL  CR  FC  470 

90*9 

LOS  ANGELES 

13 

3*  23 

ue  09 

46*5 

: 

LOS  ANGELES  CO  FCO 

TULELAKE 

9053 

SISKIYOU 

12 

*1  56 

121  26 

4035 

9P 

9P 

SPC  H 

TULELAKE  W  U  ASSN 

TULELAKE    INSPECTION  STA 

9097 

MODOC 

12 

41  36 

121  12 

4*10 

7A 

CLOSED  a/1/59 

TUNNEL  HANGER  STATION 

9061 

TULARE 

10 

36  22 

ue  17 

0990 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

I 


STATION  INDEX 


INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

U 

U 

i 
1 

ELEVATION 

OBSERVAHON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PBECIP 

a 

e 

SPEXHALj 

TUOLUMNE  MEADOWS 

9063 

TUOLUMNE 

37 

VAH 

TURLOCK 

9071 

STAN  ISLAUS 

1' 

10* 

rUBNTABLE  CREEK 

81 

U  S  SUR  RECLAMATION 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

9007 

3P 

THE  1 RVl NE  COMPANY 

niENTYNtNE  PALMS 

9099 

9P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

TWIN  LAKES 

9109 

P  G  *  C  COMPANT 

lUKIAH 

9122 

MENDOCInO 

2'< 

623 

5F 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

UK  I  AH 

912< 

MENDOCIMO 

2i 

MRS  MARJORIE  S  DORY 

UNION  OIL  STEARNS 
ABSORPTION  PLANT 

913e 

ORANGE 

26 

33  96 

117  92 

7«0 

6A 

CORPfr  OF  ENGINEERS 

lUHIVEfiSnT  OF  CALIF 

9152 

3! 

lis  27 

*30 

UCLA 

91S7 

21 

CLOSED  9/26/59 

UPPER  LAKE  7  w 

9167 

2: 

1920 

PETER  V  PEDRONCINI 

UPPER  LAKE  HANGER  STA 

9173 

2: 

*f 

U  S  FOREST  SERVICE 

UPPER  MATTOLE 

9177 

HUMBOLDT 

17 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPPER  SAN  LEAHDRO 

FILTERS 

916! 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

UPPER  TRES  P1N05 

SAN  BENITO 

36  38 

121  02 

ELOON  FANCHER 

VACAVILLE 

9200 

SOLANO 

2j 

36  22 

122  00 

ITS 

6F 

E  H  UHL 

valleton 

9221 

MONTEREY 

VALLET  CENTER  3  NE 

C  F  IVERSON 

VALTERMO  RANGER  STATION 

LOS  ANGElES 

VAN  NUTS  CITY 

WAREHOUSE  FC  IS 

JOHN  B  HA  RP  E  R 

VENTURA 

STAR  FREE  PRESS 

SO  CALIF  EDISON  CO 

VKTORVILLE  PUHP  PLANT 

SAN  BERDINO 

3*  32 

117  16 

VICTOR  CO  WATER  OlST 

VINCENT  FIRE  STA  FC  120 

93A9 

LOS  ANGELES 

21 

3*  29 

116  06 

3139 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

FRANK  DOTTA 

TULARE  CO  C  OF  C 

SAN  01 EGO 

CHAMBER  OF  COHHERCE 

VOLCANOV 1 LLE 

ELMER  C  OGlE 

VOLLMESS 

WILLIAM  J  VOLLHERS 

P  G  *  E  COMPANY 

9*1) 

HALMAR  SCHOOL 

WESLEY  G  STELLE 

HALHUT  CREEK   2  ESE 

9*2; 

CONTRA  COSTA 

37  53 

122  02 

RAY   I  WHITTEMORE 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9*26 

CONTRA  COSTA 

37  S* 

122  01 

220 

C 

TOMAS  S  VANASEK 

ERNA  G  IRVING 

NALNUT  GROVE 

9*2) 

PAUL  LACKAS 

WALNUT  PATROL 

LOS  ANGELES 

VARNER  SPRINGS 

*f 

NAsiojA  Patterson  ranc> 

SNTA  BARBARA 

HATSONV I LLE  waterworks 

HANONA  RANGER  STATION 

MARIPOSA 

37  32 

119  *0 

US  NAT  PARK  SERVICE 

WEAVERVILLE  RAN6ER  STA 

9*90 

TRINITY 

*0  ** 

122  96 

0  0 

U  S  FOREST  SERVICE 

9*99 

3630 

8A| 

jj 

VERNON  J  BLOuNT 

9526 

WESTHAVEN 

BOSTON  RANCH  CO 

9583 

2*00 

CORPS  OF  ENGI NEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

E  CLEMENS  HORSI  CO 

WHEELER 

96i: 

MENDOCINO 

1' 

39  93 

123  99 

90 

5P 

CLOSED  11/11/59 

961! 

875 

HNCELER  SPRINGS  7  H 

9620 

ROSCOE  G^W I LBER 

1090 

BA 

WHITE  MOUNTAIN  1 

9632 

10190 

BJ 

BJ 

H 

9633 

12*70 

6A 

BA 

WHITE  ROCK 

9639 

SACRAMENTO 

393 

7A 

WHITT lER  C 1 TY  HALL 

9660 

LOS  ANGELES 

26 

310 

9P 

WILLIAMS 

9677 

COLUSA 

23 

39  09 

12Z  09 

66 

BA 

BA 

c 

CITY  OF  WILLIAMS 

VILLITS  HOWARD  FOREST 

STATE  DtV  OF  FSTRV 

RANGER  STATION 

9689 

1929 

c 

9699 

23 

1*0 

BA 

BA 

WINCHESTER 

9722 

RIVERSIDE 

33 

33  *2 

117  05 

1*70 

c 

JIM  M  6LACKM0RE 

97*2 

YOLO 

23 

121  58 

135 

BA 

6A 

CITY  OF  WINTERS 

WOFFORO  HEIGHTS 

975* 

KERN 

10 

39  *3 

US  27 

2700 

SS 

JAMES  H  JORGEfiSEN 

HOODCHUCK  MEADOW 

FRESNO 

37  02 

116  9* 

9200 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOCOFOROS 

977! 

ALPINE 

: 

38  *7 

119  *9 

5671 

9P 

5P 

MRS  WILHA  C  BARR 

WOODLAND  I  WNW 

9791 

YOLO 

23 

36  *1 

121  *e 

69 

9A 

9A 

COUNTY  OF  TOLO 

WRIGHTS 

981* 

SANTA  CLARA 

4 

37  06 

121  57 

1600 

9P 

MARVIN  E  WARE 

WRIGHTS  LAKE 

9ai6 

EL  DORADO 

36  91 

120  1* 

6600 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TORBA  LINDA 

98*7 

ORANGE 

26 

33  9* 

117  *9 

*09 

6P 

6P 

YORBA  LINDA  WATER  CO 

YORKVILLE 

9651 

MENDOC 1  NO 

17 

38  59 

123  16 

1100 

c 

MRS  LOLA  A  HULSERT 

Y05EMTTE  NATIONAL  PARK 

9B59 

MARIPOSA 

1< 

37  45 

119  39 

3989 

9P 

5P 

C  H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

YREKA 

9flt6 

SISKIYOU 

122  36 

2629 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

COUNTY 


OBSERVATION 
TtME  AND 
TABUS 

T 


OBSERVER 


NEW  STATIONS 


NIPOMO  2  NW 
SAN  AROO 

SAN  EMIGDIO  RANCH 
TULEFIELD 
UPUNO  3  N 

BURNT  RANCH  1  S 
CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
FERNDALE  B  SSW 
MONEYDEW  2  WSW 
KORBEL 
QUICK  10  SE 

PIEDRA  BLANCA  GUARD  STA 
RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 
RIO  VISTA 
SHELTER  COVE 

BORON 


290A  I 

6207 
7716 
7753 
9052 
9156 

1215 
219B 
2369 
3025 
407* 
*602 
6*99 
6B62 
7272 
7**6^ 
6162 


5N  LUIS  OBPO 
MONTEREY 
KERN 
KERN 

SAN  BERDINO 

TRINITY 
LOS  ANGELES 
STANISUUS 
HUMBOLDT 
HU»eOLDT 
HUMBOLDT 
HUMBOLDT 
VENTURA 
MARIPOSA 
SOLANO 
HUMBOLDT 


le 

30  35  0* 
2*  36  01 
10  35  00 
10  35  09 
2B  34  I 


35 


40  40 
34  18 

37  25 
40  30 
40  14 

40  52 

41  11 
3*  31 

I  37  22 


123  28 
117  50 
121  23 

124  20 

124  09 

125  97 

123  55 
119  11 
119  54 
121 

124  04 


2150 
9370 
1125 
14*5 


ANDREW  MEHLSCHAU 
SAN  BERNARDO  RANCHO 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
KERN  COUNTY  UND  CO 
LIBERTY  GROVES  CORP 

PAUL  F  HAUT 
P  5  FOREST  SERVICE 
STANISLAUS  CCHJNTY 

H  S  HIEROHYHUS 
MRS  ANNE  M  ADAMS 
EDWARD  C  MORRISON 
AUSTIN  E  LYONS 
VENTURA  COUNTY  FCD 
ROBERT  H  WHIPPLE 
U  S  ARMY  DEPOT 
MRS  I4ARILYN  F  MACHi 

KERN  CO  FIRE  DEPT 


REACTIVATED  STATION 
LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 


US  NAT  PARK  SERVICE 


t      1  AMERICAN,     2  CALAVERAS,     3  CARSON,     4  CENTRAL  COAST,     5  COLORADO,     6  DESERT,     7  EEL,     8  FEATHER,     9  KAHEAH,     10  KERM,  11  KINGS,     12  KLAMATH,     IS  LOS  ANGELES,     14  MERCED,     19  MOJAVE,       16  MOKELUMNE, 

n  NORTH  COAST,  IB  N.E.  INTERIOR,  19  OWENS,  20  PAJARO,  21  PIT,  22  RUSSIAN,  25  SACRAMENTO,  2*  SALINAS,  25  SAN  DIEGO,  26  SAN  GABRIEL,  17  SAN  JOAQUIN,  28  SANTA  ANA,  29  SANTA  CLARA,  30  SANTA  MARIA 
31  SANTA  MARGARITA,     32  SANTA  YNE2,     33  SOUTH  COAST,     34  STANISLAUS,     35  TRINITY,     36  TRUCKEE,     37  TUOHJMJE,     98  WALKER. 


CORMCng)  DATA 


JAmiABT  1959 
FEBRtURT  19SB 


JlArS  19SB 
JDLT  1959 

SEPTEKBSB  1959 

OCTOBEH  1959 
HOrmBEB  1B59 


BAixn  ra 

BALCB  PH 
CANTON  DAM 

SAN  DIHAS  TAHBABI  FLAT 

DAT IS  AGB  COLLKQS 
IKHIBSTO 


SAN  GSZGOBIO  3  SB 

BEAQMONT  PDHPINO  PLAJtT 
IHDIO  08  DATE  O&RDER 
lOLIWIU)  HWT  HRmC  STA 

PINS  CANTON  PS  PC  321  B 
8BOOIJ3  rABNHAH  BCB 
OAIDALS  ¥DODWABD  DAM 

uvpsR  ua  B8 


Record  publlahed        Vista  sbould  ti»ve  been  under  the  name  o: 

Precipitation  on  26th  should  be  ,01  uid  Bonthlr  totsl  3.47. 

Preclpitstlon  on  9th  should  be  .01  utd  BOnthlT  totsl  8.69. 

Proclpltstlon 
9.74;  departi 
1.00  or  HOre  4. 

Soil  teaperstures  Aa-  period  Indicated  are  questionable,  beoause  of  bole  found 
In  the  (TOUBd  near  the  units.    Soil  teapsrature  data  froa  another  site,  50 
feet  due  South,  for  tbe  saae  period  eill  be  found  in  Oelsfed  Data  of  this  issi 

ux  79. 8;  asan  65.2;  departure  *0.7 


lowest  39  on  7tb( 


find  aovsaent  on  29th  should  be  I81  30th,  22;  3l8t,  40;  and  aonthir  total  959. 
find  aoTOBsnt  on  Slat  sbould  be  93  and  aoatblr  total  726. 

Precipitation  on  18tb  should  be  .68|  19th,  a.XB)  SOth,  .63|  2lBt,  .20;  and  aoni 
Ir  total  4.88. 

Precipitation  on  34tb  and  aonthly  total  should  each  be  ssro. 
Hln  teaperature  on  29tb  should  be  23. 

find  aoreaent  on  30th  should  be  28  and  aonthly  total  1381. 
Mia  t«ap«raturo  of  24  on  16tb  should  be  on  16th  and  aontbly  der* 


>  da7  total  407. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

FREDERICK  H.  MUELLER,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

r.  W.  REICHELDERFEH,  Cliiel 


In  Cooparatlon  With 

DEPARTMENT  OF  WATER  RESOURCES 
STATK  OF  CAUFORNIA 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 


ANNUAL  SUMMARY  1959 
Volume  LXIII      No.  13 


ASHKVILLK:  1960 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 

February 

Match 

April 

M 

1 

Station 

£ 

1 

2 

1 

« 

i 

0 
L 

1 

« 
a 

1 

5 

s 

^  1 

a 

t- 

a 

1  ° 

a 

a 
Q 

a 

£ 

a 

ADIN  RS 

33 

.4M 

41  4M 

4S,4K 

49. 5M 

ALDERPO I N  T 

46 

1 

52  '9 

58,  7 

ALPINE 

57.7  i 

51 

9 

61.7 

64,5 

61.9 

ALTURAS  RS 

35*6  : 

7 

9 

31 

9 

-  0 

2 

41.3 

3 

2 

48,5 

3.1 

49.6 

ANGWIN  PAC   UNION  COL 

46.2  1 

44 

4 

53.2 

58,2 

57.7 

ANTIOCH   1  E 

48.8 

J 

2 

49 

-  0 

3 

57,2 

3 

3 

62,8 

3.7 

64. 7H 

47.5 

48 

1 

56.6 

61,9 

ASH  MTN 

47.7 

-  1 

6 

57,9 

5 

1 

65,9 

6.9 

63.7 

AUBERRY 

47,3 

4 

3 

46 

1 

0 

4 

55,0 

5 

7 

62.0 

6.2 

61.0 

AUBURN 

47.6 

2 

9 

46 

7 

-  1 

2 

56.2 

9 

62.9 

5.9 

61.7 

AVALON  PLEASURE  PIER 

56.0 

2 

1 

54 

-  0 

5 

59.0 

3,0 

60.0 

1.9 

61.7 

50.2 

48 

4M 

56. 3M 

64.3 

BACKUS  RANCH 

48.5 

45 

56.6 

65.9 

65.9 

BAKER  9  NNW 

50.8 

51 

5 

63.6 

73.7 

75.5 

BAKERSFIELD  VB  AP 

51.6 

7 

51 

7 

-  0.9 

60.5 

3 

4 

68.3 

5.3 

67.1 

BARRETT  DAM 

50.6 

1 

9 

46 

7 

-  3 

9 

56.4 

2 

6 

62.2 

3.7 

60.7 

46  .  8 

47 

9M 

58. 9M 

66.0 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

5  2,0 

45.1 

56.4 

60,5 

56.2 

BEAUMONT    1  E 

51.3  i 

8 

-  1 

5 

55.3 

61,0 

6.4 

59.7 

BEN  LOMOND 

48.7 

47 

^ 

54.1 

56.4 

57.2  1 

BERKELEY 

52.1  1 

2 

9 

51 

9 

0 

1 

58.2 

3 

59,0 

3.4 

59.1 

49.2  ' 

7M 

55.9 

62,2 

BIG  BAR  RS 

49  ■9M 

58,3 

56.5 

BIG  BEAR   LAKE  DAM 

32.7  1 

40,3 

47,0 

46.9 

BIG  CREEK    PH  1 

43,5  ; 

4 

0 

38 

-  3 

1 

48.0 

4.2 

55.0 

5.4 

53.0 

BISHOP  ¥B  AP 

41,0 

3 

1 

38 

5 

-  2 

8 

50.5 

3 

1 

58.0 

3.3 

60.3 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

32,4 

a" 

38.4 

45*4 

BLUE  CANYON  WB  AP 

-  0 

7 

43.9 

5 

2 

51.8 

6.7 

48.5 

BLTTHE 

56.6 

4 

4 

55 

-  2 

0 

65.3 

73.6 

2.6 

77.2 

BLYTHE  FAA  AP 

56.3  1 

56 

67.6 

76.3 

76.2 

BOCA 

32.1  i' 

26 

4 

36.7 

43,7 

44.3  ' 

57.7 

4 

9 

1 

1 

61.2 

5 

3 

64.5 

5.1 

eORREGO  SPRGS   3  NNE 

57  ,3m' 

65.6 

72.0 

72.1 

BOWMAN  0AM 

38,0mI 

2 

5 

-  1 

6 

44.3 

52.4 

7.3 

49.9 

8RAWLEY  2  SW 

56,2 

2 

5 

55 

-  2.9 

64.7 

0 

5 

72.2 

0.4 

74.3 

SftlDGEPORT 

32,3 

24 

4 

35.3 

43. 6M 

47  ,7mI 

2 

9 

-  1 

1 

55.0 

2 

I 

61. 9M 

3.7 

62:9M 

eURBANK  MB  AP 

57,5 

9 

-  0 

6 

62.8 

5 

9 

65.0 

4.5 

63.2 

BURLINGAME 

51.9  j 

, 

55.3 

57.6 

57.4 

BURNEY 

36.3 

35 

41,8 

49.0 

50.2 

6UTT0NWILL0W 

49,0  1 

49 

2 

58.9 

66.  1 

66*5 

57.8  ' 

62.0 

63.5 

CACHUMA  0AM 

59.3 

61.9 

59.6 

CALAVERAS   BIG  TREES 

40.3 

3 

3 

-  2 

2 

44.9 

50.7 

3.7 

49.7 

CALLAHAN  RS 

37.3 

37 

43.9 

51,3 

53.1 

CAMPO 

49.6 

45 

5 

52.6 

58. 5M 

57.4 

48.9 

3 

5 

-  0 

5 

56.7 

3 

7 

62.8 

4.3 

CANOGA   PARK   PIERCE  COL 

52 

61  .6 

65.0 

62.7 

CANT IL 

49,0  ' 

48 

59.8 

69.1 

71.6 

CANYON  0AM 

34. 6M^ 

6 

1 

33 

2H 

1 

5 

40.3 

3 

49.  2M 

4.4 

46.  9M 

CARMEL  VALLEY 

51,9 

49 

9 

56.0 

57.1 

57.2 

47.8 

54,1 

60.8 

CECILVILLE  SAWYER 

39.3 

39 

45.6 

52.4 

53.4 

CEDAR  GffOVE 

51. OM 

CEOARVILLE 

36.5 

7 

5 

33 

-  0 

2 

41.9 

2 

2 

51.0 

2.2 

50.1 

CENTERVILLE  PH 

48.8  1 

3 

1 

48 

3 

-  0 

6 

55,7 

2 

7 

61.9 

3.2 

61.9 

CHERRY  VALLEY  DAM 

41.1 

46.5 

53,9 

CHESTER 

34,6 

32 

40.5 

47. 6M 

46.0 

CHICO  EXP  STATION 

49.2  , 

4 

8 

49 

0 

7 

56.0 

^ 

^ 

62.7 

3.8 

64.5 

CHULA  VISTA 

55. 7M 

3 

9 

53 

8M 

0.5 

59, 2M 

4 

2 

62. OM 

4.1 

61 .5M 

CLAREMONT    POMONA  COL 

56.  2M 

5,5 

51 

8 

-  0 

7 

60.7 

5 

7 

64.3 

5.4 

61.3 

47(4 

47 

56.3 

63.3 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

53.0 

59.5 

59)7 

CLOVERDALE    3  SSE 

49,9 

2 

6 

-  0 

6 

58,0 

3 

8 

62.7 

4.5 

62.4 

COALINGA 

50-1 

5 

48 

-  1 

1 

56.8 

2 

5 

64. 6H 

3.7 

65. 3M 

COLFAX 

47,7 

4 

2 

44 

9 

-  0 

7 

55, 3M 

6 

2 

63.0 

6.2 

COLUSA    I  SSW 

49,  1 

3 

9 

2q 

-  0 

2 

57.1 

3 

0 

64.9 

5.0 

ll't 

CORCORAN    IRRIG  DIST 

48  «  9 

57.9 

65,9 

66.6 

CORONA 

56.1  ' 

7 

0 

2 

61.3 

5 

6 

65.4 

5.4 

63.7 

COVELO 

42.6  1 

43 

OM 

49. 2M 

56,9 

55. 3H 

COW  CREEK 

57,7 

72.8 

83,1 

85.6 

CRESCENT  CITY    1  N 

49, OM 

47 

OM 

48.5 

51,7 

CROCKETT 

50,6  ' 

50 

7 

58.0 

61,7 

61.7 

CULVER  CITY 

59. 4M 

55 

5M 

62. IM 

62.9 

62.2 

CUYAMA 

46,7  i 

43 

1 

52. 4M 

60,0 

57.6 

CUYAMACA 

42.7 

3 

9 

37 

1 

-  3 

5 

48.0 

0 

52.6 

2.7 

52.8 

DAGGETT    FAA  AP 

51.3  : 

50 

2 

60  .9 

70,4 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

49  .  1 

4 

1 

49 

3 

0 

3 

57.5 

4 

3 

63.9 

5.3 

65.2 

DEEP   SPRINGS  SCHOOL 

36,8 

32 

1 

45. 5M 

54. 3M 

57.4 

DEER  CREEK  PH 

36,5 

I 

2 

35 

6 

-  2 

1 

44.1 

2 

1 

51.1 

3.6 

51.0 

OENAIR 

49.4  1 

4 

49 

0 

-  0 

3 

57, 4M 

3 

8 

63.5 

3.6 

64.2 

43. 5M' 

3 

0 

41 

9M 

-  0 

7 

50, 2M 

4 

1 

56,9 

5.0 

DOBBINS  COLGATE 

48.  4M 

5M 

M 

63.3M 

61  •6N 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

32.1  ■ 

26 

9 

36.7 

44.3 

44.0 

DOWNIEVILLE  RS 

38.9 

37 

7 

46.2 

53,6 

52.3 

DOYLE   5  SSE 

37,2  ' 

34 

2 

43.8 

51.0 

51.3 

DUDLEYS 

2 

7 

53.5 

4.1 

DUTTONS  LANDING 

48  9M' 

48 

7M 

55  *7M 

M 

EAGLE  MTN 

57. 2M! 

55 

6 

66,8 

75.6 

77.4 

EAST   PARK  RESERVOIR 

45.9  1 

2 

6 

45 

-  0 

9 

53,5 

3 

1 

60.0 

3.6 

60.9 

EL   CAJON  2  E 

55.3 

3 

7 

52 

1 

-  1 

1 

60.6 

1 

64,6 

4.9 

63.5 

59.6 

55 

3 

63.1 

66.4 

EL    CENTRO  2  SSW 

3.1 

55 

5 

-  2 

2 

1 

6 

1  9 

74.1 

ELECTRA  PH 

49.5 

3 

8 

48 

9 

-  0 

3 

56,4 

3 

7 

62,4 

4.1 

63.4 

ELK  VALLEY 

41.7  1 

40 

7 

52.0 

ELSlNORE 

53.8 

0 

50 

7 

-  1 

4 

59.3 

4 

0 

66.3 

6.0 

64. 7M 

ESCONOIDO 

54.4  ; 

3 

5 

51 

5 

-  1 

3 

59.5 

3 

9 

64.3 

4.6 

63.3 

EUREKA  we  CITY 

50.1 

2 

9 

47 

4 

-  1.0 

49.3 

0 

2 

50,6 

0.0 

52.3 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

50.1 

50 

2 

57.1 

62.4 

63.3 

FAI RMONT 

47.8 

4 

5 

43 

1 

-  2 

54. 6M 

5 

0 

60*6 

4.5 

59.4 

FALL  RIVER  MILLS  INT 

M 

M 

M 

FIVE   POINTS   5  SSW 

49.  3M 

57, 9M 

64.7 

65.7 

FOLSOM  0AM 

49.8 

49 

.7 

58.1 

63.5 

63.3 

FONTANA  KAISER 

58, 2M 

54 

8 

64.3 

66,0 

63.2 

FOREST  GLEN 

37. 9M' 

2 

38 

.0 

-  1 

5 

46.0 

2 

2 

52. 6M 

2.9 

52.5 

73.2 
71.2 
78.4 


63.6 
74.1 
69.0 
62.6 
66.1 


57.3 
73. 9M 
71.0 
60.6 


65.6 

67.0 

74.6 

72.4 

83.9m| 

59.5X1 

60.3 
74.1 
64.4 


59.9  , 
76.6  ; 
65. OM: 


61.7 

73.9 
69. 6M 
74.  5M 
56.3 
64.5 

66.1 
64.6 
66. 7M 
91.9 


61.0 

74.2 
71.1 
56.0 
69.6 
74.7 


-  3.3  62.7 


August 


76.0 
87.0 
64.0 


76.6 
69.7 
79.3 


69.2 
76. 4H 

80.0 
65. 5r^ 


74.7 

82.2 
75.0 
66.7 
61.1 
7!.0P( 

78.7 
75.3 
77.0 
75.0 
64.1 


74.7 
91.5 


78.6 
76. IM 
62. 5M 


72.7 
65. 7M 
96.7 


82.21' 
76.7  1 
55.9  j 
74.5 


September 


Departure 

« 

1 

Departure 

V 

2 

S  1 

a  i 
^  1 

Departure 

0 

_2 
S 

a 

Departure 

Temperature 

Departure 

Temperature 

Departure 

Temperature 

H 

55. 9M 

50. Oh- 

41 ,3N 

31, IM 

_ 

72.4 

66.0 

60,9 

49,  9 

42,7 

57.9 

76.2 

71.9 

69,2 

64,1 

56.4 

65-6 

2.6 

64.0 

0.  1 

54.7 

-  2.6 

49,5 

1.6 

38.8 

0,9 

28.9 

-  2.8 

47.9 

69. 9M 

64.7 

64,7 

46  •  8 

59.0 

1.0 

72. 3M 

0.0 

_ 

_ 

_ 

_ 

71.5 

68.1 

65,3 

52.7 

47,3 

60.7 

3,8 

81.6 

-  0.3 

72.9 

-  3.7 

68-6 

2.2 

58.9 

3.7 

51,6 

3.4 

65.4 

5.4 

76.6 

-  0.3 

69.3 

-  2.7 

64,4 

2.5 

55,4 

4,1 

46.7 

1.3 

61.7 

76.1 

0.1 

69.3 

66,5 

3,2 

57,5 

3.6 

2,6 

62.4 

4.2 

70.0 

3.3 

68.7 

2.6 

64.9 

1,4 

62, 1 

2,9 

57,7 

2.0 

62,5 

72. 7M 

55.  3M 

M 

62.1 

73.2 

68.6 

54,6 

46.5 

64,7 

90.3 

62.1 

73.6 

58.1 

49,6 

71,4 

2  4 

81.1 

-  0.7 

74.3 

-  1.3 

68,8 

2.3 

56,0 

1,8 

49.3 

0.6 

66.4 

2.3 

74.6 

-  1.6 

69.9 

-  3.1 

64.2 

-  0.4 

56,9 

0,2 

50,4 

-  0.9 

61.8 

62.9 

75.7 

67,8 

54,1 

46, 2M 

65,8 

74.5 

66.7 

66.4 

57,7 

51.1 

61,8 

3.e 

74.8 

-  0.8 

69.1 

-  2.0 

65.4 

2.5 

58,4 

3,0 

51.0 

1.7 

62,0 

66. IM 

63.4 

61.6 

53.1 

48.0 

57,3 

2-5 

63.8 

2.4 

64.1 

0.9 

65.2 

4.0 

58.6 

2.4 

52,9 

1.9 

59.3 

74.6 

70.6 

67,9 

57.7 

49.5 

62.9 

75.  OM 

64.9 

59,7 

45.3 

38.7 

56.9 

62.9 

55.6 

50.1 

39.5 

34.0 

47.7 

4.7 

71.3 

0.1 

62.4 

-  4.6 

60.2 

2,7 

54.2 

5.6 

46.4 

4.6 

56.4 

4.5 

73.8 

0.3 

65.9 

-  1.4 

59.7 

2.6 

48.8 

2.6 

40.6 

1.5 

57,6 

62.1 

53.7 

49, 9f 

44.6 

35.7 

46.4 

5,0 

67.7 

0.4 

59.0 

-  4.5 

58-4 

5.3 

54.5 

10.6 

44.3 

5.6 

53.2 

4.e 

91.8 

0.8 

63.7 

-   1  .6 

74,2 

0,6 

61.9 

i.e 

53,9 

0.3 

73.5 

92.2 

65.1 

76,4 

64,0 

55,2 

74,7 

57.0 

50.4 

45,9 

34.7 

25.5 

42.8 

5.2 

74.1 

4.2 

71.9 

3.3 

66.0 

2.0 

62.5 

3,6 

57.3 

2.4 

64,7 

85. 9M 

79.9 

72.6 

61.7 

54,6 

71,1 

67. 3M 

0.6 

57.8 

-  4.6 

57. 3N 

4.2 

51. 3M 

7.3 

41,6 

3.8 

0.6 

89.7 

-  2.9 

62.6 

-  4.8 

74.1 

-  1.9 

62.6 

-  0,2 

54,7 

-  0.9 

72,3 

56.4 

50.6 

44,  a 

34.3 

28.1 

43,2 

1 .9 

77. IM 

1.3 

1- 

^ 

44. gr' 

-  X.l 

_ 

4.0 

74.4 

0.6 

71.6 

0.6 

68.5 

3,4 

64.0 

4.1 

57,3 

2.6 

65.5 

64.5 

62.3 

62,5 

54.4 

49.5 

57.6 

63.5 

56.4 

51.2 

39.6 

30,5 

48.6 

80.0 

73.6 

66,9 

53.9 

46,3 

64.6 

71.0 

70.5 

66.2 

64,3 

62,9 

64,6 

71.1 

67.6 
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52.2 

51,2 

55. OM 

56,5 

55 

6 

57.  3M 

53.4 

5.5 

53.2 

2.4 

57.9 

5 

1 

59.8 

5.7 

59 

2 

2.6 

61,6 

1 

9 

&*.o 

3.9 

53.5 

0,5 

58.2 

3 

3 

57,9 

2.2 

56 

8 

-  0.3 

59,4 

0 

3 

58.5 

54. 2M 

63.1 

66.3 

64.4 

72, OM 

51,4 

49.7 

53.5 

54,1 

53 

9 

57.1 

52.5 

3.4 

48.6 

-  2,6 

58.1 

3. 

64.  1 

5.0 

63 

2 

-  1,3 

73,5 

3 

7 

53.4 

4.1 

52.4 

0  4 

58,5 

3. 

3 

62  .  2 

4.6 

61 

1 

-  0.3 

66,1 

0 

8 

57.1 

5.7 

52.3 

-  0,8 

60,9 

6. 

2 

60.9 

4,  1 

59 

0 

-  0.2 

63,7 

2 

0 

52. 7M 

48.7 

56,4 

60.5M 

58 

2M 

66.2 

51.9 

51,2 

56.5 

59.0 

59.4 

64.  1 

58.5 

4.3 

55.4 

0.0 

62,2 

5. 

2 

63.0 

3.8 

62 

9 

1.2 

67,3 

3 

1 

52. 6M 

51.3 

58,9 

61.0 

61 

9 

67.5 

57.6 

5.0 

55.2 

1.0 

62,9 

6.2 

64.5 

4,2 

63.7 

0.1 

69,8 

3 

0 

57.6 

5.4 

54,1 

0.4 

61  ,6 

6. 

0 

62.0 

3,8 

62 

2 

1  .4 

66.  1 

3 

2 

55,9 

53.0 

59.4 

59.8 

60 

9 

63.9 

52.0 

3.9 

51,9 

0.9 

58.1 

4. 

0 

62.0 

4.6 

61 

6 

0.3 

66.4 

1 

6 

51.6 

2.6 

49,9 

0.9 

56.0 

3, 

1 

57.  1 

1.9 

58 

2 

0.0 

62.1 

1 

0 

54. OM 

3,5 

51,4 

-  1.0 

58. 5M 

4. 

3 

59. 2M 

2.4 

- 

54.1 

3.7 

50,6 

-  1.2 

56.8 

2, 

a 

58.7 

2.9 

56 

1 

-  1.6 

59.4 

-  0, 

7 

57.8 

55,1 

60.4 

62.  1 

62 

1 

66.2 

59. 2M 

54.6 

63,2 

63.8M 

62 

66,6 

49.3 

2.8 

48.5 

1.4 

55.4 

2. 

5 

58,7 

2.8 

60 

6 

0.8 

68.1 

4. 

1 

49.3 

1,6 

46.6 

-  2.9 

50.5 

-  0. 

1 

52,9 

-  0.1 

54 

9 

-  1.0 

58,7 

-  0. 

3 

47.7 

47,3 

56.9 

64.6 

64 

78,0 

40.6 

37.7 

47.6 

54,2 

52 

0 

64.9 

36.5 

8.3 

32  ,0M 

0.2 

41  .7M 

1 

48.2 

3.3 

47 

3 

-  3.8 

61.0 

3. 

9 

28.6 

25.  1 

34.4 

40*1 

39 

8 

54,1 

49.6 

49,2 

55.7 

59.5 

60 

6 

67,2 

47.1 

3.3 

46.0 

-  1.1 

54.6 

4, 

2 

61,0 

4.3 

60 

6 

-  2.5 

73,7 

4 

39, 6H 

35,3 

43.9 

50.  9M 

49, 

8 

63,1 

32. an 

28,1 

36.4 

43,3 

41. 

6 

53,6 

43,9 

5.2 

35,3 

-  4,8 

46.9 

3, 

5 

52.7 

4.3 

49. 

6 

-  4.1 

64,4 

1 

49.  1 

49.6 

57.6 

64,0 

64. 

3 

73.8 

48.5 

4.0 

49.4 

0.7 

56.6 

3. 

6 

63. 2M 

4.8 

63. 

9 

-  0.2 

72.8 

3. 

3 

49.6 

49,7 

56.0 

64.8 

65. 

5  ' 

73,7 

46.6 

3.2 

47,2 

0,3 

54.5 

3. 

1 

61,9 

4.9 

63. 

3 

-  1,5 

76,3 

3. 

2 

41  .4 

38,4 

47.0 

54,7 

53. 

3 

66.2 

58,9 

53, IM 

63.9 

64.8 

61. 

72.1 

37.2 

6,7 

33,9 

-  0.6 

43.6 

3. 

1 

50,6 

2,6 

52. 

-  3,2 

65.1 

3. 

2 

(>0,7H 

7,6 

31.0 

-  2.2 

42.4 

5. 

7 

49,6 

5.6 

48. 

-  3.4 

64.0 

5 

July 


August         September         October         November  December 


OAKDALE  WOODWARD  DAM 
OAKLAND  WB  AP 
OCEANSIDE  PENDLETON 
OJAI 

ORANGE  COVE 

ORKK   PRAIRIE  CR  PARK 
ORINDA  eOWMAN 
ORLAND 
ORLEANS 

OROVILLE    1  WSW 

OROVILLE   7  SE 
OXNARD 
PALMDALE 
PALMOALE    FAA  AP 
PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMAR  MTN  OBSY 
PANOCHE  JUNCT ION 
PARADl SE 

PARKER  RESERVOIR 

PASADENA 

PASO  R08LES 

PASO  R08LE5  FAA  AP 

PETALUMA   FIRE   STA  2 

PINNACLES  NM 

PISMO  BEACH 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 
POINT  ARENA 
POINT   ARGUELLO  WB 

POINT   ARGUELLO  LIGHT 
PT   PIEDRAS  8LANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 
PORTERVILLE 

PORT OLA 
POSEY    3  E 
POTTER  VALLEY  PH 
PRIEST  VALLEY 
QUINCY  RS 

RAMONA  SPAULDING 
RANDSBURG 
RED  BLUFF  WB  AP 
REDOING  FIRE    STA  2 
REDLANDS 

REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STA 
RIVERSIDE  FIRE  STA 
RIVERSIDE  CITRUS  EX  STA 

flOCKLIN 

SACRAMENTO  WB  AP 
SACRAMENTO  WB  CITY 
SAINT  HELENA 
SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  2  E 
SALT    SPRINGS  PH 
SALYER  RS 

SAN  ANTCWIO  CN  MOUTH 
SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SANOBERG  WB 

SAN  DIEGO  W8  AP 

SAN  FERNANDO 

S  F   RICHMOND  SUNSET 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

SAN  FRANCISCO  FOB 

SAN  GABRIEL    FIRE  DEP 

SAN  GREGORIO   3  SE 

SAN  JACINTO 

SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MARCOS  RANCH 

SAN  MATEO 

SAN  PEDRO 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA   FAA  AP 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  MARIA 

SANTA  MARIA  WB  AP 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SANTA  ROSA 
SCOT lA 
SHASTA  DAM 
SHELTER  COVE 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RS 
SNOW  LAB  CEN  SIERRA 
SONOMA 
SOMORA 

SO  ENTRANCE  YOSEMI TE 

SQUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL    INN  2 
STOCKTON   FAA  AP 
STOCKTON   FIRE    STA  4 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
SUNLAND 
SUSANVILLE  AP 
TABLE  MOUNTAIN 


66.3 
69.7 
77.2 
82.2 


74.4 
77.1 
69.2 


67.0 
72.0 
76. 7M 


62.1 
79.1 
80.6 


77.7 
77.6 
73.0 


82.5  ! 
78,8  I 


68,8 
61,0 
85,8 


68,6 
81,1 
80.0 
9|  89,2 


59,7 
59.3 
75.8 


73.9 
74,0 
71.1 
68,9 

64.4 
74. 2^^ 
72.8 
74.8 

M 

79.1  j 
72.3 
73.6  I 
75.1  ' 
60,  3 

65.4  j 
61.9  I 
76.4  ' 
61.3  I 
77.6 


69.3 
66.7 
71.1 


62.9 
57.6 
69.5 


77.1  ■ 
70.0 
76.0 
66. 9r^  ' 
65.1  ■ 


68. 3M  ■ 
65.1 


3.S    65. 2.2 


81.0     -  3.0 


2.3  72.8 
68.2 
68.3 
1.6j  66.9 
67.4 


65.0 
67.8 
58.9 
69,5 


59. 


70.2 
72.3  I 
.4j  72.8 
0.8   73.3  ] 
2.8   73.6  I 

3.0   66.9  I 


62.6 
69.0 
68.71 


60.8M 

61.6 

70.6 


71.2 
58. OM 
69.1  I 


0*9  68.9 
64.4 
64.8 
0.9  64.0 
64.6 

64.3 
1.6  69.3 
65.  If^ 
67.4 
61.1 

61.3 
59,0 
67.4 
63.2 
1,4  67.5 


0.9 


1.1 


0.5    68,9     -  3.1 


64.7  ' 

70,3 

67.1 


64,3 
2.«J  62.9 
73.9 
59.0 

1  . 


50.5 


64, 4f 
69,7 
.71  53.1 

66.4 
67.2 
68.7 
68. 6M 
1.0  69.1 

0.7  64.8 


9.3M 
8.6 

4.1-1 


65.0 
65.2 
69.1 
60.1 
66.8 


0.3  66.4 
0.4  67,9 
63.0 
66.4 
66.7 


2.9 

67.4 
67.8 
2.6  66.9 
64.5  I 
65,4 


62,3 


0.4  63.4 
65.8 
67.5  ! 

64.2 
58,5 
66,3 


47.3 
64.1 
65,3  : 
55,5 

49.2 
59.1 
66.6 
65.1 
65.  4M 


66, 


65.8 
60.8 
61.1 


55.9 
47,  9M 
55,1 

53,6 
61*8 
55. OM 
52.7 
64.1 


60.9 
49.0 
66.2 
61.8 
57,7 

60.5 
57.8 
61.3 
61,5 
55.7 

38.4 


57.0 
58.7 
62.1 


56.3 
57.7 
46. 5M 


66.5 
57.0 
66.0  I 


58.7 
63.3 
65,5 

I 

53.8  I 

52.4  ■ 
57.9 

M- 

52,8  I 

40.5  ' 
40.4 
62,7 
56,8 
49, 2M 

40.7 
48,4 
63.8 
63.  1 
52. 7M 

54,1 
63.4 
66.5 
38.2  I  ■ 
46.1 


43. 6M 

46.1 

46.6 


45,1 
57,7 
47,2 


46.8 
0.9  46.0 
49.1 

54.8 
42.4 
49.5 
48,9 
53,7 


46. 2M 
42,9 
33. IM 


61,2 
64,9 
68.0 


62,0 
56.6 
51.1 
52,1 
59.6 

52.7 


3|  53,7 
59,8 
59,4 

6|  46,1 
46.6 
50.3 
52. 8M 
44.5 


46,2 
44.5 
68.3 

27.0 
37.9 


4.1 

0.5 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


CALIFORNIA 
1959 


lAHOE 
EHACHAP  I 
FEJON  RANCHO 
THERMAL  FAA  AP 
THREE  RIV  EDISON  PH 

TIGER  CREEK  PH 

TORRANCE 

TRACY  CARBONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

■RINITY  DAM  VISTA  PI 

'RONA 

■RUCKEE  RS 
■ULELARE 
TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN   IRVINE  RANCH 

WENTYNINE  PALMS 
■WIN  LAKES 
IK  I  AH 

I  C  L  A 
IPLAND 

IPLAND  3  N 
jlPPER  LAKE  RS 
IPR  SAN  LEANDRO  FI  LTER 
'ACAVILLE 
'ALYERMO  RS 

'ICTORVILLE  PUMP  PLANT 
'I5ALIA 
•ISTA  1  U 
■OLTA  PH 

lALNUT  CREEK  2  ESE 

TALNUT  GROVE 
TARNER  SPRINGS 
[TASCO 

t'ATSONVILLE  WATERWORKS 
TEAVERVILLE  RS 

'EED  1  S 
I'HEELER 

'HISKEYTOWN 
jiHITE  MOUNTAIN  1 

'HUE  MOUNTAIN  2 

ILLIAMS 
ILLOWS 

INTERS 
OOOFOROS 
OOOLANO   1  WNW 

T>R6A  LINDA 
OSEMITE  NP 
REKA 


DIVISION  AVERAGES 

ORTH  COAST  DRAINAGE 
ACRAMENTO  DRAINAGE 
E  INTERIOR  BASINS 
ENTRAL  COAST  DRAINAGE 
AN  JOAQUIN  DRAINAGE 
OUTH  COAST  DRAINAGE 
E  DESERT  BASINS 


January  February 


34.8 

A7,5M 

55.7 


45.6 
50.1 
49.8 
46.0 


46.7 
58.0 


47.4 
54.8 
49.0 


5.9  27.7 
39.6 
51.0 
56.6 
49.0 

43.1 
53.4 
46.3 
50.0 


49  .  2  M 
26.2 
32.3 
47, IM, 


47.6     -  1.6 


45.0 
49.7 
50.1 
42.5  1 

44.4  : 


59.7 
66.6 
57.2 

52.5 
60.6 
58.2 
57.6 


39.2 

56.6M 

60.5 


56.1 
58.3 
51.8 


62.5 
49,3 


4.5 
5.8 
3.9 


April 


58.9 
62.1 
64,3 
65.1 


64.3 
64.1 
66.6 
50.5 
62.9 


55.7 
57.7 
47.3 
59.0 
62.0 
62.2 
65.7 


3.5 
5.0 
4.2 

3.5 
5.4 


May 


42.7 
55.5 
66.4 
76.6 
63.6 

57.4 
62.9 
65.3 
65.6 


36.  6M 

59.8 

60.7 


63.0 
66.0 
62. CM 


67.  3M 

46.8 

64.4 


56.4 
57.5 
47.1 
58.6 
61.6 
60.9 
66.5 


2.7 
0.5 
1.7 


85.3 
56. 2M 


66.1 
65.1 
70.2 


71.6 
69.1 
78.9 
59.7 
65.5 


70.7 
68.2 
66.0 


July 


August         September         October         November  December 


63,9 
75.3 
87.5 


73. eJ 
65.1 
79.6 
79.6 

84.1 
83.4 
74.0 
60.6 
73.2 


77.0 
77.7 
74.6 


67.  7 
80.1 
75. 1 
87.1 


M 

87.0 
60. OM 
63. 3f^ 
79.9 
73.3 

85.7 
56.9 
73.9 
69.7 
74. iH 


78.1 
76.8 
72.6 
75.9 
70.9 

71.9 
73.2 
80.1 
62.3 
.9  70.1 


75. er* 

51.1 
41.6 


4.4  75.0 
5.9  72.1 
2.9  71.2 


66.5 
71.5 
63.5 


0.9 
0.9 


61.6 
73.6 
63.5 
72.6 


76.6 

50.2Mj 

67.0 

59.5 

69.8 

M 

63. 7M 

63.5 

70.7 


70.1 
67. 5M 
66.9 

67.6 
66.1 
73.6 


62.2 
64.5 
54.9 
64.6 
68.6 
69.2 
73.7 


67.6 
61. IM 
64. OM 
0.6|  68.4 
61.9 


0.7  67.7 
2.7  58.9 
3.4  55.7 


58.  7 
61.0 
49.8 
63.9 


38.7 
51.3 
58.6 
64.0 
56.3 

54.3 


57.9 
41.1 
54.0 
67.7 


51. IM 
57. OM 
55.7 
51.7 


32.0 
43.1 
49.8 
55.9 
50.3 

44.8 
57.7 
46.1 
46.8 
35. IM 


54.9 
44. OM 
50. 8M 


45.5 
48.  eM 
56.7 
47.6 
46.2 

41.6 
48.1 
47.4 
51.7 
35.5 


42.3 
42.9 
29.6 
50.5 
46.3 
55.0 
4B.  1 


55.8 
66.3 
73,8 
64.4 


47.1 
63.6 
64,0 


56.4 
63,3 
59,0 


65.3 
57.1 
53.5 


55.4 
57.4 
47.1 
59.1 
61.2 
62.9 
64.9 


SOIL  TEMPERATURES 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

StatioD 
Depth 

Average 

a 

9 

< 

o 
S 

a 

> 
< 

Extremes 

> 

Extremes 

> 
< 

Extremes 

CD 
< 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extiemes 

Average 

g> 
0 

0 
M 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

s 
a 

1 

M 

DAVIS  AGR  COLLEGE  (A) 

1  INCHES 

50.6 

58/42 

50/9 

63/42 

62.9 

75/50 

73. 1 

90/59 

78.0 

91/64 

87.  4 

102/74 

90.9 

103/79 

87.3 

101/72 

80.8 

96/66 

73.6 

85/61 

59.9 

71/49 

50.0 

62/39 

70.  5 

103/39 

RIVERSIDE  CITRUS 
EXPERIMENT  STATION 

STATION  1  (B) 
12  INCHES 

57.4 

60/56 

54.9 

60/52 

66.4 

70/60 

73.5 

80/68 

73.  5 

79/70 

81.6 

88/74 

87.2 

92/82 

84.2 

91/78 

78.3 

84/72 

71.2 

76/62 

61.1 

64/57 

52.6 

62/44 

70.2 

92/44 

STATION  2  (C) 
18  INCHES 

52.3 

56/50 

50.2 

52/48 

56.8 

61/51 

60.5 

65/58 

62.3 

64/60 

65.8 

69/62 

71. 1 

76/67 

71.0 

75/66 

68.9 

73/63 

64.4 

67/61 

57.8 

61/54 

53.5 

57/49 

61.2 

76/48 

SALINAS  (D) 

i  INCHES 

51.6 

61/45 

60.0 

76/42 

66.8 

76/58 

68.5 

76/59 

70.7 

79/46 

75.2 

83/67 

74.  5 

82/66 

70.3 

78/61 

66.7 

75/57 

58.3 

65/51 

52.5 

63/33 

83/- 

SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 

(E) 

Tl  INCHES 

49.  0 

47.0 

52.8 

57.4 

59.5 

64.2 

70.8 

73.3 

70.  2 

64.8 

60.0 

54.0 

60.3 

10  INCHES 

50.0 

49.  0 

52.8 

57.4 

59.8 

63.0 

69.  5 

72.3 

70.2 

65.0 

61.0 

56.2 

60  .  5 

■6  INCHES 

55.0 

53.8 

54.2 

55.6 

57.  5 

59.0 

63.0 

65.8 

65.2 

62.3 

60.0 

56.2 

59.0 

'2  INCHES 

59.0 

56.4 

52.6 

55.0 

55.  5 

57.0 

60.8 

62.3 

63.6 

63.3 

63.0 

60.4 

59.1 

■8  INCHES 

60.0 

58.7 

55.6 

55.0 

55.3 

56.8 

58.5 

64.3 

61.2 

60.8 

61.0 

60.2 

59.0 

A     SANDY  LOAM  -  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.      DATA  FROM  ADOLPH  FRESE  SOIL  THERMOGRAPH. 

8)  RAUONA  SANDY  LOAM  -  BARE  GROUND,    EXPOSED  TO  THE  SUN.      DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

C)  RAMOtJA  SANDY  LOAM   -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,    SHADED  AND  UNDER  REGULARLY    IRRIGATED  SOIL.      DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 
0)  SALINAS  SILTY  CLAY  LOAM,    BARE  GROUND  EXPOSED  TO  SUN.      DATA  FROM  TAYLOR  RECORDING  THERMOGRAPH. 

E)  SANDY  LOAM  -  UNDER  GRASS.      ASPECT.    EAST;    SLOPE,    36%.      DATA  FROM  THERMISTORS  WITH  COLMAN  SOIL  MOISTURE  INSTRUMENT. 

MONTHLY  AVERAGES  AT  DAVIS,  RIVERSIDE,  AND  SALINAS  ARE  AVERAGES  OF  DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  VALUES,  AND  EXTREMES  ARE  THE  HIGHEST  MAXIMUM  AND  LOWEST  MINIMUM.  AVERAGES  AT 
SAN  DIMAS  ARE  AVERAGES  OF  SINGLE  READINGS  MADE  AT    INTERVALS  AND  AT  VARYING  TIMES,    SEE  MONTHLY  BULLETINS  FOR  DETAILS. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


April 


November  December 


ACTON  ESCONOIDO  FC261 
ADELANTO 
ADIN  RS 
AFTON  CANYON 
L  ALAMO   1  N 

ALOERPOINT 

ALISO  CN  OAT  MT  FCA.6 

ALPINE 

ALTADENA 

ALTURAS  RS 

ANGIOLA 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

ANTIOCH   1  E 

ANT lOCH  PUMP   PLT  3 

ANZA 

APPLE  VALLEY 

ARROYO  GRANDE 

APROYO  SECO  RS   FC  508C 

ASH  MTN 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  1 

AUBERRY 
AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 

AVENAL   9  SSE 

AZUSA  CITY   PARK    FC  143 

BACKUS  RANCH 
8AKER  9  NNW 
BAKERSFIELD  WB  AP 
BALCH  PH 
BARNESON  PARK 

BARRETT  DAM 

BARSTOW 

BEAUMONT 

BEAUMONT   PUMPING  PLT 
BEAUMONT    1  E 

BEL   AIR  FC  10 
BEN  LOMOND 
BERKELEY 
BERRYESSA  LAKE 
BIG  BAR  RS 

BIG  BEAR  LAKE  0AM 

BIG  CREEK    PH  1 

BIG  DALTON  CAM  FC223Be 

BIG  PINES  PARK   FC  83B 

BIG  SUR   STATE  PARK 

BIG   TUJUNGA  DAM  FC460E 
BISHOP  CREEK  INTAKE//R 
BISHOP  WB  AP 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
SLACK  MOUNTAIN   2  5W 

BLACKS  MTN  BRANCH 
BLUE   CANYON  W6  AP  //R 
BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 
BLYTHE 

6LYTHE  FAA  AP 

BOCA 
eONl TA 

BOONVILLE  HWY   MNTN  STA 
60RREG0  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRGS   3  NNE 

BOULEVARD 
BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 
BRADFORD  RANCH 
BRADLEY 

BRAWLEY  2  SW 
BREA  BERRY  IMPERIAL 
BREA  CITY 
BREA  DAM 
BRI DGEPORT 

BPIDGEVILLE  4  NNW 
BROOKS   FARNHAM  RCH 
BRUSH  CREEK  RS 
BUCKS  CREEK  PH 
6ULLARDS  BAR  PH 

BURBANK    FIRE   DEP  FC226 
BURBANK  WB  AP 
BURL INGAME 
BURNEY 

BURNT   RANCH   1  S 

BURTON  RANCH 
BUTTONWILLOW 
CABAZON 
CABRILLO  NM 
CACHUMA  DAM 

CALAVERAS   BIG  TREES 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CALEXICO  2  NE 
CAL I STOGA 
CALLAHAN  RS 

CAMPO 

CAMP  PARDEE 
CAMP   SAN  LUIS  OBISPO 
CAMPTONVILLE  RS 
CAN8Y    11  5W 

CANBY  RS 

CANOGA  PARK   PIERCE  COL 
CANT IL 
CANYON  DAM 
CARIBOU  POWER  HOUSE 

CARMEL  VALLEY 
CATHAY  BULL   RUN  RCH 
CAZADERO 

CECILVILLE  SAWYER 
CEDAR  GROVE 


1.16- 
E  1  .82 


1.11- 


,5h 

.43-  1.08 
10.17 
3.20 
2.96 

.16 


3.52j-  .89 
7.4^ 

1.17^  1.09 


E  2.03 


1.07-  1.53 
.8«-  2.50 
1.05-  1.48 

2.5't-  1.38 
21 .80 
^..69  .0*< 
5.2^ 
11.15 

3.82-  2.<.3 
3.91- 
2.5&-  1.93 
2.20-  2.20 
12. 6T 

3.15 

.881 
9.99 


15.'(<^ 
13.0fe 
.06r 
.OT 


1.15^ 
1.83 
13.18 


.51| 

20.29| 
^..361 
17.09| 

13.491 

2.56.1 
2.90! 


11.44|  1.28 


12.67'  1,33 


8.381  1.58 


4.28 
23.42 
11.12, 


2.73 
1.48 
4.84 
11.19 

5.eo 

6,39 

6.37  1,62 
1,24- 

2.38  1.01 


3.29 

7. IS  ; 
6,39l 

4.67{  1.69 
2, id 

5.4f^  1.31 


8.69 
3.7^ 


1.06 
1.44 
1.48 


17.55.  10.57 

9,98  * 

8,43  3 
10,3^  4 

7,41j- 


2.53 
3.51 
8.35 


4.11  1.81 


3,n< 

.77] 


70E12.8r  1. 


.12^ 
3.26 
3.391 
3.03| 

12.221 
5.131  1.27 


12.09  2,82 


9.74  3.57 


5.93 
4.41 
10.281 
5.7^ 


.ool- 

.18- 


.42r  1.59 


.07-  4.00 
,04-  3.51 
.01-  1 


.00-  3.07 
.00-  3 
.00-  2.81 


4.24 
3.87 
5.73 


.881-  1.33 
1.85-  1.09 
.44-  .52 
.76 

.99-  .53 


.45-  1.09 


1.39- 
1.17- 
1.10- 


.05- 
.69 

2.63h 


1  .59 
.11 


1.16 
2.69 


5.51 

.38- 
3.54 


1.14 
E  1 .83 


2.53r  5.97 


.96- 
.03 
3.48- 


1.35 
2.96 
1.06 


2.12 

T 

.22 


3.99 
E  1  .60 
1.75 


3,78 
2.03 
.47 


.34 
1.97 
1.30 
4.01! 
1.561 


l.OOi 


1.90  1.50 


.00^ 


.79 

.07 
.34 

T  - 


.OOh  1.06 
3.46 


.09 
1.70 


2.56 
IE  1.33- 
1.2B 
2.19 


1.18 
2.87 
1  .96 


.95 
1.39- 
2.48 
1.72 
1.64 


3.82 

2.17- 

4.26 

4.91 

4.16 


1.30- 

1.66 

1.64 


1.03 
.69 
2.46 
1.11 


.72 
1.66 
1.10 
2.49- 
2.62 

.46 
.74 
E  2.40 
2.18 


otlovlng  Station  1 
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Table  2— Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


July 

August 

'S3 

2 

0 

1 

a. 

t 

■= 

a 

1 

- 
1 

Q 

Q 

Q 

T 

 J 

.66 

.19^ 

OS 
* - 

09 
*  - 

•  61 

.OC 

* 

.oo: 

T 

.06 

.ool 

.00 

.12 

T 

.03 

.8] 

T 

.17 

.26 

.16 

•  ook 

.01 

T 

- 

.09 

.00 

T 

.O'l 

03 

.00 

.001 

.17 

.07 

T 

.00 

T 

r 

.01 

T 

.52 

.00^ 

•  o: 

.ooh 

10 

.10 

.ooL 

.04 

.00 

*oi 

.00 

T 

T 

T 

.00 

.18 

.64 

.00 

.10 

.60 

.00 

*oi 

.07 

'o5 

-  .  17 

T 

- 

• 

.03 

'oo 

.00 

.00 

T 

1.26 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.28 

.04 

.00 

00 

.ooh 

Ofl 

.00 

.02 

•  OB 

.01 

.01 

T 

.05 

T 

T 

.00 

.00 

.00 

.14 

.03 

.06 

.04 

.00 

.16 

.00 

01 

* 

T  r 

02 

* 

.00 

1.68 

.02 

.00 

.98 

.00 

.05 

T 

.11 

.00 

.01 

.00 

.00 

>16 

.2Sk 

38 

.80 

26 

T 

.83 

.00 

.00 

.  16 

.00 

00 

T  f- 

• 

.22 

.19 

.15 

.49 

.10 

.00 

.04 

.191 

.15 

.00 

T 

.06 

T 

.02} 

.95 

.00 

*02 

.43 

*39 

.15 

.00 

.24 

.35r 

.11 

.57 

.00 

.  02 

.10 

.08 

T 

T 

T 

.35 

.68 

.00 

02 

.07- 

0  2 

.05 

T 

.01 

.00- 

.03 

.00 

.43 

. 

.11 

.2't 

.40l 

.04 

.00k 

-OOh 

.39 

T 

.02 

.03) 

.02 

.00 

T 

.64 

.00 

.06 

.00 

T 

.00 

.28i 

.23 

.491 

.33 

.OOr- 

02 

.101 

06 

.08 

T 

*04 

.06r 

ll  1 

.02 

.01 

.01 

.00^ 

.12 

.23- 

.17 

.  38 

.00^ 

.02 

.02 

.01 

.00 

.00 

T 

.06 

.74 

.04 

.65 

.00- 

.53 

T 

.00 

.04 

.04 

.ooh 

01 

.05- 

08 

.10 

.OOh 

.01 

.00^ 

.18 

.41 

T  - 

.09 

.Olr 

.10 

.00 

.00' 

.00 

T 

.06 

.00^ 

02 

.00- 

.00 

T 

.00 

T 

.00 

.OOj 

.00 

.04| 

.00 

T 

.00 

.001 

T 

.16! 

.00 

T 

T 

.01 

.00 

.00 

.97 

.001- 

T 

.27 

.08>- 

.18! 

.05 

.00 

.02^ 

.26 

T 

.19 

.65 

.0  3h 

.02 

.04- 

.11 

T 

.071 

.07 

.031 

.00 

.39! 

January  February 


April 


August  September         October         November  December 


CEDAR  POINT  RANCH 
CEDARVILLE 
CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  RS 
CHATSWORTM  HEYNEMAN 

CMATSWORTH  FC  24  D 
CHERRY  VALLEY  0AM 
CHESTER 

CHICO  EXP  STATION 
CHITTENDEN  PASS 

CHULA  VISTA 
CISCO  RS 

CLAREMONT    POMONA  COL 
CLARKSBURG 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 


SSE 


CLOVERDALE 
COALINGA 
COALINGA    14  NW 
COLBYS  FC53D 
COLEMAN  FISH  HATCHERY 

COLFAX 
COLGATE  PH 
COLUSA   1  SSW 
CONCORD  3  E 
COPCO  NO   1  DAM 

CORCORAN    IRRIG  DIST 
COROES 

CORNING  HOUGHTON  RCH 
CORONA 

COVELO 

COVlNA  TEMPLE   FC  193 
COW  CREEK 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRESCENT   CITY    1  N 


3.63  9.94 


16 

021 

15.28 

1 

94 

5.2d^ 

2 

04J- 

1.21 

3.91 

10 

16l 

9.33 

7 

59i 

2.26 

6.84 

6 

1.55 

5,6i: 

6 

'A 

7.30 

2.80,-  .76 
4.301 
El  1.58' 


17,19  9.44 

.77;- 

2.48; 
3.39[ 
7.3 


ENE 


CRESCENT  CITY 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
CRYSTAL  LAKE  FC2e3B 
CULVER  CITY 

CUMMINGS 
CUNNINGHAM 
CUYAMA 
CUYAMACA 
DAGGETT   FAA  AP 

DANA  2  SE 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

DAVIS  CREEK 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  PH 

DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIfl 
DE  SABLA 
DESCANSO  RS 


DOBBINS  COLGATE 

8 

.7* 

DONNELLS  DAM 

DONNER  MEMORIAL  STA 

7 

.49) 

DOS  RIOS 

13 

.31 

DOWNEY  FIRE   DEPT  FC107 

2 

.OOr 

DOWNIEVILLE  RS 

15 

DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

3 

.66 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

1 

DUDLEYS 

6 

:ot 

DUNHIGAN 

4 

.11 

DUNN  SIDING 

OUNSMUIR  RS 

21 

.92 

OUTTONS  LANDING 

4 

.43 

EAGLE  LAKE  STONE  RCH 
EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAJON  2  E 
EL  CAPITAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 

ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 
ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE  // 
ELLIOTT 

tLSINORE 
ESCONDIOO 

EUREKA  WB  CI TY  f 
•KCHEOUER  RESERVOIR 
-AIRFIELD  POL  ICE  STA 

■AIRMONT 

-ALL  RIVER  MILLS  INT 
'ERGUSON  RANCH 
■ERNDALE    8  SSW 
'IDOLETOWN  LYNCH  RCH 

"ILLMORE   1  WNW 
INLEY   1  W 
INLEY  5  SW 
IVE  POINTS   5  SSW 
«  LEMING  FISH  ♦  GAME 

OLSOM  DAM 
ONTANA  5  N 
ONTANA  KAI SEP 
CREST  GLEN 
ORESTHILL  RS 

ORT  eiDwELL 
ORT  BRAGG 
ORT  BRAGG  AVN 
OHT  DICK    1  NNE 
ORT  JONES  RS 


10.1 
8.3^ 
3.04j 


.99 


21.19  7.34 
10.56 
1.28 
.9lh  5.30 


1.51 
1.71 


3.38 
16.88 
.81- 


6.41  2.69 


i  1. 


1.06-  1 

.67i-  2.24 
7.23  1.03 


E10.42i 
12.18| 
1.33 


5.65 

5 

2.38 

6 

83 

1  .62 

3 

17 

21.36 

10 

13 

15 

99 

10.31 

10 

72 

1.70 

47 

1 

53- 

11.93 

4 

88 

7 

27 

12.53 

6 

96 

17.19 

12 

59 

4.701 

3 

08 

3.30  1 
14, id 
3.2T- 
3.66 
7.96 

11.01:  4.79 
2.83  1.23 
8.18 
9.07 
4.44 

6.891  1 
8.91'  2 
3.31' 
4.22 


.34 

2.19 

13.83 


13.90  4.23 


1.5S 
13. 


3.84 
14.50 
8.21 


8,8ll  2.27 


10.40  3.90 


.01 
5.51  2 
4.69  2.02 


4.62 
10,65 
2.74 


5.44, 
2,60p 
5.90 


E  7,52| 
10.64' 
E  2.37^ 


.47^ 

2.29f- 


1.44f- 

•tit- 


1.46-  3,50 
.00-  1.13 
.05 


2.51-  4,73 
3.26r  2.62 


.2lU 
.00 


3.75I-  6,21 


2.80|-  3,22 
1,40: 

3,31p  2,45 


2.65-  2.36 


1.321 


1.80-  2 

1.22-  2 

.19^  1.05 

.16 


:33^ 


2.21-  3.11 


1.94-  3.34 


1.06-  2,35 


.26L 
.41}- 


64^  1.34 


2.37 
.39h  1.07 
.OOr  -'3 

2.03' 
2.03 


1.851 
.03 
.93 


.00- 

.od 
.12- 


.06 
.47 


.OOr 

looF 

.00^ 

.ooU 


.001- 
.00- 
.25- 


.04p 
.O7U 
.06 
.72 


aotaa  tollovlng  SCatlan  Index. 
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2.82  2.60 


1.45  1.04 
1.86|  1.67 
6.50 


3.42  3.32 


3.23  3.00 


2.35 
1.72 
1.07 


1 .71  1 
3.93  3.57 

.07r-  .40 


6. Ill  5.89 


2.59  2.42 


1  .54 
3.23 
2.49 


2.40 

.06 
1.35 
2.09 

.06 


.31 


3.20  2.68 


.22^ 

T 

.02- 


.01-  3.71 


.62 


.61 

2.39 

2.73 
.47 


.ooh 
.001 


.11- 
1.10 
.74-  1.96 


.02- 
.OOp 
.00 


1.701 

.44^  1.32 
2.30-  I 
3.56 


1.36-  2.45 
2.48 

2.16r  3. 

1.54h  4. 

.6el 


2.22-  < 

.25^  1.22 

.35 
2.61 
1.32 

3.10h  •- 
2.64U  •. 
1.38-  ; 
1.46 
1.21 


6.26h  6.36 
30.46hl3.23 
46.03 


7.92- 
33.63! 
22.16- 
18,71- 
21.38 


.60- 


36.62-  2.61 
3.88-  3.45 
12.65 
17.12. 
15.631 

30.38^16.95 
27.27k3.03 
10. Uh  5.67 
10.80 


1.33 

T  L  1,82 
1.20 


.16 

3.191 

3.10 

45.09: 

1.16 

14.03 

1.86- 

83 

6.38h 

2.67 

25.38; 

2.14- 

1 

76 

10. 17r 

.60 

1.74 

2.27 

4.961 

.26 

1.37 

5.68 

56.31 

6.51 

64.35 

1.67h 

2 

37 

12.59- 

2.53[ 

1.39! 

8.66 

4,29- 

10 

70 

61.07- 

2,06 

24,60l 

,15 

3.43] 

4,29r 

2 

60 

21,961- 

,64 

2.62 

1,66 

12,93^- 

l,46p 

2 

37 

l,26l 

.36 

E  3,03: 

4,45- 

6 

50 

45,45- 

T  K 

,ool 


,34- 
,00-  1,39 
,2eh  4,36 


,37 

,57 

.51^  2.12 
3.53[-  9.12 
4.06^  .61 

3.06-  4.93 
2.36 
1.86 
3.02-  7.26 
1.32-  1 


1.07 
1.04- 
1 .76- 


.86 

2.64 
2.051- 

2.261 
.69 


3.64r  2.46 


1.53 
4.31 
1.36 

1.21 
1.87! 
3.30 
.16 
.49 

1.38 
2.36. 
1.531 
4.91 
3.09 

.97 


4.  30 

11.16-  1.22 
45.45(-16.52 
14.42j-ll.65 

27.44|-13.99 
26.48: 

34.06hll,37 
8.02h  6.81 


12.21 

6.62r-  6.29 
27.56-11.68 


1.90f-  .90 

19.23-11,45 

11,56 

65,731 

13.43^11,40 
13.60-  3.55 


5.59 


6.91- 
10.17r 
29. 14^ 
13.66 
16.85 

10.66p 

16.49 

23,48 


17.51 
12.66 
6.87 
52. 59-  5,83 
33.85| 

7,54p  7.08 
28. 12-10.23 
27.71 
58.71 
11.27 


T»ble  2-Coiianued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


FORT  ROSS 

FRENCH  GULCH 

FRESNO  we  AP  F 

FRIANT   GOVT  CAMP 

FULLERTON  ARROUES  RCH 

FULLERTON  DAM 
FULLERTON  HILLCREST 
GARBERVILLE 
GARDEN  VALLEY    2  S 
GASOUET  RS 

GEM  LAKE 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RS 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM 

GIBRALTAR   0AM   NO  2 
GILROY 

GILROY    14  £NE 
GLENOALE  STAPENHORST 
GLENOORA  WEST  FC  185 

GLENNV ILLE 
GOLD  RUN 
G005E  LAKE  WEST 
GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 

GRATON   1  W 
GREENLAND  RANCH 
GPEENView 
GREENVILLE  RS 
GRIZZLY  PEAK 

GROVELANO  RS 

GUERNEVILLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC364 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 

HAIWEE 

HALF  MOON  SAY    2  NNW 
HAMILTON  AFB 
HAMILTON  AFB    1  E 
HANFORO 
HANSEN  DAM 

HAPPY   CAMP  RS 
HARRIS  GAGING  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY   L  ENGLE6R1GHT 
HATCHET  MT    MNTNC  STA 

HAT   CREEK    PH  1 
HAYFIELO   PUMP  PLANT 
HAYFORK  RS 
HEALDSBURG 
HEALDS6URG  2  E 

HEMET 

HEN5HAW  DAM 
HERNANDEZ    2  NW 
HESPERIA 
HETCH  HETCHY 

HIGHLAND  SPRINGS  RCH 

HILTS 

HOBERGS 

HODGES  DAM 

HOEGEES  FC  60A 

HOLLISTER 
HONEYOeW  2  WSW 
HOOP  A 
HOOPA  2  SE 
HOPLAND  LARGO  STA 

HUNTERS  DAM 


11.28  3.63 
14,06 
1.47[- 


1  .59 

1  .67 
21.53| 

7,77, 
23.00, 

2.28-  1.76 
lO.l't 
1  1.38 

4.0*4-  3 

5.75 


.57 
6.68 
■  4,94 


13.64  3.31 


10.55'     2.03  6.89 


8.631 
13. 4^ 
3.65^  1 
3.77-  2.16 


3,66,  2.00 


14,10 


5,67  1.16 


7.63i 
8.40{ 
I.IS 


13.66 
15.66! 
13.26 


9.1&  2.77 


79     7,66  1.85 


13.88 
13*26 
13.17 


HUNTINGTON  LAKE 

5.03- 

.01 

12.51 

6 

.79 

.5  3- 

3.86 

lOLEWILO  HWY   MNTNC  STA 

I  OR  I  A 

3.09- 

.03 

7.53 

42 

.31^ 

2.45 

lOYLLWILD  RS 

1.03 

7,49 

.00 

IMPERIAL 

.15- 

.23 

.2  3- 

22 

T  ^ 

.18 

INDEPENDENCE 

.15- 

.55 

1.21' 

41 

.07^ 

.34 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

.05- 

.47 

.25- 

16 

.00^ 

.27 

I NYOKERN 

.52 

.84 

.00 

INrOKERN  APMITAGE 

.50 

.84 

.00: 

I  ONE 

IOWA  HILL 

11.16 

10.07 

1.94 

IRON  MTN 

T 

.11 

.00 

JESS  VALLEY 

1.33- 

.59 

1.45- 

49 

.70- 

1.21 

JOHNSONDALE 

1.22 

5.62 

.46 

JOjCE  ISLAND 

4.21 

4.29 

.48; 

JOSHUA  TREE 

JULIAN  WYNOLA 

.75 

9.47 

.26 

JUNCAL  DAM 

6.46 

12.90 

.00 

KEE  RANCH 

.00 

3.14 

.oo! 

KELLOGG 

14.49 

10.88 

2.68' 

KEL5EYVILLE 

7.79 

3.34 

5.97 

2 

27 

.75- 

2.25 

KENTFIELD 

11.34 

1.34 

11.43 

3 

62 

1  .47- 

4.80 

KERLINGER 

1.16 

2.68 

T 

KERN  RIVER   INTAKE  3 

1.29 

4.96 

.28 

KERN  RIVER  PH  1 

.47- 

1.61 

1.87 

00 

.11- 

1.85 

KERN  RIVER  PH  3 

1.12 

2.57 

.11 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

1.16 

2.27 

■  00 

KETTLEMAN  STA 

1.4S 

2.82 

T 

KILARC  POWER  HOUSE 

KING  CITY 

2.07- 

.07 

4.78 

2 

65 

.03h 

1.67 

KLAMATH  R 

19.09 

13.04 

8.91 

KNIGHTS  FERRY   2  SE 

KOR0EL 

LA  CRESCENTA  FC  251 

2.64- 

2.33 

7.91 

2 

52 

.00- 

3.99 

LAFAYETTE  2  NNE 

4.61 

5.08 

.40 

LAGUNA  BEACH 

2.40 

.09 

3.21 

55 

.01- 

1.97 

LA  HONDA 

9.10 

6.71 

.82 

LAKE  ARROWHEAD 

3.69 

13.40 

.021 

LAKE  CITY 

2.00 

.61 

.861 

10.38 
2,26. 
14.75' 


1 .09 
1.81 


12.711 
11.01' 
8.27 


2.78-  2 
2.02 
.09-  1.54 


5.48 
2,85 


i:3iL 


.90-  .78 
2.55 
2.80 

1.70^-  2.61 


.5<J 
.54^ 
1.17- 


.46,- 

.00;- 
•oa 

1.121 


3.43 
2.50 


.46-  2.43 


2.62- 
1.04 


1.86k 
l.lli 


.74- 
,55! 
1 .50 


.551 
.29 
2.28 


1.29! 
1.26' 
.97}-  1.28 

.091-  1.11 
.00*- 
.16 
1.33 
.13 

,67 
.05 


.341 
.  13r  1.04 


.061 

i:25L 


91 

.62r 

1.03 

1.96,, 

04 

.00- 

.47 

.17 

14 

.00! 

.00 

33 

.ooh 

.08 

08 

.00- 

.01 

T 

.03 

.00| 

.52I 

.07- 
,05-  1.19 
.00 
.12; 

,11-  ,24 


1.15| 

.o5^ 


.OOh 
.00; 
.00! 


.od- 

.00- 
.00 


.00 

.ool 

.79h 


.001 
.00 

.00- 


.00! 

.ool 

.00! 

T 

.OOi- 
.00- 
.001 

.ool 


T     h  .24 


September 


3.58 
2.43; 

.92 
2.72! 


.00 
3.66 
3.45 
5.09 

2.30 
3.21 
3.55 
1.41 


6,25 
3,74 

I  - 


,571 
1,89 
4,07 


2,10l  1,51 

,43 
1  .94; 
2.03 
2.64 


.92 

T 

2.19 
4.52 
3.99 


E  2.00 
.70 
4.23 


5.04 
.17 


1  .98 
.66 
2.43 


3.97 
1.64 
5.55 
1.90 


2.36 

T  h 
4.10 


.l4^ 
.11 


,UU' 
,00| 

:'4 


,00- 

,06r  1.16 
.32 


6.66 
1.20 


26.66^12, 
30. S8 
7.21- 


6.91 
47.50 
25,37 
72,46 

13.48-  9. 
31,31 
34,02 
23.32  -22. 


3.65 
20.99 
E 18.78 
8. ta- 
ll.82  - 


27.03- 
1.96 
6.04 
28,13 
19.03 

29.28 
E  33,21 
14,04- 
14,80- 
3,24- 


40,67-: 

6.28 
23.97 
22.56 
29.73 

10.99- 

4. 15 
28.47 
33.36- 
29.43 

8.84 
18.73 
10,76 

24,97- 

E  28,13 
13,18 
46,23 
9,52 
18,39-, 

11,79- 

42,97 
38,89 
27.93 


3.19 
1.11 


6(-  5.40 
3.35 


6-  i, 
2-  4 


1.99- 
2,66  - 
2,94 
2.98 


20,15 
23.25 
5.44 

36.24 
18.85- 
32.63- 
6.55 
9.55 


.OOH  .70 
1.66 

.001 


1.95 

1,81H 

1,70 


12,79  -I 

14,93 

8,48- 
23.45 
2  4,  34 
9,07 
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.fable  2— Conhnued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 


February 


April 


May 


August 


September 


LAKE PORT 
.AKESHORE 
.AKESIDE   2  ENE 
MX  SPAULOING 
.AKE  SPAULOING  0AM 

.A  MESA 
.ANCASTER 
.AS  PLUMAS 
.AVA  BEDS  NM 
.EBEC 

_ECHUZA  PT  STA  FC  352B 
.EESVlLLE  KEEGAN  RCH 
.E  GRAND 

EMON  COVE 

INDSAV 

IVE  OAK    CANYON  FC230C 
IVERMORE  2  5SW 
LANO  SHAWNEE  HILLS 
OCKWOOD  2  N 
' OCKWOOO  MESA 

001 

OMPOC  SEWAGE  PLANT 
ONE  TREE  CANYON 
ONG  SEACH 
ONO  BEACH  we  AP 

ONG  VALLEY    INSP  STA 
OS  ALAMOS 

OS  ANGELES  WB  AP  I 
OS  ANGELES  WB  CITY  I 
OS  BANOS 

OS  BANOS  ARBURUA  RCH 

OS  6AT0S 

OS  GATCS   *  SW 

OS  PRIETOS  RS 

OYALTON 

UCERNE  VALLEY    1  WSW 
rTLE  CREEK  PH 
TTLE  CREEK  RS 
*OELINE  MNTNC  STA 
'4DERA 

VO  RIVER  RS 
'VNDEVILLE  ISLAND 
»NZANITA  LAKE  // 
VRCH  FIELD 
\RICOPA 

.VRIPOSA 
'VRTINEZ   3  SSE 

tRTINEZ  FIRE  STA 

>ersviLLE 

■  .THEP 

CLOUD 
I  AOOW  LAKE 
I  CCA  3  SE 

'lOOTA  0AM 

fiCED  FIRE   STA  2 

PCEY  HOT  SPRINGS 
VERS    INSPECTION  STA 
DOLE TOWN 
ODLEWATER 
LL  CREEK  2 

NEPAL 

RANOA  SPENGLER  RCH 
TCHELL  CAVERNS 
DESTO 
JAVE 

NO  LAKE 
NTEREY 

NTICELLO  0AM 
ORPARK  I  SSE 
'GAN  HILL    2  E 

?ONGO  VALLEY 

^RO  BAY  FIRE  OEPT 

^RO  BAY   3  N 

JNTAIN  PASS 

INT  6ALDY   FC  650 

INT  OANAHER 

INT  DIABLO  NORTH 

JNT  HAMILTON 

'NT  HEBRON   U  ESE 

INT  HEBRON  RS 

'NT  SHASTA  SKI  BOWL 
'NT  SHASTA  WB  CITY//R 

WILSON  FC  338B 

R  WOODS 

IMIENTO  DAM 


A  STATE  HOSPITAL 
DLES  FAA  AP 
NACH 

ADA  CITY 
ARK 

8URY  PARK  SW 
HALL  SOLEOAO  FC32C 
MAN  2  NW 

*ORT  BEACH  HARBOR 

OLAUS 
ft  NO 

CJMO  2  NW 
TH  FORK  RS 
''H  HOLLYWOOD 

iALE  WOODWARD  DAM 
KNOLL  RS 

-AND  we  AP  I 
'ILLE  1  WNW 
lOENTAL 


13.93!  2.00 


2.2S 
3.25 


7j  5.95 
15.39 
6.871 
12. 7C^ 


2.8C4 
5.H 


3.05! 
1,1^-  1.60 
l.OT-  1,30 


2.5C(- 
l.Ur 
1.2*tj- 
1 .6^ 

1.6<> 
7.86 
16. 7S 


4.*0t-  2.55 


3.2<.h  2.83 

9.08| 
5.541 
2.96^  2.55 


17,62] 

IA.82I  10,28 
3.10 


3.57  1.75 


5.63 

9.6<J 
12. 2T 
1.02 
3.43 
•61 

4.42 
6.76 
S.15 
3.99 
6. 88 


6.98 
5.04 
3.30- 


10.32  5.10 


11.9^  2.89 


4,6<( 
4,3»  2 
2.46- 

4.09  1.09 


10.12  3.85 


2.60-  4.77 


.00-  3.18 
,29^  1.77 

.00 


.00-  2.75 

.00-  : 

,00-  : 

.10-  1.27 


.00 


,56-  4,18 

,4d 

,49 

,90*-  1,93 


.91 


1 .09!- 


2.89 
oh  1.51 
5-  1.81 


.00 

-  1.87 

2.14. 

.33!-  1.98 
1.32j 
3.94 


1.84 
.39-  1.08 
.36-  .79 


1.51 
,27 
,46- 


,00 
,74 
,60 
.24- 
.43-  1.56 

1.66-  2,61 


.201 

.07 
1.60- 

2.46 
.36 

.52^  1.80 

:i9| 

1,28 

.49-  2 
1,36 


.I9L 


1.12- 
.06 


.63^ 
.101 
.02^  1.44 


.06- 
,04- 
.12- 


l,30h  1.14 


a\-  1,; 

ol 


.00- 
.oq- 

.o<f 
.001 
.00 


.001 
.00 

.w 

,001- 


,00^ 


.00 

.OOk 


.Oil 
,00k 
T  - 


.001 
.0  31 
.001 


1.22  1.09 


3,76  3.19 


3.63  3.40 


2,38i  2,25 

,22 
1.33 

.01- 


,21 

.35 

,04 

,00r 

.03 

.05- 

.07 

.00 

T 

.02 

.04- 

.17 

.00 

T 

- 

,02 

.01- 

.26 

•  00 

,05 

1  .33 

1.26 

T 

1  .06 

.00 

.02 

00 

3.75 

3 . 70 

.02 

6.98 

.001 

.00: 

.21 

.09 

•  01 

01 

.01 

,13 

•  1 0^ 

.31 

.0! 

.  00 

,12 

•  20- 

.26 

•  31 

,01 

T 

.01 

1.66 

1.62 

.00 

2.29 

,oc 

1.77 

1.93 

T  ^ 

.61 

•  00 

.00 

y 

02 

•  02^ 

.03 

,02 

.01 

5^47 

5.29 

T 

1.51 

.01 

1.29 

,01 

T 

.03 

1.68. 

1.79 

,27 

,23 

,23 

.03 

3.23: 

2.64 

6,39 

•  75 

.301 

,01 

.00 

1.13' 

1.10 

,  00 

.00 

- 

1,33 

T 

•  57 

.60 
2.10 

•  00 

2.86. 

.02 

.00 

.01 

.OOr 

.03 

.  19 

.12 

.  32r 

T 

.17 

,07 

.66 

.51 

2.87 

2.20 

.00 

3.33 

.87 

.  19 

.06 

T 

.74 

T 

2.81 

.04 

3.14 

.00 

2.30 

•  00 

.00 

•  01 

3,06 

•  33 

.41 

T 

.96 

1.76 

•  39 

.23 

,02 

•  33 

.14 

.33- 

,31 

T 

2.79 

.00 

2.79 

,01 

T 

.02 

•  71 

.63 

1,09 

•  54 

1  ^71 

•  95 

E  ^98 

E  2^15 

,19 

•  24 

,11 

1 .95; 

1,19 

•  00 

•  14. 

•  01 

2^26; 

•  24| 

•  00 

2,45 

,01 

•  00 

,04 

2^37i 

2,32 

2^09 

•  31 

•  00 

•  59i 

,05 

•  07 

,04 

4^71 

T 

2,61 

•  04 

.02, 

.00 

.00 

.16 

.07- 

,06 

.00 

,00 

.00 

1,87 

1,78 

.01 

T 

.08 

T  - 

.19 

.00 

E  I 

.03 

E  2.01 

1.90 

.04 

.00 

,05 

.00 

.01 

5.04 

4.80 

T 

.12 

,00 

T 

.00 

1.66 

1.59 

.41 

.60 

,01 

.03 

.01 

3.27 

3.18 

.00 

2.73| 

.00 

6.04 

.OOr  1.16 

.00, 


.OOf-  1.17 
.20^  3.41 


.00 

.OOH 

.53- 


T     y  1,51 


.m\  1.29 

.06^  1.04 
.07^ 

,00r  ,84 

,00, 


,42|-  2,8 
.00 

•00^  .9 


.271 
,00r 
,00h  1.17 


.01-  5.81 


3.20 
2.24 
3.81^  8.47 


2,66r  7.83 


1.61 
1.81 

.72^  ; 

.70r  2 
.50r  1,64 

2,08-  2,10 


1.15h 
.591 


.54 

.69-  2.35 

l.U-  1.50 

1.09r  2.02 

.36^  1 

.47 

,97-  6 
1.50 
1,69. 

,63: 


,75 
3,04 
2,86 


1.07[-  5.35 


3.07r  6.37 


3.35-  .50 

3.59"  6.49 
3,67 
3,57 

,62-  2,09 

,92 


,67 
E  2,26 
3,3eL 


2,02 
,75-  5.46 
.46 
.39 


E  21,57-  6.69 
56.271 
10,08 

43,761-22,86 


10,36-  2,63 

5.99-  8.60 

5.29p  6.63 

9.86r  9.55 

9.39-  5.22 

5.26; 


13.63--  2.61 
7.31 
7.48; 

6,98r  6.34 


.lOh  6,09 

,44h  6,93 

,23k  8.31 

.66L  2.16 


6.00 
23.66r 
41,391 
15,63 


2.61 
16.26-16.49 
21.79-16.33 

6.98^  3.97 

47.6oj 

8.64| 
26.001 

6.59: 

2.92r  2.76 

22.261-  6.27 

13^93 

12.62 

14.79H  5.93 
E  26.24 


4.87, 
24.96i 
32.35 

2.48p  2.69 
12.28^  9.13 

36.23rl4.92 
44.33 
7.56 

9,64-  2,42 


26.60 
16.29 
8.77-19.77 

8.22: 


.10! 
.02L- 
.22 


.00-  1.26 
1.10 

.001 


.27, 
T  h 
.00: 
.07 


.ool 

T 

.00-  2.52 

T 

.00: 

.OOr  5.57 

.00 
.00 
.00-  1.33 


.00^  1.26 
.06 

T     r  1,95 


1,92'-  3,55 
2,07i 
1,10| 
3,23^  7, 


1.43r  2,46 


1.36-  2.44 


1.46-  1.96 


E  61.26: 

32.74r  .97 
16.33 
21.21 
7.94 

17.86 

18.65r  5,38 
6.18' 
E  6.53, 

38.49-14.96 

10.30! 
9.46j 

9. 611-  8.24 


6.72 
13.07| 
13.02r 
25,62: 
32.94' 


Table  2-Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January  February  March 


August  September         October         November  December 


OCEANSIDE  PENDLETON 

OCOTILLO  WELLS 

OJAI 

OL!NDA 

ONO 

ORANGE  COVE 

ORICK    PRAIRIE   CR  PARK 

ORICK    10  SE 

ORINOA  BOWMAN 

ORUAND 

ORLEANS 

OROVILLE    1  WSW 
OROVILLE    7  SE 
OROVILLE  BRIDGE 
OXNARD 

OZENA 

PACIFIC  MOUSE 
PACOIMA  DAM   FC    33  A-E 
PAICINES  OHRWALL  RCH 
PALMDALE 

PALMDALE   FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PALOMAR  MTN  OBSY  f 

PALOS  VERDES  EST  FC43C 
PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 

PARKFIELD 

PASADENA 

PASKENTA  RS 

PASO  R08LES 

PASO  ROBLES    FAA  AP 

PATHWAY 
PAYNES  CREEK 
PETALUMA  FIRE   5TA  2 
P lEDRA 

PIEDRA  BLANCA  GUARD 

PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NM 
PIRU  2  ESE 
PISMO  BEACH 
PIT  RIVER  PH  5 

PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE    I FG 
PLYMOUTH 
POINT  ARENA 

POINT    ARGUELLO  W8  i 
POINT   ARGUELLO  LIGHT 
PT   PIEDRAS  SLANCAS 
POMONA 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEF 

PORTERVILLE 
PORTOLA 
POSEY  3  E 
POTTER  VALLEY  PH 
POWAY  VALLEY 

PRIEST  VALLEY 

OUINCY  RS 

RAMONA  SPAULDING 

RANCHITA 

RANDSBURG 

RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 

RAYWOOD  FLATS 

RED  BLUFF  WB  AP  f 

REDDING  FIRE   STA  2 

REDLANDS 

REDWOOD  CI TY 

REPRESA 

R ICHMONO 

RICHMOND   FIELD  STA 
RIO  VISTA 

RIVERSIDE   FIRE  STA 
RIVERSIDE  CITRUS  EXP  R 
ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN    1  NNE 
SACRAMENTO  WB  AP 

SACRAMENTO  WB  CI  TY 
SAGEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
SAINT  JOHN 
SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  2  E 
SALINAS   FAA  AP 
SALINAS  0AM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SALT   SPRINGS  PH 

SALYER  RS 

SAN  ANDREAS   2  S 

SAN   ANTONIO  CN  MOUTH 

SAN   ANTONIO  MISSION 

SAN  ARDO 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  0AM 
SANDBERG  PTL  STA  FC130 
SAND8ERG  WB  //R 
SAN  DIEGO  WB  AP 


SAN  DIMAS    FIRE  WON 

SAN  EMIGDIO  RANCH 

SAN  FERNANDO 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 


.26 

3,11 

.00 

.56 

.01 

.03 

.40 

.00 

T 

T 

3  .79- 

.  39 

6,55 

2.32 

.00- 

3.43 

1.32 

.20 

.01 

.26 

2.02' 

3,30 

.00 

.43 

.00 

9.06 

4,99 

3  .45 

.74 

.24 

1.50- 

1*10 

2 ,  ae 

•  35 

,09- 

2.11 

.26 

1.01 

.15 

.16 

17.06 

12,73 

7.55 

.70 

2.65 

6.04 

7.47 

.79 

.53 

.01 

5.92 

2.  38 

4*  78 

1  ,98 

.46- 

2.06 

.50 

1.13 

.15 

.  46 

11.31 

1.66 

9.50 

3.02 

5  .94 

•  02 

2.67 

.99 

1  .  40 

5  .38 

5.95 

1.21 

.  35 

.36 

6.00 

.  59 

7.65 

2.82 

1.3  5^ 

2,95 

.60 

1.97 

.10 

1,22 

5,82 

.63 

6.43 

1  .78 

1  .40- 

2,69 

.34 

I 

1  .95 

.33^ 

.79 

1  .48- 

1  .69 

3.82 

.97 

.00- 

2  .  36 

.57 

.44 

T 

.13 

2.40 

.68 

.07- 

2.06 

.59r 

.26 

.03 

,2  7 

9.15 

10,41 

2.73 

2.27: 

1.60 

2.85 

4,87 

.00 

■  95i 

.02 

3.09 

.26; 

.36 

.00 

.96- 

.73 

1  .89 

.03 

.00- 

1  .53 

.23 

.26 

T 

,12 

1.12 

.00 

.08; 

T 

,47- 

.82 

1.35 

,13 

,00^ 

.79 

T 

.23 

.00 

,02 

3.63 

3,  70 

.  12' 

.02 

.00 

7,74 

7.48 

.17 

.33 

.10 

.93 

8,89 

.03 

.611 

.09 

1.56- 

.81 

3.88 

1.33 

.00- 

1.95 

.22 

.62 

.00 

.13 

1,02 

3,27 

.05 

.00 

1.16 

2,17 

.00 

.07 

.00 

10.62 

9.57 

2.79 

.67' 

.55! 

.22 

.61 

.00| 

.01: 

.00 

2,08 

5.53 

1 

.14, 

.14 

2*84- 

1.41 

5.30 

,92 

■  00,- 

3.08 

.65 

T 

•  27 

6,62: 

4.94 

.56; 

.41 

.00: 

1,69 

.03! 

.05 

1.79 

3.90 

.06! 

.13' 

T 

.  50 

.30 

1 

.23 

.82 

.I4U 

,08 

7*47 

7 '94 

E  1*7^ 

1.51 

.46 

6.35 

1.25 

6.26 

2.16 

,59- 

2.97 

.35 

1  .  34 

.08 

.52 

1.85- 

1.58 

4*2'^ 

~  ' 

,96 

,02h 

-  1 

2.90 

.21 

1 .25 

.39 

r 

.  10 

2.36 

6.45 

.00 

.60 

.00 

3  .921 

5*  591 

.09' 

.  14 

.09 

2.68 

4,66 

.00 

.37 

.06! 

24.36, 

19.11: 

6.42 

2.06: 

1.17 

.90 

.00; 

^8*73 

6  99 

1  *70 

2.09 

.17 

9.07 

7.86^ 

2.01 

2.44 

.39 

1.35 

1.93 

.00 

12.69 

! 

8*31 

i 

2.42' 

1.21 

.30 

,01: 

.271 

T 

4,52 

5ii& 

.09 

.08 

.01 

2.66;- 

.  84 

3,4(^- 

.23 

3.05 

1.02 

.36 

.09 

.17 

3.27 

4.12 

,31 

•33: 

T 

2  36 

47 

1 .06 

.0  3 

.13 

4,55 

.91 

5,33! 

2.13 

,80^ 

1.80 

.721- 

.77 

2.50 

1.45 

.76 

1.16: 

.62 

11  .99 

3.13 

7,89 

1.55 

2,94- 

2.21 

.64 

2.37 

.17 

1.37 

.27 

3,97 

T  I 

.281 

.02: 

.64 

4,30 

3.02 

.26 

1 .29 

.63 

.  1  5 

8*  52~ 

1.49 

9  06 

2,54 

'48~ 

4.00 

1.31 

2.00 

2.10 

.22 

.29 

6.23i 

.15 

.40 

.05 

.40 

4,70 

.00 

.00 

.00: 

1.10 

1,65 

.  00 

T 

.00 

I's** 

3  74 

15~50 

S  32 

5  22 

.5*^ 

1  69 

.00 

5.86 

2.13 

4,08 

,55 

.41- 

2.20 

.39 

1  .40 

.28 

.78 

8,89 

1.51 

7,24 

1 .66 

2,09^ 

2.96 

.50^ 

2.56 

.23 

1  .46 

.64- 

1  *  39 

2,96 

.17 

,00- 

2.32 

.12 

1.19 

.12 

,16 

.21 

- 

1.01 

T 

.44 

5*31 

1  *  IE 

4*77 

93 

* 

'95 

2  37 

2.09 

*  ' 

.01 

- 

.98 

4,1  5 

5,39 

.7  7' 

.51 

T 

4.29 

4,82 

.54 

.41 

T 

.71- 

1,16 

2.41 

,01 

.00- 

1.91 

.18 

.71 

.01 

- 

.  19 

.58 

2.56; 

.00 

.15 

.07 

6.27 

1.95 

5.1c 

.82 

,84U 

2.86 

2.10 

.22 

T 

- 

,91 

17.00 

11,58 

3.63 

1.65 

.65 

4.93 

2.27 

4.11 

1.35 

.5  3- 

1.56 

.21 

1.17 

T 

■  54 

1  . 

.33 

1.77 

.30 

1.13 

T 

,57 

E  1  *65 

8  66 

1  '06 

1.2  8; 

2.39 

9.90 

2.13 

8.16 

2.75 

1  .54- 

2.89 

.44h 

1  .93 

.30k 

,55 

5.67 

1,95 

5,24 

2  .01 

,421- 

2.24 

.52 

1  .18 

•  2lh 

.65 

5.26 

6.04, 

*89l 

.16 

.02 

.  22 

4,  2  11 

1.62 

,2e|- 

1  .94 

.16 

1.02 

.05 

- 

.  30 

2*64 

3  194 

,32 

.21 

3.15 

6,44 

T  ' 

.82 

.00 

3.19, 

6,2  5. 

,00 

.40 

.02 

10.01 

8,95 

1  .92 

.90 

3.60 

15.34 

12,82 

4,30 

.29 

.38 

7.11 

7.90 

1  .591 

.73 

.11 

2.73- 

2*31 

8,05 

2,55 

,00- 

4.46 

1.32 

.85 

.OOh 

,33 

1.35- 

1.73 

4.01 

.16 

1 

.00- 

2.89 

.46 

1.14 

.23 

,  13 

6.35 

6,92 

.23 

.11 

.09 

2.59- 

.23 

4,44j 

1 .01 

.15r 

2,46 

.58 

.57 

.00 

.36 

2.09- 

.21 

3.39 

.67 

.I5r 

1.66 

.50 

.24 

.01 

.24 

.09- 

1.61 

3*7& 

1,50 

T  - 

1.52 

.31 

.52 

T 

.26 

2.71- 

.89 

5,07' 

1,06 

,00- 

3.15 

1.06 

.33 

.02 

.16 

3.06- 

.59 

3,60- 

,16 

.OOr 

2.86 

.5  71- 

.75 

.OOh 

.22 

3.75 

4,74 

.39j 

.74 

.03 

4.04 

.57 

4.66 

1.22 

.30^ 

2.14 

.37 

.92 

.04h 

.  36 

.00|- 
T  l- 
.00: 
.00- 
.00| 

.00- 


.00^ 
.OOp 


.OOh- 

.09 

.00- 


.00^ 
.OOp 

.00 


.07 
.001 
.05- 


.00^ 
.00 


.OOh 

.ool 


.oor 

.00 


.13k 


:.4r 


•  OOr 
•"I 


1.91 
1 .97, 
2.10] 


.20: 


.26^ 
.03- 
.OOh 
T  - 


.02r 
.00 

.oo\- 


.40 
.75 
1 .87 
2.93 


36 

.01 

-  1.00 

10 

1.63 

-  2.12 

.00 

94 

.00 

-  1.67 

90 

.00 

-  1.31 

09 

.01 

-  .41 

18 

.00 

-  .48 

.06, 

.OOh 
1.13j 
1.85  1.77 
1.401  1 


.00^  . 
T     K  2.48 


.08 
1.99 
1.55 
1.46 


2.09 
2.52 
1.61 

1.54 
2.34 
3.66 
1 .52 
3.23 

4.52 


4.451 
.06^ 

1.63: 

.22  .05 
2.10 
1.25  1.04 

.92 

.04-  .13 


.03- 
2.051 

2.30i  2.19 


.00|- 
.00 

H 


.43 
2.35 
1.48 
1.58 


.02- 

.10-  1.42 
.00 

.00k  1.32 
.00 

T     \-  1.62 


1.59 
.84 
1 .36 
1.57 
1.64 

.37 


1.46 

3.86 
1.69 
1.80 
1.72 
1.31 

1.11k 

2.23 

1.36 


1.2ok 
1.3l' 
1.06: 
5.24| 

1.65k 
.24 


.34 
1.63 
1.20 


1.34 

1.52 
1.31 

,42^  3.43 
2.04 

1.70 
.36 
1.32 


1.91 
13.37- 

7.43 
23.16 


36.48- 
16.91 
19.85- 
18.14- 
7.20- 

:  7.23- 
30.98 
10.16 
11.70 
4.54- 

2.77 
4. 10  - 
11.10 
17.95 
18.44 


:  4.39 
30.73 
6.28 

8.75 
10.50- 
15.58 

7.57 


3.74- 
E  22.11 
16.89- 
6.56- 

11.83 
11.44 


2.21-  5.48 


.  .69 
1.58 
2.95 


27.50 

24.64- 

26.55 

16.69 

31.99 


10.83 

9.38- 
10.58 

5.78- 
16.68- 
E  14.39 
29.29- 

8.22 

15.22- 
29.28- 
11.76 
14.04 


3.98-  2.81 


1.65- 
1.11  - 
1.93 

1.20 

1.06  - 

1.79 

1.10- 

4.06 

1.36- 

1.28- 


E  25.35- 
13.23- 
27.55- 
7.73- 

14.69- 
16.17- 
15.49 


5.58 
17.50 
E  41,93 
12.77 

11.85 
E  19,17 
25,48 
15.09 
17.52 

12.85 

11.55 
11.17 
30.92 

40.87 
23.02 
15.02 


.64 

1.68 
1.97 
1. 

1.47 
.47 
1.38 
1.61 
1.97 


1.03 

1.63 
.88 
1.13 

2.56 

2.37 

1.62 


9.68 

16.53 

10.69.'. 
9.03''' 


10. 53:  .ii 

8.73|l| 
13,37| 
13,69i 
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bla  2~CoDtiaueci 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 


February 


April 


July 


November  December 


N  FRANCISCO  FOB 
, H  GA6R I  EL  CANYON 
H  GABRIEL  DAM  FCiZS 
N  GABRIEL  FIRE  DEPT 
S  GREGORIO   3  SE 

N  JACINTO 
H  JOSE 

N  LUIS  OBISPO  POLY 
,  N  MARCOS  RANCH 
N  MATEO 

'  N  PEDRO 
,N  RAFAEL 
,NTA  ANA  FIRE  5TA 
,NTA  ANA   RIVER  PH 
NTA  ANITA   FERN  FC432 

'nTA  BARBARA 

NTA  BARBARA   FAA  A 

NTA  BARBARA   TV  PEAK 

NTA  CLARA  UNIV 

NTA  CRUZ 

NTA  FE  DAM 

NTA  MARGARITA  2 

NTA  MARGAPI TA  BOOST 

NTA  MARIA 

NTA  MARIA  W6  AP 

NTA  MONICA 
NTA  MONICA  PIER 
.  NTA  PAULA 
NTA  ROSA 
NT  I  AGO  DAM 

UGUS  POWER  PLANT 
WYERS  BAR  RS 
OTIA 

ARSVILLE  LAK.E 
CRET  VALLEY  MNTN  STA 

' OULVEDA  DAM 
ftSTA  0AM 
ELL  ABS  PLANT 
ELTER  COVE 
INGLE 

INGLETOWN  2  E 
ERRA  CITY 
ERRAVILLE  RS 
5NAL  HILL    FC  415 
*6GS  SPGS   LAS  LOMAS 

|3UGHH0USE  6  SE 
DW  CREEK  UPPER 
3W  LAB  CEN  S1ERRA//R|  : 
lEDAO 

iHESBAR  1  W 

•IIS  3  NE 
41S  3  NW 
'10HA 
WRA 

■ENTRANCE  YGSEMITE 
ADRA  PAC  FC   356  C 
-f^ECKELS  HWY  BRIDGE 
ffllNGVILLE  7  ENE 
JAW  VALLEY  LODGE 
JIRREL   INN  1 

.JIRREL   INN  Z 
VNOISH  +  HICKEY  PK 
^NISLAUS  PH 
RLING  CI TY  RS 
KKTON   FAA  AP 

KKTON  FIRE  STA 
KKTON  MOWRY  BRIDGE 

;  )NYFORD  COOLEY  RCH 

:)NYFORD  RS 
)NY  GORGE  RESERVOIR 

AHBERRY  VALLEY 
tr  RANCH 
INLAND 

fiKHA  KNOLLS 
iANVlLLE 

-ANVILLE  AP 
fi  TER  HILL  RS 
ILE  MOUNTAIN 

lOE 

lACHAPI 

IQN  RANCHO 

RMAL  FAA  AP 
'USAND  OAKS 

EE  ftIV  EDISON  PH 
•ER  CREEK  PH 

ANGA  PATROL    STA  FC6 

■RANCE 

CY  CARBONA 

CY  PUMPING  PLANT 

NITY   DAM  VISTA  PLT 

.  NA 

1  CKEE  RS 
EFIELD 
ELAKE  //R 
ELAKE  INSPECTION 

■  LOCK 
NTA6LE  CREEK 

■  TIN  IRVINE  RANCH 
! NTYNINE  PALMS 

N  LAKES 

AH 

,  AH  4  w 

ON  OIL  STEARNS  ABS 
I    L  A 

AND 


2.84-  1,25 


1.00-  1.01 
3.05 

2.69|-  1.73 
5.93 
3.97 

.63i- 
10.02 
1.60- 
1.12-  2.81 


3.42 


10. 4d  3.89 


1.79-  1.25 


2.72| 
25,8 
1.B2I 


8.46; 

13.78i 
4,91[- 


1.52 
1.70 
6*50 


6,181  2.13 
5,871  2.27 


7.04 

.841-  1,56 
6.00'  .01 


.50-  .23 
7.06  1,08 


09!  ,97 
26.09 

.24-  1.15 


2.03-  1.62 


3,<>S  2.22 


7.05 
13.36 
5.32 


14.62 
3.67 
10.64 


8.50 
7,04 
15.59 


6.72 
10.40 
10.92 


8,76 
7,12 
1,83 


1,25 
2,42 
2.42 


1.87 

.44 
1.72 

1 ,4$ 


3.9S  1.95 
15,4^ 

3.0?  ,22 
,03 
10.75  3.21 

7.42  1,89 
10,77 
3,61 
5,48 

4,97  ,44 


.OOr  1 
.70l 

.Odf  2.35 

.01-  4 


1  .06 
1.46-  3.77 
.93 


.22-  1.78 
6.35 

-  2,05 
.001 
1.93p  5.41 

1.99-  2.47 


.24-  2.93 


.67] 

.41 
1 ,69-  1 , 
3,09 

1.13 

,31-  , 
1,43 
1,48 
1,59 


1,24-  1.02 


2.63 
2.10 


T  - 
,05^ 


,04- 
1,26 

;  ! 

,00 


,35^  ,19 
.00 


1  ,04 
.16 


.00- 
.00- 
.00- 


2.06,  1.93 


.02: 
.00^ 
.00 
.00' 


.00 

.00- 

.00 


.OOk 
.07' 

.OOr 


.00| 
.00- 


,001 
,00r  .04 


,11 

,00- 

.21 

.30- 


2.34  2.29 


.20^ 

.oir 

T 

.03 
3.16  3,06 


1.73; 
2.16 
4.93 


1.35 
3,99 
2.51 


3.36,  3.32 


2.4l| 
3.231 
1.32 
1,31) 


3,67  3,31 


1,38  1,27 
15.30, 

.OOr 

.03 
3.56  3.04 

1.95  1.78 


.55H 

,ooH 

.OOr 


.00' 
.00k 
.OOh  1.35 


1,21 
.n\-  2.90 
1 .26 


T  k  1.84 
.001 

.34r 


.lll-  1.86 


T  I-  2.27 
.06^  1,68 


1.05^ 
.OOr  1'17 
.oor  1.85 


.08 
.00 
,00 

T 

1,31 

1,06 
,26 
.00 
.00 


1.63 

.97 
3.47 

1.12 


.151- 
.00-  3.39 
.00, 

.OOr  1.07 

.OOr  1.02 
.07' 

.15r  1.07 
.40 

.031-  4,36 

.lOr  3.95 
.17 
.10 
.01 


1.71H  2.36 
2.27-  2.49 
2.01 
1 .641 
2.16 


2.31 


P  1 


.23 


1  .92 
1.68  - 
4.05- 


l.oir 

1.42 
3.04 


2.20 
4.16 
1.59- 
1.78 


1.10 
1 .03 
1.54 


12.471-  8.04 
13.52L  8.85 
17.27| 
9.72 
20.63 

9.46-  3.51 
11.53-  1.16 
11.64-10.34 
18.59; 
12.88 

6.7l[-  4.34 
25.94 

7.7oL  7.41 
14,10^10.62 
16.25| 

9.67-  8.09 
8.23 
26.11 

1  1 .  74-  2.47 
24.37-  7.51 

9.86 
18.46, 
19.05 

7.30r  6.18 

8.37-  6.53 
8.28 
7.46 
21,16-  6,16 
8,38 

10.01 
30.85 

46.23h  1.91 
20.20r  7.71 


22.86 

24.52 
44.63 

19.29- 
7.23! 
50.93 


'  9.42- 
45.63 

:  6.82 
42.55 

7.21 
7.71 
20.83 
25.54- 
36.45 

9.67 


24.51rl7.77 


.72^  2.11 
1.06 
1.81k  1.07 
1.47- 

.63 


.61 
1.52r 
,36 


E  16.61 
14,06-  . 
20.71-10. 


2.65 
6.59 

6.38-13.61 
28,63-17.97 


8.92 
4.881-  5.21 


1.96 


2.80h  5.59 


10.04- 
69.79 

6.47r  6.93 

3.47| 
32. 12^14.64 

25.92j-  9,69 
36,81 

6,36 

9.70 


I  rollowlac  Stal 


-  429  - 


Table  2-ConbQued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


February  Maich 


UPLAND  3  N 
UPPER  LAKE   7  W 
UPPER  LAKE  RS 
UPPER  MATTOLE 
UPR   SAN  LEANORO  FILTER 

VACAVILLE 

VALLEY  CENTER    3  NE 

VALYERMO  RS 

VAN   NUYS  CI TY  WHSE  FC 

VENTURA 

VKTORVILLE   PUMP  PLT 
VINCENT  FIRE    STA  FC120 
VINTON 
VISALIA 
VISTA   1  W 

VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 
VOLTA  PH 
WALLACE 
WALMAR  SCHOOL 


ESE 


WALNUT  CREEK 
WALNUT  CREEK   4  £ 
WALNUT  GROVE 
WALNUT   PATROL    STA  FC 
WARNER  SPRINGS 

WASCO 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
WEAVERVILLE  RS 
WEED    1  S 
WENDEL   10  SE 

WESTHAVEN 

WEST   POINT    3  SW 

WHEELER 

WHI 5KEYT0WN 

WHITE  MOUNTAIN  1 

WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITE  ROCK 
WHITTIER   FC    106  C 
WILLIAMS 
WILLOWS 

WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 
WOODFOROS 
WOODLAND  1  WNW 
WRIGHTS 

YORBA  LINDA 
YOSEMITE  NP 
YREKA 

DIVISION  AVERAGES 

NORTH  COAST  DRAINAGE 
SACRAMENTO  DRAINAGE 
NE  INTERIOR  6ASINS 
CENTRAL  COAST  DRAINAGE 
SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
SOUTH  COAST  DRAINAGE 
SE  DESERT  BASINS 


10.92 
11.29 
31.22  16,66 
4.73 


6,99      1,74     6,60  1.85 


1.93 
3.66 
1  ,84- 


7,77 
11.81 
9.41; 


.97 

.26 

7.79 

15.97; 

.21 

1.07 

5.66 

1.41 

2.17 

.55 

4.03 

5.3<J 

2.06 

6.77 

.92 

3.91 

4.11 

.92 

15.81 

6.63 

1.93 

.61 

5.74 

I 

.65 

3.10 

.01 

11.04 

3.10 

9.08 

1.90 

3.89 

.70 

4.5B 

.42 

3.ie 

.54 

22.69  11.93 


5.65; 
1.99- 
4.70 


.77 
,00 
.OOr 


7.73     2.84     2.39p  1.74 


2.11, 
8.40 
10,29 


5.10  1.72 


.83 

,72-  2,52 
,00i 
.OOr  1.55 
,00-  2 
,00-  2 

,00 

,00-  1 
,24 
,26-  1,39 
.00 


3.89| 
1.34r  2 
.73U  2.57 


,10r  1.08 
1.71, 


.zi 

M 

.36 


.70-  2.26 
.65r  3.87 
.63^  1.51 
.351-  2.89 
.441-  2.78 
.Olp  3 
.02^  1.25 


1.10 

l.OTf  2.16 
1.72 


.30-  1.01 


l.65| 
1,201 
,17 


.OUr  ,59 
1.44 
,55 


.48-  2.39 
l.lOj-  2.13 
.53|- 
.38-  1.13 
.89- 
.52- 
.14-  .43 


,00r 
.021 

.oo| 

.001 


1.07 
3.11 


1,54 
,05- 
.34- 
.05- 
.11- 


,00- 

,00 

,031- 

,51 

,00 


.11^ 
,0&- 
.13- 


2.05 
.65 


August  September         October         November  Decembei 


,13 
1,07 
,00 


_ 

.04 

1.56 

.00 

2.15 

,03 

,21 

4,79 

4.26 

1.44 

4.60 

3,31 

.03 

.01 

3,80 

3,71 

.00 

1.13 

.12 

'  .59 

,77 

,61 

,27 

.20 

.36 

.05 

.23 

.02 

,01 

-  ,05 

.00 

.33 

,08 

.04 

.26 

,11 

-  ,08 

T 

•  36 

,70 

.01 

.00 

,20 

.ooh 

•  46 

loi 

1.03 

3.29 

3.12 

.01 

.05 

1  .04 

.55 

.26 

2^03 

.00 

2.52 

2.41 

.00 

•  82 

1.83 

.00 

.02 

2.06 

2,01 

.00 

•  64 

1.58 

.00 

E  1.83 

.00 

.00 

.00 

.55 

.26 

-  ,07 

.88 

•  12 

.00 

.04 

•  .02 

•  29 

6.09 

.00 

.06 

1  .94 

1.47 

•  46 

2^03 

1.28 

.07 

.25 

.00 

.00 

.03 

.03 

.00 

.33 

2.73 

.00 

3.37 

1.12 

5.53 

.04 

2.25 

.69 

1.58 

2.26 

.07 

- 

.01 

-  .24 

.00 

.48 

1.43 

.00 

.32 

1.28 

1.18 

T 

.88 

2,63 

.00 

,44 

.05 

3,61 

.00 

.02 

1.70 

1,62 

T 

.83 

.07 

8.44 

6.33 

.00 

2.17 

•  08 

.00 

-  .29 

.00 

•  60 

.12 

5.17 

4.83 

.00 

1^80 

.10 

.13 

-  .32 

.06 

1^42 

.11 

2,36 

1.93 

.60 

2.33 

.05 

2,85 

2.55 

.07 

2.28 

.11 

1.62 

1.26 

.09 

1.08 

.01 

2.51 

2.46 

.02 

.80 

.02 

1.97 

1.84 

.01 

.96 

.06 

.18 

-  .05 

.23 

.39 

.06 

.45 

.16 

.29 

,13 

.63 
1.23 
1.02 


2.16 
2.95 
2.73 
5.90 
1,61 

2^29 
2^43 
U64 
1.55 
1.16 


.38 
.56 
2.32 
1.34 
.15 


.73 
1.61 
.94 


2.60 
2.27 
1.05 
1.15 
.90 
2.03 
1  .44 


27.61 
27.06 
71. 
15.28 

21.10- 
10.69 

7.75- 
10.73- 


6.71 
4.27 
11.17 

35.18 
57.67 
19.30- 
15.14- 
E  13.37 

12.27- 
11.58 
E  12^ 


«.8: 
6>ll 


22^58 
27^49 
2K61 


3.01 
8.81 


19^00 
4^68 
14. 16 
12.52- 
36.60- 

7.61 
26.36 
8.63 


-  7.9 
-11.0 
9.0 


29.06 
25.80 
14.38 
14.33 
12.54 
10.06 
5.69 


12.4 
■13.7 
.  4.3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA  California 

iCableS  1959 


Station 

Highest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum 

of 

Number  of  days 
between  dates 

v 
& 

Lowest 

16'  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

i 

0 
0 

ja 

0 

S 
0 
o 
J3 

O 

b 

S 

O 
0 

S 

0 
0 

Ji 

O 
00 

it 

0 
0 
J3 

O 

03 
CO 

-S 

d 
a 

1 

H 

0. 

a 

0 

& 

e 
fj 

Q 

d 

a 
j2 

2 

Q 

d. 

e 

0 

i3 

d 

a 

5» 

Q 

0. 

e 

9 

Q 

a 

a 

0 

o 

d 
§ 

o 

a 

a 

0 



>DIN  RS 

100 

7-10 

-  7 

2-12 

3-14 

15 

5-19 

20 

5-19 

20 

6-10 

27 

6-15 

32 

8-21 

29 

9-21 

25 

9-27 

21 

9-28 

19 

11-  4 

16 

235 

132 

131 

103 

67 

.LDERPOINT 

114 

8-10 

21 

12-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

27 

3-15 

31 

10-30 

30 

11-14 

28 

12-  6 

24 

NONE 

NONE 

314 

229 

.LPINE 

105 

7-10 

32 

12-14 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-14 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

•LTURAS  RS 

102 

8-  8 

-10 

2-12 

4-20 

16 

4-20 

16 

5-15 

24 

5-19 

25 

6-10 

29 

8-21 

32 

9-16 

25 

9-21 

24 

9-27 

20 

11-  4 

16 

198 

160 

129 

120 

72 

.NGWIN  PAC  UNION  COL 

105 

7-10 

26 

2-  9 

NONE 

NONE 

NONE 

2-22 

28 

5-  3 

30 

12-  4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

215 

NTIOCH  1  E 

106 

7-10 

24 

1-  4 

NONE 

NONE 

1-  4 

24 

2-  8 

28 

2-13 

30 

- 

- 

NONE 

NONE 

NONE 

■ 

" 

NTIOCH  PUMP  PLT  3 

110 

7-11 

24 

1-  4 

NONE 

NONE 

1-  4 

24 

1-  5 

27 

2-13 

30 

11-  8 

32 

12-  7 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

336 

266 

,SH  MTN 

109 

6-23 

26 

12-14 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-12 

32 

12-14 

26 

12-14 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

305 

UBERRY 

105 

8-  7 

25 

12-13+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  9 

25 

5-  4 

32 

12-  9 

28 

12-  9 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

303 

219 

UBURN 

107 

7-11 

28 

12-31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-14 

32 

12-13 

31 

12-31 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

302 

VALON  PLEASURE  PIER 

97 

9-12 

44 

12-31+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

VENAL  9  SSE 

113 

7-12+ 

19 

1-  4 

NONE 

1-  4 

19 

1-  4 

19 

2-  4 

26 

3-27 

32 

11-30 

32 

12-  7 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

306 

248 

ACKUS  RANCH 

110 

7-25+ 

17 

1-  4 

NONE 

1-  4 

17 

1-21 

24 

2-24 

27 

3-16 

32 

11-  6 

29 

11-28 

27 

12-  6 

23 

NONE 

NONE 

319 

277 

235 

AKER  9  NNW 

120 

7-27 

25 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

1-21 

28 

2-14 

32 

11-30 

31 

12-  6 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

319 

289 

AKERSFIELD  WB  AP 

109 

7-11 

28 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

28 

1-  4 

28 

12-  5 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

335 

ARRETT  DAM 

106 

7-11 

25 

2-  5+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-16 

28 

3-  6 

32 

11-21 

29 

12-14 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

260 

ARSTOW 

112 

7-19+ 

21 

1-  4 

22 

11-  6 

32 

11-27 

27 

12-  6 

24 

NONE 

NONE 

335 

300 

254 

EAUMONT  PUMPING  PLANT 

105 

7-26+ 

27 

2-14+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-14 

27 

3-26 

32 

12-14 

28 

12-14 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

303 

263 

EAUMONT  1  E 

107 

7-25+ 

25 

2-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

28 

3-25 

29 

11-16 

30 

12-26 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

316 

236 

EN  LOMOND 

106 

7-10 

28 

1-  4+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

28 

2-13 

29 

11-11 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

271 

ERKELEY 

94 

7-10 

36 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

ERRYESSA  LAKE 

110 

7-18+ 

31 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

IG  BAR  RS 

116 

8-  8 

19 

12-  6 

NONE 

NONE 

1-  4 

23 

2-  9 

27 

5-18 

32 

10-29 

28 

10-29 

28 

10-30 

23 

12-  5 

20 

NONE 

164 

IG  BEAR  LAKE  DAH 

89 

7-26+ 

-  2 

2-13 

2-25 

14 

2-25 

14 

5-  3 

24 

5-24 

28 

5-24 

28 

8-20 

32 

10-  2 

28 

10-28 

22 

12-13 

20 

12-14 

16 

178 

131 

IG  CREEK  PH  1 

94 

7-10 

16 

2-  9 

2-  9 

16 

2-13 

18 

2-13 

18 

3-24 

26 

5-  4 

31 

12-13 

26 

12-13 

26 

12-14 

24 

NONE 

NONE 

304 

264 

223 

ISHOP  WB  AP 

107 

7-17 

9 

1-  4 

2-13 

14 

2-14 

18 

3-  8 

24 

3-25 

26 

4-27 

29 

10-  2 

30 

11-  1 

28 

11-  5 

23 

11-  6 

19 

12-  5 

16 

295 

265 

242 

221 

158 

I  SHOP  UNION  CARBIDE 

84 

7-18 

4 

2-13+ 

14 

30 

9-29 

23 

9-29 

23 

10-30 

16 

10-30 

16 

219 

179 

148 

129 

108 

LUE  CANYON  WB  AP 

91 

8-  7 

16 

12-31 

NONE 

2-13 

17 

2-13 

17 

5-  3 

27 

5-23 

32 

10-29 

32 

12-12 

26 

12-13 

19 

12-13 

19 

12-31 

16 

303 

303 

223 

159 

LYTHE 

116 

7-23+ 

31 

2-13+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

31 

12-  6 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

296 

LYTHE  FAA  AP 

116 

7-11+ 

33 

1-  5+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

.OCA 

95 

7-11 

-22 

2-13 

4-18 

14 

5-19 

20 

6-10 

24 

6-30 

27 

6-30 

27 

7-  2 

32 

7-  5 

28 

7-  8 

24 

9-15 

18 

9-28 

14 

163 

119 

28 

5 

2 

*  ONITA 

101 

9-11 

32 

12-14 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-14 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

ORREGO  SPRGS  3  NNE 

112 

7-24+ 

28 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

28 

1-  4 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

OKMAN  DAM 

12 

2-13+ 

2-13 

12 

2-24 

19 

2-24 

19 

5-  3 

25 

5-22 

31 

9-15 

31 

10-30 

25 

12-14 

14 

12-14 

14 

12-14 

14 

304 

293 

293 

180 

116 

RAWLEY  2  SW 

116 

6-23 

29 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-14 

32 

12-27 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

316 

RIDGEPORT 

93 

7-18+ 

-25 

2-13 

5-  4 

IS 

5-21 

20 

5-31 

24 

6-  7 

25 

6-30 

30 

7-  8 

30 

8-20 

25 

8-27 

24 

9-15 

16 

9-15 

16 

134 

117 

88 

74 

8 

'.  ROOKS  FAHNHAM  RCH 

109 

8-  8+ 

21 

12-  8+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

27 

3-27 

31 

11-  6 

32 

11-16 

27 

11-29 

23 

NONE 

NONE 

276 

224 

URBANK  WB  AP 

104 

7-10 

34 

2-22 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

•URLINGAME 

90 

7-11 

33 

2-13+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

URNEY 

102 

8-  8 

4 

12-31 

3-  8 

15 

4-16 

20 

4-19 

24 

5-20 

27 

6-15 

32 

8-21 

32 

9-16 

27 

9-28 

24 

11-  5 

15 

11-  5 

15 

242 

203 

162 

119 

67 

trrroNwiLLow 

112 

7-12 

21 

1-  4 

NONE 

NONE 

1-  4 

21 

1-21 

28 

2-22 

32 

11-  6 

32 

12-  6 

26 

12-15 

24 

NONE 

NONE 

345 

319 

257 

ABRILLO  NM 

101 

9-11 

43 

2-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

NOME 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1CHUMA  DAM 

110 

7-11 

27 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

27 

2-13 

31 

12-15 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

305 

4LAVERAS  BIG  TREES 

98 

7-31 

14 

2-13+ 

2-14 

16 

2-14 

16 

2-25 

24 

5-  5 

28 

5-28 

32 

9-15 

32 

11-16 

28 

12-12 

24 

12-13 

20 

12-31 

16 

320 

302 

290 

195 

ALLAHAN  RS 

106 

7-16 

10 

1-  3 

2-12 

14 

3-27 

20 

5-18 

23 

5-20 

28 

5-28 

32 

9-16 

32 

10-28 

27 

10-29 

22 

11-  5 

19 

12-  5 

15 

296 

223 

164 

161 

111 

AMPO 

104 

7-25 

18 

2-  1 

NONE 

2-  3 

20 

2-14 

23 

5-31 

28 

5-31 

28 

10-30 

32 

11-16 

28 

12-14 

23 

NONE 

NONE 

303 

169 

152 

:  MAP  PARDEE 

111 

7-11 

26 

12-31 

NONE 

NONE 

NONE 

1-21 

31 

12-26 

31 

12-31 

26 

NONE 

NONE 

339 

ANOGA  PARK  PIERCE  COLLEGE 

112 

7-10 

30 

2-13+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-14 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

ANTIL 

115 

7-11 

16 

12-  6 

NONE 

1-  4 

19 

2-13 

24 

2-14 

27 

3-12 

32 

11-  7 

26 

11-  7 

26 

11-28 

24 

11-30 

20 

12-  6 

16 

330 

288 

266 

240 

'  ANYON  DAM 

97 

7-22+ 

8 

12-31+ 

2-13 

10 

2-25 

20 

4-16 

24 

5-19 

28 

6-  1 

32 

9-16 

28 

9-16 

28 

11-  5 

22 

11-15 

18 

12-10 

14 

300 

263 

203 

120 

107 

ARMEL  VALLEY 

110 

7-10 

28 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

28 

3-14 

31 

11-12 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

on? 

ATHAY  BULL  RUN  RCH 

109 

7-12 

23 

1-  4 

NONE 

1-  4 

23 

2-13 

31 

397 

285 

SCILVILLE  SAWYER 

108 

8-  7 

12 

2-12 

2-12 

12 

2-12 

12 

3-14 

21 

5-  3 

26 

5-28 

31 

9-28 

29 

10-28 

28 

11-15 

24 

12-26 

20 

NONE 

317 

246 

178 

123 

BDAR  GROVE 

100 

7-11 

_ 

_ 

5-  4 

22 

5-23 

28 

5-30 

32 

10-  1 

31 

10-29 

25 

11-  4 

24 

_ 

_ 

SDARVILLE 

101 

7-23 

2 

12-  7 

2-14 

16 

3-14 

20 

3-20 

23 

5-19 

28 

5-27 

32 

9-21 

32 

9-29 

28 

11-  5 

17 

1  1  5 

17 

1  ?  5 

12 

294 

236 

230 

133 

117 

ENTERVILLE  PH 

111 

8-  8+ 

20 

12-31 

NONE 

NONE 

1-  3 

23 

1-20 

26 

2-13 

29 

11-14 

32 

12-  6 

27 

12-31 

20 

12-31 

20 

NONE 

320 

274 

iERRY  VALLEY  DAM 

99 

7-18+ 

11 

2-  9 

2-  9 

11 

2-14 

17 

3-24 

23 

5-  4 

27 

5-  4 

27 

10-29 

31 

12-10 

26 

12-13 

21 

12-23 

20 

12-31 

14 

325 

312 

264 

220 

178 

JESTER 

97 

8-  7+ 

0 

2-12 

3-  5 

16 

4-16 

20 

5-15 

23 

5-30 

28 

6-16 

32 

8-21 

28 

8-21 

28 

9-28 

23 

11-  4 

20 

11-  6 

13 

246 

202 

136 

83 

66 

nCO  EXP  STA 

108 

6-23 

23 

1-  3 

NONE 

NONE 

1-  3 

23 

1-20 

28 

2-12 

30 

11-15 

32 

12-  8 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

322 

276 

lULA  VISTA 

98 

9-12 

36 

12-14 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FREMONT  POMONA  COLLEGE 

106 

7-10 

- 

- 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  9 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

.iARKSBURG 

106 

7-11 

25 

12-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  9 

28 

2-13 

32 

11-16 

32 

12-  7 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

276 

^EARLAKE  HIGHLANDS 

105 

8-  9 

23 

1-  3 

NONE 

NONE 

2-14 

27 

2-25 

32 

11-  6 

30 

11-  9 

27 

11-29 

24 

12-  7 

20 

268 

254 

jOVERDALE  3  SSE 

110 

7-11 

28 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

31 

11-15 

32 

12-30 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

275 

3AHNGA 

110 

7-11 

23 

1-  4+ 

NONE 

NONE 

1-  4 

23 

2-  3 

27 

2-22 

31 

11-11 

32 

12-  6 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

306 

262 

)LFAX 

104 

7-10 

25 

12-31+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

25 

2-22 

30 

11-20 

32 

12-31 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

321 

271 

)LUSA  1  SSW 

109 

6-21 

23 

12-16 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

28 

2-12 

30 

11-  9 

32 

12-  6 

25 

12-  7 

24 

NONE 

NONE 

336 

270 

)RCORAN  IRRIG  DISTRICT 

112 

7-12 

22 

1-  4 

NONE 

NONE 

1-  4 

22 

1-  4 

22 

2-13 

30 

11-29 

32 

12-  7 

27 

12-14 

23 

NONE 

NONE 

344 

337 

289 

JRONA 

107 

7-10 

30 

2-10 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-10 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

)VEL0 

110 

8-  7 

12 

12-  7 

NONE 

2-12 

19 

2-13 

22 

5-  3 

28 

5-18 

31 

10-28 

31 

10-29 

28 

11-  5 

23 

11-15 

20 

12-  6 

14 

276 

265 

179 

163 

)W  CREEK 

125 

7-17 

32 

1-  5+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

lESCENT  CITY  1  N 

81 

10-31 

27 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

27 

3-14 

30 

11-15 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

246 

iOCKETT 

103 

7-11 

31 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

ILVER  CITY 

103 

9-11 

40 

12-31+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

JYAMA 

109 

7-12 

15 

12-31 

1-  3 

16 

2-  3 

20 

2-  4 

24 

2-27 

28 

5-  4 

29 

11-  3 

30 

12-14 

22 

12-14 

22 

12-29 

19 

12-31 

15 

362 

329 

313 

290 

183 

/YAMACA 

96 

7-26 

15 

2-  1 

2-  3 

16 

2-22 

19 

2-23 

21 

2-27 

27 

5-  5 

30 

10-  2 

29 

10-30 

27 

11-16 

22 

12-14 

19 

NONE 

295 

266 

245 

IGGFTT  FAA  AP 

113 

7-26+ 

22 

1-  4 

NONE 

NONE 

1-  5 

23 

2-14 

28 

2-14 

28 

11-27 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

286 

IVIS  AGR  COLLEGE 

110 

7-12 

26 

12-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

32 

11-15 

31 

12-  7 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

!EP  SPRINGS  SCHOOL 

101 

7-18 

g 

2-25 

15 

3-  1 

20 

3-14 

24 

3-22 

27 

5-23 

30 

10-  2 

25 

10-30 

25 

11-  6 

22 

11-  9 

20 

12-  5 

13 

283 

253 

237 

222 

132 

!  iER  CREEK  PH 

96 

8-  7 

9 

2-13 

2-13 

9 

2-13 

9 

2-13 

9 

5-  4 

28 

5-19 

30 

9-28 

31 

10-29 

27 

11-29 

23 

12-12 

20 

12-31 

15 

321 

302 

289 

178 

132 

;nair 

107 

7-11 

25 

12-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  3 

28 

2-13 

30 

11-12 

32 

11-29 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

?aQ 

SABLA 

101 

8-  7+ 

22 

12-31 

NONE 

NONE 

2-12 

24 

2-13 

26 

5-  2 

31 

11-16 

32 

12-13 

24 

12-13 

24 

NONE 

NONE 

304 

IBB  INS  COLGATE  FOREBAY 

108 

7-25 

25 

12-31 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

27 

2-13 

30 

12-10 

32 

12-13 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

INNER  MEMORIAL  ST  PK 

94 

7-23+ 

-  8 

2-13 

5-  3 

16 

5-  3 

16 

5-  4 

22 

6-  7 

27 

6-30 

30 

7-  8 

31 

9-15 

27 

9-28 

23 

10-29 

19 

11-  5 

11 

186 

179 

147 

100 

)WNIEVILLE  RS 

103 

8-  8 

16 

12-31+ 

2-13 

16 

2-14 

19 

2-14 

19 

3-27 

28 

5-19 

31 

9-28 

32 

11-  4 

28 

11-15 

24 

12-  7 

19 

12-31 

16 

321 

296 

274 

222 

132 

'YLE  5  SSE 

104 

7-23 

5 

12-26+ 

2-14 

12 

2-14 

12 

4-18 

22 

5-  4 

25 

5-19 

30 

9-15 

29 

9-28 

26 

10-31 

20 

10-31 

20 

11-27 

15 

286 

259 

196 

147 

119 

DLEYS 

103 

7-11 

2-13 

11 

2-14 

20 

2-14 

20 

5-  4 

28 

5-29 

31 

7-  7 

26 

7-  7 

26 

11-15 

23 

12-  6 

19 

12-14 

15 

304 

295 

274 

64 

39 

TTONS  LANDING 

101 

7-11 

28 

12-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-14 

32 

12-  4 

31 

12-  7 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

293 

OLE  MTN 

114 

6-23 

36 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

ST  PARK  RES 

108 

8-  8- 

19 

1-  3 

NONE 

1-  3 

19 

1-  4 

23 

3-27 

28 

3-27 

28 

11-  4 

32 

11-17 

28 

12-31 

24 

NONE 

NONE 

361 

235 

222 

.  CAJON  2  E 

106 

7-10 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  1 

28 

2-26 

31 

;  .  CAPITAN  DAM 

107 

7-11 

34 

1-25 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

•  CENTRO  2  SSW 

118 

8-13+ 

27 

12-27 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-21 

31 

12-  6 

31 

12-27 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

319 

■BCTKA  PH 

110 

7-10 

24 

1-  3 

NONE 

NONE 

1-  3 

24 

1-  3 

24 

2-13 

32 

10-29 

32 

12-  5 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

336 

258 

It  VALLEY 

101 

7-17 

20 

12-  8+ 

NONE 

1-  3 

20 

3-14 

24 

5-  3 

28 

5-29 

31 

9-30 

30 

11-  5 

26 

11-  7 

21 

12-  8 

20 

NONE 

339 

238 

186 

124 

See  reierence  notes  following  Station  Index. 
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Table  3-Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


CALIPOIffllAj 

19S9  $1 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimuin  of 

First  fall  minimum 

of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  oi 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16'  or 
below 

n 

g 
o 

2 

20°  or  below 

24*  or  below 

28°  or  below 

j  32"  or  below 

Date 

[  TempTj 

Date 

1  Temp. 

Date 

j  Temp. 

Date 

1  Temp7| 

Date 

d. 

Date 

1  T©mp.| 

Date 

1  Temp. 

Date 

1  Temp. 

Date 

1  Temp. 

Date 

Temp. 

2  4 

28 

2-25 

32 

11-28 

32 

12-14 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

313 

276 

ESCONDIDO 

105 

7  10 

30 

2  4+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

31 

12-15 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

304 

EUREKA  WB  CITY 

73 

11-26 

33 

12-31+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

107 

7-10 

27 

12-  8+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

27 

2-13 

29 

12-  4 

32 

12-  6 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

336 

294 

FA I RMONT 

105 

7-11 

27 

2-14+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-14 

27 

2-23 

31 

12-14 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

294 

FALL  R I VER  M I LLS  INTAKE 

_ 

FIVE  POINTS  5  SSW 

22 

1~  4 

NONE 

NONE 

14 

22 

l"  4 

22 

10~29 

32 

12~  6 

28 

12~15 

23 

NONE 

NONE 

345 

336 

FOLSOM  DAM 

109 

7-11 

26 

12-31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

31 

12-14 

31 

12-31 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

344 

110 

7-10 

31 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-13 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

110 

8-  8 

14 

12-  8+ 

NONE 

1-21 

20 

3-15 

22 

5-  5 

27 

5-28 

31 

9-30 

32 

10-29 

24 

10-29 

24 

10-30 

19 

12-  6 

16 

282 

228 

177 

'* 

IQ 

25 

R  99 

„„ 

9  27 

27 

9-29 

24 

10-31 

19 

11  5 

265 

1 

„ 

FORT  BRAGG 

82 

11  27 

~31 

2  12 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2  12 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

FORT  BRAGG  AVN 

75 

10-31 

29 

2-  8 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

4-  8 

32 

12-  7 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

243 

FORT  JONES  RS 

104 

8-  9+ 

5 

2-12 

2-13 

16 

3-14 

19 

5-  3 

23 

5-19 

27 

6-10 

32 

9-16 

30 

9-28 

27 

10-  7 

24 

10-29 

18 

11-  4 

16 

264 

229 

157 

132 

98 

FORT  ROSS 

81 

10-  2 

30 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FRESNO  WB  AP 

•7  11 

1 

1 

97 

9  n 

31 

19 

„. 

12  7 

28 

NONE 

NONE 

NHNF 

„_ 

FRIANT  GOVT  CAMP 

113 

7  12 

24 

12  31 

NONE 

NONE 

NONE 

2~  9 

26 

2^14 

31 

12~  7 

32 

12~11 

28 

12-31 

24 

NONE 

NONE 

305 

296 

GIANT  FOREST 

87 

7-12 

8 

2-13+ 

3-25 

16 

5-  5 

19 

5-  5 

19 

5-  5 

19 

5-25 

32 

10-  1 

30 

10-30 

24 

10-30 

24 

12-14 

11 

12-14 

11 

264 

223 

178 

178 

129 

G ILROY 

109 

7-11 

26 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

27 

3-  4 

31 

11-17 

31 

12-  6 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

336 

258 

GLENNV I LLE 

105 

7-11 

14 

1-  4 

1-  4 

14 

2-13 

17 

2-24 

24 

5-20 

28 

5-30 

32 

9-16 

31 

10-30 

25 

12-  6 

23 

12-14 

15 

12-14 

15 

344 

304 

285 

163 

109 

GRANT  GROVE 

85 

7-26+ 

8 

2-  9 

2-23 

16 

5-  5 

19 

5-  5 

19 

5-  5 

19 

5-29 

32 

8-20 

31 

8-21 

28 

12-13 

19 

12-13 

19 

12-14 

13 

294 

222 

222 

108 

83 

GRASS  VALLEY 

102 

8-  8+ 

23 

12-31 

NONE 

NONE 

2-13 

24 

2-14 

27 

2-24 

31 

11-15 

31 

12-13 

27 

12-31 

23 

NONE 

NONE 

321 

302 

264 

GRATON  1  W 

109 

7-10 

0 

12-  1 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

28 

2-13 

28 

11-  5 

32 

12-  6 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

296 

26S 

GREENLAND  RANCH 

124 

7-16 

31 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

32 

12-  8 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

337 

HAIWEE 

104 

7-19 

23 

2-14 

NONE 

NONE 

2-14 

23 

2-15 

26 

2-25 

32 

11-12 

31 

12-  8 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

296 

260 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

88 

10-24 

32 

12-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-30 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HAMILTON  AFB 

101 

7-10 

28 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

28 

2-13 

32 

12-  4 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

294 

HAMILTON  AFB  1  E 

NONE 

NONE 

NONE 

_ 

- 

- 

- 

HANFORD 

107 

7-25+ 

21 

1-  3 

NONE 

NONE 

1-  4 

22 

2-  9 

27 

2-13 

32 

11-29 

31 

12-  6 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

289 

HAPPY  CAMP  RS 

111 

8-  8 

20 

12-  8+ 

NONE 

NONE 

1-  4 

23 

3-15 

27 

4-20 

31 

10-29 

31 

10-30 

28 

11-  8 

22 

12-  6 

20 

NONE 

308 

229 

192 

HAT  CREEK  PH  1 

107 

8-  8 

9 

12-31+ 

2-13 

14 

3-  8 

20 

4-16 

24 

5-19 

27 

6-10 

32 

8-21 

32 

9-28 

28 

11-  2 

24 

11-  6 

17 

11-  7 

16 

267 

243 

200 

132 

72 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

113 

7-11+ 

26 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

26 

2-  6 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HEALDSBURG 

112 

7-10 

29 

2-  8 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

32 

12-  5 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

295 

HENSHAW  DAM 

102 

7-26+ 

22 

2-  3 

NONE 

NONE 

2-  4 

24 

2-26 

28 

3-29 

32 

10-30 

32 

11-21 

26 

11-30 

23 

NONE 

NONE 

299 

268 

215 

HETCH  HETCHY 

99 

8-  7+ 

13 

2-14 

2-14 

13 

2-14 

13 

2-14 

13 

3-25 

28 

5-  4 

30 

11-  5 

32 

12-  5 

28 

12-25 

24 

NONE 

NONE 

314 

255 

185 

HILTS 

14 

12-16 

9-28 

31 

10-  7 

28 

10-30 

22 

11-13 

20 

12-  5 

16 

_ 

HOLLISTER 

109 

7~10 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

1~  4 

26 

2~13 

31 

32 

28 

337 

272 

HOOPA 

110 

8-  8 

23 

12-  6+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

25 

3-15 

32 

10-30 

30 

12-  4 

28 

12-  5 

23 

NONE 

NONE 

334 

229 

HUNTINGTON  LAKE 

83 

7-25 

1 

2-  9 

3-24 

15 

3-27 

20 

5-  4 

21 

5-23 

28 

5-30 

32 

8-20 

32 

10-29 

28 

12-10 

24 

12-13 

15 

12-13 

15 

264 

261 

220 

159 

82 

IDRIA 

107 

7-11 

25 

12-31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

5-  3 

32 

12-13 

30 

12-31 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

224 

IDYLLWILD  RS 

Qfi 

7  in 

9    -1  o 

9  94. 

ifi 

A  9^ 

90 

_ 

91 

_  „  . 

9S 

29 

R    1  Q 

„- 

9R 

1  n 

90 

10  10 

90 

NONF 

1fi4 

lis 

83 

IMPERIAL 

116 

6  22 

33 

1  5 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

INDEPENDENCE 

108 

7-19 

11 

1-  5 

2-14 

16 

_ 

_ 

2-25 

28 

3-24 

31 

11-  6 

25 

11-  6 

25 

11-28 

24 

NONE 

NONE 

- 

- 

254 

227 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

119 

6-22 

27 

1-21 

NONE 

NONE 

NONE 

1-21 

27 

2-  5 

32 

12-27 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

325 

INYOKERN 

113 

7-19+ 

18 

1-  5+ 

NONE 

1-  5 

18 

2-14 

24 

2-24 

28 

2-26 

31 

11-  6 

29 

11-28 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

277 

253 

IRON  MTN 

117 

7-27 

35 

1-21+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

JESS  VALLEY 

110 

8-  7 

-  2 

12-14 

3-14 

14 

4-18 

20 

5-  4 

23 

5-20 

28 

6-10 

30 

8-21 

27 

8-21 

27 

9-28 

23 

10-30 

20 

11-  5 

14 

236 

195 

147 

93 

72 

JOICE  ISLAND 

105 

7-10 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

32 

JULIAN  WYNOLA 

102 

7-10 

21 

2-  3 

NONE 

NONE 

2-13 

22 

3-29 

27 

5-29 

32 

10-30 

28 

10-30 

28 

12-14 

22 

NONE 

NONE 

304 

215 

154 

KENTF  I  ELD 

106 

7-11 

29 

2-  9+ 

NONE 

NONE 

2-  9 

23 

2-24 

28 

2-13 

31 

12-  4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

294 

KERN  RIVER  PH  1 

113 

6-20 

37 

12-31+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

KERN  RIVER  PH  3 

108 

7-10 

22 

12-14 

NONE 

NONE 

3-  9 

23 

3-24 

28 

3-25 

32 

11-  5 

32 

11-30 

27 

12-12 

24 

NONE 

NONE 

278 

251 

225 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

114 

7-12 

25 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

25 

2-24 

31 

12-11 

30 

12-15 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

345 

290 

KETTLEMAN  STA 

113 

7-11 

31 

12-15+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

31 

12-15 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

345 

KING  CITY 

100 

10-16 

23 

1-  3 

NONE 

NONE 

1-  4 

24 

2-  3 

26 

3-15 

32 

11-  6 

32 

12-  6 

26 

12-31 

24 

NONE 

NONE 

361 

306 

236 

KLAMATH 

82 

4-  7 

27 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

27 

3-14 

32 

12-  4 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

265 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

12-  7 

32 

12-29 

28 

12-  7 

22 

NONE 

LAGUNA  BEACH 

97 

9-12 

- 

- 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LAKE  ARROWHEAD 

90 

7-25+ 

15 

2-13 

2-13 

15 

2-23 

20 

2-24 

22 

2-26 

28 

5-  7 

32 

10-30 

29 

12-10 

27 

12-14 

22 

NONE 

NONE 

293 

287 

176' 

LAKE  CITY 

101 

7-22 

Q 

12-14+ 

3-14 

18 

3-27 

24 

5-19 

27 

5-31 

32 

9-21 

32 

9-27 

28 

10-31 

22 

11-  5 

15 

11-  5 

15 

236 

218 

131 

113' 

LAKEPORT 

106 

8-10+ 

„ 

9  « 

23 

9  90. 

9« 

32 

n 

19 

9SH 

1851 

LAKESHORE 

108 

8-  7 

20 

12-31 

NONE 

NONE 

1~  4 

21 

2~12 

27 

5  2 

32 

ll"  6 

30 

12  6 

27 

12  30 

24 

12  31 

20 

NONE 

360 

297 

188< 

LAKE  SPAULDING 

89 

8-  7+ 

6 

2-13 

2-13 

6 

2-13 

6 

5-  4 

24 

5-19 

26 

6-  7 

32 

8-21 

32 

10-  7 

27 

11-  4 

23 

12-10 

20 

12-13 

13 

303 

300 

184 

141 

75' 

LAKE  SPAULDING  DAM 

94 

8-  7 

- 

- 

- 

~ 

5-  3 

25 

5-18 

31 

10-29 

32 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

164 

LA  MESA 

98 

7-10 

38 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LANCASTER 

110 

7-10 

17 

12-  6 

1  a. 

_  _ 

9  Id. 

- 

9  9fi 

9« 

_ 

32 

11 

11 

11 

19 

17 

LAS  PLUMAS 

111 

6-20 

30 

12-31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1  20 

32 

12~14 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

328 

LAVA  BEDS  NM 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

10-29 

23 

11-13 

18 

12-14 

14 

- 

- 

_ 

LE  GRAND 

108 

7-11 

18 

1-  3 

NONE 

1-  3 

18 

1-  3 

18 

2-  9 

28 

2-13 

29 

11-10 

32 

12-  6 

27 

12-14 

24 

NONE 

NONE 

345 

300 

27« 

LEMON  COVE 

110 

7-12+ 

28 

2-  9 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  9 

28 

2-  9 

28 

12-  6 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3oa 

LINDSAY 

109 

7-11 

24 

1-  4 

NONE 

NONE 

1-  3 

24 

1-  3 

24 

2-13 

30 

11  13 

32 

12  fi 

9R 

NONF 

337 

273 

LIVERMORE  2  SSW 

110 

7-11 

25 

1-  3 

29 

11  29 

12  8 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

289 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

104 

7-11 

23 

1-  4 

NONE 

NONE 

1-  4 

23 

2-22 

28 

2-24 

30 

12-13 

30 

12-14 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

295 

29d 

LODI 

1-  3 

24 

1-  4 

26 

2-13 

30 

11-13 

30 

12-  5 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

335 

27a 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

92 

10-23 

27 

12-15+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

27 

2-23 

32 

11-11 

31 

12-14 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

344 

26U 

LONG  BEACH 

105 

7-10 

40 

2-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LONG  BEACH  WB  AP 

105 

7-10 

39 

2-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LOS  ANGELES  WB  AP 

103 

9-11 

42 

12-29+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

103 

7-10 

43 

2-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LOS  BANGS 

111 

7-11 

23 

1-  4 

NONE 

NONE 

1-  4 

23 

2-  2 

28 

2-22 

32 

11-29 

32 

12-  6 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

307 

28a 

LOS  GATOS 

110 

7-10 

29 

12-31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  9 

32 

12-26 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LUCERNE  VALLEY  1  WSW 

110 

7-26+ 

2-25 

24 

2-25 

24 

3-16 

30 

11-  6 

31 

11-  7 

25 

11-28 

23 

12-  6 

20 

NONE 

276 

255 

233 

MADERA 

113 

7-12 

22 

1-  3 

NONE 

NONE 

1-  4 

24 

2-  9 

28 

2-13 

30 

11-29 

32 

12-  6 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

289 

MANDEVILLE  ISLAND 

103 

7-10 

26 

12-16+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-21 

31 

11-  7 

31 

11-29 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

290 

MANZANITA  LAKE 

94 

8-  8 

-  4 

2-12 

2-24 

9 

3-27 

19 

5-  4 

21 

5-19 

28 

6-30 

30 

7-  2 

32 

10-  7 

27 

10-29 

23 

12-10 

20 

12-13 

16 

292 

258 

178 

141 

MARICOPA 

112 

7-11 

32 

12-15+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-21 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

■ 

MARTINEZ  FIRE  STA 

105 

7-11 

29 

12-  8+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

32 

11-29 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

289 

MARYSVILLE 

110 

7-12+ 

27 

12-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

28 

2-  9 

32 

11-15 

32 

12-  7 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

337 

279 

MC  CLOUD 

103 

8-  8 

5 

2-12 

2-13 

6 

2-13 

6 

5-  4 

24 

5-20 

28 

6-10 

32 

9-15 

28 

9-15 

28 

10-29 

24 

11-  6 

20 

12-10 

16 

300 

266 

178 

118 

9ll 

MECCA  3  SE 

115 

6-23 

30 

1-21+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-21 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
-  432  - 


iTsble  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


CALIFORNIA 
1959 


Highest 

Date 

Lowest 

£ 
13 
Q 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28'  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24"  or 
below 

20'  or 
below 

16'  or 
below 

n 
0 

2 

S 

0 

jQ 

0 

0 
(N 

S 

0 

ja 
0 

03 

0 
0 
ja 

0 
00 

<N 

i 

0 

a> 
J3 

0 

C4 

m 

d 
B 

0 
E- 

« 
13 
Q 

d 

0 
H 

£ 
13 
Q 

d 

« 

E- 

s 

to 
Q 

d 

0 
t- 

(D 

13 
Q 

d 

0) 

H 

£ 
Q 

d 

Q 

£ 
13 

d 
« 

£ 

d 

g 
6-" 

£ 
13 
Q 

d 
g 

H 

£ 
13 
Q 

d 

« 
H 

110 

7-11 

20 

1  4 

NONE 

1-  4 

20 

1-  4 

20 

2-  9 

28 

2-13 

29 

11-  5 

31 

12-  7 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

265 

MIDDLEWATER 

114 

7-11 

25 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

25 

2-13 

32 

12-14 

27 

12-14 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

344 

304 

MILL  CREEK  2 

104 

7-11+ 

30 

2-  9 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

32 

12-31 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

321 

2-12 

2-13 

13 

2-26 

20 

5-  2 

23 

5-19 

26 

6-15 

32 

8-19 

31 

9-16 

27 

11-12 

24 

11-15 

19 

12-13 

13 

303 

262 

194 

120 

65 

M ITCHELL  CAVERNS 

104 

7-11 

18 

2-  9 

NONE 

2-  9 

18 

2-  9 

18 

2-  9 

18 

2-22 

31 

10-31 

32 

12-31 

20 

12-31 

20 

12-31 

20 

NONE 

325 

325 

325 

251 

MODESTO 

108 

7-11+ 

27 

12-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  3 

31 

11-13 

31 

12-  7 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

283 

MONO  LAKE 

94 

7-18 

9 

2-13 

2-23 

16 

2-26 

20 

3-24 

24 

5-  4 

25 

5-  4 

25 

9-29 

31 

10-29 

28 

11-  5 

22 

12-  5 

18 

12-14 

11 

294 

282 

226 

178 

148 

MONTEREY 

98 

7-10 

35 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

u i^uT T r' p I  in  DAu 

HUn  1  i  L  CiLiLiVJ  UtXBl 

30 

12-  7+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

31 

12-  6 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

296 

MORRO  BAY  F I RE  DEPT 

91 

10-23+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-31 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MOUNTA IN  PASS 

101 

7-17+ 

18 

12-31+ 

NONE 

1-20 

20 

2-14 

21 

2-25 

28 

3-27 

31 

10-30 

31 

11-26 

27 

12-27 

24 

12-31 

18 

NONE 

345 

316 

274 

217 

MT  DIABLO  NORTH  GATE 

105 

7-25 

29 

12-31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-22 

30 

12-31 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

312 

MOUNT  HAMILTON 

95 

7-10 

22 

2-  8 

NONE 

NONE 

2-12 

23 

5-  3 

27 

5-27 

32 

12-14 

23 

NONE 

NONE 

305 

- 

- 

MOUNT  HEBRON  RS 

4-16 

14 

5-  4 

19 

5-30 

24 

6-14 

28 

6-30 

32 

7-  3 

30 

9-16 

27 

9-27 123 

10-  7 

18 

10-28 

15 

195 

156 

120 

94 

3 

MOUNT  SHASTA  WB  C ITY 

99 

8-  7 

10 

2-12 

10 

2-12 

10 

3-29 

24 

5-  4 

28 

5-27 

32 

9-15 

31 

11-  4 

26 

11-  5 

22 

12-  5 

18 

NONE 

296 

221 

184 

111 

uT   uf  T I  crtM   rr"  lion 

91 

7-10 

12 

2  9 

2-  9 

12 

2-22 

20 

2-22 

20 

3-24 

26 

5-  4 

30 

10-30 

25 

10-30 

25 

12-14 

23 

12-31 

18 

NONE 

312 

295 

220 

179 

NACIMIENTO  DAM 

113 

7-25+ 

23 

1-  4 

NONE 

NONE 

1-  4 

23 

2-  3 

27 

2-12 

32 

11-30 

32 

12-30 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

330 

291 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

104 

7-  9 

27 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

27 

2-13 

29 

12-  6 

32 

12-30 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

360 

296 

N£.£.ULjC>0   f  rlx\  nr 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

uiTVAna  r* TTv 

101 

7-26 

IB 

NONE 

2-14 

20 

2-14 

20 

3-27 

28 

5-19 

31 

10-  7 

32 

10-31 

28 

12-  5 

24 

12-10 

20 

NONE 

299 

294 

218 

141 

NEWARK 

99 

7-11 

30 

12  9+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

31 

12-  7 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

338 

HEWMAN  2  NW 

108 

7-11 

24 

12-23+ 

NONE 

NONE 

I-  4 

24 

2-13 

28 

2-25 

32 

11-29 

32 

12-  6 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

296 

277 

SEWPORT  BEACH  HARBOR 

92 

9-11 

36 

2-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SORTH  FORK  RS 

8-  8+ 

NONE 

2-13 

20 

2-13 

20 

3-24 

27 

5-  4 

29 

10-31 

29 

12-11 

27 

12-14 

17 

12-14 

17 

NONE 

304 

304 

262 

180 

^ORTH  HOLLYWOOD 

106 

7-10 

35 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

DAKDALE  WOODWARD  DAM 

107 

7-12+ 

19 

12  14 

NONE 

NONE 

1-  3 

23 

1-  4 

25 

2-  9 

32 

11-16 

32 

12-14 

19 

12-14 

19 

12-14 

19 

NONE 

345 

344 

280 

OAKLAND  WB  AP 

99 

7-10 

34 

12-26+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

XEANSIDE  PENDLETON 

102 

9-11 

37 

2-17+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

DJAI 

109 

7-10 

30 

12-30+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-23 

31 

12-  6 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

286 

GRANGE  COVE 

106 

7-26+ 

26 

2-  9+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  9 

26 

2-13 

29 

12-  6 

31 

12-15 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

309 

296 

3RICK  PRAIRIE  CR  PARK 

85 

8-  6 

26 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

27 

4-16 

32 

10-30 

30 

12-  4 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

334 

197 

JRINDA  BOWMAN 

105 

7-10 

24 

1-  3 

NONE 

NONE 

1-  3 

24 

2-13 

27 

2-25 

31 

11-  8 

32 

12-  6 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

296 

256 

IRLAND 

110 

8-  8+ 

24 

1-  4 

NONE 

NONE 

1-  4 

24 

2-13 

28 

2-13 

28 

11-15 

30 

12-  7 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

297 

275 

)RLEANS 

115 

8-  7 

20 

12-  8 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  2 

27 

5-  3 

32 

10-29 

32 

10-30 

28 

12-  5 

23 

12-  8 

20 

NONE 

270 

179 

)ROVILL£  1  WSW 

109 

7-12 

24 

1-  3 

NONE 

NONE 

1-  3 

24 

1-  4 

28 

1-31 

30 

11-17 

32 

12-  8 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

338 

290 

}ROVILLE  7  SE 

108 

7-11 

21 

1-  3 

NONE 

NONE 

1-  3 

21 

2-  9 

28 

3-27 

32 

11-13 

32 

12-  6 

28 

12-31 

23 

NONE 

NONE 

362 

300 

231 

)X!(ARD 

96 

10-14 

36 

12-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

^ALUDALE 

110 

7-10 

NONE 

NONE 

NONE 

2-14 

27 

2-25 

30 

11-  6 

30 

12-14 

26 

12-26 

22 

NONE 

NONE 

303 

254 

,  3ALMDALE  FAA  AP 

20 

1-  4 

NONE 

1-  4 

20 

1-31 

24 

2-24 

28 

3-28 

31 

11-  6 

29 

11-  7 

28 

12-  6 

22 

NONE 

NONE 

309 

256 

223 

'  'ALH  SPRINGS 

119 

7-10+ 

31 

2-  1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  1 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

.  *ALO  ALTO  CITY  HALL 

101 

7-11 

29 

12-  8+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

29 

12-  6 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

296 

•ALOMAR  MTN  OBSY 

94 

7-  9 

18 

2-  9 

NONE 

2-13 

20 

2-13 

20 

5-  4 

27 

5-  4 

27 

10-30 

24 

10-30 

24 

10-30 

24 

12-14 

20 

NONE 

304 

259 

179 

179 

^'ANOCHE  JUNCTION 

111 

7-25 

27 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

27 

2-13 

32 

- 

- 

- 

- 

- 

'ARADISE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  9 

28 

5-  2 

32 

12-  8 

32 

12-13 

28 

12-31 

23 

NONE 

NONE 

307 

220 

1  *ARKER  RESERVOIR 

117 

7-26+ 

37 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

'ASADENA 

105 

7-10 

37 

2  22+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

'ACO  ROBLES 

112 

7-11 

17 

12-  6 

NONE 

1-  4 

18 

2-  3 

22 

2-13 

28 

4-16 

32 

10-29 

29 

11-  6 

28 

11-28 

24 

12-  6 

17 

NONE 

336 

298 

266 

196 

'ASO  ROBLES  FAA  AP 

113 

7-10 

20 

1-  4 

NONE 

1-  4 

20 

1-  4 

20 

2-  9 

27 

3-25 

32 

11-  6 

32 

11-30 

27 

12-  6 

24 

NONE 

NONE 

336 

294 

226 

*  'FTALUMA  T I  RE  STA  2 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

28 

4-18 

32 

11-  2 

28 

11-  2 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

262 

198 

'  'INNACLES  NM 

110 

7-25 

22 

NONE 

NONE 

1-  4 

23 

2-13 

25 

5-  5 

32 

10-31 

32 

12-  5 

28 

12-30 

24 

NONE 

NONE 

360 

295 

179 

^ISMO  BEACH 

92 

10-22 

34 

2  13+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

•LACERVILLE 

107 

7-11 

20 

12-13 

NONE 

NONE 

2-15 

24 

2-15 

24 

3-27 

31 

10-29 

29 

12-  5 

27 

12-13 

20 

12-13 

20 

NONE 

301 

293 

216 

"LACERVILLE  IFG 

103 

8-  8+ 

24 

12-31 

NONE 

NONE 

NONE 

2-14 

26 

2-14 

26 

12-13 

29 

12-31 

24 

12-31 

24 

NONE 

NONE 

320 

302 

■OINT  ARENA 

82 

2-12 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

32 

12-26 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

316 

"OINT  ARGUELLO  WB 

_ 

- 

12-15 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

OINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

88 

10-23 

40 

2  11 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

T  PIEDRAS  BLANCAS 

85 

12-  6+ 

38 

2-  9 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

OMONA 

107 

7-10 

30 

2-  9+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-23 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1  ORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

NONE 

NONE 

1-  4 

23 

2-14 

28 

3-15 

32 

11-  6 

31 

12-  6 

25 

12-  7 

22 

NONE 

NONE 

337 

295 

236 

ORTERVILLE 

109 

7-13 

26 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  9 

28 

2-13 

32 

12-  7 

29 

12-14 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

308 

297 

■  ORTOLA 

99 

7-22 

-  9 

2-13 

4-16 

16 

4-18 

18 

5-15 

24 

6-10 

28 

6-10 

28 

7-  7 

31 

8-21 

28 

9-28 

21 

10-19 

20 

11-  4 

14 

202 

184 

136 

72 

27 

OBEY  3  E 

94 

7-26+ 

11 

2-13 

2-13 

11 

2-23 

18 

3-25 

24 

5-  3 

28 

5-23 

30 

12-13 

24 

12-14 

13 

12-14 ;i3 

304 

294 

263 

~ 

~ 

OTTER  VALLEY  PH 

109 

8-  7 

22 

12-  7+ 

NONE 

NONE 

2-  8 

23 

2-12 

25 

5-  4 

31 

10-30 

29 

11-15 

27 

11-29 

24 

NONE 

NONE 

294 

276 

179 

RIEST  VALLEY 

1-  4 

15 

2-  2 

18 

5-  4 

22 

5-  4 

22 

5-26 

31 

10-19 

29 

10-31 

25 

11-  6 

24 

11-30 

18 

12-  6 

15 

336 

301 

186 

ISO 

146 

UINCY  RS 

103 

8-  7 

8 

19"  «"*" 

2-14 

15 

3-  7 

20 

4-16 

23 

5-19 

28 

6-10 

32 

8-28 

31 

9-28 

25 

10-19 

23 

11-  5 

12 

11-  5 

12 

264 

243 

186 

132 

79 

1 AMONA  SPAULDING 

110 

7-10 

22 

2  3 

NONE 

NONE 

2-  4 

23 

2-  4 

23 

3-29 

31 

12-14 

27 

12-14 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

313 

260 

lANDSBURG 

108 

7-26+ 

27 

12-31+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

27 

2-14 

30 

12-13 

32 

12-31 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

321 

302 

ED  BLUFF  WB  AP 

U2 

8-  7 

25 

1-  4 

NnijF 

28 

28 

12-  6 

32 

NONE 

NONE 

297 

EDDING  FIRE  STA  2 

NONF 

MnNF 

NnNF 

30 

9fi 

NONE 

NONF 

NONE 

308 

EDLANDS 

112 

7-10 

31 

NnNF 

Nnwp 

NO 

^1 

NONE 

NONF 

NONE 

. EDWOOD  CITY 

104 

7-11 

32 

12  29+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

32 

12-  7 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

297 

: ICHMOND 

92 

7-11 

34 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

;  ICHMOND  FIELD  STA 

85 

7-11+ 

33 

1-  4 

- 

- 

- 

- 

- 

lIVERSIDE  FIRE  STA  3 

7-24 

30 

NONP 

NONE 

NnNF 

NONF 

4 

1  2~10 

32 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

319 

'  IVFP5  Tnir    PTTDIIQ    CVD  CPA 

110 

7-11 

32 

2-  9 

NONE 

NONE 

NONE 

~ 

NONE 

NONE 

NONE 

XKLIN 

112 

7-26 

22 

1  4 

NONE 

NONE 

1-  4 

22 

2-  1 

28 

2-10 

30 

11-13 

31 

12-  5 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

307 

276 

^CRAMENTO  WB  AP 

107 

7-11+ 

29 

12-30+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  9 

32 

12-  7 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

WRAMENTO  WB  CITY 

107 

7-10 

28 

12-30 

NONE 

32 

12-13 

29 

12-30 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

344 

\INT  HELENA 

111 

7-10 

25 

Q 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

27 

2-22 

32 

11-12 

32 

12-  6 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

296 

263 

;\INT  MARYS  COLLEGE 

105 

7-10 

23 

NONF 

NONE 

1  4 

23 

2-13 

25 

3-14 

31 

11-  7 

32 

12-  4 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

294 

238 

■  ILINAS  2  E 

100 

7-10 

28 

12  31+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

28 

2-  9 

31 

12-13 

30 

12-31 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

362 

307 

ILT  SPRINGS  PH 

98 

7-25  + 

22 

12-31+ 

NONE 

NONE 

2-13 

22 

2-13 

22 

5-  4 

32 

12-  5 

32 

12-13 

26 

12-31 

22 

NONE 

NONE 

321 

303 

215 

ILYER  RS 

111 

8-  8 

22 

12-  8+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

28 

3-15 

32 

10-30 

29 

11-16 

28 

12-  5 

23 

NONE 

NONE 

315 

229 

ANTON  10  CN  MOUTH 

105 

7-10 

30 

2-  9 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-22 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

iN  ANTONIO  MISSION 

9-17 

32 

11-13 

26 

12-  7 

24 

NONE 

NONE 

U(  BERNARDINO  CO  HOS 

113 

7-10 

31 

12  30+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-14 

32 

12-27 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

316 

■  INDBERG  WB 

98 

7-25+ 

22 

12-31+ 

NONE 

NONE 

2-22 

23 

2-22 

23 

5-  4 

32 

12-13 

25 

12-13 

25 

12-14 

22 

NONE 

NONE 

295 

294 

223 

IN  DIEGO  WB  AP 

102 

9-11 

43 

2-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

IN  FERNANDO 

107 

7-10 

32 

2-22 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-22 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

F  RICHMOND  SUNSET 

84 

10-23+ 

34 

2-20 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

Jl  FRANCISCO  WB  AP 

97 

7-10 

36 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

;  J(  FRANCISCO  FOB 

92 

7-10 

43 

2-13+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

Jl  GABRIEL  FIRE  DEPT 

107 

7-10 

34 

2-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

JI  GREGORIO  3  SE 

94 

7-10 

29 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-12 

32 

11-11 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

272 

H  JACINTO 

113 

7-10 

26 

2-  4+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  5 

28 

3-25 

32 

11-28 

31 

12-  6 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

304 

248 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 

Table  3-Continued  ^^'^ 


Station 

Highest  ! 

Date 

Lowest 

Dale 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum 

of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

1  32°  or  below 

Dale 

Temp. 

Date 

Temp. 

® 

Q 

Temp. 

Date 

1  Temp.  1 

Dale 

Date 

j  Temp. 

Date 

1  Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

ip. 

Date 

j  Temp. 

SAN  JOSE 

102 

7-10 

33 

1-  3 

NONE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

104 

7-11+ 

32 

12-31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12  31 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  MARCOS  RANCH 

106 

7-11 

22 

12-  5+ 

NONE 

NONE 

1-  4 

23 

2-13 

28 

5-  5 

32 

10-29 

31 

11-  6 

25 

12-  5 

22 

NONE 

NONE 

335 

266 

177 

SAN  MATEO 

98 

7-10 

32 

2-25+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-26 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  PEDRO 

96 

9-12 

43 

2-22 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  RAFAEL 

106 

7-11 

34 

2-  9 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

99 

9-11 

34 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  BARBARA 

99 

10-23 

35 

2-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

97 

10-23 

32 

12-  6 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-  6 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

102 

7-10 

31 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

31 

12-  7 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

338 

SANTA  CRUZ 

105 

7-10 

31 

12-27+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

31 

12-27 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

317 

SANTA  MARIA 

30 

2-14+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-14 

30 

SANTA  MARIA  WB  AP 

98 

10-23 

29 

2-  9 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

31 

12-15 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

305 

SANTA  MONICA  PIER 

91 

7-10 

46 

12-31+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  PAULA 

101 

10-15+ 

33 

2-  9 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  ROSA 

108 

7-11 

26 

12-  8+ 

NONE 

NONE 

2-13 

28 

2-14 

29 

11-  5 

32 

12-  6 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

296 

264 

SCOTIA 

84 

8-  7 

30 

12-  8+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-14 

31 

12-  7 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

268 

SHASTA  DAM 

113 

8-  8 

32 

12-31+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-10 

32 

12-31 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

324 

SHELTER  COVE 

- 

- 

- 

- 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SIERRA  CITY 

101 

8-  8 

11 

2-13 

2-13 

11 

2-13 

11 

2-14 

23 

5-  4 

26 

5-  4 

28 

11-  3 

32 

11-21 

28 

12-13 

20 

12-13 

20 

12-31 

16 

321 

303 

302 

201 

183 

SIERRAVILLE  RS 

1^ 

ft 

9ft 

in 

11 

119 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 

84 

8  10 

~  6 

2  9 

5  3 

Tn 

5  4 

5-  4 

17 

6  7 

28 

6  10 

31 

8  21 

30 

9  15 

28 

10  29 

21 

12  7 

20 

12  10 

16 

221 

217 

178 

100 

72 

SONOMA 

109 

7-10 

23 

12-  7 

NONE 

NONE 

1-  3 

24 

2-13 

28 

3-14 

32 

11-  7 

32 

11-17 

28 

12-  7 

23 

NONE 

NONE 

338 

277 

238 

SONORA 

108 

7-12 

26 

2-14+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-14 

26 

2-24 

32 

12-10 

32 

12-14 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

303 

289 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

97 

7-10 

2-  9 

2-13 

3-24 

19 

3-24 

19 

5-  4 

25 

5-29 

30 

9-15 

31 

10-29 

28 

12-13 

21 

12-14 

15 

12-14 

15 

304 

265 

264 

178 

109 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

5-28 

nA 

9ft 

9ft 

14 

1  7ft 

OQ 

SQUIRREL  INN  2 

89 

7  26+ 

~17 

12  31+ 

NONE 

2  13 

18 

2-23 

23 

3  24 

27 

5  4 

29 

10  30 

26 

10^30 

26 

12  14 

19 

12"l4 

19 

NONE 

304 

294 

220 

179 

STOCKTON  FAA  AP 

107 

7-11 

29 

12-30+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  9 

30 

11-15 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

279 

STOCKTON  FIRE  STA  4 

105 

7-12+ 

27 

12-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

32 

11-17 

32 

12-  7 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

277 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

108 

7-11 

23 

12-  8+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

2-  9 

31 

10-31 

32 

12-  6 

26 

12-  7 

NONE 

NONE 

264 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

111 

ft  ft 

99 

1-  3 

9  19 

9fi 

_  97 

11 

-„ 

19  fi 

9fi 

997 

STRAWBERRY  VALLEY 

98 

8~  9+ 

17 

12~31+ 

NONE 

2  14 

20 

2-14 

20 

2~14 

20 

5  4 

29 

12~  5 

32 

12~12 

22 

12  12 

22 

12  31 

17 

NONE 

320 

301 

301 

215 

SUNLAND 

112 

7-10 

31 

2-  9 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  9 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SUSANVILLE  AP 

100 

7-19+ 

0 

12-15 

2-14 

12 

5-  4 

20 

5-15 

24 

5-16 

27 

6-10 

32 

8-21 

32 

9-28 

25 

10-28 

21 

10-31 

19 

11-  5 

12 

264 

180 

166 

135 

72 

TABLE  MTN 

87 

7-20+ 

10 

12-31+ 

2-22 

14 

3-24 

18 

5-  4 

22 

5-  4 

22 

5-23 

32 

10-  1 

29 

10-30 

19 

10-30 

19 

10-30 

19 

12-14 

13 

295 

220 

179 

179 

131 

TAHOE 

lb 

5-  4 

97 

97 

19 

1ft 
18 

19 

Id 

184 

lift 

TEHACAPI 

100 

7  10 

13 

12  14 

NONE 

2  13 

20 

3-  2 

22 

3  15 

28 

5  3 

32 

10  31 

30 

11  16 

9Q 

NONE 

NONE 

NONE 

9AC 

181 

TEJON  RANCHO 

111 

7-11 

30 

12-15+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

32 

12-14 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

344 

THERMAL  FAA  AP 

117 

6-22 

30 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-21 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

108 

7-12 

24 

12-14+ 

NONE 

NONE 

1-  4 

24 

2-13 

28 

2-23 

32 

12-  4 

32 

12-14 

24 

12-14 

24 

NONE 

NONE 

344 

304 

284 

TIGER  CREEK  PH 

2  13 

24 

24 

32 

11 

31 

26 

304 

186 

TORRANCE 

102 

9  11 

37 

2  13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

TRACY  CARBONA 

107 

7-12 

27 

12-17+ 

NONE 

NONE 

1-  4 

27 

1-  4 

27 

2-22 

31 

12-  2 

31 

12-  7 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

337 

283 

TRACY  PUMPING  PLANT 

109 

7-11 

23 

1-  4 

NONE 

NONE 

1-  4 

23 

1-  4 

23 

1-  4 

23 

11-15 

32 

12-  7 

24 

12-  7 

24 

NONE 

NONE 

337 

337 

315 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

108 

8-  8 

~ 

- 

~ 

" 

10-30 

26 

10-30 

26 

11-15 

22 

12-  7 

20 

NONE 

TRONA 

NONE 

NONE 

287 

TRUCKEE  RS 

93 

7  17 

9 

2  13 

3  25 

14 

5-  3 

5-30 

24 

6-  7 

27 

6  30 

29 

7~  8 

31 

9  15 

24 

9  15 

24 

10^29 

19 

16 

224 

179 

108 

100 

TULELAKE 

98 

8-  7+ 

0 

2-12 

3-18 

16 

5-15 

20 

5-19 

24 

6-10 

28 

6-10 

28 

9-16 

28 

9-16 

28 

9-21 

24 

10-  7 

20 

11-  5 

9 

232 

145 

125 

98 

98 

TURNTABLE  CREEK 

106 

7-26+ 

28 

1-  6 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

28 

2-10 

32 

12-25 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

318 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

101 

9-11 

32 

12-27+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  9 

32 

12-14 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

308 

TWENTYNINE  PALMS 

NONE 

1-  4 

83 

7  10 

11 

2  19 

14 

5  5 

20 

5-28 

24 

6  29 

28 

629 

28 

8  20 

30 

8  21 

28 

9  15 

20 

9  15 

20 

12  10 

15 

220 

133 

110 

53 

52 

UKIAH 

111 

8-  7 

25 

I-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  8 

26 

2-24 

31 

11-  6 

32 

11-29 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

294 

255 

UCLA 

103 

9-11+ 

40 

2-  9 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

UPLAND 

105 

7-10 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

UPLAND  3  N 

UPPER  LAKE  RS 

108 

8~  7 

18 

12  7 

NONE 

1~  3 

20 

3-27 

22 

3~27 

22 

5~19 

31 

10  28 

10  30 

26 

11  15 

12  6 

19 

NONE 

337 

233 

217 

162 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

99 

7-11 

31 

1-  4+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  8 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

VACAVILLE 

110 

7-  7+ 

26 

12-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

28 

2-13 

29 

11-15 

32 

12-  7 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

337 

275 

VALYERMO  RS 

105 

7-11 

12 

1-  4 

1-  4 

12 

2-13 

20 

2-24 

24 

3-28 

27 

5-23 

29 

11-  6 

26 

11-  6 

26 

12-  6 

24 

12-14 

20 

NONE 

304 

285 

223 

167 

VICTORY ILLE  PUMP  PLANT 

16 

1-  4 

16 

2-13 

24 

3-28 

11-  6 

28 

11-  6 

28 

11-28 

24 

NONE 

NONE 

288 

254 

109 

6  22 

26 

1  4 

NONE 

NONE 

NONE 

2  9 

26 

2-  9 

28 

12-  6 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

VISTA  1  W 

103 

9-11 

33 

2-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

VOLTA  PH 

107 

8-  7 

23 

1-  3 

NONE 

NONE 

1-  3 

23 

2-12 

26 

5-  3 

32 

12-  8 

32 

12-13 

25 

12-31 

24 

NONE 

NONE 

362 

304 

219 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

106 

7-11 

24 

12-  7+ 

NONE 

NONE 

1-  4 

24 

1-  4 

24 

3-27 

32 

11-  7 

32 

12-  6 

27 

12-  7 

24 

NONE 

NONE 

337 

336 

225 

WALNUT  GROVE 

104 

7-10+ 

28 

12-29+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-10 

31 

11-11 

32 

12-  7 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

274 

WARNER  SPRINGS 

106 

7-10 

20 

2-  4+ 

NONE 

2-  4 

20 

2-24 

23 

3-25 

26 

5-  5 

31 

10-20 

31 

10-30 

28 

12-14 

24 

NONE 

NONE 

293 

219 

168 

WASCO 

109 

8-  9+ 

24 

1-  4 

NONE 

NONE 

1-  4 

24 

1-  4 

24 

2-13 

32 

12-  5 

30 

12-14 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

344 

295 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

103 

7-11 

28 

12-31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  9 

32 

12-13 

30 

12-31 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

307 

WEAVERVILLE  RS 

109 

8-  8 

12 

12-  7+ 

1-  4 

16 

2-10 

20 

3-14 

23 

5-  4 

26 

5-27 

30 

9-28 

30 

10-28 

26 

10-29 

22 

10-30 

19 

11-15 

16 

315 

262 

229 

177 

124 

WEED  1  S 

99 

7-20 

6 

2-12 

2-13 

8 

4-16 

20 

5-  4 

22 

5-27 

27 

6-14 

29 

7-  7 

31 

9-16 

27 

10-  7 

24 

11-  5 

15 

11-  5 

15 

265 

203 

156 

112 

23 

WHEELER 

80 

9-29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

32 

WHISKEYTOWN 

115 

8-  8 

10-29 

31 

11-  6 

26 

11-30 

24 

12-30 

20 

NONE 

WHITE  MOUNTAIN  1 

92 

10-15 

-15 

2-  9 

5-23 

11 

5-24 

18 

6-  1 

24 

6-  7 

25 

6-30 

29 

7-  3 

31 

8-20 

17 

8-20 

17 

8-20 

17 

9-17 

13 

117 

88 

80 

74 

3 

WHITE  MOUNTAIN  2 

62 

7-19+ 

-13 

2-  9 

5-30 

13 

6-29 

20 

6-29 

20 

6-29 

20 

6-30 

28 

7-  1 

23 

7-  1 

23 

7-  1 

23 

8-20 

17 

9-15 

16 

108 

52 

2 

2 

1 

WILLIAMS 

109 

8-  8+ 

24 

12-31 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

28 

2-12 

31 

11-16 

32 

12-  7 

26 

12-31 

24 

NONE 

NONE 

337 

277 

WILLOWS 

109 

7-11+ 

26 

1-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

2-12 

28 

2-13 

31 

11-15 

31 

12-  6 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

297 

275 

WINTERS 

112 

7-12 

27 

12-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

28 

2-13 

29 

11-17 

32 

12-  7 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

337 

277 

WOODFORDS 

95 

7-17 

6 

12-14+ 

2-24 

12 

2-25 

18 

5-  3 

24 

5-19 

27 

5-28 

32 

9-15 

32 

9-29 

23 

9-29 

23 

10-31 

20 

12-  5 

12 

284 

248 

149 

133 

110 

WOODLAND   1  WNW 

111 

7-11 

21 

1-  4 

NONE 

NONE 

1-  4 

21 

1-  4 

21 

2-13 

32 

11-14 

32 

12-  7 

25 

12-13 

23 

NONE 

NONE 

343 

337 

274 

YORBA  LINDA 

107 

7-10 

30 

2-  9 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  9 

30 

12-14 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

308 

YOSEMITE  NP 

103 

7-25 

16 

2-13+ 

2-13 

16 

2-13 

16 

2-13 

16 

5-  4 

28 

5-  6 

31 

10-29 

29 

11-  5 

27 

12-  5 

23 

NONE 

NONE 

295 

185 

176 

YREKA 

104 

8-  8+ 

12 

12-19+ 

1-  3 

16 

2-12 

18 

3-27 

24 

5-  3 

27 

5-19 

32 

10-28 

30 

10-29 

27 

11-  4 

22 

11-15 

18 

11-27 

16 

328 

276 

222 

179 

162 

See  reierence  notes  following  Station  Index. 
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Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


CALIFORNIA 
1959 


Station 

Jan. 

Fob. 

Mai. 

Apr. 

May 

]une 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

EVAP 

DEP 

WIND 

1.38 

1.91 

5. 14 

6.99 

9.60 

11.83 

12.09 

9.87 

7.78 

6.12 

2.39 

1.94 

77.04 

AVENAL  9  SSE 

EVAP 

DEP 

WIND 

~ 

- 

- 

8.21 

11.  44 

~ 

14.20 
~ 

18.39 
~ 

B21.52 

B13.79 
" 

9.32 
" 

4.83 
~ 

3.  75 
- 

~ 

BACKUS  RANCH 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

HIN 

B  4.38 
1.34 
1544 
57.2 
35. 8 

3.56 
-   .  15 
1330 
55. 1 
34.6 

B  8.61 
2.  47 
3384 
68.  7 
41.9 

11.22 
1.80 
2569 
77.8 
48.  6 

13.86 
.35 
4279 
77.6 
47.3 

B18.35 
1.86 

B  3987 
88.  5 
58.2 

16.84 
-1.95 
3037 
91.0 
61.7 

17.05 
-  .75 
2959 
88.0 
58.4 

12.55 
-  .20 
3234 
81.8 
54.3 

10.01 
2.39 
2681 
75.7 
49.  7 

5.65 
1.27 
1016 
61.  5 
37.8 

3.  41 
.  49 
1201 
50.  5 
33.9 

125.49 
8.92 
31221 
74  .  5 
46.9 

BEAUMJNT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

DEP 

WIND 

3.08 

B 

2.02 

B  5.39 

5.  78 

5.  62 

9.16 

10.72 

8.86 

6.67 

5.  70 

3.97 

B 

2.85 

69.82 

975 

651 

937 

447 

627 

889 

959 

830 

888 

963 

972 

1230 

10368 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

B  1.70 

B 

1.82 

4.33 

6.80 

10.  03 

12.57 

15.06 

12.82 

8.89 

6.  71 

4.08 

2.25 

87.  06 

1699 
58.5 
42.3 

1809 
58.7 
38.3 

1849 
72.6 
44.3 

1395 
81,  5 
51.4 

2283 
82.8 
52.1 

2309 
91.8 
59.4 

2115 
95.6 
63.8 

2290 
89.  5 
61.  6 

2066 
85.3 
56.6 

1844 
78.  5 
54.0 

1084 
66.  5 
44.9 

1289 
55.0 
39.2 

22032 
76.4 
50.7 

BOCA 

EVAP 

DEP 

WIND 

1588 

- 

1710 

1977 

2156 

B  6.61 
-  .37 
1909 

10.86 
2.58 
1557 

11.38 
.82 
1095 

9.  75 
.27 
1086 

6.66 
-  .34 
1168 

6.93 
2.89 
1227 

1262 

- 

867 

17602 

BURLINGAME 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

HIN 

1.  46 

2.03 

4.87 

6.08 

8.  21 

9.38 

9.03 

7.71 

6.08 

5.04 

2.42 

B 

1.92 

64.23 

2129 
60.3 
46.  4 

1977 
63.5 
44.2 

3066 
71.2 
46.  4 

2477 
77.0 
50.2 

4191 
76.  1 
50.6 

4780 
79.6 
53.4 

3686 
82.4 
56.3 

2985 
82.1 
56.9 

2981 
78.2 
55.  1 

2446 
76.6 
53.5 

1113 
65.2 
44.9 

1750 
57.3 
40.5 

33581 
67.7 
49.9 

CACHUMA  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

HIN 

B  3.49 

B 

3.02 

5.87 

5.  72 

8.06 

9.  13 

10.37 

9.16 

6.  71 

6.61 

4.91 

B 

3.92 

76.97 

1977 
~ 

1860 
61 .  7 
42.  4 

1816 
73.3 
46.7 

1345 
78.4 
53.  5 

1997 
79.2 
50.8 

1317 
87.4 
56.4 

966 
92.1 
61.2 

1111 
89.1 
61.  5 

1111 
84.4 
58.9 

1322 
79.3 
55.1 

1270 
70.  7 
47.2 

1775 
60.  4 
42.8 

17867 
" 

CAUP  PARDEE 

EVAP 

DEP 

WIND 

.84 
.10 
955 

1.33 
.23 
1047 

3.  14 
.90 
912 

5.24 
1.71 
654 

7.87 
.98 
1054 

11. 10 
1.84 
1098 

12.31 
.79 
1071 

10.00 
-  .01 
939 

6. 18 
-1.35 
858 

4.  57 
.87 
740 

2  .  62 
1.33 
374 

1.51 
.  77 
440 

66.71 
8. 16 
10142 

CHICO  EXP  STA 

EVAP 

DEP 

WIND 

B  1.41 

B 

1.87 

4.29 

B  6.22 

7.  66 

10.33 

11.63 

B  9.78 

7.09 

5.09 

2.  74 

1.36 

69.47 

1696 

1783 

1319 

976 

1221 

1046 

846 

963 

1090 

777 

469 

496 

12682 

CHULA  VISTA 

EVAP 

DEP 

WIND 

UAX 

HIN 

3.23 
.41 
1812 
66.  1 
44.  2 

3.44 
.20 
2210 
66.1 
44.7 

6. 10 
1.20 
2398 
76.3 
49.2 

6.29 
.  50 
2742 
78.6 
55.8 

8. 10 
1.32 
3491 
79.6 
55.3 

8.03 
1.05 
2844 
84.5 
60.6 

8.  59 
1.05 
2836 
87.5 
66.0 

8.  15 
.99 
2945 
86.3 
64.  7 

6.94 
.97 
2526 
83.7. 
62.8 

4.72 
-  .02 
2168 
77.2 
56.8 

4.  19 
.53 
1537 

2.94 
.  15 
1634 
63.  4 
43.7 

70.72 
8.35 
29143 

COW  CREEK 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

HIN 

4.02 

5.66 

810.92 

13.79 

17.13 

21.03 

21.26 

19.84 

13.48 

10.96 

4.97 

B 

3.82 

146.88 

700 
64.2 
45.5 

B 

1485 
69.3 
47.1 

1333 
81.8 
54.1 

1220 
90.7 
62.4 

1946 
90.3 
63.  1 

1374 
101.2 
73.4 

1300 
105.7 
77.  4 

1462 
101.7 
74.1 

1193 
94.9 
68.5 

1165 
85.1 
61.7 

350 
71.7 
54.3 

623 
61.2 
44.1 

14151 
84.8 
60.5 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

EVAP 

DEP 

WIND 

1.33 
.04 
1674 

2.11 
.29 
1855 

5.91 
2.27 
2357 

7.85 
2.34 
1815 

9.81 
1.61 
2174 

11.60 
1.91 
1741 

12.86 
2.11 
1653 

10.36 
.67 
1663 

8.54 
.54 
1919 

7.05 
2.05 
2066 

3.42 
.99 
977 

2.36 
1. 16 
1341 

83.20 
15.98 
30035 

BUTTONS  LANDING 

EVAP 

DEP 

HIND 

MAX 

UIN 

B  1.55 

B 

2.46 

5.29 

6.77 

8.99 

11.66 

10.95 

9.51 

8.11 

6.80 

3.88 

3.88 

79.85 

2285 
58.7 
41.5 

2147 
60 . 8 
39.1 

2811 
73.3 
46.3 

2822 
79.9 
47.5 

3640 
~ 

4305 
82.2 
52.6 

4342 
83.7 
54.8 

4092 
" 

3501 

2999 

1889 
~ 

1895 

36728 
~ 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

EVAP 

DEP 

WIND 

1669 

B 

1748 

2672 

7.24 
2.40 
2606 

- 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

1.15 

1.50 

4.76 

6.47 

8.81 

11.08 

12.70 

10.68 

7.35 

6.20 

3.36 

1.93 

75.99 

1963 

2268 

1978 

1456 

1983 

1813 

1700 

1764 

1626 

1817 

1493 

1430 

21291 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

HIN 

1.72 
.  47 
1650 
57.5 
42.7 

2.50 
.  55 
2114 
60.  4 
39.8 

5.50 
1.82 
1536 
74.6 
46.3 

8.67 
3.00 
1504 
82.4 
52.3 

12.45 
2. 17 
2482 
82.4 
51.1 

17.50 
3.73 
2408 
90.2 
59.2 

19.85 
4.01 
2113 
93.8 
64.2 

15.94 
2.18 
1932 
89.2 
60.6 

10.36 
.52 
1739 
84.7 
58.4 

7.08 
1.36 
1236 
77.  5 
53.  5 

4.52 
1.92 
1318 
65.5 
43.  5 

2.66 
1 .  41 
1393 
55.  1 
36.0 

108.75 
23.14 
21425 
76.1 
50.6 

HAMILTON  AFB  1  E 

EVAP 

DEP 

WIND 

UAX 

HIN 

- 

6.  58 

6.81 

10.  35 

12.34 

11.81 

10.21 

: 

- 

_ 

2510 
59.6 
41.7 

3278 
70.2 
44.0 

2720 
75.4 
48.2 

4682 
75.9 
47.  5 

4170 
81.3 
51.8 

3400 
82.7 
54.9 

2980 
81.8 
54.2 

_ 

_ 

_ 

HETCH  HETCHY 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

- 

B  5.71 

5.86 

8.94 

10.35 

8.50 

B  5.61 

3.54 

1.83 

- 

- 

- 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

- 

nroiO  US  DATE  GARDEN 

ETVAP 

DEP 

WIND 

HIN 

: 

- 

B  7.97 

10.13 

12.46 

B15.32 

B13 . 58 

12.85 

10.80 

8.22 

3.88 

2.10 

- 

- 
- 

B  1773 
80.6 
53.2 

1962 
87.3 
58.  7 

2724 
90.3 
59.3 

1616 
99.4 
67.5 

725 
104.1 
72.2 

998 
101.3 
70.8 

1302 
95.0 
65.2 

1095 
86.3 
59.6 

B  665 
72.6 
49.  7 

651 
62 . 3 
44.0 

JOICE  ISLAND 

EVAP 
WIND 

1. 19 

1.89 

4.61 

6.39 

7.  55 

10.51 

12.35 

9.59 

7.29 

- 

1260 

1610 

2344 

2491 

3462 

3783 

4370 

4070 

2755 

_ 

_ 

- 

~ 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

EVAP 
WIND 

2.23 

3.  56 

7.44 

9.90 

13.40 

16.36 

18.92 

15.91 

Bll. 46 

7.75 

4.66 

3.36 

114.95 

1876 

2130 

2027 

2103 

2554 

2023 

2040 

2114 

2243 

1732 

1256 

1546 

23644 

HIIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

DEP 

WIND 

: 

" 

~ 

~ 

BIO. 81 

7.30 

4.92 

2.49 

B 

1.33 

_ 

1054 

866 

564 

442 

478 

LAKESHORE 

EVAP 

DEP 

WIND 

B 

1.  45 

B  3.52 

5.  44 

6.26 

9.08 

11. 14 

9. 12 

B  6.91 

3.  74 

2.32 

B 

1.42 

674 

464 

324 

409 

460 

446 

349 

450 

574 

360 

353 

396 

5259 

LAKE  SPAULDING  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

B  7.35 

12.51 

14.81 

13.02 

B  9.31 

8.06 

See  reference  ootes  following  Station  Index. 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT  California 

Table  4-  Continued  


Station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

EVAP 

1.  36 

2,21 

4.93 

7.48 

9.  79 

11.  36 

11.30 

9.38 

6.83 

5.  11 

2,35 

1.  57 

73.67 

DEP 

.  34 

.  37 

1.70 

-  .91 

■ 

WIND 

1953 

2173 

2212 

1978 

2798 

^379 

1750 

1672 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

B 

1.34 

2.41 

6 . 59 

8.42 

10 . 29 

10 .  63 

10 . 43 

9 

8.  11 

6 

3 

2.16 

79 . 96 

DEP 

_ 

_ 

_ 

1 

_ 

1 

1 

WIND 

- 

3550 

4210 

4080 

4570 

3070 

2310 

2560 

3050 

3000 

1330 

1790 

- 

MAX 

58.  7 

60.  0 

It  ■  ? 

79 . 4 

to '  1 

85.5 

MIN 

39.8 

41.8 

51. 1 

59  4 

62'  5 

60 '  0 

57.4 

55'  3 

43'  5 

37'  2 

50  6 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

B 

1.34 

B 

1.77 

4.  72 

6. 11 

8.  14 

11.36 

12.49 

10.26 

7.  59 

5.80 

3.03 

1.74 

74.35 

DEP 

~ 

~ 

WIND 

1023 

976 

933 

745 

1051 

1022 

943 

958 

812 

853 

513 

635 

10464 

MAX 

56.9 

57.  6 

72.5 

83.2 

80.9 

94. 1 

96.  5 

91.7 

85,  4 

77.9 

64.  5 

54.  5 

76.3 

MIN 

42.0 

39.4 

45.3 

52.1 

49.  7 

59.2 

62.8 

59.6 

56.2 

52.6 

42.2 

35.9 

49.8 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

2.  18 

B 

2.79 

5.  53 

5.68 

B  8 .  53 

10 . 61 

11 . 55 

10 . 25 

B 

7,06 

5 .  75 

3 . 42 

2 . 37 

75 .  72 

DEP 

_ 

WIND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NBWARK 

EVAP 

1.  40 

1.92 

4 .  25 

6.20 

8 .  17 

9 . 18 

B  8 . 99 

7 . 84 

B 

6,53 

4.  53 

2.15. 

1 . 67 

62 . 83 

DEP 

.04 

.  02 

.83 

1. 15 

.98 

.91 

.24 

.  11 

-  ,07 

.21 

-  .20 

.  41 

4.63 

WIND 

1325 

960 

1759 

1707 

2881 

2763 

2401 

2357 

2006 

1517 

636 

927 

21239 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 

B 

1.26 

B 

1.80 

4 . 78 

7.36 

10.  53 

B13 . 70 

16 . 39 

12.90 

B 

8,92 

6 .  52 

3 . 12 

1 .  76 

89 .  04 

DEP 

.05 

.  04 

1.48 

2.10 

1.10 

1.24 

1.75 

.13 

-  ,03 

1.34 

.  61 

.60 

10.  41 

WIND 

4379 

4129 

2364 

1894 

2517 

2344 

2548 

2193 

B 

2181 

2220 

1361 

1759 

29889 

PLACEHVILLE  IFG 

EVAP 

B 

1.38 

B 

1.42 

3.97 

B 

5.78 

8 

5,71 

00 

3 

1 

63 

DEP 

_ 

_ 

_ 

_ 

: 

: 

: 

1 

WIND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

B 

1338 

1777 

1272 

1237 

- 

RICHMOND  FIELD  STA 

EVAP 

2.27 

3.15 

4.93 

5.82 

7 

8 

40 

48 

6,27 

DEP 

1 

1 

: 

_ 

_ 

_ 

WIND 

1810 

2000 

1841 

2989 

2855 

3495 

4796 

4534 

3090 

- 

- 

- 

- 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 

B 

2.95 

B 

2.62 

6.  12 

6.34 

6.79 

8.62 

10.28 

8.92 

6,30 

5.89 

4.13 

3. 18 

72.  14 

DEP 

WIND 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

SALT  SPRINGS  PH 

EVAP 

B 

2.03 

- 

5.19 

7.37 

B  6.44 

10.  53 

12.88 

11.27 

B 

7,77 

7.23 

5.32 

3.47 

- 

DEP 

WIND 

I 

I 

I 

_ 

SHASTA  DAM 

EVAP 

B 

1.80 

B 

1.90 

B  4.33 

B 

6.40 

7.00 

10.37 

13.26 

10.80 

B 

6,69 

5. 12 

4.24 

B  2.78 

74.69 

DEP 
WIND 

1401 

1258 

1477 

1799 

1663 

1365 

1667 

1499 

1586 

1810 

1880 

1804 

19209 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 

1.07 

1.64 

5.26 

7.35 

10.53 

12.86 

11.76 

9.  70 

B 

7,  15 

4.93 

2.51 

1.06 

75.82 

DEP 
WIND 

1525 

1555 

1740 

1555 

2770 

2695 

1310 

1145 

945 

880 

390 

590 

16831 

MAX 

55.8 

59.8 

74.8 

83.5 

83.7 

91.3 

96.8 

92.5 

87.3 

79.2 

62.1 

51.9 

76.6 

MIN 

43.5 

41.9 

47.2 

52.2 

52.4 

57.  0 

62.1 

60.2 

58.  7 

54.  4 

41.4 

35.1 

50.5 

TAHOE 

EVAP 

B  4 . 28 

6.31 

6 . 88 

6  11 

B 

3.  56 

B  1.75 

DEP 

_ 

_ 

.47 

2.00 

1.39 

.39 

-  .62 

-  .75 

I 

I 

I 

WIND 

1138 

1396 

1498 

1431 

484 

143 

51 

80 

203 

390 

1355 

988 

9157 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

1.82 

2.68 

7. 10 

10.43 

12 . 96 

17.  53 

18.91 

16 . 60 

Bll. 00 

8 .  13 

3 . 68 

2 . 33 

113 . 17 

DEP 
WIND 

2162 

2200 

3760 

4624 

6646 

7739 

5804 

6158 

4748 

3552 

1479 

1443 

50315 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

- 

12.71 

10.44 

6.24 

3,76 

- 

- 

- 

DEP 

WIND 

- 

- 

- 

- 

- 

1608 

1474 

1148 

1010 

831 

655 

- 

TULELAKE 

EVAP 

- 

6.  75 

10.03 

10.98 

8.86 

B 

6.80 

- 

- 

- 

- 

DEP 

_ 

WIND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

B 

2.50 

B 

2.84 

B  5  91 

: 

B 

7. 17 

7 

: 

9 

: 

12 

1 

11 

: 

B 

8.93 

59 

1 

90 

1 

3  77 
1 

82  98 

1 

DEP 
WIND 

1998 

1950 

1886 

1843 

2073 

1618 

1665 

1727 

2089 

2169 

2037 

2248 

23303 

WALNUT  GROVE 

EVAP 

B 

1.48 

3.18 

6.  14 

B 

7.23 

8.40 

10.35 

10.50 

9.00 

B 

7.17 

DEP 
WIND 

1582 

1470 

2634 

1965 

2354 

B  2421 

1916 

1811 

1637 

1456 

652 

1032 

20930 

WHISKEYTOWN 

EVAP 

13.08 

11.35 

B 

8.53 

4,82 

B  2,87 

B  1.77 

DEP 

WIND 

742 

815 

981 

569 

500 

507 

MAX  AND  MIN  IN  TABLE  4  REFER  TO  MEAN  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  OF  WATER  IN  PAN. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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RELOCATIONS  AND  EQUIPMENT  CHANGES 


CALIFORNIA 
1959 


ABfBOY 

Record  1  ng  rain  gsge  moved  0.2  in  lie  WNW 

J  anuar y 

* 

1  Q^Q 

Li  i  V  EiKMUnt 

ARROYO  SECO 

Recording  rain  gsge  moved  400  feet  NE. 

August 

23 , 

1  Q^Q 

LOGAN  MEADOW 

BARNESON  PARK 

1  \  ' 

1  Q^q 

LjULEiKrif.    \ nuljtil    £.  W 

BEAUMONT 

All  eQulpnent  moved  0(3  mile  ENE  •    •  • 

Oc  toDer 

1 J  , 

BIG  PINES  PARK 

SPR I NGS 

FC  83 

All  equipment  moved  150  feet  NW.    .    .  . 

Oc  tober 

16  , 

MtiWUt/lA  UAM 

BLACK  MOUNTAIN  2  S 

January 

1  QSP 

MOUNT  BALDY 

December 

21  , 

Dili  I  tit. 

All  etjuipment  moved  0i3  mile  N  to 

MOUNT  HEBRON  9  E 

anuar y 

97 

MOUNT  HEBRON  RS 

Drv^MV  T I  I  p  uurv 

MOUNT  SHASTA  SKI 

MA  TWTITMA  MPIT  QTft 

b 

ovem  er 

94 

oKUUl^b    r  A  HO  MftM 

Tempersture  equipment  moved  130  feet 

NEWMAN 

W  and  rain  gages  moved  180  feet  WNW  . 

ay 

1  Q^Q 

OCEANS I DE  PUMPI NG 

DUhltA    V  1  b  1 A 

Record 1 ng  rain  gage  moved  18  feet  SSE. 

Januar  y 

21  , 

ONO*^ 

^  A  JvJn     tI  tiO  I     O  UlHAl  1  1 

Recording  rain  gage  moved  220  feet  S£ 

Instead  of  250  feet  E  as  reported   .  . 

June 

on 
20 , 

1957 

UAWAtvU 

CAMP  SAN  LUIS 

t^A  LAJO     V  EiniJ£.b 

OB I SPO 

Febr uar  y 

1 

riOinirio          *»o  u 

UAHr' 1  Un  V  1  LiLir.  no 

All  equipment  moved  50  yards  NE>    •  • 

99  ' 

1  Q^Q 

PARAD I SE 

CAtUlEiLi  VALLr.1 

All  eQulpment  moved  100  feet  ENE  .    .  . 

r  ebr  uar  y 

Q  ' 

1  O^Q 

rAon,l!iniA  ttb 

CAZADERO 

March 

a  ' 

CEDARV I LLE 

All  equ i pmen t  moved  1000  feet  N.    .    .  . 

Kebr uar  y 

9  ' 

1  QSQ 
1  Q^Q 

PASO  ROBLES 

CHUCHUPATE  RS 

Recor dl ng  rain  gage  moved  65  feet  NE  • 

January 

2  , 

1958 

Pfl  DT  a  VV' 

L  L  C>A  K  LiA  KX' 

PA  SO  ROBLES  3  NN  W 

u  T  p  UT  4  M 
n  1  (j  nJ-inrl  Uo 

All  equipment  moved  u. o  mile  E  •    .    .  . 

Februar  y 

CUALiinun    I't  WW 

Janu  ar  y 

94 

1  QSQ 

1  Q^fl 

SA I NT  MA  RYS  COL 

All  equi pmen t  moved  0.7  mile  S  *    .    •  . 

July 

1  «  ' 

1  Q^O 

C!AM    PARTJTPI  TTTRP 
oAri   LiAon  1  CLi  r  int 

CUMMINGS 

Apri  1 

a  ' 

1  0^4 

niTDa  DTMTrWT 

UtrAK  I  [ni!.r«  1 

DRY  CANYON  RES 

All  equi  pment  moved  4  00  feetE  .    ■   •  . 

January 

1  ' 

1  Q^Q 

o/iri   <j Ai^  1  r«  1  u 

ELLERY  LAKE 

Wl nds  hi  e Id  equi  pment  installed  .   .   .  . 

Oc  t  ober 

a  ' 

1959 

SEBA  STOPOL  4  S 

fit  irww  T  T  r  IT 

Temperature  equipment  moved  110  feet 

SNOW  LABORATORY 

Augus  t 

16  , 

UULiLI  Kur< 

Janu  ar y 

1 

SONOMA 

HA  I WEE 

STATE  LAKES 

ment  moved  450  feet  ENE   

July 

1  , 

1957 

SUSANVILLE 

HEMET 

May 

1  q^Q 

THniiQAMn  rtAif^  9  n 

ilUJUOAl'IU    ^./AILb  11 

Janu  ar y 

97  ' 
27  , 

Temperature  equipment  Installed.  ... 

September 

1  QSQ 

TRACY   2  SSE 

HOBERGS 

March 

1  qsq 

TRONA 

All  equipment  moved  100  feet  SE.    .  . 

J  anuar  y 

TRUCKEE  RS 

1  n  u  I  u   u  o   uft  I  El 

Temperature  equipment  moved  3  feet  NE , 

r"  A  nnpN 

non— record i ng  rain  gage  moved  12  feet 
and  evaporation  and  wind  equipment 

TRUCKEE  RS 

March 

UKIAH 

INYOKERN  A  RM I TAGE 

All  equi  pment  moved  220  feet  SE.    .    .  , 

December 

3  * 

1958 

JOHNSONDALE 

January 

-' 

1958 

TfMTMcnKmA  I  r 
JUtUx  bUriUALL 

Rain  gage  moved  100  feet  WSW, ,  , 

Oc  tober 

J  ULii  AW    n  I  WULiA 

All  equi  pmen  t  moved  400  feet  NW.    ,    .  . 

7  ' 

UPPER  LAKE  RS 

KETTLEMAN  STAT I ON 

All  equi  pmen  t  moved  20  feet  NW  .... 

March 

1958 

V  T  Vf     C  T  TV 

Non— recording  rain  gage  moved  25  fee t 
S  and  recording  rain  gage  moved  42 

WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ENE 

January 

29, 

1959 

WELDON  1  WSW 

LAKEPORT 

Temperature  equipment  moved  20  feet 
SE  and  non-recording  rain  gage  moved 

WHEELER  SPRINGS 
2  SW 

March 

10, 

1959 

WILLITS  HOWARD 

LAKESIDE  2  ENE 

September 

1  , 

1958 

FOREST  RS 

LA  PANZA  RANCH 

Recording  rain  gage  moved  48  feet  N.  . 

February 

1. 

1959 

WRIGHTS 

LEBEC 

November 

4, 

1959 

YORBA  LINDA 

All  equipment  moved  1,6  miles  S. 
Storage  gage  moved  2  miles  SE.  . 
All  equipment  moved  1  mile  SE.  . 

Recording  rain  gage  moved  100  fee 
Rain  gage  moved  125  feet  NE.    .  . 
Recording  rain  gage  Installed,  , 

All  equipment  moved  190  feet  WNW 
Rain  gage  moved  2.4  miles  SE,.  . 
All  equipment  moved  50  feet  S.  . 

Windshield  equipment  Installed  . 
All  equipment  moved  2  miles  NW  . 

Recording  rain  gage  moved  90  feet 
Rain  gage  moved  84  feet  SSW.    ,  , 
Rain  gage  moved  42  feet  NW  .    .  . 


All  equipment  moved  1  mile  NE. 
Non-recording  rain  gage  moved 


Temperature  equipment  moved  110  feet 
NNE  and  rain  gage  moved  100  feet  N. 
Recording  rain  gage  moved 


Rain  gage  moved  27  feet  NE  .  . 
All  equipment  moved  0.6  mile  N 


Temperature  equipment  installed.  .  . 
Temperature  equipment  moved  4  feetNW 
Storage  gage  moved  50  feet  SE,    .    .  . 

Rain  gage  moved  1/4  mile  SE  

Rain  gage  relocated  1.9  miles  SSW 

to  location  prior  to  7/1/58  .... 
Recording  rain  gage  moved  36  feet  SE 
All  equipment  moved  310  feet  SW,    .  . 
Non-recording  rain  gage  moved  42  feet 
W  and  recording  rain  gage  moved  250 

feet  SW  July 

All  equipment  moved  50  feet  NW   .    .    .  November 
Temperature  equipment  moved  40  feet 
NW,   non-recording  rain  gage  moved 
35  feet  W,   and  relocated  on  roof  of 

the  Fire  Dept  building  March 

All  equipment  moved  180  feet  SE.    .    .  November 

Rain  gage  moved  12  feet  S  October 

Rain  gage  moved  120  feet  NNE  ....  February 
Recording  rain  gage  moved  12  feet  N.  November 
Recording  rain  gage  moved  55  feet  WSW  November 


June 

16, 

1959 

December 

16  , 

^959 

February 

2  , 

February 

4, 

1959 

February 

6 , 

1954 

October 

28, 

1959 

Jul"^* 

10 ' 

1959 

July 

1  i 

1958 

December 

January 

26  \ 

1959 

May 

27, 

1959 

May 

19, 

1959 

March 

13, 

1959 

December 

April 

14  ', 

1959 

May 

15  , 

1959 

January 

30, 

1959 

August 

February 

24  , 

1959 

February 

1  , 

1959 

May 

15  , 

1959 

September 

10 , 

1959 

January 

1  , 

1959 

July 

10, 

1957 

July 

10, 

1959 

October 

9, 

1959 

October 

2  , 

1958 

March 

8  , 

1959 

January 

29, 

1959 

17,  1959 
1,  1959 


13,  1959 

12,  1958 

13,  1959 
25,  1959 

5,  1959 

1,  1958 


Recording  rain  gage  moved  0.2  mile  NW  December       23,  1959 


Recording  rain  gage  moved  150  yards  SAugust 
Rain  gage  moved  200  yards  SW  .   .   .   .  September 
All  equipment  moved  0.6  mile  NE.    .    .  May 


1,  1959 
9,  1959 
11,  1959 


CHANGES  IN  STATION  NAMES 


BIG  PINES  PARK  FC  83 

Changed  to 

BIG  PINES  PARK  FC  83  B 

October 

16, 

1958 

BLACK  MOUNTAIN  2  S 

Changed  to 

BLACK  MOUNTAIN  2  WSW 

January 

1 , 

1959 

BLACK  MOUNTAIN  2  WSW 

Changed  to 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

December 

21 , 

1959 

HAYWARD 

Corrected  to 

HAYWARD  6  ESE 

February 

1, 

1959 

LIVERMORE 

Changed  to 

LIVERMORE  2  SSW 

June 

16  , 

1959 

LOCKWOOD 

Corrected  to 

LOCKWOOD  2  N 

February 

1, 

1959 

LONG  BEACH  FAA  AP 

Changed  to 

LONG  BEACH  WB  AP 

April 

1 , 

1959 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

Changed  to 

LUCERNE  VALLEY  1  WSW 

February 

2, 

1959 

MORRO  BAY 

Changed  to 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

February 

3, 

1959 

MT  BALDY  FC  85  F 

Changed  to 

MT  BALDY  FC  85  G 

August 

7, 

1958 

MT  HEBRON  9  E 

Changed  to 

MT  HEBRON  11  ESE 

July 

10, 

1959 

NEWMAN 

Changed  to 

NEWMAN  2  NW 

January 

26  , 

1959 

PALOS  VERDES  ESTATES  FC  43  C 

Changed  to 

PALOS  VERDES  ESTATES  FC  43  D 

December 

2, 

1959 

PASO  ROBLES  3  NNW 

Changed  to 

PASO  ROBLES  5  NW 

August 

19, 

1959 

SAN  JUAN  BAUTISTA 

Corrected  to 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3  SSE 

February 

1 , 

1959 

SEBASTOPOL  4  S 

Changed  to 

SEBASTOPOL  4  SSE 

September 

10, 

1959 

THOUSAND  OAKS  2  N 

Changed  to 

THOUSAND  OAKS 

October 

2, 

1958 

TOPANGA  STATION  FC  6 

Changed  to 

TOPANGA  PATROL  STATION  FC  6 

April 

1, 

1958 

WHEELER  SPRINGS  2  SW 

Changed  to 

WHEELER  SPRINGS  2  SSW 

December 

23, 

1959 
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ANNUAL  -  1959 
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ANNUAL  -  1959 
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ANNUAL  -  1959 


ANNUAL  -  1959 
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STATION  INDEX 


Years  of 
record 


Station 


County 


ACTON  ESCOTOIDO  CANYON 

FC  261  B  E  0014 

ADELANTO  0024 

ADIN  RANGER  STATION  0029 

AFTON  CANYON  0032 

ALAMO  1  N  0064 

ALDERPOINT  0088 
ALISO  CANYON  OAK  MT  FC  446  0115 

ALPINE  0136 

ALTADENA  0144 

ALTURAS  RANGER  STATION  0161 

AMBOY  0176 

ANGIOLA  0204 
ANGWIN  PACIFIC  UNION  COLLEGE  0212 

ANTIOCH  1  E  0227 

ANTIOCa  PUMPING  PLANT  3  0232 

ANZA  0235 

APACHE  CAMP  0239 

APPLE  VALLEY  0244 

ARROYO  GRANDE  0320 

ARROYO  SECO  0322 

ARROYO  SECO  RS  FC  508  C  0327 

ASH  MOUNTAIN  0343 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  X  0355 

ATLAS  ROAD  0372 

ATWELL  CCC  CAMP  0374 

AUBERRY  0379 

AUBURN  0383 

AVALON  PLEASURE  PIER  0395 

AVENAL  9  SSE  0398 

AZUSA  CITY  PARK  FC  143  0410 

BACKUS  RANCH  0418 

BADGER  0422 

BADGER  PASS  0425 

BAKER  0436 

BAKER  9  NNW  0437 

BAKERSFIELD  VfB  AIRPORT  0442 

BALCH  POWER  HOUSE  04  49 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT  0468 

BARNESON  PARK  0509 

BARRETT  DAM  0514 

BARSTOff  0519 

BATES  RIDGE  0543 

BEARTRAP  MEADOW  0596 

BEAUMONT  0606 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT  0607 

BEAUMONT  1  E  0609 

BEEHIVE  MEADOW  0617 

BEL  AIR  FC  10  0619 

BEN  LOMOND  0674 

BENSONS  FERRY  0682 

BERKELEY  0693 

BERRYESSA  LAKE  0705 

BESWICK  7  S  0715 

BIEBER  0731 

BIG  BAR  RANGER  STATION  0738 

BIG  BEAR  LAKE  DAM  0742 

BIG  CREEK  POWER  HOUSE  1  0755 

BIG  DALTON  DAM  FC  223  B  E  0758 

BIG  PINE  CREEK  0767 

BIG  PINES  PARK  FC  83  B  0779 

BIG  SUR  STATE  PARK  0790 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC  46  D  E  0798 
BIRMINGHAM  GENERAL  HOSPITAL  0818 

BISHOP  CREEK  INTAKE  2  0819 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE  0821 

BISHOP  WB  AIRPORT  0822 

BISHOP  UNION  CARBIDE  0824 

BLACK  MOUNTAIN  2     SW  0850 

BLACKS  MOUNTAIN  0867 

BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH  0870 

BLUE  CAfTYON  WB  AIRPORT  0897 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK  0903 

BLYTHE  0924 

BLYTHE  7  W  0925 

BLYTHE  FAA  AIRPORT  0927 

BOCA  0931 

BONITA  0968 

BOONVILLE  HWY  HNTNC  STA  0973 

BORON  0979 

BORREGO  DESERT  PARK  0983 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE  0986 
BOULDER  CREEK  LOCATELLI  RCH  1005 

BOULEVARD  1009 

BOUQUET  CANYON  1013 

BOWMAN  DAM  1018 

BRADFORD  RANCH  1031 

BRADLEY  1034 

BRAWLEY  2  SW  1048 

BRAY  10  WSW  1050 

BREA  BERRY  AND  IMPERIAL  1054 

BREA  CITY  1056 

BREA  DAM  1057 

BRENTWOOD  6  SW  1060 

BRIDGEPORT  1072 

BRIDGEPORT  RANGER  STATION  1076 

BRIDGEVILLE  4  NNW  1080 

BROOKS  FARNHAM  RANCH  1112 
BRUSH  CREEK  RANGER  STATION  1130 
BRUSHY  SPRINGS  GUARD  STATION  1133 

BRYSON  1142 

BXKS  CREEK  POWER  HOUSE  1159 

BUCKS  LAKE  1161 

BUENA  VISTA  1170 

BULLARDS  BAR  POWER  HOUSE  1180 

BURBANK  FIRE  DEPT  FC  226  B  1192 

ffBURBANK  WB  AIRPORT  1194 

BUHLINGAHE  1206 

BURNEY  1214 

BURNT  RANCH  1  S  1215 

BURTON  RANCH  1216 

BUTTONWILLOW  1244 

CABAZON  1250 
CABRILLO  NATIONAL  MONUMENT  1252 

CACHUMA  DAM  1253 

CAJON  WEST  SUBMIT  1272 

CALAVERAS  BIG  TREES  1277 

CALAVERAS  RANGER  STATION  1280 

CALAVERAS  RESERVOIR  1281 

CALEXICO  2  NE  1288 

CALIFORNIA  HOT  SPRINGS  RS  1300 

CALISTOGA  1312 

CALLAHAN  RANGER  STATION  1316 

CAMP  AHGELUS  1369 


LOS  ANGELES 
SAN  BER'DINO 
MODOC 

SAN  BER'DINO 

CONTRA  COSTA 
HUMBOLDT 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 

MODOC 

SAN  BER'DINO 

TULARE 

NAPA 

CONTRA  COSTA 

CONTRA  COSTA 

RIVERSIDE 

VENTURA 

SAN  BER'DINO 

SAN  LUIS  OBf>0 

MONTEREY 
LOS  ANGELES 
TULARE 
OR,\NGE 
NAPA 

TULARE 

FRESNO 

PLACER 

LOS  ANGELES 

KINGS 

LOS  ANGELES 
KERN 
TULARE 
MARIPOSA 
SAN  BER'DINO 

SAN  BER'DINO 
KERN 
FRESNO 
TEHAMA 
ORANGE 

SAN  DIEGO 
SAN  BER'DINO 
SANTA  BARBARA  . 
TULARE 
RIVERSIDE 

RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 
SANTA  CRUZ 

SAN  JOAQUIN 

ALAMEDA 

NAPA 

SISKIYOU 
LASSEN 

TRINITY 

SAN  BER'DINO 

FRESNO 

LOS  ANGELES 

INYO 

LOS  ANGELES 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
INYO 

FRESNO 

INYO 

INYO 

SANTA  CLARA 
LASSEN 

LASSEi; 

PLACER 

HUMBOLDT 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 
NEVADA 
SAN  DIEGO 
MENDOCINO 
KERN 

SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
SANTA  CRUZ 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 

NEVADA 

RIVERSIDE 

MONTEREY 

IMPERIAL 

SISKIYOU 

ORANGE 
ORANGE 
ORANGE 
CONTRA  COSTA 
MONO 

MONO 

HUMBOLDT 

YOLO 

BUTTE 

PLACER 

MONTEREY 
PLUMAS 
PLUMAS 
SAN  BENITO 
YUBA 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
SHASTA 
TRINITY 

CONTRA  COSTA 
KERN 

RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SANTA  BARBARA  ; 

SAN  BER'DINO 
CALAVERAS 
CALAVERAS 
ALAMEDA 
IMPERIAL 

TULARE 
NAPA 

SISKIYOU 
SAN  BER'DINO 


34  : 

41  29 

34  34 

<  35  59 

■  38  34 

38  00 

37  59 
33  33 

I  34  52 

.  34  31 

35  07 

;  36  14 

:  34  13 

I  36  29 

.  33  55 

38  25 


t  36  ?8 
'  37  05 
.  38  54 
I  33  21 
)  35  54 

i  34  08 

>  34  57 
)  36  38 
1  37  40 
)  35  16 

•  35  23 
)  35  25 
L  36  55 
I  39  56 

>  33  57 

1  32  41 
;  34  54  : 
)  34  55  : 
i  36  41 
!  33  56  : 

i  33  59 
;  33  56 
r  38  00 
t  34  05 
I  37  05 

i  38  15 
I  37  52 
J  38  33 
;  41  52 
I  41  07 

40  45 

I  34  14 

37  12 

34  10 

I  37  08 

34  23 

:  36  15 
■  34  18 

;  34  11 

I  37  15 

37  06 

I  37  22 

I  37  22 

.  37  18 

40  46 

40  44 

;  39  17 

40  55 
.  33  37 

33  37 

33  37 
39  23 

32  40 
39  01 

35  00 

33  17 
33  13 
37  09 

32  40 

'  34  35 

39  27 

33  ?9 
35  52 

32  57 

41  34 

33  55 
33  55 
33  53 

37  55 

38  15 

38  16 

40  31 

38  46 

39  41 
39  00 

35  48 

39  54 
i  39  54 
I  36  46 
I  39  25 

I  34  11 
!  34  12 
I  37  35 

40  53 

•  10  48 

I  37  52 
)  35  24 
i  33  55 
I  32  40 
!  34  35 

>  34  23 
f  38  17 
I  38  12 
.  37  29 

>  32  41 

»  35  53 
'  38  35 

>  41  18 
)  34  09 


118  17 

117  25 
120  57 
116  23 

122  02 

123  36 

118  33 
116  46 

118  08 

120  32 

115  45 

119  29 
122  26 

121  47 

121  44 

116  40 
.19  20 

117  13 

120  34 

121  29 

118  10 
118  50 

117  53 

122  15 

118  40 

119  29 

121  04 
118  20 

120  03 

117  54 

118  11 

119  01 
119  40 
116  04 

116  07 
119  03 
119  05 

122  47 

117  51 


2920 
2845 
4193 
1400 

375 
435 
2367 
1735 
1125 

4365 
635 
205 

1815 


3915 
4965 
2935 
105 

800 
1220 
1698 

350 
1735 

6400 
2003 
1297 
0 

550 

610 
2645 
3030 
7300 

940 

1045 


116  58 
116  57 
119  47 

118  27 
122  06 

121  26 

122  15 
122  14 

122  14 
121  08 

123  15 

116  58 

119  15 

117  48 

118  28 


565 

1623 
2142 
5300 
6800 
2613 

3045 
2600 
6500 
540 
504 


117  41 

121  47 

118  11 
118  30 
118  35 

118  34 
118  22 
118  43 

122  10 
121  12 

121  15 
120  42 

123  49 
114  36 


120  06 
117  02 
123  22 

117  39 

116  21 
116  20 
122  12 
116  17 

118  22 

120  40 

116  48 

120  48 

115  33 

122  I 

117  : 
117  54 

117  56 

121  46 

119  14 

119  17 

123  49 

122  09 
121  20 

120  35 

121  05 
121  20 
121  12 
121  11 

121  09 

118  18 

118  22 

122  21 

121  40 

123  28 

122  05 

119  28 

116  47 

117  14 

119  59 

117  34 

120  19 

120  22 

121  49 

115  28 

118  ' 

122  35 
122  48 

116  59 


17 

299 
480 
6140 
4130 

1272 
6815 
4928 
1575 
10000 

6860 
235 

2315 
722 

8154 

11040 
4108 
9390 
2330 
7200 

5600 
5280 
975 
268 
390 

390 
5532 
105 
342 
2455 

850 
625 
2175 
3400 
3055 

5347 
3390 
540 
-  100 
5759 

350 
350 
275 
300 
6470 

6550 
2050 
350 
3560 
4800 

925 
1760 
5200 
1640 
1640 


268 
1815 
410 


4790 
4696 
3343 
805 


Opened 
or  closed 
during  yr 


Refer 

to 
tables 


12  3 

12  3 

12  3 

12  3  4 


12  3 
12  3 
12  3 


12  3 

2 

12  3 


12  3 
2 
2 

12  3 


12  3 
12  3. 
12  3 


Statio 


CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP  PIONEER  SKI  SHELTER 
CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CAMPTONVILLE  RANGER  STATION 

CAMP  VflSHON 

CANBY  11  SW 

CANBY  RANGER  STATION 

CANOGA  PARK  PIERCE  COLLEGE 

CANTIL 

CANYON  DAM 

CARBON  CANYON  GILHAN 
CARBON  CANYON  WORKMAN 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
CARMEL  ' 


CATHAY  BULL  RUN  RANCH 
CAZADERO 

CECILVILLE  SAWYER  MT  VIEW 
CEDAR  GROVE 
CEDAR  POINT  RANCH 

CEDARVILLE 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE 
CHALLENGE  RANGER  STATION 
CHATSWORTH  HEYNEMANN  RANCH 
CHATSWORTH  FC  24  D 

CHATSWORTH  RESERVOIR 
CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STATION 
CHITTENDEN  PASS 

CHOLAME  HATCH  RANCH 
CHUCHUPATE  RANGER  STATION 
CHULA  VISTA 
CISCO  RANGER  STATION 
CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 

CLARKSBURG 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

CLOVERDALE  3  SSE 

CLOVERDALE  11  W 

CLOVER  MEADOWS  GUARD  STATION 

COALING A 
COALINGA  1  SE 
COALINGA  14  NW 
COLBYS  FC  53  D 
COLD  SPRINGS  CAMP 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  1  SSW 
CONCORD  3  E 

COPCO  NO  1  DAM 
CORCORAN  IRRIG  DIST 
CORDES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 

CORRALITOS 
COTTONWOOD  CREEK 
COVELO 

COVELO  EEL  RIVER  RANGER  STA 
COVINA  TEMPLE  FC  193 

COW  CREEK 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRABTREE  MEADOW 
CRAWFORD  RANCH 

CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CRESCENT  CITY  MNTC  STATION 
CRESTLINE  LAKE  GREGORY 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC  283  C 
CRYSTAL  LAKE  EAST  PINE 

FLAT  FC  283  B 
CULVER  CITY 
CUMMINGS 

CUNNINGHAM 

CUYAMA 

CUYAHACA 

CUYAMA  RANCH 

CUYAMA  RANGER  STATION 

DAGGETT  1  ENE 
DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DANA  2  SE 

DAVIS  AGRICULTURAL  COLLEGE 
DAVIS  CREEK 

DAY 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 
DEER  CREEK  POWER  HOUSE 
DELANO 
DEL  MONTE 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

DENAIR 

DE  SABLA 

DESCAHSO  RANGER  STATION 
DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 
DONNELLS  DAM 

DONNER  MEMORIAL  STATE  PARK 
DOS  RIOS 

DOUBLEBUNK  MEADOW 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC  107  C 
DOWNIEVILLE  RANGER  STATION 
DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 
DUNNIGAN 
DUNN  SIDING 

DUNSHUIR  RANGER  STATION 
DUTTONS  LANDING 

EAGLE  LAKE  STONE  RANCH 
EAGLE  MOUNTAIN 
EAST  PARK  RESERVOIR 
EAST  VIDETTE  MEADOW 
EL  CAJON  2  E 

EL  CAPITAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELIZABETH  LAKE  CANYON 
FC  128  B 


ELK  VALLEY 
ELLERT  LAKE 
ELLIOTT 
EL  MODENA 


Index  No. 

0) 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

County 

TJ 

Elevation 

Q 

Latitude 

Longitu 

Temp. 

Precip. 

1  Evap- 

Month 
opened 

Month 

closed 

to 
tables 

1424 
1428 
1433 
1444 
1462 

SAN  DIEGO 
CALAVERAS 
SIERRA 

SAN  LUIS  OB'PO 
YUBA 

33 
16 
8 

8 

32  37 

38  15 

39  38 
35  20 
39  27 

116  28 
120  51 
120  34 

120  41 

121  02 

2630 
658 

5565 
615 

2760 

10 
32 

72 
33 
14 
17 
47 

20 

12  3 
12  3  4 

2 
2 

1470 
1475 
1476 
1484 
1488 

TULARE 
MODOC 
MODOC 

LOS  ANGESES 
KERN 

9 
21 
21 
13 

6 

36  11 
41  22 
41  27 

34  11 

35  18 

118  40 
121  03 
120  52 
118  34 
117  58 

3800 
4500 
4312 
794 
2010 

10 

3 

0 
7 
10 
4 

MAY 

2 
2 

12  3 
12  3 

1497 
1518 
1520 
1522 
1534 

PLUMAS 
ORANGE 

SAN  BER'DINO 

PLUMAS 

MONTEREY 

6 

26 
26 
8 
4 

40  10 

33  56 
33  57 
40  05 
36  29 

121  05 
117  48 
117  48 
121  09 
121  44 

4555 
1775 
1175 
2986 
425 

33 
1 

46 

0 
1 

JUN 
JAN 

12  3 
2 

12  3 

1588 
1602 
1606 
1609 
1611 

MARIPOSA 

SONOMA 

SISKIYOU 

FRESNO 

MARIPOSA 

27 
22 
12 
11 
27 

37  24 

38  32 
41  06 

36  47 

37  28 

120  04 
123  08 
123  03 

118  40 

119  44 

1425 
1040 
3000 
4650 
3230 

5 

4 
10 

5 
20 
5 

0 

JUN 

12  3 
2 

12  3 
12  3 
2 

1614 
1624 
1653 
1679 
1680 

MODOC 
BUTTE 
VUBA 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 

18 
23 
8 
13 
13 

41  32 
39  47 
39  29 
34  16 
34  15 

120  10 

121  40 
121  14 
118  36 
118  36 

4672 
522 
2575 
1000 
957 

62 
46 

64 
46 

22 
13 
32 

AUG 

12  3 
12  3 

2 

2 

2 

1682 
1697 
1700 
1715 
1739 

LOS  ANGELES 

TUOLUMNE 

PLUMAS 

BUTTE 

SAN  BENITO 

13 
37 
8 
23 
20 

34  14 
37  58 
40  18 
39  42 
36  54 

118  37 

119  55 
121  13 
121  47 
121  36 

912 
4765 
4530 
205 
125 

4 

2 
90 

4 
49 
89 
13 

8 

12  3 
12  3 
12  3  4 

2 

1743 
1754 
1758 
1768 
1779 

SAN  LUIS  OB'PO 

VENTURA 

SAN  DIEGO 

PLACER 

LOS  ANGELES 

24 
10 
33 
8 

26 

35  41 
34  48 
32  36 
39  18 
34  06 

120  12 

119  01 
117  06 

120  31 
117  43 

1975 
5260 
9 

5739 
1201 

39 
65 

41 
16 
68 

41 

12  3  4 

2 

12  3 

1784 
1806 
1838 
1840 
1844 

YOLO 
LAKE 
SONOMA 
SONOMA 

23 
23 
22 
22 
27 

38  25 
38  57 
38  46 
38  46 
37  32 

121  32 

122  38 

122  59 

123  13 
119  17 

14 
1340 
320 
1820 
7002 

25 
2 
57 

25 
5 
62 

11 

12  3 
12  3 
12  3 

1864 
1867 
1869 
1896 
1905 

FRESNO 

FRESNO 

FRESNO 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

27 
27 
27 
13 
4 

36  09 
36  08 
36  14 
34  18 
36  13 

120  21 
120  20 

120  34 
118  07 

121  41 

671 
663 
1640 
3675 
3280 

47 

48 

20 
62 
18 

12  3 

2 
2 

1907 
1912 
1916 
1948 
1962 

SHASTA 
PLACER 
YUBA 
COLUSA 
CONTRA  COSTA 

23 
8 
8 

23 
4 

40  24 
39  06 
39  20 
39  12 
37  58 

122  09 

120  58 

121  11 

122  01 
121  59 

420 
2418 
585 
60 
195 

87 
54 

15 
90 
53 
80 
3 

2 

12  3 
2 

12  3 
2 

1990 
2012 
2015 
2027 
2031 

SISKIYOU 

KINGS 

LAKE 

TEHAMA 

RIVERSIDE 

12 
9 
23 
23 
28 

41  59 
36  06 

38  51 

39  54 
33  52 

122  20 
119  34 
122  47 
122  22 
117  34 

2703 

2610 
487 
710 

12 
46 

0 
14 

9 
51 

HAY 

2 

12  3 
2 

2 

12  3 

2048 
2069 
2081 
2084 
2090 

SANTA  CRUZ 
INYO 

MENDOCINO 
MENDOCINO 
LOS  ANGELES 

20 
19 
7 
7 
26 

36  59 
36  29 
39  47 
39  50 
34  05 

121  48 

116  11 
123  15 
123  05 

117  52 

264 
10600 
1365 
1564 

375 

19 

8 
41 

31 

12  3 

2 

2092 
2103 
2111 
2114 
2139 

INYO 

RIVERSIDE 
IMPERIAL 
TULARE 
SAN  DIEGO 

6 
6 
6 
10 
6 

36  30 
33  26 
32  44 
36  34 
32  53 

116  52 
116  30 

115  58 
118  20 

116  17 

-  125 
2300 
250 

10720 
1500 

24 

25 
17 
16 
10 

1 

12  3  4 

2 
2 

2147 
2148 
2150 
2163 
2177 

DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
SAN  BER'DINO 
CONTRA  COSTA 

17 
17 
17 
15 

41  46 
41  48 
41  46 
34  15 
38  02 

124  12 
124  05 
124  12 
117  17 
122  13 

40 
120 
50 
4530 
9 

59 
5 

70 
42 

12  3 

2 

12  3 

2198 

LOS  ANGELES 

26 

34  18 

117  50 

5370 

0 

NOV 

2 

2199 
2214 
2218 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MENDOCINO 

26 
33 

34  20 
34  01 
39  50 

117  50 

118  23 
123  38 

5770 
75 
1265 

24 

27 
25 
32 

NOV 

2 

12  3 

2 

2224 
2236 
2239 
2248 
2249 

LAKE 

SANTA  BARBARA 
SAN  DIEGO 
SAN  LUIS  CCPO 
SANTA  BARBARA 

23 
30 
25 
30 
30 

38  57 
34  36 
32  59 
34  59 
34  51 

122  52 
119  37 
116  35 
119  40 
119  29 

1421 
2240 
4650 
2170 
2749 

14 
61 

4 

15 
72 

2 

12  3 
12  3 

2255 
2257 
2269 
2294 
2296 

SAN  BER'DINO 

SAN  BER'DINO 

SHASTA 

YOLO 

MODOC 

6 
6 
21 
23 
21 

34  52 
34  52 
41  06 
38  32 
41  44 

116  52 
116  47 
121  31 
121  45 
120  22 

1975 
1922 
3320 
51 
4750 

16 
68 

20 
0 

66 
0 

27 

MAY 
HAY 

12  3 
2 

12  34 

2 

2306 
2331 
2334 
2346 
2362 

MODOC 

INYO 

NEVADA 

KERN 

MONTEREY 

23 
6 
8 
9 

41  13 

37  22 
39  18 

35  47 

36  36 

121  23 
117  59 

120  51 
119  15 

121  52 

3650 
5225 
3700 
323 
46 

7 
51 

11 

53 
54 

12  3 
12  3 
2 

2369 
2369 
2402 
2406 
2432 

STANISLAUS 
STANISLAUS 
BUTTE 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 

27 
37 
23 
33 
26 

37  25 
37  32 
39  52 

32  51 

33  59 

121  23 

120  48 

121  37 

116  37 

117  50 

1125 
124 
2713 
3500 
750 

60 
53 

0 
61 
56 
41 

NOV 

2 

12  3 
12  3 

2 

2458 
2465 
2467 
2490 
2492 

YUBA 

TUOLUMNE 
NEVADA 
MENDOCINO 
TULARE 

8 
34 
36 

7 
10 

39  21 

38  20 

39  19 
39  43 
35  57 

121  12 

119  58 

120  14 
123  21 
118  36 

1550 
4635 
5937 
927 
6200 

47 

5 

56 
0 
6 

38 
4 

JUN 

12  3 

2 

12  3 

2 

2494 
2500 
2504 
2506 
2516 

LOS  ANGELES 

SIERRA 

LASSEN 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

33 
8 
18 
18 
29 

33  56 

39  34 

40  02 
39  57 

34  29 

118  06 
120  50 
120  06 
120  05 
lie  32 

116 
2895 
4240 
4385 
1515 

33 
3 

34 
42 
0 
3 
37 

HAY 

2 

12  3 

12  3 
2 

2539 
2568 
2570 
2572 
2580 

MARIPOSA 
YOLO 

SAN  BER'DINO 

SHASTA 

NAPA 

14 

23 
15 
23 
17 

37  45 

38  53 
35  03 
41  13 
38  12 

120  06 

121  58 
116  27 

122  16 
122  18 

3000 
63 
1625 
2420 
20 

47 
0 

49 
61 

0 
49 

4 

4 

JUL 

12  3 
2 
2 
2 

12  3  4 

2595 
2598 
2640 
2653 
2705 

LASSEN 
RIVERSIDE 
COLUSA 
TULARE 
SAN  DIEGO 

18 
6 
23 
11 

40  39 
33  48 
39  22 
36  44 
32  47 

120  39 

115  27 
122  31 

116  23 
116  55 

5130 
973 

1205 
10400 
525 

26 
49 

58 

0 
26 
49 

4 

62 

HAT 

OCT 

2 

12  3 
12  3 

2709 
2713 
2728 

SAN  DIEGO 
IMPERIAL 
AMADOR 

25 
6 
16 

32  53 
32  46 
38  20 

116  49 
115  34 
120  40 

600 
-  30 
715 

24 

26 
55 

24 
28 
56 

12  3 
12  3 
12  3 

2735 

LOS  ANGELES 

29 

34  36 

118  34 

2075 

11 

2 

2749 
2756 
2760 
2775 

DEL  NORTE 
MONO 

SAN  JOAQUIN 
ORANGE 

17 
38 
16 
28 

42  00 

37  56 

38  14 
33  48 

123  43 
119  14 
121  11 
117  47 

1711 
9600 
90 
464 

22 

22 
34 
33 

12  3 

2 
2 

STATION  INDEX 


Station 


ELSINORE 
ELSINORE  4  SSE 
ESCONDIDO 

ESCONDIDO  PARK  HILL 
ET I  WANDA 

ETNA 
#EUREKA  WB  CITY 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
EXETER  FAUVER  RANCH 
FAIRFIELD 

FAIRFIELD  POLICE  STATION 

FAIRMONT 

FALLBROOK 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 
FEATHER  FALLS 

FERGUSON  RANCH 
PERNDALE  8  SSW 
FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 
FIGUEROA  MOUNTAIN 
FILLMORE  1  WNW 

,  FINLEY  1  NNF 

I  PINLEY  1  W 

I  FINLEY  5  SW 

'  FIVE  POINTS  5  SSW 

I  FLEMING  FISH  &  GAME 

FLORENCE  LAKE 
FOLSOM  DAM 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 

FOBESTHILL  RANGER  STATION 

FORT  BIDWELL 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  DICK  I  NNE 

FORT  JONES  6  ESE 

FORT  JONES  RANGER  STATION 

FORT  ROSS 

FREEDOM  8  NNW 

FRENCH  GULCH 

FRESNO  WB  AIRPORT 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

,    FULLERTON  ARROUES  RANCH 

I  FULLERTON  CREEK  5 
FULLERTON  DAM 

FULLERTON  HILLCREST  RES 
CARBERVILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 
CASQUET  RANGER  STATION 
GFM  LAKE 

GEORGETOWN 
i    GEORGETOWN  RANGER  STATION 

GERLE  CREEK  CAMP 

GIANT  FOREST 
;    GIBRALTAR  DAM 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILRDY 
CILHOY  8  NE 
GILROY  14  ENE 

CI-ENTIALE  STAPENHORST  FC  295G 


85 


RANGER  STA 


GLENDORA  WEST  FC 
GLENNVILLE 
GLENTJVILLE  FULTON 
COLD  RUN 
GONZ,ALES  9  ENE 

GOOSE  LAKE  WEST 
GRACE  MEADOW 
GRANITE  BASIN 
I  GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 


GRASS  VALLEY  2  NNE 
CRATON  1  W 
GREENLAND  RANCH 
GREENY I EW 

GREENVILLE  RANGER  STATION 

GRIZZLY  FLATS 
GRIZZLY  PEAK 
GROVE LAND  2 
CROVELAND  RS 
CUERNEVILLE 

'  HAINES  CANYON  LOWER  FC  364 
HAINES  CANYON  UPPER  FC  367 
HAIWEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
FUMILTON  BRANCH  POWER  HOUSE 

HAMILTON  AFB 
HAMILTON  AFB  1  E 
HANFORD 
HANSEN  DAM 

HAPPY  CAMP  RANGER  STATION 

HARRIS  GAGING  STATION 
HARRISON  GULCH  RANGER  STA 
HARRY  L  ENGLEBRIGHT  DAM 
HATCHET  MT  MNTC  STA 
HAT  CREEK  RANGER  STATION 

HAT  CREEK  POWER  HOUSE  NO  1 
HAYFIELD  PUMPING  PLANT 
■lAYFORK  RANGER  STATION 
HAYIARD  6  ESE 
ilEALDSBURG 

^EALDSBURG  2  E 
lEMET 

{EMET  RESERVOIR 
lENSHAW  DAM 
EERNANDE2  2  NW 

IERNANDE2  7  SE 

iESPEBIA 

lETCH  HETCHY 

IIGHLAND  SPRINGS  RANCH 

II  LIS 

lOBERGS 

lOCKETT  MEADOWS 
lODGES  DAM 
OEGEES  FC  60  A 
■'"iLLISTER 

OUISTER  2 
ONEYDEW  2  WSW 
I  OOPA 

1  OOPA  2  SE 
OPU.HD  8  NE 

'  OPLAND  LARGO  STATION 
ORSE  CORRAL  MEADOW 
0S3ACK 
UASNA 
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1  Month 
opened 

Month 
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to 
tabic 

Month 
opened 

O  0 

So 

to 
tabic 

RIVERSIDE 

12  3 

HUCKLEBERRY  LAKE 

TUOLUMNE 

37 

s 

RIVERSIDE 

C 

HUNTERS  DAM 

CALAVERAS 

2862 

SAN  DIECO 

33 

33  07 

117  05 

660 

61 

62 

12  3 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

FRESNO 

27 

37  14 

119  13 

702C 

44 

44 

12  3 

c 

2869 

SAN  DIEGO 

33 

33  07 

117  04 

850 

C 

HYAMPOM 

4191 

TRINITY 

35 

40  37 

123  27 

1260 

c 

SAN  BER'DINO 

c 

IDLEWILD  HWy  MNTC  STATION 

DEL  NORTE 

17 

MAY 

2 

SISKIYOU 

c 

IDRIA 

SAN  BENITO 

27 

12  3 

HUMBOLDT 

12  3 

c 

IDYLLWILD  RANGER  STATION 

RIVERSIDE 

^ 

2920 

MARIPOSA 

14 

37  35 

120  16 

484 

9 

2 

IMPERIAL 

4223 

IMPERIAL 

6 

32  51 

115  34 

-  64 

39 

41 

12  3 

2922 

TULARE 

9 

36  21 

119  04 

439 

c 

INDEPENDENCE 

4232 

INYO 

19 

36  48 

118  12 

3950 

54 

74 

12  3 

C 

SOLANO 

c 

INDEPENDENCE  ONION  VALLEY 

INYO 

19 

c 

SOLANO 

12  3 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

4259 

RIVERSIDE 

6 

12  3 

4 

LOS  ANGELES 

12  3 

INYOKERN 

12  3 

2958 

SAN  DIEGO 

33 

33  21 

117  15 

542 

c 

INYOKERN  ARMITAGE 

4280 

KERN 

6 

35  41 

117  41 

2218 

19 

2 

2964 

SHASTA 

21 

41  01 

121  28 

3340 

36 

36 

32 

MAY 

12  3 

4 

I  ONE 

4283 

AMADOR 

16 

38  29 

120  56 

280 

0 

SEP 

2 

BUTTE 

c 

IOWA  HILL 

4288 

PLACER 

1 

39  05 

52 

2 

TEHAMA 

2 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

SAN  BER'DINO 

6 

12  3 

C 

HUMBOLDT 

2 

IRON  MOUNTAIN  LOOKOUT 

EL  DORADO 

3038 

AMADOR 

16 

38  31 

120  42 

2100 

14 

2 

C 

JESS  VALLEY 

4374 

MODOC 

21 

41  16 

120  18 

5290 

18 

19 

12  3 

3048 

SANTA  BARBARA 

32 

34  44 

120  00 

3150 

C 

JOHNSONDALE 

4389 

TULARE 

10 

35  58 

118  32 

4680 

5 

2 

VENTURA 

2 

JOICE  ISLAND 

SOLANO 

23 

AUG 

12  3 

4 

LAKE 

c 

JOSHUA  TREE 

4405 

SAN  BER'DINO 

6 

2 

4412 

SAN  DIECO 

33  05 

4215 

3057 

LAKE 

23 

38  58 

122  57 

1750 

2 

c 

JULIAN  WYTJOLA 

4418 

SAN  DIEGO 

33 

33  06 

116  39 

3650 

10 

10 

12  3 

3083 

FRESNO 

11 

36  21 

120  09 

285 

11 

14 

12  3 

JUNCAL  DAM 

4422 

SANTA  BARBARA 

32 

34  29 

119  31 

2060 

IS 

2 

LASSEN 

2 

KAISER  MEADOWS 

FRESNO 

27 

S 

FRESNO 

c 

KEE  RANCH 

4467 

SAN  BER'DINO 

6 

34  10 

4300 

13 

2 

SACRAMENTO 

12  3 

4 

KELLOGG 

4480 

SONOMA 

3118 

SAN  BER'DINO 

28 

34  11 

117  27 

1972 

5 

2 

KELSEYVILLE 

4488 

LAKE 

23 

38  59 

122  50 

1385 

26 

2 

3120 

SAN  BER'DINO 

28 

34  05 

117  30 

1090 

37 

40 

12  3 

KELSEYVILLE  4  SW 

4493 

LAKE 

23 

38  56 

122  53 

1480 

c 

TRINITY 

12  3 

KENTFIELD 

MARIN 

17 

49 

72 

12  3 

PLACER 

2 

KERLINGER 

SAN  JOAQUIN 

27 

2 

12  3 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 

TULARE 

3161 

MENDOCINO 

17 

39  27 

123  48 

80 

25 

67 

12  3 

c 

KERN  RIVER  POWER  HOUSE  NO  1 

4520 

KERN 

10 

35  28 

118  47 

970 

51 

56 

12  3 

3164 

MENDOCINO 

17 

39  24 

123  49 

61 

19 

20 

12  3 

KERN  RIVER  POWER  HOUSE  NO  3 

4523 

KERN 

10 

35  47 

118  26 

2703 

13 

13 

12  3 

DEL  NORTE 

2 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

KINGS 

11 

12  3 

4 

SISKIYOU 

c 

KETTLEMAN  STATION 

KINGS 

11 

12  3 

SISKIYOU 

12  3 

KILARC  POWER  HOUSE 

SHASTA 

3191 

SONOMA 

17 

38  31 

123  15 

114 

10 

85 

12  3 

KING  CITY 

4555 

MONTEREY 

24 

36  12 

121  08 

320 

31 

73 

12  3 

C 

3332 

SANTA  CRUZ 

20 

37  03 

121  49 

1495 

c 

KLAMATH 

4577 

DEL  NORTE 

12 

41  31 

124  02 

25 

10 

17 

12  3 

c 

SHASTA 

2 

KNEELAND  10  SSE 

HUMBOLDT 

7 

c 

FRESNO 

12  3 

c 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

STANISLAUS 

34 

12  3 

4 

FRESNO 

12  3 

4 

KORBEL 

HUMBOLDT 

3279 

ORANGE 

26 

33  54 

117  55 

330 

18 

2 

KYBURZ  STRAWBERRY 

4616 

EL  DORADO 

^1 

38  48 

120  09 

5750 

c 

3282 

ORANGE 

26 

33  55 

117  52 

400 

17 

3EC^8 

2 

LA  CRESCENTA  FC  251 

4628 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

118  15 

1565 

30 

2 

ORANGE 

2 

c 

LAFAYETTE  2  NNE 

CONTRA  COSTA 

4 

2 

ORANGE 

2 

LACUNA  BEACH 

ORANGE 

33 

12  3 

2 

LACUNA  BEACH  2 

ORANGE 

3338 

EL  DORADO 

1 

38  50 

120  51 

1940 

13 

2 

LA  HONDA 

4660 

SAN  MATEO 

4 

37  19 

122  16 

670 

10 

2 

3357 

DEL  NORTE 

17 

41  52 

123  58 

384 

20 

2 

LAKE  ALPINE 

4664 

ALPINE 

34 

48  28 

120  01 

7500 

10 

S 

MONO 

2 

LAKE  ARROWHEAD 

SAN  BER'DINO 

15 

19 

12  3 

EL  DORADO 

2 

c 

LAKE  CITY 

MODOC 

18 

12  3 

EL  DORADO 

2 

LAKE  ELEANOR 

TUOLUMNE 

3388 

EL  DORADO 

1 

38  59 

120  23 

5500 

13 

S 

LAKE  MOUNTAIN 

4690 

TRINITY 

7 

40  01 

123  24 

3164 

c 

3397 

TULARE 

9 

36  34 

118  46 

6375 

39 

39 

12  3 

c 

LAKEPORT 

4701 

LAKE 

23 

39  03 

122  55 

1343 

14 

58 

12  3 

3401 

SANTA  BARBARA 

32 

18 

FJB/57 

2 

LAKEPORT  SCS 

4703 

LAKE 

23 

39  02 

C 

3402 

SANTA  BARBARA 

2 

LAKE  SABRINA 

INYO 

19 

s 

3417 

SANTA  CLARA 

12  3 

LAKESHORE 

4709 

SHASTA 

1075 

13 

13 

12 

12  3 

3419 

SANTA  CLARA 

20 

37  02 

121  26 

1050 

c 

LAKESIDE  2  ENE 

4711 

SAN  DIEGO 

25 

32  52 

116  54 

445 

6 

3422 

SANTA  CLARA 

20 

37  06 

121  20 

1350 

3 

2 

LAKE  SPAULDINC 

4713 

NEVADA 

8 

39  19 

120  38 

5156 

52 

65 

12  3 

3450 

LOS  ANGELES 

2 

LAKE  SPAULDINC  DAM 

NEVADA 

8 

0 

0 

4 

12  3 

4 

3452 

LOS  ANGELES 

26 

2 

LAKE  WOHLFORD 

4726 

SAN  DIEGO 

33 

33  10 

117  00 

1500 

c 

3463 

12  3 

LA  MESA 

4735 

SAN  DIEGO 

25 

3465 

KERN 

10 

35  44 

118  40 

3500 

c 

LANCASTER 

4747 

LOS  ANGELES 

IS 

34  42 

118  09 

2350 

14 

17 

12  3 

3491 

PLACER 

8 

39  10 

120  52 

3240 

41 

2 

LA  PANZA  RANCH 

4767 

SAN  LUISOB'PO 

24 

35  23 

120  10 

1550 

c 

3502 

SAN  BENITO 

c 

LA  PORTE 

PLUMAS 

8 

c 

3510 

MODOC 

2 

LAS  PLUMAS 

BUTTE 

8 

12  3 

3529 

S 

S I SK I YOU 

*  OCT 

12  3 

3548 

FRESNO 

11 

36  52 

118  36 

10000 

11 

s, 

LAYTONVILLE 

4851 

MENDOCINO 

7 

39  42 

123  29 

1640 

c 

3551 

TULARE 

11 

36  44 

118  58 

6580 

18 

24 

12  3 

c 

LEBEC 

4863 

KERN 

10 

34  SO 

118  52 

3585 

19 

2 

3571 

NEVADA 

8 

39  12 

12  3 

LECHUZA  PATROL  STA  FC  352  B 

4867 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

118  53 

1600 

27 

2 

c 

3572 

NEVADA 

8 

39  14 

c 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

COLUSA 

23 

2 

3578 

22 

38  26 

122  53 

12  3 

LE  GRAND 

MERCED 

27 

12  3 

3603 

INYO 

6 

36  27 

116  52 

-  168 

4S 

48 

12  3 

LEMON  COVE 

4890 

TULARE 

9 

36  23 

119  02 

513 

65 

61 

12  3 

3614 

SISKIYOU 

12 

41  33 

122  54 

2818 

16 

2 

LEWIS  CHEEK  KINGS  CANYON 

4920 

FRESNO 

11 

36  48 

118  41 

4650 

14 

s 

3621 

PLUMAS 

2 

LINDSAY 

TULARE 

9 

12  3 

3649 

EL  DORADO 

c 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CREEK 

LOS  ANGELES 

13 

c 

3652 

37  52 

LIVE  OAK  CANYON  FC  230  C 

LOS  ANGELES 

3669 

TUOLUMNE 

37 

37  50 

120  14 

2825 

c 

LIVERMORE  2  SSW 

4  997 

ALAMEDA 

^4 

37  39 

121  47 

545 

88 

89 

12  3 

3672 

TUOLUMNE 

37 

37  49 

120  06 

3135 

22 

2 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RANCH 

5002 

LOS  ANGELES 

15 

34  28 

117  45 

3820 

41 

44 

12  3 

3683 

SONOMA 

2 

LOCKWOOD  2  N 

MONTEREY 

24 

2 

c 

3703 

LOS  ANGELES 

2 

LOCKWOOD  MESA 

SAN  DIEGO 

33 

2 

SAN  JOAQUIN 

16 

12  3 

4 

3710 

INYO 

19 

36  08 

117  57 

3810 

36 

37 

12  3 

LOGAN  MEADOW 

5040 

MADERA 

27 

37  20 

119  19 

3400 

9 

S 

3714 

SAN  MATEO 

37  29 

122  27 

60 

19 

20 

12  3 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

5064 

SANTA  BARBARA 

32 

34  40 

120  28 

72 

13 

13 

12  3 

3725 

PLUMAS 

c 

LONE  PINE  COTTONWOOD  PH 

INYO 

19 

c 

MARIN 

12  3 

LONE  TREE  CANYON 

SAN  JOAQUIN 

27 

2 

12  3 

LONG  BARN  EXP  STATION 

TUOLUMNE 

37 

c 

3747 

KINGS 

11 

36  20 

119  40 

242 

59 

61 

12  3 

LONG  BEACH 

5082 

LOS  ANGELES 

13 

33  46 

lie  12 

34 

39 

39 

12  3 

3751 

LOS  ANGELES 

13 

34  15 

118  24 

975 

20 

2 

c 

LONG  BEACH  WB  AP 

5085 

LOS  ANGELES 

13 

33  49 

118  09 

34 

1 

12  3 

3761 

SISKIYOU 

12  3 

c 

LONG  VALLEY  INSPECTION  STA 

SIERRA 

18 

2 

SANTA  BARBARA 

2 

LORAINE 

KERN 

10 

c 

SHASTA 

2 

c 

LOS  ALAMOS 

SANTA  BARBARA 

33 

2 

3800 

NEVADA 

8 

39  14 

121  16 

580 

9 

2 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

5114 

LOS  ANGELES 

33 

33  56 

118  23 

99 

24 

24 

12  3 

c 

3817 

SHASTA 

21 

40  51 

121  46 

4368 

- 

2 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

5115 

LOS  ANGELES 

13 

34  03 

118  14 

312 

82 

82 

12  3 

c 

SHASTA 

c 

LOS  BANGS 

MERCED 

27 

12  3 

3824 

SHASTA 

12  3 

LOS  BANGS  ARBURUA  RANCH 

MERCED 

27 

2 

3855 

12  3 

c 

LOS  GATOS 

SANTA  CLARA 

4 

12  3 

3859 

TRINITY 

35 

40  33 

123  10 

2346 

36 

2 

LOS  GATOS  4  SW 

5125 

SANTA  CRUZ 

4 

37  11 

122  02 

2415 

2 

2 

3863 

ALAMEDA 

4 

37  39 

121  58 

925 

c 

LOS  PRIETOS  RANGER  STATION 

5147 

SANTA  BARBARA 

32 

34  33 

119  47 

1029 

17 

2 

3875 

SONOMA 

12  3 

LOST  HILLS 

KERN 

10 

c 

SONOMA 

2 

LOWER  KIBBEY  RIDGE 

TUOLUMNE 

37 

3 

3896 

2 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

SAN  DIECO 

33 

c 

3899 

RIVERSIDE 

33 

33  40 

116  40 

4355 

c 

LOYALTON 

5171 

SIERRA 

8 

39  41 

120  15 

4936 

0 

MAY 

2 

3914 

SAN  DIEGO 

33 

33  14 

116  46 

2700 

17 

17 

12  3 

c 

LUCERNE  VALLEY  1  WSW 

5182 

SAN  BER'DINO 

6 

34  26 

116  58 

3015 

8 

11 

12  3 

3925 

SAN  BENITO 

2 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

MONTEREY 

4 

c 

SAN  BENITO 

c 

LYTLE  CREEK  POOTHILL  BLVD 

SAN  BER'DINO 

28 

c 

3935 

15 

34  25 

117  18 

3195 

0 

JUK 

2 

LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE 

5215 

SAN  BER 'DINO 

28 

34  12 

117  27 

2250 

54 

2 

3939 

TUOLUMNE 

37 

37  57 

119  47 

3870 

49 

48 

4 

12  3 

1  c 

LYTLE  CREEK  RANGER  STATION 

5218 

SAN  BER'DINO 

28 

34  14 

117  29 

2720 

38 

2 

c 

3955 

LAKE 

23 

38  56 

122  54 

1480 

3 

2 

MADELINE  MNTNC  STA 

5231 

LASSEN 

21 

41  04 

120  28 

5300 

0 

JUN 

2 

3987 

SISKIYOU 

12 

42  00 

122  38 

2900 

0 

17 

12  3 

MADERA 

5233 

MADERA 

27 

36  58 

120  04 

268 

60 

60 

12  3 

4010 

LAKE 

23 

38  51 

122  43 

2960 

20 

2 

MAD  RIVER  RANGER  STATION 

5244 

TRINITY 

17 

40  27 

123  32 

2775 

16 

2 

4012 

9 

36  22 

118  39 

8500 

0 

AUG 

s 

MAGIC  MOUNTAIN 

5256 

LOS  ANGELES 

29 

34  24 

118  17 

4450 

c 

4014 

SAN  DIECO 

33 

33  03 

117  08 

320 

19 

2 

MAHNKE 

5258 

LAKE 

23 

38  51 

122  47 

2380 

c 

4017 

LOS  ANGELES 

13 

34  13 

118  02 

2750 

34 

2 

UAUUOTH  PASS 

5284 

MONO 

1  9 

37  37 

119  02 

9500 

10 

s 

4022 

SAN  BENITO 

20 

36  51 

121  24 

285 

86 

86 

12  3 

MANDEVILLE  ISLAND 

5296 

SAN  JOAQUIN 

27 

38  02 

121  34 

10 

4 

4 

4 

12  3 

4 

4025 

SAN  BEINITO 

20 

36  51 

121  24 

284 

c 

HANZANITA  LAKE 

5311 

SHASTA 

23 

40  32 

121  34 

5850 

10 

11 

12  3 

4074 

HUMBOLDT 

17 

40  14 

124  09 

375 

0 

NOV 

2 

MARCH  FIELD 

5326 

RIVERSIDE 

28 

33  54 

117  15 

1533 

16 

2 

4082 

HUMBOLDT 

35 

41  03 

123  40 

345 

1 

1 

12  3 

c 

MARICOPA 

5338 

KERN 

10 

35  05 

119  23 

680 

48 

48 

12  3 

4084 

HUMBOLDT 

35 

41  02 

123  39 

315 

2 

2 

MARIPOSA 

5346 

MARIPOSA 

27 

37  29 

119  58 

2011 

51 

2 

4097 

LAKE 

23 

39  01 

123  00 

2510 

c 

MARKLEEVILLE 

5356 

ALPINE 

3 

38  42 

119  47 

5546 

c 

4100 

MENDOCINO 

22 

39  01 

123  07 

550 

20 

2 

MARTINEZ  3  S 

5371 

CONTRA  COSTA 

4 

37  58 

122  08 

225 

c 

FRESNO 

11 

36  45 

118  46 

7675 

9 

AUG 

s 

MARTINEZ  3  SSE 

5372 

CONTRA  COSTA 

4 

37  58 

122  06 

278 

4 

2 

4120 

TI7LARE 

37 

36  11 

118  37 

7100 

0 

AUG 

s 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

5377 

CONTRA  COSTA 

38  01 

122  07 

16, 

14 

14 

12  3 

4144 

SAN  LUIS  (BPO 

30 

35  05 

120  22 

710 

c 

UARYSVILLE 

5385 

YUBA 

t 

39  09 

121  36 

60! 

88 

66 

12  3 
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Precip. 

1  Evap.  1 

Month 
opened 

Month 
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MATHER 

5400 

TUOLUMNE 

3> 

37  53 

119  51 

45X5 

6 

2 

MC  CARTHY  POINT  RASGER  STA 

5444 

TEHAMA 

23 

40  11 

121  41 

3800 

13 

S 

MC  CLOUD 

SISKIYOU 

49 

49 

12  3 

MEADOW  LAKE 

FRESNO 

119  26 

X2 

2 

MECCA  3  SE 

RIVERSIDE 

45 

49 

12  3 

MEDICINE  LAKE 

5505 

SISKIYOU 

12 

41  35 

121  37 

6726 

11 

S 

MENDOTA  DAM 

5528 

FRESNO 

27 

36  47 

120  22 

X66 

66 

2 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MERCED 

X69 

86 

88 

12  3 

MERCED  2 

MERCED 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

FRESNO 

22 

2 

MEYERS  INSPECTION  STATION 

5572 

EL  DORADO 

36 

38  51 

120  01 

6342 

4 

2 

MICHIGAN  BLUFF 

5586 

PLACER 

1 

39  03 

120  44 

3500 

c 

HIDDLETQWN 

LAKE 

1122 

21 

2 

MIDDLEWATER 

KERN 

35  30 

119  49 

803 

45 

48 

12  3 

MILFORD  LAUFMAN  RANGER  STA 

5623 

LASSEN 

18 

40  08 

120  21 

4860 

c 

MILL  CREEK  NO  2 

5629 

SAN  BER'DINO 

28 

34  05 

117  02 

2940 

38 

57 

12  3 

MILL  CREEK  INTAKE 

5632 

SAN  BER'DINO 

28 

34  05 

116  57 

4958 

c 

MILO  5  NE 

5669 

TULARE 

9 

36  17 

118  46 

3400 

c 

MINERAL 

5679 

TEHAMA 

23 

40  21 

121  36 

4911 

33 

35 

12  3 

c 

MINERAL  KING 

5680 

TULARE 

9 

36  26 

118  35 

7975 

3 

S 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

5713 

HUMBOLDT 

7 

40  12 

123  46 

400 

20 

2 

MITCHELL  CAVERNS 

5721 

SAN  BER'DINO 

6 

34  56 

115  32 

4310 

1 

1 

12  3 

MITCHELL  MEADOW 

5723 

FRESNO 

11 

36  45 

118  43 

9700 

2 

s 

MODESTO 

STANISLAUS 

37 

37  39 

121  00 

91 

33 

78 

12  3 

MODESTO  2 

STANISLAUS 

37 

121  00 

92 

c 

MOJAVE 

5756 

KERN 

6 

35  03 

118  10 

2735 

57 

2 

c 

MONACHE  MEADOWS 

5775 

TULARE 

10 

36  13 

118  10 

8000 

11 

s 

MONO  LAKE 

MONO 

119  09 

10 

10 

12  3 

MONTAGUE  3  NE 

SISKIYOU 

MONTEREY 

MONTEREY 

12  3 

MONTGOMERY  CREEK  2  SSW 

5809 

SHASTA 

21 

40  49 

121  56 

2X00 

c 

MONTICELLO  DAM 

5818 

NAPA 

23 

38  30 

122  07 

505 

2 

2 

2 

12  3 

MOORPARK  1  SSE 

5823 

VENTURA 

33 

118  53 

520 

2 

MORENA  DAM 

SAN  DIEGO 

MORGAN  HILL  2  E 

SANTA  CLARA 

37  08 

2 

MORGAN  HILL  BOSSANA  RANCH 

5847 

SANTA  CLARA 

20 

37  09 

121  47 

770 

c 

MORGAN  HILL  SCS 

5853 

SANTA  CLARA 

20 

37  08 

121  39 

350 

c 

MORONGO  VALLEY 

SAN  BER'DINO 

16 

2 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

S866 

SAN  LUIS  OB  TO 

35  22 

120  51 

XX5 

0 

0 

FEB 

12  3 

MORRO  BAY  3  N 

5869 

SAN  LUIS  CB  'PO 

35  25 

670 

0 

2 

MOUNTAIN  PASS 

5890 

SAN  BER'DINO 

6 

35  28 

115  32 

4735 

3 

4 

12  3 

MOUNT  BALDY  FC  95  G 

5900 

SAN  BER'DINO 

26 

34  14 

1X7  39 

4275 

39 

2 

c 

MOUNT  DANAHER 

5909 

EL  DORADO 

38  45 

120  40 

16 

2 

c 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

5915 

CONTRA  COSTA 

37  52 

121  56 

8 

X  2  3 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

SANTA  CLARA 

4 

37  20 

121  39 

4206 

67 

78 

X  2  3 

MOUNT  HEBRON  11  ESE 

5940 

SISKIYOU 

12 

41  44 

121  48 

4380 

7 

2 

MOUNT  HEBRON  RANGER  STATION 

5941 

SISKIYOU 

12 

41  46 

122  00 

4250 

7 

17 

X  2  3 

MOUNT  MADONNA 

5973 

SANTA  CRUZ 

20 

37  01 

121  43 

1800 

c 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

5980 

SISKIYOU 

23 

41  22 

122  12 

7841 

DEC58 

2 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 

5982 

SISKIYOU 

23 

41  22 

122  14 

7500 

XI 

s 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

5983 

SISKIYOU 

23 

41  19 

122  19 

3544 

46 

72 

12  3 

c 

MOUNT  TAMALPAIS  1  S 

5995 

MARIN 

17 

37  55 

122  34 

950 

J  UN 

c 

MOUNT  TAMALPAIS  2  SW 

5996 

MARIN 

17 

37  54 

122  36 

1475 

JUN 

c 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

6006 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

118  04 

5709 

19 

20 

12  3 

c 

MUIR  WOODS 

6027 

MARIN 

17 

37  54 

122  34 

171 

19 

2 

MUMBO  BASIN 

6032 

TRINITY 

35 

41  12 

122  32 

5700 

11 

s 

NACIMIENTO  DAM 

6056 

SAN  LUIS  OB-PO 

24 

35  46 

120  53 

770 

2 

2 

2 

12  3 

4 

NAPA 

6065 

NAPA 

17 

38  18 

122  17 

16 

2 

#NAPA  STATE  HOSPITAL 

6074 

NAPA 

17 

38  17 

82 

NAVARRO  1  NW 

6105 

MENDOCINO 

39  10 

NEEDLES 

6X15 

SAN  BER'DINO 

5 

34  50 

1X4  36 

480 

c 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

6118 

SAN  BER'DINO 

5 

34  46 

114  37 

9X3 

63 

70 

X  2  3 

NEENACH 

6122 

LOS  ANGELES 

15 

34  48 

NEVADA  CITY 

6136 

NEVADA 

8 

39  16 

121  02 

2600 

66 

96 

NEWARK 

6144 

ALAMEDA 

4 

37  31 

NEWBURY  PARK  4  SW 

6149 

VENTURA 

33 

34  09 

118  58 

780 

4 

2 

NEWHALL  SOLEDAD  FC  32  C 

6162 

LOS  ANGELES 

29 

34  23 

116  32 

X243 

32 

2 

NEWHALL  U  S  RANGER  STATION 

6164 

LOS  ANGELES 

29 

34  22 

118  31 

X342 

iCNEWMAN  2  NW 

6168 

STANISLAUS 

27 

37  21 

121  03 

X08 

67 

71 

X  2  3 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

6175 

ORANGE 

33 

33  36 

117  53 

8 

37 

38 

12  3 

NICOLAUS 

6193 

SUTTER 

8 

38  54 

121  35 

47 

40 

2 

N I LAND 

6197 

IMPERIAL 

6 

33  17 

115  31 

-  55 

X8 

2 

NIPOMO  2  NW 

6207 

SAN  LUIS  OB'PO 

30 

35  04 

120  30 

360 

0 

OCT 

2 

NORTH  FORK  RANGER  STATION 

6252 

MADERA 

27 

37  14 

1X9  30 

2630 

45 

56 

X  2  3 

NORTH  HOLLYWOOD 

6256 

LOS  ANGELES 

13 

34  10 

118  22 

6X9 

20 

24 

X  2  3 

NOVATO  8  WNW 

6290 

MARIN 

17 

38  08 

122  43 

350 

c 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

6305 

STANISLAUS 

34 

37  52 

120  52 

2X5 

62 

72 

42 

X  2  3 

OAK  KNOLL  RANGER  STATION 

6328 

SISKIYOU 

12 

41  50 

122  51 

1963 

X7 

2 

^OAKLAND  WB  AIRPORT 

6335 

ALAMEDA 

4 

37  44 

X22  12 

3 

31 

3X 

OAKVILLE  1  WNW 

6351 

NAPA 

17 

38  27 

122  25 

OAKVILLE  4  SW 

6354 

NAPA 

17 

38  23 

122  28 

1465 

c 

OCCIDENTAL 

6370 

SONOMA 

17 

38  25 

122  59 

1000 

20 

2 

tfOCEANSIDE  CAMP  PENDLETON 

6377 

SAN  DIEGO 

33 

OCEANSIDE  PUMPING  PLANT 

6379 

SAN  DIEGO 

33 

33  13 

30 

OCOTILLO  WELLS 

6383 

SAN  DIEGO 

X7 

OILFIELDS  JOAQUIN  RIDGE 

6395 

FRESNO 

27 

36  18 

120  24 

3620 

9 

s 

OJAI 

6399 

VENTURA 

33 

34  27 

119  15 

750 

54 

54 

X  2  3 

OLINDA 

6432 

ORANGE 

ONO 

6455 

SHASTA 

ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 

6473 

ORANGE 

ORANGE  COVE 

6476 

FRESNO 

9 

36  37 

119  18 

431 

28 

29 

X  2  3 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PARK 

6498 

HUMBOLDT 

17 

41  20 

124  02 

161 

23 

23 

X  2  3 

ORICK  10  SE 

6499 

HUMBOLDT 

ORINDA  BOWMAN 

6502 

CONTRA  COSTA 

ORLAND 

6506 

GLENN 

ORLEANS 

6508 

HUMBOLDT 

12 

41  18 

123  32 

403 

21 

59 

X  2  3 

OROVILLE  1  WSW 

6521 

BUTTE 

8 

39  30 

121  34 

160 

6 

6 

X  2  3 

OROVILLE  7  SE 

6523 

BUTTE 

e 

OROVILLE  BRIDGE 

6525 

BUTTE 

8 

39  31 

OROVILLE  RANGER  STATION 

6528 

BUTTE 

8 

39  32 

OSTRANDER  LAKE 

6552 

MARIPOSA 

14 

37  38 

XI9  33 

8600 

IX 

s 

OXNARD 

6569 

VENTURA 

33 

34  12 

1X9  11 

49 

36 

37 

12  3 

OZENA 

6576 

VENTURA 

30 

34  42 

PACHECO  PASS 

6583 

MERCED 

27 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

EL  DORADO 

PACOIMA  DAM  FC  33  AE 

6602 

LOS  ANGELES 

13 

34  20 

XX8  24 

1500 

44 

2 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

6610 

SAN  BENITO 

20 

36  44 

121  22 

950 

X7 

2 

PALMDALE 

6624 

LOS  ANGELES 

6 

34  35 

118  07 

2*>55 

28 

28 

X  2  3 

PALMDALE  2  NE 

6625 

LOS  ANGELES 

6 

34  36 

118  06 

2583 

c 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

6627 

LOS  ANGELES 

6 

34  36 

118  05 

2517 

16 

16 

X  2  3 

PALM  SPRINGS 

6635 

RIVERSIDE 

6 

33  49 

116  32 

411 

61 

65 

X  2  3 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

6646 

SANTA  CLARA 

37  27 

122  08 

23 

6 

6 

12  3 

c 

PALOMA 

6650 

MONTEREY 

24 

36  21 

121  30 

1835 

20 

2 

PALOMAR  MOUNTAIN  OBSERVATORY 

6657 

SAN  DIEGO 

33 

33  21 

116  51 

5560 

18 

18 

12  3 

c 

6663 

LOS  ANGELES 

33 

33  48 

XX8  23 

200 

33 

2 

PANOCHE 

6875 

SAN  BENITO 

27 

36  36 

120  50 

1265 

10 

2 

PANOCHE  JUNCTION 

6678 

FRESNO 

27 

36  33 

120  29 

500 

18 

22 

X  2  3 

PARADISE 

6685 

BUTTE 

23 

39  46 

12X  37 

1750 

2 

2 

X  2  3 

PARADISE  MEADOW 

6688 

TUOLUMNE 

37 

38  03 

119  40 

7700 

8 

s 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

SAN  BER'DINO 

5 

34  17 

1X4  10 

738 

26 

26 

X  2  3 

c 

PARKFIELD 

6703 

MONTEREY 

24 

35  53 

120  26 

1482 

52 

2 

PARKFIELD  7  NNW 

6706 

MONTEREY 

24 

36  00 

120  28 

3590 

AUG 

c 

PARKFIELD  8  NNW 

6708 

FRESNO 

27 

36  01 

120  29 

2640 

AUG 

c 

PASADENA 

6719 

LOS  ANGELES 

13 

34  09 

1X8  09 

864 

52 

61 

12  3 

ID 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 

Refer 

Station 

Index  No 

County 

0 

a 

0 

■a 
> 

CP 

i 

a 

Latitude 

Longitu 

1  Temp. 

1  Precip. 

1  Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

to 
tables 

PASKENTA  RANGER  STATION 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  5  NW 

PASO  ROBLES  FAA  AIRPORT 

PATTIWAY 

6726 
6730 
6736 
6742 
6754 

TEHAMA 

SAN  LUIS  CB  'PC 
SAN  LUIS  CB  'PO 
SAN  LUIS  CB'PO 
KERN 

23 
24 
24 
24 
XO 

39  53 

35  41 
35  40 
34  56 

122  32 

120  45 
X20  38 
X19  23 

755 
700 
995 
803 
3868 

16 

21 
16 

2  c 

X  2  3 

c; 

12  3 

2 

PAYNES  CREEK 
PEAR  LAKE 

PENDOLA  GUARD  STATION 
PETALUMA  FIRE  STATION  2 
PETALUMA  1  N 

676X 

679X 
6826 
6829 

TEHAMA 
TULARE 

SANTA  BARBARA 

SONOMA 

SONOMA 

23 
9 
32 
17 
17 

40  20 

34  31 
38  14 
38  15 

121  54 

119  34 

122  38 
122  38 

1850 
9700 
1620 
16 
27 

46 

4 

14 

69 

JAN68 

2  J 

2 

2 

12  3  J 

PICKEL  MEADOWS 
PIEDRA 

PIEDRA  BLANCA  GUARD  STATION 
PINE  CANYON  PATHOL 
STATION  FC  321  E 

6849 
6862 
6891 

MONO 

FRESNO 

VENTURA 

LOS  ANGELES 

38 
11 

29 

29 

38  21 
34  31 
34  40 

119  31 
119  11 
118  26 

6800 
580 
3065 

3286 

*o 

28 

JUN 
SEP 

SEP 

2  1 
2 

2  1 

PINNACLES  NATIONAL  MONUMENT 

PIRU  2  ESE 

PISMO  BEACH 

PIT  POWER  HOUSE  5 

PITTS  RANCH 

6926 

6943 
6946 
6950 

SAN  BENITO 

VENTURA 

SAN  LUIS  CB  'PO 

SHASTA 

LAKE 

20 
29 
4 
21 
23 

36  29 

35  08 
40  59 
38  56 

121  11 

120  36 

121  59 

122  52 

1307 
730 
80 
1458 
1550 

Z2 
10 

23 

10 
15 
3 

12  3  1 
2  I 

12  3  D 
2  -  1 
2  U 

PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 
PLACERVILLE  1  W 
PLYMOUTH 
POINT  ARENA 

6960 

6963 
7000 
7009 

EL  DORADO 
EL  DORADO 
EL  DORADO 
AMADOR 
MEDOCINO 

1 

1 

16 
17 

38  44 

38  44 
38  29 
38  55 

120  48 

120  49 
120  5X 
123  42 

1890 
2755 
1785 
1096 
197 

69 
2 

63 

16 
2 

X  2  3  1 
X  2  3  4  D 

2  fl 
12  3  • 

POINT  ARGUELLO  WB 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STATION 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

70X5 

7024 
7050 
7070 

SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA 
SAN  LUIS  CB'PO 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 

33 
33 

4 
26 

4 

34  40 

35  40 
34  04 
38  01 

X20  35 

X2X  17 
117  46 
X22  01 

36  7 
92 
32 

855 

50 

0 

20 
47 
14 

0 

21 
47 
14 

JUL 

12  3  1 
12  3  1 
12  3  U 
12  3  U 

12  3  y 

PORTERVILLE 
PORTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  3  E 

POST  CORRAL  MEADOW 

7077 

7093 
7096 
7097 

TULARE 
PLUMAS 
TULARE 
TULARE 
FRESNO 

9 
8 
10 
10 
11 

36  04 

35  48 
35  48 

37  07 

XX9  01 

118  34 
1X8  38 
118  54 

393 
4638 
7000 
4920 
8215 

71 

71 

6 
5 
7 

AUG 

12  3  U 
12  3  fl 

12  3  H 

POTTER  VALLEY  3  NNW 
POTTER  VALLEY  3  SE 
POTTER  VALLEY  POWER  HOUSE 
POWAY  VALLEY 
PRADO  DAM 

7107 

7109 
71XX 
7123 

MENDOCINO 
MENDOCINO 
MENDOCINO 
SAN  DIEGO 
RIVERSIDE 

22 
22 
22 
33 
26 

39  22 

39  22 

32  57 

33  53 

123  08 

123  08 
117  04 
117  38 

1055 
1100 
1014 
440 

560 

19 

48 

3 

12  3  1 
2  1 

PRIEST  VALLEY 
QUAKING  ASPEN 
QUINCY  RANGER  STATION 
QUINN  RANGER  STATION 
RAMONA  SPAULDING 

7150 

7X95 
7205 
723X 

MONTEREY 
TULARE 
PLUMAS 
TULARE 
SAN  DIEGO 

24 
10 
8 
10 
33 

36  11 

39  56 
36  20 
33  04 

120  42 

120  57 
XX8  35 
XX6  51 

2300 
7200 
3409 
6300 
1470 

12 

64 
9 
11 

58 
65 
11 

AUG 

12  3  H 
12  3  H 
12  3  11 

RANCHITA 
RANDSBURG 

RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 

RAY WOOD  FLATS 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

7244 

7272 
7279 
7292 

SAN  DIEGO 
KERN 

MARIPOSA 
SAN  BER'DINO 
TEHAMA 

33 
15 
27 
6 
23 

33  14 

37  22 

34  03 
40  09 

116  32 

119  54 
116  49 
122  15 

4110 
3570 
1380 
7070 
341 

81 

16 

0 
41 
66 

AUG 

9 

REDDING  1  SE 

REDDING  FIRE  STATION  NO  2 
REDLANDS 
REDWOOD  CITY 
REDWOOD  VALLEY 

7295 

7306 
7339 
7351 

SHASTA 
SHASTA 

SAN  BER'DINO 
SAN  MATEO 
MENDOCINO 

23 
23 
28 

22 

40  34 

34  03 
37  29 
39  16 

122  23 

117  11 

122  14 

123  12 

470 
577 
1318 
31 
718 

67 
29 

71 
29 

12  3  H 

1  2  3  ■ 

1 2  3  n 

REPRESA 
RICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STATION 
RIO  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE  STATION  NO  3 

7370 

74X6 
7446 
7470 

SACRAMENTO 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
SOLANO 
RIVERSIDE 

1 
4 

23 
28 

38  42 

37  55 

38  09 
33  57 

121  10 

122  20 
121  41 
117  24 

305 
55 
10 
22 

820 

3 
78 

67 

3 
0 
79 

2 

NOV 

SEP 

2  11 

1  2  3  H 

1  2  3  in 

2  |l 

1  2  3  U 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
ROBERTSON  FLAT 
ROCK  CREEK 
ROC KLIN 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7473 

75X0 
75X6 
7560 

RIVERSIDE 

PLACER 

INYO 

PLACER 

FRESNO 

28 
2 

19 
1 

27 

33  58 

37  27 

38  48 
37  19 

117  20 

1X8  44 
X2X  14 
1X8  52 

1045 
6250 
9700 
239 
10000 

87 

3 

6 
86 

3 

4 

1  2  3  4I 
1  2  3  H 

ROUND  MEADOW 
ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 
RUNNING  SPRINGS  1  E 
SACHES  SPRINGS 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

7579 

7600 
7623 
7630 

TULARE 
SHASTA 

SAN  BER'DINO 

TUOLUMNE 

SACRAMENTO 

10 
23 
15 
37 
23 

35  48 

34  12 
38  06 
38  31 

XX8  2X 

XX7  05 
XX9  51 
121  30 

9000 
2117 
5965 
7900 
17 

26 

IS 

10 
28 

^  y 

1 2  3  ■ 

SACRAMENTO  WB  CITY 

SADDLE  CAMP  RANGER  STATION 

SAGEHEN  CREEK 

SAINT  HELENA 

SAINT  HELENA  4  WSW 

7633 

764X 
7643 
7646 

SACRAMENTO 

TEHAMA 

NEVADA 

23 
23 
36 
17 
17 

38  35 

39  26 
38  30 
38  30 

121  29 

120  14 

122  28 
122  32 

23 
3850 
6337 
255 
1792 

82 
52 

111 

€ 
52 

1  2'3  M 

m 

*  '  ^  ■ 

SAINT  HELENA  7  NE 

SAINT  JOHN 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS 

SALINAS  2  E 

7649 

7661 
7667 
7668 

NAFA 
GLENN 

CONTRA  COSTA 

MONTEREY 

MONTEREY 

23 
23 
4 
24 
24 

39  34 

37  50 
36  40 
36  40 

122  22 

122  06 
121  39 
121  37 

1050 
145 
625 
46 
80 

17 
1 

I'i 
1 

H 

1 2  3  ■ 

1 2  3 1 

SALINAS  FAA  AIRPORT 
SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STATION 
SALT  SPRINGS  POWER  HOUSE 
SALYER  RANGER  STATION 

7669 

768X 
7689 
7698 

MONTEREY 

SAN  LUIS  OB'PO 

SANTA  BARBARA 

TRINITY 

24 
24 
32 
16 
35 

36  40 

34  35 
38  30 
40  53 

121  36 

120  24 
120  13 
123  35 

75 
X375 

250 
3700 

623 

13 
3 

86 

16 
26 
16 

15 

MAY 

a  1 

2  ■ 
2  ■ 
1  2  3  « 
1  2  3  !■ 

SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  ANTONIO  CANYON  MOUTH 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  ARDO 

SAN  BENITO 

7702 

7714 
7716 
7719 

CALAVERAS 
LOS  ANGELES 
MONTEREY 
MONTEREY 
SAN  BENITO 

2 
28 
24 
24 
20 

38  XO 

36  OX 
36  01 
36  31 

120  40 

121  15 

120  54 

121  05 

854 
2394 

1060 
435 
X355 

0 

26 

C 
0 

AUG 
OCT 

>  1 

1  2  3  ■ 

1 2  3  H 

2 

SAN  BERNARDINO  COUNTY  HOSP 

SAN  CLEMENTE  DAM 

SANDBERG  PATROL  STA  FC  X30  B 

SANDBERG  WB 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

7723 

7734 
7735 
7740 

SAN  BER'DINO 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 

28 

29 
29 
33 

34  08 

34  45 
34  45 
32  44 

1X7  X6 

XX8  43 
X18  44 
XX7  XO 

XX25 
600 
4025 
45X7 
X9 

68 

27 
88 

89 

32 
27 
110 

1 2  3  H 
2  >■ 

2  tM 

1  2  3  H 

1  2  3  ■ 

SAN  DIMAS  FIRE  WARDEN  FC  95 
SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 
SAN  EMIGDIO  RANCH 
SAN  FELIPE  HIGHWAY  STATION 
SAN  FERNANDO 

7749 

7753 
7755 
7759 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
KERN 

SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 

26 
26 
10 
20 
13 

34  06 

35  00 
37  OX 
34  16 

XX7  46 

X19  11 
12X  20 
XX8  26 

955 
2720 
X450 
365 
965 

42 

32 
0 
60 

OCT 

'  II 

'  1 
1  2  3|H 

SAN  FERNANDO  POWER  HOUSE  3 
SAN  FRANCISCO  RICH  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 
SAN  FRANCISCO  FEDERAL 
OFFICE  BLDG 

7762 
7769 
7772 

LOS  ANGELES 
SAN  FRANCISCO 
SAN  MATEO 

SAN  FRANCISCO 

13 
4 
4 

34  19 
37  37 
37  47 

XX8  30 
X22  22 
122  25 

X248 
32 
6 

52 

32 
88 

3S 
110 

12  3 

12  3 

13  9 

SAN  GABRIEL  CANYON  PWR  HOUSE 
SAN  GABRIEL  DAM  1  FC  425  BE 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  GREGORIO  3  SE 
SAN  JACINTO 

7776 
7779 
7785 
7807 
7810 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
RIVERSIDE 

26 
26 
13 
4 
33 

34  09 
34  12 
34  06 
37  18 
33  48 

1X7  54 
XX7  52 
XX8  06 
X22  20 
XX6  59 

744 
1461 
450 
355 
1550 

21 
5 
65 

42 
18 
21 

5 
69 

a 
a 

13  3 
13  3 

1  a  3 

SAN  JACINTO  RANGER  STATION 
SAN  JOAQUIN  EXPERIMENT  RANGE 
SAN  JOSE 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

7813 
78X7 
782X 
7834 
7837 

RIVERSIDE 
MADERA 
SANTA  CLARA 

ORANGE 

33 
27 
4 

33 

33  47 
37  06 
37  21 
36  49 
33  36 

XX6  58 
XX9  44 
X21  54 
121  31 
117  31 

1560 
1100 
70 

73C 

53 

86 

12  3 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MARCOS  RANCH 
SAN  MATEO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
SAN  PEDRO 

785X 
7861 
7864 
7870 
7876 

SAN  LUIS  CB  'PO 
SANTA  BARBARA 
SAN  MATEO 
VENTURA 
LOS  ANGELES 

4 
32 

33 
33 

35  18 
34  33 
37  34 
33  14 
33  43 

120  40 
119  52 
122  19 
119  28 
118  16 

300 
800 

30 
502 

10 

65 
8 
66 

40 

90 
8 
67 

49 

1  2  3 

12  3 

13  3 

1  2  3 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  ANA  RIVER  PWR  HOUSE  3 

7880 
7888 
7891 

MARIN 
ORANGE 
SAN  BER'DINO 

17 
28 
28 

37  58 

33  45 

34  07 

122  32 
117  52 
117  07 

31 
115 
198C 

12 
43 

64 

52 

1  2  3 
12  3 

SANTA  ANA  RIVER  PWR  HOUSE  i     7894  SAN  BER'DINO    28  34  09  117  03  2765 


STATION  INDEX 


Station 


ANTA  ANITA  FERN  LODGE  FC  43 
ANTA  BARBARA 

ANTA  BARBAR,^   FAA  AIRPORT 
ANTA  BARBAR.^  TV  PEAK 
ANTA  CLARA  UNIVERSITY 

ANTA  CRUZ 

ANTA  FE  DAM 

ANTA  MARGARITA  2  SW 

ANTA  MARGARITA  BOOSTER 

ANTA  MARIA 

ANTA  MARIA  14  ENE 
ANTA  MARIA  WB  AIRPORT 
ANTA  MONICA 
ANTA  MONICA  PIER 
ANTA  PAULA 

ANTA  ROSA 

■ANTA  VNEZ 

ANTIAGO  DAM 

AUGUS  POWER  PLANT  1 

AWYERS  BAR  RANGER  STATION 

COTIA 

EARSVILLE  LAKE 

EBASTOPOL  4  SSE 

ECRET  VALLEY  MCTNC  STATION 

EPl'LVtDA  DAM 

4ASTA  DAM 

i  ,\BS  PLANT 
rlELTER  COVE 
fllNGLE 

rllNLiLETOWN  2  E 
lERRA  CITY 

lERRAVILLB  RANGER  STATION 
IGNAL  RILL  FC  415 
ILVtFWDO  RANGER  STATION 
ISQ'.'»:  SOUTH  FORK  CAMP 

«GGf  3PGS  LAS  LOMAS  RANCH 
'^AT 

uOUGHHOUSE  6  3E 
tOVI  CREEK  UPPER 
10V  FLAT 

'JOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 
')DA  SPRINGS 
ILEDAD 
3MESBAR  1  W 
5MIS  3  NE 
JMIS  3  NW 
JS-OMA 
>VORA 


JUTH  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 
JUTH  LAKE 

'ADRA  PACIFIC  COLONY 
•C  356  C 

'RECKEL3  HIGHWAY  BRIDGE 

'RINGVILLE  7  ENE 
'RINGVILLE  R,\NGER  STATION 
>RINGVILLE  TULE  HEADWORKS 
I  )UAW  VALLEY  LODGE 
JUIRREL   INN  1 


lUI 


EL  INN  2 
NDISH  &  HICKEY  ST  PK 

"ANI.-.LAUS  POWER  HOUSE 
Alt  LAKES 
UIM  MEADOW 

AVri'M  MINE 

■IRLING  CITY  RANGER  STATION 
'OCKTUN  DISPOSAL  PLANT 
OCKTOS  FAA  AIRPORT 
iX  KT'-.S  FIRE  STATION  4 

S  MOWRY  BRIDGE 
.ID  COOLEY  RANCH 
■  1  ;  '  'HD  RANGER  STATION 
i,uRGE  RESERVOIR 
O'JTS  MEADOW 

"\*f!fRRY  VALLEY 


BEACH  STATE  PARK 


7897 
7902 
7905 
7909 
912 

7916 
7926 
7930 
7933 
7940 

7942 
7946 
7950 
7953 
7957 

7965 
7976 
7987 
8014 
8025 

8045 
8068 
8072 
8075 
8092 

8135 
8158 
8162 
8173 
8175 

8207' 
8218' 
8230 
8243 
8266 

8272 
8392 
8293 
8317 
8318 

8320 
8331 
8338 
8346 
8348 
8349 
8351 
8353 
8355 
8376 


8455 
8460 
8463 
8474 
8476 

8479 
8490 
8499 
8510 
8514 

8517 
8544 
8554 
8558 
8560 

8562 
8578 
8580 
8587 
8591 


rSANV 
I  ISANV 
ISANV 


KNOLLS 
ILLE 

ILLE  AIRPORT 
LLE  1  WNW 

HILL  RANGER  STATION 


:iLE  MOUNTAIN 


8700 
8701 
8702 
8703 
8713 

8748 
8752 
8758 
8771 
8826 

8832 
8839 
8873 
8881 
8885 


County 


LOS  ANGELES 
SANTA  BARBAl 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA 
SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 
LOS  ANGELES 
SAN  LU  I S  CB  '  PC 
SAN  LUIS  (B  'PO 
SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
VENTURA 

SONOMA 

SANTA  BARBAR 

ORANGE 

LOS  ANGELES 

SISKIYOU 

HUMBOLDT 

SAN  MATEO 

SONOMA 

LASSEN 

LOS  ANGELES 


LOS  ANGELES 
HUMBOLDT 
EL  DORADO 
SHASTA 

SIERRA 

SIERRA 

LOS  ANGELES 

RIVERSIDE 

SANTA  BARBARA 

SONOMA 

PLUMAS 

SACRAMENTO 

RIVERSIDE 

MARIPOSA 

NEVADA 


MONTEREY 
HUMBOLDT 
VENTURA 
VENTURA 
SONOMA 
TUOLUMNE 
MONO 
SAN  FRANCISCO 


TULARE 
TULARE 
TULARE 
PLACER 

SAN  BER'DINO 

SAN  BER'DINO 

MENDOCINO 

TUOLUMNE 

FRESNO 

FRESNO 

MERCED 
BUTTE 

SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 

SAN  JOAQUIN 

COLUSA 

COLUSA 

GLENN 

SHASTA 

YUBA 

SAN  LUIS  CB'PO 
LOS  ANGELES 
SANTA  CRUZ 
SANTA  BARBARA 

VENTURA 
LASSEN 
LASSEN 
LASSEN 
AMADOR 

LOS  ANGELES 

KERN 

PLACER 

PLACER 

KERN 


KERN 
LASSEN 
PLACER 
SONOMA 


34  12 
34  26 
34  26 
34  32 
37  21 

36  59 

34  07 

35  22 
35  22 
34  57' 


34  54 
34  01 
34  00 
34  21 

38  27 
34  37 

33  48 

34  35 
41  18 

40  29 

37  24 

38  21 
40  40 
34  10 

40  43 

33  57 
40  02 

38  40 

40  30 

39  34 
39  35 
33  48 

33  45 

34  46 

36  41 

39  52 

38  28 

33  52 

37  50 

39  19 
39  19 

36  26 

41  23 

34  17 
34  17 

38  17 

37  59 

38  21 
37  42 


39  53 

38  08 
36  56 
36  56 

36  55 

39  54 

37  56 
37  54 
37  58 

37  51 
39  15 
39  23 
39  35 
41  10 

39  34 

35  00 
34  16 

36  54 


40  23 
40  26 

38  23 

34  23 

35  09 

39  10 

39  12 
35  08 

35  08 
35  02 

40  52 
39  15 
38  48 


119  42 

119  SO 

119  57 

121  56 


120  38 
120  38 
120  26 

120  12 
120  27 
118  29 

118  30 

119  04 


122  49 
120  15 
118  28 


124  04 

120  54 

121  51 

120  38 

120  22 

118  10 
117  40 

119  46 

123  08 


119  30 

120  22 

120  23 

121  19 
123  30 

118  58 

119  03 

122  27 

120  23 
119  27 

123  00 


121 

118  42 
118  4P 
118  39 
120  14 
117  15 

117  1 
123  44 

120  22 

118  35 
118  5: 

121  13 
121  32 
121  20 
121  15 
121  18 

121  23 

122  40 
122  33 
122  32 
121  56 

121  06 

120  23 
118  18 

121  50 
120  34 

118  40 
120  39 
120  33 
120  40 
120  48 

117  4 

119  28 

120  09 
120  22 

118  27 

118  27 
118  45 
120  27 
120  21 

122  49 


600 
1025 
2105 
2169 


4182 
4975 
100 
1100 
2500 

1930 
4115 
160 
1940 
8700 


60 

2470 
1050 
4070 
6226 
5239 

5723 
850 
1130 
10300 
8300 


3015 
1168 
800 
5300 

3784 
390 
1460 


7500 
1025 
6226 
6000< 
3975 

3975 
1425 
5300 
5900 
1600 


Years  of 
record 


NOV 


Opened 
or  closed 
during  yr 


Refer 

to 
tables 


12  3 
12  3 


1  2  3  4C 
2 

12  3 


12  3 
2 
2 

12  3 

12  3 
2 

12  3 


12  3 

1  2  3  ■ 

12  3 

12  3 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage  +  I 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opiened 
or  closed 
during  yi- 

Refer 

to 
tcibles 

Temp.  1 

Precip. 

U 

^  c 

0  (I> 

o 

Month 
1  closed 

THREE  RIVERS  6  SE 

TULARE 

THREE  RIVERS   EDISON   PH  2 

TULARE 

48 

50 

12  3 

8917 

9 

36  28 

118  52 

1140 

C 

8928 

16 

38  28 

120  27 

2355 

28 

53 

12  3 

C 

TORRANCE 

LOS  ANGELES 

TRABUCO  CANYON 

ORANGE 

8997 

27 

37  43 

121  25 

105 

C 

TRACY  CARBONA 

8999 

27 

37  42 

121  25 

140 

10 

47 

12  3 

T  RACY  PUM  PING  PLANT 

4 

TRINITY  CENTER  RANGER  STA 

TRINITY 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

TRINITY 

0 

JUL 

9035 

SAN  BER ' DINO 

6 

35  47 

117  23 

1695 

39 

40 

12  3 

9043 

36 

39  20 

120  11 

5960 

75 

77 

1  2  3 

c 

TULEFIELD 

KERN 

TULELAKE 

SISKIYOU 

9057 

12 

41  36 

121  12 

4410 

0 

MAY 

AUG 

2 

9061 

10 

36  22 

118  17 

8950 

14 

s 

TUHLOCK 

STANISLAUS 

TURNTABLE  CREEK 

SHASTA 

12 

9087 

33 

33  44 

117  47 

118 

46 

83 

12  3 

9099 

6 

34  08 

116  02 

1975 

25 

25 

12  3 

UKIAH 

MENDOCINO 

UKIAH  4  W 

MENDOCINO 

9138 

26 

33  56 

117  52 

700 

17 

2 

9152 

33 

34  04 

118  27 

430 

27 

27 

12  3 

UPLAND 

UPLAND  3  N 

SAN  BER'DINO 

SEP 

UPPER  LAKE  7  W 

LAKE 

9173 

23 

39  10 

122  55 

1347 

42 

57 

12  3 

9177 

17 

40  15 

124  12 

255 

73 

2 

UPPER  TRES  PINOS 

SAN  BENITO 

VACAVILLE 

SOLANO 

12  3 

VALLETON 

9221 

MONTEREY 

24 

35  53 

120  42 

950 

c 

9228 

33 

33  16 

117  01 

1615 

16 

2 

VALYERMO  RANGER  STATION 

LOS  ANGELES 

VAN  NUYS  CITY  WHSE  FC  15 

LOS  ANGELES 

VENADO 

SONOMA 

VENTURA 

9285 

VENTURA 

33 

34  17 

119  18 

45 

74 

2 

9301 

27 

37  22 

118  59 

7520 

11 

s 

VICTORVILLE  PUMPING  PLANT 

VINCENT  FIRE  STATION  FC  120 

LOS  ANGELES 

VINTON 

PLUMAS 

9367 

9 

36  20 

119  18 

354 

70 

81 

12  3 

9378 

33 

33  12 

117  13 

570 

1 

1 

tCV/57 

12  3 

VOLCANOVILLE 

EL  DORADO 

VOLLMERS 

SHASTA 

9390 

23 

40  28 

121  52 

2200 

16 

37 

1  2  3 

c 

9418 

2 

38  12 

120  59 

197 

33 

2 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

CONTRA  COSTA 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

CONTRA  COSTA 

^ 

9437 

4 

37  54 

121  59 

400 

3 

2 

9428 

23 

38  14 

121  31 

10 

6 

6 

12  3  4 

WARNER  SPRINGS 

SAN  DIEGO 

WASCO 

KERN 

57 

60 

12  3 

9457 

30 

34  59 

119  54 

2175 

c 

9473 

20 

36  56 

121  46 

95 

53 

67 

12  3 

WEAVERVILLE  itANGER  STATION 

TRINITY 

WEED  1  S 

SISKIYOU 

1  2  3 

WELDON  1  WSW 

9512 

10 

35  40 

118  18 

2680 

c 

WENDEL  10  SE 

9526 

18 

40  16 

120  04 

4035 

0 

MAY 

2 

WESTBAVEN 

FRESNO 

WEST  POINT  3  SW 

CALAVERAS 

2 

9597 

1 

39  11 

120  39 

5200 

11 

s 

9602 

10 

36  22 

118  32 

9200 

0 

AUG 

s 

c 

WHEELER 

9612 

MENDOCINO 

17 

39  53 

123  55 

50 

5 

8 

NOV 

12  3 

WHEELER  SPRINGS  2  SSW 

9615 

VENTURA 

33 

34  29 

119  18 

875 

c 

9618 

29 

34  36 

119  20 

4150 

c 

JUL 

WHITE  MOUNTAIN  NO  2 

9633 

MONO 

6 

37  35 

118  14 

12470 

3 

3 

12  3 

WHITE  ROCK 

9639 

SACRAMENTO 

16 

38  34 

121  05 

353 

35 

2 

9660 

26 

33  58 

118  02 

310 

32 

2 

9677 

23 

39  09 

122  09 

86 

6 

7 

12  3 

c 

9685 

7 

39  21 

123  19 

1925 

c 

WILLOWS 

9699 

GLENN 

23 

39  32 

122  12 

140 

80 

81 

1  2  3 

9722 

33 

33  42 

117  05 

1470 

c 

9742 

23 

38  32 

121  58 

135 

17 

17 

12  3 

9754 

10 

35  43 

118  27 

2700 

66 

2 

WOODCHUCK  MEADOW 

9773 

FRESNO 

11 

37  02 

118  54 

9200 

WOODFORDS 

9775 

ALPINE 

3 

38  47 

119  49 

5671 

22 

28 

12  3 

WOODLAND  1  WNW 

9781 

YOLO 

23 

38  41 

121  48 

69 

34 

77 

12  3 

WRIGHTS 

9814 

SANTA  CLARA 

37  08 

121  57 

1600 

41 

2 

WRIGHTS  LAKE 

9816 

EL  DORADO 

1 

38  51 

120  14 

6800 

11 

s 

YORBA  LINDA 

9847 

ORANGE 

26 

33  54 

117  49 

405 

44 

47 

12  3 

YORKVILLE 

9851 

MENDOCINO 

17 

38  55 

123  16 

1100 

c 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

9855 

MARIPOSA 

14 

37  45 

119  35 

3985 

54 

55 

12  3 

c 

YREKA 

9866 

SISKIYOU 

12 

41  43 

122  38 

2625 

56 

81 

12  3 

10  KERN.      11  KINGS,      12  KLAMATH,      13  LOS  ANGELES,      14  MERCED,      15  MOJAVE. 


.     2  CALAVERAS,      3  CARSON.     4  CENTRAL  COAST.     5  COLORADO.     6  DESERT,     7  EEL,     8  FEATHER,     9  K 
-y^.         '^.^  INTERIOR,      19  OWENS,     20  PAJARO.      21  PIT,      22  RUSSIAN,     23  SACRAMENTO,     24  SALINAS,      25  SAN  DIEGO,      26  SAN  GABRIEL,      27  SAN  JOAQUIN,     28  SANTA  ANA,      29  SANTA  CLARA. 
SANTA  MARGARITA,      32  SANTA  YNEZ.      33  SOUTH  COAST.      34  STANISLAUS,     35  TRINITY.      ^6  TRUCKEE.     37  TUOLUMNE,      38  WALKER. 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1959 

Additional   information  regarding  the  climate  of     California  may  be  obtained  by  writing  to  the     State  Climatologist   at  Weather  Bureau  Office,      557  Federal  Office 
Building,    50  Fulton  St.,    San  Francisco  2,   California,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in°F.,   precipitation  and  evaporation  in  inches,   and  wind  movement   in  miles. 
Evaporation  is  measured  in  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

Long-term  means  for  full-time  stations     (those  with  Weather  Bureau,     Weather  Bureau  Airport,     or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,     and  also  Beaumont  1  E 
and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921-1950,     adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.       Long-term  means  for  all  stations  except  full 
time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Climatological  divisions,   outlined  on  the  maps  in  this  bulletin  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,    such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 
No  record. 

+      Also  earlier  date  (dates)  or  months. 

*      Amount  included  in  following  measurement . 

V       Includes  total  for  previous  months.      V  in  annual  column  means  total   is  for  a  two-year  period. 

ft      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are 
exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B       Adjusted  to  full  month. 

C       Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"   in  the  Refer  to  Tables  column  of   the  Station   Index  are  processed  for  special  purposes  and  published  in  "Hourly 
Precipitation  Data".     Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 

E      Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

G      In  the  "Refer  to  Tables"  column  of  the  Station  Index  the  letter  "G"  indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

M      One  or  more  days'  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  that  10  days'   record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily 
record . 

unts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in     "Hourly  Precipita- 

S      Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,   will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage- 
Gage  Stations"  Bulletin. 

T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,     of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  'Substation 
History'   for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.C.   for  $1.25.  Sim- 
lar   information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the   latest   annual   issues  of  Local  Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,  price 
25  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government   Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 


RELOCATIONS,    EQUIPMENT  CHANGES.   AND  CHANGES   IN  STATION  NAMES  WILL  BE  FOUND  ON  PAGE  437. 
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FREDERICK  H.  MUELLER,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 
In  Cooperation  Witli 

DEPARTMENT  OF  WATER  RESOURCES 
STATE  OF  CAUFORNIA 

CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


JANUARY  1960 
Volume  64  No. 


ASHIVILLE:  1960 


CALIFORNIA  -  JANUARY  1960 


Temperatures  averaged  somewhat  below  normal  over  most  of  the  State,     the  negative  depai 

tures  averaging  as  much  as  2.5°   over  the  desert  areas.     The  San  Joaquin  Drainage  was  an  e? 

caption  to  the  rule,   however,   with  temperatures  averaging  well  above  normal  at  lower  elev 

tions,  although  most  reporting  points  at  higher  elevations  were  colder  than  normal.  In  tl 
North  Coast  Drainage,   also,   temperatures  averaged  slightly  above  normal. 


Over  most  of  the  State  precipitation  totals  for  the  month  were  near  normal.  Howeve 
there  were  a  few  large  departures,  notably  along  the  north  coast,  where  some  stations  we: 
as  much  as  3  to  4'  below  normal,  and  in  the  San  Joaquin  Drainage,  where  a  number  of  st 
tions  reported  average  values  1  to  2  less  than  normal.  Readings  averaging  slightly  abo 
normal  were  reported  from  most  stations  in  the  northeast  interior,  the  Sacramento  Drainage 
and  along  the  central  coast. 

:  '  •  .  STORMS 
The  principal  storm  damage  of  the  month  was  reported  on  the  14th,   when  a  thunderstorm 
the  San  Francisco  Bay  area  resulted     in  burning  out  several  power  transformers  and  damagi 
several  homes.       Two  aircraft  were  struck  by  lightning  while  in  flight,   and  two  oil  tanks 
moored  in  the  Bay  received  lightning  strikes,     but  no  injuries  and  only     minor  damage  we 
reported . 

C.   Robert  Elford 
State  Climatologist 
U.S.   Weather  Bureau 
San  Francisco,  California 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  83°   on  the  26th  at  El  Centro  2  SSW. 
Lowest  Temperature  -27°  on  the  13th  at  Boca, 

Greatest  Total  Precipitation  20.67  inches  at  Honeydew  2  WSW. 

Least  Total  Precipitation  0.09  inch  at  Calexico  2  NE  and  Twentynine  Palms. 

Greatest  One-day  Precipitation  3.75  inches  on  the  8th  at  Honeydew  2  WSW. 

Greatest  Total  Snowfall  150.7  inches  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl. 

Deepest  Snow  on  Ground  82  inches  on  the  30th  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl. 
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34,1 

19.0 

26,6 

49 

6 

-  3 

13 

1185 

0 

1  4 

30 

2 

4,29 

.82 

3  0 

34.7 

20 

3 

MARYSV I LLE 

AM 

53,0 

37. B 

45,4 

0.4 

63 

31  + 

21 

2 

599 

0 

0 

8 

0 

4.09 

.35 

.79 

1 0 

.0 

0 

12 

3 

0 

NC  CLOUD 

AM 

40.3 

23.2 

31,8 

2.3 

56 

6 

6 

15 

1023 

0 

1 

24 

0 

10.52 

2.15 

2*14 

26 

23.0 

12 

1  5  + 

14 

9 

3 

MINERAL 

AM 

36,3 

20.8 

26,6 

- 

1.8 

51 

6  + 

5 

13 

1123 

0 

7 

31 

0 

8,09 

.  1  6 

1*35 

6 

44.5 

28 

12 

13 

6 

1 

**ONTICELLO  DAM 

AM 

53.4 

37.4 

45,4 

65 

5 

24 

2 

604 

0 

0 

11 

0 

4.64 

•  77 

1 0 

T 

0 

11 

0 

MOUNT   SHASTA   WB  CITY  //R 

39,0 

27.2 

33,  1 

0.3 

50 

30 

9 

13 

981 

0 

5 

21 

0 

6.32 

1.78 

1.76 

25 

25.8 

8 

15  + 

12 

4 

1 

NEVADA  C I TY 

AM 

2.6 

59 

30 

lA 

0 

0 

19 

0 

11*45 

1  •  68 

1*89 

26 

6.0 

12 

8 

6 

ORLAND 

AM 

51.7 

35.6 

43.7 

1.2 

62 

31 

21 

2 

655 

0 

0 

12 

0 

4.92 

1.38 

1.38 

22 

.0 

0 

12 

3 

1 

OROVILLE  1  WSW 

AM 

54.7 

36.4 

45.  6 

63 

31  + 

22 

2 

597 

0 

11 

0 

6.19 

.95 

10 

.0 

0 

16 

4 

0 

OROVILLE  7  SE 

AM 

52.9 

32.3 

42,6 

62 

28  + 

19 

3+ 

686 

0 

0 

15 

0 

5.40 

.01 

1.35 

10 

.0 

0 

13 

4 

1 

Paradise 

AM 

48,6 

33*8 

41,2 

61 

5 

21 

1 

729 

0 

0 

14 

0 

11.25 

1.77 

25 

4.0 

13 

10 

4 

placerville 

AM 

48*5 

31*5 

40,0 

0.2 

64 

30 

17 

2 

766 

0 

0 

16 

0 

7,76 

.04 

1.55 

26 

2.0 

2 

14 

10 

7 

3 

PLACERVILLE  IFG 

AM 

48.5 

33.6 

41.1 

65 

30 

21 

2 

736 

0 

0 

14 

0 

8.42 

2.87 

11 

2.0 

2 

14 

9 

5 

4 

PORTOLA 

37*8 

18.0 

27,9 

0.8 

52 

30  + 

-12 

1 

1144 

0 

7 

31 

4 

4,18 

.60 

.87 

8 

21.5 

16 

14 

9 

4 

0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIi 
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T  e  m  p  e  r  a  I  u  I  e 


Station 

01  ^ 

S  i 
1  S 
<  S 

«  e 

2  E 
<  S 

From  Long 
Term  Meons 

5 

'-' 

Degree  Dar; 

No.  of  Days 

Toral 

©  ?  i 

%  3  5 

a  E  E 
O  r- 

o 

S 

O 

Snow,  Sleal 

Man 

Mm 

Toral 

Max.  Deprh 
on  Ground 

a 

5  » 

5  ^ 

5  J 

QUINCY  RS 

AM 

41.5 

23.1 

32.  3 

0,3 

57 

30 

-  3 

15 

1  009 

0 

1 

24 

2 

7.51 

.48 

,95 

12 

20,0 

J  J 

16  + 

RED  BLUFF  WB  AP  R 

50.9 

37.0 

44.0 

1.1 

62 

30 

22 

2 

645 

0 

0 

12 

0 

4.63 

.90 

1.19 

21 

,4 

T 

14 

REDOING  FIRE  STA  2 

51  .IM 

37.6 

44.  4M 

- 

1.2 

63 

30 

26 

2 

627 

0 

0 

10 

0 

8.42 

1.04 

1,72 

21 

T 

0 

ROCKLIN 

AM 

54.2 

33.4 

43.8 

- 

0.4 

66 

30 

16 

1 

652 

0 

0 

13 

0 

5.02 

.70 

.95 

25 

.0 

0 

SACRAMENTO  WB  AP  R 

53.5 

39.2 

46.4 

2.1 

63 

28  + 

26 

2 

572 

0 

0 

8 

0 

3.43 

.77 

.89 

24 

.0 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

54.5 

40.  1 

47.  3 

2.1 

65 

28  + 

27 

2 

542 

0 

0 

6 

0 

3.25 

.39 

.80 

24 

.0 

0 

SHASTA  DAM 

AM 

47.8 

38.0 

42.9 

60 

6 

29 

2  + 

677 

0 

0 

5 

0 

12.41 

2.55 

22 

1.3 

0 

SIERRA  CITY 

AM 

42.1 

26.9 

34.  5 

58 

6 

12 

15+ 

937 

2  7 

13,72 

3.01 

8 

33.5 

18 

15 

SIERRAVILLE  RS 

AM 

39.4 

14,0 

26.7 

- 

1.5 

54 

30 

-14 

16 

1180 

0 

5 

30 

8 

4.65 

-  .31 

1.24 

10 

34.5 

16 

12 

SNOW  LAB  CEN  SIERRA  //R 

AM 

30.0 

17.1 

23.6 

41 

30+ 

-  4 

2 

1279 

0 

20 

3 1 

2 

12,57 

1.72 

26 

115.9 

66 

2 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

51.6 

34,0 

42.8 

- 

0.6 

61 

28 

19 

2 

680 

0 

0 

13 

0 

4.40 

.80 

1.11 

21 

4,5 

5 

14 

STRAWBERRY  VALLEY 

43.2 

27,0 

35.1 

59 

5 

1 5 

14  + 

920 

0 

1 

24 

0 

18.00 

3.13 

8 

27.5 

18 

15  + 

TURNTABLE  CREEK 

AM 

46. 4M 

37. 4M 

42. 9M 

65 

11 

29 

3  + 

679 

0 

0 

8 

0 

13,15 

2.38 

28 

.0 

0 

TWIN  LAKES 

14.2 

0.2 

28 

-10 

1 

1274 

0 

15 

31 

4 

6,17 

-  2.48 

1,31 

1 0 

65,7 

42 

1 2 

UPPER  LAKE  RS 

53. 3M 

32. 6M 

43. OM 

67 

30 

16 

1 

654 

0 

0 

0 

7,39 

1,43 

11 

4,8 

VACAVl LLE 

0.9 

584 

0 

0 

8 

0 

4.86 

.0 

0 

VOLTA  PH 

48. OM 

33. 4M 

41. IM 

60 

5 

2! 

2 

735 

0 

0 

9 

0 

4.86 

-     1 05 

,59 

30 

6.5 

3 

15  + 

WALNUT  GROVE 

56.6 

35,6 

46.1 

65 

25 

21 

5 

578 

0 

0 

12 

0 

3.43 

.70 

9 

.0 

0 

WHl SKEYTOWN 

AM 

M 

M 

63 

6 

16 

1 

0 

0 

0 

2.60 

22 

2.0 

2 

14 

WI  LL IAM5 

AM 

52.7 

36, S 

44.8 

62 

31 

22 

1 

620 

0 

0 

11 

0 

3.24 

.65 

22 

T 

0 

WILLOWS 

AM 

52.2 

36,3 

44.  3 

- 

0.5 

62 

31 

20 

2 

537 

0 

0 

11 

0 

4.12 

.86 

1.37 

22 

.0 

0 

WINTERS 

AM 

54.7 

37,9 

46.3 

64 

31  + 

24 

2 

568 

0 

0 

8 

0 

3.90 

.90 

22 

.0 

0 

WOODLAND   1  WNW 

AM 

53.4 

37.2 

45.3 

- 

0.5 

53 

31  + 

22 

2 

602 

0 

0 

9 

0 

2.44 

-  .55 

.47 

10 

.0 

0 

DIVISION 

38.9 

- 

0.6 

7.25 

.07 

NORTHEAST   INTERIOR  BASINS 

BOCA 

AM 

35.9 

7.1 

21.5 

50 

7 

-27 

13 

1339 

0 

10 

31 

11 

3,56 

.94 

25 

32,5 

19 

12 

BRIDGEPORT 

39.0 

5,6 

22.3 

54 

6 

-18 

17 

1315 

,81 

.42 

26 

13,1 

8 

26 

CEDARVILLE 

AM 

36.1 

18,1 

27.1 

- 

1.9 

48 

31  + 

1 

13+ 

1159 

0 

10 

28 

0 

1,60 

-  .18 

.37 

8 

9,0 

7 

19 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

AM 

36.8 

12,5 

24.  7 

49 

30 

-12 

13 

1242 

0 

7 

31 

10 

D  7,38 

1.55 

10 

58,5 

37 

12 

DOYLE  5  SSE 

AM 

37.5 

19,6 

28.6 

53 

30 

-  1 

2 

1122 

0 

11 

27 

3 

1,54 

,32 

25 

12.3 

6 

17+ 

FORT  81DWELL 

17,2 

25.8 

3.0 

48 

30 

-10 

1 3 

1202 

0 

1 1 

27 

1 

2,29 

.12 

,55 

1 1 

19.0 

8 

19  + 

LAKE  CITY 

AM 

3  6.6M 

17, OM 

26.  8M 

50 

29 

-  3 

13 

1178 

0 

10 

30 

3 

2,50 

,64 

8 

MONO  LAKE 

37.6 

18,3 

28.0 

50 

30 

4 

16 

1139 

0 

9 

31 

0 

1,51 

,35 

25 

14.5 

6 

15  + 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

35.9 

17,1 

26.5 

48 

29 

-  8 

16 

1188 

0 

9 

29 

6 

8,87 

1,32 

12 

94.0 

41 

25  + 

SUSANVILLE  AP 

35.9 

16.8 

26.4 

- 

4.  1 

50 

29 

-  6 

16 

H9i 

0 

8 

31 

4 

2,01 

-  .50 

,34 

9 

22.1 

13 

22 

TAHOE 

AM 

34.9 

19.3 

27.1 

0.6 

47 

30 

3 

1 

1158 

0 

11 

31 

0 

5,17 

-  .82 

,82 

25 

58.0 

27 

26 

TRUCKEE  RS 

AM 

35.9 

12,0 

24.0 

- 

1.5 

50 

30+ 

-10 

2 

1264 

0 

8 

31 

9 

5,56 

-  .42 

1.31 

10 

58.0 

30 

12 

WOODFORDS 

39. 3M 

17, 4M 

28, 4M 

5* 

6 

0 

4 

1132 

0 

31 

1 

1,95 

,75 

10 

21.0 

12 

15  + 

DIVISION 

25.9 

- 

1.8 

3.45 

.26 

l-CtNIKAL    LUAD  1     UKA  1  NAtjt 

BEN  LOMOND 

52.9 

37.3 

45,1 

64 

30 

22 

2 

608 

0 

0 

11 

0 

1 1  ,77 

2.23 

21 

.0 

0 

BERKELEY  R 

55.2 

43.8 

49.  5 

0.3 

64 

30 

33 

2 

475 

0 

0 

0 

0 

3,96 

-  .59 

.68 

9 

.0 

0 

BURL INGAME 

55  .0 

41,5 

48.  3 

61 

29+ 

27 

2 

511 

0 

0 

2 

0 

3,61 

.88 

9 

.0 

0 

CARMEL  VALLEY 

60.6 

37.7 

49.2 

69 

31  + 

24 

2 

484 

0 

0 

8 

0 

3,38 

.72 

12 

.0 

0 

CROCKETT 

AM 

54.5 

38,9 

46.7 

69 

25 

27 

2 

558 

0 

0 

8 

0 

3,48 

.04 

.54 

10 

.0 

0 

GILROY 

AM 

57.5 

35,9 

46.7 

66 

29+ 

20 

2 

558 

0 

0 

1  1 

0 

4.21 

.74 

25 

.0 

0 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

AM 

56.5 

43.0 

49.  8 

63 

30 

32 

1 

466 

0 

0 

1 

0 

5,29 

.92 

25  + 

.0 

0 

HOLLISTER 

58.4 

37.4 

47.9 

0.7 

68 

30 

21 

2 

523 

0 

0 

9 

0 

1.83 

-  .69 

.53 

14 

.0 

0 

KING  CITY 

59.7 

35.1 

47.4 

_ 

0.9 

70 

29 

16 

2 

537 

0 

0 

11 

0 

1  ,97 

-  .17 

.45 

10 

.  0 

0 

LIVERMORE   2  SSW 

AM 

55.4 

34.7 

45.1 

_ 

0.8 

65 

8 

21 

3  + 

610 

0 

0 

12 

0 

2,98 

.04 

,61 

15 

T 

0 

LOS  GATOS 

59.0 

38.1 

48.6 

1.7 

68 

24+ 

24 

1 

504 

0 

0 

9 

0 

6,17 

.50 

1,56 

9 

.0 

0 

MARTINEZ   FIRE  STA 

AM 

53.3 

37.0 

45.2 

62 

28 

25 

2 

608 

0 

0 

10 

0 

3.97 

,75 

10 

.0 

0 

MONTEREY 

58.9 

42.7 

50.8 

65 

30  + 

32 

4  + 

433 

0 

0 

2 

0 

4.30 

,89 

14 

.  0 

0 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

58.9 

40.8 

49.9 

68 

30 

30 

1 

453 

0 

0 

3 

0 

2.64 

,64 

10 

.0 

0 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

AM 

50.4 

37.8 

44.  1 

65 

31 

24 

4 

543 

0 

0 

9 

0 

5.46 

.87 

25 

.  8 

0 

MOUNT  HAMILTON 

41  .8M 

32. 4M 

37,  IM 

_ 

3,1 

55 

30+ 

19 

1 

858 

0 

4 

0 

2.60 

-  2.91 

.52 

11 

i.7 

6 

14 

NACIMIENTO  DAM 

58.6 

34.0 

46.3 

70 

30 

19 

2 

572 

0 

0 

14 

0 

2.80 

1.35 

10 

.7 

0 

NEWARK 

AM 

55. 3M 

39. 3M 

47.  3M 

24 

2 

531 

0 

0 

8 

0 

5.33 

1.62 

3 

.0 

0 

OAKLAND  WB  AP  R 

55  .4 

42.0 

48.  7 

1  .  5 

63 

29 

29 

2 

497 

0 

0 

2 

0 

3.42 

.12 

.57 

14 

.0 

0 

ORINDA  BOWMAN 

54  .0 

35.3 

44.  7 

64 

30 

1  9 

2  + 

522 

0 

0 

13 

0 

6.  25 

1.23 

9 

.0 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

56.2 

39.2 

47.  7 

65 

30  + 

22 

2 

527 

0 

0 

10 

0 

3.54 

.0 

0 

PASO  ROBLES 

58.9 

31.8 

45.4 

70 

30 

11 

2 

602 

0 

0 

15 

0 

2.42 

.91 

10 

.0 

0 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

57.1 

33,3 

45.2 

68 

30 

17 

2 

607 

0 

0 

14 

0 

2.08 

.57 

9 

T 

0 

PINNACLES  NM 

57.4 

30,5 

44.0 

70 

30 

10 

2 

645 

0 

0 

18 

0 

3.23 

.65 

9 

.0 

0 

PISMO  BEACH 

59.4 

42,1 

50.  8 

68 

30 

26 

2 

433 

0 

0 

2 

0 

3.55 

.90 

10 

.  0 

0 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

56.8 

45,2 

51.0 

61 

29 

36 

1 

424 

0 

0 

0 

0 

4.57 

.89 

24  + 

.0 

0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

AM 

54.5 

32.6 

43.6 

64 

23 

17 

2 

658 

0 

0 

14 

0 

3.53 

.64 

10 

PRIEST  VALLEY 

52.3 

26.3 

39.3 

64 

30 

5 

1 

789 

0 

0 

24 

0 

4.49 

.59 

1.18 

10 

T 

0 

REDWOOD  CITY 

57.2 

39,4 

48.3 

0.3 

65 

30 

24 

2 

511 

0 

0 

9 

0 

4.51 

.31 

1.05 

9 

.0 

0 

RICHMOND 

AM 

56.5 

42,5 

49.  5 

64 

29 

28 

2 

472 

0 

0 

3 

0 

4.32 

.57 

15 

,0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

52.5 

34,5 

43.5 

64 

31 

18 

2 

557 

0 

0 

1  3 

0 

5.83 

1.17 

11 

,0 

0 

SALINAS  2  E 

58.2 

37,5 

47.  9 

- 

1.8 

66 

28 

23 

4  + 

5  24 

0 

0 

9 

0 

2.85 

-  .08 

1.03 

11 

,0 

0 

SALINAS   FAA  AP 

58.7 

39,3 

49.0 

67 

28 

26 

4  + 

490 

0 

0 

7 

0 

2.78 

1  .04 

14 

.0 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

56.5 

31. 3M 

43.  9M 

69 

30 

15 

2 

642 

0 

0 

0 

4.19 

1.04 

9 

,0 

0 

S  F  RICHMOND   SUNSET  R 

54.2 

42.  7 

48,5 

63 

30 

33 

13  + 

507 

0 

0 

0 

0 

4.25 

.92 

9 

.0 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 

55.7 

42.6 

49.  ? 

1.3 

64 

20 

29 

2 

482 

0 

0 

1 

0 

4.49 

1.02 

.97 

9 

•  0 

0 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

55.5 

46,5 

51.0 

0.9 

53 

29 

39 

3  + 

425 

0 

0 

0 

4.04 

.01 

1.01 

9 

.0 

0 

SAN  GREGORIO  3  SE 

56.8 

39,4 

48.  1 

65 

28 

26 

2  + 

520 

0 

0 

6 

0 

6.32 

1.20 

14 

.0 

0 

SAN  JOSE  R 

57.6 

42 . 8 

50.2 

0.9 

57 

28  + 

29 

1 

450 

0 

0 

2 

0 

2.91 

.54 

.62 

14+ 

.0 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

AM 

59.8 

40,7 

50.  3 

- 

1.1 

74 

30 

30 

2 

4  48 

0 

0 

3 

0 

4.23 

-  .19 

1.11 

10 

.0 

0 

SAN  MATEO 

42,4 

49.8 

65 

30+ 

29 

2 

465 

0 

0 

1 

0 

3.91 

1  ,60 

9 

.0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

56. 4M 

39, IM 

47. 8M 

0.3 

25 

2 

529 

0 

0 

6 

0 

3.05 

.27 

1,02 

9 

.0 

0 

SANTA  CRUZ 

56.9 

38,6 

47.8 

1.2 

64 

31  + 

23 

2 

525 

0 

0 

8 

0 

8.98 

2.47 

2,22 

11 

.0 

0 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTERS 

AM 

64.9 

38,9 

46. o 

54 

31 

26 

2  + 

553 

0 

0 

7 

0 

4.39 

,92 

26 

.0 

0 

WALNUT   CREEK   2  ESE 

AM 

54.6 

34,7 

44.  7 

64 

31 

20 

2 

623 

0 

0 

15 

0 

3.66 

-  .48 

•  61 

26 

.0 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

AM 

57.6 

36,8 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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79 

29 

35 

2 

330 

0 

0 

0 

0 

2.81 

.33 

1.01 

14 

.0 

0 

6 

3 

1 

'  G  BEACH  WB  AP 

63.1 

42,7 

52.9 

80 

29 

34 

1 

371 

0 

0 

0 

0 

2.14 

.75 

11 

.0 

0 

4 

2 

0 

'    ANGELES  WB  AP  R 

61  ,7 

44,9 

53.3 

0.1 

79 

29 

36 

5  + 

357 

0 

0 

0 

0 

2.83 

,82 

.90 

10 

.0 

0 

4 

3 

0 

See  Reference  Notes  Foilowing  Station  Index 
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Temper 


Station 

2  1 

-  i 
<  s 

< 

From  Long 
Term  Means 

1 
£ 

Dare 

Lowesi 

Dale 

Degree  Days 

No  of  Days 

Total 

i 

From  Long 
Term  Means 

J 

tl 

Snow,  Sleer 

No  of  Day 

Ma< 

J 

MaK,  Deprh 
on  Ground 

£ 
1 

s 

o 

5? 
1 
o 

5  5 
hi 

°  * 

5  * 
bl 

LOS  ANGELES  WB  CITY  R 

52.5 

46,7 

54.6 

- 

0.4 

78 

29 

38 

3+ 

319 

0 

0 

0 

0 

2.94 

.56 

1.28 

11 

.0 

0 

5 

2 

MILL  CREEK  2 

54.9 

37,8 

45.  3 

67 

29  + 

26 

1 

572 

0 

0 

10 

0 

3.74 

.38 

1.05 

12 

T 

T 

1 

7 

3 

MT  WILSON  FC   33SB  // 

4A,9 

30.6 

37.  8 

51 

29 

15 

1 

835 

0 

2 

17 

0 

4,52 

2.30 

10 

7 

16  + 

9 

2 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

50.7 

44.6 

52.7 

1.1 

77 

29 

32 

2 

375 

0 

0 

1 

0 

1.97 

- 

.26 

.81 

12 

,0 

0 

3 

2 

NORTH  HOLLYWOOD 

63.4 

41.4 

52.4 

78 

28 

32 

18 

385 

0 

0 

1 

0 

2.78 

1.00 

12  + 

T 

0 

6 

2 

OCEANSIDE  PENDLETON 

60.3 

43.3 

51.8 

77 

29 

34 

2 

401 

0 

0 

0 

0 

2.51 

.93 

12 

.0 

0 

5 

2 

OJAI 

63.1 

33.9 

48.  5 

- 

1  .5 

79 

29 

23 

2 

503 

0 

0 

16 

0 

4,71 

.53 

2.15 

10 

.0 

0 

6 

3 

OXNARD 

62.2 

41.6 

51.9 

- 

1,2 

76 

29 

32 

18 

396 

0 

0 

1 

0 

3.53 

.35 

1.50 

10 

.0 

0 

5 

2 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 

46.8 

29,2 

38.0 

56 

30 

15 

2 

831 

0 

^ 

1 8 

0 

4.80 

1.89 

12 

13.5 

13 

15 

5 

3 

PASADENA 

63.1 

40,6 

51.9 

- 

1,0 

78 

29 

30 

2 

402 

0 

0 

3 

^ 

3.28 

- 

.97 

1.37 

10 

.0 

0 

5 

2 

POINT  ARGUELLO  WB  R 

57.9 

40,1 

49.0 

59 

29 

24 

2 

489 

0 

0 

4 

0 

3.18 

1.12 

9 

.0 

0 

7 

2 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

57. 5M 

46. 9M 

52. 2M 

58 

29 

388 

0 

0 

0 

3.80 

1.11 

14 

.  0 

0 

7 

3 

POMONA 

62  ,5 

35.6 

49,  1 

0,0 

76 

79 

23 

2 

490 

0 

0 

1 3 

0 

2,82 

- 

.70 

1.10 

10 

.0 

0 

5 

2 

RAMONA  SPAULDING 

6)  .9 

35.4 

48,7 

75 

24 

23 

3 

600 

0 

0 

1 2 

0 

3,56 

1.23 

15 

.0 

0 

7 

2 

REDLANDS 

61.0 

37.1 

49.  1 

- 

1.0 

75 

29+ 

25 

2 

486 

0 

0 

9 

0 

2,42 

.19 

.80 

12 

.0 

0 

5 

2 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

63.1 

38. OM 

50. 6M 

- 

0.4 

78 

29+ 

25 

2 

440 

0 

0 

9 

0 

2.03 

.16 

.50 

10 

.0 

0 

6 

2 

RIVERSIDE  CITRUS  E   S  R 

AM 

61  .4 

37.3 

49,4 

76 

30 

25 

2 

477 

0 

0 

'I 

0 

1.90 

.54 

12 

.0 

0 

4 

3 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

56.7 

39.2 

48,  0 

72 

29 

30 

3  + 

522 

0 

^ 

0 

3,81 

- 

1.23 

1.27 

10 

.0 

0 

5 

3 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

61.5 

36. 9M 

49,  2M 

1.9 

75 

29 

24 

3  + 

477 

0 

0 

3,30 

.22 

1.13 

10 

.0 

0 

6 

2 

SANDBERG  WB  //R 

4  1.4 

31.2 

36,  3 

3,5 

67 

30 

17 

4 

882 

0 

5 

1  7 

0 

2,18 

.  12 

1.34 

10 

5.3 

4 

15  + 

4 

1 

SAN  DIEGO  WB  AP  R 

53.5 

46.2 

54,  9 

0.0 

79 

0 

0 

0 

0 

1.21 

12 

.0 

6 

2 

SAN  FERNANDO 

50  .9 

40.0 

50 .  5 

2.7 

77 

24 

30 

17 

445 

0 

0 

0 

2.81 

- 

.  84 

.97 

12 

.0 

0 

5 

2 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

55.7 

38,6 

52.2 

81 

2  9 

27 

2 

391 

0 

0 

0 

3.26 

1.29 

10 

T 

9 

5 

2 

SAN  JACINTO 

60  . 5 

3',  1 

45.  3 

2.8 

76 

29 

20 

3  + 

570 

0 

0 

19 

0 

2,74 

.73 

.83 

10 

.0 

0 

6 

2 

SAN  MARCOS  RANCH 

AM 

59.1 

32,4 

45.8 

72 

0 

0 

15 

0 

3.00 

10 

.  0 

8 

2 

SAN  PEDRO 

59.4 

47.4 

53.4 

- 

0.8 

72 

29 

38 

2 

354 

0 

0 

0 

0 

2,68 

.58 

.90 

10 

.0 

0 

5 

3 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

54,3 

41.5 

52.  9 

0.3 

81 

29 

31 

2 

358 

0 

0 

2 

0 

3.09 

.  34 

1.31 

1 1 

.0 

0 

3 

3 

SANTA  BARBARA 

53  .0 

41.2 

52.1 

0.1 

75 

29 

31 

1 

394 

0 

0 

2 

0 

3.12 

.58 

1  .44 

10 

.0 

0 

7 

1 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

59.7 

38.4 

49.1 

70 

29 

28 

2 

488 

0 

0 

6 

0 

3.98 

1.10 

10 

.  0 

0 

S 

4 

SANTA  MARIA  WB  AP  R 

59.8 

38.7 

49.  3 

- 

)  .1 

71 

29 

21 

2 

482 

0 

0 

8 

c 

3.17 

.45 

1.05 

9 

.0 

0 

2 

SANTA  MONICA  PIER 

59.9 

47.8 

53,9 

74 

29 

39 

2 

340 

0 

0 

0 

0 

3.38 

1.28 

1  2 

.  0 

0 

5 

2 

SANTA  PAULA 

AM 

64.3 

40.7 

52,  5 

80 

30 

28 

2 

388 

0 

0 

3 

0 

3.95 

2.00 

10 

.0 

0 

5 

3 

SUNLAND 

52.6 

38,0 

50,3 

79 

29 

25 

1 

448 

0 

0 

6 

0 

2.99 

•  87 

12 

T 

0 

6 

2 

TORRANCE 

51  .7 

41.6 

51,7 

- 

1,1 

78 

29 

29 

2 

404 

0 

0 

2 

0 

4.20 

1.84 

1.26 

10 

.  0 

0 

5 

3 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

63.6 

37.5 

50,5 

- 

1.7 

79 

29 

27 

3  + 

437 

0 

0 

9 

0 

2.37 

.02 

1,03 

12 

.0 

0 

4 

2 

UCLA 

62  . 3 

47,9 

55.1 

78 

29 

39 

5 

306 

0 

0 

0 

0 

4.12 

2.02 

12 

•  0 

0 

6 

2 

UPLAND  3  N 

59.5 

35.5 

48.0 

74 

29 

25 

2 

521 

0 

0 

1  3 

0 

2.51 

1.01 

10 

,0 

0 

5 

2 

VISTA   1  W 

52.7 

38.5 

50.5 

77 

29 

29 

5 

4*2 

0 

0 

5 

0 

3.70 

1.43 

12 

.0 

0 

7 

3 

WARNER  SPRINGS 

54.8 

27.7 

41.3 

2.7 

57 

29  + 

15 

3 

728 

0 

0 

25 

0 

3.12 

.51 

1.07 

15 

.0 

0 

6 

2 

YORBA  LINDA 

65  .0 

35,8 

50.  9 

2.5 

80 

29 

23 

2 

435 

0 

1 1 

^ 

2.58 

.15 

,98 

10 

,0 

0 

D I V  I S 1  ON 

48.8 

1.4 

3.28 

- 

.14 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 

53.5 

30,5 

42.  0 

71 

30 

15 

2 

704 

0 

0 

1  7 

0 

1.31 

.45 

12 

T 

0 

3 

0 

BAKER  9  NNW 

AM 

56.2 

33,6 

44,9 

58 

30 

23 

2 

613 

0 

0 

14 

0 

.32 

.14 

11 

.0 

0 

2 

0 

BARSTOW 

54.1 

30,4 

42,  3 

55 

31 

18 

3  + 

697 

0 

0 

17 

0 

,43 

.15 

10 

.0 

0 

2 

0 

BEAUMONT   1  E 

54.7 

32.6 

43,  7 

2,8 

70 

24 

19 

3 

653 

0 

0 

15 

0 

2,98 

.45 

.84 

12 

.0 

0 

5 

3 

BISHOP  WB  AP  R 

48.5 

17,8 

33,2 

- 

4.7 

53 

30 

1 

2 

979 

0 

0 

30 

0 

.18 

- 

.94 

.06 

10 

1.0 

1 

15 

0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

AM 

34,9 

15,8 

25,4 

45 

31  + 

-  5 

1 

1222 

0 

1 1 

3 1 

3 

1.59 

19.3 

14 

15 

BLYTHE 

53.6 

35.8 

49,7 

- 

2.5 

75 

25+ 

24 

3  + 

457 

0 

0 

1  1 

0 

.38 

- 

.14 

.26 

12 

.0 

0 

1 

0 

BLYTHE  FAA  AP 

62,5 

38.5 

60,5 

74 

29 

28 

3 

441 

0 

0 

6 

0 

.42 

.25 

12 

.0 

0 

1 

0 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

AM 

64.9 

34.5 

49,  7 

79 

30 

23 

3 

459 

0 

0 

1  3 

0 

.86 

.44 

11 

.0 

0 

2 

0 

BRAWLEY  2  SW 

AM 

54.5 

36.6 

50.1 

- 

3.5 

77 

25 

25 

3 

456 

0 

0 

1 1 

0 

.50 

.15 

.33 

11 

.0 

0 

2 

0 

CANTIL 

55.2 

29.4 

42.  3 

57 

31  + 

16 

2 

599 

0 

0 

20 

0 

.52 

.27 

10 

.0 

0 

4 

0 

COW  CREEK 

61.4 

40,0 

50.7 

73 

30 

32 

17  + 

436 

0 

0 

4 

0 

.19 

.14 

15 

.0 

0 

1 

0 

DAGGETT  FAA  AP 

56.9 

31,5 

44.  3 

70 

31  + 

18 

3 

538 

0 

0 

16 

0 

.29 

.12 

12 

.0 

0 

2 

0 

DEEP   SPRINGS  SCHOOL 

42,3 

14.4 

28.4 

55 

29 

2 

2 

1131 

0 

1 

3  1 

0 

EAGLE  MTN 

AM 

58,3 

40.5 

49.4 

72 

31 

30 

3 

474 

0 

0 

3 

0 

.44 

.36 

11 

.0 

0 

1 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

54,9 

32.4 

48.7 

- 

4.8 

83 

25 

20 

3 

499 

0 

0 

15 

0 

.32 

- 

.09 

.21 

11 

.0 

0 

1 

0 

FAIRMONT 

AM 

47,8 

33.2 

40.5 

- 

2.8 

63 

31 

21 

3 

763 

0 

0 

15 

0 

2.73 

- 

.36 

1.02 

1 1 

.0 

0 

6 

2 

GREENLAND  RANCH 

51  .3 

39.5 

50.4 

- 

1.3 

72 

30 

30 

17 

444 

0 

0 

4 

0 

.78 

.60 

.55 

15 

.0 

0 

2 

1 

HAIWEE 

AM 

45.0 

28,1 

35.  5 

- 

3.1 

60 

31 

15 

3 

875 

0 

1 

24 

0 

.38 

- 

.57 

.27 

11 

1.0 

1 

15 

1 

0 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

AM 

59.4 

35. CM 

47.  2M 

71 

31  + 

24 

3 

555 

0 

0 

1 1 

0 

.59 

.32 

11 

.0 

0 

2 

0 

IMPERIAL 

55,7 

38.5 

52.1 

- 

1.5 

79 

28 

27 

3 

392 

0 

0 

5 

0 

.50 

.12 

.26 

11 

.0 

0 

2 

0 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

AM 

67,4 

35.8 

51.5 

- 

2.1 

82 

30+ 

25 

17+ 

409 

0 

0 

8 

0 

.33 

- 

.19 

.13 

11 

.0 

0 

2 

0 

INYOKERN 

52.2 

30.4 

41.3 

65 

26 

15 

2 

727 

0 

0 

16 

0 

.43 

.17 

9 

T 

T 

14 

1 

0 

IRON  MTN 

AM 

59.4 

38.4 

48.  9 

71 

31 

27 

3 

493 

0 

0 

7 

0 

.94 

.52 

16 

.0 

0 

3 

1 

LAKE  ARROWHEAD 

40.2 

25.4 

32.8 

55 

30 

12 

2 

990 

0 

8 

29 

0 

7.09 

2.13 

10 

27.9 

18 

15  + 

e 

4 

LANCASTER 

54.3 

29.0 

41.7 

71 

1  5 

716 

0 

0 

2  1 

0 

.41 

10 

.0 

3 

0 

LLANO  SHAWNEE   HILLS  RCH 

50.0 

30.8 

40.4 

65 

30 

15 

2 

754 

n 

0 

17 

0 

1.23 

.60 

10 

3.0 

2 

16  + 

5 

1 

LUCERNE  VALLEY   1  WSW 

54.5 

25.7 

40,2 

56 

30 

10 

2 

762 

0 

0 

27 

0 

.35 

.11 

15 

1.0 

0 

1 

0 

MECCA  3  SE 

AM 

64  .0 

34,5 

49,  3 

80 

30 

24 

2 

477 

0 

0 

14 

0 

.37 

.30 

11 

.0 

0 

1 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

47.5 

33,9 

40,  7 

52 

30 

21 

16 

748 

0 

2 

12 

0 

1.93 

1  .40 

15 

10. 0 

10 

16  + 

3 

1 

MOUNTAIN  PASS 

43.2 

22.9 

33,  1 

57 

8 

7 

1 

985 

0 

3 

25 

0 

.88 

.31 

11 

14.5 

9 

15 

3 

0 

NEEDLES   FAA  AP 

58.2 

37.1 

47,7 

70 

28 

25 

3 

531 

0 

0 

8 

0 

.54 

.19 

10 

.  0 

0 

2 

0 

PALMDALE 

54.7 

31.1 

42.9 

1,3 

71 

30 

16 

2 

578 

0 

0 

1  7 

0 

1.43 

- 

.25 

.55 

10 

T 

0 

4 

1 

PALMDALE  FAA  AP 

53.3 

30.0 

41,7 

70 

30 

16 

2 

717 

0 

0 

17 

0 

.97 

.51 

1 0 

T 

0 

3 

1 

PALM  SPRINGS 

62.5 

36.5 

49.  5 

- 

4,2 

79 

29 

23 

3 

474 

0 

0 

12 

0 

.83 

- 

.45 

.38 

12 

.0 

0 

3 

0 

PARKER  RESERVOIR 

AM 

58.8 

40.3 

49.  5 

72 

27 

31 

3 

472 

0 

0 

2 

0 

.76 

.69 

12 

.0 

0 

1 

1 

RANDSBURG 

48.5 

31  .9 

40.2 

65 

23 

20 

2 

760 

0 

0 

14 

0 

1.14 

.28 

10 

5.0 

1 

15  + 

5 

0 

SQUIRREL    INN  2 

40.1 

26.5 

33.4 

5,3 

58 

29 

13 

3 

973 

0 

9 

20 

0 

7.29 

.04 

2.12 

12 

32.9 

24 

15 

10 

5 

TABLE  MOUNTAIN 

37.8 

22.5 

30.2 

2,9 

57 

29 

5 

4+ 

1072 

0 

10 

26 

0 

3.39 

.99 

.89 

10 

26.5 

26 

16 

8 

2 

THERMAL  FAA  AP 

65.5 

35.9 

50.8 

80 

29 

25 

3  + 

434 

0 

0 

1 1 

0 

.28 

.24 

10 

.0 

0 

1 

0 

TRONA 

AM 

53.6 

30.8 

42.2 

2.5 

55 

31  + 

19 

2 

700 

0 

0 

17 

0 

.46 

.27 

.20 

15 

T 

0 

2 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

56.9 

31.5 

44.  2 

70 

30 

19 

2 

636 

0 

0 

15 

0 

.09 

.06 

13 

.0 

0 

0 

0 

VALYERMO  RS 

51.7 

25.1 

38.4 

55 

30 

11 

2 

819 

0 

0 

28 

0 

1  .45 

.37 

.80 

10 

1.0 

1 

14 

3 

1 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

AM 

52,8 

29.1 

41.0 

58 

31 

15 

2 

738 

0 

0 

21 

0 

.68 

.35 

11 

T 

0 

3 

0 

WHITE   MOUNTAIN  1 

AM 

28,0 

3.2 

15.6 

41 

30 

-21 

1 

1528 

0 

19 

31 

11 

.44 

.14 

12 

5.5 

5 

17  + 

4 

0 

DIVISION 

42.4 

2.5 

1.14 

.37 

Pfecipifahon 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  6  - 
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JANUARY  1960 


71 
■5 

Day  of  month 

Station 

 r 

 [- 

22  1 

1   ]  2  1 

3 

4      5   1  6 

7  1 

B 

9 

10  1 

12 

13 

14 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

23  1 

24 

25  1 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

•ON  ESCONDIOO  FC261Be 

1.55 

.46 

•  01 

.35 

.14 

.12 

.07 

.38 

.27 

•  05 

.06 

.07 

:n  rs 

0  1«67 

D  .10 

.36 

•  10 

•  08 

.40 

.05 

•  01 

.01 

.  12 

.06 

.01 

.10 

.03 

.  17 

.07 

T 

.38 

.56 

1.19 

.01 

.05 

.34 

.40 

.04 

.83 

.01 

T 

lERPOI NT 

6  (DC 

.06 

T 

.23 

1 

.92 

.62 

•  83 

.34 

.54 

.20 

.55 

.15 

.  26 

.24 

•  54 

.35 

1*0 

•  53 

so  CN  OAT  MT  FC*ft6 

4.51 

.13 

1.79 

.03 

1.30 

.22 

.11 

.87 

.06 

3*  58 

■  08 

.73 

.32 

.03 

.1  1 

1.02 

•  02 

.22 

*. - 

^  *n? 

.24 

.25 

1*7* 

•  04 

* 

.20 

* 

*n  I 

*  36 

T 

•  01 

•  26 

•  1 2 

.03 

02 

'ns 

18 

ilOLA 

1**1 

*44 

•  09 

*08 

.04 

.25 

.05 

.02 

T 

20 

*24 

iWIN  PAC  UNION  COL 

8.88 

.03 

.52 

.50 

1.11 

.09 

1.13 

.02 

T 

.60 

.02 

1.09 

2.45 

.29 

.34 

.01 

.10 

.09 

■  lOCH  PUMP  PL T  3 

.07 

•  10 

.14 

T 

'16 

08 

• 

.04 

.68 

* 

LE  VALLEY 

25 

*  06 

•  17 

.0 

IOYO  GRAN06 

3^98 

1  .66 

.1  I 

.47 

.40 

.60 

.  06 

.36 

.30 

lOYO  SECO  RS   FC   508  C 

4.25 

.07 

1.11 

1 ,09 

1  •  24 

•  20 

.01 

.51 

.02 

.05 

•  02 

•  79 

.12 

liOC  OIL  ANAHEIM  1 

.50 

.03 

'  _ 

HuRN 

3  *69 

*65 

*  39 

•  70 

.50 

.50 

10 

20 

* 

30 

7,25 

.56 

1  .32 

.37 

.  71 

•  10 

.33 

T 

.64 

1  .  36 

1  !34 

18 

01 

01 

iLON  PLEASURE  PIER 

1.98 

.88 

.76 

.18 

.16 

.10 

.34 

06 

iSA  C I  TY  PARK  FC  143 

3,21 

.85 

•  40 

1 .00 

•  25 

.25 

.06 

Io4 

.36 

KUS  RANCH 

1  •  31 

T 

•  02 

.09 

.21 

,05 

•  04 

•  01 
* 

ER  9  HH¥ 

.32 

T 

!  14 

.11 

.07 

T 

ERSFIELD  WB  AP  R 

L.42 

.72 

.31 

.03 

.20 

T 

T 

T 

.04 

.12 

CH  PH 

3*36 

.20 

.19 

.  86 

•  01 

.03 

1  .22 

T 

•  16 

T 

.49 

18 

NE&ON  PARK 

3.46 

.52 

.73 

I  .24 

.57 

.10 

T 

T 

.30 

■RETT  DAM 

3.70 

.08 

.62 

•  42 

U13 

.  32 

.22 

5  TOW 

•  43 

•  15 

.06 

.02 

.06 

UMONT 

2.73 

1 .03 

.67 

.57 

.46 

UMONT  PUMPING  PLANT 

3.02 

.07 

•  58 

.13 

UMONT   1  E 

2.98 

.76 

•  46 

'  84 

T 

.52 

•  36 

AIR  FC  10 

•  06 

1.27 

2*10 

•  50 

43 

06 

LOMOND 

11  .77 

T 

.76 

1.54 

.57 

2.20 

•  10 

1.20 

•  18 

T 

2^23 

.16 

1.22 

.93 

.47 

•  17 

KELEY  R 

3.96 

.02 

.11 

.39 

.68 

.15 

.67 

.54 

T 

.26 

T 

.39 

.56 

.15 

.04 

T 

T 

RVESSA  LAKE 

3.99 

T 

.23 

33 

•  26 

.27 

.01 

.23 

.58 

•  30 

.43 

.27 

•  07 

01 

BAR  RS 

4.36 

•  0* 

.12 

1 

08 

.02 

.01 

.45 

•  13 

•  16 

.  26 

.14 

.21 

•  06 

.24 

.08 

•  56 

*54 
* 

8EAR  LAKE  DAM 

6*13 

T 

.17 

1  .69 

1.26 

•  52 

1.57 

.05 

T 

.13 

'  72 

CREEK  PH  1 

3.62 

•  03 

T 

•J. 

*  54 

T 

.20 

.53 

T 

.  30 

•  01 

1  .00 

.16 

OALTON  DAM  FC   223  BE 

4.36 

.01 

1.60 

.95 

.02 

•  30 

.60 

.05 

T 

.10 

•  15 

•  58 

PINES  PARK   FC  839 

4.42 

•  91 

•  27 

.03 

.52 

.40 

.25 

.22 

•  45 

•  20 

5UR  STATE  PARK 

*  15 

•  10 

.42 

.27 

1  •40 

.04 

.55 

.76 

.01 

.  30 

.71 

T 

1 ,32 

TLiJUNGA  DAM  FC   'V6  DE 

3.82 

•  05 

1  .47 

1.16 

.30 

•  15 

.02 

.02 

.48 

.15 

HOP  CREEK    INTAKE  2//R 

1.14 

.06 

.48 

.12 

.06 

•  12 

.08 

.10 

HOP  MB  AP  R 

.18 

T 

.06 

.01 

T 

.02 

.05 

T 

•  04 

HOP  UNION  CARBIDE 

1  •  59 

.16 

.12 

•  20 

•  16 

14 

CK  MOUNTAIN   2  SH 

6.84 

.20 

.65 

•  61 

.52 

T 

CKS  MTN  BRANCH 

81 

*72 

T 

•  07 

.09 

.17 

.03 

•  03 

•  51 

E  CANYON  WB  AP  //R 

14.77 

1  .47 

2 

.08 

1  .04 

.68 

1  .76 

•  07 

.03 

.66 

T 

f 

.82 

.43 

1.11 

2.22 

1  ^56 

•  66 

.16 

E  LAKE  REDWOOD  CR 

6*25 

.36 

2 

*00 

•  22 

.64 

.22 

•  04 

.34 

.03 

.05 

.03 

.16 

.34 

•  15 

1^03 

.50 

.04 

.10 

THE 

.38 

.05 

.03 

.04 

THE  FAA  AP 

•  42 

.08 

•  01 

.25 

T 

•  08 

3.S8 

«02 

•  10 

■  40 

•  91 

•  02 

.32 

.06 

.09 

.23 

.94 

.38 

.02 

.07 

ITA 

3*24 

•  06 

•  84 

.08 

1 .01 

.08 

.03 

1 .06 

.06 

NVILLE  HWY  MNTHC  STA 

6*58 

•  07 

T 

•  56 

•  96 

.58 

.49 

•  35 

.66 

.66 

1  .13 

.38 

•  22 

.26 

^EGO  DESERT  PARK 

1.07 

46 

.  39 

.01 

ttEGO  SPRGS  3  HHE 

.86 

•  02 

.30 

.05 

'.EVARD 

2 .64 

.73 

.85 

.23 

.07 

.58 

.31 

07 

* 

JUET  CANYON 

3.20 

•  95 

•  88 

.22 

■  13 

•  10 

•  11 

66 

01 

•^AN  DAM 

D13.52 

3 

.50 

•  71 

DUOO 

2.27 

.73 

.51 

D  .40 

D.40 

1.11 

1.99 

.68 

.22 

DFORD  RANCH 

2.33 

.07 

•  50 

*  ?a 

.16 

.49 

.07 

WLEY  2  SW 

•  90 

* 

T 

.04 

.03 

A  CITY 

3.21 

32 

*  ?* 

T 

.51 

.03 

•  22 

k  DAM 

2.62 

*23 

!67 

1  'oo 

.44 

T 

.05 

.23 

'>GEPORT 

.81 

T  T 

•  03 

.15 

T 

.02 

.17 

T 

T 

.02 

.42 

^GEVILLE  k  NNW 

7,08 

.13 

49 

.83 

.64 

* 

24 

36 

3KS  FARNHAH  RCH 

3.35 

.13 

*07 

*  1  6 

.23 

•  10 

*  1 ' 

.27 

* 

03 

I48 

5H  CREEK  RS 

16.  21 

2 

56 

1*73 

*75 

1*95 

.53 

.51 

1  .54 

.  39 

2  ,05 

1.75 

.52 

1.13 

tS  CREEK  PH 

16.69 

.  20 

2 

.02 

•  54 

2*07 

1.59 

* 

.50 

.14 

•  90 

*  06 

.69 

1  .79 

1.43 

1  .  34 

.72 

•  79 

-ARDS  8AR  PH 

16.10 

3 

•  51 

* 

2.51 

2.34 

.48 

•  39 

.05 

1  .65 

2.06 

1.75 

1.02 

.34 

5ANK  FIRE  DEP   FC  2268 

2  •  54 

T 

1*13 

.16 

.05 

T 

.10 

;ANK  W8  AP  R 

2.67 

•  10 

*96 

93 

'o4 
* 

•  26 

.02 

T 

•  01 

.  35 

-INGAKE 

3.61 

*e8 

*  1  ? 

.46 

.19 

29 

•  2S 

.06 
* 

iEr 

5«02 

•  02 

.07 

1 

•  04 

*  J  J 

*  19 

•  35 

63 

.21 

.06 

•  01 

.  54 

•  32 

*  39 

.17 

05 

.  30 

.03 

•  53 

"IT  RANCH  1  S 

9.14 

•  11 

.20 

.55 

.06 

.46 

.20 

.14 

T 

.42 

.10 

.11 

.39 

.24 

.22 

•  65 

.27 

row  RANCH 

4.98 

.47 

■  62 

*  75 

.26 

.32 

.  12 

•  28 

• 

•  90 

.97 

•  03 

rONWILLOW 

1.12 

.02 

•  10 

•  06 

•  04 

•  06 

,11 

^;oN 

2.19 

T 

*65 

'54 

.16 

.41 

•  14 

T 

'ILLO  m  R 

4.61 

T 

T 

.03 

.46 

1.15 

•  48 

.29 

■fUMA  DAM 

4.28 

T 

2.36 

•  33 

.58 

.12 

T 

.19 

•  15 

WERAS  BIG  TREES 

9.43 

•  01 

!40 

.67 

1  •75 

•  48 

(VERAS  RESERVOIR 

.03 

*01 

* 

• 

* 

* 

* 

•  27 

iXICO  2  NE 

,22 

.22 

1  STOGA 

7,07 

.06 

1 

.00 

37 

36 

21 

98 

* 

.30 

.08 

.02 

•  29 

.  77 

•  36 

.23 

.55 

1*14 

•  11 

.17 

T 

•  07 

AHAN  RS 

1^43 

.12 

T 

.10 

•  32 

.03 

•  04 

.09 

.07 

T 

.31 

T 

.12 

.03 

.15 

.01 

.03 

.01 

'0 

18 

'  PARDEE 

.57 

'  . 

.71 

'  SAN  LUIS  OBISPO 

4*  It 

04 

•  04 

'o9 

.37 

•  60 

*  D 

*42 

'TONVILLE  RS 

2 

•  97 

'* 

*  ' 

.33 

•  42 

if  11  SW 

2.29 

.72 

.23 

.19 

• 

.41 

.12 

T 

.07 

•  19 

.32 

)Y  RS 

1>40 

.07 

32 

09 

06 

.03 

T 

T 

T 

.  13 

.21 

)GA  PARK  PIERCE  COL 

3.83 

T 

•  06 

.  39 

•  15 

.29 

.06 

T 

T 

"  IL 

*.u 

•  11 

'<M  DAM 

7.1* 

06 

1 

.20 

1  *05 

76 

.37 

.06 

•  42 

.44 

.02 

.30 

*40 

.57 

•  55 

.09 

.32 

'60U  POWER  HOUSE 

7.47 

.12 

1 

.07 

.69 

.75 

.94 

.32 

* 

•03 

.10 

.60 

.08 

.31 

.47 

.52 

•  74 

.10 

.37 

lEL  VALLEY 

3.38 

T 

.09 

!49 

•  41 

.  25 

.01 

.  26 

.14 

.01 

lAY  BULL  RUN  RCH 

3.59 

.6 

.  20 

.21 

.67 

LVILLE  SAWYER 

3.05 

.04 

•  25 

.66 

*04 
• 

*  t  J 

.4* 

.02 

.02 

.15 

•  21 

.13 

•  39 

.17 

*R  POINT  RANCH 

8.07 

3  00 

1.10 

1.15 

.70 

.32 

1  .00 

.60 

*fVRLE 

1.60 

.01 

.37 

.17 

.05 

.03 

.09 

0  1 

•  07 

.09 

.06 

.02 

.13 

.02 

T 

.  26 

.22 

EHVILLE  PH 

•  34 

.29 

55 

*  43 

* 

72 

1.21 

.75 

•  70 

.14 

.47 

.LEHGE  RS 

19. 3< 

2 

.59 

*  5T 

1.2 

* 

2.19 

•  64 

•  40 

2I0O 

1  .42 

•  8! 

•  48 

.10 

SWORTH  FC  2*  0 

1.8 

^*62 

IRT  VALLEY  0AM 

6.7: 

•  04 

1  27 

*2e 

03 

* 

.03 

•  27 

•  30 

.56 

1 .67 

1.13 

.12 

'  iTER 

6.14 

.02 

T 

T 

.04 

•  54 

•  65 

.67 

.75 

.37 

1  9 

•  02 

,37 

.38 

.01 

■  21 

.53 

.54 

.17 

.48 

0  EXP  STATION 

6*  35 

.09 

.03 

.66 

•  12 

01 

T 

•  67 

.49 

.33 

,15 

.11 

.10 

TENOEN  PASS 

3  •24 

.16 

*0* 

*29 

*  51 

.06 

.23 

.77 

.06 

'   A  VISTA 

3.3] 

•  18 

.86 

.69 

.28 

•  78 

.26 

.04 

'  0  RS 

1 

.75 

4.35 

1.56 

.38 

•  23 

'  ^EMOHT  POMONA  COLLEGE 

2.13 

.76 

•  79 

.23 

•  05 

T 

T 

.17 

.13 

'  ;ksburc 

3.38 

T 

•  06 

• 

•  89 

.25 

.08 

•  23 

.09 

.46 

•  93 

•  41 

'   Rt-AKE  HIGHLANDS 

6.29 

.16 

.39 

.46 

• 

1.04 

.63 

1.57 

.10 

.33 

1*40 

.19 

T 

'  EROALE  3  SSE 

7,77 

•  02 

.06 

.63 

.16 

.46 

•  48 

•  34 

•  30 

.28 

T 

.78 

1.66 

.06 

.55 

•  96 

.28 

.27 

•  17 

.27 

.02 

'  INGA 

.61 

•  11 

.25 

•  01 

•  16 

•  02 

.04 

.02 

'    INGA  1*  NW 

3.38 

.36 

•  98 

•  27 

•  09 

.54 

.37 

•  14 

.20 

.41 

=  T5  FC53D 

3.67 

•  02 

1.93 

.02 

1.08 

.21 

•  15 

•  14 

.37 

•  15 

'  MAN  FISH  HATCHERY 

3.94 

•03  .27 

•  60 

•  03 

.03 

T 

•  51 

•  01 

.18 

•  64 

.28 

■  80 

.02 

.02 

.06 

.36 

Ba*  r«(ar«ac*  QOt«*  foll«*las  StdtloD  tiul«i. 


DAILY  PRECIPITATION 


CONTINUED  J4NUARY  1960 




Station 

Total 

Day  oi  month 

1  1 

2  j 

3 

4  1 

5  j  6 

7  1   8  1  9 

10  1 

11  1 

12 

13  1 

14'  1 

15 

16  1 

17  j 

18 

19 

20 

21 

22  j 

23  j 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29  j 

30 

31 

CQLFAX 

10  72 

67 

•  68 

.93 

1.10 

.91 

.61 

.05 

.40 

.59 

.48 

1.36 

1  .93 

.26 

.02 

.16 

COLGATE  PH 

9.04 

1 

.50 

.86 

.46 

.35 

1.09 

.33 

.32 

1 .09 

1.46 

.76 

.55 

.17 

.12 

COLUSA  1  SSW 

3.80 

.03 

•  02 

.79 

.24 

.25 

.50 

T 

.68 

.26 

.53 

.38 

T 

.06 

.01 

.03 

.02 

CONCORD  3  E 

.07 

•  80 

.09 

.39 

T 

.35 

.08 

.02 

.31 

.03 

.42 

.45 

.07 

COPCO  NO  1  DAM 

1  **< 

.02 

7 

'  36 

7 

.22 

.04 

.02 

.03 

■  14 

.03 

.05 

.22 

.04 

CORCORAN    IRRIG  DIST 

.36 

.27 

.10 

.02 

.16 

.12 

.09 

.05 

COROES 

12.53 

.10 

• 

1 

.55 

1  .02 

1.25 

.94 

3.02 

.23 

2.15 

1.45 

,95 

.27 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

3.M 

•  02 

.05 

.46 

.12 

•  05 

.20 

.36 

.30 

1.02 

.06 

.03 

.83 

,04 

.03 

.12 

.15 

COROMA 

.61 

.02 

•  57 

.45 

.08 

.03 

.04 

COVELO 

.01 

.16 

.  96 

•  68 

.13 

.37 

.01 

.08 

.01 

.22 

.07 

.16 

.43 

.48 

.49 

1.35 

.30 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

3  00 

1.20 

.01 

1.10 

.26 

.15 

r 

.18 

.10 

COW  CREEK 

.19 

T 

.03 

T 

.14 

.02 

COYOTE  CANYON 

1  .06 

.46 

.60 

CRESCENT  CITY  1  N 

.10 

62 

.02 

1.06 

.15 

.35 

.05 

.03 

.16 

.10 

.10 

.01 

.27 

.58 

.92 

.38 

.41 

.20 

.16 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

.11 

.01 

• 

• 

' 

.98 

.30 

.59 

.16 

CROCKETT 

3  48 

.06 

T 

•  37 

.53 

.56 

.02 

.  24 

.33 

.36 

.13 

.12 

.36 

.33 

.07 

T 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

6.16 

.05 

2,23 

.09 

1.22 

.55 

.36 

.11 

.25 

,81 

.49 

CULVER  CITY 

3.13 

.03 

1.06 

1.27 

.35 

.19 

T 

,19 

.06 

CUMHINGS 

.01 

.06 

T 

T 

7  .01 

38 

65 

.10 

1.17 

.03 

.02 

.65 

.03- 

.01 

T 

T 

.06 

T 

.72 

.22 

.05 

.58 

,99 

.52 

.78 

.51 

.86 

.49 

CUPtN  INGHAM 

6. 

•  10 

* 

.65 

.93 

.44 

.42 

.62 

1.07 

.55 

,70 

.35 

.14 

.08 

.26 

CUYAHACA 

5  00 

.61 

1.64 

1.04 

.26 

1.22 

.37 

.26 

OAGGCTT   FAA  AP 

•  29 

.05 

.12 

I 

.10 

T 

.02 

OAHA  2  SE 

4.53 

.83 

.29 

.73 

.26 

.55 

.28 

.30 

.15 

.74 

.44 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

.69 

.09 

.30 

.11 

.46 

.18 

.49 

.11 

.42 

.22 

.02 

DAVIS  CREEK 

2.68 

.20 

• 

•  65 

.40 

.10 

.05 

.04 

.20 

.50 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DtER  CREEK  PH 

15.62 

.60 

2 

.61 

.76 

.96 

1,91 

.65 

.47 

.43 

1.02 

.44 

2.06 

2.88 

.61 

.07 

.09 

DELANO 

.86 

.27 

•  07 

.10 

.02 

.32 

.06 

DEL   PUERTO  ROAD  CANP 

7 

48 

•  17 

.15 

.01 

.43 

.60 

DENAIR 

2.33 

.0 

• 

.52 

•  IB 

.07 

.33 

.14 

.01 

.01 

DC  sabla 

1.57 

U77 

.34 

.65 

.29 

.01 

.99 

1 .48 

.08 

.72 

2.15 

.76 

1.20 

1.41 

.23 

DCSCANSO  RS 

3.98 

.09 

.01 

1.22 

1.10 

1.01 

.25 

.30 

DOBBINS  COLGATE 

9.53 

.52 

1 

.81 

.50 

.58 

.74 

.32 

.52 

.08 

.59 

.53 

.59 

1.30 

.56 

.71 

.  U 

.07 

DONNELLS  DAM 

.06 

.06 

1.23 

.66 

1.12 

.06 

.29 

.46 

.74 

1.12 

1.10 

.27 

CONNER  MEMORIAL  ST  PK 

■ 

.02 

* 

' 

1.55 

.14 

.91 

.14 

.19 

.78  0.15 

.06 

.07 

DOS  RIOS 

9  07 

.20 

.02 

29 

.03 

.18 

.6(1 

.54 

.60 

.25 

T 

.05 

.04 

T 

.45 

.50 

.09 

.30 

.88 

.50 

.47 

.76 

T 

1.52 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

2.69 

.73 

1.34 

.45 

,17 

DOHNIEVILLE  RS 

13.49 

.02 

2 

29 

1.63 

.52 

.64 

1.45 

.43 

.26 

1.75 

1,43 

1  .96 

.75 

.43 

.11 

DOYLE 

.20 

.02 

.02 

.06 

.01 

.14 

.01 

.35 

.02 

.01 

.02 

DOYLE  5  S5E 

1  'm 

.02 

■  02 

•  2C 

.25 

.09 

.04 

.10 

.12 

7 

.07 

DRY  CANTON  RESERVOIR 

3.16 

T 

.56 

.73 

.60 

.31 

.02 

.05 

.33 

.56 

DUDLEYS 

8.09 

•  06 

.52 

1.77 

.91 

.69 

.25 

.67 

.22 

.31 

.45 

1.69 

.71 

DUm  l&AN 

3.01 

r 

.38 

.66 

.11 

.14 

.16 

T 

.22 

.47 

T 

.25 

.45 

.13 

.06 

DUNN  SIDING 

.07 

.02 

.14 

T 

.18 

DUNSMUIR  RS 

10 

* 

56 

.01 

.06 

.76 

.46 

.36 

.07 

06 

04 

1  24 

1  11 

1  11 

2.13 

.77 

1  56 

DUTTONS  LANDING 

6.78 

•  03 

■  06 

.16 

• 

.89 

.44 

.51 

.30 

.  36 

.53 

• 

.61 

.22 

.53 

.02 

• 

•  20 

EAGLE  LACE  STONE  RANCH 

1.53 

.06 

.19 

.16 

.30 

.44 

T 

.28 

T 

.06 

.08 

EAGLE  NTN 

•  66 

.36 

.01 

.05 

.02 

EAST  PARK  RESERVOIR 

7 

02 

.30 

.63 

.12 

.10 

.21 

.19 

.01 

•  01 

.43 

1.16 

.08 

.16 

.82 

.21 

.04 

.10 

EL  CAP  I  TAN  DAN 

• 

.05 

1.00 

.83 

.19 

.97 

.13 

EL  CENTRO  2  SStf 

•  32 

.21 

.02 

T 

.09 

ELBCTRA  PH 

6^35 

66 

.40 

1.26 

.69 

.22 

.22 

.09 

.18 

.09 

.34 

.25 

.14 

.01 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

6.66 

.19 

1.72 

.88 

.92 

.29 

.04 

.10 

.30 

,50 

ELK  VALLEY 

.16 

T 

.09 

2 

* 

25 

T 

1.26 

7 

.94 

T 

■  02 

.01 

.11 

.12 

7 

.58 

.34 

1.17 

.46 

.37 

.04 

•  IT 

ELLERT  LAKE  // 

2*92 

.  29 

•  08 

.05 

•  13 

.30 

.96 

.38 

.06 

.04 

ELLIOTT 

3^e? 

03 

•  47 

.17 

•  13 

.74 

.97 

.06 

.42 

.78 

.65 

ELSINORE 

2.66 

.79 

.79 

.43 

.17 

,50 

ESCONDIDO 

3.86 

.08 

.78 

•  06 

1.29 

.10 

.73 

■  40 

•  04 

.44 

EUREKA  «B  CITY  R 

3.87 

.10 

T 

•  69 

1 3 

■  04 

.02 

•  89 

.11 

.18 

.07 

.01 

T 

7 

.2! 

.01 

.01 

.01 

.46 

.01 

.73 

.11 

•  06 

EXCHCOUER  RESERVOIR 

2.92 

■  06 

1.07 

•  19 

.12 

.55 

■  02 

.04 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

3,11 

■  11 

26 

■  99 

.06 

•  30 

.47 

■  12 

.66 

.06 

.07 

.33 

.07 

.05 

T 

FAIRMONT 

2.73 

.25 

1^02 

.95 

■  47 

7 

T 

.03 

.20 

.21 

FERGUSON  RAN01 

5.»2 

T 

■  02 

23 

■  22 

.47 

•  16 

.20 

.14 

■  37 

T 

T 

.25 

.82 

.26 

.85 

.19 

.35 

.72 

.73 

FERMDALE  9  SSW 

.01 

■  08 

•  17 

1 

57 

■  10 

.02 

•  21 

.94 

.72 

■  20 

.05 

.82 

.08 

.14 

.16 

1.03 

.63 

.33 

.60 

.10 

.56 

FIMLETOWN  LYNCH  RCH 

* 

20 

1.92 

•  68 

.62 

.22 

■  10 

.BO 

.90 

1.16 

.19 

FILLNORE   1  WNH 

3*  56 

■  01 

U30 

•  02 

.66 

.02 

■  99 

.61 

.02 

.18 

.33 

FIHLEY  1  M 

5.39 

.06 

.02 

•  20 

17 

■  46 

■  21 

.99 

.41 

.03 

•  01 

.80 

.95 

.01 

.98 

.30 

.09 

.  16 

.04 

.03 

.21 

•  12 

FINLEY  9  SK 

8.26 

.10 

.03 

•  20 

58 

■  71 

■  17 

1^02 

.06 

.02 

■  99 

.07 

.01 

.03 

1.35 

.61 

.03 

1.22 

.76 

.10 

.19 

.04 

.10 

.16 

•  15 

FIVE  POINTS  5  SSW 

■  92 

•  06 

■  23 

7 

.04 

.14 

FLEMING  FISH  *■  GAME 

*90 
* 

* 

.21 

.03 

.15 

.03 

.16 

7 

T 

.09 

FOLSOn  DAM 

6.67 

16 

•  69 

■  25 

•  62 

.38 

■  16 

.15 

.03 

.45 

1.13 

.78 

.07 

FONTANA  5  N 

6.06 

1.28 

•  02 

1.41 

.16 

■  98 

.33 

•  03 

.12 

.13 

F0N7ANA  KAISER 

2.26 

.72 

* 

.81 

.01 

■  39 

.16 

T 

T 

.02 

.13 

FOREST  GLEN 

10.96 

.10 

•  15 

2 

68 

.27 

.09 

•  62 

.31 

■  98 

.10 

T 

.06 

.50 

.39 

.54 

.22 

.81 

.88 

.99 

1.27 

.12 

1.12 

FORESTHILL  RS 

1 

12 

.  .76 

.32 

•  62 

1.13 

.31 

.12 

.68 

1.73 

2.00 

.35 

.06 

.07 

FOflT  BIDWELL 

2.  29 

T 

•  20 

27 

.08 

.09 

.99 

.05 

T 

.10 

T 

.12 

T 

.10 

T 

.18 

.26 

.33 

FORT  BRAG6 

7.22 

.02 

•  05 

1 

00 

.30 

.63 

.23 

.67 

.15 

.51 

.08 

.02 

.44 

.70 

.39 

.56 

.29 

1.24 

FORT  BRAGG  AVN 

7.71 

.02 

.01 

.69 

31 

.11 

.26 

.88 

.08 

.48 

.53 

T 

.52 

.14 

.02 

.67 

.88 

.18 

.56 

.07 

1.01 

.14 

■  17 

FORT  DICK  1  NNE 

.08 

.63 

2 

.30 

.93 

.17 

.63 

.03 

.07 

.04 

.02 

.18 

.10 

.11 

.05 

.20 

.68 

.77 

.40 

.17 

.84 

FORT  JONES  RS 

2*31 

.08 

.16 

96 

T 

.28 

.02 

.01 

.02 

.06 

.05 

.05 

.38 

,05 

.14 

.05 

FORT  ROSS 

7.68 

.01 

•  28 

67 

■  57 

.12 

1.33 

T 

.81 

.05 

1.22 

.50 

,97 

.38 

.16 

,23 

,04 

.21 

.09 

•  26 

FRENCH  GULCH 

6.89 

•  03 

26 

.29 

.64 

.21 

.11 

.12 

.04 

.34 

2.06 

.06 

1.13 

.78 

.09 

,48 

.41 

FRESNO  HB  AP  R 

2.08 

T 

■  18 

.72 

.25 

.14 

.33 

.01 

.02 

.42 

.01 

FRIAHT  GOVT  CAMP 

2.00 

.62 

.18 

.42 

.19 

.18 

■  01 

.05 

.55 

FULLERTON  ARNOUES  RCH 

3^03 

.60 

.71 

1.19 

.52 

.21 

FULLERTON  DAN 

2^68 

.30 

.72 

.93 

.69 

7 

T 

.28 

FULLERTON  HILLCREST  RES 

3^09 

.29 

1.09 

1.01 

.45 

.06 

7 

T 

T 

.23 

GARBERvILLE 

7.59 

1 

80 

.20 

.63 

.40 

.68 

.51 

.15 

,25 

.90 

.53 

.43 

.85 

.06 

GARDEN  VALLEY  2  S 

7.51 

1.19 

.69 

.40 

.73 

.27 

.21 

.48 

1.51 

1.45 

.10 

.03 

.03 

GASOUET  RS 

11.11 

.11 

* 

1.51 

.37 

.71 

■  07 

.09 

.10 

.24 

.12 

.11 

.04 

.36 

1.06 

.96 

.62 

.16 

.90 

GEM  LAKE 

3.02 

» 

3.02 

GEORGETOWN 

9.61 

7 

T 

99 

1.29 

.62 

.70 

.92 

.26 

.17 

.56 

1.90 

1.96 

.11 

.11 

.08 

GEORGETOWN  RS 

11.06 

1 

15 

1.49 

.93 

.54 

1 .09 

.30 

.39 

.65 

1.94 

2,21 

.23 

.14 

.08 

GIANT  FOREST 

.29 

T 

T 

.08 

.45 

1 .05 

.29 

.11 

1.64 

■  46 

.34 

1.05 

.30 

T 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 

5. 58 

.22 

2.82 

.11 

.61 

.67 

.34 

.15 

.33 

.51 

.02 

GILLESPIE  FIELD 

3.01 

.01 

.62 

.24 

.89 

.11 

.03 

.98 

.13 

GILROY 

6.21 

T 

T 

18 

■  50 

.69 

.18 

.69 

.42 

.39 

.05 

.47 

.14 

.74 

.23 

.01 

GILROY  1*  ENE 

3.28 

07 

■  07 

.34 

.24 

.28 

.19 

•  29 

.07 

1  .01 

.07 

.65 

.08 

GLENDALE  STAPENHORST 

2.98 

T 

1.08 

1.10 

.24 

•  17 

7 

.22 

.14 

GLENDORA  WEST  F  C  1S9 

3.12 

•  01 

1.19 

1.90 

.23 

•  30 

.05 

.25 

GLENNVILLE 

2.57 

•  09 

•  11 

1.16 

.07 

.10 

•  60 

■  IB 

.06 

.12 

.12 

.02 

GOLD  RUN 

11.68 

•  25 

2 

12 

•  67 

.49 

1.91 

.69 

.37 

.03 

.30 

.45 

T 

.50 

1.-59 

2.15 

.48 

.01 

.15 

GOOSE  LAKE  WEST 

1.69 

7 

•  19 

22 

T 

7 

.39 

.27 

7 

.02 

.30 

7 

■  90 

GRANT  GROVE 

7 

•  19 

.84 

1.21 

■  06 

.12 

1.30 

T 

.52 

.85 

.34 

GRASS  VALLEY 

11.77 

T 

1 

96 

I  ^32 

•  49 

.94 

1.63 

.40 

.28 

1.21 

1.56 

2.00 

.22 

.13 

6RAT0M  1  ■ 

8^12 

■  09 

.02 

•  67 

29 

UIO 

•  08 

1.02 

.62 

1.84 

.53 

.87 

.65 

.13 

.21 

.18 

.06 

■  16 

GREENLAND  RANCH 

•  78 

•  02 

.01 

T 

.65 

.10 

GRCENVIEW 

•  S« 

.03 

•  05 

05 

7 

7 

.01 

7 

.36 

.07 

.09 

.10 

.10 

GREENVILLE  RS 

7.13 

93 

U17 

•  46 

.09 

1.05 

.14 

.19 

.77 

.37 

.24 

.31 

,52 

.15 

.43 

.35 

GRIZZLY  PEAK 

9.97 

.61 

.01 

.30 

73 

•  82 

•  04 

.98 

.61 

T 

.01 

.42 

.04 

.47 

.58 

.36 

.17 

.02 

GRDVELAND  RS 

7.26 

7 

2^23 

.44 

.91 

.27 

.42 

.43 

1.10 

1.39 

.05 

6UERNEVILLE 

10.67 

.05 

.05 

1 

16 

•  39 

.79 

.49 

.70 

.35 

.35 

.86 

1.85 

.36 

.64 

.93 

.75 

.15 

.20 

.62 

HAINES  CTN  LOWER  FC  3«A 

3.66 

•  10 

1.41 

1.15 

.11 

.21 

.62 

.06 

HNINES  CYN  UP^ER  PC  »T 

6.15 

■  12 

1.61 

1.32 

.13 

.22 

.68 

.07 

HRIWEE 

.38 

T 

.27 

.03 

.07 

7 

.01 

T 

HALF  MOON  BAY  2  NNN 

5.29 

T 

.10 

70 

■  63 

.60 

.22 

.92 

.54 

.21 

.06 

.08 

T 

.63 

.92 

.08 

T 

HAMILTON  AFB 

5.29 

7 

.09 

35 

1^12 

T 

.33 

.10 

.30 

.01 

I.IO 

.07 

.62 

.88 

.20 

.12 

7 

T 

T 

HARFORD 

.80 

.30 

.12 

.05 

.10 

.06 

.04 

.02 

.11 
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Station 

■3 

Day  oi  month 

0 

H 

1  1 

3 

4 

5 

6 

'  \ 

8 

9 

10  ] 

11 

12 

13 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

HANSEN  DAN 

i.aa 

T 

•  52 

.04 

.80 

T 

.25 

•  16 

.  1 1 

HA^V  CANP  ftS 

•  0* 

•  13 

.44 

1*91 

•  08 

T 

.40 

.28 

■  50 

.07 

.07 

.02 

T 

.05 

•  04 

.19 

.02 

.49 

.19 

.75 

.  64 

•  22 

•  32 

HAIWIS  GAOING  STA 

4*12 

■  13 

•  24 

1  .33 

.42 

*2B 

.5  3 

•  49 

.51 

.06 

■  1 1 

.06 

HAtmiSOM  GULCH  RS 

6**5 

.04 

•  68 

•  29 

.41 

.15 

■  42 

.41 

.40 

.11 

■  17 

•  70 

.49 

.29 

.65 

•  04 

.90 

HAMY  L  EII6I.ES*lfiHT  DAN 

T.l« 

•  72 

.60 

.97 

•  27 

•  96 

.26 

.45 

1.11 

1 .22 

.92 

.35 

.07 

.06 

MATCHET  NT  NNTKC  STA 

•  0* 

U90 

•  15 

1.70 

•  49 

•  49 

1  •  30 

1 .96 

T 

T 

■  54 

.67 

.11 

.50 

•  64 

HAT  CREEK  PM  1 

T 

•  02 

•  29 

.09 

.11 

•  21 

.  97 

•  1  5 

.02 

•  34 

.12 

•  06 

* 

•  17 

.53 

HATFIELD  PUMP  PLANT 

.99 

•  32 

•  04 

.03 

•  16 

MAYFOm  RS 

A. 69 

•  03 

.07 

.79 

.01 

•  02 

■  34 

•  12 

•  42 

•  02 

.24 

•  17 

.14 

■  04 

.73 

.  26 

.16 

•  57 

.  1  1 

•  37 

HEALDSeURG 

9.2T 

.10 

.27 

.21 

.93 

.13 

U24 

•  02 

.47 

1.97 

.62 

.96 

.97 

.06 

.60 

.27 

.09 

.16 

HEAlDSeuRG  2  E 

e.03 

•  09 

•  43 

•  40 

•  69 

.53 

•  66 

.33 

.01 

.70 

1.42 

.  32 

.44 

66 

.39 

22 

* 

24 

26 

.04 
* 

,81 

•  90 

•  19 

HENSHAN  DAM 

5.01 

.  31 

.07 

1.06 

1.26 

.  25 

1.13 

.66 

.  27 

HERNANDEZ  2  NH 

♦  .n 

.91 

1  •  30 

.22 

•  16 

.33 

.09 

26 

HESPERIA 

uio 

.48 

.30 

.23 

I02 

!o7 

HETCM  HETCHY 

A.2t 

T 

•  09 

T 

.69 

■  26 

.67 

•  25 

•  26 

.  34 

.75 

.87 

.16 

•  91 

.12 

.49 

■ 

.15 

.09 

T 

.02 

•  08 

64 

T 

H08ERGS 

12.33 

T 

T 

1.19 

•  36 

1.19 

.75 

.44 

.07 

T 

.03 

.06 

1 .36 

2.00 

•  40 

.24 

1  •  64 

1  .42 

*  24 

.  45 

.33 

HODGES  DAM 

3.91 

T 

.01 

1 .01 

.11 

1  .02 

.07 

.  49 

HOEGEES  FC  60A 

9.06 

.13 

1.99 

.20 

1.03 

.23 

.50 

.16 

.66 

.  1  4 

M0CL15TER 

I. as 

•  01 

T 

•  O'l 

.19 

.15 

•  33 

.01 

•  93 

.12 

.05 

.17 

.09 

■  1  6 

HONETDEW  2  WSW 

•  21 

•  26 

3.75 

•  09 

.05 

•  50 

.69 

1*34 

.04 

.01 

1.37 

.69 

1  .49 

•  49 

2.96 

1.50 

.77 

2.72 

•  26 

1  .66 

HOOP* 

7.0a 

•  70 

.20 

1.83 

•  49 

•  48 

.30 

.02 

.01 

.44 

.04 

T 

.07 

.52 

•  26 

.25 

.  89 

•  01 

•  55 

HOOPA  2  SE 

6.64 

•  04 

.18 

1 .49 

1  .00 

T 

.30 

•  42 

T 

•  34 

T 

.37 

.03 

.09 

.02 

.  22 

•  26 

.20 

.97 

.02 

.53 

T 

HOLLAND  LARGO  STA 

6*78 

•  11 

T 

.60 

.07 

•  43 

•  44 

.57 

•  46 

.26 

T 

•  96 

.90 

.06 

.57 

■  76 

•  34 

.20 

■  19 

.26 

HUNTERS  DAM 

7.»» 

T 

.  10 

•  04 

1.96 

■  96 

■  92 

.57 

.30 

.15 

.24 

■  49 

1.03 

1.17 

HUNT INGTOH  LAKE 

T 

T 

.69 

*  22 

T 

•  20 

•  90 

•  04 

.17 

T 

.76 

.  1  6 

lOLEHlLO  Hirr  HNTNC  STA 

a. 99 

.70 

2.49 

.62 

•  86 

.46 

•  49 

.13 

.26 

.13 

.41 

1.12 

.42 

.  1  7 

.  1  5 

IDRIA 

2.99 

•  52 

•  76 

•  09 

.09 

.20 

.16 

•  22 

.33 

•  22 

IDVLLHILD  RS 

3.20 

.02 

•  42 

■  67 

1.04 

.56 

.47 

IMTERIAL 

.90 

•  26 

.08 

•  1 1 

.05 

INDt 0  US  DATE  GARDEN 

•  13 

.08 

•  12 

INYOKEim 

.69 

T 

.17 

.02 

.07 

•  03 

.04 

.01 

.07 

.02 

INYOKERN  ARttITA6E 

.67 

•  19 

T 

T 

.09 

T 

T 

■  19 

fONE 

3.71 

■  09 

.78 

.38 

•  03 

.60 

.04 

•  02 

.03 

.46 

.57 

.73 

.02 

IOWA  HILL 

11.  a7 

.12 

1.10 

.  12 

.54 

.42 

1  .08 

1.00 

.62 

1.44 

1  .48 

2.48 

.17 

■  10 

.20 

■  03 

.08 

.11 

.52 

JESS  VALLEY 

2.00 

T 

T 

T 

T 

.09 

•  09 

■  15 

•  36 

T 

T 

T 

.93 

.07 

T 

.02 

T 

.02 

.20 

.15 

•  32 

JOHNSONDALE 

3.69 

•  00 

•  50 

I  ^02 

•  27 

•  69 

.14 

.41 

.34 

JOSHUA  TREE 

.60 

.09 

■  21 

.06 

.04 

JULIAN  WYNOLA 

6.69 

■  3a 

•  87 

.32 

1.28 

•  42 

•  62 

•  22 

.  38 

JUNCAL  Dam 

T 

.17 

3.19 

.16 

.  98 

.  86 

.  15 

.49 

.99 

.0  1 

KEE  RANCH 

I.aa 

•  93 

■  49 

KELLOGG 

11.60 

•  02 

•  12 

1,23 

1.19 

•  83 

.  29 

•  04 

.02 

.60 

1  .40 

.  39 

.50 

.73 

.97 

.46 

.61 

T 

.20 

T 

KELSEYVILLE 

6.aa 

.09 

.48 

.16 

^!29 

.30 

.36 

■  29 

•  u 

.43 

.93 

.07 

.60 

.14 

.26 

.09 

.05 

.19 

KEKLlNGER 

1.23 

•  39 

■  20 

.21 

.02 

•  14 

.02 

.29 

T 

KERN  RIVER  INTAKE  3 

.19 

.27 

1  .00 

.18 

•  93 

.16 

.52 

KERM  RIVER  RH  1 

I.aa 

.13 

•  05 

.69 

.26 

.39 

.05 

.04 

.06 

.06 

•  19 

KEIW  RIVER  RH  3 

2.76 

•  08 

•  10 

•  87 

.  39 

■  84 

•  03 

.  18 

•  09 

.16 

•  02 

KETTLEHAN  CITY  1  SSW 

1.09 

.06 

•  45 

•  09 

.02 

.01 

■  38 

.05 

.05 

T 

KETTLENAN  STA 

.95 

•  13 

•  39 

•  11 

.07 

.13 

.09 

T 

.07 

.02 

KILARC  POWER  HOLTSE 

•  01 

T 

WOO 

•  63 

1  ^40 

.50 

•  30 

.10 

T 

.02 

.34 

.82 

.22 

.02 

.45 

•  10 

.13 

.48 

•  53 

KING  CITY 

1I9T 

•  44 

•  46 

.04 

.07 

T 

.26 

•  06 

•  23 

.05 

.19 

.13 

•  08 

KLAMATH  R 

9.21 

■  10 

.49 

2.49 

•  09 

1.39 

.97 

.19 

•  06 

•  06 

T 

•  30 

.08 

.06 

T 

1.03 

.44 

.93 

.10 

.50 

.09 

KNIQHTS  FERRY  2  SE 

3.09 

.03 

1.19 

•  29 

1.01 

•  18 

•  62 

.27 

.54 

KORBEL 

9.67 

•  19 

•  02 

■  03 

.41 

1.  16 

.03 

1  ^39 

.30 

.38 

.03 

.31 

.04 

.04 

.03 

.11 

.31 

.59 

.09 

.16 

•  01 

.04 

LA  CRESCENTA  FC  291 

.11 

1*21 

1.14 

.17 

•  19 

•  04 

.39 

•  29 

LAFAYETTE  2  MME 

9.90 

T 

•  10 

•  41 

1  .71 

.69 

•  09 

.69 

.  27 

.30 

.01 

.13 

.37 

.01 

.20 

.33 

.64 

.03 

LA6UNA  BCACH 

2.76 

.02 

.92 

.57 

.16 

.29 

LA  HONOA 

7.0a 

.06 

.le 

.60 

.83 

•  32 

•  93 

.10 

.11 

1.16 

.19 

.07 

.51 

.76 

1  .06 

.16 

.04 

LAKE  ARKOHHEAD 

7.09 

2.13 

•  91 

1.91 

.04 

.42 

.88 

•  OS 

T 

.10 

.16 

.44 

.17 

•  25 

.  18 

.05 

.04 

•  06 

.05 

.01 

.16 

.06 

.37 

•  23 

LAKEPORT 

6.07 

•  10 

01 

1 22 

•  27 

•  20 

•  80 

.46 

.04 

.91 

.55 

.01 

1  *  16 

.23 

.17 

.14 

.09 

.03 

.19 

.07 

LAKE SHORE 

16.03 

•  0* 

•  72 

•  39 

•  21 

•  08 

1  .99 

.51 

T 

T 

T 

2.28 

.64 

•  12 

1  .04 

2.7B 

.67 

1,23 

.  66 

.55 

T 

.32 

LAKESlOe  2  ENE 

3.03 

.77 

1.10 

.06 

1.00 

.10 

LAKE  SPAULDIN6 

13.72 

T 

•  94 

2.49 

.54 

1^33 

1.22 

.  57 

.50 

.04 

.34 

.79 

.01 

.44 

2.16 

2.10 

■  56 

.  12 

.17 

•  79 

•  03 

.15 

•  88 

.06 

•  16 

LANCASTER 

.«9 

.41 

.23 

.13 

.06 

LAS  PLUMAS 

11.02 

•  91 

•  64 

•  93 

1.27 

1  .76 

•  23 

.  70 

■  06 

.97 

.64 

•  02 

.91 

.48 

1  ^24 

.44 

•  2B 

.14 

LAVA  SeOS  MM 

.30 

t 

T 

T 

T 

•  02 

•  08 

•  02 

■  01 

*01 

T 

.01 

■  01 

.01 

.01 

T 

.03 

.09 

LEBEC 

2.06 

1  51 

64 

10 

■  05 

.04 

.06 

.03 

LECHUZA  PT  STA  FC  3ft2  B 

.39 

1 .93 

1^34 

■  40 

T 

.27 

.42 

•  07 

.12 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

6.99 

.01 

•  18 

•  39 

.47 

•  14 

■  33 

.37 

.30 

.90 

.10 

■  01 

.64 

■  35 

.08 

LE  GRAND 

2.6« 

•  10 

•  81 

•  20 

.20 

■  28 

.16 

.04 

.19 

.41 

■  07 

LEMON  COVE 

1.92 

•  17 

.25 

•  28 

.35 

•  19 

.26 

.02 

LINDSAY 

1.22 

.13 

•  19 

.05 

.06 

■  46 

T 

.02 

.01 

•  19 

.09 

LIVE  Oak  CANTON  FC  290  C 

.99 

•  81 

■  22 

•  14 

•  02 

.07 

.26 

LIVERMORE  2  SSW 

2.9a 

T 

•  01 

•  01 

•  47 

.52 

.10 

.35 

.11 

•  61 

•  49 

•  33 

T 

LLANO  SHAMNEE  HILLS  RCH 

1.29 

•  60 

•  20 

.03 

•  18 

.10 

T 

.25 

.01 

•  10 

•  01 

LOCKWOOO  2  N 

2. as 

1.15 

.16 

.18 

•  10 

•  29 

•  15 

■  46 

.11 

LOCKWOOO  MESA 

2.a6 

66 

13 

* 

•  77 

.19 

.36 

.15 

•  59 

2^ 

!61 

!  12 

•  08 

.07 

T 

.56 

•  04 

.62 

.91 

.21 

LOHPOC  SEWAGE  PLANT 

3.06 

.36 

.39 

.06 

•  10 

•  03 

LOME  TREE  CANYOM 

1.06 

*21 

*22 

*04 

•  16 

.11 

T 

.07 

LONG  BEACH 

2.ai 

•02 

•  58 

.26 

^67 

1.01 

.19 

T 

T 

.12 

LONG  BEACH  HB  AP 

2.16 

.03 

•  34 

•  75 

.09 

.63 

.20 

T 

.01 

.15 

.09 

LONG  VALLEY   INSP  STA 

• 

.05 

•  06 

.12 

.39 

.22 

T 

.11 

T 

LOS  ALAMOS 

6.61 

07 

* 

2*  30 

*7! 

'20 

•  93 

.16 

LOS  ANGELES  HB  AP  R 

2. as 

05 

*90 

*  79 

*0' 

*  73 

T 

T 

T 

.31 

LOS  ANGELES  W8  CITY  R 

2.9* 

•Oi 

•  95 

1.28 

•  04 

.34 

.14 

T 

T 

T 

.17 

LOS  MNOS 

1.69 

03 

16 

05 

08 

•  03 

.01 

.24 

.08 

.36 

LOS  BANDS  ARBURUA  RCH 

1 .06 

19 

*20 

*30 

•  18 

.11 

.03 

•  01 

.01 

•  13 

LOS  GATOS 

6.17 

• 

.71 

.03 

.91 

.68 

.05 

.01 

LOS  GATOS  4  SW 

10.76 

.02 

•  20 

L  .31 

•  62 

•  42 

■  92 

1.96 

.92 

.04 

.56 

1.12 

.54 

1  .44 

1  ■SI 

LOS  PRIETOS  RS 

6.2« 

2.91 

.54 

.41 

.26 

• 

.25 

T 

.29 

LOT ALTON 

2.63 

•  02 

•  05 

.20 

76 

08 

.12 

*ie 

.41 

•  30 

.07 

LUCERNE  VALLEY  1  W5H 

*06 

0  1 

*0( 

02 

*02 

T 

•  13 

.05 

T 

LYTLE  CREEK  PH 

6.92 

1  .60 

.10 

1.14 

.33 

.47 

.39 

.06 

.30 

LTTLE  CREEK  RS 

7.06 

1.30 

.20 

.36 

.40 

.30 

NAOCLINE  HNTNC  STA 

1.62 

.03 

.05 

.20 

.20 

.o: 

T 

T 

.20 

.01 

T 

T 

MADERA 

2.6a 

53 

28 

09 

30 

•  01 

.27 

.43 

.02 

•  90 

.05 

.90 

.04 

NAD  RIVER  RS 

16 

* 

•  26 

1.90 

.19 

•  05 

.60 

.32 

.92 

.15 

.02 

.03 

.02 

.45 

.30 

.46 

1.30 

■  45 

.47 

MANDCVILLE  ISLAND 

2.7C 

•  09 

.6! 

.16 

•  31 

.08 

.13 

.02 

.06 

.60 

•  11 

.02 

.21 

•  62 

NAN2ANITA  LAICE  // 

6.29 

T 

•  10 

•  09 

•  90 

•  31 

•  27 

■  22 

.63 

T 

■  19 

•  14 

T 

.04 

•  02 

.44 

.16 

T 

MARCM  FIELD 

2.39 

.89 

■  04 

•  43 

.57 

■  19 

.26 

.01 

NADICOPA 

.76 

•  29 

•  03 

.19 

•  10 

T 

T 

.02 

.03 

•  12 

.22 

•  0* 

NAR I P05A 

6.  73 

•  0' 

•  39 

69 

.06 

.  19 

■  39 

.01 

■  16 

.16 

.20 

1.23 

MARTINEZ  3  SSE 

6.96 

•  K 

.02 

•  29 

•  61 

*!72 

•  12 

.39 

.42 

.26 

.30 

•  31 

.60 

MARTINEZ  FIRE  STA 

3.9T 

•  75 

.02 

.  32 

.39 

.92 

.12 

.24 

•  09 

.21 

.46 

.13 

.1* 

.06 

.0« 

MARTSVILLE 

6.09 

.28 

.2: 

.79 

.13 

.29 

.19 

•  37 

.22 

.57 

.0* 

.99 

T 

MATHER 

6.63 

•  90 

•  05 

.03 

•  98 

■  14 

.40 

•  06 

•  30 

.07 

.40 

.23 

.73 

.76 

.B<i 

.97 

.16 

.7* 

HC  CLOUD 

10.92 

T 

.02 

•  06 

1.23 

T 

.11 

•  78 

.39 

•  23 

•  13 

T 

•  03 

.01 

.02 

.OS 

.90 

.62 

.01 

1.04 

2.14 

MCADOW  LAKE 

6.36 

.60 

•  87 

•  83 

.06 

•  07 

.72 

•  18 

.79 

.22 

MECCA  3  SE 

.37 

.30 

.01 

.06 

MENOOTA  DAM 

1.3a 

.71 

.18 

.09 

.14 

•  OB 

.16 

T 

MCftCED  FIRE  STA  2 

1.98 

.06 

.68 

.13 

.19 

•  27 

.13 

.17 

■  03 

.13 

.23 

NERCET  HOT  SPKINGS 

1.37 

•  69 

.17 

.06 

•  19 

.17 

.17 

NETERS  INSPECTION  STA 

6.09 

•  06 

T 

•  01 

•  18 

.23 

.97 

•  16 

.52 

•  14 

.13 

T 

.30 

T 

.93 

■  39 

.03 

T 

DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 

CONTINUED    JANUARY  I960 


Station 

Tola; 

Day  of  month 

1  1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7  1   8  1  9 

10  1 

11  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  j  17  j 

16 

19 

20 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

H  TOOLE  TOWN 

• 

1.00 

• 

• 

2.04 

.74 

.26 

.14 

.04 

.76 

1  .49 

• 

• 

1.71 

.67 

.38 

.43 

• 

NIDDLEWATER 

.59 

T 

.21 

.07 

.02 

T 

.15 

.09 

.05 

T 

T 

MILL  CREEK  2 

3.74 

.06 

.96 

.18 

1.05 

.11 

.24 

.46 

.01 

.05 

.56 

6*09 

.03 

.03 

1.36 

.43 

.52 

.40 

.96 

.20 

.11 

"'' 

.  04 

.97 

.25 

.99 

•  61 

■  07 

.60 

.03 

.73 

MIRANDA  5PENCLER  RCH 

8.55 

.01 

.03 

.63 

1.00 

.02 

.04 

1.06 

..06 

.01 

.93 

.46 

•  32 

•  04 

.39 

.62 

■  28 

•  71 

.69 

.69 

•  12 

•  26 

MITCHELL  CAVERNS 

1  .93 

.04 

.36 

.13 

T 

1.40 

MODESTO 

1.50 

.03 

*30 

.02 

.40 

•  09 

.09 

.26 

.30 

•  01 

T 

MOJAVE 

.99 

.15 

.21 

.34 

.23 

.03 

•  01 

•  02 

MONO  LAKE 

l.Sl 

.05 

.07 

•  02 

.33 

.06 

•  27 

•  IZ 

T 

•  35 

•  24 

4*30 

.02 

.44 

.32 

.61 

.60 

•  18 

•  89 

.19 

.24 

.59 

.10 

.12 

MONTICELLO  DAM 

4a66 

.29 

.38 

.77 

.07 

•  25 

.29 

•  19 

.33 

•  69 

T 

.22 

•  49 

•  60 

•  09 

T 

•  02 

MOORPARK    1  SSE 

2.61 

.78 

.01 

•  76 

.26 

•  11 

.20 

•  33 

•  16 

MORGAN  HILL  Z  E 

4.66 

.04 

.25 

*85 

.18 

•  35 

.31 

•  42 

.50 

T 

1  ,38 

.  36 

MORONOO  VALLEY 

1  .84 

.66 

*21 

.47 

.46 

T 

.O't 

MORRO  BAY  FIRE  OEPT 

2.64 

.07 

.07 

.25 

.64 

•  44 

.01 

T 

.26 

.29 

T 

.26 

.20 

•  09 

.06 

MORRO  SAY  3  N 

3.67 

.04 

.09 

*eo 

.15 

.73 

.01 

.65 

.05 

.01 

.36 

.56 

•  10 

.10 

MOUNTAIN  PASS 

.88 

T 

.09 

.31 

.22 

.02 

.19 

.05 

MOUNT  6ALDY  FC  850 

4,40 

.22 

1.20 

1.00 

.33 

.83 

.06 

.18 

•  19 

•  43 

9.52 

1.22 

.57 

.96 

.22 

.33 

.67 

1^47 

1  .60 

•  34 

.04 

.06 

5.46 

.08 

.15 

.56 

.6; 

.50 

.03 

.66 

.24 

.39 

.03 

.54 

.02 

•  66 

.87 

•  10 

2.60 

.03 

.02 

.04 

.37 

.46 

.19 

.62 

.44 

T 

T 

.05 

.29 

.06 

.02 

.01 

MOUNT  HEBRON  U  ESE 

*14 

•  08 

.10 

T 

•  06 

.09 

MOUNT  HEBRON  RS 

.42 

.13 

.09 

.05 

T 

T 

T 

T 

14.43 

.08 

T 

.07 

.24 

1.71 

.19 

.12 

1.29 

.65 

.26 

.21 

.07 

.05 

•  23 

1  .  14 

.79 

.24 

1  .46 

2  .60 

1  ^26 

.63 

.27 

.65 

MOUNT    SHASTA  Wb'c^Ty'"//R 

6.32 

.08 

T 

.60 

.07 

.02 

.03 

.57 

.04 

.06 

.10 

T 

T 

T 

.70 

.29 

.05 

.36 

1.76 

•  12 

.45 

.  32 

.36 

.30 

MT  W IL SON  FC   3368  // 

4.62 

.25 

2.30 

.17 

.65 

•  20 

.25 

.02 

.31 

.22 

•  25 

MUIH  WOODS 

6.66 

.06 

.23 

.70 

1 .01 

.73 

.46 

.18 

•  82 

.42 

.53 

.24 

.3C 

.42 

•  40 

.23 

.06 

•05 

NACIMIENTO  DAM 

2.80 

T 

T 

1.35 

T 

.02 

.40 

•  32 

.16 

.01 

■  22 

.26 

•  04 

4.31 

.03 

•  04 

.29 

•  38 

.66 

.35 

•  40 

.29 

.35 

• 

.65 

.24 

.22 

.08 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

4.52 

.03 

.04 

.28 

*4C 

.33 

•  03 

.75 

■  44 

.37 

.26 

.35 

.22 

•  37 

•  25 

.35 

,03 

T 

NEEDLES  FAA  AP 

•  54 

.19 

.08 

•  05 

.09 

.13 

NEENACH 

1.67 

T 

T 

.86 

.27 

.16 

•  16 

.11 

•  05 

.02 

NEVADA  CITY 

11.45 

T 

1.53 

1.16 

.56 

.55 

1,63 

.26 

•  23 

1  .39 

1.92 

1  ^89 

.30 

.14 

.05 

5.33 

1.62 

.20 

1  .26 

•  56 

.17 

.44 

T 

.02 

.06 

•  34 

•  64 

T 

NEWHALL   SOLEDAO  FC   32  C 

3.55 

.02 

1.79 

.01 

•  64 

.22 

.08 

.15 

•  42 

■  02 

NEWMAN  2  NW 

2.01 

.31 

.32 

•  14 

.25 

.02 

.46 

.02 

.36 

.11 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

1.97 

.05 

.34 

•  61 

.64 

.09 

.04 

NICOLAUS 

3.27 

.14 

.28 

.42 

.11 

•  41 

.12 

.30 

T 

.16 

.44 

T 

.62 

■  16 

•  05 

T 

•  02 

•  68 

.43 

.19 

.06 

N  I  PO^fO  2  NW 

4.29 

1.22 

.50 

•  69 

.02 

.92 

•  61 

.12 

•  30 

.30 

■  09 

NORTH  FORK  RS 

4.30 

•  64 

.36 

.86 

.01 

.11 

•  33 

.16 

1.04 

.75 

.02 

NORTH  HOLLYWOOD 

2.78 

.03 

.04 

1.00 

.03 

1.00 

.20 

.17 

T 

.04 

.16 

.11 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

2.25 

.10 

.32 

.11 

.78 

.09 

•  24 

.26 

.31 

■  04 

T 

OAK  KNOLL  RS 

.18 

.29 

.06 

.14 

.04 

.04 

.07 

.34 

.47 

OAKLAND  WB  AP  R 

3.42 

T 

.45 

.61 

.08 

.48 

.05 

.67 

T 

.11 

T 

.35 

•  96 

•  04 

T 

T 

T 

OAKV I LLE   1  WNW 

6.07 

.02 

.11 

.50 

.92 

.05 

.71 

.04 

.94 

.06 

T 

.96 

.54 

•  02 

■  56 

•  63 

.50 

.07 

.10 

T 

.12 

OCCIDENTAL 

10.45 

.08 

.08 

1.20 

.44 

.79 

.63 

.86 

.60 

.15 

1  .39 

.95 

.46 

•  99 

.21 

.18 

.32 

OCEANSIDE  PENDLETON 

2.61 

.66 

.03 

.93 

T 

•  33 

.24 

.40 

OCOT ILLO  HELLS 

.10 

T 

.38 

.05 

.03 

•  03 

OJAI 

4.71 

.05 

2.16 

.02 

.74 

.44 

.11 

.02 

.76 

.40 

.01 

Ot IHDA 

3.09 

.18 

.84 

1.00 

.51 

•  32 

-24 

ONO 

6.35 

.35 

.11 

.30 

.39 

.33 

.40 

•  1 2 

1  .46 

•  13 

.22 

.12 

1.21 

T 

.47 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 

6.27 

.14 

2.27 

.02 

2.10 

.57 

.06 

.03 

■  36 

.64 

■  08 

ORANGE  COVE 

.01 

.16 

.15 

.32 

.05 

.47 

.03 

.17 

■  02 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

7.79 

.06 

1.49 

.64 

.05 

1*14 

.23 

1.03 

.44 

.13 

.  90 

•  89 

.7B 

.13 

•  24 

ORICK  10  SE 

5.96 

.35 

• 

• 

• 

• 

2.80 

.06 

.05 

.63 

1.37 

.70 

ORINDA  BOWMAN 

6.25 

.03 

.02 

.33 

.56 

1.23 

•  03 

1  .07 

.71 

.02 

.42 

.04 

.5C 

.76 

■  49 

•  07 

•  01 

ORLAND 

4.92 

T 

.03 

.19 

.77 

•  24 

.15 

•  26 

.27 

.01 

.26 

1  .36 

.18 

.05 

.66 

■  09 

,26 

■  16 

ORL  EANS 

•  02 

.03 

.80 

.45 

•  01 

.01 

.  15 

.10 

.06 

■  49 

•  30 

1  .34 

.  16 

.42 

■  05 

•  15 

OROV I LLE    1  WSW 

6.19 

.05 

.47 

.34 

.95 

.38 

.61 

•  35 

•  41 

.30 

.62 

•  12 

.10 

.60 

■  36 

•  22 

■  16 

■  13 

OROVILLE  7  SE 

5.40 

.60 

.40 

1.35 

.10 

.19 

•  20 

.40 

.85 

•  29 

.70 

.19 

•  19 

.10 

OROVILLE  BRIDGE 

6.32 

.47 

.35 

.77 

.27 

.93 

.36 

.42 

.84 

.23 

.71 

.46 

.03 

■  39 

.11 

OXNARD 

3^53 

.02 

1.90 

.04 

1*13 

•  09 

•  31 

.24 

.06 

.12 

•  09 

.01 

2  .48 

.02 

T 

1.42 

T 

.27 

•  46 

T 

.16 

.13 

PAC I F 1 C  HOUSE 

9.44 

.04 

.62 

1.17 

1.44 

•  47 

•  96 

T 

•  27 

.42 

.57 

1  .21 

1.57 

•  64 

.06 

PACOIMA  DAM  FC   33  AE 

3.10 

.01 

.99 

.97 

•  25 

.26 

T 

.01 

.92 

•  07 

PAICINES  OHRWALL  RCH 

2.40 

.12 

.40 

.29 

•  41 

.25 

.53 

.14 

.14 

■  07 

•  09 

PALMOALE 

1*43 

.55 

.32 

T 

.34 

•  19 

•  03 

PALHOAL E  FAA  AP 

.51 

.13 

.09 

•  14 

.01 

T 

T 

T 

T 

.09 

Palm  spr i ngs 

.83 

.09 

.14 

.38 

.22 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

3.54 

T 

•  04 

.54 

• 

.66 

.96 

•  34 

.44 

.03 

.05 

.07 

.27 

.92 

PALOMA 

6.37 

.01 

*oe 

.05 

.77 

.10 

.25 

.97 

•  61 

.45 

.02 

T 

1.25 

.12 

1.28 

.36 

.05 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 

4.80 

1.46 

.06 

1.B9 

.82 

.32 

.19 

.08 

PALOS  VERDES  EST   FC  h'iO 

1.14 

•  76 

1.15 

.03 

T 

.10 

PANOCHE 

1.22 

T 

T 

.31 

•  45 

T 

•  03 

.19 

•  01 

.11 

T 

.07 

.09 

PARADISE 

11.25 

T 

T 

.54 

.33 

1.08 

.60 

1.63 

.49 

.57 

T 

.03 

1.60 

.53 

1.77 

.90 

.09 

.99 

■  10 

PARKER  RESERVOIR 

•  76 

T 

•  07 

T 

.69 

T 

T 

PARKF lELD 

2*84 

.12 

T 

1*15 

.06 

.39 

.23 

.16 

.33 

•  33 

.07 

PASAOENA 

1.37 

1.02 

.30 

•  26 

.02 

•  17 

•  06 

PASKENTA  RS 

4*16 

.05 

.le 

.31 

•  12 

.11 

.19 

.33 

.41 

1.13 

.01 

.15 

.96 

•  11 

•  10 

.07 

.33 

PASO  ROBLES 

2*42 

T 

•  91 

•  22 

.01 

.37 

.03 

.25 

.05 

T 

.31 

.12 

•  19 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

2.08 

T 

T 

.57 

*10 

.21 

.02 

•  96 

.01 

.24 

.10 

T 

.21 

•  02 

.04 

PATT  IWAY 

1.60 

.03 

.48 

.02 

•  32 

.09 

•  20 

.26 

.12 

•  06 

.02 

PAYNES  CREEK 

.99 

.53 

.25 

•  32 

.27 

.34 

.56 

.54 

T 

1.14 

.29 

.12 

.21 

.15 

•  42 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

5.88 

.04 

.24 

.23 

1  .02 

•  16 

.65 

1.12 

.01 

.78 

•  10 

■  29 

•  S9 

.16 

•  OB 

•  06 

.09 

PFEIFFER  RANCH 

2.59 

.02 

.43 

.20 

.57 

.29 

.62 

.04 

•  09 

.33 

.04 

PIEDRA 

1.96 

.30 

.13 

.40 

•  03 

.63 

•  06 

.34 

■  07 

PIEDRA  BLANCA  GUARD  STA 

4*29 

.30 

1*27 

•  47 

•  99 

.03 

.25 

•  40 

•  25 

.33 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

1.22 

•  03 

.62 

•  26 

.20 

*75 

T 

.05 

.97 

.04 

PINNACLES  NM 

3.23 

*65 

•  52 

•  29 

■  24 

•  40 

.17 

.45 

.04 

•  22 

.10 

•  19 

PIRU  2  ESE 

2*87 

.76 

.76 

.02 

•  62 

.14 

•  12 

.29 

.16 

PI SMO  BEACH 

3.55 

T 

.02 

.36 

•  90 

•  48 

.21 

.47 

•  46 

.40 

.04 

.20 

PIT   RlvER  PH  5 

D16.32 

D 

•  05 

.53 

1.70 

.38 

*29 

2.46 

.10 

.43 

.02 

.05 

.61 

1  .91 

•  37 

.11 

1.49 

2^52 

l.Bl 

1.30 

.21 

•  02 

PITTS  RANCH 

.04 

•  41 

.74 

.36 

.27 

.12 

.92 

1.14 

.11 

.72 

•  62 

•  36 

.16 

.10 

.26 

PLACERV I LLE 

7.76 

.41 

1  .03 

•  86 

.50 

.96 

•  21 

•  17 

.68 

1*27 

1*96 

.09 

.02 

T 

PLACERV I LLE    I  FG 

8.42 

.40 

2.87 

1.04 

•  IB 

.13 

T 

.64 

U26 

1.72 

.13 

.03 

PLYMOUTH 

4.90 

.91 

•  70 

.26 

.75 

.55 

•  99 

1.12 

POINT  ARENA 

9.72 

.03 

.11 

.89 

.06 

.29 

.63 

.54 

.86 

.68 

T 

1.40 

.44 

•  07 

.45 

1.29 

•  29 

•  16 

.40 

•  69 

POINT  ARGUELLO  WB  R 

3.16 

T 

.02 

1.12 

.14 

.49 

.15 

•  96 

.15 

.40 

•  06 

•  02 

.09 

T 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

3.80 

.05 

.92 

.03 

.36 

.22 

1.11 

.06 

•  72 

•  11 

•  17 

•  03 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

4.57 

.02 

•  03 

.02 

*e9 

.46 

.80 

.05 

•  49 

.27 

.03 

•  91 

.69 

.08 

•  01 

POMONA 

2.82 

T 

UIO 

1*05 

.24 

.11 

•  05 

•  27 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

3.53 

T 

.04 

.02 

.17 

•  55 

•  64 

•  06 

.25 

.24 

•  35 

T 

•  07 

.26 

T 

•  46 

•  39 

•  01 

PORTERVILLE 

1.33 

•  10 

.06 

.28 

.06 

•  92 

.01 

.01 

•  12 

•  17 

PGR TOLA 

4*16 

.67 

.26 

•  90 

.40 

.23 

•  30 

T 

.09 

.17 

T 

•  79 

.53 

.06 

POSEY  3  E 

3*76 

*01 

.35 

1.50 

•  19 

•  43 

•  39 

.26 

.09 

•  19 

.39 

T 

POTTER  VALLEY  PH 

8*3'. 

.07 

•  36 

.63 

.11 

*05 

1.35 

.01 

1.15 

.67 

.25 

.79 

•  93 

•  18 

.63 

.36 

.31 

*47 

•  20 

POWAY  VALLEY 

2.94 

.61 

1.00 

.02 

.78 

.11 

•  42 

PRIEST  VALLEY 

4.49 

.05 

.69 

1.18 

.23 

.04 

.75 

.02 

T 

.30 

.13 

.62 

•  41 

•  11 

OUINCY  RS 

7.51 

•  93 

.75 

.63 

.37 

•  95 

.20 

.16 

.78 

.20 

.79 

•  57 

•  39 

.91 

.32 

T 

RAMONA  SPAULDI NG 

3.55 

.14 

.39 

.27 

.97 

.03 

.21 

1.23 

.01 

•  30 

RANCHITA 

3.16 

.56 

•  80 

.44 

•  40 

.35 

.61 

RAN05BURG 

1.14 

.18 

•  2B 

.15 

.13 

.18 

.22 

RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 

3.90 

T 

.01 

.89 

.33 

.71 

.20 

.59 

.11 

1.01 

.05 

RED  BLUFF  WB  AP  R 

4*63 

T 

.10 

T 

.50 

.15 

.39 

.04 

.50 

T 

T 

1.19 

.28 

.49 

.30 

•  01 

.20 

T 

.22 

T 

.2* 

REDDING  FIRE  STA  2 

8.42 

.17 

•  37 

.29 

.24 

•  94 

.36 

.06 

.03 

1.72 

,76 

.04 

.62 

.81 

.02 

.80 

.61 

.20 

.39 

.09 

REDLANOS 

2.42 

T 

•  46 

.15 

.80 

.06 

.62 

.03 

.30 

REDWOOD  CITY 

4.51 

•  25 

1.06 

.24 

.79 

•  02 

.73 

•  11 

.01 

.23 

.01 

.32 

.69 

.05 

8««  r«r«r*iue  not«a  follovinc  StktloD  Indax. 
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DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 

CONTINUED  JANUARY  19£0 


"d 

O 

Day  of  month 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

4      5  6 

1 

7 

1 

9 

1 

10 

1 

11 

12 

1 

13 

14 

15 

lb     1/  lo 

19 

1 

21 

nn 

Z4 

Zo 

ZD 

__ 
Zo  1 

30 

31 

REPRESA 

3.  93 

.07 

.06 

.38 

.34 

.39 

.02 

.20 

.03 

.39 

•  04 

1.15 

.41 

.34 

.01 

RICHMOND 

4.32 

.01 

.37 

■  56 

.49 

.05 

•  50 

■  42 

.57 

.10 

■  13 

.19 

.43 

.33 

.17 

.01 

RIO  VISTA 

3.00 

.07 

.57 

.31 

.51 

.06 

.21 

.40 

.05 

.02  T 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

.60 

.18 

.55 

.38 

.17 

•  05 

.10 

RIVERSIDE  CITRUS  E   S  R 

1  *9C 

.04 

.53 

.64 

.50 

•  01 

.04 

.14 

ROCKLIN 

5.02 

.10 

.63 

.40 

.50 

.90 

.20 

■  12 

.69 

.95 

.50 

.03 

:„ 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 

12.03 

2.12 

.25 

.18 

1.13 

1.50 

.50 

.15 

.05 

.05 

•  03 

1  .97 

.  79 

.02 

.64 

.42 

.  37 

1.11 

.02 

SACRAMENTO  WP  AP  R 

3.*3 

.02 

.20 

.56 

.11 

.25 

.01 

■  35 

.01 

.65 

.04 

.01 

.89 

.30 

.03 

T 

.02 

.16 

.54 

.13 

.34 

T 

■  32 

.01 

T 

.55 

.03 

.60 

.34 

.01 

T 

SAINT  HELENA 

•  ^ 

.05 

.35 

.  34 

1  .13 

.06 

1  .  10 

■  56 

T 

1.02 

•  26 

.52 

1  .  22 

.19 

.  19 

.10 

.03 

SAINT  JOHN 

5.25 

1.05 

.22 

.45 

.35 

• 

.24 

.24 

1  .37 

.16 

T 

.53 

.26 

T 

.16 

.22I 

SAINT  MARYS  COLLEGE. 

5.83 

T 

.31 

.43 

.99 

.03 

1.17 

.60 

.35 

.05 

.43 

.66 

.76 

.05 

SALINAS   2  E 

2*85 

T 

.04 

.11 

.21 

1.03 

■  06 

.83 

.19 

T 

.  1  3 

T 

.09 

.05 

.11 

T 

•  01 

.03 

.07 

.57 

.58 

T 

.01 

1.04 

.02 

T 

.  1 1 

.20 

.03 

.11 

SALINAS  OAH 

4*4C 
* 

.03 

T 

1.76 

.06 

.28 

.03 

.  33 

.71 

.04 

T 

.40 

.50 

.20 

.04 

SALSIRUEDES  GAGING  STA 

.15 

.71 

2.00 

.03 

.88 

.44 

.41 

.51 

.40 

.04 

SALT   SPRINGS  PH 

6.oe 

T 

T 

.  30 

.09 

1.83 

.43 

.59 

.13 

.33 

.09 

.  32 

.36 

.75 

.71 

.15 

SALYER  RS 

4.71 

• 

.08 

.19 

.  60 

.04 

T 

.44 

.41 

■  24 

•  06 

.45 

.16 

.06 

.04 

.38 

.20 

.14 

•  65 

T 

.35 

1.27 

.09 

1.04 

.  26 

■  06 

•  54 

.01 

.  ro 

.07 

.36 

.01 

SAN  ANTO  10 

' 

1  .04 

.18 

.33 

.07 

.77 

•  07 

•  04 

.79 

.08 

.55 

.26 

.01 

SAN  ARDO 

2.7* 

.02 

1.64 

.07 

.12 

.01 

■  03 

•  20 

.21 

.06 

.25 

.13 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

3.30 

1.13 

.27 

.90 

.43 

•  25 

T 

.06 

.  26 

SAN  CLEMENTE  DAM 

5.12 

.07 

.05 

.03 

.53 

.57 

1.20 

.09 

.  29 

.74 

.26 

.40 

•  75 

.  1  4 

SANOBERG  PTL  STA  FC1306 

J  *  J* 

.13 

2.00 

.42 

.56 

.05 

.09 

SANDBERG  WB  //R 

* 

T 

.32 

1  .34 

.16 

.07 

.16 

T 

.03 

.03 

.07 

SAN  DIEGO  W6  AP  R 

2  99 

.03 

T 

.47 

.03 

1.21 

.01 

.55 

.34 

.14 

.21 

SAN  DIMAS  FIRE  WON   FC  95 

3.26 

T 

.24 

1.12 

.98 

.33 

■  1 1 

.01 

.06 

•  41 

SAN  EMIGDIO  RANCH 

1.42 

.28 

•  02 

.  26 

.29 

.09 

.32 

.  12 

.04 

FERNANDO 

•  0* 

.87 

.  97 

.22 

.33 

.35 

.03 

S  F  RICHMOND  SUNSET  fl 

• 

.11 

.51 

.92 

.05 

.75 

.26 

.61 

•  21 

.45 

.23 

•  14 

.01 

SAN  FRANCISCO  WS  AP  R 

4  49 

T 

T 

.09 

.44 

.97 

.07 

.66 

T 

.  14 

.73 

T 

.23 

T 

.35 

.72 

•  07 

T 

T 

T 

.02 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

4.04 

T 

.13 

.48 

1  .01 

.05 

■  65 

.13 

.52 

•  01 

.21 

.30 

.44 

.11 

T 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

4. OB 

.03 

1.71 

.15 

1. 10 

.  25 

,36 

,03 

.11 

.  34 

SAN  GABR  I  EL  DAM  FC  t»258E 

.02 

1.99 

.10 

1  .06 

.09 

.  33 

.25 

.07 

.20 

.39 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEP T 

3*26 
* 

1  .29 

1.21 

.35 

.20 

.01 

.14 

.06 

SAN  GRE60RI0  3  SE 

6,32 

.04 

.04 

.15 

.68 

.76 

.47 

.90 

.02 

1.20 

.17 

.03 

.51 

.51 

.73 

.09 

T 

•  02 

SAN  JACINTO 

2.74 

.83 

.23 

.76 

.31 

.16 

.43 

T 

SAN  JOSE  R 

2.91 

.02 

.62 

.40 

.29 

•  24 

.06 

•  01 

.62 

.01 

.18 

.  36 

•  10 

T 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

.03 

•  01 

■  01 

1.11 

.  1  1 

.62 

T 

■44 

.68 

.05 

.29 

.  82 

•  06 

SAN  MARCOS  RANCH 

5  .04 

3.00 

■  1  5 

.59 

.  23 

.42 

•  22 

.25 

.18 

SAN  MATEO 

3.91 

T 

1  .60 

.12 

.65 

.52 

.14 

.01 

T 

.06 

T 

.22 

•  41 

.17 

T 

•  01 

SAN  PEDRO 

2.6B 

.06 

.90 

.50 

.83 

.24 

•  10 

.05 

SAN  RAFAEL 

8.99 

.  12 

.55 

1  .29 

.10 

1  .69 

1  .  20 

1.18 

.19 

.  89 

.58 

.43 

.  77 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

■  81 

1  .31 

T 

.88 

T 

.09 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 

3*69 
* 

.03 

■  64 

.53 

1.22 

.03 

T 

.74 

.08 

.42 

SANTA  ANITA  FERN  FC  432 

4.51 

.11 

1^71 

.18 

1.01 

.22 

•  50 

.12 

.54 

•  12 

SANTA  BARBARA 

3.12 

■  05 

1  ^44 

.03 

.49 

.21 

.15 

.20 

.02 

SANTA  BARBARA   FAA  AP 

3.98 

.72 

1.10 

.62 

,55 

•  1  8 

SANTA  BARBARA   TV  PEAK 

.02 

•  70 

2.90 

.45 

.63 

.37 

.22 

.25 

.74 

1.11 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

•  03 

•  38 

1  .02 

.20 

.  34 

.52 

.20 

.21 

.15 

SANTA  CRUZ 

8.98 

.03 

1.03 

1.05 

.68 

2.22 

.03 

1.08 

.18 

.45 

1.10 

,02 

,91 

.15 

.02 

.02 

.01 

SANTA  FE  DAM 

2.98 

.30 

.82 

1.03 

.49 

.04 

.30 

SANTA  MARGARITA    2  SW 

5.48 

.03 

.09 

.44 

1.47 

•  55 

.07 

.67 

.39 

T 

T 

.28 

.03 

•  75 

.60 

.11 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

^' 1  T 

.02 

.03 

.05 

•  05 

1.79 

•  20 

•  66 

.02 

.50 

•  58 

.02 

.09 

.25 

1  .04 

.30 

SANTA  MARIA  WS  AP  R 

* 

T 

1  •Od 

.41 

•  48 

T 

.69 

•  11 

.30 

.11 

.01 

'"' 

SANTA  P40NICA 

3.  81 

• 

1.55 

1.32 

.42 

•  18 

T 

• 

.  34 

SANTA  MONICA  PIER 

3.38 

•  03 

1.17 

1  .28 

.45 

•  16 

SANTA  PAULA 

3.95 

2.00 

.01 

.68 

.51 

.40 

.06 

*  1 1 

.16 

SANTA  ROSA 

.11 

.05 

.70 

.43 

.68 

.13 

.64 

•  28 

.30 

.17 

.58 

.24 

•  18 

■  50 

.  44 

•  04 

•  05 

•  10 

.03 

SANT 1  AGO  DAM 

* 

.34 

.32 

.95 

.56 

.10 

SAUGUS  POWER  PLANT  1 

3  74 

.37 

.89 

.74 

.71 

.01 

.02 

.06 

.36 

.58 

SAWYERS  BAR  RS 

5.B3 

.10 

.29 

1.83 

1  .39 

.24 

.  1  1 

•  08 

.07 

*3% 

*  ^7 

.53 

SCOTIA 

6.20 

T 

.05 

.01 

.06 

1  .09 

.04 

.05 

.23 

=  90 

.58 

.05 

SEARSVILLE  LAKE 

.51 

■  64 

.53 

.35 

1.29 

.74 

.54 

.03 

.15 

.06 

.08 

.84 

.02 

.01 

SEPULVEOA  DAM 

2*98 

T 

1  .18 

.09 

1.00 

T 

T 

.34 

.15 

'11 

*^ 

SHASTA  DAM 

12.41 

.02 

.78 

.27 

.40 

.62 

.61 

.22 

.09 

T 

.23 

2.55 

.27 

2.35 

.71 

.71 

U94 

T 

.64 

SHELL  ABS  PLANT 

3.30 

■  69 

.52 

1.12 

.62 

.10 

.25 

SHELTER  COVE 

7,75 

.09 

.67 

1  .03 

.08 

.93 

.05 

.04 

■  68 

•  09 

.19 

SHI NGLE 

.37 

.99 

.52 

•  16 

•  90 

.20 

.15 

^  *55 

1.10 

.03 

SHINGLETOWN  2  E 

6*  58 

.05 

•  95 

.15 

.60 

.45 

•  65 

.20 

■  25 

.0 

.30 

.05 

* 

.80 

SIERRA  CITY 

13.72 

T 

.03 

3^01 

1  .32 

I. 01 

.05 

1*70 

.33 

.15 

T 

.02 

1.16 

.10 

1.60 

2.05 

.55 

.50 

•  14 

SIERRAVILLE  RS 

4.66 

T 

T 

T 

.52 

.42 

1.24 

.03 

•  57 

■  09 

.12 

.15 

.05 

*nl 

*nf 

•  04 

•  0« 

SIGNAL  HILL  FC  *19 

2.13 

•  42 

.59 

.04 

.  79 

.17 

'01 

SKA6GS  SPGS  LAS  LOMAS 

.19 

.12 

1.46 

.27 

•  62 

1.05 

.50 

.60 

.40 

^  *  32 

.22 

.95 

*02 

.5 

.35 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

^3**1 
* 

•  07 

•  62 

•  34 

.10 

•  42 

.02 

.05 

02 

95 

48 

* 

SNOW  CREEK  UPPER 

1.90 

.03 

.67 

.70 

.50 

.26 

SNOW  LAB  CEN  SIERRA  //O 

12.67 

•  03 

1  .40 

1^35 

1.50 

•  63 

1.  57 

■  36 

.30 

.42 

SOLEDAO 

2.29 

.05 

.59 

•  11 

.30 

.23 

.37 

.14 

,08 

* 

SOMESBAR  1  W 

.0* 

.55 

1.75 

•  16 

.03 

•  73 

.24 

.45 

.*5 

SOM IS  3  NE 

• 

1.33 

.02 

.88 

.41 

.23 

** 

50H IS  3  NW 

1.65 

.08 

.79 

.53 

.47 

.15 

.17 

SONOMA 

4,77 

.09 

.33 

•  23 

•  70 

T 

1.05 

.  83 

*  ^  I 

*  '  0 

.13 

.07 

SONORA 

5.61 

.05 

1.33 

■  49 

.63 

.02 

.42 

.34 

.43 

1.12 

.  39 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

6.95 

.05 

.06 

1.26 

•  27 

•  65 

.36 

•  37 

■  01 

.69 

•  30 

1 .  84 

1.02 

.05 

SPAORA  PAC  FC   356  C 

2  .89 

1.26 

U03 

.26 

•  06 

.02 

.26 

SPRECKELS  HHY  BRIDGE 

2  66 

.05 

•  10 

.22 

■  26 

.41 

.78 

.31 

.18 

■  25 

.08 

.03 

SPRINGVILLE  7  ENE 

3.59 

.02 

•  41 

1.20 

.14 

.78 

.06 

•  18 

.33 

•  41 

.  36 

.09 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

8.87 

T 

.01 

T 

.85 

1  .23 

1.08 

■  25 

U32 

■  01 

.22 

•  45 

T  T 

.71 

1  .04 

1.07 

.21 

SQUIRREL    INN  2 

1.97 

,95 

2.12 

.11 

.53 

•  92 

.10 

*  ^  ^ 

*  53 

1.67 

STANDISH  *  MICKEY   ST  PK 

10.75 

.09 

.09 

2.60 

•  06 

•  96 

.44 

.55 

.37 

.03 

41 
** 

.16 

25 

* 

*03 

* 

54 
*  * 

86 

STANISLAUS  PH 

5  52 

T 

.06 

-05 

1.51 

.62 

.43 

.32 

.36 

■  19 

.17 

.40 

•  68 

.72 

.16 

STIRLING  CITY  RS 

13.70 

1.90 

.42 

.30 

.60 

1.79 

.26 

•  62 

1.93 

STOCKTON  FAA  AP 

1.99 

.23 

.17 

.59 

.02 

.16 

•  03 

*7i 

.01 

.36 

STOCKTON  FIRE   STA  fc 

T 

T 

•  42 

.13 

.40 

•  65 

.05 

•  20 

'Z 

*02 

.0: 

*16 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

.03 

.55 

.37 

•  38 

.15 

.09 

•  16 

01 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

12.88 

.04 

.01 

1.46 

■  18 

1.12 

1.40 

.17 

• 

.65 

.07 

.02 

.64 

1  .93 

.17 

.65 

.93 

.89 

.09 

2.11 

.35 

.01 

STONYFORD  RS 

4.83 

•  55 

.59 

•  13 

.14 

• 

.36 

'11 

^  *29 

'7( 

.09 

.22 

.11 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

4.40 

T 

•  37 

.13 

.20 

.67 

.01 

'11 

!o3 

04 

.14 

.03 

STRAWBERRY  VALLEY 

.73 

3.13 

•  95 

1.23 

2.06 

.41 

.88 

.22 

'3c 

1  .46 

* 

1  .60 

SUET  Ranch 

^4'lC 

1.62 

.05 

•  93 

•  54 

.53 

53 

SUNL AND 

2.99 

•  20 

1.20 

•  87 

•  16 

.17 

T 

•  36 

.01 

SUSANA  KNOLLS 

3.27 

.02 

1*42 

*29 

.72 

.34 

.26 

.06 

.08 

SUSANVILLE 

0  2.67 

.19 

.43 

.42 

.06 

.28 

.07 

.19 

.  20 

.04 

*n6 

*0' 

SUSANVILLE  AP 

.07 

.15 

.34 

.17 

.21 

.13 

.10 

1  *43 

.19 

SUTTER  HILL  RS 

6.08 

.09 

.69 

1.05 

.27 

.76 

.09 

.13 

.02 

.52 

TABLE  MOUNTAIN 

3  39 

T 

T 

.89 

T 

.46 

.33 

•  65 

T 

.39 

T 

T 

.18 

.19 

•  30 

01 

.03 

TAHOE 

5.17 

.54 

.62 

.72 

•  16 

.76 

•  10 

•  27 

!ie 

TEHACHAP I 

1.50 

T 

.20 

•  02 

.48 

.01 

.14 

•  42 

■  03 

.05 

.05 

TEJON  RANCHO 

T 

.12 

T 

.55 

.08 

.07 

•  67 

■  22 

T 

.20 

.24 

.02 

.02 

.17 

.90 

.5'? 

.25 

.11 

.24 

.41 

.20 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

2.29 

.09 

.19 

.56 

.01 

.06 

.75 

.04 

.07 

.39 

.31 

.04 

TIGER  CREEK  PH 

7,85 

.54 

.18 

2.08 

1.02 

•  46 

.40 

.44 

.02 

.21 

.28 

.85 

.96 

TOPANGA  PATROL    STA  FC  6 

6.02 

.21 

2.48 

2.00 

.57 

.21 

.03 

.45 

.08 

TORRANCE 

4.20 

.23 

1.25 

•  23 

.87 

1.23 

.29 

T 

.05 

.02 

TRACY  CARBONA 

1.69 

T 

.04 

.48 

.15 

.05 

.30 

.12 

.12 

T 

.10 

.11 

.19 

.12 

.01 

TRACY  PUMPING  PLANT 

2.27 

.09 

.74 

.08 

.32 

.12 

.05 

.35 

.32 

.45 

.27 

•  11 

.99 

.04 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

5.55 

.20 

.83 

.90 

.19 

.17 

.08 

.03 

T 

T 

.59 

.80 

-  11  - 


DAILY  PRECIPITATION 


CONTINUED 


Day  of  month 


Station 

Tot. 

1  1 
^  1 

2  1 

3 

4   1  5 

6 

7  1   8   1  9 

10  1 

11  1 

1 

12 

13  I 

14  1 

15 

16     17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

««  i 

22 

i 

««  1 

23 

1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

TMNA 

■  *6 

T 

•  05 

.20 

.02 

T 

.09 

•  10 

TRUCKEE  RS 

5*56 

.01 

.35 

.66 

1.31 

.06 

.70 

.09 

.17 

.41 

T 

1.06 

.52 

.10 

.12 

TOLEFIELD 

.90 

.18 

.21 

.17 

.09 

.05 

.06 

.04 

TVLEUAKE  //R 

.57 

•  06 

T 

.02 

.10 

•  02 

.09 

.02 

,07  ,02 

•  02 

.02 

.02 

■  03 

.04 

T 

TURtOCK 

1.9* 

T 

•  55 

.11 

.18 

.04 

•  32 

T 

.36 

.33 

.03 

TURNTABLE  CREEK 

13.15 

•  02 

.01 

.84 

.10 

.17 

1.31 

•  65 

■  19 

-15 

T 

.02 

T 

.15 

2.23 

.17 

1.81 

1.00 

1.21 

2.36 

T 

.54 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

2.37 

.37 

1.03 

.81 

.16 

TWENTYMIME  PALMS 

.09 

.02 

.06 

.01 

TWIN  LAKES 

6.17 

T 

T 

.51 

.45 

1.31 

.37 

.76 

.30 

•  17 

.23 

.55 

.32 

.63 

.46 

.02 

6*08 

.05 

.27 

.35 

.25 

•  12 

1  .07 

.03 

.58 

.98 

,19 

.53 

.43 

.30 

.35 

.22 

.23 

.13 

UK  I AH  4  W 

B.97 

•  08 

.07 

.26 

.01 

•  36 

.95 

.59 

.69 

.55 

T 

T 

.52 

.62 

,01 

.45 

.99 

.62 

.21 

.32 

.67 

UNION  OIL  STEARNS  ASS 

3.31 

.10 

1.10 

1.25 

.55 

,03 

.26 

UCLA 

4.12 

.04 

1 .07 

2.02 

.  37 

.14 

UPLAND  3  N 

2.61 

1.01 

.01 

•  86 

.01 

.  30 

.10 

.02 

.09 

.21 

UPPER  LAKE  7  H 

6.30 

•  11 

.20 

.53 

.36 

•  10 

1.20 

.02 

•  45 

.35 

.36 

.93 

.61 

.18 

.37 

.24 

.15 

.15 

•  06 

UPPER  LAKE  RS 

7.39 

.09 

.31 

.29 

1  .43 

.01 

.62 

.09 

•  01 

.01 

1.01 

.45 

1  ,01 

.55 

.17 

.32 

.23 

.07 

.14 

.58 

UPPER  MATTOLE 

15.49 

.10 

.86 

.24 

.92 

•  30 

.  16 

1.15 

.03 

1.17 

.94 

.45 

,78 

2.22 

.48 

1.20 

1.05 

1.06 

.10 

.26 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTERS 

4.39 

.01 

.01 

.25 

.49 

.53 

.OS 

.68 

•  18 

ill 

.03 

VACAVI LLE 

4.86 

.14 

.24 

.74 

.12 

.73 

.74 

.08 

.92 

.03 

.30 

.10 

.06 

VALLEY  CENTER  3  NE 

4*()0 

.17 

.95 

1,10 

.65 

.92 

•  02 

,61 

.36 

VALYERMO  RS 

1.46 

.80 

.40 

.15 

.03 

.02 

T 

.06 

VAN  NUTS  CITY  HMSE  FC  15 

2.87 

T 

1.04 

.18 

1.03 

T 

T 

.37 

.02 

T 

.10 

.13 

VENTURA 

3.80 

T 

2.05 

.04 

.56 

.07 

•  46 

.40 

.08 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

.68 

.35 

.  15 

•  12 

T 

.01 

.05 

VINCENT   FIRE  STA  FC  120 

1.32 

.57 

.  17 

.22 

•  17 

.19 

VINTON 

1*85 

T 

T 

.16 

.12 

.45 

.15 

.15 

T 

•  06 

T 

.08 

.54 

.10 

T 

.04 

VISALIA 

1.32 

.26 

.06 

.20 

.10 

•  36 

T 

.17 

.17 

VISTA  1  W 

3.70 

.  19 

.69 

.12 

1.43 

•  01 

.46 

•  30 

VOLCANOVILLE 

10.23 

T 

T 

.90 

1.18 

•  83 

•  58 

1.18 

.30 

•  15 

T 

.79 

.03 

1.84 

2.08 

.25 

■  09 

T 

•  03 

VOt-LWERS 

14.42 

T 

.10 

T 

•  32 

T 

.21 

•  67 

•  65 

.27 

•  15 

T 

.02 

.27 

2.18 

.35 

.01 

2.25 

3.02 

•  38 

1.62 

.12 

•  83 

VOLTA  PM 

4.86 

.25 

.48 

.41 

.40 

•  51 

.11 

.  30 

•  11 

T 

.35 

.50 

.01 

.29 

•  20 

•  03 

.03 

•  29 

T 

•  59 

WALLACE 

3*61 

.09 

.27 

■  62 

.10 

•  50 

•  35 

.35 

.23 

.47 

.07 

.56 

WALNAR  SCHOOL 

4.44 

.16 

.22 

.68 

•  73 

•  68 

•  06 

•  42 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

3.66 

•  06 

.23 

.39 

.55 

•  04 

•  52 

•  17 

•  27 

.06 

.30 

.10 

.36 

.61 

WALNirr  CREEK  *  E 

3.28 

.05 

.25 

.39 

.51 

•  06 

.34 

•  23 

.22 

.02 

.33 

.24 

.23 

.40 

.01 

WALNUT  GROVE 

3*43 

.10 

.70 

.20 

.54 

.14 

•  10 

.30 

.15 

,54 

.65 

.01 

WALNUT  PATROL  STA  FC102B 

3.17 

1.25 

.01 

1.22 

•  34 

.13 

T 

.22 

WARNER  SPRINGS 

3.12 

.15 

.03 

.05 

1.07 

.05 

WASCO 

.93 

.36 

•  10 

.14 

■  02 

•  14 

.04 

.10 

•  03 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

4.97 

T 

.12 

.11 

.57 

.20 

.82 

.35 

.78 

.06 

.47 

.05 

1.33 

.11 

T 

WEAVERVILLE  RS 

6.69 

.17 

.89 

.04 

.08 

•  54 

•  10 

•  20 

.07 

•  02 

T 

T 

.30 

.32 

.12 

.03 

.74 

.70 

•  85 

•  78 

.04 

.70 

WEED  1  S 

2.69 

.06 

.34 

T 

.05 

.07 

.40 

•  03 

.20 

.04 

T 

.45 

,55 

.07 

.14 

.03 

.26 

WESTHAVEN 

1.13 

.65 

.10 

.13 

WEST  POINT   3  SW 

5.85 

.62 

.47 

1*51 

•  81 

•  22 

•  24 

.22 

.24 

.13 

.55 

.54 

,30 

WHISKETTOWN 

• 

.01 

.05 

.65 

1  .03 

.28 

•  29 

•  13 

T 

T 

.01 

.46 

2.60 

2.01 

1  .04 

.66 

1.15 

.01 

• 

• 

WHITE  MOUNTAIN  1 

.44 

T 

T 

.10 

.14 

.10 

T 

T 

•  10 

T 

WHITTIER  FC   106  C 

2.54 

T 

.78 

.01 

1.16 

.34 

•  08 

.05 

.12 

WILL lAMS 

3.24 

.05 

.29 

.55 

.01 

.09 

•  15 

•  24 

.03 

.01 

WILLOWS 

4.12 

.03 

.22 

.52 

•  12 

.11 

.21 

.16 

.2! 

1  .37 

.16 

.0' 

.52 

.16 

.o: 

.23 

WINTERS 

3.90 

.09 

.29 

.67 

.11 

.40 

.23 

.30 

T 

.90 

T 

.21 

.48 

,22 

WOFFORD  HEI6HTS 

2.31 

.08 

.18 

.88 

.40 

.43 

•  04 

.14 

.02 

.11 

.03 

WOODFOnOS 

1.95 

.06 

.03 

.08 

.17 

*75 

.04 

.16 

T 

•  18 

.07 

.08 

.29 

.02 

WOODLAND  1  WNW 

2.64 

.02 

.20 

.47 

•  06 

•  19 

.13 

.25 

.  19 

.43 

.02 

.10 

.33 

.15 

.09 

T 

.01 

T 

WRIGHTS 

10.55 

.16 

2.02 

.86 

1.03 

1.21 

.05 

1.60 

1.38 

1.04 

.20 

TOttBA  LINDA 

2*58 

.98 

.90 

.55 

.15 

YOSEMITE  NP 

4.03 

T 

.06 

•  03 

.74 

.21 

.41 

.47 

.32 

.05 

.28 

.24 

.78 

.44 

T 

YRKA 

1.92 

.02 

.04 

.05 

1.05 

•  09 

•  09 

.06 

.02 

.01 

.04 

.06 

.30 

.09 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  Of  Monlh 


8      9     10    11     12    13    14  I  IS    IB    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


4  Inches  (a) 


STATION  1 
12  Inches  (b) 


STATION  2 
18  Inches  (c ) 


6  Inches  (d) 


1.5  Inches  (e) 
4.5  Inches 
9  Inches 

15  Inches 

21  Inches 

30  Inches 

66  Inches 
102  Inches 
138  Inches 


47  46  45 
37     34  37 


45  43 
43  41 


49  48  47 
48     47  46 


10:17A 
34  - 


60 


DAVIS  AGRICULTURAL  COLLEGE 


47  49  47 
39    38  40 


47  46 
46  46 


47     48  48 
39  39 


48  48  49 
42    45  45 


46  46 
42  44 


47  47 
46  47 


51  51  53 
41     44  49 


46  50  48  48  47 
46     44     39  I  38  41 


43  47 

39  I  38 


48  49  46  52  51 
37    40  I  42    43  45 


RIVERSIDE  CITRUS  EXPERIMENT  STATION 


46  47  46 
45     45  44 


47  47  47 
47     47  47 


51  49  51 
49     48  45 


44  42  12 
42     40  40 


47  47  45 
47     45  45 


42  42  42 
40     38  39 


45  45 
45  45 


44  44  44 
40     40  41 


44  44  45 
43     43  44 


47  56  53 
46     47  48 


48  49 
44  46 


52  55  57 
50    49  49 


50  50  50 
48    48  48 


54  58  57  59 
50    48     51  48 


50  51 
46  47 


46  47 
45  46 


48  48 
48  48 


49  49 
48  49 


48  49  49  49  49  49  50  - 
42    45     42  I  42     39    41  1  42  43 


54  56  54 
46     48  52 


55  56  56 
52     51  49 


54  56  53  - 
49    49     51  49 


SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 


53 
59 
59 


53  - 

59  - 
59  - 


52  - 
57  - 
59  - 


(a)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  ADOLPH  FRESE  SOIL  THERMOGRAPH. 

(b)  RAMONA  SANDY  LOAM  --  BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  THE  SUN.     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM  --  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,  SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(d)  SALINAS  SILTY  CLAY  LOAM.     BARE  GROUND  EXPOSED  TO  SUN.     DATA  FROM  TAYLOR  RECORDING  THERMOGRAPH. 

(e)  SANDY  LOAM  —  UNDER  GRASS.     ASPECT,  E;  SLOPE,  36%.     DATA  FROM  THERMISTORS  WITH  COLMAN  SOIL  MOISTURE  INSTRUMENT. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1960 


SlatiOD 


Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

 L 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

30 

25 

28 

32 

37 

45 

42 

41 

36 

40 

36 

32 

34 

32 

26 

28 

39 

40 

43 

39 

47 

45 

46 

44 

46 

■43 

43 

44 

51 

49 

50 

39  •2 

MIN 

-15 

-  5 

-  3 

-  5 

-  4 

14 

29 

24 

21 

26 

21 

-  4 

-17 

11 

-  5 

-  5 

14 

24 

21 

22 

20 

12 

26 

22 

24 

27 

28 

27 

31 

26 

22 

13.8 

MAX 

51 

43 

37 

40 

47 

54 

50 

55 

47 

43 

51 

44 

46 

47 

40 

42 

47 

53 

54 

67 

60 

57 

55 

58 

58 

55 

53 

59 

62 

61 

61 

51.2 

MIN 

2* 

21 

25 

28 

22 

28 

37 

41 

39 

39 

40 

33 

30 

31 

32 

31 

33 

36 

39 

43 

45 

46 

47 

43 

46 

41 

44 

47 

51 

46 

38 

37.1 

MAX 

48 

52 

53 

55 

60 

63 

67 

67 

67 

55 

61 

50 

51 

55 

47 

61 

54 

56 

60 

69 

68 

68 

69 

72 

66 

62 

60 

74 

77 

71 

67 

60.6 

MIN 

37 

30 

33 

35 

32 

32 

40 

42 

40 

48 

43 

43 

33 

33 

37 

32 

32 

35 

35 

38 

40 

42 

43 

43 

45 

50 

42 

40 

45 

47 

44 

39.1 

MAX 

34 

30 

26 

28 

24 

33 

41 

42 

41 

38 

33 

34 

33 

31 

40 

41 

36 

34 

38 

37 

40 

40 

46 

50 

46 

41 

44 

39 

44 

46 

51 

38.2 

MIN 

0 

-15 

-  8 

-12 

-  8 

-  2 

24 

30 

25 

23 

25 

8 

-  1 

2 

4 

1 

5 

22 

24 

20 

16 

23 

22 

28 

29 

32 

27 

30 

32 

33 

35 

15.3 

MAX 

41 

41 

45 

58 

56 

51 

58 

48 

43 

46 

45 

43 

45 

36 

45 

49 

49 

41 

46 

50 

47 

49 

53 

61 

49 

50 

49 

56 

56 

54 

51 

48.4 

MIN 

29 

26 

26 

37 

36 

33 

39 

41 

36 

40 

32 

26 

32 

32 

30 

32 

34 

34 

34 

37 

41 

45 

42 

43 

46 

42 

44 

42 

42 

45 

40 

36.6 

MAX 

54 

48 

49 

52 

54 

51 

53 

54 

51 

46 

57 

56 

52 

58 

52 

64 

56 

55 

47 

53 

53 

50 

63 

50 

59 

60 

61 

6  1 

61 

60 

64 

54.6 

MIN 

36 

23 

27 

32 

23 

29 

34 

42 

43 

43 

45 

40 

38 

36 

34 

33 

29 

30 

32 

34 

35 

44 

44 

45 

47 

50 

43 

44 

40 

43 

39 

37.3 

MAX 

42 

45 

46 

47 

42 

57 

60 

60 

62 

56 

56 

48 

43 

48 

46 

45 

48 

49 

65 

56 

64 

62 

66 

66 

64 

59 

59 

60 

67 

75 

75 

56.7 

MIN 

27 

24 

25 

27 

27 

27 

27 

38 

38 

43 

39 

36 

29 

30 

31 

30 

30 

28 

36 

37 

41 

44 

42 

44 

44 

39 

41 

37 

40 

36 

37 

34.6 

MAX 

52 

53 

52 

55 

55 

58 

58 

56 

67 

53 

49 

47 

46 

45 

45 

45 

50 

62 

66 

63 

61 

61 

65 

60 

58 

58 

60 

64 

71 

70 

66 

56.2 

MIN 

2a 

28 

26 

25 

22 

20 

20 

33 

33 

39 

32 

28 

26 

26 

27 

25 

26 

26 

31 

32 

39 

46 

40 

40 

39 

40 

35 

35 

40 

40 

40 

31.8 

MAX 

45 

45 

42 

51 

53 

50 

54 

51 

44 

53 

54 

45 

49 

48 

47 

49 

50 

50 

48 

56 

60 

54 

61 

64 

53 

58 

54 

55 

62 

66 

64 

52.6 

MIN 

24 

26 

25 

26 

28 

28 

37 

41 

40 

40 

42 

31 

28 

29 

32 

27 

30 

31 

34 

40 

42 

45 

45 

46 

45 

46 

43 

45 

43 

43 

42 

36.2 

MAX 

57 

56 

56 

55 

58 

64 

60 

59 

68 

61 

62 

60 

57 

58 

56 

57 

57 

57 

56 

57 

60 

65 

62 

60 

65 

64 

60 

61 

65 

63 

63 

59.6 

MIN 

38 

39 

35 

42 

43 

44 

46 

47 

47 

49 

60 

42 

40 

42 

43 

41 

40 

44 

43 

43 

47 

60 

49 

50 

50 

49 

45 

46 

49 

49 

50 

44.9 

MAX 

52 

53 

51 

54 

60 

64 

65 

62 

58 

50 

51 

54 

51 

57 

59 

64 

56 

70 

63 

72 

65 

64 

58.9 

MIN 

13 

21 

19 

23 

27 

34 

36 

37 

34 

29 

34 

32 

25 

35 

32 

36 

46 

45 

30 

37 

35 

37 

31.7 

MAX 

42 

43 

55 

59 

65 

63 

66 

45 

42 

43 

43 

50 

46 

46 

51 

52 

51 

60 

63 

63 

58 

58 

62 

64 

71 

67 

63.5 

MIN 

27 

15 

24 

22 

20 

24 

42 

29 

36 

39 

34 

35 

32 

26 

30 

33 

21 

24 

23 

26 

32 

38 

36 

34 

37 

37 

37 

31 

36 

34 

32 

30.5 

MAX 

67 

61 

50 

60 

52 

48 

52 

63 

54 

55 

54 

59 

66 

65 

67 

65 

65 

66 

68 

66 

66.2 

MIN 

30 

23 

24 

29 

25 

28 

30 

31 

32 

39 

39 

38 

35 

30 

33 

36 

26 

26 

30 

30 

34 

34 

44 

36 

37 

45 

42 

38 

41 

37 

37 

33.6 

MAX 

47 

49 

48 

56 

59 

62 

57 

65 

63 

59 

52 

48 

52 

46 

47 

62 

57 

62 

66 

64 

65 

68 

76 

62 

65 

63 

66 

74 

66 

67 

59.  1 

MIN 

27 

25 

31 

25 

28 

30 

32 

38 

40 

45 

42 

37 

33 

34 

39 

34 

30 

33 

39 

41 

52 

60 

61 

45 

53 

48 

45 

41 

41 

46 

42 

38.6 

MAX 

50 

47 

53 

52 

55 

60 

64 

65 

69 

60 

54 

53 

51 

50 

64 

46 

62 

64 

66 

60 

62 

66 

69 

71 

72 

66 

62 

59 

70 

71 

70 

59.5 

MIN 

35 

21 

20 

22 

22 

23 

26 

27 

28 

33 

40 

41 

32 

27 

27 

27 

26 

25 

26 

27 

33 

30 

30 

32 

35 

36 

35 

30 

30 

30 

30 

29.2 

MAX 

42 

42 

45 

45 

54 

59 

56 

58 

60 

51 

64 

48 

47 

44 

48 

47 

50 

43 

50 

52 

54 

66 

62 

65 

61 

60 

62 

63 

64 

64 

66 

54.1 

MIN 

22 

18 

18 

25 

22 

26 

28 

29 

39 

35 

35 

39 

26 

25 

33 

28 

22 

26 

26 

25 

34 

37 

39 

36 

42 

39 

38 

32 

34 

30 

33 

30.4 

MAX 

44 

42 

45 

44 

46 

57 

60 

61 

66 

52 

47 

47 

45 

45 

42 

42 

46 

47 

47 

51 

56 

60 

61 

65 

66 

59 

66 

54 

67 

65 

66 

53.1 

MIN 

21 

22 

22 

25 

25 

30 

35 

37 

38 

39 

35 

36 

26 

26 

30 

25 

26 

27 

31 

33 

35 

38 

42 

41 

42 

43 

35 

35 

44 

41 

40 

33.0 

MAX 

44 

44 

43 

46 

60 

63 

56 

61 

54 

44 

51 

47 

47 

46 

45 

46 

50 

45 

50 

54 

64 

62 

64 

70 

61 

69 

56 

65 

65 

69 

64 

54.7 

MIN 

22 

20 

19 

32 

24 

30 

31 

29 

34 

37 

38 

36 

26 

26 

30 

24 

24 

31 

33 

36 

38 

40 

39 

36 

42 

44 

37 

32 

48 

36 

36 

32.6 

MAX 

46 

47 

47 

53 

55 

57 

58 

52 

52 

51 

50 

49 

60 

44 

46 

51 

53 

52 

5  3 

54 

50 

5  2 

61 

52.9 

MIN 

25 

22 

31 

29 

26 

29 

40 

49 

46 

44 

42 

36 

29 

32 

35 

29 

30 

31 

36 

38 

44 

48 

47 

43 

50 

45 

46 

40 

38 

37 

39 

37.3 

MAX 

51 

49 

52 

55 

54 

53 

55 

54 

50 

54 

51 

52 

50 

47 

53 

55 

65 

50 

56 

58 

55 

62 

60 

58 

58 

59 

60 

60 

62 

64 

58 

55.2 

MIN 

35 

33 

34 

36 

38 

41 

47 

46 

44 

47 

46 

40 

37 

41 

38 

40 

38 

43 

43 

48 

49 

51 

49 

48 

52 

46 

50 

49 

48 

50 

46 

43.8 

MAX 

53 

50 

47 

65 

64 

55 

53 

55 

66 

46 

53 

62 

51 

50 

41 

52 

57 

53 

47 

52 

53 

48 

57 

59 

55 

65 

56 

63 

55 

62 

53.9 

MIN 

29 

26 

26 

29 

29 

35 

39 

46 

42 

42 

42 

33 

33 

35 

33 

32 

34 

35 

36 

40 

43 

45 

45 

46 

46 

46 

45 

47 

49 

42 

43 

38.6 

MAX 

44 

42 

34 

40 

42 

44 

46 

42 

45 

46 

51 

44 

47 

40 

39 

42 

50 

53 

53 

52 

5 1 

47.2 

MIN 

23 

18 

20 

18 

18 

19 

30 

36 

36 

36 

35 

29 

24 

25 

29 

28 

29 

28 

32 

36 

40 

39 

39 

40 

44 

39 

39 

40 

42 

40 

34 

31.8 

MAX 

IB 

27 

29 

23 

35 

46 

47 

47 

38 

32 

30 

28 

22 

26 

26 

23 

27 

31 

37 

39 

40 

43 

46 

40 

40 

61 

50 

36.1 

MIN 

-  2 

-  4 

4 

10 

19 

16 

22 

24 

27 

29 

8 

20 

6 

0 

16 

9 

-11 

-  9 

7 

-  2 

11 

22 

23 

21 

34 

31 

26 

17 

19 

16 

17 

13.8 

MAX 

31 

32 

34 

40 

50 

53 

54 

46 

48 

43 

36 

33 

34 

34 

34 

33 

is 

41 

44 

50 

43 

50 

52 

54 

48 

56 

44.1 

MIN 

14 

19 

20 

20 

27 

37 

38 

39 

35 

32 

26 

16 

16 

21 

24 

17 

17 

25 

23 

30 

34 

34 

37 

36 

36 

33 

31 

36 

42 

40 

37 

28.8 

MAX 

35 

38 

39 

50 

58 

59 

55 

50 

60 

43 

44 

41 

40 

36 

36 

40 

47 

41 

43 

45 

49 

53 

53 

65 

64 

59 

56 

63 

48.6 

MIN 

10 

1 

17 

10 

25 

18 

17 

10 

18 

35 

28 

22 

1 1 

10 

24 

12 

12 

13 

16 

19 

14 

16 

19 

23 

28 

20 

18 

19 

25 

22 

21 

17.8 

MAX 

10 

24 

28 

27 

43 

42 

44 

44 

33 

26 

31 

26 

25 

26 

19 

23 

33 

40 

36 

41 

42 

39 

36 

45 

43 

3  5 

45 

45 

45 

34.9 

MIN 

-  5 

5 

5 

0 

20 

24 

27 

29 

21 

20 

13 

4 

-  2 

8 

5 

2 

6 

16 

14 

20 

20 

25 

23 

29 

25 

23 

20 

23 

29 

20 

20 

15. 6 

MAX 

33 

27 

33 

48 

53 

46 

38 

37 

36 

33 

31 

27 

32 

25 

38 

43 

44 

33 

39 

41 

38 

38 

41 

38.9 

MIN 

13 

16 

19 

24 

35 

35 

33 

29 

30 

29 

23 

17 

9 

21 

21 

19 

24 

27 

27 

29 

31 

32 

35 

34 

31 

30 

30 

34 

39 

32 

38 

27.3 

MAX 

54 

53 

53 

54 

60 

63 

64 

67 

65 

66 

65 

62 

55 

59 

56 

54 

66 

57 

60 

63 

64 

65 

70 

72 

63.6 

MIN 

32 

24 

24 

35 

31 

29 

30 

31 

34 

41 

51 

48 

34 

29 

42 

40 

29 

29 

33 

32 

36 

33 

38 

40 

42 

43 

44 

39 

43 

37 

36 

36.8 

MAX 

53 

54 

53 

53 

60 

61 

63 

67 

64 

66 

67 

53 

55 

58 

56 

54 

54 

55 

59 

62 

64 

65 

69 

72 

71 

70 

62.6 

MIN 

37 

29 

28 

37 

40 

34 

34 

36 

37 

42 

48 

42 

37 

32 

42 

37 

32 

30 

35 

35 

32 

37 

43 

43 

45 

47 

48 

43 

44 

44 

42 

38.5 

MAX 

25 

24 

22 

25 

41 

43 

50 

43 

36 

34 

39 

35 

23 

28 

32 

27 

25 

26 

34 

39 

37 

42 

41 

41 

35.9 

MIN 

-16 

-17 

-  9 

-11 

-  e 

0 

1  7 

32 

19 

19 

17 

1  2 

-27 

-24 

13 

-21 

-19 

-  2 

19 

10 

2 

7 

21 

19 

20 

30 

29 

27 

23 

24 

13 

7.1 

MAX 

57 

59 

59 

62 

65 

70 

67 

67 

66 

60 

62 

60 

58 

59 

57 

56 

60 

63 

65 

70 

70 

7  3 

70 

73 

65.2 

MIN 

43 

28 

30 

37 

30 

35 

35 

37 

42 

64 

47 

47 

39 

36 

45 

34 

33 

37 

39 

36 

37 

39 

40 

50 

51 

52 

55 

41 

46 

40 

38 

40.4 

MAX 

59 

57 

56 

55 

60 

65 

67 

65 

66 

64 

55 

64 

56 

60 

59 

59 

60 

58 

57 

62 

65 

68 

70 

73 

76 

75 

64.9 

MIN 

35 

25 

23 

33 

30 

31 

31 

31 

33 

36 

41 

43 

31 

30 

35 

32 

26 

27 

30 

32 

34 

37 

37 

36 

44 

63 

43 

37 

39 

37 

36 

34.5 

MAX 

29 

30 

28 

45 

57 

50 

43 

39 

38 

37 

32 

32 

29 

29 

34 

34 

40 

35 

39 

41 

4  3 

36.5 

MIN 

11 

10 

13 

10 

28 

32 

30 

30 

27 

29 

27 

1  0 

20 

19 

15 

15 

15 

20 

26 

24 

21 

30 

31 

30 

31 

30 

29 

31 

33 

24 

31 

23.6 

MAX 

59 

54 

56 

55 

57 

64 

65 

66 

67 

62 

63 

65 

69 

56 

59 

59 

58 

58 

59 

62 

65 

64.5 

MIN 

40 

26 

25 

36 

26 

28 

31 

32 

34 

40 

46 

44 

35 

31 

36 

40 

28 

29 

30 

32 

34 

33 

36 

38 

41 

47 

44 

39 

42 

39 

38 

35.6 

MAX 

24 

24 

22 

31 

41 

54 

52 

46 

38 

37 

38 

33 

28 

35 

30 

23 

36 

35 

26 

37 

42 

50 

39.0 

MIN 

-  7 

-16 

1 1 

-15 

-  7 

7 

17 

27 

25 

23 

-  4 

1 

-  5 

5 

11 

-  9 

-16 

-  6 

-15 

4 

4 

22 

1 

9 

29 

18 

7 

14 

16 

14 

3 

5.6 

MAX 

48 

47 

48 

59 

63 

53 

55 

68 

62 

56 

51 

47 

56 

50 

47 

53 

52 

52 

61 

56 

66 

58 

56 

61 

62 

53.9 

MIN 

23 

16 

21 

2 1 

31 

41 

43 

42 

47 

42 

46 

37 

36 

34.7 

MAX 

52 

55 

53 

60 

64 

66 

65 

65 

66 

66 

57 

68 

58 

49 

63 

69 

58 

58 

63 

67 

64 

66 

72 

70 

59 

63 

64 

76 

77 

73 

66 

62.0 

MIN 

36 

29 

31 

40 

35 

37 

39 

38 

46 

43 

39 

43 

40 

36 

38 

38 

33 

36 

37 

40 

39 

51 

46 

47 

53 

47 

44 

41 

46 

47 

45 

40.6 

MAX 

49 

47 

50 

54 

53 

51 

60 

58 

52 

54 

53 

61 

50 

50 

60 

53 

54 

54 

49 

58 

58 

60 

61 

60 

60 

61 

59 

58 

61 

59 

57 

55.0 

MIN 

35 

27 

39 

32 

33 

38 

46 

50 

45 

43 

42 

43 

33 

39 

37 

33 

36 

39 

38 

42 

60 

49 

45 

62 

49 

45 

46 

46 

44 

48 

44 

41.5 

MAX 

32 

31 

25 

34 

39 

42 

46 

44 

39 

38 

39 

36 

38 

30 

33 

38 

36 

39 

39 

39 

43 

37 

36 

40 

38 

45 

43 

47 

45 

48 

47 

36.9 

MIN 

2 

1 

2 

0 

1 

3 

25 

30 

30 

24 

31 

9 

0 

0 

19 

3 

7 

26 

30 

24 

17 

28 

31 

32 

32 

29 

30 

33 

32 

21 

25 

16.6 

AOIN  RS 

ALDERPOINT 
ALPINE 
ALTURAS  RS 

ANGHIN  PAC  UNION.  COL 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

ASH  MTN 

AUBERRT 

AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AVENAL  9  SSE 
BACKUS  RANCH 
BARER  9  NNW 
BAXERSFIELO  WB  AP 
BARRETT  DAM 
BARSTOW 

BEAUMONT    PUMPING  PLANT 

BEAUMONT    1  E 

BEN  LOMOND 

BERKELEY 

BERRYESSA  LAKE 

BIG  BAR  RS 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

BIG  CREEK  PH  1 

BISHOP  WB  AP 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLUE   CANYON  WB  AP 

BLYTHE 

SLYTHE  FAA  AP 
BOCA 


BONITA 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

BOWMAN  DAM 

BRAWL EY  2  SW 

BRIDGEPORT 

BROOKS  FARNHAM  RCH 

BURBA NK  WB  AP 

BURLINGAME 

BURNEY 


Sm  Ral«T«ac»  Motes  FoUowlsg  SUUon  Indwc 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1960 


Day  Of  Month 


13     14     IS    16  17 


28     29     30  31 


BUTTONWILLOW 


SO     46  '(S 

23     16  20 


49  50  54 
21     18  19 


45  49 
32  27 


52  56 
29  30 


56  66 
46  46 


71  62  63 
52     39  40 


64  64 
35  36 


CABRILLO  NH 

MAX 

69 

56 

60 

60 

62 

63 

64 

66 

64 

67 

68 

67 

66 

64 

60 

65 

67 

66 

67 

68 

65 

64 

64 

63 

62 

67 

70 

71 

70 

78 

74 

47 

50 

50 

CACHUMA  DAM 

MAX 

49 

51 

55 

55 

58 

65 

66 

61 

56 

55 

55 

56 

52 

53 

53 

63 

55 

60 

57 

61 

63 

58 

60 

70 

66 

58 

63 

63 

72 

73 

71 

33 

51 

46 

37 

41 

35 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

31 

34 

32 

42 

66 

66 

64 

62 

36 

40 

38 

34 

36 

38 

30 

44 

40 

44 

38 

46 

48 

42 

46 

52 

44 

40 

38 

44 

58 

58 

58 

32 

28 

CALLAHAN  RS 

MAX 

33 

28 

31 

33 

36 

41 

53 

46 

35 

40 

39 

38 

36 

39 

38 

37 

46 

47 

46 

45 

49 

50 

50 

51 

52 

47 

43 

56 

53 

47 

67 

22 

37 

28 

CAMPO 

MAX 

42 

48 

52 

48 

59 

64 

66 

70 

57 

53 

49 

45 

47 

50 

45 

48 

53 

52 

52 

65 

64 

66 

68 

72 

66 

61 

59 

64 

65 

68 

65 

27 

33 

32 

28 

29 

31 

32 

46 

3 1 

28 

49 

28 

27 

CAMP  PARDEE 

MAX 

47 

44 

45 

47 

51 

53 

56 

62 

50 

55 

58 

60 

60 

48 

45 

42 

42 

52 

53 

59 

62 

58 

63 

62 

59 

60 

55 

60 

64 

69 

65 

MIN 

" 

43 

30 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

50 

51 

55 

53 

66 

68 

65 

66 

63 

68 

59 

56 

58 

53 

51 

53 

57 

59 

60 

65 

64 

63 

73 

73 

70 

63 

65 

73 

82 

75 

72 

52 

40 

CANT  I L 

MAX 

47 

45 

46 

48 

54 

59 

61 

59 

59 

49 

55 

49 

51 

39 

46 

49 

60 

51 

53 

56 

50 

65 

69 

65 

61 

63 

64 

67 

67 

67 

67 

MIN 

25 

18 

24 

1 6 

21 

2  7 

24 

34 

37 

31 

25 

28 

23 

31 

31 

37 

37 

34 

36 

43 

37 

44 

29 

39 

33 

31 

CANYON  0AM 

MAX 

26 

30 

31 

37 

45 

40 

40 

35 

38 

36 

30 

26 

30 

31 

25 

37 

39 

38 

37 

36 

49 

40 

40 

40 

39 

38 

45 

48 

41 

40 

20 

8 

_  3 

1 5 

25 

28 

24 

15 

30 

32 

29 

32 

32 

31 

32 

25 

31 

24 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

53 

56 

56 

59 

65 

69 

67 

62 

58 

68 

58 

63 

56 

50 

53 

67 

58 

59 

61 

63 

59 

64 

66 

66 

67 

61 

64 

69 

66 

68 

69 

25 

32 

27 

31 

38 

45 

39 

36 

39 

37 

29 

34 

39 

35 

40 

49 

44 

46 

45 

47 

45 

39 

37 

42 

41 

38 

CATHAY    BULL   PUN  RCH 

MAX 

44 

45 

45 

47 

47 

63 

66 

60 

62 

61 

57 

51 

48 

47 

44 

43 

47 

50 

58 

68 

61 

55 

64 

66 

63 

60 

58 

62 

64 

70 

67 

MIN 

20 

20 

24 

20 

22 

25 

30 

36 

41 

45 

43 

29 

25 

32 

36 

29 

29 

29 

30 

36 

41 

43 

36 

46 

60 

48 

36 

39 

39 

39 

39 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

40 

33 

43 

50 

53 

45 

51 

48 

48 

43 

40 

41 

41 

39 

40 

42 

48 

44 

47 

46 

48 

48 

50 

50 

52 

46 

51 

54 

54 

57 

53 

MIN 

12 

15 

22 

1  8 

22 

29 

31 

32 

30 

26 

27 

26 

16 

19 

16 

22 

30 

27 

26 

33 

35 

31 

35 

33 

38 

31 

31 

30 

41 

31 

30 

CEDARVI LLE 

MAX 

30 

32 

25 

28 

25 

32 

43 

45 

34 

33 

40 

35 

34 

23 

32 

35 

29 

35 

29 

35 

36 

34 

36 

42 

42 

44 

45 

43 

47 

48 

46 

MIN 

1 1 

5 

1 1 

1 

4 

6 

23 

33 

26 

25 

28 

1  3 

1 

3 

12 

8 

1 4 

20 

20 

1 9 

19 

20 

24 

25 

28 

32 

16 

19 

37 

34 

25 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

51 

48 

42 

56 

65 

52 

56 

53 

55 

48 

48 

46 

53 

50 

39 

54 

56 

51 

49 

55 

58 

53 

53 

60 

55 

57 

55 

53 

66 

65 

67 

M  I  N 

21 

22 

23 

23 

24 

32 

40 

39 

41 

38 

24 

26 

30 

26 

26 

28 

29 

38 

36 

35 

45 

38 

39 

46 

48 

45 

47 

37 

39 

38 

41 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 

33 

33 

33 

37 

50 

53 

53 

53 

46 

43 

38 

33 

37 

36 

33 

42 

40 

42 

40 

45 

50 

43 

U9 

52 

43 

47 

42 

48 

57 

57 

57 

MIN 

10 

1 1 

12 

1 2 

25 

27 

27 

28 

30 

29 

28 

1 6 

7 

9 

15 

20 

21 

26 

29 

29 

33 

29 

29 

27 

30 

31 

30 

CHESTER 

MAX 

30 

25 

35 

38 

42 

43 

41 

40 

38 

40 

38 

34 

32 

37 

33 

38 

40 

41 

39 

39 

45 

43 

39 

41 

45 

49 

46 

42 

MIN 

_  3 

1 

4 

1 8 

27 

33 

29 

31 

29 

2 

32 

32 

20 

CHICO   EXP  STA 

MAX 

47 

41 

52 

58 

54 

52 

52 

54 

51 

53 

47 

52 

47 

44 

50 

53 

50 

47 

55 

56 

66 

55 

57 

55 

57 

56 

55 

62 

60 

63 

58 

MIN 

20 

24 

23 

24 

26 

35 

35 

43 

43 

43 

30 

2  5 

35 

28 

27 

32 

36 

39 

36 

39 

41 

42 

51 

49 

46 

50 

41 

48 

40 

CHULA  VISTA 

MAX 

56 

56 

58 

60 

65 

60 

63 

58 

56 

56 

56 

56 

58 

60 

59 

66 

65 

64 

61 

62 

61 

66 

73 

MIN 

44 

33 

37 

39 

37 

38 

4  3 

43 

51 

49 

43 

46 

42 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

52 

54 

52 

58 

63 

65 

64 

67 

54 

52 

55 

55 

55 

48 

52 

56 

56 

57 

61 

64 

68 

64 

72 

69 

62 

64 

61 

73 

76 

72 

66 

MIN 

28 

26 

26 

30 

33 

36 

38 

37 

34 

51 

46 

43 

43 

CLARKSBURG 

MAX 

49 

45 

45 

51 

50 

51 

52 

67 

50 

46 

54 

49 

50 

48 

45 

60 

63 

51 

46 

55 

60 

52 

63 

55 

59 

59 

60 

58 

62 

60 

61 

MIN 

26 

24 

27 

32 

25 

26 

33 

41 

43 

42 

45 

32 

32 

32 

33 

33 

47 

46 

47 

43 

42 

39 

39 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

41 

40 

49 

54 

54 

54 

62 

43 

46 

50 

47 

49 

37 

43 

50 

5? 

44 

48 

52 

48 

52 

59 

61 

56 

60 

MIN 

1  5 

20 

22 

20 

23 

35 

38 

38 

34 

34 

23 

25 

26 

31 

39 

33 

CLOVERDALE  3  STE 

MAX 

46 

53 

45 

50 

60 

57 

55 

53 

59 

47 

53 

51 

61 

50 

40 

49 

56 

59 

51 

53 

56 

51 

55 

68 

56 

67 

6e 

66 

64 

59 

65 

M  I  N 

28 

26 

27 

31 

29 

30 

32 

44 

43 

42 

42 

36 

30 

31 

33 

47 

47 

46 

49 

42 

43 

42 

COALINGA 

MAX 

50 

49 

50 

49 

59 

58 

61 

63 

63 

61 

56 

61 

48 

55 

51 

50 

61 

56 

59 

63 

57 

68 

66 

63 

62 

55 

63 

64 

73 

70 

62 

MIN 

1  8 

27 

24 

21 

20 

21 

29 

36 

42 

44 

44 

35 

26 

31 

37 

26 

26 

29 

39 

32 

4C 

44 

42 

42 

39 

37 

37 

37 

39 

37 

COL  FAX 

MAX 

42 

39 

50 

54 

50 

64 

49 

45 

52 

50 

47 

44 

41 

38 

46 

47 

46 

43 

62 

65 

56 

58 

58 

56 

49 

52 

46 

60 

63 

61 

61 

MIN 

22 

23 

24 

26 

26 

34 

37 

36 

37 

40 

38 

31 

27 

30 

28 

27 

28 

29 

32 

26 

26 

34 

35 

39 

47 

34 

31 

33 

34 

34 

42 

COLUSA    1  SSW 

MAX 

47 

41 

52 

57 

50 

62 

49 

56 

48 

52 

50 

51 

48 

42 

61 

52 

45 

45 

54 

55 

49 

62 

56 

52 

56 

59 

58 

61 

59 

62 

56 

MIN 

29 

20 

23 

32 

22 

31 

33 

43 

41 

42 

42 

26 

30 

36 

31 

32 

28 

34 

38 

34 

40 

44 

46 

42 

48 

45 

45 

48 

39 

45 

38 

CORCORAN   I  PR  1 G  OIST 

MAX 

50 

48 

50 

50 

50 

66 

68 

60 

66 

67 

63 

67 

50 

47 

55 

46 

41 

52 

6S 

61 

62 

58 

68 

67 

69 

61 

66 

64 

65 

71 

66 

MIN 

20 

14 

22 

20 

20 

24 

25 

38 

36 

44 

42 

34 

30 

34 

37 

32 

29 

31 

33 

36 

36 

40 

41 

42 

46 

46 

39 

38 

36 

39 

37 

CORONA 

MAX 

50 

55 

52 

55 

66 

66 

65 

66 

67 

54 

68 

57 

67 

49 

52 

57 

66 

59 

63 

68 

69 

67 

74 

69 

67 

64 

64 

77 

78 

75 

68 

MIN 

28 

25 

25 

42 

29 

30 

32 

31 

36 

41 

37 

45 

32 

29 

34 

30 

28 

32 

34 

36 

36 

41 

41 

44 

43 

48 

41 

39 

56 

40 

38 

COVELO 

MAX 

42 

42 

32 

38 

48 

62 

48 

48 

44 

41 

49 

39 

43 

39 

36 

29 

44 

47 

47 

53 

54 

49 

52 

58 

62 

53 

62 

50 

56 

55 

59 

MIN 

14 

13 

21 

16 

16 

22 

32 

38 

33 

34 

32 

31 

20 

23 

26 

22 

24 

32 

32 

34 

42 

41 

41 

35 

41 

37 

41 

43 

40 

43 

33 

COW  CREEK 

MAX 

55 

54 

53 

57 

60 

61 

57 

60 

56 

64 

62 

61 

60 

56 

51 

57 

65 

53 

60 

60 

69 

65 

70 

70 

71 

69 

70 

71 

72 

73 

72 

MIN 

39 

32 

32 

40 

34 

37 

35 

32 

39 

36 

43 

47 

41 

34 

42 

41 

32 

33 

41 

37 

40 

38 

47 

45 

52 

47 

45 

45 

46 

47 

41 

CRESCENT   CITY   1  N 

61 

51 

53 

52 

52 

48 

48 

47 

52 

50 

48 

49 

56 

66 

56 

61 

60 

59 

59 

63 

60 

56 

55 

61 

65 

63 

61 

MIN 

28 

32 

37 

45 

42 

37 

37 

42 

30 

32 

38 

29 

43 

39 

43 

46 

47 

51 

49 

47 

49 

46 

46 

43 

43 

50 

43 

CROCK  E  T  T 

50 

53 

48 

55 

56 

49 

52 

56 

55 

48 

49 

53 

64 

50 

47 

53 

59 

50 

45 

54 

51 

53 

57 

57 

69 

61 

69 

62 

61 

60 

64 

MIN 

32 

27 

28 

29 

31 

34 

39 

43 

47 

42 

42 

34 

31 

32 

34 

34 

32 

34 

39 

40 

36 

44 

44 

48 

48 

50 

44 

45 

47 

46 

47 

CULVER  CITY 

MAX 

55 

58 

55 

63 

64 

66 

64 

66 

61 

69 

60 

59 

60 

57 

56 

59 

63 

64 

66 

72 

66 

68 

71 

66 

62 

65 

61 

76 

81 

77 

66 

MIN 

39 

33 

37 

36 

38 

40 

41 

41 

48 

60 

42 

46 

45 

39 

38 

45 

39 

39 

45 

5  3 

45 

4f 

53 

47 

47 

45 

54 

49 

44 

CUYAMACA 

MAX 

32 

31 

38 

40 

38 

47 

54 

57 

59 

60 

42 

39 

33 

44 

40 

35 

34 

40 

40 

41 

51 

56 

53 

58 

60 

49 

49 

53 

66 

61 

MIN 

26 

2 

9 

17 

13 

17 

24 

27 

29 

34 

33 

32 

13 

16 

27 

4 

-  1 

2 

7 

16 

18 

24 

21 

25 

33 

39 

29 

25 

39 

27 

32 

DAGGETT   FAA  AP 

MAX 

51 

44 

44 

48 

57 

60 

58 

59 

62 

56 

57 

51 

51 

46 

53 

52 

51 

51 

61 

54 

66 

56 

62 

65 

64 

65 

65 

65 

66 

70 

70 

MIN 

24 

22 

IB 

29 

28 

32 

29 

27 

34 

34 

37 

32 

27 

24 

34 

30 

27 

25 

27 

26 

34 

37 

36 

37 

45 

40 

39 

35 

35 

36 

38 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

MAX 

49 

47 

46 

52 

57 

53 

51 

54 

52 

46 

51 

50 

50 

50 

45 

50 

64 

52 

47 

56 

67 

50 

63 

55 

66 

59 

59 

58 

62 

61 

62 

MIN 

32 

24 

29 

36 

26 

30 

36 

42 

43 

44 

41 

32 

34 

38 

36 

36 

31 

35 

40 

40 

43 

45 

47 

45 

60 

48 

44 

47 

42 

50 

38 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

MAX 

35 

28 

33 

41 

50 

51 

46 

42 

40 

38 

36 

41 

41 

33 

39 

37 

41 

38 

41 

40 

36 

41 

39 

47 

46 

46 

53 

51 

56 

53 

48 

MIN 

10 

2 

13 

8 

14 

19 

16 

15 

14 

25 

21 

18 

7 

9 

12 

15 

21 

26 

12 

11 

9 

7 

8 

13 

12 

16 

19 

17 

22 

19 

16 

DEER  CREEK  PH 

MAX 

28 

33 

40 

36 

37 

45 

43 

42 

38 

40 

36 

36 

33 

33 

34 

32 

3B 

37 

41 

38 

41 

38 

40 

42 

43 

40 

4C 

43 

46 

43 

47 

MIN 

11 

10 

16 

17 

19 

27 

28 

33 

32 

33 

32 

26 

16 

24 

16 

12 

17 

25 

32 

26 

27 

33 

32 

31 

34 

33 

33 

34 

30 

33 

28 

OENAIR 

MAX 

46 

50 

50 

50 

54 

56 

60 

63 

52 

60 

53 

50 

49 

46 

49 

48 

60 

54 

66 

60 

53 

65 

60 

60 

61 

63 

63 

62 

65 

64 

65 

MIN     24     20     30     22     24     26     33     42     39  46 


31     29     37     38      26     29     31     35  37 


42      44     44      51      46      39     40     40     41  41 


S^e  ReteieDce  Notes  Followiiig  SlatloD  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


CALIFORNIA 
JANUARY  1960 


Station 


Day  01  Month 


4 

S 

6 

— 

~56~ 

54 

23 

29 

31 

64 

52 

56 

32 

27 

33 

26 

42 

42 

-  4 

-  3 

-  2 

40 

54 

49 

17 

18 

19 

2  8 

29 

38 

2 

4 

7 

43 

53 

55 

14 

16 

23 

55 

55 

28 

29 

51 

49 

50 

32 

38 

37 

46 

60 

60 

24 

23 

27 

57 

61 

71 

32 

36 

37 

55 

63 

64 

26 

23 

25 

53 

54 

59 

22 

22 

26 

38 

37 

44 

16 

16 

30 

52 

64 

66 

26 

23 

26 

57 

60 

63 

33 

27 

30 

52 

49 

56 

31 

34 

41 

60 

55 

53 

32 

25 

31 

38 

39 

50 

23 

25 

30 

56 

20 

52 

51 

51 

27 

30 

33 

66 

65 

39 

40 

35 

38 

40 

12 

12 

15 

26 

27 

39 

1 

3 

19 

52 

55 

58 

32 

32 

33 

56 

56 

56 

2S 

30 

40 

30 

34 

40 

4 

3 

14 

56 

50 

55 

37 

36 

40 

50 

55 

57 

24 

26 

27 

50 

50 

55 

20 

22 

30 

23 

27 

34 

9 

18 

21 

60 

64 

68 

34 

24 

29 

92 

57 

58 

24 

23 

27 

40 

53 

55 

IS 

20 

25 

27 

4* 

10 

12 

23 

50 

22 

2S 

30 

59 

53 

54 

25 

25 

32 

56 

61 

60 

41 

34 

35 

36 

46 

5* 

21 

25 

30 

52 

55 

59 

35 

37 

41 

14     IS    16  17 


39 

44 

42 

36 

48 

48 

45 

40 

45 

48 

46 

44 

52 

60 

47 

45 

44 

56 

55 

57 

56 

35 

25 

20 

24 

19 

17 

24 

27 

31 

32 

36 

36 

35 

37 

38 

40 

38 

41 

43 

40 

36 

45 

47 

49 

41 

50 

62 

58 

60 

56 

58 

61 

69 

58 

51 

50 

50 

66 

65 

63 

41 

31 

30 

34 

30 

30 

37 

38 

40 

43 

42 

43 

46 

46 

44 

46 

43 

46 

39 

36 

33 

24 

26 

29 

30 

33 

37 

38 

45 

39 

37 

38 

43 

40 

38 

35 

36 

45 

49 

47 

23 

15 

-12 

-11 

11 

-  7  - 

7 

22 

14 

10 

30 

23 

16 

17 

31 

29 

28 

24 

25 

17 

44 

36 

40 

40 

34 

42 

35 

40 

40 

44 

44 

37 

42 

45 

46 

45 

42 

43 

51 

55 

51 

32 

28 

15 

15 

15 

13 

14 

22 

29 

25 

25 

32 

31 

30 

31 

32 

31 

32 

29 

29 

26 

41 

40 

30 

27 

30 

31 

25 

42 

32 

36 

36 

36 

41 

33 

35 

46 

47 

44 

50 

53 

49 

28 

17 

0 

3 

21 

0 

3 

22 

25 

21 

23 

24 

25 

25 

27 

31 

32 

35 

38 

36 

28 

41 

39 

41 

35 

42 

42 

45 

46 

50 

54 

48 

54 

58 

51 

50 

48 

59 

51 

65 

62 

59 

32 

25 

15 

26 

26 

6 

18 

19 

20 

24 

28 

32 

29 

32 

38 

37 

31 

29 

32 

29 

26 

55 

54 

54 

50 

47 

55 

47 

54 

53 

52 

60 

59 

58 

59 

52 

40 

33 

33 

33 

33 

30 

38 

38 

44 

44 

44 

44 

46 

47 

42 

56 

61 

53 

52 

53 

51 

51 

52 

50 

56 

61 

60 

61 

59 

70 

66 

63 

55 

70 

70 

72 

47 

48 

40 

34 

38 

40 

35 

35 

35 

35 

38 

40 

43 

44 

47 

49 

47 

47 

48 

47 

45 

46 

53 

47 

46 

35 

46 

63 

46 

41 

47 

50 

43 

48 

52 

51 

53 

54 

55 

60 

60 

58 

36 

29 

24 

26 

22 

23 

26 

32 

37 

35 

35 

40 

43 

41 

44 

43 

42 

45 

38 

39 

35 

60 

56 

56 

62 

65 

53 

56 

59 

51 

55 

73 

71 

72 

73 

74 

56 

66 

70 

78 

80 

72 

46 

45 

36 

38 

39 

36 

35 

38 

38 

38 

39 

44 

40 

43 

46 

49 

45 

42 

45 

48 

45 

64 

60 

60 

60 

59 

57 

56 

59 

60 

62 

65 

57 

72 

75 

75 

83 

78 

73 

76 

75 

71 

44 

39 

30 

27 

32 

29 

26 

24 

25 

25 

33 

33 

38 

38 

41 

48 

43 

39 

41 

39 

38 

51 

50 

50 

47 

48 

46 

53 

54 

59 

63 

60 

64 

66 

60 

50 

56 

50 

67 

72 

67 

56 

41 

33 

24 

33 

33 

25 

29 

29 

34 

37 

40 

44 

38 

42 

46 

48 

40 

41 

40 

40 

38 

44 

39 

35 

36 

39 

43 

47 

49 

46 

50 

56 

65 

53 

50 

63 

49 

44 

57 

55 

53 

48 

33 

27 

24 

31 

31 

31 

36 

33 

34 

31 

36 

39 

42 

36 

40 

39 

32 

38 

49 

39 

32 

57 

54 

54 

48 

49 

62 

55 

58 

61 

66 

67 

59 

73 

71 

66 

63 

52 

75 

75 

76 

69 

38 

45 

30 

27 

35 

29 

27 

27 

39 

30 

32 

38 

38 

38 

46 

48 

42 

34 

40 

35 

34 

55 

55 

54 

55 

46 

55 

55 

56 

51 

66 

67 

58 

66 

70 

56 

61 

61 

75 

77 

72 

70 

41 

45 

33 

37 

41 

30 

28 

30 

30 

32 

35 

37 

37 

44 

45 

57 

43 

45 

40 

3  7 

40 

48 

47 

50 

45 

47 

49 

63 

57 

56 

62 

62 

50 

61 

64 

50 

66 

57 

66 

65 

62 

61 

39 

34 

32 

36 

31 

37 

42 

44 

50 

66 

48 

62 

49 

55 

49 

47 

60 

67 

51 

47 

44 

52 

53 

52 

47 

53 

57 

54 

47 

64 

63 

62 

62 

57 

56 

62 

60 

64 

61 

51 

64 

64 

39 

37 

29 

33 

33 

37 

29 

38 

36 

44 

44 

46 

45 

46 

45 

47 

44 

47 

42 

47 

41 

45 

47 

39 

44 

36 

38 

43 

47 

45 

43 

45 

48 

45 

64 

62 

60 

62 

55 

55 

57 

63 

36 

34 

30 

30 

31 

28 

27 

27 

29 

29 

29 

34 

39 

39 

40 

42 

40 

37 

36 

41 

4 1 

55 

50 

47 

53 

49 

48 

50 

64 

69 

62 

57 

70 

65 

65 

64 

62 

62 

53 

69 

67 

64 

39 

33 

31 

33 

34 

31 

26 

30 

39 

36 

42 

46 

46 

47 

61 

42 

40 

37 

39 

44 

38 

55 

49 

50 

46 

44 

51 

52 

63 

53 

57 

52 

57 

65 

60 

58 

51 

57 

58 

64 

62 

64 

41 

32 

30 

33 

35 

29 

36 

37 

39 

41 

45 

47 

40 

40 

44 

49 

47 

47 

46 

50 

44 

54 

55 

54 

50 

53 

64 

53 

57 

62 

56 

57 

55 

62 

62 

75 

76 

73 

76 

43 

46 

38 

35 

40 

39 

34 

37 

36 

39 

45 

50 

48 

51 

47 

42 

42 

35 

34 

44 

37 

40 

38 

37 

37 

39 

42 

42 

43 

45 

40 

44 

47 

45 

48 

47 

48 

51 

56 

54 

32 

29 

20 

21 

25 

20 

23 

30 

32 

31 

32 

31 

35 

34 

37 

36 

36 

39 

40 

39 

33 

34 

32 

25 

35 

32 

26 

24 

34 

32 

34 

35 

36 

43 

37 

42 

41 

37 

43 

45 

48 

42 

30 

9 

-10 

10 

9 

2 

.5 

10 

20 

11 

11 

17 

24 

14 

25 

34 

28 

32 

30 

43 

19 

51 

50 

51 

54 

45 

62 

53 

56 

69 

57 

57 

62 

60 

54 

60 

50 

66 

57 

64 

59 

63 

43 

37 

32 

32 

32 

33 

33 

34 

46 

47 

48 

49 

50 

60 

51 

46 

46 

52 

53 

51 

48 

52 

53 

53 

45 

53 

57 

66 

55 

56 

56 

60 

59 

63 

60 

59 

57 

56 

55 

59 

62 

57 

40 

35 

29 

36 

31 

33 

32 

42 

45 

51 

48 

49 

49 

49 

51 

45 

48 

62 

51 

60 

46 

38 

40 

33 

36 

34 

35 

44 

42 

48 

46 

50 

62 

53 

56 

64 

52 

45 

64 

55 

48 

47 

30 

21 

12 

18 

16 

22 

30 

30 

27 

40 

36 

30 

36 

31 

36 

33 

30 

35 

44 

34 

30 

53 

56 

52 

47 

53 

56 

57 

52 

66 

55 

66 

64 

58 

58 

66 

58 

56 

53 

59 

62 

56 

42 

36 

36 

43 

35 

37 

39 

46 

47 

51 

48 

62 

52 

48 

62 

47 

51 

52 

60 

50 

52 

53 

49 

49 

51 

45 

47 

61 

55 

59 

60 

56 

66 

67 

56 

63 

52 

64 

64 

73 

67 

66 

45 

35 

29 

37 

31 

29 

28 

32 

33 

35 

44 

47 

43 

45 

51 

46 

42 

39 

42 

41 

40 

61 

53 

51 

50 

53 

46 

49 

52 

66 

50 

62 

50 

66 

57 

71 

64 

63 

64 

65 

73 

57 

43 

30 

25 

26 

35 

29 

26 

29 

33 

34 

37 

45 

42 

42 

50 

47 

4: 

44 

43 

40 

48 

35 

36 

22 

25 

26 

24 

22 

30 

31 

33 

39 

36 

40 

41 

42 

40 

37 

36 

41 

37 

44 

20 

15 

5 

8 

19 

4 

8 

13 

16 

15 

19 

27 

29 

27 

28 

21 

22 

22 

27 

28 

26 

58 

56 

56 

58 

53 

56 

59 

60 

66 

70 

66 

70 

71 

72 

69 

54 

65 

74 

81 

72 

71 

45 

48 

39 

33 

43 

30 

31 

30 

31 

31 

34 

36 

36 

47 

48 

53 

4( 

39 

36 

38 

56 

53 

52 

52 

48 

52 

54 

67 

56 

61 

50 

55 

63 

66 

57 

62 

61 

60 

66 

66 

65 

41 

37 

27 

35 

38 

27 

26 

26 

26 

39 

46 

44 

43 

44 

48 

48 

45 

38 

39 

39 

40 

48 

41 

38 

41 

38 

39 

41 

47 

51 

64 

55 

59 

58 

54 

58 

63 

52 

66 

68 

67 

60 

31 

30 

25 

23 

30 

26 

17 

22 

26 

29 

30 

40 

35 

32 

40 

41 

32 

29 

30 

32 

30 

32 

35 

24 

29 

28 

26 

27 

34 

36 

36 

44 

37 

46 

45 

45 

37 

37 

40 

51 

53 

50 

19 

10 

5 

6 

20 

8 

6 

l"! 

15 

15 

2C 

20 

29 

29 

28 

25 

22 

22 

27 

2  7 

27 

46 

39 

40 

41 

34 

44 

46 

44 

40 

49 

52 

48 

51 

55 

49 

48 

4; 

45 

55 

60 

60 

37 

28 

24 

27 

21 

20 

24 

27 

31 

34 

36 

38 

39 

41 

44 

40 

39 

40 

39 

43 

54 

54 

51 

44 

53 

57 

54 

49 

63 

55 

5C 

55 

56 

51 

55 

58 

51 

52 

57 

62 

53 

39 

32 

26 

36 

29 

29 

29 

38 

37 

41 

43 

45 

46 

4- 

52 

45 

4" 

47 

40 

50 

40 

62 

62 

58 

58 

51 

56 

55 

63 

60 

62 

61 

64 

71 

7C 

70 

67 

71 

71 

71 

72 

71 

43 

47 

40 

33 

43 

40 

30 

33 

39 

35 

39 

37 

46 

4; 

51 

47 

4< 

44 

45 

45 

42 

39 

44 

42 

37 

32 

36 

39 

4; 

40 

43 

4< 

44 

43 

4S 

54 

54 

5C 

52 

58 

57 

60 

34 

34 

30 

26 

26 

26 

22 

2; 

24 

26 

2i 

34 

30 

3 

32 

34 

3; 

32 

32 

34 

33 

57 

53 

51 

54 

51 

65 

54 

5; 

55 

57 

59 

67 

61 

6C 

69 

57 

5f 

60 

61 

63 

61 

43 

42 

35 

38 

37 

36 

40 

42  44 

47 

49  50 

61 

60  48 

48 

48  48 

46 

48 

47 

26     27     28     29     30  31 


DE  SABLA 
DOBBINS  COLGATE 
DONNER  MEMORIAL   ST  PK 
OOWNIEVILLE  RS 
IWYLE  5  SSE 
DUDLEYS 

DUTT0N5  LANDING 


EAGLE  MTN 

MAX 

55 

49 

50 

MIN 

38 

32 

30 

EAST  PARK  RES 

MAX 

46 

43 

40 

MIN 

19 

17 

20 

EL  CAPITAN  DAM 

MAX 

60 

53 

57 

MIN 

40 

34 

34 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 

55 

55 

54 

MIN 

36 

22 

20 

ELECTRA  PH 

MAX 

60 

46 

50 

MIN 

21 

20 

23 

ELK  VALLEY 

35 

HIN 

16 

17 

29 

ELS  I  MORE 

MAX 

52 

54 

54 

MIN 

27 

21 

20 

ESCONDIDO 

MAX 

55 

55 

54 

MIN 

32 

25 

26 

EUREKA  WB  CITY 

MIN 

30 

31 

32 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

50 

48 

56 

HIN 

34 

24 

31 

FAIRMOUT 

39 

40 

MIN 

27 

22 

21 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 

50 

51 

MIN 

25 

18 

30 

FOLSOW  DAM 

MIN 

23 

24 

28 

FOHTANA  KAISER 

MIN 

30 

FOREST  GLEN 

HIN 

14 

13 

13 

POST  BIOWELL 

HIN 

2 

5 

10 

FORT  BRAGG 

HIN 

28 

30 

30 

FORT  BRAGG  AVN 

4S 

HIN 

26 

27 

29 

FORT  JONES  RS 

HAX 

37 

32 

32 

HIN 

5 

7 

8 

FORT  ROSS 

HAX 

53 

51 

S4 

HIN 

31 

34 

33 

FRESNO  t<B  AP 

HAX 

47 

48 

48 

HIN 

25 

23 

28 

FRIANT  GOVT  CAW 

MAX 

48 

47 

48 

HIN 

22 

21 

25 

6IANT  FOREST 

HAX 

16 

20 

24 

HIN 

2 

3 

11 

GILLESPIE  FIELD 

HAX 

53 

56 

56 

HIN 

3t 

24 

24 

6ILR0Y 

HAX 

SI 

50 

53 

MIN 

24 

20 

29 

GLEIMVILLE 

MAX 

35 

♦1 

40 

HIN 

11 

24 

19 

GRANT  GROVE 

MAX 

IB 

23 

30 

HIN 

5 

5 

11 

GRASS  VALLEY 

HAX 

42 

38 

36 

HIN 

19 

19 

21 

SRATON  1  H 

HAX 

SI 

4S 

54 

MIN 

22 

22 

26 

SRCENLAND  RANCH 

HAX 

55 

53 

57 

MIN 

39 

32 

32 

miNEE 

HAX 

38 

33 

35 

HIN 

22 

17 

16 

NRLF  NOON  BAY  2  NNW 

MAX 

59 

52 

52 

35  46 

20  21 


41  53 
24  24 


38 
-  3 


38     36  35 


29     27  26 


11     12  15 


35  41  39 

47  36  33 

20  32  22 

45  46  40 

31  31  30 

44  46  43 

26  38  28 


50     51  50 


60  67  60 
40     39  41 


65     64  56 


63  67  62 
26     29  30 


62  68  59 
33     43  42 


48  49  39 

36  34  33 

67  69  61 

28  29  32 

65  67  60 

32  32  38 

58  52  49 

48  41  38 

52  57  55 
39  43  44 

57  59  60 
36  46  39 

61  64  64 

30  34  29 

53  63  54 

39  44  42 

65  67  67 

40  39  44 

46  48  40 

29  34  33 

41  42  35 

34  33  28 

58  56  54 
41  43  42 

55  55  49 

50  42  40 

39  46  42 

26  31  28 

55  59  50 

49  45  42 

57  62  65 

29  38  44 


28  31 

39  42 

26  27 

69  68 

32  33 

58  65 

33  42 

55  52 

25  28 

49  48  44 

26  27  31 

52  45  41 

34  39  34 

54  59  47 

45  45  42 

56  59  54 


HIN     32     33  3S 


29     28  30 


56  56  54 
45     49  44 


Sm  Ralsmice  Note*  Following  SUtkm  lucUx 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNI 
JANUARY  196 


Day  01  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12- 

13 

14 

HAMILTON  AFB 

MAX 

50 

45 

53 

55 

50 

51 

55 

55 

48 

51 

55 

52 

51 

47 

MIN 

29 

25 

30 

33 

28 

33 

45 

47 

43 

44 

42 

38 

31 

36 

HANFORD 

MAX 

<>8 

51 

50 

52 

57 

60 

59 

64 

66 

65 

60 

52 

50 

52 

MIN 

23 

19 

30 

20 

21 

22 

26 

37 

41 

50 

40 

31 

22 

37 

HAPPr   CAMP  RS 

MAX 

40 

38 

35 

38 

38 

39 

40 

45 

48 

49 

42 

40 

44 

38 

MIN 

IB 

19 

24 

16 

17 

17 

31 

33 

31 

30 

32 

32 

24 

24 

HAT   CREEH   PH  1 

MAX 

34 

37 

40 

45 

46 

45 

39 

39 

36 

38 

30 

MIN 

5 

7 

e 

11 

28 

32 

30 

31 

12 

3 

3 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

MAX 

53 

49 

50 

50 

48 

46 

62 

62 

65 

64 

62 

62 

52 

52 

MIN 

33 

29 

24 

38 

37 

32 

31 

32 

34 

36 

42 

46 

39 

29 

HEALDSBURG 

MAX 

54 

47 

54 

60 

58 

58 

54 

60 

50 

53 

52 

54 

54 

46 

MIN 

28 

25 

29 

29 

27 

34 

36 

47 

43 

45 

34 

35 

29 

35 

HENSHAW  DAM 

MAX 

44 

42 

46 

47 

50 

58 

60 

63 

66 

56 

49 

47 

42 

45 

MIN 

32 

20 

18 

20 

24 

23 

25 

25 

26 

30 

28 

35 

28 

25 

HETCH  HETCHY 

MAX 

34 

37 

36 

38 

46 

50 

55 

54 

50 

45 

41 

39 

35 

35 

MIN 

14 

10 

10 

18 

22 

23 

27 

29 

35 

32 

32 

24 

19 

19 

HILTS 

MAX 

32 

33 

30 

34 

34 

36 

38 

40 

43 

42 

41 

37 

35 

31 

MIN 

9 

5 

12 

5 

7 

10 

29 

32 

24 

24 

28 

24 

7 

8 

HOLLISTER 

MAX 

52 

54 

51 

56 

60 

58 

64 

58 

60 

58 

52 

52 

53 

47 

MIN 

28 

21 

30 

24 

23 

28 

36 

48 

45 

43 

41 

36 

28 

36 

HOOP  A 

MAX 

46 

46 

35 

44 

45 

45 

44 

51 

52 

51 

46 

43 

49 

45 

MIN 

27 

23 

29 

25 

25 

28 

35 

41 

38 

37 

40 

34 

28 

32 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

20 

24 

23 

39 

42 

46 

46 

40 

35 

32 

30 

27 

25 

25 

MIN 

-  1 

5 

8 

10 

25 

24 

25 

26 

30 

26 

17 

3 

0 

10 

IDRIA 

MAX 

40 

43 

40 

47 

57 

61 

61 

57 

52 

48 

46 

45 

44 

45 

MIN 

22 

22 

22 

24 

32 

34 

35 

43 

42 

36 

36 

32 

26 

29 

IDYLLKILO  RS 

MAX 

44 

41 

41 

40 

49 

53 

58 

58 

55 

50 

39 

35 

37 

37 

MIN 

11 

9 

12 

18 

19 

23 

29 

27 

31 

31 

26 

28 

11 

11 

IMPERIAL 

MAX 

56 

53 

55 

57 

65 

65 

65 

68 

63 

65 

67 

59 

59 

61 

MIN 

42 

29 

27 

40 

34 

31 

33 

37 

36 

41 

49 

44 

36 

33 

INDIO  US   DATE  GARDEN 

MAX 

60 

56 

58 

60 

60 

71 

68 

67 

71 

65 

61 

65 

53 

62 

MIN 

29 

26 

27 

35 

30 

33 

30 

33 

33 

38 

42 

44 

36 

28 

INYOKERN 

MAX 

43 

44 

43 

43 

53 

57 

57 

47 

45 

50 

49 

49 

48 

41 

MIN 

20 

15 

20 

32 

21 

24 

26 

35 

35 

31 

38 

38 

34 

25 

IRON  MTN 

MAX 

52 

49 

50 

50 

50 

57 

58 

61 

64 

63 

63 

61 

61 

50 

MIN 

32 

29 

27 

30 

39 

36 

36 

35 

36 

43 

45 

47 

37 

33 

JESS  VALLEY 

MAX 

25 

25 

23 

38 

42 

43 

38 

40 

40 

41 

34 

38 

38 

32 

MIN 

-  1 

-  2 

10 

-  4 

4 

22 

30 

28 

23 

24 

28 

8 

-16 

15 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

38 

40 

43 

44 

53 

56 

60 

«3 

52 

46 

43 

40 

43 

43 

MIN 

27 

16 

11 

27 

22 

29 

31 

32 

31 

37 

36 

32 

24 

24 

KERN  RIVER  PH  1 

MAX 

*5 

47 

46 

49 

57 

58 

61 

56 

65 

62 

57 

52 

50 

47 

MIN 

32 

33 

36 

31 

36 

41 

39 

45 

50 

48 

46 

38 

37 

37 

KERN  RIVER  PH  3 

MAX 

41 

45 

47 

50 

57 

61 

62 

49 

55 

53 

54 

47 

44 

40 

MIN 

23 

23 

25 

21 

19 

24 

28 

31 

33 

42 

31 

35 

26 

28 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

MAX 

50 

48 

50 

49 

50 

55 

57 

60 

65 

61 

57 

51 

48 

48 

MIN 

29 

23 

22 

25 

23 

26 

28 

31 

48 

43 

38 

31 

34 

34 

KETTLEMAN  STA 

MAX 

53 

52 

51 

53 

54 

61 

62 

66 

67 

62 

56 

53 

50 

55 

MIN 

31 

28 

33 

30 

29 

35 

39 

41 

44 

44 

44 

36 

32 

38 

KING  CITY 

MAX 

52 

54 

52 

57 

62 

59 

68 

61 

57 

59 

55 

52 

55 

52 

MIN 

20 

16 

29 

20 

20 

26 

30 

37 

46 

43 

36 

37 

27 

33 

KLAMATH 

MAX 

46 

39 

48 

53 

51 

50 

55 

55 

54 

48 

47 

49 

48 

48 

MIN 

27 

27 

29 

29 

29 

36 

44 

43 

35 

35 

40 

34 

29 

33 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

49 

53 

47 

48 

50 

51 

60 

55 

54 

61 

51 

50 

45 

MIN 

19 

15 

28 

18 

19 

24 

32 

47 

42 

47 

45 

30 

22 

35 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

57 

58 

56 

60 

61 

62 

61 

61 

60 

59 

59 

58 

58 

56 

MIN 

33 

30 

32 

39 

35 

37 

38 

39 

45 

42 

41 

49 

34 

36 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

27 

33 

31 

28 

42 

50 

50 

49 

45 

38 

36 

32 

30 

30 

MIN 

14 

12 

17 

19 

21 

30 

29 

31 

29 

30 

26 

27 

19 

22 

LAKE  CITY 

MAX 

28 

28 

22 

28 

44 

44 

34 

37 

35 

28 

30 

MIN 

8 

-  1 

-  1 

4 

18 

30 

25 

23 

12 

-  3 

6 

LAKEPORT 

MAX 

46 

41 

45 

49 

54 

50 

53 

54 

48 

47 

49 

50 

48 

44 

MIN 

19 

18 

23 

23 

23 

33 

40 

33 

38 

38 

37 

29 

23 

32 

LAKESHORE 

MAX 

47 

36 

57 

57 

61 

50 

43 

48 

46 

49 

45 

47 

45 

35 

MIN 

26 

29 

20 

29 

27 

31 

33 

33 

35 

38 

34 

24 

25 

32 

LAKE  SPAULDINO 

MAX 

32 

32 

32 

48 

55 

48 

43 

38 

39 

39 

33 

30 

34 

31 

MIN 

11 

7 

19 

20 

25 

29 

29 

30 

29 

30 

29 

22 

9 

21 

LA  MESA 

MAX 

53 

57 

57 

60 

64 

67 

68 

67 

58 

58 

58 

57 

56 

58 

MIN 

42 

33 

33 

38 

34 

39 

39 

39 

43 

46 

46 

47 

39 

38 

LANCASTER 

MAX 

43 

43 

43 

47 

55 

61 

65 

64 

57 

46 

53 

45 

47 

44 

MIN 

23 

15 

15 

24 

17 

23 

35 

28 

35 

39 

29 

34 

26 

27 

LAS  PLUMAS 

MAX 

48 

42 

54 

60 

51 

54 

52 

54 

48 

49 

49 

50 

52 

45 

MIN 

28 

30 

30 

32 

29 

35 

35 

46 

42 

45 

42 

33 

30 

33 

LAVA  BEDS  NM 

MAX 

35 

23 

26 

32 

40 

43 

60 

40 

33 

45 

36 

32 

36 

33 

MIN 

7 

7 

9 

12 

14 

21 

28 

28 

24 

25 

20 

15 

4 

16 

LE  GRAND 

MAX 

46 

50 

50 

50 

55 

58 

60 

60 

65 

59 

54 

52 

49 

48 

MIN 

20 

21 

29 

20 

25 

25 

29 

36 

39 

47 

44 

31 

25 

35 

LEMON  COVE 

MAX 

48 

49 

49 

49 

54 

57 

58 

64 

58 

56 

58 

50 

52 

57 

MIN 

27 

27 

29 

27 

30 

29 

29 

40 

44 

47 

38 

33 

30 

34 

59  49  45 
39     32  42 


20    21  22 


50  59 
48  48 


57  58  59 
52     47  50 


44 

52 

57 

60 

62 

57 

68 

68 

66 

62 

65 

65 

69 

71 

67 

64 

32 

30 

30 

37 

35 

41 

42 

45 

45 

50 

44 

37 

37 

36 

42 

35 

37 

40 

43 

45 

50 

47 

50 

50 

51 

50 

53 

55 

40 

45 

51 

55 

31 

33 

35 

34 

34 

36 

38 

42 

42 

36 

32 

32 

38 

40 

39 

38 

47 

42 

43 

44 

37 

38 

41 

48 

47 

90 

47 

54 

10 

30 

27 

20 

26 

31 

31 

32 

29 

32 

32 

32 

53 

51 

55 

54 

57 

59 

61 

65 

66 

69 

70 

71 

67 

71 

70 

71 

29 

29 

32 

30 

32 

33 

36 

36 

41 

43 

41 

39 

36 

57 

59 

51 

53 

57 

51 

54 

56 

56 

57 

60 

57 

64 

98 

66 

97 

37 

33 

4 1 

39 

42 

44 

47 

46 

46 

43 

47 

47 

49 

42 

51 

42 

40 

^5 

49 

50 

50 

55 

62 

65 

69 

67 

59 

59 

54 

64 

63 

64 

2 1 

24 

29 

30 

28 

29 

30 

30 

34 

38 

36 

29 

33 

28 

29 

39 

39 

42 

45 

42 

44 

42 

46 

48 

46 

45 

46 

48 

54 

54 

59 

1  5 

1 5 

19 

24 

23 

27 

32 

30 

31 

35 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

35 

36 

42 

40 

43 

45 

46 

48 

50 

51 

48 

46 

41 

90 

50 

54 

1 7 

24 

26 

29 

30 

32 

28 

29 

24 

32 

32 

29 

34 

37 

28 

24 

54 

58 

53 

63 

61 

63 

61 

66 

60 

61 

61 

63 

66 

64 

68 

63 

34 

34 

50 

43 

45 

49 

45 

49 

47 

43 

40 

40 

41 

38 

45 

45 

49 

55 

55 

56 

54 

58 

55 

61 

61 

54 

54 

62 

60 

55 

39 

39 

42 

42 

45 

42 

42 

42 

42 

45 

53 

44 

42 

30 

33 

33 

36 

47 

39 

42 

45 

49 

36 

34 

39 

49 

48 

45 

44 

7 

21 

27 

23 

26 

30 

23 

16 

21 

23 

25 

20 

44 

46 

46 

52 

57 

51 

57 

57 

56 

51 

54 

99 

56 

66 

63 

60 

31 

33 

34 

35 

39 

39 

44 

45 

40 

36 

40 

44 

43 

41 

36 

38 

46 

46 

52 

54 

52 

53 

55 

59 

50 

91 

58 

64 

62 

58 

s 

10 

10 

10 

20 

24 

29 

29 

28 

27 

26 

27 

29 

26 

25 

29 

59 

60 

59 

62 

65 

66 

69 

75 

79 

78 

77 

70 

79 

76 

76 

72 

35 

35 

38 

40 

43 

44 

52 

49 

44 

45 

43 

40 

59 

61 

61 

59 

68 

70 

70 

73 

79 

79 

76 

78 

79 

82 

82 

76 

36 

26 

29 

35 

34 

35 

36 

39 

42 

44 

44 

49 

43 

41 

42 

36 

48 

46 

48 

50 

52 

48 

91 

61 

63 

59 

65 

58 

63 

63 

63 

64 

29 

21 

22 

27 

26 

31 

37 

39 

34 

46 

37 

34 

33 

35 

33 

33 

52 

50 

52 

52 

55 

60 

62 

65 

67 

66 

70 

70 

65 

70 

70 

71 

40 

32 

31 

3^ 

38 

39 

39 

40 

48 

44 

45 

49 

43 

43 

49 

41 

28 

33 

39 

35 

40 

44 

41 

45 

46 

40 

42 

37 

46 

46 

47 

48 

2 

21 

24 

21 

20 

24 

30 

30 

28 

33 

30 

28 

31 

36 

32 

21 

41 

44 

43 

45 

48 

58 

63 

61 

69 

58 

52 

92 

58 

59 

62 

60 

12 

19 

25 

29 

37 

38 

31 

30 

34 

35 

39 

32 

31 

44 

34 

32 

44 

53 

61 

66 

65 

60 

69 

66 

75 

69 

62 

61 

64 

77 

67 

66 

39 

36 

37 

41 

50 

51 

49 

63 

53 

53 

51 

47 

47 

56 

92 

91 

41 

45 

48 

54 

55 

49 

59 

62 

63 

60 

60 

60 

68 

69 

64 

65 

23 

15 

19 

25 

33 

35 

35 

40 

41 

41 

37 

38 

30 

44 

34 

37 

48 

46 

50 

55 

59 

65 

56 

70 

64 

67 

62 

62 

63 

63 

72 

66 

36 

23 

26 

32 

35 

36 

37 

46 

45 

46 

47 

43 

39 

39 

43 

40 

49 

52 

56 

60 

64 

60 

71 

68 

67 

64 

63 

65 

64 

74 

67 

65 

33 

28 

35 

42 

39 

44 

51 

46 

53 

54 

47 

44 

46 

42 

50 

47 

54 

58 

56 

61 

62 

57 

67 

65 

63 

62 

62 

66 

67 

70 

67 

66 

27 

27 

32 

37 

37 

42 

48 

50 

47 

52 

44 

37 

39 

41 

36 

37 

47 

49 

56 

58 

62 

60 

60 

57 

64 

59 

57 

52 

62 

66 

64 

57 

37 

41 

38 

43 

45 

46 

46 

49 

47 

50 

45 

46 

48 

52 

47 

41 

43 

45 

51 

52 

59 

59 

55 

65 

63 

58 

60 

60 

62 

63 

61 

65 

27 

26 

26 

39 

42 

44 

37 

42 

48 

49 

40 

42 

39 

41 

37 

57 

59 

60 

62 

66 

66 

65 

65 

63 

62 

63 

64 

67 

76 

73 

62 

33 

37 

37 

36 

37 

40 

47 

45 

46 

52 

53 

52 

40 

49 

42 

43 

29 

32 

37 

35 

42 

43 

45 

46 

50 

43 

42 

47 

49 

48 

55 

49 

22 

24 

1  3 

20 

21 

28 

29 

30 

31 

36 

35 

30 

27 

29 

30 

31 

30 

35 

38 

35 

35 

34 

40 

39 

42 

43 

40 

44 

50 

49 

49 

5 

1 2 

1 4 

18 

1  3 

19 

24 

2] 

24 

32 

26 

30 

35 

32 

21 

52 

53 

46 

48 

50 

50 

49 

55 

54 

54 

55 

55 

60 

54 

60 

57 

24 

27 

39 

35 

41 

42 

40 

41 

43 

45 

41 

40 

49 

40 

49 

36 

52 

43 

44 

44 

51 

42 

44 

46 

47 

92 

90 

48 

50 

50 

64 

49 

24 

28 

35 

36 

36 

32 

34 

36 

42 

45 

43 

41 

49 

42 

40 

34 

42 

36 

35 

41 

43 

39 

40 

46 

44 

39 

35 

34 

49 

91 

49 

46 

10 

10 

2C 

a 

21 

2] 

31 

30 

29 

32 

32 

30 

32 

28 

30 

24 

57 

60 

61 

64 

69 

68 

71 

69 

71 

68 

69 

63 

73 

79 

72 

68 

35 

36 

38 

38 

40 

42 

42 

42 

4' 

47 

52 

4( 

41 

43 

47 

42 

47 

51 

48 

50 

51 

52 

54 

68 

64 

59 

58 

61 

62 

64 

71 

66 

26 

21 

26 

24 

24 

27 

38 

36 

35 

46 

41 

36 

29 

32 

29 

31 

51 

53 

49 

58 

61 

59 

53 

60 

97 

58 

57 

54 

61 

66 

61 

62 

29 

32 

34 

41 

42 

44 

45 

44 

46 

49 

48 

46 

49 

46 

44 

44 

34 

38 

37 

42 

35 

34 

37 

44 

45 

42 

41 

4C 

48 

44 

16 

27 

22 

22 

26 

21 

26 

22 

30 

31 

28 

25 

29 

27 

47 

49 

54 

60 

60 

55 

67 

67 

63 

62 

63 

65 

63 

69 

66 

65 

29 

29 

31 

35 

36 

46 

45 

38 

42 

51 

48 

3S 

39 

41 

38 

39 

48 

51 

57 

59 

61 

65 

66 

68 

69 

64 

62 

64 

J  66 

73 

67 

69 

33 

31 

34 

34 

38 

42 

38 

44 

46 

90 

47 

41 

39 

40 

42 

42 

58  59 
48  45 


63  56 
48  43 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1960 


Station 


Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

46 

49 

50 

50 

57 

60 

6 1 

64 

62 

48 

47 

53 

68 

60 

61 

65 

~~67 

~~68 

~~64 

67 

67 

59.4 

MIN 

22 

21 

29 

23 

24 

24 

25 

33 

41 

46 

37 

30 

28 

32 

38 

31 

27 

30 

32 

31 

37 

42 

39 

41 

46 

40 

38 

34 

35 

36 

37 

33.2 

MAX 

50 

46 

50 

51 

57 

59 

55 

65 

53 

47 

56 

51 

50 

49 

48 

51 

53 

66 

50 

53 

57 

54 

63 

62 

62 

61 

59 

61 

62 

63 

62 

55.4 

MIN 

25 

21 

21 

29 

26 

25 

27 

42 

42 

41 

40 

34 

30 

30 

35 

29 

30 

29 

33 

34 

36 

43 

43 

43 

45 

47 

41 

41 

38 

37 

40 

34.7 

MAX 

35 

41 

36 

40 

53 

60 

62 

61 

50 

45 

50 

45 

42 

40 

37 

42 

48 

43 

45 

48 

56 

55 

56 

65 

60.0 

MIN 

20 

16 

20 

22 

31 

31 

41 

39 

36 

35 

30 

31 

25 

28 

22 

23 

21 

27 

26 

28 

30 

35 

35 

39 

39 

36 

34 

35 

36 

39 

40 

30.8 

MAX 

46 

47 

48 

46 

52 

52 

67 

55 

50 

56 

52 

52 

53 

47 

52 

52 

51 

52 

57 

60 

53 

65 

62 

63 

62 

67 

55.8 

MIN 

22 

21 

28 

27 

25 

26 

37 

44 

44 

47 

47 

34 

27 

37 

34 

28 

31 

30 

34 

39 

48 

49 

43 

46 

54 

50 

44 

45 

43 

45 

41 

37.8 

MAX 

56 

54 

58 

60 

60 

60 

63 

68 

58 

58 

58 

54 

54 

58 

53 

55 

58 

57 

61 

61 

58 

61 

65 

65 

61 

62 

61 

68 

71 

66 

59.8 

MIN 

27 

23 

29 

25 

27 

28 

33 

44 

49 

46 

43 

40 

31 

33 

35 

36 

26 

36 

37 

35 

45 

50 

50 

47 

51 

42 

39 

36 

38 

36 

44 

37.5 

MAX 

59 

59 

55 

62 

62 

65 

62 

64 

58 

68 

62 

61 

59 

51 

57 

59 

56 

60 

64 

66 

63 

66 

72 

66 

60 

64 

67 

72 

79 

68 

61 

63.0 

MIN 

*0 

35 

36 

40 

38 

42 

44 

43 

49 

52 

45 

47 

41 

41 

41 

38 

38 

43 

43 

44 

47 

55 

53 

53 

55 

52 

50 

46 

52 

52 

48 

46.3 

MAX 

56 

59 

56 

60 

63 

66 

64 

64 

59 

57 

60 

59 

60 

50 

55 

60 

58 

62 

66 

69 

66 

70 

72 

67 

63 

64 

64 

74 

80 

71 

62 

63.1 

MIN 

3* 

35 

35 

36 

35 

39 

40 

40 

47 

47 

40 

45 

37 

38 

39 

35 

37 

40 

41 

43 

45 

54 

47 

51 

55 

49 

46 

45 

52 

49 

46 

42.7 

MAX 

55 

57 

55 

61 

64 

62 

62 

62 

59 

60 

59 

56 

59 

50 

54 

60 

59 

60 

63 

69 

64 

66 

67 

63 

61 

61 

61 

69 

79 

71 

63 

61.7 

MIN 

*1 

36 

37 

39 

36 

41 

42 

41 

50 

51 

44 

48 

43 

40 

40 

44 

41 

43 

42 

46 

44 

54 

49 

51 

54 

50 

49 

47 

54 

50 

46 

44.9 

MAX 

53 

56 

94 

60 

63 

66 

65 

65 

57 

57 

59 

59 

59 

50 

55 

59 

58 

60 

63 

68 

66 

67 

71 

66 

60 

65 

64 

75 

78 

73 

64 

62.5 

MIN 

*2 

38 

38 

39 

41 

44 

46 

45 

50 

48 

45 

46 

41 

43 

42 

41 

42 

45 

44 

47 

50 

56 

53 

50 

55 

53 

50 

49 

58 

55 

49 

46.7 

MAX 

50 

51 

53 

55 

57 

58 

63 

57 

52 

63 

52 

54 

63 

48 

53 

52 

52 

53 

58 

56 

51 

65 

55 

59 

61 

63 

65 

62 

66 

68 

66 

57.1 

MIN 

2* 

19 

29 

24 

21 

24 

33 

36 

41 

47 

39 

35 

26 

35 

38 

26 

26 

29 

35 

34 

45 

41 

43 

45 

50 

45 

40 

37 

37 

40 

40 

34.9 

MAX 

57 

55 

54 

61 

61 

60 

63 

58 

53 

54 

51 

54 

56 

56 

55 

56 

61 

55 

57 

56 

54 

57 

66 

68 

67 

57 

60 

67 

66 

67 

60 

59.0 

MIN 

2* 

26 

30 

27 

29 

33 

40 

48 

44 

43 

38 

34 

28 

28 

35 

29 

30 

37 

35 

44 

44 

48 

45 

45 

51 

44 

44 

44 

44 

47 

42 

38.1 

MAX 

hi 

44 

44 

44 

57 

61 

65 

99 

58 

53 

53 

90 

43 

47 

44 

45 

51 

49 

49 

53 

55 

56 

61 

64 

65 

61 

61 

64 

64 

66 

65 

54.6 

MIN 

19 

10 

11 

20 

19 

23 

25 

22 

26 

27 

33 

32 

24 

18 

29 

28 

16 

21 

24 

20 

29 

31 

30 

31 

40 

35 

36 

27 

32 

27 

30 

25.7 

MAX 

51 

44 

49 

96 

51 

57 

56 

59 

63 

63 

58 

53 

50 

60 

51 

47 

46 

52 

55 

60 

60 

60 

63 

66 

63 

64 

64 

66 

64 

71 

66 

57.5 

MIN 

2* 

22 

28 

21 

26 

26 

28 

28 

40 

48 

43 

34 

20 

31 

37 

28 

27 

32 

29 

37 

32 

40 

40 

41 

49 

41 

44 

40 

33 

39 

38 

33.7 

MAX 

50 

47 

52 

53 

54 

51 

59 

57 

48 

65 

51 

52 

52 

45 

5 1 

52 

52 

53 

50 

56 

53 

63 

62 

59 

59 

61 

61 

62 

6 1 

63 

60 

55.0 

MIN 

30 

23 

30 

33 

24 

27 

36 

41 

42 

43 

39 

36 

34 

35 

34 

35 

28 

30 

35 

33 

40 

43 

42 

45 

48 

48 

39 

42 

34 

42 

36 

36.4 

MAX 

20 

21 

21 

27 

44 

49 

43 

38 

29 

32 

32 

29 

25 

31 

25 

27 

32 

36 

29 

36 

36 

34 

37 

40 

40 

37 

36 

36 

44 

44 

44 

34.1 

MIN 

7 

3 

13 

14 

20 

27 

27 

29 

24 

20 

24 

10 

-  3 

0 

13 

10 

14 

17 

17 

17 

21 

20 

26 

22 

28 

26 

27 

29 

35 

31 

16 

19.0 

MAX 

*7 

48 

47 

48 

54 

58 

60 

98 

69 

62 

60 

52 

48 

50 

45 

43 

51 

54 

59 

64 

60 

66 

64 

69 

63 

62 

63 

65 

72 

67 

68 

57.9 

MIN 

32 

28 

31 

28 

29 

33 

42 

40 

42 

49 

43 

40 

34 

35 

40 

34 

30 

33 

38 

38 

45 

49 

48 

47 

51 

47 

46 

42 

43 

49 

44 

39.7 

MAX 

51 

51 

46 

54 

55 

49 

52 

96 

54 

47 

51 

54 

52 

51 

42 

53 

54 

49 

46 

53 

52 

54 

57 

52 

54 

61 

59 

62 

60 

60 

61 

53.3 

MIN 

2S 

25 

27 

29 

28 

28 

34 

42 

44 

44 

42 

36 

30 

30 

34 

33 

30 

32 

36 

37 

41 

45 

45 

45 

46 

45 

40 

43 

41 

43 

43 

37.0 

MAX 

50 

48 

43 

92 

57 

50 

53 

49 

52 

47 

53 

48 

50 

48 

42 

51 

53 

52 

47 

56 

57 

49 

56 

57 

56 

62 

69 

68 

63 

61 

63 

93.0 

MIN 

29 

21 

29 

33 

25 

33 

36 

43 

41 

44 

44 

31 

30 

33 

30 

34 

30 

37 

39 

37 

41 

45 

45 

43 

45 

50 

47 

49 

41 

48 

41 

37.8 

MAX 

35 

36 

23 

39 

50 

56 

43 

40 

38 

36 

40 

34 

39 

37 

33 

43 

43 

40 

37 

37 

45 

45 

39 

40 

41 

41 

42 

40 

42 

44 

60 

40.3 

MIN 

7 

7 

9 

11 

13 

16 

29 

30 

29 

31 

31 

14 

7 

6 

6 

8 

17 

29 

31 

32 

29 

31 

33 

34 

34 

34 

31 

33 

35 

33 

27 

23.2 

MAX 

61 

97 

55 

99 

98 

62 

61 

61 

64 

62 

61 

69 

96 

61 

96 

96 

60 

96 

56 

65 

66 

66 

66 

74 

72 

69 

71 

73 

78 

60 

73 

64.0 

MIN 

31 

24 

26 

28 

29 

29 

31 

31 

31 

34 

37 

44 

35 

32 

33 

37 

27 

27 

31 

32 

34 

35 

35 

39 

42 

43 

45 

44 

43 

41 

40 

34.5 

MAX 

48 

50 

49 

91 

59 

56 

60 

99 

62 

60 

55 

51 

50 

49 

48 

49 

51 

55 

56 

60 

57 

67 

65 

60 

61 

62 

65 

64 

66 

66 

67 

57.3 

MIN 

25 

22 

21 

22 

27 

27 

27 

38 

34 

47 

45 

32 

29 

37 

31 

30 

29 

31 

30 

46 

45 

51 

42 

41 

48 

43 

41 

41 

40 

40 

35.4 

MAX 

46 

48 

47 

49 

57 

57 

57 

62 

65 

62 

57 

55 

47 

47 

46 

48 

53 

57 

63 

60 

65 

63 

69 

66 

60 

63 

63 

72 

67 

65 

57.8 

MIN 

24 

21 

27 

n 

26 

28 

30 

39 

39 

47 

41 

35 

27 

30 

32 

30 

28 

30 

33 

35 

41 

46 

48 

46 

46 

40 

40 

37 

40 

45 

40 

35.4 

MAX 

45 

46 

44 

47 

57 

58 

60 

64 

55 

49 

47 

47 

47 

43 

46 

47 

51 

53 

69 

60 

60 

65 

67 

56 

59 

56 

67 

67 

66 

64 

94.8 

MIN 

26 

27 

28 

27 

32 

40 

42 

44 

41 

42 

37 

37 

29 

30 

30 

31 

30 

34 

37 

40 

41 

49 

47 

47 

46 

43 

37 

41 

46 

48 

44 

37.8 

MAX 

27 

26 

29 

35 

51 

51 

44 

39 

34 

34 

34 

30 

39 

26 

27 

30 

39 

36 

35 

36 

38 

35 

37 

41 

40 

37 

38 

36 

42 

45 

42 

36.3 

MIN 

6 

6 

9 

11 

16 

19 

22 

32 

28 

28 

29 

7 

9 

8 

9 

8 

10 

19 

20 

24 

25 

30 

31 

32 

32 

32 

31 

32 

26 

30 

26 

20.8 

MAX 

32 

39 

37 

47 

52 

50 

51 

94 

54 

46 

48 

42 

37 

39 

37 

26 

40 

36 

43 

48 

45 

53 

56 

57 

66 

65 

56 

60 

60 

62 

58 

47.5 

MIN 

22 

22 

22 

33 

35 

36 

36 

36 

39 

38 

38 

32 

28 

27 

27 

21 

25 

24 

26 

31 

35 

33 

42 

43 

42 

41 

45 

42 

42 

44 

43 

33.9 

MAX 

47 

50 

53 

52 

55 

56 

62 

51 

50 

61 

59 

53 

51 

45 

51 

61 

53 

55 

60 

60 

54 

66 

52 

59 

64 

64 

65 

63 

69 

66 

63 

56.5 

MIN 

24 

22 

30 

29 

25 

28 

36 

40 

43 

44 

44 

31 

27 

36 

36 

27 

29 

32 

35 

35 

46 

44 

44 

44 

50 

47 

39 

42 

44 

43 

39 

36.6 

MAX 

24 

29 

26 

29 

42 

43 

46 

44 

37 

39 

37 

35 

29 

33 

29 

30 

33 

31 

30 

34 

41 

46 

39 

45 

41 

46 

46 

47 

45 

50 

42 

37.6 

MIN 

5 

11 

17 

5 

15 

22 

23 

32 

29 

30 

16 

14 

6 

19 

16 

4 

8 

16 

11 

16 

16 

28 

21 

22 

29 

26 

20 

23 

27 

22 

21 

18.3 

MAX 

53 

57 

55 

59 

60 

58 

66 

96 

55 

55 

93 

54 

96 

53 

53 

98 

59 

57 

61 

61 

63 

62 

66 

61 

62 

69 

62 

65 

64 

66 

60 

58.9 

HIN 

32 

35 

34 

32 

38 

40 

44 

50 

47 

45 

41 

40 

36 

40 

38 

38 

41 

42 

41 

45 

46 

49 

49 

49 

52 

49 

45 

46 

47 

46 

45 

42.7 

MAX 

90 

50 

45 

51 

69 

54 

52 

55 

57 

48 

52 

51 

49 

49 

43 

52 

57 

60 

46 

62 

54 

49 

60 

56 

55 

96 

59 

54 

60 

59 

62 

53.4 

MIN 

29 

24 

25 

29 

29 

30 

38 

43 

41 

41 

40 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

34 

36 

36 

43 

45 

44 

44 

49 

46 

47 

46 

43 

43 

41 

37.4 

MAX 

92 

94 

54 

57 

59 

59 

66 

56 

61 

59 

55 

54 

54 

57 

53 

66 

57 

53 

61 

61 

56 

65 

64 

62 

60 

60 

60 

67 

67 

68 

59 

58.9 

MIN 

30 

31 

35 

35 

31 

34 

39 

48 

49 

47 

44 

37 

33 

38 

37 

35 

35 

37 

40 

40 

47 

51 

48 

48 

52 

48 

43 

43 

44 

42 

43 

40.8 

MAX 

31 

34 

30 

30 

43 

49 

52 

57 

52 

49 

41 

40 

33 

39 

36 

34 

33 

33 

36 

36 

40 

49 

47 

53 

51 

48 

49 

53 

51 

55 

54 

43.2 

MIN 

7 

e 

11 

16 

13 

22 

31 

33 

32 

33 

22 

18 

12 

18 

22 

12 

8 

11 

12 

20 

24 

29 

32 

31 

35 

36 

29 

32 

34 

35 

31 

22.9 

MAX 

44 

44 

45 

46 

55 

57 

59 

50 

45 

45 

49 

43 

45 

42 

44 

46 

49 

53 

45 

53 

50 

49 

57 

60 

51 

50 

49 

52 

60 

61 

65 

50.4 

MIN 

21 

28 

27 

24 

38 

39 

39 

43 

39 

39 

38 

31 

31 

31 

31 

30 

35 

37 

37 

39 

44 

44 

45 

48 

45 

41 

41 

42 

48 

46 

44 

37.8 

MAX 

32 

36 

33 

45 

51 

50 

45 

45 

40 

37 

37 

31 

30 

37 

41 

41 

41 

40 

45 

50 

44 

42 

39 

43 

63 

55 

65 

5 1 

41.8 

MIN 

19 

24 

21 

29 

41 

40 

40 

36 

35 

32 

28 

23 

21 

25 

24 

22 

29 

32 

36 

36 

37 

39 

40 

37 

34 

34 

38 

45 

43 

36 

32.4 

MAX 

26 

31 

31 

25 

32 

40 

42 

43 

34 

29 

24 

32 

43 

38 

41 

41 

51 

46 

44 

43 

42 

50 

37.9 

HI-N 

-  5 

-  8 

5 

-10 

-  8 

2 

27 

29 

24 

12 

-  8 

-  3 

6 

6 

23 

24 

32 

23 

26 

31 

25 

29 

32 

13.7 

MAX 

31 

27 

29 

34 

45 

38 

45 

37 

32 

36 

31 

35 

40 

37 

43 

39 

40 

44 

44 

43 

42 

41 

45 

44 

50 

43 

39.0 

MIN 

12 

10 

20 

19 

20 

28 

30 

29 

28 

30 

29 

15 

9 

16 

16 

22 

28 

31 

31 

35 

32 

32 

35 

40 

36 

34 

33 

40 

34 

33 

35 

27.2 

MAX 

26 

37 

35 

37 

90 

54 

58 

56 

49 

37 

37 

33 

39 

31 

39 

33 

40 

41 

45 

47 

46 

45 

53 

54 

52 

43 

48 

60 

61 

68 

55 

44.9 

MIN 

15 

20 

21 

18 

35 

37 

41 

41 

32 

32 

27 

25 

17 

21 

20 

25 

23 

25 

27 

31 

35 

33 

38 

39 

37 

33 

32 

40 

46 

43 

39 

30.6 

MAX 

93 

51 

93 

92 

94 

62 

66 

64 

61 

60 

60 

50 

51 

54 

91 

53 

56 

50 

60 

58 

60 

64 

63 

64 

57 

59 

62 

65 

68 

70 

68 

56.6 

MIN 

25 

19 

27 

20 

20 

22 

30 

30 

30 

36 

40 

33 

27 

32 

36 

26 

28 

32 

40 

33 

45 

47 

45 

43 

50 

44 

39 

37 

39 

39 

40 

34.0 

MAX 

93 

50 

99 

94 

96 

56 

53 

57 

53 

55 

53 

55 

53 

48 

56 

58 

56 

53 

55 

56 

55 

60 

61 

59 

59 

59 

60 

63 

61 

67 

64 

56.5 

MIN 

29 

24 

30 

31 

28 

33 

40 

40 

43 

45 

31 

31 

32 

33 

33 

31 

31 

40 

39 

48 

45 

47 

45 

45 

47 

47 

49 

48 

42 

60 

41 

36.6 

MAX 

49 

93 

48 

47 

94 

61 

57 

60 

65 

63 

61 

52 

52 

57 

46 

49 

50 

49 

54 

57 

54 

60 

65 

66 

66 

66 

66 

70 

69 

67 

66 

56.2 

MIN 

29 

26 

25 

35 

37 

33 

32 

33 

38 

41 

49 

40 

32 

30 

39 

36 

32 

30 

35 

36 

37 

36 

45 

42 

44 

45 

44 

42 

47 

41 

39 

37.1 

INDSAY 

IVERHORE  2  SSW 

L*IK)  SHAWNEE  HILLS  RCH 

)DI 

yHK>C  SEWAGE  PLANT 
MG  BEACH 
MS  BEACH  WB  AP 
IS  ANGELES  WB  AP 
15  ANGELES  WB  CI  TT 
IS  BANDS 
GATOS 
ICERNE  VALLEY  1  WSW 
•ERA 

MDEVILLE  ISLAND 
lUANITA  LAKE 
RICOPA 

RTINE2  FIRE  STA 
<YSVILLE 
CLOUD 
CCA  3  SE 
»CEt)  FIRE  STA  2 
90LEWATER 
-L  CREEK  2 
<ERAL 

rCHELL  CAVERNS 
)£STO 
to  LAKE 
ITEREY 

|lTICELLO  DAN 
IRO  BAY  FIRE  OEPT 
'RTAIN  RASS 
OIABLO  NORTH  GATE 
"T  HANILTON 
XT  HEBRCN  RS 
"T  SHASTA  WB  CITY 
WILSON  FC   338 B 
l"IENTO  DAM 
«  STATE  HOSPITAL 
'  OLES  FAA  AP 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNU 
JANUARY  196t 


Day  Of  Month 


Station 

1  1 

2  ] 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

NEVADA  CITY 

MAX 

35 

35 

43 

53 

48 

50 

45 

41 

49 

45 

39 

MIN 

14 

17 

16 

20 

21 

26 

37 

35 

37 

37 

29 

NEWARK 

MAX 

51 

55 

54 

57 

61 

50 

50 

55 

51 

MIN 

24 

28 

31 

39 

47 

44 

44 

45 

36 

NEWMAN    2  NW 

MAX 

48 

46 

50 

5  1 

52 

55 

60 

57 

50 

56 

51 

50 

MIN 

25 

19 

32 

25 

20 

23 

34 

36 

41 

45 

41 

31 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

55 

58 

60 

60 

60 

61 

60 

59 

60 

59 

57 

MIN 

37 

32 

40 

44 

41 

39 

41 

42 

54 

54 

44 

51 

NORTH   FORK  RS 

MAX 

39 

42 

44 

46 

58 

58 

54 

54 

46 

44 

MIN 

14 

16 

20 

22 

19 

23 

32 

32 

39 

30 

31 

NORTH  HOLLYWOOD 

MAX 

52 

56 

56 

61 

65 

68 

66 

68 

63 

56 

57 

59 

MIN 

34 

45 

45 

48 

37 

36 

37 

36 

37 

50 

39 

41 

OAKDALE   WOODWARD  DAM 

MAX 

48 

44 

46 

47 

46 

52 

54 

60 

50 

51 

59 

50 

MIN 

19 

21 

26 

23 

24 

30 

32 

37 

41 

39 

44 

34 

OAKLAND   WB  AP 

MAX 

49 

49 

54 

54 

55 

53 

56 

54 

51 

55 

53 

53 

MIN 

30 

29 

35 

36 

33 

38 

46 

49 

46 

46 

43 

37 

OCEANSIDE  PENDLETON 

MAX 

54 

55 

56 

59 

58 

62 

60 

59 

60 

59 

59 

56 

MIN 

40 

34 

35 

38 

36 

41 

40 

40 

44 

54 

48 

51 

OJAI 

MAX 

57 

57 

57 

60 

70 

68 

69 

63 

56 

57 

60 

56 

MIN 

25 

23 

25 

31 

26 

29 

31 

31 

38 

48 

33 

34 

ORANGE  COVE 

MAX 

46 

47 

49 

49 

49 

51 

59 

59 

62 

65 

62 

54 

MIN 

26 

25 

30 

25 

27 

27 

29 

36 

44 

47 

37 

33 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

MAX 

44 

38 

44 

41 

47 

48 

54 

54 

50 

49 

59 

47 

MIN 

24 

25 

29 

26 

26 

33 

42 

41 

32 

35 

39 

33 

ORINDA  BOWMAN 

MAX 

49 

51 

52 

57 

55 

54 

55 

53 

48 

52 

50 

52 

MIN 

19 

19 

24 

22 

25 

28 

42 

47 

42 

42 

39 

30 

ORLAND 

MAX 

50 

47 

46 

52 

60 

50 

54 

49 

55 

45 

52 

48 

MIN 

27 

21 

24 

36 

24 

26 

31 

38 

41 

42 

43 

30 

ORLEANS 

MAX 

46 

39 

47 

49 

47 

44 

44 

49 

50 

46 

43 

48 

MIN 

20 

20 

27 

22 

20 

29 

38 

34 

34 

33 

33 

35 

OROVILLE    1  W5W 

MAX 

52 

47 

i2 

58 

60 

50 

56 

53 

54 

50 

54 

48 

MIN 

23 

22 

24 

32 

26 

34 

32 

41 

41 

44 

43 

30 

OROVILLE  7  SE 

MAX 

46 

48 

50 

50 

60 

41 

53 

52 

53 

48 

57 

50 

MIN 

25 

19 

19 

25 

21 

25 

30 

35 

38 

40 

40 

23 

OXNARO 

MAX 

56 

58 

56 

58 

65 

65 

65 

66 

62 

62 

60 

56 

MIN 

33 

33 

35 

44 

40 

38 

40 

41 

42 

51 

41 

47 

PALMDALE 

MAX 

41 

43 

41 

45 

54 

63 

69 

69 

59 

53 

52 

47 

MIN 

21 

16 

18 

24 

22 

28 

38 

39 

37 

40 

31 

35 

PALMDALE   FAA  AP 

MAX 

40 

43 

41 

44 

5  3 

61 

66 

62 

59 

46 

52 

44 

MIN 

20 

16 

17 

23 

20 

24 

35 

33 

36 

36 

32 

33 

PALM  SPRINGS 

MAX 

52 

50 

52 

55 

68 

61 

60 

64 

60 

57 

63 

59 

MIN 

26 

24 

23 

42 

30 

32 

32 

32 

34 

37 

40 

46 

PALO   ALTO  CITY  HALL 

MAX 

48 

48 

50 

57 

51 

54 

63 

54 

53 

55 

53 

50 

MIN 

25 

22 

32 

29 

27 

31 

43 

50 

46 

44 

42 

39 

PALOMAR   MTN  OBSY 

MAX 

29 

37 

41 

38 

49 

51 

60 

59 

56 

43 

38 

38 

MIN 

19 

15 

20 

20 

21 

32 

40 

40 

36 

33 

28 

28 

PARADISE 

MAX 

45 

43 

38 

50 

61 

52 

49 

46 

47 

46 

45 

41 

MIN 

21 

24 

23 

27 

28 

30 

32 

39 

36 

37 

36 

26 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

53 

49 

52 

49 

48 

53 

53 

61 

66 

67 

65 

60 

MIN 

34 

33 

31 

32 

34 

35 

36 

39 

42 

45 

48 

47 

PASADENA 

MAX 

54 

57 

53 

60 

65 

66 

66 

66 

61 

53 

58 

58 

MIN 

35 

30 

31 

37 

36 

38 

40 

39 

43 

46 

38 

42 

PASO  ROBLES 

MAX 

50 

51 

53 

54 

60 

65 

67 

62 

61 

56 

53 

51 

MIN 

17 

11 

25 

14 

14 

18 

24 

37 

44 

44 

40 

31 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 

48 

49 

50 

52 

57 

60 

65 

60 

61 

56 

53 

52 

MIN 

21 

17 

27 

19 

19 

22 

27 

37 

47 

44 

41 

31 

PETALUMA   FIRE    STA  2 

MAX 

54 

50 

55 

62 

56 

55 

55 

59 

53 

58 

55 

55 

MIN 

27 

22 

29 

30 

26 

32 

44 

46 

44 

42 

40 

36 

PINNACLES  NM 

MAX 

46 

52 

49 

56 

66 

62 

68 

61 

55 

55 

48 

49 

MIN 

14 

10 

21 

17 

19 

23 

29 

33 

45 

36 

35 

32 

PISMO  BEACH 

MAX 

54 

55 

56 

60 

59 

63 

64 

57 

60 

60 

55 

55 

MIN 

37 

26 

33 

35 

32 

36 

36 

47 

50 

49 

45 

36 

PLACERVILLE 

MAX 

37 

38 

39 

45 

44 

44 

52 

52 

46 

54 

50 

44 

MIN 

18 

17 

20 

21 

21 

22 

31 

38 

36 

40 

39 

30 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 

39 

41 

37 

44 

50 

49 

55 

53 

46 

51 

46 

40 

MIN 

23 

21 

24 

24 

28 

30 

39 

36 

35 

36 

34 

29 

POINT  ARENA 

MAX 

50 

50 

50 

50 

57 

54 

59 

55 

57 

49 

55 

51 

MIN 

28 

29 

29 

29 

30 

32 

42 

43 

41 

44 

40 

36 

POINT   ARGUELLO  WB 

MAX 

51 

51 

55 

56 

56 

57 

61 

55 

60 

60 

56 

52 

MIN 

33 

24 

32 

35 

29 

31 

36 

45 

50 

48 

46 

40 

POINT   ARGUELLO  LIGHT  STA 

MAX 

58 

56 

57 

58 

58 

55 

MIN 

49 

50 

48 

46 

49 

45 

PT   PIEDRAS  BLANCA5 

MAX 

53 

55 

56 

56 

58 

58 

60 

58 

56 

55 

53 

53 

MIN 

36 

38 

40 

40 

43 

43 

41 

52 

51 

49 

46 

40 

POMONA 

MAX 

53 

55 

52 

60 

66 

67 

65 

69 

56 

54 

57 

58 

MIN 

27 

23 

24 

30 

28 

31 

33 

31 

37 

48 

40 

44 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 

52 

50 

48 

55 

58 

50 

52 

56 

52 

56 

51 

51 

14     15    16  17 


36     39  35 


30  35  37 

57  54  55 

38  46  41 

40  43  39 
16  22  30 

60  52  54 

41  33  37 

50  48  44 

25  28  30 

49  48  54 

33  40  37 

56  55  55 

38  39  38 

59  47  56 

30  29  29 

49  49  53 

29  34  41 

44  44  46 

29  33  29 

52  45  51 

23  35  30 

51  47  36 

30  33  30 

40  42  43 

30  32  33 

51  49  41 

26  34  29 


27     30  26 


44  44 

31  29 


54  53 
32  39 


29  30  31 

19  18  24 

47  44  35 

26  30  27 

52  52  55 

40  36  38 

58  52  52 

32  35  36 

52  51  51 

23  29  32 

49  50  49 

25  33  31 

54  47  64 

29  34  31 

52  48  48 

21  27  30 

55  57  54 

39  39  40 

41  40  40 

22  23  28 

40  41  36 

26  28  26 

50  50  47 

30  32  32 

52  55  51 

37  37  39 

52  54  52 

42  43  42 

53  56  53 
37  42  38 

68  49  53 

28  29  33 


MIN     20     17     18     25     21     21     36     40     41     40     37     30     25  25 


28     29    30  31 


41 

43 

42 

40 

47 

50 

48 

50 

53 

47 

47 

45 

46 

56 

69 

58 

46. 

15 

15 

2  5 

29 

29 

29 

38 

34 

35 

36 

41 

39 

40 

32 

30 

2fl« 

48 

49 

59 

51 

58 

57 

58 

57 

66 

63 

60 

60 

61 

63 

56. 

33 

29 

34 

37 

40 

48 

50 

41 

40 

46 

48 

48 

48 

43 

39. 

50 

50 

52 

57 

55 

51 

64 

59 

67 

62 

62 

64 

61 

63 

64 

62 

66. 

32 

24 

30 

35 

35 

42 

39 

42 

46 

49 

48 

40 

39 

41 

38 

35. 

57 

64 

59 

59 

64 

64 

65 

63 

61 

62 

62 

60 

66 

77 

67 

61 

60. 

35 

43 

43 

41 

41 

45 

50 

42 

42 

47 

60 

44. 

41 

45 

43 

47 

54 

59 

51 

61 

60 

60 

53 

55 

65 

60 

67 

64 

51. 

22 

26 

25 

26 

26 

33 

36 

35 

36 

42 

37 

32 

32 

36 

34 

33 

28. 

58 

59 

60 

56 

68 

70 

67 

75 

70 

65 

63 

66 

78 

77 

73 

66 

63. 

49 

39 

32 

37 

38 

36 

38 

45 

46 

53 

47 

43 

40 

46 

45 

50 

41. 

44 

45 

50 

51 

58 

58 

55 

65 

55 

57 

60 

59 

62 

61 

61 

64 

63. 

27 

29 

34 

33 

38 

34 

29 

40 

41 

41 

46 

44 

44 

45 

42 

43 

3*. 

56 

54 

51 

52 

58 

54 

61 

60 

60 

60 

58 

60 

62 

63 

61 

59 

66, 

35 

34 

40 

41 

47 

51 

49 

45 

47 

51 

50 

47 

47 

44 

49 

46 

42 1 

55 

58 

59 

59 

67 

64 

63 

62 

64 

64 

63 

60 

63 

77 

63 

62 

60. 

36 

38 

40 

41 

40 

43 

48 

45 

61 

62 

57 

51 

43 

48 

49 

44 

434 

60 

60 

62 

64 

68 

56 

56 

72 

71 

60 

64 

64 

75 

79 

77 

69 

63. 

29 

26 

29 

30 

31 

33 

45 

40 

41 

50 

46 

3  7 

36 

39 

40 

38 

33. 

47 

47 

51 

57 

59 

60 

61 

66 

68 

72 

63 

62 

63 

65 

73 

67 

57, 

30 

30 

32 

36 

33 

42 

46 

46 

45 

50 

42 

40 

38 

39 

40 

40 

36 1 

54 

53 

59 

58 

59 

63 

69 

55 

63 

67 

63 

62 

62. 

35 

41 

41 

43 

46 

46 

48 

*? 

43 

48 

45 

37. 

55 

56 

45 

52 

51 

53 

61 

60 

66 

57 

56 

69 

62 

63 

64 

58 

54. 

26 

27 

30 

36 

41 

46 

45 

46 

50 

43 

42 

38 

43 

35. 

52 

54 

49 

45 

51 

55 

47 

49 

67 

52 

56 

67 

56 

61 

53 

62 

61 

32 

28 

3 1 

38 

38 

43 

41 

46 

43 

38 

35 

48 

53 

52 

50 

46 

55 

50 

53 

53 

62 

54 

48 

48 

51 

60 

49 

48 

36 

41 

38 

36 

38 

40 

45 

46 

45 

.43 

40 

*^ 

39 

41 

52 

54 

51 

52 

59 

60 

52 

56 

67 

69 

61 

58 

61 

63 

63 

63 

54 

28 

47 

36 

48 

52 

50 

54 

54 

60 

60 

54 

68 

55 

60 

62 

62 

67 

58 

61 

62 

26 

26 

28 

30 

40 

36 

61 

61 

61 

63 

67 

61 

58 

66 

64 

60 

66 

65 

67 

76 

70 

65 

62 

33 

45 

53 

48 

49 

50 

51 

54 

60 

64 

61 

59 

66 

61 

64 

71 

67 

54 

26 

24 

28 

26 

36 

45 

51 

46 

48 

49 

50 

64 

68 

63 

62 

58 

61 

61 

63 

70 

66 

53 

27 

22 

26 

26 

26 

26 

36 

46 

42 

34 

34 

30 

58 

53 

54 

59 

62 

63 

67 

70 

72 

72 

70 

71 

73 

79 

78 

71 

62 

34 

29 

30 

35 

38 

39 

41 

47 

46 

44 

40 

44 

39 

36 

54 

55 

50 

56 

58 

55 

56 

64 

59 

62 

61 

65 

62 

64 

65 

61 

96 

29 

31 

42 

5C 

50 

49 

42 

43 

39 

30 

36 

45 

45 

48 

49 

67 

58 

60 

69 

48 

44 

60 

61 

66 

56 

46 

20 

20 

23 

23 

28 

3C 

35 

39 

39 

38 

32 

36 

36 

39 

48 

53 

45 

42 

50 

53 

46 

48 

57 

51 

51 

49 

48 

58 

59 

60 

4Ii' 

28 

27 

29 

34 

37 

3fi 

39 

38 

40 

45 

43 

42 

43 

38 

44 

40 

33 

49 

48 

53 

56 

56 

58 

57 

62 

65 

67 

69 

72 

69 

70 

70 

6« 

5t 

41 

34 

35 

38 

39 

39 

39 

40 

46 

47 

49 

46 

**! 

59 

58 

60 

64 

68 

67 

65 

73 

71 

65 

64 

64 

77 

78 

73 

71 

63 

33 

34 

36 

39 

40 

4] 

62 

47 

*^ 

60 

46 

*^ 

48 

48 

44 

*' 

53 

57 

55 

61 

62 

55 

67 

62 

61 

59 

60 

63 

67 

68 

70 

68 

51 

24 

23 

26 

33 

26 

'i'l 

49 

47 

4: 

51 

39 

36 

34 

34 

34 

31 

51 

54 

48 

60 

61 

54 

65 

59 

62 

60 

60 

60 

66 

65 

66 

66 

51 

27 

26 

2( 

35 

30 

31 

47 

45 

43 

47 

44 

4C 

38 

59 

55 

52 

55 

55 

52 

57 

57 

67 

56 

60 

5': 

62 

60 

65 

6' 

5< 

33 

30 

46 

39 

44 

46 

46 

47 

48 

50 

48 

33 

36 

52 

58 

50 

57 

55 

55 

63 

66 

60 

57 

58 

63 

65 

69 

70 

6! 

5' 

23 

24 

26 

29 

40 

39 

42 

40 

57 

56 

55 

60 

63 

56 

66 

62 

60 

59 

59 

6( 

62 

67 

66 

6( 

5! 

39 

34 

4C 

45 

44 

46 

49 

60 

43 

41 

45 

45 

49 

56 

53 

58 

68 

51 

54 

4< 

53 

58 

64 

63 

41 

21 

30 

34 

42 

36 

38 

46 

40 

43 

44 

43 

52 

52 

56 

51 

65 

58 

50 

50 

45 

49 

58 

65 

63 

41 

27 

27 

29 

32 

36 

40 

38 

40 

4] 

43 

39 

39 

40 

51 

53 

54 

55 

55 

58 

58 

65 

68 

57 

57 

5( 

55 

60 

59 

61 

5' 

34 

35 

46 

48 

49 

50 

5( 

53 

55 

60 

61 

63 

54 

64 

61 

63 

60 

60 

58 

62 

69 

66 

69 

5' 

39 

36 

36 

37 

38 

45 

49 

49 

48 

50 

45 

38 

40 

41 

43 

45 

4l| 

55 

65 

57 

57 

58 

56 

56 

62 

66 

58 

62 

57 

62 

68 

69 

68 

5 

44 

42 

45 

47 

47 

48 

47 

50 

42 

47 

51 

47 

47 

53 

52 

60 

4< 

54 

57 

56 

58 

58 

55 

60 

60 

57 

67 

69 

60 

59 

61 

59 

69 

5' 

39 

43 

43 

47 

47 

49 

53 

61 

51 

53 

49 

47 

47 

50 

48 

48 

4 

57 

58 

58 

62 

66 

70 

67 

74 

73 

64 

63 

63 

74 

76 

74 

67 

6 

28 

27 

27 

32 

34 

36 

49 

41 

41 

50 

51 

44 

38 

41 

40 

38 

31 

52 

55 

52 

45 

54 

54 

53 

64 

62 

69 

62 

67 

62 

62 

60 

63 

5I 

28 

26 

25 

32 

36 

37 

40 

42 

42  44 

45 

37 

38 

36 

40 

37 

31 

See  Refereace  Noles  Follovrtng  StaUon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1960 


Day  Of  Month 

1  Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

10 

12 

15 

16 

17 

18 

25 

26 

27 

28 

29 

MAX 

47 

48 

48 

50 

49 

55 

58 

60 

63 

66 

62 

58 

53 

49 

65 

47 

49 

52 

57 

60 

63 

62 

69 

68 

72 

65 

63 

64 

67 

71 

58 

66 

6 

nlH 

27 

23 

27 

24 

25 

28 

29 

33 

44 

47 

40 

30 

31 

33 

40 

29 

34 

44 

46 

45 

49 

46 

42 

39 

40 

41 

41 

35 

0 

MAX 

24 

26 

31 

30 

35 

49 

44 

41 

39 

42 

36 

33 

27 

33 

30 

27 

39 

40 

35 

36 

40 

39 

39 

38 

37 

43 

42 

48 

52 

52 

46 

MIN 

-12 

-  9 

10 

* 

20 

19 

24 

30 

27 

30 

28 

12 

-  9 

9 

2  3 

30 

24 

16 

3 1 

28 

21 

26 

32 

30 

32 

31 

30 

1 7 

18 

0 

MAX 

30 

38 

36 

38 

52 

54 

63 

47 

48 

46 

41 

33 

35 

36 

34 

32 

40 

44 

48 

48 

50 

54 

53 

56 

48 

44 

43 

69 

60 

55 

55 

MIN 

' 

26 

26 

28 

33 

26 

26 

14 

24 

16 

18 

20 

26 

30 

36 

31 

30 

24 

0 

MAX 

48 

37 

45 

61 

62 

62 

50 

50 

46 

60 

46 

41 

50 

50 

56 

53 

54 

60 

58 

53 

52 

53 

61 

60 

51 

51 

52 

MIN 

18 

24 

19 

42 

38 

38 

40 

38 

32 

23 

20 

24 

37 

44 

4  3 

4 1 

43 

47 

47 

44 

47 

41 

47 

36 

36 

1 

MAX 

45 

46 

46 

50 

62 

60 

63 

63 

60 

60 

45 

45 

45 

45 

42 

46 

53 

44 

54 

55 

48 

59 

60 

56 

50 

63 

54 

58 

67 

64 

62 

52 

MIN 

10 

16 

^' 

26 

38 

36 

30 

^' 

24 

28 

^' 

23 

28 

24 

32 

42 

3 1 

38 

43 

40 

29 

28 

30 

28 

25 

3 

MAX 

34 

37 

31 

41 

44 

47 

63 

46 

46 

46 

42 

35 

37 

34 

34 

35 

35 

40 

40 

41 

45 

43 

43 

41 

37 

44 

42 

37 

47 

57 

52 

MIN 

* 

" 

10 

^' 

39 

30 

30 

0 

22 

14 

24 

32 

33 

32 

34 

34 

32 

33 

30 

32 

34 

23 

1 

MAX 

91 

55 

53 

58 

63 

66 

68 

70 

60 

54 

56 

54 

64 

54 

50 

64 

66 

60 

59 

64 

68 

71 

72 

75 

66 

64 

62 

72 

72 

70 

69 

61 

9 

MIN 

35 

31 

23 

32 

25 

29 

30 

29 

36 

47 

43 

43 

31 

29 

37 

28 

28 

28 

44 

36 

34 

36 

36 

4 1 

5  0 

44 

34 

52 

36 

36 

35 

4 

MAX 

36 

38 

37 

41 

50 

64 

64 

68 

63 

46 

46 

43 

40 

36 

36 

40 

42 

40 

43 

46 

46 

50 

65 

58 

53 

55 

55 

66 

60 

60 

60 

MIN 

^' 

20 

22 

27 

34 

36 

40 

41 

32 

25 

25 

22 

26 

23 

26 

2  7 

26 

34 

40 

39 

4 1 

40 

38 

36 

40 

39 

39 

31 

9 

MAX 

47 

40 

51 

61 

51 

60 

48 

52 

46 

51 

47 

50 

46 

37 

51 

56 

49 

45 

49 

54 

47 

46 

56 

51 

59 

54 

55 

69 

54 

62 

54 

50 

9 

MIN 

29 

22 

27 

32 

31 

42 

43 

33 

28 

31 

30 

32 

30 

39 

40 

39 

36 

45 

46 

45 

49 

46 

43 

44 

40 

47 

39 

37 

0 

MAX 

46 

44 

50 

60 

62 

50 

48 

48 

46 

47 

60 

46 

42 

51 

66 

51 

47 

48 

55 

51 

46 

64 

55 

57 

64 

60 

65 

64 

63 

57 

61 

1 

MIN 

29 

26 

30 

29 

28 

36 

39 

40 

41 

43 

32 

2  8 

32 

32 

32 

33 

34 

40 

42 

41 

4 1 

44 

44 

46 

46 

45 

48 

40 

45 

40 

37 

6 

MAX 

51 

54 

51 

55 

65 

65 

66 

69 

59 

51 

55 

53 

54 

60 

46 

63 

56 

66 

61 

65 

67 

66 

72 

71 

63 

62 

61 

75 

76 

74 

69 

61 

0 

MIN 

28 

26 

27 

33 

36 

39 

47 

41 

36 

31 

31 

37 

32 

28 

32 

34 

34 

38 

47 

43 

43 

49 

48 

44 

38 

42 

43 

41 

37 

1 

MAX 

51 

50 

51 

59 

54 

57 

63 

68 

53 

54 

64 

61 

53 

51 

56 

66 

66 

61 

56 

68 

56 

64 

63 

60 

60 

60 

61 

61 

61 

65 

51 

67 

2 

MIN 

28 

^* 

31 

30 

29 

44 

46 

47 

43 

42 

40 

3 1 

34 

40 

3  1 

41 

49 

49 

45 

46 

46 

43 

43 

42 

45 

43 

39 

4 

MAX 

51 

52 

51 

56 

56 

66 

53 

67 

55 

50 

57 

54 

62 

53 

60 

63 

58 

57 

50 

58 

61 

57 

63 

57 

62 

61 

60 

62 

54 

62 

63 

56 

5 

MIN 

33 

28 

30 

32 

34 

37 

42 

49 

44 

43 

47 

39 

35 

36 

37 

39 

35 

40 

43 

45 

49 

6  1 

50 

49 

50 

53 

62 

50 

47 

49 

49 

42 

5 

MAX 

91 

57 

54 

54 

6<> 

67 

66 

68 

60 

55 

57 

69 

56 

52 

54 

60 

56 

63 

65 

68 

70 

67 

76 

72 

66 

65 

63 

78 

78 

74 

67 

63 

1 

MIN 

26 

*^ 

32 

33 

36 

50 

46 

45 

36 

31 

36 

34 

29 

30 

41 

37 

48 

41 

42 

5 1 

60 

44 

39 

47 

40 

39 

38 

0 

MAX 

52 

50 

56 

53 

52 

65 

66 

66 

68 

59 

54 

67 

55 

54 

50 

50 

52 

56 

69 

62 

67 

69 

69 

74 

72 

65 

66 

62 

75 

75 

74 

MIN 

28 

27 

33 

34 

" 

38 

44 

43 

45 

38 

30 

35 

38 

29 

30 

33 

36 

36 

42 

42 

42 

46 

50 

44 

38 

46 

41 

40 

37 

3 

MAX 

48 

45 

46 

53 

50 

51 

54 

65 

49 

46 

57 

49 

46 

46 

45 

50 

61 

53 

46 

67 

62 

68 

65 

60 

56 

62 

69 

59 

54 

55 

62 

54 

MIN 

30 

40 

40 

22 

34 

24 

28 

39 

45 

39 

38 

36 

48 

46 

46 

42 

41 

38 

33 

4 

MAX 

45 

44 

52 

50 

50 

51 

56 

49 

47 

55 

49 

50 

46 

45 

51 

52 

62 

47 

56 

61 

61 

63 

66 

58 

61 

60 

66 

63 

52 

62 

59 

MIN 

28 

26 

30 

29 

43 

40 

33 

36 

32 

36 

39 

40 

44 

47 

46 

46 

50 

46 

48 

44 

46 

41 

39 

2 

MAX 

46 

45 

52 

53 

53 

53 

65 

51 

48 

55 

49 

50 

49 

46 

51 

54 

53 

48 

66 

60 

54 

66 

67 

68 

60 

60 

56 

66 

64 

62 

50 

54 

MIN 

30 

30 

30 

40 

43 

40 

32 

36 

34 

40 

41 

46 

49 

46 

45 

60 

47 

50 

46 

49 

42 

40 

1 

MAX 

52 

46 

55 

60 

57 

57 

53 

55 

49 

53 

52 

53 

52 

46 

54 

58 

56 

50 

55 

56 

50 

55 

62 

55 

64 

59 

56 

64 

56 

64 

56 

MIN 

25 

^' 

" 

42 

46 

42 

43 

41 

31 

29 

30 

30 

29 

34 

34 

36 

40 

43 

45 

42 

46 

47 

47 

39 

49 

36 

37 

3 

MAX 

46 

43 

45 

56 

51 

62 

56 

94 

49 

51 

49 

49 

48 

45 

50 

48 

64 

48 

51 

49 

63 

69 

63 

66 

57 

55 

57 

58 

62 

61 

64 

52 

6 

MIN 

19 

40 

26 

29 

26 

26 

30 

34 

36 

44 

38 

45 

49 

46 

46 

40 

36 

42 

40 

34 

6 

MAX 

50 

54 

52 

56 

60 

67 

64 

69 

60 

66 

52 

63 

56 

49 

53 

55 

57 

54 

60 

63 

66 

64 

64 

60 

64 

62 

64 

66 

58 

65 

62 

58 

2 

MIN 

23 

25 

28 

28 

34 

46 

43 

43 

40 

38 

27 

36 

37 

29 

31 

36 

36 

40 

52 

*^ 

46 

47 

49 

44 

41 

39 

43 

37 

42 

37 

5 

MAX 

56 

59 

56 

57 

60 

67 

64 

61 

60 

56 

52 

53 

63 

49 

53 

66 

66 

51 

60 

60 

67 

64 

64 

61 

62 

61 

62 

67 

64 

66 

62 

58 

MIN 

26 

29 

30 

26 

29 

30 

37 

44 

46 

43 

34 

39 

39 

33 

34 

39 

39 

42 

49 

47 

49 

46 

50 

46 

44 

*^ 

44 

40 

43 

39 

3 

MAX 

41 

38 

42 

56 

57 

57 

56 

62 

48 

48 

40 

39 

41 

39 

42 

46 

47 

42 

49 

52 

61 

47 

53 

63 

47 

46 

49 

57 

62 

69 

59 

46 

8 

MIN 

18 

18 

19 

20 

27 

32 

36 

37 

34 

32 

32 

26 

22 

29 

21 

23 

23 

26 

31 

31 

32 

36 

37 

36 

39 

36 

35 

37 

39 

39 

36 

30 

4 

MAX 

45 

40 

45 

44 

47 

46 

46 

45 

42 

49 

44 

40 

50 

54 

53 

66 

51 

53 

56 

66 

59 

52 

49 

56 

58 

50 

50 

0 

MIN 

32 

38 

39 

40 

3  3 

27 

27 

32 

39 

42 

41 

41 

43 

43 

47 

43 

43 

43 

44 

43 

38 

36 

8 

MAX 

45 

48 

46 

53 

61 

61 

60 

66 

61 

49 

49 

51 

50 

49 

44 

50 

60 

60 

66 

61 

64 

59 

67 

66 

60 

66 

54 

70 

72 

66 

66 

55 

MIN 

30 

30 

30 

35 

36 

39 

42 

44 

43 

45 

37 

39 

32 

32 

32 

32 

31 

36 

35 

42 

44 

47 

48 

47 

47 

42 

40 

46 

49 

46 

39 

2 

MAX 

49 

52 

48 

57 

63 

64 

67 

67 

58 

55 

48 

46 

52 

47 

49 

63 

58 

43 

57 

56 

51 

62 

63 

54 

56 

58 

64 

65 

67 

69 

63 

56 

5 

MIN 

18 

15 

29 

16 

20 

24 

30 

36 

33 

32 

31 

25 

32 

31 

24 

25 

29 

29 

41 

44 

38 

42 

46 

41 

34 

36 

34 

'* 

31 

3 

MAX 

49 

S4 

51 

52 

66 

66 

67 

70 

61 

54 

54 

56 

52 

52 

50 

52 

55 

58 

62 

66 

69 

65 

74 

72 

62 

64 

61 

74 

75 

74 

66 

61 

MIN 

27 

24 

24 

38 

33 

31 

33 

32 

37 

48 

45 

36 

36 

38 

42 

27 

30 

3 1 

33 

34 

46 

41 

4 1 

50 

46 

41 

39 

38 

36 

9 

MAX 

25 

36 

30 

33 

46 

65 

52 

60 

39 

40 

41 

34 

33 

31 

30 

26 

38 

36 

36 

37 

43 

44 

49 

65 

43 

43 

45 

51 

52 

57 

62 

41 

MIN 

18 

38 

39 

39 

30 

24 

23 

26 

26 

30 

34 

38 

40 

36 

34 

39 

43 

41 

36 

31 

2 

MAX 

56 

58 

59 

63 

63 

66 

65 

64 

63 

59 

61 

59 

58 

60 

55 

58 

61 

62 

63 

66 

67 

69 

66 

67 

65 

65 

65 

71 

79 

69 

63 

63 

MIN 

42 

38 

38 

45 

40 

43 

46 

46 

60 

54 

^' 

*^ 

43 

42 

*' 

40 

40 

44 

43 

45 

47 

48 

49 

53 

47 

^' 

60 

48 

46 

2 

MAX 

49 

55 

52 

52 

64 

66 

64 

66 

60 

57 

57 

66 

56 

51 

52 

53 

56 

68 

61 

60 

64 

62 

72 

77 

67 

61 

63 

71 

75 

73 

69 

60 

MIN 

33 

35 

36 

36 

42 

49 

40 

35 

31 

35 

30 

41 

40 

^' 

° 

41 

40 

■  40 

0 

MAX 

48 

49 

49 

52 

54 

56 

66 

66 

68 

56 

52 

62 

53 

46 

51 

54 

53 

49 

54 

55 

62 

66 

66 

57 

56 

56 

68 

60 

56 

63 

56 

54 

MIN 

34 

35 

36 

33 

38 

40 

44 

46 

42 

44 

46 

39 

33 

38 

36 

35 

39 

42 

41 

47 

49 

49 

46 

49 

48 

46 

48 

48 

54 

48 

42 

7 

MAX 

48 

47 

53 

56 

52 

52 

62 

64 

61 

56 

55 

53 

50 

60 

53 

55 

55 

49 

53 

56 

65 

61 

59 

61 

62 

60 

61 

60 

64 

63 

69 

55 

MIN 

34 

29 

38 

33 

35 

40 

47 

49 

46 

45 

44 

40 

35 

36 

39 

36 

37 

41 

40 

43 

50 

49 

46 

49 

60 

46 

48 

45 

49 

46 

42 

6 

MAX 

50 

49 

54 

56 

56 

53 

57 

63 

52 

53 

54 

53 

51 

47 

53 

58 

65 

49 

54 

58 

55 

60 

59 

59 

59 

69 

61 

62 

63 

62 

57 

56 

MIN 

41 

39 

39 

43 

43 

46 

46 

49 

45 

48 

46 

44 

43 

42 

42 

44 

43 

46 

46 

50 

50 

50 

49 

^' 

50 

^' 

5 1 

52 

51 

46 

5 

MAX 

58 

60 

55 

62 

68 

69 

69 

70 

64 

65 

60 

61 

60 

66 

56 

61 

62 

62 

66 

70 

70 

70 

77 

72 

67 

66 

68 

73 

61 

79 

71 

66 

MIN 

31 

27 

29 

32 

32 

34 

37 

36 

42 

49 

36 

42 

31 

33 

38 

34 

36 

38 

36 

^' 

50 

40 

46 

43 

41 

38 

6 

MAX 

49 

52 

52 

55 

60 

57 

58 

55 

56 

63 

53 

52 

65 

49 

56 

55 

55 

63 

58 

59 

56 

60 

64 

58 

56 

60 

62 

65 

64 

64 

56 

56 

8 

MIN 

26 

26 

33 

27 

30 

35 

40 

49 

46 

40 

38 

37 

29 

39 

35 

29 

33 

39 

39 

45 

49 

52 

46 

46 

45 

42 

43 

44 

43 

44 

MAX 

50 

50 

51 

95 

64 

70 

66 

68 

59 

52 

53 

53 

60 

50 

46 

60 

64 

57 

61 

66 

66 

65 

72 

70 

66 

61 

60 

74 

76 

72 

66 

60 

5 

MIN 

25 

20 

20 

30 

22 

27 

29 

29 

32 

40 

40 

42 

27 

28 

36 

26 

26 

28 

29 

31 

30 

36 

36 

35 

43 

50 

43 

31 

36 

34 

32 

32 

1 

MAX 

49 

52 

50 

56 

68 

60 

62 

54 

53 

53 

51 

52 

65 

60 

51 

54 

60 

56 

60 

60 

66 

64 

67 

56 

61 

60 

64 

67 

65 

66 

62 

57 

6 

MIN 

29 

30 

35 

35 

34 

36 

44 

49 

42 

48 

44 

49 

35 

39 

40 

33 

36 

42 

40 

50 

50 

52 

48 

46 

56 

51 

49 

46 

46 

45 

44 

42 

8 

MAX 

52 

51 

55 

51 

56 

64 

66 

68 

58 

66 

59 

64 

63 

54 

53 

66 

54 

59 

57 

62 

63 

56 

67 

69 

63 

59 

63 

62 

68 

74 

71 

59 

8 

MIN 

32 

30 

33 

39 

32 

33 

36 

48 

46 

49 

45 

39 

34 

36 

38 

37 

37 

37 

37 

37 

38 

47 

62 

48 

62 

50 

43 

43 

44 

45 

43 

40 

7 

MAX 

50 

51 

54 

53 

66 

66 

63 

64 

56 

55 

56 

55 

61 

60 

64 

52 

53 

58 

56 

60 

63 

59 

61 

70 

66 

60 

62 

61 

72 

72 

70 

69 

1 

MIN 

18 

14 

20 

17 

19 

22 

26 

26 

31 

44 

33 

37 

26 

28 

32 

25 

25 

29 

30 

36 

42 

47 

43 

44 

52 

40 

41 

36 

39 

42 

40 

32 

4 

PORTERVILLE 

PORTOLA 

POSEY   3  E 

POTTER  VALLEY  PH 

PRIEST  VALLEY 

OUINCY  R5 

RAMONA  SPAULDINC 

RANOSBURG 

RED  BLUFF  WB  AP 

REDOING  FIRE  STA  2 

REDLANOS 

REDWOOD  CITY 

RICHMOND 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
ROCKLIN 

SACRAMENTO  «B  AP 
SACRAMENTO  W8  CITY 
SAINT  HELENA 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS  FAA  AP 
SALT  SPRINGS  PH 
SALTER  RS 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANOSERG  WB 
SAN  DIEGO  WB  AP 
SAN  FERNANDO 
S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  W8  AP 
SAN  FRANCISCO  FOB 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  GREGORIO  3  SE 
SAN  JACINTO 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MARCOS  RANCH 


Se«  Relsraoce  Notes  FoUowisg  Station  Iiul«c 
-   19  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1960 


Da7  Oi  Month 


14     IS    16     17     le  19 


23     24  25 


SAN  MATEO 


52  60  53 
34     29  37 


59  56  56 
34      36  34 


60  55  53 
46      49  45 


54      54  53 


52     51  54 


56  57 
34  37 


38     46  49 


SAN  PEDRO 

MAX 

53 

54 

53 

66 

58 

57 

59 

69 

69 

59 

57 

55 

58 

64 

62 

56 

66 

57 

58 

62 

61 

66 

64 

62 

60 

60 

59 

66 

72 

70 

70 

MIN 

44 

38 

40 

42 

43 

45 

45 

44 

46 

55 

46 

49 

45 

42 

42 

42 

42 

44 

46 

47 

49 

55 

53 

52 

64 

53 

63 

49 

59 

56 

50 

SAN  RAFAEL 

55 

69 

57 

54 

56 

62 

55 

54 

55 

52 

49 

56 

60 

58 

64 

56 

56 

58 

68 

56 

58 

69 

58 

63 

62 

65 

64 

MIN 

34 

29 

34 

35 

34 

38 

47 

49 

44 

46 

43 

41 

33 

36 

35 

38 

36 

43 

40 

43 

47 

49 

48 

49 

53 

48 

50 

49 

46 

51 

46 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

67 

66 

66 

60 

60 

6 1 

60 

59 

54 

55 

58 

68 

62 

65 

70 

70 

70 

69 

67 

65 

66 

64 

76 

81 

74 

66 

MIN 

33 

31 

32 

46 

36 

37 

38 

37 

45 

52 

42 

47 

35 

38 

39 

33 

36 

38 

38 

38 

41 

49 

46 

50 

53 

53 

48 

42 

46 

45 

46 

SANTA  BARBARA 

58 

60 

68 

65 

59 

57 

63 

61 

60 

60 

59 

59 

61 

60 

63 

65 

67 

60 

57 

67 

69 

59 

64 

66 

70 

75 

74 

62 

MIN 

31 

32 

33 

36 

35 

38 

41 

42 

46 

49 

39 

46 

40 

37 

36 

36 

35 

38 

39 

39 

44 

51 

45 

46 

53 

49 

42 

42 

45 

47 

45 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

58 

60 

60 

56 

59 

58 

57 

59 

55 

56 

60 

56 

59 

63 

58 

56 

64 

63 

60 

61 

64 

64 

70 

66 

61 

MIN 

30 

28 

29 

30 

30 

34 

36 

36 

47 

48 

39 

46 

36 

35 

38 

36 

32 

36 

36 

35 

47 

45 

40 

43 

47 

45 

40 

40 

40 

44 

43 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

54 

57 

51 

53 

53 

50 

53 

58 

54 

61 

59 

55 

69 

65 

59 

60 

MIN 

28 

26 

34 

32 

31 

33 

42 

49 

46 

46 

42 

37 

32 

38 

39 

30 

34 

40 

38 

44 

49 

49 

45 

46 

48 

SANTA  CRUZ 

61 

54 

54 

66 

5 1 

53 

48 

55 

57 

56 

53 

66 

58 

60 

68 

63 

68 

60 

58 

60 

63 

63 

64 

64 

MIN 

27 

23 

35 

30 

28 

31 

40 

49 

47 

45 

39 

35 

30 

37 

37 

32 

32 

36 

35 

42 

46 

49 

47 

41 

42 

47 

49 

40 

43 

39 

44 

MAR  A  AP 
SANTA   MA  W 

52 

58 

59 

61 

63 

60 

60 

59 

55 

52 

5  3 

56 

52 

64 

66 

68 

62 

66 

57 

65 

66 

67 

62 

61 

60 

66 

71 

70 

61 

MIN 

27 

21 

33 

30 

28 

31 

34 

45 

52 

46 

44 

36 

30 

40 

38 

31 

30 

37 

38 

36 

47 

54 

48 

47 

60 

45 

40 

38 

43 

40 

42 

iAni  1  ft    nun  1  riC" 

54 

59 

59 

61 

58 

59 

58 

68 

57 

56 

55 

58 

69 

60 

60 

64 

61 

66 

61 

60 

61 

60 

59 

60 

74 

66 

63 

MIN 

43 

39 

40 

47 

45 

45 

46 

45 

51 

51 

48 

47 

47 

44 

41 

47 

44 

45 

48 

50 

50 

55 

51 

52 

55 

51 

49 

46 

57 

53 

49 

SANTA  PAULA 

MAX 

55 

57 

56 

69 

61 

70 

67 

67 

65 

56 

60 

71 

60 

48 

59 

61 

66 

62 

68 

64 

66 

63 

57 

72 

72 

60 

66 

66 

79 

60 

77 

MIN 

29 

28 

30 

41 

38 

36 

39 

39 

41 

48 

38 

39 

33 

34 

33 

33 

36 

39 

39 

46 

42 

49 

47 

46 

54 

49 

44 

42 

58 

48 

46 

SANTA  ROSA 

MAX 

52 

54 

49 

56 

63 

59 

57 

64 

60 

46 

54 

64 

56 

54 

48 

54 

60 

59 

52 

56 

57 

51 

66 

60 

60 

58 

61 

56 

66 

60 

67 

MIN 

23 

22 

22 

27 

26 

26 

33 

46 

42 

42 

40 

32 

26 

26 

29 

28 

28 

30 

38 

37 

46 

47 

45 

46 

48 

48 

46 

48 

41 

42 

40 

SCOTIA 

MAX 

46 

45 

38 

46 

53 

52 

53 

58 

53 

49 

49 

45 

47 

48 

44 

48 

48 

55 

57 

57 

61 

56 

59 

60 

60 

68 

56 

55 

66 

62 

67 

MIN 

28 

28 

31 

31 

29 

30 

39 

43 

38 

38 

43 

34 

32 

33 

31 

33 

36 

41 

43 

43 

49 

48 

50 

50 

51 

46 

46 

48 

52 

48 

49 

SHASTA  0AM 

MAX 

46 

44 

37 

48 

54 

60 

50 

46 

46 

46 

47 

43 

47 

44 

36 

47 

51 

45 

43 

45 

53 

44 

46 

49 

49 

53 

51 

61 

51 

52 

68 

MIN 

29 

29 

31 

34 

38 

40 

37 

36 

40 

41 

41 

34 

32 

32 

32 

34 

34 

34 

38 

40 

41 

37 

40 

44 

45 

45 

43 

44 

44 

46 

43 

SHELTER  COVE 

MAX 

51 

46 

64 

56 

55 

57 

53 

53 

54 

53 

51 

61 

50 

47 

51 

62 

55 

65 

55 

58 

69 

55 

67 

62 

55 

64 

53 

57 

59 

63 

67 

MIN 

37 

40 

40 

42 

45 

47 

49 

47 

46 

46 

45 

40 

40 

41 

40 

43 

46 

46 

49 

51 

50 

52 

61 

51 

52 

48 

49 

52 

52 

50 

49 

SIERRA  CITY 

MAX 

37 

36 

33 

39 

63 

58 

55 

43 

37 

40 

41 

36 

34 

41 

34 

37 

41 

41 

37 

42 

47 

37 

41 

49 

40 

40 

39 

39 

60 

56 

53 

MIN 

14 

12 

le 

24 

30 

32 

28 

35 

31 

32 

29 

23 

14 

25 

21 

12 

21 

31 

28 

27 

27 

32 

32 

30 

34 

32 

32 

34 

30 

34 

30 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 

33 

27 

26 

29 

34 

37 

42 

50 

39 

40 

60 

35 

36 

32 

33 

35 

24 

40 

38 

46 

40 

43 

40 

46 

40 

44 

47 

45 

48 

64 

62 

MIN 

-  5 

-  9 

-  1 

3 

-  3 

2 

22 

35 

22 

26 

26 

19 

-11 

-  1 

16 

-14 

-  5 

13 

24 

16 

17 

9 

24 

17 

22 

31 

31 

31 

32 

30 

17 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 

MAX 

17 

17 

22 

19 

36 

40 

41 

34 

30 

31 

29 

27 

19 

25 

22 

21 

25 

26 

30 

32 

34 

31 

33 

37 

36 

32 

32 

32 

36 

41 

39 

MIN 

-  3 

-  4 

4 

8 

16 

23 

26 

28 

26 

26 

24 

14 

2 

3 

14 

3 

7 

9 

20 

16 

16 

26 

26 

26 

26 

28 

24 

26 

30 

2« 

14 

SONOMA 

MAX 

52 

46 

56 

68 

54 

55 

52 

57 

51 

64 

65 

64 

51 

47 

64 

58 

64 

60 

56 

68 

54 

57 

67 

66 

57 

60 

68 

64 

60 

66 

64 

MIN 

32 

20 

29 

30 

24 

30 

40 

48 

42 

45 

38 

33 

28 

32 

30 

30 

27 

36 

33 

38 

43 

45 

44 

46 

52 

44 

48 

46 

39 

61 

38 

SONORA 

MAX 

44 

44 

44 

48 

48 

53 

57 

60 

60 

56 

49 

48 

46 

44 

^2 

48 

46 

49 

49 

56 

59 

56 

60 

63 

57 

5J 

51 

59 

62 

68 

68 

MIN 

20 

20 

22 

24 

26 

26 

32 

36 

42 

42 

42 

32 

24 

24 

33 

26 

26 

30 

32 

35 

37 

43 

40 

40 

49 

47 

40 

39 

40 

40 

36 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

MAX 

35 

32 

35 

46 

53 

56 

57 

64 

43 

41 

33 

37 

36 

35 

37 

35 

40 

38 

42 

48 

45 

47 

51 

47 

42 

40 

47 

66 

55 

57 

61 

MIN 

7 

9 

14 

12 

23 

26 

27 

29 

34 

31 

26 

16 

9 

20 

20 

10 

13 

20 

20 

24 

30 

32 

28 

30 

34 

32 

27 

28 

30 

29 

27 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

MAX 

22 

26 

23 

37 

43 

46 

38 

34 

36 

34 

30 

27 

30 

26 

24 

30 

36 

36 

38 

40 

39 

36 

43 

46 

36 

35 

35 

46 

48 

47 

46 

MIN 

-  6 

-  7 

11 

-  3 

4 

19 

34 

29 

29 

28 

27 

-  3 

-  6 

22 

18 

-  8 

4 

18 

25 

15 

13 

29 

22 

19 

32 

31 

29 

30 

33 

27 

16 

SQUIRREL    INN  2 

MAX 

29 

32 

31 

32 

4X 

49 

52 

49 

44 

35 

33 

34 

29 

27 

29 

26 

32 

37 

38 

43 

44 

42 

41 

50 

44 

40 

45 

54 

58 

54 

48 

MIN 

15 

15 

13 

16 

IS 

30 

33 

35 

30 

32 

29 

25 

16 

20 

23 

18 

16 

23 

23 

28 

34 

22 

34 

37 

36 

35 

31 

33 

35 

35 

37 

STOCKTON  FAA  AP 

MAX 

47 

47 

52 

50 

52 

53 

60 

52 

49 

69 

51 

60 

46 

46 

52 

50 

51 

51 

57 

60 

63 

64 

51 

6C 

62 

61 

63 

62 

65 

65 

63 

MIN 

26 

22 

29 

29 

25 

27 

39 

46 

46 

45 

42 

36 

31 

38 

37 

33 

31 

33 

36 

40 

40 

48 

43 

46 

53 

49 

42 

44 

41 

46 

40 

STOCKTON  FIRE  STA  4 

MAX 

50 

46 

47 

51 

49 

51 

52 

68 

52 

49 

58 

60 

50 

47 

45 

51 

51 

52 

52 

56 

6C 

54 

64 

52 

60 

63 

61 

64 

63 

65 

63 

MIN 

26 

23 

21 

29 

27 

29 

35 

41 

43 

46 

45 

34 

28 

33 

34 

31 

33 

32 

31 

37 

46 

47 

43 

46 

45 

47 

42 

46 

44 

44 

42 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

49 

49 

64 

64 

54 

53 

57 

49 

49 

68 

50 

63 

49 

46 

53 

52 

63 

49 

62 

66 

60 

65 

52 

58 

60 

61 

63 

61 

62 

64 

MIN 

27 

21 

29 

29 

23 

26 

33 

43 

44 

41 

45 

44 

32 

37 

37 

32 

30 

31 

37 

36 

46 

47 

44 

46 

45 

48 

40 

43 

39 

43 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

45 

44 

52 

69 

67 

62 

46 

68 

53 

50 

50 

50 

46 

42 

48 

63 

60 

42 

47 

50 

47 

49 

94 

54 

68 

54 

55 

61 

56 

60 

69 

MIN 

22 

19 

21 

26 

25 

33 

30 

40 

41 

41 

38 

29 

25 

32 

21 

24 

27 

32 

37 

36 

37 

38 

42 

46 

46 

40 

38 

47 

39 

45 

38 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

36 

33 

40 

54 

59 

46 

37 

41 

40 

34 

35 

38 

39 

32 

43 

46 

42 

36 

42 

46 

44 

43 

48 

44 

43 

42 

48 

50 

64 

66 

60 

MIN 

17 

15 

16 

24 

29 

33 

32 

30 

30 

30 

30 

22 

15 

16 

16 

17 

22 

26 

27 

28 

31 

31 

34 

34 

37 

34 

32 

35 

34 

32 

31 

SUNLANO 

MAX 

63 

57 

56 

63 

69 

69 

67 

68 

53 

53 

58 

59 

69 

48 

62 

61 

67 

60 

69 

66 

64 

63 

73 

65 

62 

60 

66 

77 

79 

76 

69 

MIN 

26 

31 

31 

32 

32 

38 

37 

37 

41 

41 

35 

37 

34 

34 

35 

30 

33 

36 

37 

38 

37 

48 

45 

46 

42 

43 

40 

36 

47 

47 

49 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

33 

25 

33 

32 

36 

40 

49 

42 

36 

38 

37 

32 

30 

29 

31 

29 

34 

3( 

38 

33 

34 

35 

35 

34 

37 

41 

38 

42 

50 

38 

43 

MIN 

1 

-  2 

12 

0 

3 

19 

27 

29 

26 

28 

27 

8 

-  6 

13 

2 

-  6 

7 

24 

21 

12 

9 

24 

25 

27 

28 

28 

30 

32 

26 

28 

17 

TABLE  MTN 

MAX 

15 

35 

25 

21 

36 

47 

51 

46 

40 

30 

27 

27 

26 

26 

30 

29 

37 

3( 

35 

42 

37 

39 

47 

47 

42 

44 

47 

49 

57 

52 

47 

MIN 

6 

9 

12 

6 

18 

26 

38 

30 

28 

20 

18 

9 

9 

10 

14 

16 

15 

22 

24 

26 

28 

29 

32 

32 

29 

27 

30 

33 

36 

33 

33 

TAHOE 

MAX 

21 

26 

27 

23 

39 

42 

46 

41 

33 

36 

31 

31 

21 

26 

29 

?6 

30 

3" 

36 

37 

41 

38 

38 

3; 

46 

37 

36 

35 

43 

47 

45 

MIN 

3 

5 

9 

6 

11 

16 

25 

32 

25 

26 

26 

14 

7 

16 

14 

8 

18 

23 

21 

20 

29 

23 

24 

24 

31 

29 

28 

30 

29 

22 

TEHACHAP I 

MAX 

31 

42 

40 

42 

55 

56 

63 

63 

50 

46 

44 

40 

35 

32 

35 

33 

38 

45 

42 

43 

^'i 

52 

54 

6( 

51 

46 

4^ 

66 

60 

58 

67 

MIN 

19 

12 

18 

20 

18 

25 

28 

28 

36 

36 

32 

26 

24 

19 

27 

27 

7 

19 

22 

30 

34 

36 

35 

32 

37 

40 

37 

29 

40 

30 

30 

TEJON  RANCHO 

MAX 

43 

46 

43 

46 

55 

68 

60 

66 

64 

61 

57 

52 

50 

43 

45 

50 

6; 

58 

61 

65 

63 

7( 

64 

60 

59 

63 

72 

65 

66 

MIN 

30 

26 

30 

26 

30 

33 

34 

43 

44 

45 

41 

38 

35 

33 

33 

33 

33 

37 

36 

39 

49 

49 

48 

45 

48 

47 

43 

43 

47 

44 

43 

THERMAL    FAA  AP 

MAX 

57 

56 

68 

68 

69 

64 

64 

68 

62 

58 

66 

56 

61 

66 

69 

60 

57 

56 

67 

68 

67 

71 

77 

75 

71 

74 

74 

79 

80 

77 

71 

MIN 

32 

26 

26 

40 

29 

32 

31 

32 

34 

37 

43 

40 

35 

30 

35 

39 

28 

28 

36 

32 

36 

36 

38 

41 

45 

45 

49 

42 

41 

40 

38 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

MAX 

46 

47 

48 

49 

56 

60 

59 

62 

62 

62 

66 

68 

48 

50 

50 

47 

50 

56 

57 

62 

61 

67 

67 

67 

66 

60 

61 

67 

73 

73 

66 

MIN 

24 

22 

27 

25 

26 

28 

29 

32 

42 

43 

41 

40 

27 

32 

33 

30 

29 

28 

34 

32 

39 

44 

40 

41 

36 

41 

39 

37 

38 

40 

37 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

42 

39 

46 

48 

49 

56 

55 

56 

50 

47 

44 

42 

42 

38 

43 

44 

46 

47 

52 

56 

60 

53 

60 

57 

52 

49 

62 

60 

64 

66 

60 

MIN 

20 

20 

24 

24 

27 

30 

36 

34 

40 

36 

34 

33 

28 

31 

28 

23 

23 

28 

32 

32 

33 

38 

37 

37 

44 

44 

38 

38 

36 

40 

34 

TORRANCE 

MAX 

55 

67 

56 

60 

64 

62 

63 

62 

69 

59 

67 

66 

59 

54 

53 

59 

68 

61 

63 

65 

64 

62 

67 

66 

60 

63 

61 

71 

78 

74 

67 

MIN 

37 

29 

32 

34 

33 

37 

38 

38 

45 

51 

44 

45 

39 

35 

37 

39 

35 

39 

38 

38 

42 

52 

49 

63 

53 

50 

47 

42 

49 

49 

42 

TRACY  CARflONA 

MAX 

62 

47 

48 

51 

52 

51 

53 

60 

54 

55 

56 

51 

52 

48 

48 

51 

61 

51 

48 

62 

56 

63 

63 

52 

59 

62 

62 

61 

61 

62 

62 

MIN 

29 

22 

31 

32 

23 

27 

39 

44 

44 

44 

40 

37 

32 

36 

38 

30 

26 

30 

36 

37 

43 

46 

46 

46 

51 

45 

41 

40 

38 

45 

39 

Se«  Ralar«iicQ  Not»a  Following  Statton  Indax 

-  20  - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1960 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1  1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

.  13 

14 

i  " 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

46 

48 

53 

55 

52 

53 

61 

57 

48 

57 

52 

52 

49 

46 

52 

63 

53 

45 

50 

55 

54 

64 

56 

62 

62 

59 

64 

65 

62 

64 

62 

66.3 

MIN 

25 

23 

27 

30 

23 

27 

38 

43 

44 

45 

42 

37 

34 

36 

36 

30 

27 

30 

35 

33 

41 

44 

42 

46 

49 

47 

42 

40 

38 

43 

40 

36.7 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

MAX 

42 

42 

42 

37 

44 

36 

36 

32 

32 

36 

38 

39 

44 

37 

45 

47 

45 

42 

42 

HIN 

14 

16 

24 

32 

30 

31 

22 

16 

16 

23 

23 

32 

32 

31 

31 

32 

33 

33 

38 

36 

TRONA 

MAX 

50 

52 

49 

46 

49 

52 

54 

55 

54 

51 

47 

60 

50 

50 

41 

47 

48 

48 

49 

52 

64 

50 

59 

64 

65 

61 

60 

61 

64 

66 

65 

53.6 

MIN 

27 

19 

22 

32 

23 

23 

32 

25 

32 

37 

33 

34 

24 

25 

33 

29 

24 

23 

27 

28 

30 

34 

36 

39 

43 

40 

38 

34 

37 

36 

34 

30.8 

TRUCKEE  RS 

MAX 

24 

20 

26 

27 

37 

41 

48 

41 

33 

39 

39 

33 

26 

25 

33 

26 

28 

33 

36 

41 

37 

39 

39 

42 

38 

37 

38 

37 

50 

50 

48 

35.9 

MIN 

-  8 

-10 

-  7 

-  4 

-  3 

1 

22 

31 

21 

24 

24 

16 

-  7 

-  7 

14 

-  9 

-  7 

5 

20 

15 

10 

27 

19 

15 

17 

30 

27 

27 

29 

29 

12 

12.0 

TULELAKE 

MAX 

29 

25 

29 

30 

30 

38 

42 

41 

35 

40 

38 

32 

30 

34 

32 

30 

38 

37 

38 

38 

38 

41 

47 

45 

45 

44 

43 

45 

47 

46 

48 

37.9 

MIN 

10 

-  4 

1 

-  4 

0 

0 

28 

31 

24 

29 

30 

6 

7 

12 

15 

1  7 

21 

26 

24 

28 

23 

30 

33 

31 

32 

31 

32 

34 

34 

29 

26 

20.5 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

48 

36 

58 

60 

50 

45 

46 

45 

66 

41 

45 

45 

36 

46 

50 

44 

43 

44 

52 

42 

44 

55 

50 

52 

50 

49 

52 

50 

60 

48.4 

MIN 

29 

29 

36 

38 

36 

35 

40 

40 

39 

31 

28 

31 

32 

34 

34 

35 

39 

38 

39 

35 

39 

43 

45 

45 

42 

44 

44 

43 

42 

37.4 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 

57 

58 

56 

59 

63 

66 

65 

66 

61 

58 

62 

60 

58 

56 

56 

66 

56 

60 

64 

66 

69 

66 

67 

67 

65 

65 

69 

75 

79 

73 

69 

63.6 

MIN 

28 

27 

27 

44 

30 

32 

33 

34 

40 

51 

40 

45 

31 

31 

36 

30 

32 

33 

43 

33 

35 

45 

41 

46 

51 

61 

42 

35 

40 

40 

38 

37.5 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

44 

45 

46 

45 

56 

61 

56 

59 

63 

55 

57 

53 

49 

51 

50 

47 

50 

62 

63 

54 

59 

60 

69 

64 

66 

66 

63 

68 

67 

70 

67 

56.9 

MIN 

26 

19 

20 

31 

31 

28 

30 

29 

34 

34 

39 

42 

34 

24 

29 

34 

23 

25 

29 

26 

30 

33 

35 

35 

42 

39 

36 

34 

37 

33 

36 

31.5 

TWIN  LAKES 

MAX 

24 

24 

20 

38 

44 

44 

36 

32 

29 

29 

25 

24 

29 

23 

24 

29 

32 

33 

34 

36 

32 

35 

44 

42 

33 

33 

30 

47 

41 

42 

40 

33.2 

MIN 

-10 

-  5 

6 

5 

17 

19 

22 

21 

23 

21 

19 

10 

-  4 

7 

1 

-  3 

1 

7 

6 

19 

26 

24 

17 

25 

25 

25 

22 

22 

32 

28 

11 

14.2 

UKtAH 

MAX 

50 

41 

48 

58 

56 

56 

54 

55 

48 

50 

49 

49 

50 

46 

43 

55 

55 

60 

50 

55 

53 

65 

60 

56 

52 

66 

57 

62 

67 

52.6 

MIN 

22 

21 

29 

26 

35 

35 

45 

42 

40 

43 

41 

35 

25 

32 

22 

27 

25 

41 

39 

38 

45 

47 

46 

50 

45 

45 

44 

49 

38 

37.0 

UCLA 

MAX 

54 

58 

56 

59 

65 

65 

65 

64 

63 

58 

58 

59 

68 

50 

55 

56 

59 

61 

65 

68 

60 

65 

68 

66 

68 

62 

60 

76 

78 

74 

67 

62.3 

MIN 

42 

41 

42 

47 

39 

48 

47 

48 

50 

51 

46 

45 

44 

44 

41 

46 

44 

46 

46 

50 

51 

54 

53 

50 

54 

50 

49 

49 

60 

59 

50 

47.9 

UPLAND  3  N 

MAX 

50 

51 

48 

56 

63 

64 

63 

67 

56 

53 

53 

52 

64 

47 

48 

53 

55 

56 

59 

64 

67 

64 

70 

69 

62 

6S 

60 

72 

74 

70 

65 

59.5 

MIN 

27 

25 

27 

32 

31 

34 

36 

35 

37 

47 

37 

42 

29 

30 

32 

31 

30 

32 

31 

31 

38 

47 

42 

43 

46 

49 

42 

37 

44 

43 

41 

36.6 

UPPER  LAKE  RS 

MAX 

45 

60 

60 

60 

55 

50 

54 

49 

48 

47 

44 

44 

50 

53 

57 

50 

63 

52 

53 

57 

53 

53 

51 

61 

57 

67 

57 

53.3 

MIN 

16 

18 

22 

23 

21 

31 

41 

38 

33 

27 

21 

31 

26 

23 

25 

37 

31 

42 

43 

42 

37 

46 

40 

42 

43 

36 

43 

34 

32.6 

UPR  SAN  LEANDRO  F I LTERS 

MAX 

51 

49 

50 

52 

56 

57 

55 

55 

51 

49 

55 

50 

52 

50 

47 

53 

56 

55 

51 

57 

56 

53 

60 

60 

68 

69 

59 

60 

61 

62 

64 

54.9 

MIN 

28 

28 

29 

34 

34 

35 

43 

46 

38 

35 

42 

35 

30 

32 

34 

31 

31 

33 

38 

39 

49 

48 

45 

45 

50 

46 

45 

46 

46 

46 

45 

38.9 

VACAV I LL  E 

47 

54 

60 

51 

52 

49 

55 

47 

52 

62 

53 

50 

44 

55 

57 

50 

48 

64 

54 

46 

64 

67 

55 

59 

59 

58 

60 

63 

64 

59 

54.2 

MIN 

33 

22 

29 

36 

25 

31 

36 

47 

43 

43 

39 

30 

30 

33 

30 

41 

26 

34 

35 

40 

42 

43 

42 

44 

47 

47 

43 

46 

41 

49 

39 

37.7 

VALYERMO  RS 

MAX 

36 

40 

40 

40 

54 

60 

62 

63 

62 

61 

62 

47 

40 

38 

42 

42 

47 

47 

46 

46 

48 

53 

56 

60 

60 

57 

57 

58 

61 

66 

63 

51.7 

MIN 

16 

11 

14 

20 

25 

24 

31 

29 

33 

33 

25 

32 

23 

22 

18 

16 

1  8 

23 

21 

22 

23 

32 

28 

30 

36 

31 

29 

26 

29 

29 

30 

25.1 

VICTORV I LLE  pump  PLANT 

41 

40 

44 

40 

43 

55 

62 

66 

62 

53 

48 

50 

45 

45 

45 

45 

43 

52 

48 

50 

51 

55 

61 

62 

65 

58 

53 

61 

63 

63 

68 

52.8 

MIN 

20 

15 

19 

23 

19 

25 

30 

32 

38 

40 

34 

35 

25 

26 

28 

27 

20 

27 

25 

24 

30 

34 

31 

34 

3G 

38 

35 

29 

32 

29 

32 

29.1 

VISALIA 

50 

50 

51 

52 

52 

58 

61 

62 

64 

61 

62 

57 

54 

50 

56 

49 

48 

64 

69 

62 

65 

62 

69 

70 

70 

64 

64 

66 

68 

73 

66 

69.7 

MIN 

26 

25 

27 

24 

28 

28 

29 

35 

43 

45 

39 

33 

29 

33 

38 

33 

28 

32 

34 

35 

40 

46 

44 

45 

49 

43 

41 

39 

40 

42 

40 

35.9 

VI  TA  N 
1  * 

55 

58 

62 

64 

64 

64 

60 

59 

59 

58 

56 

55 

54 

58 

60 

61 

68 

68 

68 

68 

67 

69 

65 

64 

63 

69 

77 

73 

69 

62.7 

MIN 

33 

30 

30 

36 

29 

33 

36 

35 

40 

49 

41 

46 

33 

37 

41 

31 

32 

37 

36 

38 

40 

40 

40 

47 

47 

61 

43 

38 

45 

41 

37 

38.5 

VOLTA  PH 

MAX 

42 

41 

47 

59 

60 

56 

46 

48 

44 

44 

45 

44 

42 

36 

46 

49 

49 

49 

47 

49 

50 

47 

62 

63 

49 

48 

53 

52 

58 

56 

48.8 

MIN 

24 

21 

26 

33 

34 

33 

36 

36 

38 

34 

29 

24 

30 

23 

26 

33 

33 

35 

34 

36 

38 

38 

39 

42 

42 

42 

36 

41 

39 

33.4 

49 

51 

52 

58 

52 

54 

60 

53 

46 

52 

52 

52 

54 

47 

63 

56 

55 

44 

55 

54 

63 

63 

52 

59 

62 

58 

62 

60 

60 

64 

54.6 

MIN 

21 

20 

23 

27 

24 

24 

33 

45 

43 

43 

39 

30 

26 

27 

31 

28 

28 

31 

31 

31 

39 

42 

42 

47 

47 

4S 

44 

44 

38 

43 

38 

34.7 

uAi  ill  IT  fiofwie 

55 

46 

51 

50 

51 

56 

58 

56 

46 

59 

58 

63 

61 

45 

50 

52 

63 

54 

66 

59 

52 

62 

64 

62 

65 

63 

61 

62 

62 

63 

62 

66.6 

MIN 

27 

25 

25 

32 

21 

29 

36 

35 

33 

35 

36 

32 

31 

37 

32 

31 

31 

31 

35 

39 

43 

43 

43  44 

46 

46 

42 

44 

41 

40 

38 

36.6 

HARNER  SPR I NGS 

MAX 

40 

45 

47 

49 

57 

59 

63 

65 

63 

50 

47 

43 

44 

45 

48 

43 

48 

47 

52 

54 

60 

65 

65 

67 

62 

59 

55 

64 

67 

66 

61 

64.8 

MIN 

26 

16 

15 

24 

23 

24 

26 

26 

29 

32 

38 

35 

23 

24 

32 

19 

17 

21 

26 

26 

29 

28 

32 

31 

35 

44 

31 

26 

40 

29 

30 

27.7 

49 

49 

49 

50 

50 

56 

58 

61 

63 

66 

62 

67 

51 

49 

67 

46 

45 

51 

57 

60 

66 

59 

67 

68 

74 

62 

57 

63 

65 

72 

66 

58.2 

MIN 

27 

23 

29 

22 

24 

26 

28 

33 

42 

44 

42 

35 

32 

33 

38 

36 

28 

29 

33 

37 

44 

48 

49 

46 

51 

42 

46 

37 

39 

43 

39 

36.3 

KATSONV I LLE  WATERWORKS 

MAX 

54 

50 

53 

54 

55 

58 

57 

62 

53 

69 

55 

50 

54 

53 

53 

54 

55 

66 

55 

60 

60 

60 

62 

65 

64 

60 

59 

60 

66 

64 

65 

57.6 

HIN 

23 

24 

25 

29 

27 

28 

33 

40 

47 

47 

40 

34 

30 

30 

38 

30 

30 

33 

36 

36 

41 

47 

45 

46 

45 

49 

45 

40 

41 

40 

44 

36.8 

UCkUCDu I  1  1  C  DC 

41 

42 

35 

45 

49 

50 

43 

42 

43 

43 

47 

40 

44 

36 

36 

37 

39 

43 

41 

45 

47 

41 

45 

49 

49 

54 

47 

47 

48 

47 

56 

44.2 

MIN 

9 

11 

11 

1 1 

10 

13 

28 

32 

30 

33 

31 

21 

19 

19 

27 

26 

28 

31 

32 

33 

36 

35 

26 

36 

40 

34 

34 

38 

36 

36 

31 

27.1 

WEED  1  S 

MAX 

31 

31 

27 

25 

34 

38 

43 

38 

40 

33 

44 

35 

35 

33 

33 

35 

36 

43 

42 

40 

43 

37 

43 

46 

46 

43 

43 

44 

48 

45 

49 

38.9 

MIN 

15 

14 

15 

2 

3 

9 

15 

28 

27 

28 

27 

25 

4 

5 

10 

18 

23 

30 

31 

32 

32 

32 

35 

41 

3( 

36 

33 

34 

40 

34 

36 

24.2 

HHI SK  E Y  TOWN 

MAX 

60 

63 

50 

45 

48 

46 

50 

45 

35 

51 

43 

44 

52 

46 

52 

52 

51 

51 

53 

MIN 

16 

23 

30 

32 

36 

35 

26 

22 

28 

30 

25 

36 

37 

32 

41 

43 

41 

41 

45 

38 

■HI TE  MO UN  Tain  i 

MAX 

1  7 

14 

23 

15 

20 

34 

37 

38 

35 

26 

23 

25 

23 

21 

21 

15 

16 

25 

25 

28 

33 

33 

34 

39 

38 

32 

32 

29 

40 

41 

37 

28.0 

MIN 

-21 

-  8 

-  7 

-  4 

2 

10 

17 

12 

16 

14 

2 

0 

-12 

-11 

-  9 

-15 

-  4 

1 

-  1 

2 

1 1 

11 

6 

5 

2< 

1 6 

9 

14 

13 

3 

3.2 

WTI  1    I  AMC 

MAX 

47 

49 

43 

49 

60 

52 

53 

54 

61 

52 

55 

52 

51 

46 

43 

42 

49 

53 

49 

64 

56 

49 

52 

57 

56 

56 

59 

59 

61 

51 

62 

52 . 7 

MIN 

22 

26 

26 

28 

23 

33 

31 

41 

42 

40 

42 

30 

30 

30 

35 

3] 

30 

34 

35 

41 

43 

46  44 

50 

47 

47 

48 

43 

39 

46 

36.8 

LLOWS 

MAX 

51 

47 

41 

52 

60 

52 

54 

50 

59 

48 

64 

49 

52 

46 

36 

52 

54 

48 

45 

53 

54 

48 

61 

57 

52 

59 

57 

57 

53 

62 

52.2 

MIN 

29 

20 

28 

36 

25 

28 

31 

39 

43 

43 

42 

30 

30 

34 

31 

32 

28 

34 

39 

3C 

39 

43 

36  44 

46 

47 

45 

4T 

39 

4] 

38 

36.3 

WINTERS 

MAX 

52 

50 

47 

54 

64 

51 

52 

56 

56 

48 

52 

54 

53 

51 

46 

54 

58 

52 

46 

64 

54 

50 

63 

57 

56 

60 

59 

58 

62 

61 

64 

54.7 

MIN 

34 

24 

26 

37 

25 

31 

35 

41 

43 

43 

40 

31 

33 

36 

31 

39 

29 

31 

35 

39 

39 

44 

44 

46 

47 

49 

46 

46 

41 

48 

41 

37.9 

WOODFORDS 

MAX 

19 

30 

22 

34 

42 

54 

50 

44 

39 

36 

42 

34 

27 

35 

31 

42 

35 

30 

33 

45 

45 

46 

49 

43 

37 

43 

49 

49 

48 

45 

39.3 

MIN 

1 

1 

9 

0 

13 

23 

28 

32 

21 

24 

19 

12 

7 

10 

13 

3 

19 

11 

13 

1 1 

19 

21 

19 

27 

29 

27 

27 

32 

29 

21 

17.4 

NOODLAND  1  WNW 

MAX 

49 

47 

45 

51 

58 

54 

52 

52 

53 

48 

51 

50 

49 

50 

43 

5' 

6- 

6; 

4i 

5< 

66 

50 

61 

66 

5' 

6( 

59 

5< 

63 

61 

63 

53.4 

MIN 

31 

22 

33 

42 

42 

41 

30 

32 

35 

32 

45 

46 

44 

37.2 

TORBA  LINDA 

MAX 

58 

60 

55 

63 

65 

68 

68 

69 

59 

57 

62 

60 

61 

52 

56 

60 

62 

62 

67 

71 

71 

69 

74 

70 

62 

66 

66 

76 

80 

75 

69 

65.0 

MIN 

26 

23 

25 

31 

29 

33 

33 

32 

39 

45 

38 

41 

30 

31 

34 

28 

30 

32 

33 

41 

35 

46 

40 

44 

48 

60 

42 

47 

65 

42 

37 

36.8 

rOSEMITE  NP 

MAX 

31 

35 

46 

40 

43 

51 

49 

49 

45 

41 

37 

36 

32 

36 

38 

33 

38 

41 

41 

45 

45 

45 

46 

47 

47 

45 

46 

53 

54 

57 

64 

43.6 

MIN 

14 

10 

21 

19 

17 

17 

17 

28 

31 

31 

28 

22 

15 

22 

24 

13 

12 

17 

23 

21 

25 

32 

28 

26 

34 

33 

31 

31 

29 

30 

33 

23.7 

YREKA 

MAX 

39 

35 

30 

39 

32 

34 

38 

40 

45 

40 

44 

38 

38 

31 

40 

38 

39 

47 

42 

46 

48 

52 

49 

55 

52 

52 

46 

45 

55 

55 

54 

43.3 

MIN 

13 

12 

15 

6 

9 

15 

29 

33 

28 

28 

32 

28 

16 

22 

23 

26 

28 

31 

27 

31 

38 

29 

31 

34 

35 

34 

26 

34 

40 

30 

29 

26.3 

Sm  Relsrance  NotM  Following  Station  IndtK 

-  21  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
JANUARY  1960 


Day  of  month 


Station 

ANTIOCH   PUMPING   PLANT  3 
AVENAL  9  5SE 
BACKUS  RANCH 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BERRYESSA  LAKE 

BURLINGAME 

CACHUMA  DAM 

CAMP  PARDEE 
CHICQ  EXP  STA 
CHULA  VISTA 


DAVIS  AGR  COLLEGE 
DUTTONS  LANDING 

FOLSOM  DAM 
FRIANT  GOVT  CAMP 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LAKESHORE 
LODI 

MANOEVILLE  ISUND 

MONTICELLO  DAM 

NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 
PLACERVILLE  IFG 
RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
SALT  SPRINGS  PH 
SHASTA  DAM 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

TRACY  PUMPING  PLANT 
TURNTABLE  CREEK 
WHISKEYTOWN 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP  I 
WIND 

EVAP  I 
WIND 


1   I  2 

3 

4 

5 

6 

8 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

.06 

.03 

,06 

.  10 

.06 

.05 

.05 

.04 

.01 

.00 

.00 

.02 

.08 

.01 

.01 

.07 

.07 

.04 

.00 

.02 

.03 

• 

.01 

.00 

.02 

.03 

.06 

.04 

' 

_ 

_ 

.10 

_ 

_ 

.06 

.25 

.04 

# 

< 

.34 

* 

« 

.08 

.06 

.10 

.15 

.01 

* 

♦ 

.20 

.10 

.16 

.07 

.  06 

.  08 

* 

* 

.30 

.12 

.17 

.08 

.02 

.09 

.15 

.05 

.09 

.06 

.00 

.04 

.04 

.04 

.08 

.09 

.03 

.04 

.09 

.03 

.11 

.10 

.11 

84 

33 

138 

62 

46 

174 

45 

16 

24 

1  7 

26 

7 

13 

8 

88 

48 

73 

53 

42 

40 

44 

53 

53 

51 

48 

51 

48 

43 

42 

43 

42 

44 

45 

48 

49 

50 

50 

58 

59 

54 

55 

56 

57' 

29 

29 

- 

- 

— 

- 

33 

32 

38 

40 

35 

32 

29 

29 

30 

32 

29 

29 

30 

30 

31 

39 

40 

38 

42 

37 

36 

• 

~ 

- 

.09 

.08 

.04 

.05 

.14 

.  10 

.06 

.  14 

.17 

.03 

.06 

.03 

47 

29 

40 

34 

40 

19 

12 

\  7 

g 

1 8 

1 7 

31 

47 

55 

59 

30 

16 

41 

35 

22 

14 

34 

.  X4 

.07 

.04 

.13 

.14 

.09 

.01 

* 

.01 

.05 

* 

.01 

.13 

.01 

.03 

.10 

.08 

.04 

.02 

.04 

.01 

* 

* 

.05 

.08 

* 

.02 

.04 

86 

35 

39 

87 

114 

41 

15 

92 

47 

50 

49 

65 

72 

88 

49 

92 

49 

63 

41 

63 

62 

51 

43 

44 

50 

92 

48 

69 

53 

49 

45 

58 

57 

52 

50 

52 

57 

47 

45 

51 

52 

51 

41 

51 

55 

53 

48 

52 

52 

58 

54 

60 

53 

55 

56 

56 

33 

30 

44 

44 

32 

32 

32 

33 

33 

34 

43 

43 

41 

43 

45 

45 

52 

48 

46 

48 

49 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
JANUARY  1960 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

2 

2 

1 

0.3 

1 

1.0 
1 

1.0 

1 

6.0 
4 

2 

0.3 
2 

2 

7.0 

6 

1.0 

4 

1.0 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

SNOWFALL 
SN  ON  OND 

3.0 
3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

- 

T 

- 

6 

- 

- 

- 

4 

1.0 

5 

17.0 
24 

14.0 
36 

6.0 

42 

36 

8.0 

40 

T 
36 

- 

34 

T 
34 

32 

30 

28 

24 

24 

24 

2.0 

24 

- 

- 

- 

- 

18 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 

T 

1.5 

2 

3.5 

5 

5.5 

9 

T 

6 

3.5 
8 

8.5 

12 

10 

8 

7 

6 

5 

T 

4 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

0.2 

0.8 

1 

T 

T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 

T 

lai 

T 

7.9 
13 

4.2 

19 

11.5 
23 

0.4 
30 

0.2 

30 

4.9 

31 

35 

31 

30 

T 
26 

T 
24 

22 

3.9 
21 

1.8 

23 

22 

0.2 
20 

4.9 

19 

5.9 

25 

4.0 

27 

26 

24 

0.8 

23 

22 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

1.0 
3 

3 

3 

3 

3 

T 

2 

5.0 
7 

10.5 
17 

T 
13 

6.0 
19 

16 

2.0 

16 

1.0 

16 

14 

13 

13 

12 

12 

11 

4.0 

15 

12 

12 

1.0 
12 

1.0 
13 

T 
13 

12 

12 

1.0 

13 

12 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.0 

3.0 
3 

T 

2 

T 

2 

2 

1.0 

3 

2.5 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

0.1 
3 

3 

3 

3 

0.5 
3 

5.0 
8 

7 

7 

6 

5 

5 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

9.0 

10 

3.0 
12 

8.0 

20 

18 

6.0 
22 

6.0 
28 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

16 

- 

- 

10 

9 

8 

- 

- 

- 

- 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

T 
T 

T 
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8.0 

8 

10.0 
16 

11.0 
25 

25 

25 

4.0 

27 

1.0 

24 

24 

23 

18 

17 

17 

5.0 

21 

2.0 

20 

18 

17 

14 

13 

4.0 

16 

15 

14 

14 

14 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

0.5 
3 

T 

3 

3 

3 

2 

T 

2 
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2 

6.0 
7 

6.0 

11 

13.0 
24 

3.0 

24 

19 

3.0 
20 

1.0 

19 

18 

16 

15 

14 

14 

4.0 

18 

1.5 

18 

14 

14 

0.5 
13 

0.5 

13 

1.0 
13 

0.5 

12 

12 

T 
12 

11 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1.0 
1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

2 

1 

1 

4.0 
4 

T 

4 

1.0 
4 

- 

8.0 
10 

6.0 
14 

13 

13 

11 

9 

8 

7 

4 

3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3 

3 

3 
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13 

12 

12 

6 

5 
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SNOWFALL 
SN  ON  GND 
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5 

T 
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6 

6 
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4 
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1 
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T 
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SN  ON  GND 

1.0 

1 

0.5 
1 

T 
T 

6.0 

6 

5 

4 

3 

1 

T 
T 

0.5 
1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

1.0 

T 

1.0 
1 

T 

1 

8.0 
8 

1.0 
8 

8 

T 

8 

8 

8 

2.0 

8 

8 

1.0 

8 

7 

1.0 

6 

6 

6 

5 

T 

5 

4 

1.0 

5 

3.0 

5 

4 

T 

4 

4 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

0.5 
1 

T 
T 

4.0 
4 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4 

4 

4 

4 

- 

- 

- 

3 

3 

2.0 

5 

5.0 
10 

9.0 
19 

1.0 
19 

2.0 

21 

L8.0 
39 

T 
35 

34 

34 

32 

30 

27 

26 

24 

24 

23 

1.0 
24 

- 

- 

- 

20 

20 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

3.5 
3 

2 

2 

1 

T 

6.0 
6 

3 

1.5 
4 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 

1.0 

1 

T 

1.5 
2 

0.8 
2 

4.5 
6 

5 

4.5 

9 

3.5 
11 

10 

10 

9 

7 

6 

5 

4 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

6 

6 

T 

6 

6 

4 

4 

4 

4 

T 

4 

8.5 

12 

4.0 

15 

8.5 

20 

T 
19 

6.0 
24 

9.5 

30 

27 

24 

22 

22 

20 

0.5 

21 

1.5 
21 

19 

T 
18 

3.0 

21 

2.0 
21 

20 

19 

19 

18 

18 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

2 

2 

2 

1.0 
1 

8.8 

9 

- 

- 

L2.0 
12 

- 

11 

10 

8 

8 

7 

5 

- 

- 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3 

T 

3 

3 

3 

3 

T 

3 

T 

3 

1.0 

3 

1.0 
4 

4 

1.5 
4 

7.0 
11 

10 

T 

8 

T 

7 

T 

6 

5.0 
11 

0.5 

11 

T 
10 

9 

S 

6 

6 

6 

6 

5 

2.0 
7 

6 

5 

5 

5 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.2 

2 

1.5 
5 

2 

1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 

2 

1.5 

2 

1 

1 

T 
T 

T 

T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2 

2 

0.5 
3 

3 

2 

1 

0.5 
1 

0.8 

2 

2.5 
4 

4.5 
8 

4.0 

12 

6.0 
18 

T 
18 

1.8 
19 

2.9 
18 

17 

T 
16 

15 

T 
15 

14 

0.5 
14 

7.0 
20 

T 
18 

16 

T 
15 

0.5 
15 

0.3 

15 

0.5 
14 

12 

3.3 
14 

13 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

4.0 

4 

T 

3 

T 

3 

4.0 
7 

4.0 

10 

9 

5.0 

12 

1.0 
12 

11 

T 
10 

T 

8 

T 

8 

7 

T 

7 

3.0 

9 

8 

6 

4 

3 

2.0 
4 

2 

1 

T 

T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.3 

0.3 

5.0 

6.0 

5.0 
16 

11.5 
28 

- 

2.9 
27 

3.0 

26 

T 

T 

2.0 
18 

5.0 
22 

- 

- 

- 

1.0 

0.5 
14 

- 

- 

2.0 

12 

- 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

lao 

10 

10 

6 

3 

3 

2 

2 

1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1.0 

4.0 
4 

3 

1.0 

3 

3.0 
6 

1.5 

6 

T 

T 

3.0 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
T 

0.2 
T 

T 

T 

6.0 
6 

4 

2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.1 

21 

T 
21 

3.2 
23 

23 

20 

19 

3.2 

21 

16.8 
34 

1.3 

32 

1.8 

33 

L2.5 
41 

7.0 

48 

48 

5.0 

53 

4.8 

57 

50 

47 

45 

1.4 
44 

1.2 
42 

2.1 

42 

12.1 
48 

7.6 
51 

2.4 

51 

L4.5 
60 

2X5 
71 

12.5 
75 

8.4 

79 

1.8 

78 

6.5 
82 

80 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1 

0.8 
T 

T 

1 

1 

1 

T 

6 . 1 

T 

0 . 2 

1 

0.2 
1 

0.4 

1 

5 . 9 

T 

0.4 

6 

1.0 

1.6 

6 

1.0 

1.9 
8 

1.1 

8 

1.1 

T 

6 

1.0 

5 

0.9 

T 

3 

0.8 

T 

1 

T 

7.4 
1 

3 

0.5 

T 

T 

T 

0.7 

0.2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

3 

5 

7 

7 

6 

6 

6 

5 

5 

4 

T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

7.5 

8 

7 

4.0 
11 

2.0 

13 

11 

9 

8 

7 

6 

5 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

ALTURAS  RS 

BIG  BAR  RS 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

BIG  CREEK  PH  NO  1 

BISHOP  WB  AP 

BLUE  CANYON  WB  AP 

BOCA 

BRIDGEPORT 

CALAVERAS  BIG  TREES 

CANYON  DAM 

CHESTER 

COLFAX 

COVELO 

CUYAMACA 

OE  SABLA 

DOYLE  5  SSE 

FOREST  GLEN 

FORT  B I DWELL 

GLENNVILLE 

GRANT  GROVE 

HAIWEE 

HAPPY  CAMP  RS 

HETCH  HETCHY 

HUNTINGTON  LAKE 

IDYLLWILD  RS 

JESS  VALLEY 

KERN  RIVER  PH  3 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

MANZANITA  LAKE 

HC  CLOUD 

MINERAL 

MITCHELL  CAVERNS 
MONO  LAKE 
MOUNT  HAMILTON 
MT  SHASTA  SKI  BOWL 
MT  SHASTA  WB  CITY 

MT  WILSON  FC  338  B 
NORTH  FORK  RS 
PALOMAR  MTN  OBSY 


See  reference  notes  following  Stabon  ] 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
JANUARY  1960 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PLACERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

QUINCY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

6 

1.0 
3 

2.0 
4 

5.0 
8 

4.0 
11 

2.0 
11 

SANDBERG  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

0.7 

0.7 
1 

T 

4.9 
T 

T 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

T 

SBASTA  DAH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

6.0 
6 

3.0 
6 

1.0 
4 

L2.0 
15 

14 

5.0 
17 

3.0 

18 

16 

13 

12 

T 
11 

10 

9 

1.0 

9 

8 

7 

6 

2.0 
6 

0.5 

5 

5 

4 

3 

2 

SIERRAVILLE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4 

4 

T 

4 

T 

4 

3 

3 

3 

6.0 

6 

L0.0 
14 

0.5 
9 

L1.0 
16 

14 

2.0 
14 

2.0 
15 

15 

14 

13 

11 

10 

10 

1.0 
11 

10 

10 

2.0 

11 

T 
11 

T 

9 

T 

8 

7 

T 

7 

3 

SNOW  LAB  CEN  SIERRA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

15 

0.9 
16 

15 

15 

15 

14 

7.0 

20 

12.7 
31 

L8.1 
47 

6.4 
48 

17.7 

58 

54 

6.3 

55 

4.4 

57 

53 

50 

48 

47 

45 

44 

9.4 

52 

1.2 
53 

48 

9.9 

55 

L4.5 

65 

2.5 

66 

3.0 
65 

61 

1.9 
63 

60 

SONORA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.2 
2 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

0.5 

7.0 

6 

3.0 

9 

5.5 
13 

13 

7.0 
19 

5.5 
19 

18 

17 

15 

13 

12 

T 
12 

0.3 
10 

9 

7 

5 

4 

3 

2 

1 

T 

T 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

8 

7 

T 

7 

6 

6 

5 

T 

3 

3.0 
3 

L5.0 
18 

19.0 

34 

4.0 
31 

>2.0 
41 

1.0 

38 

5.0 
39 

7.5 
40 

T 
36 

35 

T 
34 

33 

33 

29 

5.0 
34 

T 

33 

31 

T 
30 

LO.O 
41 

1.5 

40 

T 
38 

36 

1.0 

36 

34 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

T 

1.0 

1 

9.0 

9 

2.0 
10 

9 

Lao 

18 

2.0 
18 

17 

16 

13 

12 

11 

2.5 
13 

10 

8 

8 

6 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

SUSANVILLE  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.5 

5 

2.2 

6 

3.0 
7 

7 

6 

1.8 
8 

1.0 
8 

8 

7 

T 

6 

6 

6 

3.5 
10 

2.8 

13 

11 

0.6 
10 

1.0 
10 

8 

0.7 
8 

6 

5 

T 

4 

3 

TABLE  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

T 
T 

LO.O 
10 

T 
10 

5.0 
15 

4.0 
19 

5.0 
24 

T 
24 

2.0 

26 

25 

24 

T 
24 

22 

20 

15 

14 

13 

12 

0.5 
12 

11 

11 

10 

10 

9 

TAHQE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3.5 
6 

8.0 
12 

tl.O 
21 

2.0 

20 

14j0 
30 

26 

3.0 

26 

4.0 

27 

24 

23 

21 

21 

19 

19 

5.0 

24 

23 

23 

T 
22 

7.0 

27 

T 
25 

T 
24 

23 

0.5 
23 

23 

TEHACHAPI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
1 

3.0 
4 

1.0 
4 

4.0 
3 

4 

4 

2 

TULELAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

15 

14 

T 
14 

12 

12 

11 

T 
11 

4.0 

IS 

4.0 
19 

16.0 
33 

5.0 
35 

10.5 
42 

37 

5.0 
40 

3.0 
38 

36 

35 

33 

32 

31 

2.5 
32 

3.5 
34 

33 

3.5 
35 

4.5 
38 

4.0 
40 

0.2 
38 

36 

34 

34 

33 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2 

2 

T 

2 

1.0 

3 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

2.0 
2 

1.5 
4 

T 

4 

T 

4 

1.0 

5 

5 

T 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

T 

WOODPORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
4 

3 

1.5 
5 

4 

3 

1 

1.0 

1 

4.0 
4 

6.0 
10 

1.0 

11 

3.0 
12 

12 

T 
11 

2.0 
12 

10 

9 

8 

7 

0.5 
7 

6 

5 

4 

1.0 

5 

T 

5 

4 

4 

3 

1 

T 

YOSEMITE  NATIONAL  APRK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

1.1 

1 

1.5 
T 

2.5 

2 

4.0 

6 

4 

8.2 
12 

5.8 
15 

12 

10 

9 

9 

8 

6 

6 

5 

4 

2 

T 

T 

T 

YREKA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1.0 

T 
T 

0.2 

T 

T 
T 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 
possible 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Pievailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mUe 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

0. 

O 
O 

H 
M 
D. 

O 

o 
o 

4: OOP  PST 

10: OOP  PSl 

Trace 

.01-09 

10-49 

66-09 

1,00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

BAEERSFIELD  WB  AIRPORT 

ENE 

10 

5.3 

++35 

NNW 

10 

76 

65 

47 

72 

3 

2 

3 

1 

0 

0 

9 

6.2 

BISHOP  WB  AIRPORT 

55 

37 

4 

5 

0 

0 

0 

0 

9 

6.1 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

SSE 

9.4 

42 

SSE 

21 

72 

2 

2 

2 

4 

5 

2 

17 

7.9 

BURBANK  WB  AIRPORT 

NNW 

9 

3.9 

++30 

NE 

4 

72 

53 

42 

63 

2 

3 

3 

2 

0 

0 

10 

5.5 

EUREKA  WB  CITY 

ts 

6.5 

33 

sw 

29+ 

3 

9 

7 

3 

0 

0 

22 

32 

8.5 

FRESNO  WB  AIRPORT 

SE 

21 

5.7 

24 

SW 

14 

87 

72 

52 

85 

1 

3 

5 

1 

0 

0 

10 

74 

6.4 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

10 

5.4 

++23 

ENE 

14 

77 

58 

54 

73 

1 

4 

2 

2 

0 

0 

9 

5.2 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

E 

13 

8.2 

++24 

ENE 

14 

70 

56 

58 

70 

4 

2 

1 

3 

0 

0 

10 

5.4 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

tw 

7.0 

33 

E 

14 

71 

55 

51 

71 

3 

2 

3 

1 

1 

0 

10 

75 

5.0 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

79 

76 

4 

7 

8 

3 

1 

0 

23 

8.4 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

SE 

14 

6.7 

++25 

SSE 

21 

84 

78 

67 

83 

7 

3 

4 

3 

0 

0 

17 

7.1 

POINT  ARGUELLO  WB 

7.9 

++37 

SSE 

9 

3 

4 

5 

1 

1 

0 

14 

6.2 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

NNW 

16 

10.2 

35 

SE 

8 

81 

74 

62 

78 

6 

2 

9 

2 

1 

0 

20 

39 

8.0 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

NNW 

15 

7.5 

36 

S 

21 

85 

77 

65 

82 

1 

6 

5 

3 

0 

0 

15 

46 

7.1 

SANDBERG  WB 

N 

15.1 

++58 

S 

9 

67 

2 

4 

3 

0 

1 

0 

10 

5.5 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

NE 

10 

5.4 

26 

S 

12 

73 

54 

54 

71 

1 

3 

4 

1 

1 

0 

10 

68 

4.1 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

S 

11 

8.3 

36 

WNW 

11 

84 

80 

70 

82 

8 

4 

4 

4 

0 

0 

20 

7.1 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDC 

ISE 

6.8 

29 

SE 

21 

84t 

2 

2 

7 

2 

1 

0 

14 

45 

SAN  JOSE 

Is 

31 

5.8 

28 

SE 

21 

70 

2 

4 

6 

2 

0 

0 

14 

40 

6.1 

SAirrA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

11 

6.3 

++29 

SE 

20 

83 

64 

63 

86 

3 

1 

5 

I 

1 

0 

11 

5.6 

t  8:00  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.  THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS, 
t  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY. 

8««  r»f«r«iice  not*B  following  Station  Ind«x. 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1960 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557  Federal  Of- 
fice Building,   50  Fulton  Street,   San  Francisco  2,  California,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 
issue . 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulleti  n  ar e :  Temperat u  re  in  F . ,  prec  ipitation  and  e vapor at  ion  in  1 nches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4- foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  fol lowing  the  "Evaporat ion 
and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau ,  Weather  Bureau  Airport ,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name ,  and  also 
Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term 
means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet ,  or  ice  on  the  ground . 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  dr if t  ing  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record . 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet, and  Ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  stand- 
ard time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST, 
and  Mt.   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  later  in     "Precipitation  Data 
from  Storage-Gage  Stations",  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Dai ly  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;       "Snowfall  and  Snow    on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;     however ,     the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.       See     "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly     from  the  amounts  to  be  published     later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
Honey  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C.  for  $1.25.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Clima- 
tological Data,  obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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COUNTY 

g 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

j  TEMP 

1  PRECIP. 

< 

1  SPECIAL 

ACTON  esCONDlOO  FCZ61BE 

001« 

LOS  ANGELES 

29 

34  30 

lis  17 

2920 

5P 

C 

J  c  fassold 

ADELANTO 

OOZM 

SAN  BERDINO 

15 

3*  35 

117  25 

2645 

FRANK  CBERT 

ADIN  RANGER  STATION 

0029 

MODOC 

21 

41  12 

120  57 

4193 

9P 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALAMO  1  N 

006'< 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  02 

405 

9A 

G lOVANNl  8  MUZZ  INI 

ALDERPOINT 

OOSE 

HUMBOLDT 

40  11 

123  36 

9« 

9A 

MRS  CORA  C  OLSEN 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  4*6 

0115 

LOS  ANGELES 

34  19 

IIB  33 

2367 

5F 

c 

ALPINE  FIRE  DEPT 

ALPINE 

013ti 

SAN  DIEGO 

3; 

32  60 

116  46 

1735 

s: 

S< 

LOS  ANGELES 

34  11 

118  06 

1125 

5P 

RUBIO  CANON  L+W  ASN 

ALTURAs  Ranger  station 

0*61 

MODOC 

21 

8A 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

AM80V 

0  176 

SAN  BERDINO 

34  34 

115  45 

635 

c 

STATE  OlV  OF  HWYS 

ANCIOLA 

ozc 

TULARE 

35  59 

119  29 

205 

5P 

ANGIOLA  ElEV  *  MHSc 

ANGWIN   PAC   UNION  COL 

0ZI2 

17 

38  34 

122  26 

1815 

6F 

6P 

PACIFIC  UNION  COL 

ANTIOCH  I  E 

0227 

CONTRA  COSTA 

27 

38  00 

121  47 

6P 

ANTIOCH  Pumping  plant  3 

CONTRA  COSTA 

27 

37  59 

121  44 

60 

6A 

SA 

BA 

ANZA 

0235 

RIVERSIDE 

33 

33  33 

116  40 

3915 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

APACHE  CAMP 
APPLE  VALLEY 

VENTURA 

34  52 

119  20 

c 

KERN  CO  ROAD  CAMP 

SAN  BERDINO 

15 

34  31 

117  13 

5P 

APPLE  VALLET  HANCMOS 

032C 

35  07 

120  34 

105 

8^ 

COUNTY  ROAD  DEPT 

ARROYO  SECO 

MONTEREY 

2* 

c 

ARROYO  SECO  RS  FC  509  C 

0327 

LOS  ANGELES 

Ij 

3*  13 

118  10 

1220 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASH  MOUNTAIN 

03t3 

TULARE 

36  29 

IIB  50 

1698 

SA 

BA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

ASSOC  OIL   ANAHEIM  NO  1 

0355 

26 

33  55 

117  53 

350 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ATLAS  ROAD 

0372 

NAPA 

17 

38  25 

122  15 

1735 

c 

GLADYS  A  OUIRA 

ATWELL  CCC  CAMP 

037'. 

TULARE 

36  28 

118  40 

VAF 

; 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUBERRY 

FRESNO 

27 

37  05 

119  29 

2003 

4P 

4F 

UNION  ELEM  SCHOOL 

AUBURN 

0  363 

PLACER 

38  54 

121  04 

1297 

11 

7* 

DAN  BARBER 

avalon  pleasuhe  pier 

039* 

LOS  ANGELES 

3; 

33  21 

118  20 

0 

HARBOR  MASTER 

AVENAL  9  SSE 

10 

35  5* 

120  03 

550 

6« 

TIDEWATER  OIL  CO 

A3USA  CITY  PARK   FC  l^S 

OMC 

LOS  ANGELES 

2< 

5P 

CORNELIUS  SMITH 

SACKUS  RANCH 

0*il« 

34  57 

118  11 

2645 

5P 

5P 

BADGER 

01.22 

36  3S 

119  01 

3030 

c 

BADGER  PASS 

0425 

MARl POSA 

37  40 

119  40 

7300 

BAKER 

0436 

SAN  BERDINO 

35  16 

116  04 

940 

BAKER  9  NNW 

0437 

35  23 

116  07 

1045 

6A 

BA 

BAKERSFIELO  WS  AIRPORT 

0442! 

35  25 

119  03 

MIC 

Ml( 

C  J 

BALCH  POWER  HOUSE 

36  56 

119  05 

1720 

5P 

c 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

TEHAMA 

23 

39  56 

122  47 

6500 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BARNESON  PARK 

0  509 

it 

33  57 

in  51 

565 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BARRETT  DAM 

SAN  DIEGO 

33 

7A 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

BAHSTOW 

0519 

SAN  BERDINO 

15 

3*  54 

117  01 

2142 

4P 

4F 

50  CALIF  WATER  CO 

BATES  BIOGE 

0543 

SNTA  BARBARA 

3( 

3*  55 

119  54 

5300 

U  S  FORES!  SERVICE 

BEARTRAP  MEADOW 

0596 

TULARE 

36  41 

118  92 

6600 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

06061 

RIVERSIDE 

28 

33  56 

116  59 

2613 

8A 

c 

BEAUMONT    IRRIG  OlST 

BEAUMONT  Pumping  plant 

0607 

fi [VERSIOE 

28 

33  59 

116  58 

3045 

7A 

TA 

BEAUMONT   IRRIG  01  ST 

BEAUMONT   1  E 

0609 

RIVERSIDE 

33  56 

116  57 

2600 

2P 

2P 

U  S  WB  OBSERVER 

BEEHIVE  MEADOW 

TUOLUMNE 

37 

38  00 

119  47 

6500 

HETCH  HETCHV  WTR  SUP 

BEL  AIR  FC  10 

0619 

LOS  ANGELES 

34  05 

116  27 

540 

0674 

SANTA  CRUZ 

37  05 

122  06 

MRS  NELSON  T  SHAH 

BENSONS  FERRY 

SAN  JOAOUIN 

It 

38  15 

121  26 

17 

7A 

DAVID  P    CAMERON  JR 

BERKELEY 

0693 

37  52 

122  15 

299 

8P 

8P 

c 

0705 

122  14 

480 

0715 

6140 

0731 

41  07 

121  08 

4130 

8IG  BAR  RANGER  STATION 

0T36 

40  45 

123  15 

1272 

6A 

SA 

34  14 

116  58 

6815 

9P 

C  H 

BIG  CREEK  PM  NO  1 

37  12 

119  15 

4926 

5P 

SO  CALIF  EOtsON  CO 

075t 

34  10 

117  49 

1575 

5P 

81G  PINE  CREEK 

INYO 

l< 

37  08 

118  28 

10000 

DEPT  WATER  RESOURCES 

BIG  PINES  PARK   FC  83B 

LOS  ANGELES 

34  23 

117  41 

6860 

6P 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SUR  STATE  PARK 

0790 

36  15 

121  47 

235 

8A 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC<t60-E 

0798 

34  18 

118  11 

2319 

5P 

BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL 

oeie 

LOS  ANGELES 

34  11 

118  30 

722 

c 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 

0821 

FRESNO 

37  06 

118  34 

11040 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  WB  AIRPORT 

0822 

INYO 

I', 

37  22 

US  22 

4106 

MIO 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

0824 

INYO 

19 

37  22 

US  43 

9390 

llA 

III 

UNION  CARBIDE  CO 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

0850 

SANTA  CLARA 

37  18 

122  10 

2330 

9*1 

MRS  MARV  INCERPI 

BLACKS  MOUNTAIN 

0867 

LASSEN 

21 

40  46 

121  12 

7200 

VAF 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 

0870 

LASSEN 

40  *4 

121  15 

5600 

7A 

U  S  FOREST  SERVICE 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

PLACER 

5260 

MIC 

Mil 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 

0903 

HUMBOLDT 

IT 

40  55 

123  49 

975 

W  FRANK  SWOPE 

BLYTHE 

0924 

RIVERSIDE 

; 

33  37 

114  36 

6F 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

8LYTHE   7  W 

0925 

RIVERSIDE 

33  37 

114  43 

390 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE  FAA  A 1 RPORT 

0927 

33  37 

114  43 

390 

MIO 

Mil 

FED  AVIATION  AGENCY 

BOCA 

0931 

NEVADA 

3< 

39  23 

120  06 

5532 

8A 

8A 

SA 

BONITA 

0968 

SAN  DIEGO 

33 

32  40 

U7  02 

105 

5P 

5P 

BOONVILLE  MWY  MNTNC  STA 

0973 

MENDOC I  NO 

39  01 

123  22 

342 

8A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

BORREGO  DESERT  PARK 

0983 

SAN  DIEGO 

33  16 

116  25 

850 

at 

CORPS  OF  ENGINEERS 

eORREGO  SPRINGS  3  NNE 

SAN  DIEGO 

01  GIORGIO  FRUI I 

BOULDER  CREEK 

LOCATELLI  RANCH 

1005 

SANTA  CRUZ 

37  09 

122  12 

2175 

c 

VINCENT  0  LOCATELLI 

BOULEVARD 

1009 

SAN  DIEGO 

32  40 

116  17 

3400 

9A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BOUQUET  CANYON 

1013 

LOS  ANGELES 

2' 

34  35 

US  22 

3055 

MID 

L  A  WTR  ♦  Pmr  DEPT 

BOWMAN  0AM 

lOlB 

NEVADA 

39  27 

120  40 

5347 

5P 

5P 

c 

NEVADA    IRR IG  DI SI 

BRADFORD  RANCH 

1031 

RIVERSIDE 

33 

33  29 

116  48 

5P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRADLEY 

1034 

MONTEREY 

24 

35  52 

120  48 

540 

SA 

BPAWLEY  2  SW 

1049 

I MPERI AL 

6 

32  57 

115  33 

-100 

SA 

BA 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

lOSOi 

41  34 

122  08 

5759 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BREA  BERRY  ANO  IMPERIAL 

ORANGE 

21 

CLOSED  6/1/59 

BREA  CITY 

1096 

ORANGE 

26 

33  55 

117  54 

350 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BREA  DAM 

1057 

ORANGE 

21 

33  53 

117  56 

275 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD  6  SW 

1060 

CONTRA  COSTA 

37  53 

121  47 

326 

c 

VERNON  R  CAKEBREAD 

BRl DGEPORT 

1072 

30 

38  15 

119  14 

6470 

6P 

6P 

BRUCE  L  BOELK 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

10761 

MONO 

31 

38  16 

U9  17 

6550 

U  S  FOREST  SERVICE 

lOSO 

HUMBOLDT 

40  31 

123  49 

2050 

6A 

MRS  ALBERT   R  HUNT 

1112 

38  46 

122  09 

350 

9A 

9A 

c 

MRS  JOYCE  A  FARNHAM 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

1130 

39  41 

121  20 

3960 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

1  1331 

PLACER 

39  00 

120  35 

4800 

VAR 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRYSON 

MONTEREY 

2< 

35  48 

ERNEST  A  WEFERLlNG 

BUCKS  CREEK  PH 

115* 

PLUMAS 

39  54 

121  20 

1760 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

BUCKS  LAKE 

ll&l 

PLUMAS 

39  54 

121  12 

5200 

c 

BUENA  VISTA 

1170 

SAN  BENITO 

2< 

36  46 

121  11 

c 

MRS  LOLA  F  GALLl 

BULLAROS  BAR  PwH  HOUSE 

39  25 

121  09 

8A 

BURBANK   FIRE  DEP  FC2J6B 

119? 

LOS  ANGELES 

i: 

34  11 

118  18 

660 

5P 

CHIEF  W  J  TAYLOR 

'BURBANK  WB  AIRPORT 

LOS  ANGELES 

34  12 

118  22 

699 

HID 

MIO 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

8URLINGAME 

1206 

SAN  MATEO 

37  35 

122  21 

10 

4P 

4P 

4P 

CITY  OF  BURLINGAME 

BURNEY 

1214 

SHASTA 

40  53 

121  40 

3127 

BA 

6A 

MRS  RUIH  C  ESTES 

BURTON  RANCH 

1216 

CONTRA  C05TA 

37  52 

122  05 

560 

BA 

MRS  MAR  STIRTON 

BUTTONWILLOM 

KERN 

11 

35  24 

BUENA  vlSTA  W  S  DIST 

CABAZON 

129C 

RIVERSIDE 

6 

33  55 

116  47 

1815 

9P 

JAMES  A  WAKELAND 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

1252 

SAN  DIEGO 

33 

32  40 

117  14 

410 

5P 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

CACHUMA  DAM 

1253 

SNTA  BARBARA 

32 

34  35 

119  59 

781 

SA 

BA 

BA 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1272 

SAN  BERDINO 

6 

34  23 

117  34 

4790 

c 

SAN  BERDINO  CO  FCO 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 
1280 

CALAVERAS 

36  17 

120  19 

4696 

SA 

8A 

CAL  OlV  BEACH  •  PKS 

CALAVERAS  RANGER  STA 

CALAVERAS 

34 

38  12 

120  22 

3343 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1281 

ALAMEDA 

IV  37  29 

121  49 

7A 

S  F  WATER  DEPT 

1286 

IMPERIAL 

«  32  *1 

119  2B 

12 

5P 

IMPERIAL   IRRIG  OlST 

CALIFORNIA  HOT   SPRGS  RS 

TULARE 

9"  35  53 

lie  41 

2950 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAL ISTOGA 

1312 

NAPA 

n 

38  35 

122  35 

365 

JOSEPH  J  SCHOLL  JR 

CALLAHAN  RANGER  STATION 

1316 

SISKIYOU 

12 

41  IB 

122  48 

3136 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  ANGELUS 

1369 

SAN  BERDINO 

28 

34  09 

116  59 

5600 

c 

JOSEPH  HOLT 

SAN  DIEGO 

33 

32  37 

116  26 

2630 

5P 

5P 

ARCHIE  C  LEACH 

CAMP  PARDEE 

1428 

CALAVERAS 

It 

38  15 

120  51 

SA 

BA 

BA 

c 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTEfi 

1433 

SIERRA 

39  3B 

120  34 

5565 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

1444 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35  20 

120  41 

615 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPTONVlLLE  RANGER  STA 

1462 

TUBA 

8 

39  27 

121  02 

2  760 

BA 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  WISHON 

TULARE 

1 

3»  11 

UB  40 

3600 

c 

JESS  L  BURLESON 

CANBY   11  SH 

1475 

MODOC 

2 

4)  22 

121  03 

4500 

BA 

MRS  VIRGINIA  L  MILLER 

CANBT  RANGER  STATION 

1476 

HOOOC 

2 

41  27 

120  52 

4312 

e« 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

1484 

LOS  ANGELES 

1 

3*  11 

US  34 

794 

4P 

PIERCE  JR  COLLEGE 

1488 

35  18 

117  98 

2010 

6P 

PLUMAS 

. 

40  10 

121  05 

4955 

5P 

51 

P  G  ♦  E  COMPANY 

CARBON  CANYON  OILMAN 

1518 

33  56 

117  40 

1779 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1520 

SAN  BERDINO 

2' 

33  57 

117  48 

1179 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

40  05 

121  09 

2986 

5P 

P  6  +  E  COMPANY 

CARMEL  VALLEY 

1534 

MONTEREY 

36  29 

121  44 

5P 

A  A  COLLINS  JR 

CATHAY  BULL  RUN  RANCH 

1586 

MARIPOSA 

2 

37  24 

120  03 

1425 

9A 

9A 

c 

WM  H  ALISON 

CAZADERO 

1602 

SONOMA 

Zl 

38  32 

123  08 

1040 

5P 

MISS  HAZEL  L  BOROTRA 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 

160C 

SISKIYOU 

1 

41  06 

123  03 

3000 

6P 

6F 

KENNETH  R  JACOBSON 

STATION 


CEDAR  GROVE 
CEDAR  POINT  RANCH 
!  CEDARVILLE 

!  CENTERVIULE  POWER  HOUSE 
'  CHALLENGE  RANGER  STA 
■  CHATSWORTH  FC   24  0 

RESERVOIR 


1  CHERI 


lLLEy  dam 


CHITTENDEN  PASS 
CHOLAME  HATCH  RANCH 
CHUCHUPATE  ranger  STA 
CHULA  VISTA 
CISCO  RANGER  STATION 
CLAREMONT  POMONA  COL 
CLARKSBURG 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVERDALE  3  SSE 
CLOVERDALE  11  W 

CLOVER  MEADOWS  GS 
COALINGA 
I  COALINGA  1  SE 
I  COALINGA  14  NW 
lYS  FC   53  D 
1  SPRINGS  CAMP 
I  COLEMAN  FISH  HATCHERY 
j  COLFAX 

I  COLGATE  POWER  HOUSE 


I  COLU 


ssw 


■  CONCORD  3  E 

COPCO  NO  1  0AM 
I  CORCORAN   IRRIG  OISTRIC 
I  CORDES 

I  CORNING  HOUGHTON  RANCH 
I  CORONA 

CORRAL  I TOS 

COTTONWOOD  CREEK 

COVELO 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

COW  CREEK 

COYOTE  CANYON 
'  COYOTE  WELLS 

CBA6TREE  MEADOW 
.  CRAWFORD  RANCH 
I  CRESCENT  CITY   1  N 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

CRESCENT  CITY  MNTNC  ST, 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 


CUYAMA  RANGER  STATION 

DAGGETT  1  ENE 
DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DANA  2  SE 
DAVIS  AGR  COLLEGE 
DAVIS  CREEK 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 
DEER  CREEK  POWER  HOUSE 
DELANO 


DENAIR 
OE  SABLA 
DE5CANS0  RANGER  STATION 
DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 
DOBBINS  COLGATE  FOREBA' 
OONNELLS  DAM 
DONNER  MEMORIAL  STA  PK 
DOS  RIOS 


OOWNIEVILLE  RANGER  STA 

OOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUNNIGAN 

DUNN  SIDING 

OUNSMUIR  RANGER  STAT  10 

DUTTONS  LANDING 

EAGLE  LAKE  STONE  RANCH 

EAGLE  MOUNTAIN 

EAST  PARK  RESERVOIR 
EAST  VIDETTE  MEADOW 
EL  CAJON  2  E 
EL  CAPITAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELIZABETH  LAKE  CANYON 

FC  128  B 
ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 

ELLIOTT 
EL  MOOENA 
ELSINORE 
ELSINORE  4  SSE 
ESCONDIDO 

ESCONOIDO  PARK  HILL 

ET I  WANDA 

ETNA 

'EUREKA  WB  CITY 
EXCHEQUER  RESERVOIR 

EXETER  FAUVER  RANCH 
FAIRFIELD 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

FAIRMONT 

PALLBROOK 

PALL  RIVER  MILLS  INTAK 
FEATHER  FALLS 
FERGUSON  RANCH 
FIODLETOWN  LYNCH  RANCH 
FIGUEROA  MOUNTAIN 


COUNTY 


FRESNO 

MARIPOSA 

MODOC 

BUTTE 

YUBA 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
TUOLUMNE 

BUTTE 


MADERA 

FRESNO 

FRESNO 

FRESNO 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

SHASTA 

PLACER 

YUBA 

COLUSA 

CONTRA  COSTA 

SISKIYOU 

KINGS 


INYO 

MENDOCINO 
MENDOCINO 

LOS  ANGELES 
INYO 

RIVERSIDE 
IMPERIAL 
TULARE 
SAN  DIEGO 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
SAN  BERDINO 


177|  CONTRA  COSTA 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MENDOCINO 
LAKE 


SNTA  BARBARA 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

SHASTA 

YOLO 

MODOC 

MODOC 

INYO 

NEVADA 

KERN 


STANISLAUS 

BUTTE 

SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 

YUBA 

TUOLUMNE 

NEVADA 

MENDOCINO 

TULARE 

LOS  ANGELES 

SIERRA 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

MARIPOSA 

YOtO 

SAN  SERDINO 

SISKIYOU 

NAPA 

LASSEN 

RIVERSIDE 


COLUSA 
2653j  TULARE 
2705  SAN  DIEGO 
1709  SAN  DIEGO 
2713  IMPERIAL 
2728  AMADOR 

2739  LOS  ANGELES 
2749  DEL  NORTE 
2756  MONO 


SAN  JOAOUIN 
ORANGE 

RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
SAN  BERDINO 
SISKIYOU 
HUMBOLDT 
MARIPOSA 


FISH  ♦  GAME 


FLORENCE  LAKE 
FOLSOM  DAM 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 


STHILL  RANGER  STA 
B I  DWELL 
BRAGG 

BRAGG  AVIATION 
DICK  1  NNE 
JONES  6  ESE 
JONES  RANGER  STA 
ROSS 


2922  TULARE 

2933  SOLANO 

2934  SOLANO 
2941   LOS  ANGELES 

SAN  DIEGO 
SHASTA 
BUTTE 
TEHAMA 
AMADOR 

SNTA  BARBARA 


2958 


3050 


3120 


3173 


3191 


VENTURA 

LAKE 

LAKE 

LAKE 

FRESNO 

LASSEN 

FRESNO 


SAN 


TRINITY 
PLACER 
MODOC 
MENDOCINO 
MENDOCINO 
DEL  NORTE 
31761  SISKIYOU 
<1B2  SISKIYOU 
SONOMA 


34  14 
37  58 
40  16 
39  42 


3S  25 
38  57 
38  46 


36  09 
36  08 
36  14 
34  IB 

36  IJ 
40  24 
39  06 
39  20 
39  12 

37  58 


33  52 
36  59 
36  29 


26|  33  59 
39  21 
34|  38  20 


ej  39  34 

39  57 
29i  34 

14|  37  45 

38  53 

35  03 
41  13 

38  12 
Id  40  : 

6  33  48 

39  22 

36  44 
32  47 

25  32  93 

6  3Z  46 


16  38  14 

28   33  4S 

28  33  40 

28   33  37 

33   33  07 

33  07 
28(  34 

41  28 

i*Q  46 

14j  37  35 

9  36  21 


33  21 

41  01 

ef  39  36 

23  40  21 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


4650 
3230 
4672 


lie  36 

UB  37 

119  55 

121  13 


120  21 
120  20 
120  34 


122  09 

120  58 
21  11 

122  01 

121  59 

122  20 
L19  34 
122  47 


1975 
1922 
3320 


3232  SANTA  CRUZ 


120  14 

123  21 

118  36 

118  06 

120  50 
120  05 
16  32 
120  06 


122  31 
lie  23 
116  55 


117  21 

117  19 

117  05 

117  04 

117  31 

122  54 

124  10 

120  16 

119  04 


121  28 

121  15 

122  27 
L20  42 
120  00 

116  56 
122  52 
122  55 

122  57 
120  09 

120  19 
UB  56 

121  C9 

117  27 
17  30 

23  20 

120  50 

120  08 

123  48 

123  49 

124  09 

122  43 

122  51 

123  15 

121  49 


US  NAT  PARK  SERVICE 
CEDAR  POINT  RANCH 
US  SOIL  CON  SERVICE 
G  *■  E  COMPANY 
I  S  FOREST  SERVICE 
.ONNIE  BATWAY 
.ORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  HETCH  wTR  SUP 
S  C  B  KROEKER 
PLANT   INTRO  GRDN 

CTOR  L  HASKIN 
EVERETT  f  MATCH 

FOREST  SERVICE 
WESTERN  SALT  COMPANY 
,  FOREST  SERVICE 
'  8RACKETT  OBSY 
R  CRYSTAL   SUG  CO 
MERRITT  W  LESLIE 
ARTINO  MUZZIN 
FRANK  S  ORNBAUN 

U  S  FOREST  SERVICE 
COALINGA  FIRE  OEPT 
UNION  OIL  COMPANY 

CHARLES  HOWELL 
ROBERT  L  CHANDLER 
I  S  FOREST  SERVICE 
I  S  F  ♦  W  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  CO 


IV 


6P  6P 
6P  6P 


6A     SA     BA  H 


.TEPHENS 


HOWARD  R  LEE 
CALIF  OREGON  POWER 

WHITEHEAD 
EDWARD  J  CORDES 
FRANKLIN  K  REEO 

ONA  FIRE  DEPT 
STATE  I 


DEP 


TER  RESOURCES 
IT  W  HANCOCK 
FOREST  SERVICE 

lAM  B  TEMPLE 
lAT  PARK  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT   A  CRAWFORD 


THE  ( 


:  CO 

,L  OlV  BEACH  ♦  PKS 
ATE  DlV  OF  HWYS 
:  FST  CO  WATER  OIS' 

H  SUGAR  REFINING  ( 

CLOSED  11/1/59 
CULVER  CITY  BUS  LINI 
DONALD  E  INGRAM 

M   V  CUNNINGHAM 
I  S  ROWELL 
LEWIS 


L  WATER  RANCH 
AVIAI ION  AGENCY 
HARLEY  NEUERBURG 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
RICHARD  F  HUGHES 
HERMAN  L  LORENZEN 
DEEP  SPRINGS  SCHOOL 
t  E  COMPANY 
ANO  FIRE  DEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 

'  F  MOORE 
G  ♦  E  COMPANY 
S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
G  ♦  E  COMPANY 
Rl    DAM  PROJECT 
CALIF  OIV  BEACH  +  PKS 
STUART   T  PRICHETT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DOWNEY  FIRE  DEPT 

I  S  FOREST  SERVICE 
RANK  M  ROWLAND 
JAMES  B  RAY 
'    I  0  MC  LEAN 

IRS  aletha  g  hunt 
EARL  WOBSER 

FOREST  SERVICE 
DAN  STEELE 

LBERT  STONE 
METRO  WATER  DISTRICT 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CLOSED  10/21/59 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
CENTRO  WATER  OEPT 
♦  E  COMPANY 

E  E  STUDLEY 
ROBERT  E  60TTEL 
CALIF  ELEC  POWER  CO 


ER  F  WANNAMAKER 

TE  DlV  OF  FSTRY 
JOHN  L  EWING 
DARWlN  M  TING 
CITY  OF  ESCONOlOO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  £  BUCHNER 
WEATHER  BUREAU 
MERCED  IRRIG  DIST 

CHARLES  0  COULTER 
SOLANO  CO  SURVEYOR 
POLICE  DEPARTMENT 
L  A  WTR  *  PWR  OEPT 
US  SOIL  CON  SERVICE 
PU8  DISCONTINUED 
LEONARD  M  PRESTON 
MRS  LISA  FERGUSON 
WENTWORTH  LYNCH 
U  S  FOREST  SERVICE 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
JAMES  T  MELVIN 

TER  W  BOARDMAN 
HILDA  K  GRAHAM 
RAYMOND  THOMAS  RANCH 
AL  OEPT  FISH  ♦  GAME 

0  CALIF  EDISON  CO 

1  S  BUR  RECLAMATION 
ROLAND  W  GETCHELL 

AISER  STEEL  CORP 


I  FEE 

CALIF  ♦  WESTERN  R  R 
U  S  WB  OBSERVER 
WILLIAM  M  RILEY 
CARL  C  CRAMER 
U  S  FOREST  SERVICE 
C  A  CALL 

JANES  E  C  CURRENS 


STATION  INDEX 


of  AllL)N 

INDEX  NO. 

s 

Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP.  1 

PBECIP. 

FRENCH  GULCH 

3242 

SHASTA 

2 

40 

42 

122  38 

1100 

BA 

MRS  CLARA  JONES 

FRESNO  WB  Al RPORT 

3257 

FRESNO 

2 

46 

119  42 

331 

MIC 

MIC 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FBIANT  GOVERNMENT  CAMP 

FRESNO 

21 

36 

59 

119  43 

410 

BA 

6A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FULLERTON  ARROUES  RANCH 

32T? 

ORANGE 

2< 

33 

54 

117  55 

330 

8A 

CORPS  OF  ENGI NEEftS 

FULLERtON  OAH 

3285 

ORANGE 

Zt 

33 

54 

117  53 

310 

8A 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  MlLLCREST  RES 

33 

53 

117  55 

330 

6P 

FULLERTON  MUN  M  DEPI 

QARBERVILLE 

332C 

HUMBOLDT 

40 

123  48 

340 

7A 

GARDEN  VALLEr  2  S 

3338 

EL  OORAOO 

38 

50 

120  51 

1940 

7A 

6AS0UET   RANGER  STATtON 

335' 

DEL  NORTE 

1 

41 

123  58 

384 

S< 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

MONO 

3e 

45 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

GEORGETOWN 

3381 

el  dorado 

38 

54 

120  51 

2701 

8A 

GEORGEiowN  Ranger  sta 

EL  DORADO 

55 

120  48 

3001 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CERLE  CREEK  CAMP 

EL  DORADO 

38 

59 

120  23 

5500 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GIANT  FOREST 

3  397 

36 

34 

118  46 

6375 

8A 

BA 

c 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 

3*02 

SNTA  BARBARA 

34 

31 

6P 

SANTA  BARBARA  WTR  DEP 

GILHOr 

3417 

2( 

37 

00 

121  34 

194 

9A 

9A 

GI LROY   FIRE  DISTRICT 

GILROv  8  NE 

3419 

SANTA  CLARA 

20 

37 

02 

121  26 

1050 

GILRO*  14  ENE 

3422 

SANTA  CLARA 

20 

37 

06 

121  20 

13S0 

8A 

SEIH  E  AUSEH 

GLENOALE  STAPEN  FC  29SG 

3*50 

LOS  ANGELES 

13 

34 

09 

118  16 

530 

5P 

RALPH  STAPENHOflST 

GLENDORA  WEST   FC  185 

3*»2 

LOS  ANGELES 

34 

08 

117  52 

822 

SP 

MRS  L  M  WEST 

GLENNVILLE 

3463 

KERN 

10 

35 

43 

118  42 

3140 

5P 

8A 

H 

KERN  CO  FSIHy  ♦  F  0 

GLENNVILLE  FULTON  RS 

3465 

KERN 

10 

35 

lie  40 

3500 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  RUN 

3491 

PLACER 

39 

10 

120  52 

3240 

4P 

GONZALES  9  ENE 

3502 

SAN  BENITO 

24 

36 

33 

121  18 

2350 

MRS  ALTA  M  BOOUE 

GOOSE  LAKE  WEST 

3510 

41 

52 

120  30 

4686 

7P 

GRACE  MEADOW 

3529 

TUOLUMNE 

37 

38 

09 

119  36 

8900 

VAR 

HETCH  HETCHT  WTR  SUP 

GRANITE  BASIN 

3548 

1 : 

36 

52 

118  36 

10000 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GRANT  GROVE 

3551 

118  58 

GRASS  VALLET 

3571 

NEVADA 

39 

12 

121  02 

2693 

BA 

A  L  T 

GRASS   VALLET    2  NNE 

3572 

NEVADA 

39 

121  02 

2710 

c 

GRATON  1  W 

3578 

SONOMA 

38 

122  53 

210 

6P 

6P 

GREENLAND  RANCH 

3603 

27 

116  52 

US   NAT    PARK  SERVICE 

GREEN V 1 LLE  RANGER  STA 

3621 

08 

120  56 

3560 

8J^ 

GROvELANO  i 

3669 

TUOLUMNE 

37 

60 

120  14 

2625 

GROvELAND  RANGER  STA 

3672 

TUOLUMNE 

120  06 

3135 

U  S  FOREST  SERVICE 

6UERNEVILLE 

3683 

SONOMA 

22 

38 

30 

123  00 

115 

7A 

JOSEPH  E  BUTTNER 

HAINES  CANYON 

LOWER  FC  364 

3703 

LOS  ANGELES 

34 

16 

118  16 

2450 

5f 

JAMES  P  KINDRED 

HAINES  CANYON 

UPPER  FC  367 

LOS  ANGELES 

16 

118  15 

'I 

08 

117  57 

7A 

L  A  WTR  •  PWR  OEPT 

HALF   MOON    BAT    2  NNW 

3T14 

SAN  MATEO 

37 

29 

122  27 

60 

7A 

SAN  MATEO  DEPT  AGR 

HAMILTON  BRANCH  PH 

3725 

40 

16 

121  05 

4560 

c 

ALBION  A  SARGENT 

HAMILTON  AIR  FORCE  BASC 

3734 

36 

122  31 

-2 

HID 

MID 

U  S  AIR  FORCE 

HAMILTON  AFB   I  E 

3735 

17 

38 

03 

122  30 

10 

4P 

♦P 

CLOSED  8/31/59 

HANFORO 

3747 

K  ING5 

36 

20 

119  40 

242 

5P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

HANSEN  OAH 

3751 

LOS  ANGELES 

i; 

34 

1  5 

lie  24 

975 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

3761 

S 1 SK 1  YOU 

48 

123  23 

1090 

BA 

BA 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRI S  GAG ING  STAT  1  ON 

3787 

SNTA  BARBARA 

34 

120  25 

320 

6F 

HARRISON  GULCH  RS 

3791 

122  58 

2710 

6A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY  L  ENGLE8RIGMT  DAf 

14 

121  16 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HATCHET   MT   MNTNC  STA 

3817' 

40 

51 

121  46 

4366 

BA 

STATE  DIV  OF  HWTS 

MAT  CREEK  RS 

3821 

121  30 

3348 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

40 

56 

121  33 

3015 

P  G  +  E  COMPANY 

R I VE  RS I Ot 

115  38 

c 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3859 

TRINITY 

40 

33 

123  10 

2346 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

HArWARD  6  ESE 

3863- 

ALAMEDA 

4 

37 

925 

MRS  ABBIE  S  DRENNAN 

HEALDSBURG 

3875 

SONOMA 

22 

38 

37 

122  52 

102 

6P 

6P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

MEAlDSBuRG  2  £ 

SONOMA 

38 

37 

122  SO 

102 

H  F  IVERSEN 

R  t  VERS  I DE 

116  57 

1630 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

HEMET  RESERVOIR 

3899 

R 1 VERSIDE 

33 

40 

116  40 

435S 

c 

LAKE  HEMET  HUN  WATER 

HENSHAN  DAM 

SAN  DIEGO 

116  46 

2700 

BA 

c 

ViSTA   IRHIG  OIST 

HERNANDEZ   2  NW 

392^ 

SAN  BENITO 

36 

25 

120  55 

2160 

4P 

MAX  0  LEY 

HERNANDEZ  7  SE 

39281 

SAN  BENITO 

20 

36 

16 

120  42 

c 

MRS  CLORENE  AKERS 

HESPER 1 A 

3935 

SAN  BEROINO 

25 

117  18 

SS 

ROY  E  WALTERS 

METCH  HETCHT 

3939 

TUOLUMNE 

37 

37 

119  47 

3870 

8A 

8A 

SA 

C  H 

HETCH  HETCHT  UTR  SUP 

HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 

3955 

LAKE 

23 

38 

56 

122  54 

I4B0 

DANNY  8LACKBURN 

00 

8A 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

HOoERGS 

4010 

38 

51 

122  43 

2960 

BA 

GEORGE  G  hOBERG 

HOCKETT  MEADOWS 

4012 

116  39 

8500 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

33 

03 

117  08 

320 

7a 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

HOEGEES  FC  60  A 

4017 

LOS  ANGElES 

13 

118  02 

2650 

5P 

HDL  LISTER 

SAN  BEN  1  TO 

36 

51 

121  24 

285 

5P 

5P 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLLISTER  2 

4025 

SAN  BENITO 

36 

51 

121  24 

284 

c 

ARTHUR  W  MOLSWORTH 

4082 

HUMBOLDT 

03 

123  40 

8A 

BA 

c 

BUR    INDIAN  AFFAIRS 

HOOPA  2  SE 

4084 

HUMBOLDT 

35 

41 

02 

123  39 

315 

BA 

MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 

HOPLANO  8  NE 

LAKE 

23 

MRS  CHRISTINE  M  MUFF 

HCLAND  LARGO  STATION 

4100 

MENDOCINO 

39 

01 

123  07 

550 

8A 

Clifford  w  crawforu 

HOSSACK 

4120 

TULARE 

36 

11 

118  37 

7100 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SN  LUIS  OBPO 

35 

120  22 

710 

c 

MRS  ANN  ROTTA 

HUCKLEBERRY  LAKE 

4148 

TUOLUMNE 

38 

06 

119  45 

7800 

VAR 

S 

HEICH  HETCHY  WTR  SUP 

HUNTERS  DAM 

4170 

CALAVERAS 

38 

120  22 

P  G  ♦  E  COHPANT 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

FRESNO 

27 

37 

14 

119  13 

7020 

5P 

5P 

C  H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

HTAMPOM 

4191 

TRINITY 

?^ 

40 

37 

123  27 

1260 

c 

FRANCES  V  MOSS 

IDLEWILD  MWT  MNTNC  STA 

4202 

DEL  NORTE 

IT 

41 

54 

1250 

SA 

STATE  DIV  OF  HWTS 

lORIA 

4204 

SAN  BENITO 

27 

36 

25 

120  40 

2650 

4P 

4P 

NEW  IDRIA  0-S  MIN  CO 

IDYLLWILO    RANGER  STA 

RIVERSIDE 

33 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

IMPERIAL 

4223 

IMPERIAL 

32 

51 

115  34 

6P 

6P 

IMPERIAL    IRRIG  OIST 

1  NDEPENDENCE 

4232 

36 

48 

118  12 

3950 

7A 

7A 

C  N 

L  A  WTR  *  PWR  DEPI 

4235 

36 

118  20 

9175 

C 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

4259 

R  1  VERS  1 DE 

33 

116  15 

8A 

8A 

SA 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

4278 

35 

39 

117  49 

2440 

5P 

5P 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

4280 

117  41 

221B 

MIC 

U  S  N  0  I  S 

4263 

AMADOR 

38 

20 

120  56 

260 

STATE  OIV  OF  HwYS 

42Se 

39 

05 

120  51 

2970 

BA 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

SAN  SERDINO 

34 

08 

115  08 

922 

7A 

If 

C 

METRO  WATER  DEPT 

IRON  MOUNTAIN  LOOKOUT 

EL  DORADO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

JESS  VALLEY 

4374 

41 

120  18 

5290 

5F 

WALTER  CANTRALL 

JOHNSONDALE 

10 

35 

58 

118  32 

4680 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOICE  ISLAND 

43921 

38 

122  03 

10 

MIO 

VAfI 

VAF 

CLOSED  6/31/59 

4<.05' 

SAN  BEROINO 

34 

08 

116  19 

2730 

SP 

DESERT  JOURNAL  PUB  CO 

4412 

SAN  01  EGO 

33 

33 

05 

116  36 

c 

ZENOS  Y  COLEMAN 

JULIAN  HYNOLA 

SAN  DIEGO 

33 

06 

116  39 

3650 

7P 

7P 

CHARLES  VILINEK 

JUNCAL  DAM 

4422 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

119  31 

2060 

6P 

JOHN  K  CHASE 

KAISER  MEADOWS 

4442 

FRESNO 

27 

37 

18 

119  06 

9110 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

REE  RANCH 

SAN  BEROINO 

34 

10 

116  32 

4300 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

KELLOGG 

4480 

SONOMA 

22 

MRS  RUTH  F  RUBINOW 

RELSEYVI LLE 

4488 

LAKE 

23 

38 

59 

122  50 

9A 

JOSEPH  J  GLEBE 

KELSEYVILLE  <>  SW 

4493 

23 

56 

122  S3 

1480 

c 

MRS  KAREN  V  BACCI 

KENTF lELD 

450(1 

17 

37 

57 

122  33 

45 

8A 

eA 

Miss  BETSY  A  KLEIN  1 

KERL INGER 

4508 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

41 

121  26 

172 

eA 

PAC  COAST  AGGREGATES  , 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 

4S1« 

35 

118  29 

3650 

7f 

algot  t  lofberg  1 

'REBN  RlvER  PH  NO  1 

4520 

10 

35 

28 

118  47 

970 

5F 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO  1 

4523 

10 

35 

47 

118  26 

2703 

5F 

SP 

SO  CALIF  EDISON  CO 

453* 

36 

00 

119  58 

310 

eA 

6A 

8A 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

KETTLEMAN  STATION 

4536 

K  INGS 

11 

36 

04 

120  05 

508 

6F 

6P 

P  G  *  E  COMPANY 

KILARC  POWER  HOUSE 

SHASTA 

23 

40 

41 

121  52 

2648 

P  G  ♦  E  COMPANY 

MONTEREY 

36 

12 

121  OS 

320 

5P 

5P 

c 

STATE  Olv  OF  FSTRY 

4577 

DEL  NORTE 

li 

41 

31 

124  02 

25 

SP 

HID 

c 

HAROLD  DEL  PONTE 

KHEELAND  lO  S5E 

HUMBOLDT 

40 

38 

123  54 

2356 

c 

0  LEE  EMERSON 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

4590 

STANISLAUS 

3* 

37 

48 

120  39 

315 

8A 

8A 

SA 

RAYMOND  WILLMS 

KVBURZ  STRAWBERRY 

4616 

EL  DORADO 

38 

48 

120  09 

5750 

c 

HARRY  STEVENSON 

LA  CHESCENTA  FC  251 

462E 

LOS  ANGELES 

13 

34 

14 

118  15 

1565 

5P 

CRESCENTA  VLY  CO  W  0 

LAFAYETTE  2  NNE 

CONTRA  COSTA 

37 

55 

122  06 

535 

8A 

ROSS  R  SANBORN 

ILAGUNA  BEACH 

till 

ORANGE 

32 

33 

117  47 

56 

4P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

LAGUNA  BEACH  2 

nil 

ORANGE 

33 

33 

33 

117  48 

180 

c 

L  B  WATER  DISTRICT 

LA  HONDA 

SAN  MATEO 

37 

19 

122  16 

670 

6P 

JAMES  C  ALLEN 

LAKE  ALPINE 

4664 

ALPINE 

34 

36 

28 

120  01 

7500 

VAF 

OEPT  WATER  RESOURCES 

4671 

SAN  BEROINO 

34 

15 

117  12 

5250 

SP 

SP 

LAKE  ARROWHEAD  f  0 

LAKE  CITY 

4675 

MODOC 

41 

38 

120  13 

4613 

9A 

9A 

MRS  FERRQL  HC  COWIN 

LAKE  ELEANOR 

4679 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

119  53 

VAR 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

LAKE  MOUNTAIN 

4  69C 

TRINITY 

40 

123  24 

3164 

c 

LEONARD  H  MILLER 

LAKEPORT 

4701 

23 

39 

03 

122  55 

1343 

5F 

SP 

MRS  WILLIE  GREENE 

LAKEPORT  SCS 

4703 

LAKE 

23 

39 

02 

122  SS 

1356 

c 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

LAKE  SABRINA 

470i 

19 

37 

13 

116  37 

9065 

VAC 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

LAKESHORE 

4  709 

SHASTA 

23 

40 

122  23 

1075 

BP 

SP 

BP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

LAKESIDE  2  ENE 

4711 

SAN  DIEGO 

25 

32 

S2 

116  54 

4*5 

9A 

HELIX  IRRIG  OIST 

INDEX  NO. 

DRAINAGE  t 

u 

3 

0 

SB 
0 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSCnV£fl 

1 

PRECIP. 

< 

SPECIAL 

LAKE  SPAULDING 

4713 

NEVADA 

5156 

5F 

5F 

P  0  +  E  COMPANY 

LAKE   SPAULDING  DAM 

NEVADA 

39  20 

120  38 

4F 

P  6  •  E  COMPANY 

LAKE  WOHLFORD 

SAN  DIEGO 

117  00 

1500 

ESCONDIUO  MTl  wTR  CO 

LA  MESA 

4735 

SAN  DIEGO 

3 

32  46 

117  01 

530 

5F 

51 

LA  MESA  FIRE  OEPT 

LANCASTER 

LOS  ANGElES 

15 

34  42 

lis  09 

MIC 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LA  PANZA  RANCH 

SN  LUIS  OBPO 

ABE  E  ZIMMERMAN 

LA  PORTE 

477 

PLUMAS 

120  58 

4975 

C 

MICHAEL  C  LIB8EY 

LAS  PLUMAS 

4812 

506 

P  G  ♦  E  COMPANY 

LAYTONVILLE 

MENDOCINO 

39  42 

123  29 

EDWARD  E  DOWNING 

LEBEC 

486 

KERN 

J, 

34  50 

118  52 

3585 

e« 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

LECHUZA  PATROL 

4867 

LOS  ANGELES 

33 

1600 

4P 

c 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

4BB0 

23 

1330 

4884 

MERCED 

2' 

255 

5P 

5P 

LEMON  COVE 

5P 

5P 

KAWEAH  LEMON  CO 

LEWIS  CR  K  INGS  CANYON 

11 

4650 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FRANK  DE  CHAINE 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 

4986 

LOS  ANGELES 

1: 

2750 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

L IVE  OAK  CANYON  FC  230C 

LOS  ANGELES 

^! 

34  07 

117  44 

C  F  ELDER 

LIVERMORE  2  SSW 

49r 

ALAMEDA 

37  39 

121  47 

545 

7A 

7) 

MRS  M  I  QUARTERHAN 

LLANO  SHAWNEE  HIlLS  RCM 

LOS  ANGELES 

15 

6P 

MRS  E  A  EBERlE 

LOCKWOOD  2  N 

6or 

MONTEREY 

24 

35  58 

121  05 

c 

ARCHIE  M  wEFERLING 

LOCKWOOD  MESA 

5023 

32  59 

117  15 

200 

7* 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

LOO  I 

SAN  JOAQUIN 

1< 

3B  07 

121  17 

40 

5P 

SP 

LODI    SEWAGE    TREAT  PL 

LOGAN  MEADOW 

37  20 

119  19 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LOMPQC  SEWAGE  PLANT 

5064 

SNTA  BARBARA 

32 

120  28 

72 

lompoc  sew  treat  PL 

LONE  PINE  COTTONWOOD  PH 

118  03 

c 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

LONE   TREE  CANYON 

5074 

SAN  JOAQUIN 

121  23 

420 

EDWARD  C  GERLACH 

LONG  BARN  EXP  STATION 

TUOLUMNE 

38  11 

120  01 

5200 

U  S  FOREST  SERVICE 

•LONG  BEACH 

5082 

LOS  ANGELES 

1: 

33  46 

118  12 

lOP 

JOHN  W  TEED 

LONG  6EACM  WB  AP 

LOS  ANGELES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LONG  VALLEY    1 NSP  STA 

CHARLES  H  GRAY 

L  OR  A  1  N  E 

LOS  ALAMOS 

SNTA  BARBARA 

"LOS  ANGElES  wB  AIRPORT 

LOS  ANGELES 

MIC 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

LOS  ANGELES 

LOS  BANDS 

5118 

MERCED 

2' 

125 

ROGER  C  RICE 

LOS  6AN0S  ARBURUA  RANCt 

LOS  GATOS 

5123 

SANTA  CLARA 

37  13 

121  59 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

LOS  GATOS  4  SW 

5125 

SANTA  CRUZ 

37  11 

122  02 

2415 

8A 

LEON  S  MILLER 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

SNTA  BARBARA 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOST  HILLS 

5151 

KERN  CO  FSTRT  ♦  F  D 

LOWER  KIB8EY  RIDGE 

TUOLUMNE 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

SAN  DIEGO 

116  56 

SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

LOYAL  TON 

5171 

S  lERRA 

39  41 

120  15 

4936 

ROLLO  LARSEN 

LUCERNE  VALLEY   1  WSW 

SAN  BERDINO 

ROY  A  FLETCHER 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

MONTEREY 

STATE  DIV  OF  HWTS 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 

5212 

SAN  SERDINO 

21 

117  20 

c 

SAN  BERNARDINO  FCO 

LYTLE  creek  power  HOUSE 

5215 

SAN  BERDINO 

34  12 

117  27 

2250 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

5218 

SAN  BERDINO 

21 

34  14 

117  29 

2720 

di 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MADELINE  MNTNC  STA 

5231 

2: 

5300 

ROBERT  P  LESLEY 

MADERA 

5233 

MADERA 

266 

8A 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

5244 

TRINITY 

17 

2775 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAGIC  MOUNTAIN 

5256 

LOS  ANGELES 

4450 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MAMMOTH  Pass 

5284 

19 

9500 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MANOEVILLE  ISLAND 

SAN  JOAQUIN 

JESSE  FIERRO 

5311 

23 

5850 

BA 

8A 

US   NAT    PARK  SERVICE 

MARCH  FIELD 

5326 

RIVERSIDE 

21 

33  54 

117  15 

1533 

UP 

U  S  AIR  FORCE 

MARICOPA 

5338 

KERN 

35  06 

119  23 

680 

BP 

8ANKLINE  OIL  COMPANY 

MAR IPOSA 

MAR  I POSA 

27 

2011 

MRS  GA6R I ELLE  Hi LSON 

MARKLEEV ILLE 

M-RTINEZ    3  5 

CONTRA  COSTA 

122  08 

225 

MARGARET  S  PLUMMER 

MARTINEZ   3  SSE 

5372 

CONTRA  COSTA 

37  58 

122  06 

27B 

CHARLES  P  WEAVER 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

5377 

CONTRA  COSTA 

38  01 

122  06 

9A 

CITY  FIfit  DEPARTMENT 

MARYSVI LLE 

lOA 

MRS  J  BANT  TAR  1 

MATHER 

5400 

TUOLUMNE 

37  53 

119  51 

CI TT    SAN   FRANCI SCO 

MC  CARTHY  POINT  RS 

U  S  HEATHER  BUREAU 

MC  CLOUD 

sfsUYOU 

122  08 

C  H 

THOMAS  HILLIAMS 

MEADOW  LAKE 

549! 

FRESNO 

2: 

37  05 

4485 

7A 

RADIO  STATION  KRFM 

MECCA   3  5E 

5502 

-175 

0  B  W  ALEXANDER 

MEDICINE  LAKE 

5505 

S 1 SK 1  YOU 

MENDOTA  DAM 

F  R  E  S  NO 

MERCED  FIRE   STATION  2 

5532 

14 

169 

4P 

CI  TY  OF  MERCED 

5535 

166 

c 

MERCED    IRRIG  OIST 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

MEYERS    INSPECTION  STA 

MICHIGAN  BLUFF 

5566 

3500 

c 

ROBERT  C  HHEELER 

MIDOLETOWN 

LAKE 

38  45 

122  37 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

MIDOLEWATER 

56o! 

KERN 

35  30 

119  49 

603 

H 

UNION  OIL  CO  OF  CAL 

MILFORD  LAUFMAN  RS 

5623 

If 

4660 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILL  CREEK  NO  2 

SAN  BEROINO 

28 

3P 

SO  CAL 1 F  EO 1  SON  CO 

MILL   CREEK  INTAKE 

5632 

SAN  BERDINO 

^9 

4958 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILO  5  NE 

5669 

TULARE 

118  46 

3400 

c 

MRS  ETHEL  WALKER 

MINERAL 

231 

4911 

BA 

SA 

C  H 

US  NAT  PARK  SERVICE 

MINERAL  K 1N6 

5680 

TULAPE 

118  35 

7975 

VAR 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

5713 

HUMBOLDT 

7 

40  12 

123  46 

400 

5P 

c 

HAROLD  R  CHACE 

MITCHELL  CAVERNS 

5721 

SAN  BEROINO 

i 

115  32 

4310 

SP 

SP 

CAL  Dl V  BEACH  *  PKS 

M  I  TCHELL  MEADOW 

5723 

FRESNO 

11 

36  4  5 

116  43 

9700 

VAf 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO 

5738 

STANI 5LAUS 

37  39 

121  00 

MID 

MOOESIO   IRRIG  DIST 

MODESTO  2 

5741 

STANISLAUS 

37 

92 

c 

CITY  OF  MODESTO 

MOJAVE 

5  756 

KERN 

6 

35  03 

118  10 

2735 

8A 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPI 

MONACHE  MEADOWS 

5777 

TULARE 

10 

36  13 

118  10 

8000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MONO  LAKE 

5779 

MONO 

38 

38  01 

119  09 

6520 

5P 

Sf 

MONTAGUE  3  NE 

5785 

S  ISK ITOU 

12 

2640 

c 

TOM  H  WILLIAMS 

MONTEREY 

5795 

MONTERET 

121  54 

335 

s; 

ROBERT  H  JOHNSON 

MONTGOMERY  CREEK  2  SSW 

5809 

SHASTA 

121  56 

2100 

c 

AARON  SMITH 

MONTI  CELLO  0AM 

NAPA 

23 

505 

9A 

9A 

9A 

US  8UR  RECLAMATION 

MOORPARK   1  SSE 

5823 

VENTURA 

33 

34  17 

118  53 

520 

BA 

US  SOIL  CON  SERVICE 

MORENA  DAM 

5840 

SAN  DIEGO 

32  41 

116  31 

J. 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

MORGAN  HILL  2  E 

5844 

SANTA  CLARA 

4 

37  06 

121  37 

225 

BA 

MRS  IHELMA  F  DOWNER 

MORGAN  HILL  BOSSANA  RCI- 

5847^  SANTA  CLARA 

20 

121  47 

770 

c 

LEONARD  A  BOSSANA 

MORGAN  HILL  SCS 

5853 

SANTA  CLARA 

20 

37  08 

121  39 

350 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

MORONGO  VALLEY 

5863 

SAN  BERDINO 

7* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

5866 

SN  LUIS  OSPO 

120  51 

115 

5P 

5P 

MORRO  BAY  F  P  DIST 

MORRO  BAY   3  N 

SN  LUIS  OBPO 

SIANOARU  OIL  OF  CALIF 

MOUNTAIN  PASS 

5890 

SAN  BERDINO 

SS 

MT  pass  service  STA 

MOUNT  8AL0T  FC  85G 

5900 

SAN  8ER0IN0 

117  39 

4275 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOUNT  DANAHER 

5909 

EL  DORADO 

38  45 

STATE  DIV  OF  FSTRT 

MOUNT   DIABLO  NORTH  GATE 

CONTRA  COSTA 

4 

37  52 

121  56 

2100 

7A 

7A 

CAL  DIV  BEACH  *  PARK 

MOUNT  HAMILTON 

SANTA  CLARA 

37  20 

121  39 

UP 

U  S  WB  OBSERVER 

MOUNT  HEBRON  11  ESE 

S  ISK I  YOU 

12 

JOHN  L  PARSONS 

MUUNT  HEBRON  RANGER  STAj 

SISKIYOU 

12 

4250 

6A 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOUNT  MADONNA 

5973 

SANTA  CRUZ 

20 

c 

JACK    1  SCHELL 

MOUNT   SHASTA  SKI  BOWL 

SISK ITOU 

MOUNT   SHASTA  SLOPE 

S ISK ITOU 

23 

7500 

VAF 

s 

DEPT  WAIER  RESOURCES 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

5983 

SISK ITOU 

23 

3544 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MOUNT   TAMALPAIS  2  SW 

5996 

MARIN 

17 

1475 

c 

MOUNT  WILSON  FC    338  B 

6006 

LOS  ANGELES 

34  14 

118  04 

5709 

tl 

C  H 

U  S  HB  OBSERVER 

MUIR  WOODS 

6027 

MARIN 

17 

37  54 

122  34 

171 

US  NAT  PARK  SERVICE 

MUMBO  BASIN 

TRINITY 

3! 

5700 

VAF 

s 

OEPT  WATER  RESOURCES 

NACIMIENTO  DAM 

60S6 

SAN  LUIS  OBPC 

24 

770 

4P 

4P 

*P 

MONTEREY  CO  FCwCO 

NAPA 

6065 

NAPA 

CARL  S  GIPSON 

(NAPA  STATE  HOSPITAL 

6074 

NAPA 

n 

122  16 

60 

5P 

JOHN  F  ALLCMANI 

NAVARRO  I  NH 

6105 

MENDOCINO 

17 

39  10 

123  34 

220 

C 

MASONITE  CORPORATION 

NEEDLES 

6115 

SAN  BERDINO 

5 

114  36 

480 

c 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

6118 

SAN  BEROINO 

34  46 

114  37 

913 

MIO 

MIC 

FED  AVIATION  AGENCY 

NEENACH 

6122 

LOS  ANGELES 

15 

34  48 

118  35 

2890 

5P 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

NEVADA  CITY 

6136 

NEVADA 

39  16 

121  02 

2600 

BA 

8A 

CITY  OF  NEVADA  CITY 

NEWARK 

6144 

ALAMEDA 

37  31 

122  02 

14 

SA 

BA 

SA 

LESLIE  SALT  COMPANY 

NEWBURY    PARK    4  SW 

6149 

VENTURA 

33 

34  09 

118  58 

760 

5P 

RANCnO  SIERRA  VlSTA 

NEWHALL  SOLEDAD  FC  32  C 

6162 

LOS  ANGELES 

29 

1243 

4P 

L  A  CO  FIRE  DEPT  j 

NEWHALL  U  S  RANGER  STA 

6164 

LOS  ANGELES 

29 

34  22 

118  31 

1342 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

NEWMAN  2  NW 

6166 

STANISLAUS 

27 

37  21 

121  03 

lOS 

5P 

SP 

RICHARD  A  SMITH  | 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

6175 

ORANGE 

33 

33  36 

117  53 

e 

SP 

5P 

NEWPORT  HARBOR  DEPT  | 

NICOLAUS 

6193 

SUTTER 

( 

38  54 

121  35 

47 

4A 

RECLAMATION  DIST  1001 

NILAND 

6197 

IMPERIAL 

33  17 

115  31 

-55 

7A 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

6252 

MADERA 

27 

37  14 

119  30 

2630 

SA 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

INORTM  HOLLYWOOD 

6256 

LOS  ANGELES 

13 

34  10 

lie  23 

619 

5P 

5P 

SN  FERNDO  VLT  TIMES 

NOVATO  8  WNW 

6290 

MARIN 

n 

38  OS 

122  43 

350 

c 

EDWARD  L  THOMPSON 

-311- 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

VATION 

OBSEHVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

c 

SPECIAL 

STANISLAUS 

SA 

BA 

S  SN  JOAOUIN  IR  OlST 

OAK  KNOLL  RANCER  STA 

SISKIYOU 

eA 

U  S  FOREST  SERVICE 

irOAKLAND  we  AIRPORT 

ALAMEDA 

MU 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

OAKVILLE  1  WNM 

NAPA 

12* 

ALLARO  A  CALKINS  JR 

OAKVILLE  SW 

NAPA 

c 

RICHARD  PLEINER 

OCCIDENTAL 

SONOMA 

1000 

7/ 

ANDREW  J  BLANEY 

lOCEANSlDE  CAMP 

117  24 

60 

4P 

S  MARINE  CORPS 

PENDLETON 

OCEANSIDE  PUMPING  Plant 

6377 
637? 

SAN  DIEGO 

y. 

33  13 
33  13 

OCEANSIDE  WATER  DEPT 

OCOTILLO  WELLS 

SAN  01  EGO 

116  06 

176 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OILFIELDS  JOAOUIN  R  1  DGel 

FRESNO 

27 

3620 

VAf 

U  S  WEATHER  BUREAU 

VENTURA 

5P 

5P 

VENIURA  CO  FIRE  DEPT 

ORANGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA 

7A 

MRS  BEATRICE  RYAN 

ORANGE  COUNTY  RESERVOIR, 

ORANGE 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  COvE 

FRESNO 

'4P 

lOA 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

OPICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

HUMBOLDT 

i: 

41  20 

CAL   OIV   OLACH   *  PARK 

ORINDA  BOWMAN 

6502 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  10 

550 

7f 

ORLAND 

6506 

GLENN 

8A 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

ORLEANS 

6506 

HUMBOLDT 

12 

41  le 

123  32 

403 

5P 

5P 

E  J  ANDERSON 

OROV 1 LLE  1  WSW 

BUTTE 

39  30 

121  34 

160 

llA 

llA 

CITY  OF  OROVILLE 

OflOVILLE  S£ 

6523 

39  26 

121  29 

530 

6A 

ALBERT   E  PALMER 

OROVl LLE  BR  1 OCE 

BUTTE 

39  31 

121  34 

220 

7A 

ROBERT   E  SKINNER 

OROVILLE  RANGER  STATION 

BUTTE 

c 

STATE  OIV  OF  FSTf.T 

OSTRANDER  LAKE 

6S52 

MARIPOSA 

37  38 

119  33 

6600 

VAfl 

s 

DEPT  MAIER  RESOURCES 

OXNARD 

VENTURA 

34  12 

119  11 

eA 

CITY  OF  OXNARD 

OZENA 

VENTURA 

34  4  2 

3705 

SP 

JEFF  BUTLER 

PACHECO  PASS 

37  04 

121  11 

650 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PACIFIC  HOUSE 

6S9: 

EL  DORADO 

BA 

FLOYD  H  POOLE 

PACOIWA  OAH  FC  33  A-E 

LOS  ANGELES 

34  20 

116  24 

1500 

5P 

E  K  BAftft 

PAICINES  OMRWALL  RANCH 

SAN  BENITO 

36  44 

121  22 

950 

8A 

JOHN  P  OHRWALL 

662(> 

LOS  ANGELES 

34  35 

116  07 

2656 

5P 

5P 

PALMOALE    IRRIG  DIST 

PALMDALE  I  NE 

6625 

LOS  ANGELES 

34  36 

118  06 

2563 

HID 

c 

PALMDALE    IRRIG  OIST 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

6627 

LOS  ANGELES 

34  38 

lie  05 

2517 

FED  AVIAI ION  AGENCY 

PALM  SPRINGS 

6635 

RIVERSIDE 

33  49 

116  32 

5P 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

PALO  ALTO  CI  IV  HALL 

SANTA  CLARA 

37  27 

23 

8A 

c 

ENGINEERING  DEPT 

PALOMA 

MONTEREY 

2'. 

36  21 

1835 

JAMES  A  6ELL 

PALOMAR  MtN  OeSERVATORV 

665T 

33 

33  21 

116  51 

5560 

IP 

C  M 

PALOS  VERDES  EST  FC  <.3D 

LOS  ANGELES 

5P 

R  W  HIATI 

PANOCHE 

6675 

SAN  BENITO 

27 

36  36 

120  50 

1265 

SS 

MISS  LILY  BERG 

PANOCHE  JUNCTION 

FRESNO 

27 

36  33 

120  29 

500 

5P 

5P 

PARADISE 

BUTTE 

23 

39  46 

IZl  37 

1750 

eA 

8A 

PARADISE  CEMETERY 

PARADISE  MEADOW 

668S 

TUOLUMNE 

37 

36  03 

119  40 

7700 

HEICH  HETCHY  WTR  SUP 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

SAN  BERDINO 

34  17 

114  10 

7A 

7A 

c 

METRO  WATER  DISTRICT 

PARKFIELO 

6T0J 

MONTEREY 

2'> 

35  53 

120  26 

1482 

7A 

HERBERT  H  UURHAM 

MONTEREY 

24 

36  00 

120  28 

3590 

c 

RAULSTON  P  MORRISON 

PASADENA 

6719 

LOS  ANGELES 

34  09 

lie  09 

664 

4P 

PASADENA  WATER  DEPT 

PASKENTA  ranger  STATION 

6726 

z; 

39  53 

122  32 

755 

8A 

PASO  HOSLES 

SN  LUIS  OBPO 

5P 

CITY  OF  PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  S  NW 

6736 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  41 

120  45 

995 

c 

FRANCIS  F  NELSON 

PASO  ROeLES  FAA  AIRPORT 

67'.2 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  40 

120  36 

BO  3 

MIO 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

PAT T I  WAY 

6754 

KERN 

10 

34  56 

119  23 

3866 

7A 

HUDSON  RANCH 

PAYNES  CREEK 

6761 

TEMAMA 

23 

121  54 

1850 

MRS   ANITA   V  KUNKLER 

PEAR  LAKE 

6767 

TULARE 

36  36 

118  40 

9700 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PETALUMA  FIRE  STATION  2 

6S26 

SONOMA 

17 

38  14 

122  36 

16 

5P 

5P 

PETALUMA  FIRE  LJEPI 

PETALUMA   1  N 

SONOMA 

17 

38  15 

122  38 

c 

VICTOR  E  CHAIK 

PIEDRA 

6657 

FRESNO 

11 

119  23 

580 

MRS   IDA  H  AKERS 

STATION  FC  321  E 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES  FIRE  DEPT 

PINNACLES  NATIONAL  MON 

692( 

SAN  BENITO 

2( 

36  29 

121  11 

1307 

4P 

US  NAT   PARK  SERVICE 

PIRU  Z  ESE 

VENTURA 

29 

34  24 

lie  45 

730 

7A 

CAMULOS  RANCH 

PISMO  BEACH 

SN  LUIS  OBPO 

35  08 

120  38 

60 

5P 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE  5 

SHASTA 

21 

40  59 

121  59 

1458 

P  G  *  E  COMPANY 

PITTS  RANCH 

6950 

LAKE 

23 

3B  56 

122  52 

1550 

BA 

AUBREY  W  PITTS 

PLACERVILLE 

EL  DORADO 

38  44 

120  48 

1890 

8A 

P  G  •  E  COMPANY 

PLACERVILLE  IFG 

6962 

EL  DORADO 

1 

38  44 

120  44 

2755 

8A 

8A 

8A 

INSI   FSI  GENETICS 

PLACERVILLE  1  W 

6963 

EL  DORADO 

1 

38  44 

120  49 

c 

CITY  OF  PLACERVILLE 

PLYMOUTH 

7000 

16 

36  29 

120  51 

1096 

POINT  ARENA 

MENDOCINO 

BA 

JAMES  0  MOUNGOVAN 

POINT  ARGUELLO  WB 

701' 

SNIA  BARBARA 

33 

120  35 

367 

MIC 

MIO 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

POINT  ARGUELLO 

LIGHT  STATION 

SNTA  BARBARA 

34  34 

120  39 

92 

UP 

UP 

U  S  COAST  GUARD 

POINT    PIEDRAS  8LANCAS 

702* 

SN  LUIS  OBPO 

26 

35  40 

121  17 

32 

u  s  COAST  Guard 

7050 

LOS  ANGELES 

34  04 

117  46 

855 

5P 

^5P 

J  E  AOAMSON 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

7070 

CONTRA  COSTA 

38  01 

122  01 

50 

BA 

BA 

U  S  NAVAL  HAGAZ INE 

PORTERVlLLE 

7077 

TULARE 

36  04 

U9  01 

393 

BA 

8A 

JOHN  H  DAyBELL 

PORTOLA 

7085 

PLUMAS 

39  46 

120  28 

4836 

4P 

c 

REUBEN  G  OALTON 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

1( 

35  48 

118  34 

7000 

VAR 

POSEY  3  E 

TULARE 

6P 

7A 

WILLIAM  R  booth 

POTTER  VALLEY  3  NNW 

7107 

MENDOCINO 

22 

39  22 

123  07 

1020 

OTTO  R  HUGHES 

POTTER  VALLEY  3  SE 

7108 

22 

39  16 

123  04 

1100 

c 

RUSSELL  E  NEAR 

POTTER  VALLEY  PWfl  HOUSE 

7109 

22 

39  22 

123  08 

1014 

3P 

3P 

P  G  »  £  COMPANY 

POWAY  VALLEY 

7111 

SAN  DIEGO 

33 

32  57 

117  04 

440 

BA 

POWAY  MUN  WATER  01  ST 

PRAOO  0AM 

7123 

RIVERSIDE 

2B 

33  53 

117  38 

560 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PRIEST  VALLEY 

7150 

MONTEREY 

24 

36  11 

120  42 

2300 

SS 

SS 

NELSON  H  PALMER 

OUAK INC  ASPEN 

TULARE 

10 

36  07 

118  32 

7200 

VAF 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

QUINCT  RANGER  STATION 

7  195 

PLUMAS 

e 

39  56 

J  20  57 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

33 

33  04 

116  51 

1470 

6P 

6P 

RANCHITA 

7244 

SAN  DIEGO 

3: 

33  14 

116  32 

4110 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RANDSBUR6 

7253 

KERN 

35  22 

117  39 

3570 

6P 

6P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

RAYWOOD  FLATS 

7279 

SAN  BERDINO 

34  03 

116  49 

7070 

5( 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

RED  8LUFF  MB  AIRPORT 

TEHAMA 

2; 

40  09 

122  15 

341 

MID 

MIC 

U  S  WEATHER  BUREAU 

REDOING   1  SE 

7295 

SHASTA 

23 

122  23 

470 

c 

CITY  OF  REDDING 

REDDING  FIRE  STA  NO  I 

SHASTA 

23 

40  35 

122  24 

577 

5P 

SP 

REDDING  FIRE  CHIEF 

REDLANDS 

SAN  BEROlNO 

2B 

MID 

2P 

REDLANDS  DAILY  FACTS 

REDWOOD  CITY 

SAN  MATEO 

5P 

CITY  FIRE  DEPT   STA  2 

REDWOOD  VALLEY 

7351 

MENDOCI NO 

39  16 

123  12 

716 

c 

THOMAS  M  JAMESON 

7370 

SACRAMENTO 

1 

38  42 

121  10 

305 

MIO 

'RICHMOND 

CONTRA  COSTA 

122  21 

eA 

CITY  OF  RICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STATION 

7M6 

CONTRA  COSTA 

37  65 

10 

SA 

5P 

5P 

CLOSED  9/30/59 

RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  3 

7*i70 

RIVERSIDE 

33  57 

820 

5P 

5P 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 

RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 

7*i73 

RIVERSIDE 

28 

33  58 

8A 

CO 

CITRUS  EXP  STATION 

ROSERTSON  FLAT 

PLACER 

VAf 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROCK  CREEK 

7510 

INYO 

37  27 

lie  44 

DEPT  WATER  RESOURCES 

ROCKLIN 

7516 

PLACER 

: 

38  48 

121  14 

239 

6A 

RAYMOND  H  JOHNSON 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7560 

FRESNO 

27 

37  19 

118  52 

10000 

VAF 

SO  CALIF  EDISON  CO 

ROUND  MEADOW 

7579 

35  58 

116  21 

9000 

s 

CALIF  STATE  EN6 

ROUND   MOUNTAIN    1  NNE 

SHASTA 

z; 

40  49 

121  56 

2117 

7A 

MRS  MARIAN  L  BERTAGNA 

RUNNING  SPRINGS  1  E 

760C 

SAN  BEROINO 

34  12 

117  05 

c 

STATE  DlV  OF  HWYS 

SACHES  SPRINGS 

TUOLUMNE 

VAR 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

SACRAMENTO  W6  AIRPORT 

SACRAMENTO 

23 

38  31 

12)  30 

1  7 

MID 

HID 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

»5ACftAMENT0  W8  CITY 

7633 

SACRAMENTO 

23 

23 

MID 

c 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

7637 

TEHAMA 

23 

3650 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAGEHEN  CREEs 

NEVADA 

36 

6337 

5P 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

SAINT  HELENA 

76'.: 

NAPA 

38  30 

6P 

6P 

EDWIN  L  PAULSON 

SAINT    HELENA   1.  WSW 

EDWIN  H  LEARNED 

NAPA 

23 

38  34 

122  22 

1050 

c 

SAINT  JOHN 

7651 

GLENN 

23 

122  00 

145 

7A 

JAMES  A  STURGEON 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

CONTRA  COSTA 

37  50 

122  06 

625 

5P 

SP 

BROTHER  U  BENEDICT 

SALINAS 

7667 

MONTEREY 

24 

36  40 

121  39 

G 

AGR  EXTENSION  SER 

SALINAS  2  E 

7668 

MONTEREY 

24 

36  40 

121  37 

BO 

5P 

6P 

SALINAS  RURAL  F  0 

SALINAS  DAM 

767i 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

35  20 

120  30 

1375 

BA 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

SNTA  BARBARA 

32 

34  3S 

120  24 

250 

5P 

JOE  CABRAL  JR 

SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 

7698 

16 

38  30 

120  13 

3700 

3P 

3P 

3P 

P  G  +  E  COMPANY 

SALYER  RANGER  STATION 

TfllNI TY 

40  )3 

123  35 

623 

BA 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  ANDREAS  I  S 

7702 

CALAVERAS 

Z 

120  40 

7A 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

7711 

LOS  ANGELES 

28 

34  10 

117  40 

2394 

4P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SAN  ANTONIO  Ml SSION 

771*. 

MONTEREY 

24 

36  01 

121  IS 

1060 

7P 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  BENITO 

7719 

SAN  BENITO 

20 

1355 

c 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  QERNAROINO  CO  HOSP 

7723 

SAN  BERDINO 

28 

34  06 

117  16 

1129 

6P 

6P 

S  8  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  CLEMENTE  DAM 

7731 

MONTEREY 

36  26 

121  42 

600 

7A 

CALIF  WTR  ♦  TEL  CO 

SANDBERG  PATROL 

STATION  FC    130  B 

773'. 

LOS  ANGELES 

34  45 

lie  43 

4025 

4P 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

SANDBERG  WB 

LOS  ANGELES 

lie  44 

4517 

HID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

»SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

77i!.0 

SAN  DIEGO 

32  44 

117  10 

19 

HID 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  DIMAS  FIRE  WRD  FC9! 

77<.9 

LOS  ANGELES 

117  48 

955 

BA 

SAN  DIMAS  FIRE  STA 

SAN  DIMAS   TANBARK  FLAT 

T75Q 

LOS  ANGELES 

34  12 

117  46 

2720 

CG 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 

7755 

SANTA  CLARA 

Zl 

121  20 

365 

c 

STATE  OIV  OF  HWYS 

SAN  FERNANDO 

LOS  ANGELES 

34  16 

118  26 

965 

6P 

6P 

S  F  HEIGHTS  LEMON  AN 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

is 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7762 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

IIB  30 

1248 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  FRANCISCO 

RICHMOND  SUNSET 

7767 

SAN  FRANC  1  sec 

37  46 

122  30 

32 

5P 

CITY  SAN  FRANCISCO 

(SAN  FRANCISCO  WB  AP 

7769 

SAN  MATEO 

37  37 

122  23 

B 

NIC 

MIC 

:  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

KSAN  FRANCISCO 

FEDERAL  BUILDING 

7772 

SAN  FRANCISCO 

37  47 

122  25 

52 

MIO 

MIO 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

LOS  ANGELES 

26 

34  09 

117  5'. 

SP 

PASADENA  WATER  DEPT 

26 

34  12 

117  52 

1481 

C 

E  K  DE  VORE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

7785 

LOS  ANGELES 

4P 

4P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  GREGORIO  3  SE 

7807 

SAN  MATEO 

4 

37  16 

122  20 

355 

5P 

5P 

POMPON  10  RANCH 

SAN  JACINTO 

7810 

RIVERSIDE 

33 

33  48 

116  59 

1550 

7P 

7P 

BYRON  JOHANSEN 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

RIVERSIDE 

33 

33  47 

1560 

c 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

SAN  JOAOUIN  ExP  RANGE 

7817 

MADERA 

27 

37  06 

119  44 

1100 

U  S  FOREST  SERVICE 

»5AN  JOSE 

SANTA  CLARA 

37  n 

121  54 

70 

MID 

MID 

C  J 

E  0  BILLWILLER 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3  SSE 

7834 

SAN  BENITO 

20 

36  49 

121  31 

615 

c 

HRS  GAYE  D  DAY 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

7837 

ORANGE 

33 

33  36 

117  31 

730 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7651 

SN  LUIS  OBPO 

35  16 

120  40 

300 

7A 

7A 

c 

CAL   STATE  POLY  COL 

7861 

32 

119  52 

600 

7A 

7A 

c 

»SAN  MATEO 

SAN  MATEO 

5P 

5r 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7870 

VENTURA 

3; 

33  14 

119  28 

502 

c 

U  S  NAVY 

»SAN  PEDRO 

7676 

LOS  ANGELES 

33  43 

118  16 

10 

5P 

5P 

MARINE  EXCHANGE 

IFSAN  RAFAEL 

7880 

IT 

37  58 

122  32 

31 

5P 

5P 

CITY  ENGINEER 

SANTA   ANA   FIRE  STATION 

7686 

2a 

33  45 

117  52 

115 

5P 

5P 

SANTA   ANA    FIRE  DEPT 

SANTA   ANA    RIVER   PH  3 

7891 

SAN  BEROINO 

2a 

34  07 

117  07 

1980 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA   ANA   RIVER   PH   NO  1 

7894 

SAN  BERDINO 

2a 

34  09 

117  03 

2765 

5P 

SO  CAL IF  EOl SON  CO 

SANTA  ANITA  FERN  FC  (.32 

7897 

34  12 

118  01 

2035 

G  ROBINSON 

SANTA  BARBARA 

7902 

SNTA  BARBARA 

34  26 

119  42 

100 

5P 

5P 

c 

S  BARBARA  FIRE  DEPT 

7905 

3; 

34  26 

119  60 

MID 

MH 

SANTA  BARBARA   TV  PEAK 

SNTA  BARBARA 

TV  STATION  KEYT 

SANTA    CLARA  UNIVERSITY 

T912 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  56 

88 

5P 

5P 

UNIV  OF  SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 

791( 

SANTA  CRUZ 

36  59 

122  01 

125 

51 

ROBERT  E  BURTON 

SANTA  FE  DAM 

7926 

LOS  ANGELES 

1: 

34  07 

117  58 

427 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

7930 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  22 

120  3B 

1200 

6P 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 
SANTA  MARIA 

7933 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  22 

120  36 

1100 

D  DALE  RUSKOVlCH 

SNTA  BARBARA 

30 

34  57 

120  26 

224 

8A 

CLOSED  4/25/59 

SANTA   MARIA  wB  AIRPORT 

7946 

SNTA  BARBARA 

30 

120  27 

236 

MID 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

7950 

LOS  ANGELES 

33 

34  01 

118  29 

80 

4P 

CI TY    SANTA   MONI CA 

»SANTA  MONICA  PIER 

7953 

LOS  ANGELES 

33 

34  00 

118  30 

15 

5P 

5P 

S  M  LIFEGUARD  SER 

SANTA  PAULA 

VENTURA 

CO  AGRICULTURAL  COMM 

SANTA  ROSA 

7965 

SONOMA 

22 

36  27 

122  42 

167 

'7* 

TA 

CLARENCE  S  NEWBERRY 

SANTA  VNEZ 

79761 

SNTA  BARBARA 

32 

34  37 

120  06 

600 

z 

SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 

SANTIAGO  DAM 

7987' 

ORANGE 

33  48 

117  43 

1025 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAUGUS  POWER  PLANT  NO  1 

8014 

LOS  ANGELES 

34  35 

lie  27 

2105 

L  A  WTR  t  PWR  DEPT 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

8025 

S  ISK lYOU 

1; 

41  18 

123  06 

2169 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

»SC0T1A 

8045 

HUMBOLDT 

40  29 

124  06 

139 

6A 

PACIFIC  LUMBER  CO 

SEARSVILLE  LAKE 

6066 

SAN  MATEO 

37  24 

122  14 

350 

8A 

AUST IN  CLAPP 

SEBASTOPOL  4  SSE 

6072 

SONOMA 

17 

36  21 

122  49 

145 

c 

GEO  A  NAHMENS 

8075 

11 

40  40 

120  15 

SEPULVEDA  DAM 

LOS  ANGELES 

''740 

BA 

z 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  0AM 

8135 

SHASTA 

23 

40  4  3 

122  25 

1076 

8A 

8A 

SA 

Z  H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

8156 

LOS  ANGELES 

26 

33  57 

117  54 

600 

9A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHINGLE 

8173 

EL  DORADO 

36  40 

120  55 

1375 

7A 

THEODORE  8  MEUSNER 

SHINGLETOWN  2  E 

81  75 

SHASTA 

2: 

40  30 

121  51 

3535 

7A 

MRS  JANICE  M  SUITER 

SIERRA  CITY 

8207 

S  lERRA 

39  34 

120  38 

418Z 

lOA 

lOA 

H 

HARRY  H  ROEBER 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

SIERRA 

39  35 

120  22 

4975 

8A 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL  HILL  FC  415 

8230 

LOS  ANGELES 

13 

33  48 

118  10 

100 

5P 

C 

GEORGE    1  OSBORNE 

SILVERADO  RANGER  STA 

8243 

ORANGE 

28 

33  45 

117  40 

1100 

C 

6266 

30 

34  46 

119  46 

2500 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKAGGS  SPRINGS 

LAS  LOHAS  RANCH 

8272 

SONOMA 

22 

36  41 

123  08 

1930 

8A 

JOHN  K  LEITHOLD 

SLACK  CANYON 

8276 

MONTEREY 

24 

36  05 

120  40 

1730 

C 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

SLOAT 

8292 

PLUMAS 

39  52 

120  44 

4115 

C 

CLARENCE  F  ELWORIHY 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

SACRAMENTO 

16 

38  26 

121  05 

160 

8A 

MRS  MABEL  VAN  VLECK 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

RIVERSIDE 

33  52 

116  41 

1940 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 

SNOW  FLAT 

8318 

MAPIPOSA 

37  50 

119  30 

VAI 

DEPI   WATER  RESOURCES 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 

6320 

NEVADA 

39  19 

120  22 

6885 

8A 

BA 

Z  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SODA  SPRINGS 

6331 

NEVADA 

39  19 

120  23 

6750 

SP 

5P 

C  H 

SOLEDAO 

8338 

36  26 

121  19 

204 

ei 

JAN  M  JAC08SEN 

S0MES6AR   1  W 

HUMBOLDT 

HRS  GEORGIA  ANN  LONG 

SOHIS  3  NE 

8346 

VENTURA 

3 

34  17 

116  58 

490 

LAWTON    INVESTMENT  CO 

SOMIS  3  NW 

VENTURA 

3 

34  17 

119  03 

510 

et 

BERYLWOOD   INVEST  CO 

SONOMA 

635: 

SONOMA 

1 

38  17 

122  27 

20 

5P 

5P 

LAURENCE  W  DICKEY 

SONORA 

8355 

TUOLUMNE 

31 

37  59 

120  23 

1830 

6A 

eA 

P  G  *  E  COMPANY 

SONORA  JUNCTION 

MONO 

36  21 

119  27 

6866 

C 

STATE   DlV  OF  HWYS 

S  E  FARALLON 

8  376 

SAN  FRANCISCC 

37  42 

123  00 

27 

Z 

U  S  COAST  GUARD 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

8380 

MARI POSA 

1' 

37  30 

119  38 

5120 

US  NAT  PARK  SERVICE 

SOUTH  LAKE 

8406 

INYO 

IS 

37  10 

118  34 

9500 

VAI 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

COLONY  FC  356  C 

LOS  ANGELES 

c 

H  S  HUTCHISON 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

8441 

MONTEREY 

2' 

36  36 

121  41 

*60 

BA 

MRS  BERTHA  HENNES 

SPRINGVILLE  7  EnE 

6455 

TULARE 

36  10 

118  42 

2470 

7< 

ELMER  A  SUTTON 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

8460 

TULARE 

36  06 

116  48 

lOSO 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE  TULE 

8463 

TULARE 

S 

36  12 

118  39 

4070 

: 

P  G  *  E  COMPANY 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

8474 

PLACER 

36 

39  12 

120  14 

6226 

5P 

6A 

SOUAW  VLY  OEVEL  CO 

SQUIRREL    INN  1 

8476 

SAN  BERDINO 

1 

34  14 

117  15 

5239 

6P 

SQUIRREL  INN  HOLD  CO 

SQUIRREL    INN  2 

8479 

34  14 

117  14 

5723 

5P 

5P 

LEROT  KEMP 

mendoci'no'*° 

39  53 

123  44 

850 

eA 

CAL  OIV  BEACH  ♦  PKS 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

849' 

TUOLUMNE 

STATE  LAKES 

FRESNO 

I 

36  56 

118  35 

10300 

VAP 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STAYTON  MINE 

8517 

MERCED 

2 

36  55 

121  13 

2975 

RANAR  a  KNOX 

STIRLING  CITY  RS 

8544 

BUTTE 

39  54 

121  32 

3518 

6/ 

c 

STATE  DlV  OF  FSTRY 

STOCKTON  DISPOSAL  PLANT 

6554 

SAN  JOAQUIN 

2 

37  56 

121  20 

11 

CITY  OF  STOCKTON 

•STOCKTON  FAA  AIRPORT 

8556 

SAN  JOAQUIN 

2 

37  54 

121  15 

22 

MIC 

HI 

FED  AVIATION  AGENCY 

STOCKTON  FIRE   STATION  4 

856C 

SAN  JOAQUlN 

2 

37  5B 

121  16 

BA 

6# 

STOCKTON  FIRE  DEPT 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

8562 

SAN  JOAOUIN 

2 

37  51 

121  23 

15 

5P 

5f 

5f 

MARTIN  P  MUHS 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

8578 

COLUSA 

2 

39  15 

122  40 

3015 

8/ 

FRED  H  COOLEY 

STONYFORD  RANGER  STA 

2 

39  23 

122  33 

116B 

6/ 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8567 

GLENN 

5P 

c 

ORLANO  UNIT  WU  ASSN 

5TOUTS  MEADOW 

8591 

SHASTA 

2 

41  10 

121  56 

5300 

VA 

DEPT  WATER  RESOURCES 

STRAWBERRY  VALLEY 

8606 

YUBA 

39  34 

121  06 

3784 

5F 

5F 

SOPER-WHEELER  CO 

SUEY  RANCH 

8627 

SN  LUIS  OBPO 

35  00 

120  23 

390 

5P 

SUET  RANCH 

SUNLAND 

LOS  ANGELES 

34  16 

116  16 

1460 

7P 

TP 

FRANK   T  STEVENS 

SUNSET   BEACH  STATE  PARK  6680 

SANTA  CRUZ 

2C 

36  54 

121  50 

65 

c 

CAL  DlV  BEACH  *  PARK 

SURF  2  ENE 

6697 

SNTA  BARBARA 

32 

34  41 

120  34 

105 

c 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KNOLLS 

B70C 

3 

34  16 

118  40 

1085 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

SUSANVILLE 

870 

LASSEN 

1 

40  25 

4170 

if 

CITY  OF  SUSANVILLE 

SUSANVILLE  AIRPORT 

670Z 

1 

40  23 

120  33 

lOP 

lOF 

SUSANVILLE   1  WNw 

8703 

LASSEN 

4555 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

8713 

AMADOR 

It 

38  23 

120  48 

1580 

B> 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

TABLE  MOUNTAIN 

6748 

LOS  ANGELES 

34  23 

117  41 

7500 

5P 

5P 

SMITHSONIAN  OflSY 

8752 

KERN 

IC 

35  09 

119  2B 

1025 

z 

KERN  CO  FSTRY  ♦  FD 

TAHOE 

e75B 

PLACER 

3 

39  10 

120  09 

6226 

6» 

e^ 

ARTHUR  £  FRODEnbERG 

TALBOT  CAHP 

8771 

PLACER 

39  12 

120  22 

6000 

VA. 

DEPT  WATER  RESOURCES 

lEHACHAPI 

6626 

KERN 

U 

35  08 

118  27 

3975 

6P 

6F 

MRS  ANITA  COWAN 

TEHACHAPI    RANGER  STA 

8832 

KERN 

1 

35  08 

118  27 

3975 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

TEJON  RANCHO 

KERN 

K 

35  02 

118  45 

1425 

6P 

6F 

TEJON  RANCH  COMPANY 

TERMO 

6673 

1 

40  52 

120  27 

5300 

c 

SULO  E  LAkSO 

THE  CEDARS 

686 

PLACER 

39  15 

120  21 

5900 

VAf 

CORPS  OF  ENGINEERS 

THE  GEYSERS 

8685 

SONOMA 

2 

38  48 

122  49 

1600 

: 

MRS  FAYE  DEWEY 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

RIVERSIDE 

33  37 

116  10 

-120 

MIC 

Mil 

c 

FED  AVIATION  AGENCY 

THOUSAND  OAKS 

8905 

VENTURA 

3 

34  1  1 

llB  51 

VENIURA  CO  FIRE  DEPT 

THREE  RIVERS  6  SE 

6912 

TULARE 

36  22 

118  51 

2200 

c 

GLENN  BAKER 

THREE  RIVERS  EDISON  PH2 

6914 

TULARE 

36  28 

118  53 

950 

2F 

2f 

SO  CALIF  EDISON  CO 

THREE  RIVERS  EDISON  PH 

8917 

TULARE 

36  26 

118  52 

1140 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

TIGER  CREEK  POWER  HOUSE 

6926 

AMADOR 

36  26 

120  27 

2355 

4P 

hf 

: 

P  G  *  E  COMPANY 

TOPANGA  PATROL  STA  FC  6 

8967 

LOS  ANGELES 

3 

34  05 

118  36 

74! 

51 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

TORRANCE 

6973 

LOS  ANGELES 

3 

33  48 

lis  20 

102 

4P 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

TRABUCO  CANYON 

6992 

ORANGE 

3 

33  39 

117  36 

970 

: 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

TRACY  2  SSE 

8997 

SAN  JOAQUIN 

2 

37  43 

121  25 

105 

c 

AAGE  R  TUGEL 

TRACY  CARBONA 

8999 

SAN  JOAQUIN 

2 

37  42 

121  25 

140 

12^ 

12^ 

BANTA  CARBONA   IR  CO 

TRACY  Pump ing  plant 

9001 

ALAMEDA 

21 

37  48 

121  35 

61 

6F 

6P 

6F 

U  S  BUR  RECLAMAUON 

TRINITY  CENTER  RS 

9023 

TRINITY 

3 

41  00 

122  41 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

902* 

TRINITY 

3 

40  46 

122  46 

2500 

Bt 

SI 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRONA 

9035 

SAN  BERDINO 

35  47 

117  23 

eA 

6, 

AMERICAN  P  ♦  C  CORP 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

NEVADA 

3( 

39  20 

120  11 

5960 

SA 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 

9049 

LOS  ANGELES 

1 

34  23 

UB  05 

4645 

c 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

TULELAKE 

SISKIYOU 

I 

41  58 

121  28 

4035 

5P 

5F 

5F 

Z  H 

TULELAKE  W  U  ASSN 

TULELAKE    INSPECTION  STA 

9057 

MODOC 

1 

41  36 

121  12 

4410 

7A 

H 

CLOSED  b/i/59 

TUNNEL  RANGER  STATION 

9061 

TULARE 

K 

36  22 

118  IT 

6950 

VAP 

U  S  WEATHER  BUREAU 

STATION  INDEX 


INDEX  NO. 

1  DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  MP.  1 

a: 

y 

5 

S 

b 

specialI 

tuoluhne  meadows 

TUOLUMNE 

lUSTlN    IHWINE  RANCH 

3P 

THE    IRvlNE  COMPANY 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

P  G  *  E  COMPANY 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

MRS  MARJORIE  S  DORY 

ONION  OIL  STEARNS 

ABSORPT ION  PLANT 

9138 

ORANGE 

26 

33  56 

117  52 

700 

CORPi  OF  ENGINEERS 

AT  LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

UCLA 

SAN  BERDINO 

CLOSED  9/26/59 

41 

PEIER  V  PEORONCINI 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPPER  TRES  PINOS 

Vlll 

SAN  BENITO 

ELOON  FANCHER 

VACAVILLE 

920O 

SOLANO 

2: 

38  22 

122  00 

175 

*P 

E  H  UHL 

nil 

C  F  IvERSON 

U  S  FOREST  SERVICE 

VAN  NUYS  C 1 TT 

0A 

LEONARD  SWINNEY 

JOHN  B  HARPER 

STAR  FREE  PRESS 

VERHILION  VALLEY 

SO  CAL IF  EDI  SON  CO 

VlCTORVILLE  PUMP  PLANT 

SAN  BERDINO 

VICTOR  CO  WATER  Dl  ST 

VINCENT  FIRE  STA  FC  120 

9345 

LOS  ANGELES 

2< 

iH  29 

118  OS 

3135 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

TULARE  CO  C  OF  C 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

VOLCANOv 1  LLC 

EL  DORADO 

8A( 

7A( 

VOLTA  POWER  MOUSE 

CONTRA  COSTA 

MALNUT  CREEK   2  ESE 

CONTRA  COSTA 

* 

RAY    I  WHITTEMORE 

WALNUT  creep;  Z  ENE 

9*.Z(« 

CONTRA  COSTA 

37  54 

122  01 

220 

c 

TOMAS  S  VANASEK 

WALNUT  CREEK  b  E 

CONTRA  COSTA 

ERNA  G  IRVING 

WALNUT  CROVE 

PAUL  LACKAS 

4P 

9*fc7 

SA 

LEE  F  MAC  GOWAN 

WAWONA  RANGER  STATION 

MARIPOSA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

TRINITY 

U  S  FOREST  SERVICE 

9<.99 

12 

41  26 

122  23 

3630 

8A 

CHESTER    1    K 1 MRE Y 

HELDON  1  WSW 

VERNON  J  BLOuNT 

WENDEL   10  SE 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

SNTA  BARBARA 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U 

7A 

BOSTON  RANCH  CO 

WEST  POINT   3  SW 

6P 

9597 

WET  MEAOOw 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WHEATLAND  2  NE 

9605| 

E  CLEMENS  MOBSI  CO 

WHEELER 

9612 

MENDOCINO 

n 

39  53 

123  55 

50 

5F 

CLOSED  11/11/59 

WHEELER  SPRINGS  2  SSW 

11 

23 

8A 

9632 

37  30 

118  11 

10150 

8A 

8A 

H 

37  35 

12470 

8A 

It 

38  34 

121  05 

353 

2« 

33  58 

118  02 

310 

WILLIAMS 

COLUSA 

2; 

39  09 

122  09 

86 

8A 

c 

CITY  OF  WILLIAMS 

WILLITS  HOWARD  FOREST 

RANGER  STATION 

968S 

MENDOC IW 

39  21 

123  19 

1925 

c 

STATE  OIV  OF  FSTHY 

23 

39  32 

122  12 

140 

6« 

8A 

WINCHESTER 

RIVERSIDE 

32 

33  42 

117  05 

1470 

c 

JIM  M  BLACKMOHE 

23 

38  32 

121  58 

8A 

8A 

WOFFORD  ME IGhTS 

KERN 

IC 

118  27 

2700 

SS 

JAMES  H  JORCENSEN 

WOODCHUCK  HEAOOtf 

FRESNO 

11 

37  02 

lis  54 

9200 

VAF 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOODFORDS 

ALPINE 

38  47 

119  49 

5671 

5P 

5P 

MRS  WILMA  C  BARfi 

WCnDLANO  1  WNW 

9Tai 

YOLO 

23 

38  41 

121  48 

9i 

COUNTY  OF  YOLO 

WRIGHTS 

9ei<J 

SANTA  CLARA 

37  08 

121  57 

1600 

3t 

MARVIN  E  WARE 

WRIGHTS  LAKE 

9el6^ 

EL  DORADO 

1 

38  51 

120  14 

6800 

VAP 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VMBA  LINDA 

9e'.7 

ORANGE 

26 

33  54 

117  49 

405 

bP 

6P 

YORBA  LINDA  WATER  CO 

TORKVILLE 

9851 

MENDOCINO 

17 

38  55 

123  16 

1100 

c 

MRS  LOLA  a  HULBERT 

YOSEMITE   NATIONAL  PARK 

9655 

MARIPOSA 

1<> 

U9  35 

5P 

C  H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

YREKA 

SISK  lYOU 

12 

122  38 

2625 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

NEW  STATIONS 


NIPOMO  2  NW 
SAN  AROO 

SAN  EMI GO 10  RANCH 
TULEFIELD 
UPLAND  3  N 

BURNT  RANCH  1  S 
CRYSTAL  UKE  FC  2B3C 
DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
FERNDALE  8  SSW 
HONEYDEW  2  WSW 
KORBEL 
ORICK  10  SE 

PieORA  BLANCA  GUARD  STA 
RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 
RIO  VISTA 
SHELTER  COVE 


SAN  BERDINO 

TRINITY 

LOS  ANGELES 

STANISLAUS 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

VENTURA 

MARIPOSA 

SOLANO 

HUMBOLDT 


KERN 


REACTIVATED  STATIONS 
LAVA  BEDS  MAT  MONUMENT 


30  35  04 

24  36  01 

10  35  00 

10  3S  09 

26  34  08 


40  30 
40  14 
40  52 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

T 


119  II 
119  54 
121  *1 


NIUS  H  DIXON 

ANDREW  MEHLSCHAU 
SAN  BERNARDO  RANCHO 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
LIBERTY  GROVES  CORP 

PAUL  F  KAUT 

I  S  FOREST  SERVICE 
STAN15WUS  COUNTY 
MRS  H  S  HIERONYMUS 
MRS  ANNE  M  ADAMS 
EDWARD  C  MORRISON 
AUSTIN  E  LYONS 
VENTURA  COUNTY  FCO 
ROBERT  M  WHIPPLE 

I  S  ARMY  DEPOT 
MRS  MARILYN  F  MACHI 

KERN  CO  FIRE  DEPT 


*770 
4250 


US  NAT  PARK  SERVICE 


31  SANTA  MAROARIT. 


32  SANTA  YNE2,     33  SOUTH  COAST,     34  STANISLAUS,  35 


7  EEL,  8  FEATHER,  9  KAWEAH,  10  KERN,  11  KINGS,  12  KLAMATH, 
23  SACRAMENTO,  2*  SALIP4AS,  25  SAN  OIEGO,  26  SAN  GABRIEL,  2 
■,      36  TRUCKEE,      37   TUOLUMNE,     38  WALKER. 
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CALIFORNIA  -  FEBRUARY  1960 

Over  the  northern  and  central  portions  of  the  State  precipitation  averaged  well  abo\ 
normal  during  February,  though  monthly  totals  fell  short  of  normal  in  the  southern  areas 
The  Northeast  Interior  Basins  received,  on  the  average,  214  percent  of  the  February  norms 
moisture,  while  other  northern  and  central  areas  received  from  130  to  170  percent  of  norma] 
In  the  Southeast  Desert  Basins  February's  precipitation  was  only  67  percent  of  normal.  ( 
the  basis  of  conditions  prevailing  at  the  end  of  the  month  it  was  anticipated  that  runo 
in  the  Sacramento  Valley  drainage  would  be  from  60  to  80  percent  of  the  normal  for  the  sei 
son,   while  in  the  San  Joaquin  Drainage  it  would  be  from  50  to  65  percent  of  normal. 

Temperatures  generally  averaged  slightly  above  normal  to  the  north  of  the  Tehachapis  ai 
west  of  the  Sierras,     while  monthly  averages  were  slightly  subnormal  over  the     rest  of  tl  > 
State . 

STORMS 

On  the  1st  of  the  month  wind  and  rain  caused  some  damage  to  trees,  utility  lines,  ai 
buildings  in  the  central  California  area.  Two  children  were  drowned  in  flooding  culvert, 
and  a  lineman  was  killed  in  a  fall  while  repairing  utility  lines  damaged  by  the  wind.  Loc 
flooding  resulted  from  heavy  rains  in  the  southwestern  Los  Angeles  County  area  on  the  sai 
date. 

Rain  and  wind  covered  the  central  and  ncfrthern  California  area  from  the  7th  through  t 
9th, flooding  lowlands  along  the  Eel  and  Russian  Rivers  and  some  of  the  other  smaller  coas 
al  streams.  High  water  on  the  Sacramento  River  resulted  in  very  little  damage.  Wind  cauS' 
some  damage  on  the  8th  in  the  San  Joaquin  and  the  Imperial  Valleys,  and  again  on  the  10 
in  Orange  County. 

C.   Robert  Elford 
State  Climatologist 
U.S.    Weather  Bureau 
San  Francisco,  California 


MONTHLY  EXTREMES 


Highest  Temperature  85°  on  the  7th  at  Indio  US  Date  Garden. 
Lowest  Temperature  -11°   on  the  24th  at  Boca. 

Greatest  Total  Precipitation  21.58  inches  at  Strawberry  Valley. 
Least  Total  Precipitation  0.09  inch  at  Calexico  2  NE. 

Greatest  One-day  Precipitation  10.92  inches  on  the  8th  at  Bullards  Bar  PH. 
Greatest  Total  Snowfall  134.8  inches  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl. 
Deepest  Snow  on  Ground  127  inches  on  the  9th  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl. 
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See  Releience  Nores  Following  Station  Index 
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.04 

■31  5.90 

1,65 

.54 

T 

■  08 

.05 

.13 

LAHAN  RS 

.91 

.17 

•  1  3 

*  12 

1.38  1.83 

•  10 

^0 

»*  1  0 

01 

AO 

• 

.36 

.10 

07 

.93 

"  PARDEE 

3*61 

1? 

'63 

'00 

41 

*48 

■  02 

P  SAN  LUIS  OBISPO 

* 

.14 

1.34 

PTONVILLE  RS 

16.49 

.23 

1.21 

.63 

.73 

2.00  8.90 

1.35 

.72 

.40 

.32 

11  sw 

08 

BY  RS 

* 

* 

* 

.0 

■  05 

* 

T 

3GA  PARK  PIERCE  COL 

'ft? 

'  If, 

14 

.59 

r  IL 

* 

.07 

T 

.46 

TQH  DAM 

8.23 

1^59 

.24 

.14 

.03 

•  32 

1.62  2.52 

.78 

.18 

.14 

.47 

1 60U  POWER  HOUSE 

.02 

HEL  VALLEY 

.05 

•  37 

"iAY  BULL  Run  RCH 

.03 

.17 

•  20 

•  19 

1 . 1  1 

1.17 

•  11 

19*7* 
* 

2*80 
* 

^  '05 
* 

1.32 

2.05 

5^00  6.52 

1.11 

.65 

.11 

* 

ILVILLE  SAWYER 

11.53 

1^34 

.46 

■  41 

.31 

.  38 

2.02  2.12 

2.04 

2.00 

.03 

.15  .17 

.10 

TERVILLE  PH 

•  ' 

.60 

'Ia 

*I- 

* 

LLENGE  RS 

1  *9* 

'07 

*7fl 

'n« 

13 

TShORTH  FC  Zh  D 

* 

•  65 

.12 

•  10 

'RT  VALLEY  DAM 

12.79 

T 

2.67 

.42 

.  36 

.24 

2.16 

4.51 

2.08 

.01 

T 

STER 

.12 

.40 

•  35 

10  EXP  STATION 

3*7' 

1  *19 

'i! 

T^^ 

*6B 

^*84  ^*26 

*25 

"12 

rTENDEN  PASS 

5.63 

.39 

1.84 

.1: 

.23 

.54 

.30 

isi 

•  72 

.79 

.04 

.10 

.03 

•  05 

-A  VISTA 

1.35 

.55 

■  01 

.10 

.25 

,06 

.09 

•  29 

:0  RS 

15,52 

.45 

.96 

T 

*  8,14 

3.15 

2.00 

•  54 

.28 

T 

^EMONT  POMONA  COLLEGE 

3,05 

.30 

.83 

T 

.30 

.60 

■  22 

.02 

•  14 

•  64 

«SBURG 

3.21 

.13 

.98 

.23 

.57 

■  77 

.11 

.40 

.02 

T 

T 

'EROALE  3  SSE 

9.14 

1.23 

1.11 

■  05 

.44 

.76 

■  ^.l  3.30 

1.00 

.50 

.03 

■  05 

•  15 

.11 

-INGA 

1*46 

.47 

■  12 

.17 

•  03 

■02  .02 

.05 

.10 

.07 

.41 

INGA  U  NW 

3.43 

1.46 

.02 

.21 

.32 

•  36 

.16 

.20 

•  06 

.10 

.52 

'■^S  FC53D 

2.44 

.12 

■  88 

•  09 

.23 

.11 

.15 

.86 

;man  fish  HATCHERY 

4.77 

.69 

.77 

.0<t 

■  33 

•  19 

.02 

■85  1.29 

.07 

.30 

■  24 

.02 
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DAILY  PRECIPITATION 


station 

Total 

Day  of  month 

1   1   2  1  3 

4 

5 

6 

7   1   8  1  9 

10 

11 

12 

13      14  15 

16 

lo 

19  j  20  1  21 

00       O'i  OA 
ZZ      ZJ  Z4 

1  1 

1 

COLFAX 

12  20 

1  97 

•  36 

•  38 

.12 

.58 

.07 

.96 

5.97 

.60 

.66 

.03 

.26 

.02 

COLGATE  PH 

.58 

.67 

.23 

5.85 

.15 

.48 

.09 

.16 

.13 

.08 

COLUSA   1  SSW 

2.59 

.73 

.02 

.33 

.45 

.01 

.44 

.13 

.06 

.27 

.15 

CONCORD  3  e 

3.32 

* 

.72 

*03 

.11 

.46 

.06 

1.16 

.40 

.21 

T 

.13 

COPCO  NO  1  0AM 

.01 

.02 

T 

1  40 

1.18 

T 

T 

.23     T  .04 

T 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

.03 

.05 

.04 

.15 

.30 

.35 

Ifc  9C 

1  *  70 

1  46 

.53 

.  74 

1  30 

5  40 

2  1  54 

.86 

.35 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

4.05 

.56 

,81 

.10 

.62 

.43 

.03 

.42 

.72 

.18 

.15 

.03 

T 

T 

CORONA 

2.15 

,11 

.64 

T 

.02 

.17 

.21 

.22 

.58 

COVELO 

1  3  •  84 

.72 

1  .55 

*  1  3 

.42 

.52 

2  57 

2  •  53 

.81 

.16 

.02 

.11  .02 

.02 

.20 

COVINA  TEMPLE   FC  193 

39 

76 

01 

.27 

.30 

.27 

T 

.  13 

.53 

COW  CREEK 

T 

.05 

.16 

COYOTE  CANYON 

1*61 

.40 

.42 

.79 

COYOTE  WELLS 

.17 

T 

.17 

CRESCENT  CITY   1  N 

9  .99 

•  67 

*66 

,53 

1.02 

.84 

11 

* 

1  52 

43 

.58 

.67 

.20     .02  .24 

1.02 

•  04 

CRESCENT   CITY   7  ENE 

06 

03 

1  .49 

1.12 

.03 

2.26 

2  .06 

1  .44 

.72 

.04 

1.21 

.30 

1.39 

.03 

.04 

CROCKETT 

.20 

.70 

.12 

.42 

.05 

.05 

.04 

.05 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

3.49 

.22 

.69 

*02 

,05 

.65 

.11 

.01 

.06 

.20 

1.26 

CULVER  CITY 

2.59 

.18 

1.14 

T 

.04 

.16 

.17 

.16 

.74 

CUMMINGS 

20.  19 

1  .  99 

' 

1.02 

.02 

.82 

.76 

4  42 

6.00 

1.16 

.01 

.01 

.20  T 

.53 

T 

CUNN INGHAM 

7 

90 

.34 

.50 

.15 

2.77 

1  .65 

.64 

.15 

CUYAMA 

.05 

.04 

.12 

.08 

.04 

.42 

CUYAMACA 

8.27 

2,11 

1,32 

1.72 

.37 

1.23 

.06 

T 

1.44  1 

DAGGETT   FAA  AP 

.60 

,07 

.03 

T 

.01 

.02 

.21 

.26  j 

DANA  2  SE 

8.00 

,50 

1  .56 

* 

.33 

.  12 

1  25 

92 

.30 

.26  .06 

.38 

.06 

OAVIS  AGR  COLLEGE 

.15 

.20 

.48 

.03 

.45 

.02 

T 

DAVIS  CREEK 

2*95 

'30 

.40 

,  30 

1 125 

•  15 

.20 

.05 

.30 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

- 

'- 

- 

.05 

.01 

DEER  CREEK  PH 

17.83 

1.46 

.24 

.36 

.12 

1.22 

.12 

2.14 

8.33 

2.24 

.88 

.07 

.60 

.05 

T 

DELANO 

1  .58 

.  57 

.02 

T 

.18 

T 

.29 

.92 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

.65 

.56 

DENA IR 

2  80 

*75 

02 

.70 

.03 

*28 

.65 

.07 

T 

OE  SABLA 

12.17 

2.29 

.11 

.67 

.11 

.90 

.05 

3.36 

3.27 

.36 

.69 

.20 

.07 

.07 

DESCANSO  RS 

6,07 

1.61 

.02 

.61 

1.67 

.87 

T 

.02 

.67 

DOBBINS  COLGATE 

11.13 

1.04 

.07 

.40 

.15 

.90 

.12 

10 

4  40 
* 

.20 

.46 

.14 

.15 

OONNELLS  DAM 

1 

.36 

.26 

,30 

2  20 

3  .93 

2.23 

.05 

.65 

OONNER  MEMORIAL    ST  PK 

10  88 

05 

1*53 

1.43 

.12 

,03 

.  34 

2.27 

.64 

.05 

.05 

.34 

.38 

DOS  RIOS 

16.70 

,79 

2.33 

.03 

.64 

.64 

2.83 

4.71 

3.31 

1.07 

.03 

.11 

.19 

.02 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

3.26 

,23 

1.35 

.06 

.25 

.22 

.15 

I. 00 

DOWNIEVILLE  RS 

.58 

.56 

,26 

1.06 

6.  50 

1  .83 

.99 

.07 

.42 

.30 

T 

DOYLE 

,  a 

60 

02 

03 

* 

.54 

1  .62 

.02 

T 

.16 

DOYLE  5  SSE 

5  !  79 

1.31 

,05 

.01 

.01 

.  39 

3.10 

.67 

.03 

T 

.09 

.13 

T 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2.03 

.68 

*37 

.06 

•  03 

.69 

DUDLEYS 

9.60 

1  ,96 

.52 

.15 

T 

.37 

.27 

2.44 

1*56 

1.76 

.54 

.09 

.10 

Dunn iGAN 

1  .  76 

.47 

T 

.50 

.32 

.13 

•  06 

.02 

DUNN  SIDING 

.  46 

y 

.07 

.06 

.07 

.26 

BUTTONS  LANDING 

3,70 

.  65 

.03 

.39 

.66 

1  .08 

.16 

.34 

.05 

.05 

.07 

EAGLE  LAKE   STONE  RANCH 

4.11 

.96 

.22 

T 

• 

• 

2.49 

.12 

.30 

EAGLE  MTN 

.59 

.31 

.26 

EAST  PARK  RESERVOIR 

4.31 

70 

.45 

.46 

18 

1.41 

*  62 

.02 

T 

T 

EL  CAP  I  TAN  DAM 

3  .83 

1*30 

.02 

.02 

.  74 

.83 

.08 

.31 

T 

.93  1 

EL   CENTRO  2  SSW 

•  04 

.10 

ELECTRA  PH 

6.57 

.69 

.37 

.10 

.07 

.45 

.05 

.06 

2.89 

.63 

.76 

•  44 

.04 

1 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

3.83 

.56 

.71 

.03 

.40 

.30 

.13 

.63 

.26 

.61 

ELK  VALLEY 

17  .48 

1,32 

1.16 

.  76 

.56 

.64 

.95 

64 

* 

4.67 

4.13 

.12 

•  25 

.25     .02  .16 

.59 

.02 

T  T 

ELLERY  LAKE  // 

54 

* 

06 

* 

.26 

.06 

58 

1  .42 

•  66 

.30 

.28 

ELLIOTT 

3  '  70 

1  '00 

.12 

.52 

•  60 

1*01 

.45 

T 

T 

T 

■ 

ELSINORE 

2.22 

.85 

.02 

.16 

.20 

.03 

.20 

.76 

ESCONDIOO 

3.47 

.10 

1  *28 

.01 

.32 

.51 

.14 

•  13 

.9.  1 

EUREKA  we  CITY  R 

22 

.21 

.01 

1.62 

1  .  76 

.  78 

.46 

.50 

.10 

.37 

.40 

.02  .02 

I 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

59 

_ 

_ - 

.34 

.09 

.  79 

.82 

•  74 

.36 

.23 

.03  r 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

.04 

1.01 

T 

.45 

.01 

.02 

FAIRMONT 

1.64 

.42 

.07 

.44 

.05 

T 

.06 

.60 

FERGUSON  RANCH 

6.59 

,78 

1.20 

1.12 

.42 

.03 

.62 

1.67 

.47 

.15 

.  13 

T 

T 

[ 

FERNDALE   B  SSW 

22 

.69 

.72 

r 

.40 

.60 

.10 

.84  .05 

.60 

.02 

.04 

FIDOLETOWN  LYNCH  RCH 

7  76 

1  40 

.21 

.42 

.08 

2  52 

1  53 

1.02 

•  60 

FILLMORE  1  WNW 

3  *00 

1  *  84 

.02 

*02 

.33 

T 

.79  I 

FINLEY   1  W 

6.78 

1.09 

.16 

.25 

.02 

.43 

.02 

1.05 

2.02 

1.07 

.47 

.08 

.12 

1 

FINLEY  5  SW 

9.53 

1.56 

.44 

T 

.42 

1.10 

2.75 

1.80 

.90 

T 

.17 

.38 

.01 

1 

FIVE  POINTS  5  SSW 

.17 

.06 

.12 

.06 

.02 

.33 

FLEMING  FISH  +  GAME 

" 

T 

T 

.19 

T 

FOLSOM  DAM 

4  53 

'  09 

'  69 

.16 

.67 

.05 

'05 

1  "54 

57 

.49 

.01 

.01 

FONTANA   5  N 

3.95 

.10 

1.22 

.01 

.36 

.88 

.17 

•  11 

T 

.03 

•  10 

.97 

FONTANA  KAISER 

1.92 

.05 

.66 

T 

.07 

.32 

T 

.60 

FOREST  GLEN 

17.73 

1 .  56 

1  .  72 

.17 

1.62 

.91 

3 

* 

4.13 

2  .97 

1.00 

T 

.43 

.15 

FORESTHILL  RS 

- 

.55 

.38 

50 

3  02 

1.28 

.03 

.34 

.17 

FORT  BIDWELL 

3  *94 

'  49 

' 

22 

T 

1.10 

1 1  32 

*22 

.26 

.17 

T 

FORT  BRAGG 

7.89 

1.03 

.48 

.16 

.15 

.58 

1.32 

2.64 

.35 

.63 

.02 

.33 

.16 

.02 

FORT  BRAGG  AVN 

7.57 

1.41 

.04 

•  43 

.45 

.12 

.32 

2.14 

1.27 

.43 

.39 

.27 

.01 

.06 

.21 

FORT  DICK   1  NNE 

1 1  .09 

.  52 

*03 

1.20 

.99 

1  •  78 

.52 

.92     .02  .32 

I. 08 

.03 

.02 

FORT   JONES  RS 

7.30 

63 

.  46 

24 

.03 

.14 

.13 

1  .57 

1  .95 

1  .95 

T 

FORT  ROSS 

1.80 

T 

.27 

.52 

*09 

.08 

FRENCH  GULCH 

8*61 

.87 

1.18 

.27 

1.32 

.39 

.84 

1.59 

1.71 

.31 

.07 

.06 

FRESNO  W8  AP  R 

2.37 

1  .00 

.01 

.05 

.04 

T 

.15 

.34 

.23 

.32 

.08 

.19 

FRIANT  GOVT  CAMP 

3.18 

.01 

.06 

.02 

.4i 

.65 

T 

.11 

.17 

FULLERTON  ARROUE  S  RCH 

2  .  79 

1  •  39 

02 

.36 

*22 

.78 

FULLERTON  DAM 

T 

.25 

T 

.61 

FULLERTON  HILLCREST  RES 

2.85 

.  14 

1.27 

.10 

.26 

*25 

.11 

.72 

GARBERVl LLE 

1.64 

1.12 

.25 

.75 

.79 

.14 

2.60 

4.47 

1  .94 

1.11 

GARDEN  VALLEY  2  S 

* 

.05 

•  96 

.21 

.48 

.12 

•  16 

3.00 

1  .27 

.72 

.12 

.04 

.25 

•  18 

.02 

GASOUET  RS 

16.16 

2  06 

0? 

1.50 

1.03 

2  49 

2  B7 

3  65 
* 

1.15 

.06 

.96     .01  .33 

1.33 

.06 

.01 

GEM  LAKE 

2  .72 

*  66 

*04 

*  26 

.04 

*96 

'26 

.26 

GEORGETOWN 

12*26 

1.27 

.35 

.48 

.  16 

.23 

6.27 

1  .97 

1.03 

.41 

.07 

GEORGETOWN  RS 

14.63 

*  10 

1.65 

.44 

.64 

.30 

.30 

6.66 

2.90 

1.30 

.02 

.40 

.12 

GIANT  FOREST 

,39 

1.46 

.09 

•  46 

.37 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 

1  .  29 

•  16 

.23 

.35 

•  16 

.42 

.63 

GILLESPIE  FIELD 

2  30 

*78 

.01 

'k 

.47 

.01 

■  16 

T 

.07 

.90 

6ILR0Y 

7.31 

.38 

2.58 

•  22 

.16 

*43 

.21 

1.30 

1  .09 

.80 

.02 

•  10 

.03 

G I  LROY    1  't  ENE 

6.59 

.22 

2.11 

*09 

.26 

.53 

• 

.86 

1.67 

.72 

.01 

.05 

.09 

GLEN DALE  ST APENHORST 

2.05 

.  28 

.63 

*01 

.29 

.10 

.08 

•  16 

.90 

GLENDORA  WEST   F  C  185 

2  94 

97 

?? 

74 

.24 

.12 

.69 

GLENNVILLE 

.30 

1.00 

.46 

.97 

.29 

GOLD  RUN 

13.84 

1.70 

.16 

.40 

.09 

.46 

.12 

1.75 

6.59 

1.12 

.84 

.05 

•  49 

•  05 

T 

GOOSE  LAKE  WEST 

2.99 

.  31 

.24 

1.19 

.76 

.20 

.06 

.09 

.12 

GRANT  GROvE 

.22 

.02 

2.03 

.35 

.70 

GRASS  VALLEY 

13.91 

.21 

1.42 

.50 

.83 

.21 

.58 

7.36 

1.11 

1.34 

.05 

.18 

.12 

T 

GRATON  1  W 

10.48 

1.09 

.05 

1.21 

.01 

1.66 

.01 

2.05 

3.46 

.39 

.42 

.05 

.06 

GREENLAND  RANCH 

.30 

T 

.12 

.U 

GREENV I EW 

6.66 

.05 

.08 

•  05 

.19 

.24 

.20 

1  .40 

2.20 

2.21 

.04 

GREENVILLE  RS 

6*29 

.24 

1.74 

.13 

.22 

1*63 

2.56 

.91 

.20 

.09 

.46 

.09 

GRIZZLY  PEAK 

4.65 

1.07 

.02 

.41 

1.15 

1.22 

.47 

.23 

.07 

.21 

GROVELAND  RS 

9.24 

.  13 

2*48 

.24 

.33 

.17 

.96 

3.41 

1.47 

.09 

GUERNEVILLE 

16.21 

1.14 

1.23 

.06 

1.35 

1.51 

.05 

.72 

8.40 

1  *04 

.46 

.04 

.06 

.06 

.07 

HAINES  CYN  LOWER  FC  364 

2.47 

.  15 

.60 

.20 

*52 

.06 

•  09 

.63 

HAINES  CYN  UPPER  FC  367 

2.62 

,15 

,60 

.22 

.57 

•  06 

.10 

.90 

HAIWEE 

1*53 

1,13 

.04 

.30 

.06 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

4.66 

.66 

.55 

.15 

.12 

.93 

.52 

.72 

.49 

.35 

T 

.10 

.07 

r 

HAMILTON  AFB 

4,04 

1.16 

.35 

.30 

.56 

T 

,27 

.80 

.^4 

.09 
8m 

T 

.07 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


TLe  CHEEi;  PH 
TLE  CHEEH  «S 
KLIHE  mTPIC  ST> 
KU 

0  RIVER  RS 
IWCYILLE  ISUMD 
R2UIT*  LAKE 
RCH  FIELD 

R I  cor  A 

RIROSA 

RTIREZ  3  SSE 
RTIRE2  FIRE  STA 
RTSVILLE 
THCR 

CLOVD 
AOn  LAKE 
CCA  J  SE 


9      10     11     12     13     14     15      16     17     18     19     20  21 


RFOIIO 
NSEN  DAM 
FRY  CAMP  RS 
RRIS  GASInC  STA 
RRISON  GULCH  RS 

IRRT  L  ENOLEBRIGHI  DAM 
TCHET  MT  MHTNC  STA 
T  CREEK  PH  1 
TFIELD  PUMP  PLANT 
TFOKK  PS 

ALDSeuRG 

ALDSeuRG  2  E 

MET 
)  IISHAH  DAM 
I  RNANOCZ  2  MW 

I  SPERIA 

I  TCH  HETCHT 
' CHLAND  SPRINGS  RCH 
I  LTS 
SERGS 

!  0«ES  DAM 
E6EES  FC  60A 
U.ISTER 
IIETDEH  2  «SH 
«»A 

OTA  2  SE 

PL AND  LARGO  STA 

NTERS  DAM 

NTINGTOM  LAKE 

LEHILD  HVY  NNTNC  STA 

RIA 

YLLVILD  RS 

SERIAL 

KPEMDEMCE 

eiO  US  DATE  6ARDEN 


SS  »ALLET 
HNSOMDALE 
SHUA  TREE 

I.IAII  irrMXA 

KAL  DAM 

E  MNCH 
LLOGG 
LSETVI LLE 
■TFIELD 
RLIRGER 

RM  RIVER  INTAKE  3 
RM  RIVER  PH  1 
RM  RIVER  PH  3 
TTLEHAN  CITY  I  SSK 
HLElun  STA 

lARC  POKER  HOUSE 

as  CITY 

AMATH 

JCHTS  FERRY  2  SE 
KtCL 

CRESCENTA  FC  2>1 
FAYETTE  2  MIE 
IWIIA  DEACH 
li  HONDA 
KE  ARROaHCAO 

KE  CITY 
KCPOTT 
KESHODE 
KESIOC  2  EKE 
U  SPAULDIM 

MESA 
MOUTER 
S  PIOIIAS 

•OS  m 


OlMA  PT  STA  FC  352  t 
ESVIU.E  KEE6AN  RANCH 

GRAND 
MOM  COVE 
NDSAT 

VE  OAK  CANYON  FC  230  C 

VEimiE  2  SSH 

>N0  SHAKHEE  HILLS  RCM 

CKWOOO  2  N 

CCVOOD  MESA 

01 

"POC  SE>A«E  PLANT 
"E  TREE  CANTON 
NG  BEACH 
NG  BEACH  MB  AP 

NG  VALLEY  INSP  STA 
S  ALANOS 

S  ANCELES  KB  AP  R 
S  ANIELES  VB  CITY  R 
S  BANDS 

S  BANDS  ARBURUA  RCH 

S  SATOS 

S  WTOS  ••  SK 

S  PRIETOS  RS 

TALTON 


.63  1* 
2.00 
.78  1. 


1.93  2.9<>  1.83 

.31  2.79  .22 

l.AO  2.es  1.81 

.90  1.39  .27 

1.60  1.80  1.76 

1.8%  2.86  .46 


.64 

.30  i,kO  1.62 
2.83  6.03  3 

2.95  3.30  3.36 
.37  3.38  1.96 
.07  3.14  2 

.60  2.16 

2.83  3.62  3.90 

.23  .31 


.66  3.33  1.86 


1.82  1.37  .91 


.26  .69 

1.17 


2.70 
2.31 


2.68 
3.73 
1.97  1.16 


.07  2.08  1.11 


.01   1.00  1.60 


3.80 
.22 
2.93 


.*4  1.66  1.83 


.26 

.33 


.26 
.  16 


22     23  24 


25     26  27 


28     29  30 


.05 
.18 
.06 


.06     .06  1.20 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORN 

CONTINUED   FESKUABY  1; 


StotioD 

Total 

Day  of  month 

I 

1 

2 

3 

1 

4 

1 

6 

7 

1 

9 

1 

10 

1 

11 

1    '\A     1  IR 

I  I 

16     17  j 

18 

19  j  20  j  21 

22  j  23  j  24 

25  j  26  j  27 

28  1  29  1  30  1  S 

HENDOTA  DAM 

.54 

.11 

.14 

.22 

.03 

.19 

.11 

,02 

.13 

.15  I 

MERCED  FIRE  STA  2 

2«40 

.68 

.20 

.06 

.52 

.06 

.29 

.05 

.49 

.22 

.05 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

2.06 

.48 

.17 

.50 

.55 

.14 

MEYERS   INSPECTION  STA 

9.75 

.54 

.66 

T 

.42 

.26 

.67 

4.09 

2.14 

.39 

T 

.02 

.52 

T 

M IDDLETOWN 

i/ZA  .00 

1.09 

2.02 

.06 

.53 

1.01 

* 

* 

7.12 

1.79 

.46 

.05 

MIODLEWATER 

1,18 

.32 

.09 

.01 

.01 

.11 

.12 

•  06 

MILL  CREEK  2 

3.2C 

1.01 

.64 

.72 

.01 

.01 

.  16 

*65 

MINERAL 

11.35 

.70 

1.90 

T 

.30 

,45 

T 

1.52 

4.23 

.90 

.54 

.05 

.35 

.36 

.03 

T 

T 

MIRANDA  SPEN6LER  RCH 

15.07 

1.60 

.02 

1,23 

.07 

.58 

.66 

3.22 

4.30 

1,76 

,76 

.11 

.32 

.01  .01 

.38 

Ml TCHELL  CAVERNS 

.73 

.22 

T 

,12 

T 

T 

.39 

MODESTO 

.64 

.06 

.69 

.10 

.52 

,14 

.02 

MOJAVE 

.37 

.09 

.16 

,01 

.15 

.06 

39 

MONO  LAKE 

2.92 

.91 

.46 

.10 

.75 

.53 

T 

MONTEREY 

*.53 

.76 

.17 

.98 

.  10 

,57 

.51 

.14 

.03 

.  24 

.29 

MONT ICELLO  DAM 

.39 

1.03 

.26 

.56 

.02 

1  .80 

.73 

,36 

T 

.05 

MOORPARK    I  SSE 

2.62 

1  .43 

.03 

.03 

.19 

,20 

.74 

MORGAN  HILL  2  E 

5.2] 

.16 

1  .59 

.12 

.09 

.70 

.44 

.33 

.75 

.64 

.03 

.01 

.03 

.11 

MORONCO  VALLEY 

1.16 

.29 

.12 

.13 

.19 

,45 

MOffRO  BAT   FIRE  OEP T 

5.13 

1.49 

.07 

.33 

.01 

T 

.18 

.39 

.12 

.43 

.05 

,06 

1,35 

MORRO  BAY  3  N 

6.05 

2.43 

.43 

.13 

.39 

.17 

.31 

.09 

1.60 

,60 

MOUNTAIN  PASS 

1.27 

.37 

,22 

.04 

.03 

.61 

MOUNT  BALDY  FC  85G 

3*16 

1.15 

.06 

.75 

,20 

.18 

.02 

MOUNT  OANAMER 

9.98 

.09 

.94 

.23 

.36 

.  14 

.09 

4.19 

2.19 

1,22 

.02 

.35 

,16 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

5.75 

.18 

.90 

.05 

.26 

.72 

.95 

1.05 

1  .06 

.42 

.06 

.11 

MOU NT  HA M I L  TON 

6.43 

.89 

.11 

.05 

1.01 

T 

1.31 

1.50 

.60 

.02 

.66 

.06 

MOUNT  HEBRON  11  ESE 

2.31 

.51 

1.16 

.56 

.08 

MOUNT  HEBRON  RS 

3.67 

.17 

.45 

T 

T 

• 

1.02 

.95 

.99 

.06 

,03 

T 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

13.73 

2.55 

.60 

.16 

1  .40 

.76 

T 

2,10 

2.64 

2,57 

,32 

,10 

.15 

.16 

rlJi^I? 

7.60 

2.74 

.01 

.75 

.41 

.15 

.26 

1.63 

1.01 

,46 

.05 

,07 

,01 

.01 

.03 

MT  WILSON  FC  3380 

3.28 

.04 

.91 

.01 

.08 

,93 

,11 

T 

.09 

1.11 

5.62 

.32 

.33 

.17 

.26 

1.67 

.44 

1.15 

.27 

.64 

.02 

.26 

.06 

NACIMIENTO  DAM 

3.  86 

1.44 

•  10 

.16 

.09 

.48 

.14 

.44 

,27 

.72 

NAPA 

4.91 

.25 

.36 

.39 

.96 

.10 

1.64 

.66 

.37 

.02 

.10 

•  02 

NAPA  STATE  HOSP ITAL 

4.61 

• 

.70 

•  41 

• 

1.06 

.38 

1.42 

.17 

.38 

.02 

.05 

NEEDLES  FAA  AP 

T 

.17 

,07 

.40 

NEENACM 

2.08 

.02 

.14 

.21 

.02 

.54 

.27 

•  46 

T 

.42 

NEVADA  CITY 

12.58 

.15 

1.63 

.40 

.74 

.  14 

.46 

5.96 

1.58 

.96 

•  05 

.03 

.17 

•  29 

T 

NEWARK 

3.41 

.31 

.46 

.12 

.06 

.67 

• 

• 

•  66 

.37 

,44 

.11 

.06 

•  19 

T 

NEWBURY  Park  k  sw 

3.12 

1.23 

.40 

.02 

.30 

.20 

.16 

.56 

NEWHALL  SOLCDAD  FC   32  C 

I  .88 

.22 

.67 

.02 

.10 

.13 

.05 

.  17 

.52 

NEWMAN  2  NW 

2.91 

1.21 

.18 

.56 

.12 

.25 

.10 

.40 

.07 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

2.34 

.14 

1.01 

T 

T 

.02 

.05 

.22 

.07 

T 

.  12 

.71 

NICOLAUS 

2.47 

.  12 

.37 

.29 

.47 

T 

.04 

.48 

.15 

.50 

.05 

T 

•  20 

.20 

N I POnO  2  NW 

6.39 

3.24 

.06 

.24 

.15 

.03 

.37 

.78 

.04 

.04 

1.42 

PIORTH  FOffK  RS 

7.T3 

2.29 

.13 

.07 

.22 

T 

.05 

2.95 

1.40 

T 

.04 

.28 

T 

.30 

NORTH  HOLLYWOOD 

1.78 

.18 

.52 

.01 

.17 

.09 

.06 

.10 

.65 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

2.47 

.49 

.09 

.49 

.07 

.22 

.49 

.49 

.02 

.04 

.07 

OAK  KNOLL  RS 

6*78 

.26 

.84 

•  36 

.14 

1.31 

1.55 

.70 

1,39 

.18 

.05 

OAKLAND  W6  AP  R 

2.99 

.81 

T 

.20 

.16 

.67 

.06 

.51 

.36 

.07 

T 

,02 

.13 

OARV 1 LLE  1  WNW 

9.92 

1.63 

.51 

.27 

.30 

•  94 

.07 

.13 

4.55 

1.09 

.39 

.03 

.05 

OCCIDENTAL 

12.68 

.98 

.67 

.05 

.96 

U92 

.09 

.42 

6.08 

.58 

.60 

.08 

.05 

.17 

.04 

OCEANS  IDE  PENDLETON 

2.13 

.04 

.77 

T 

T 

T 

.20 

.21 

T 

T 

.13 

.78 

.22 

•  03 

.19 

OJAI 

4.02 

1.23 

1.02 

.05 

.25 

.03 

.13 

.32 

.99 

2.42 

1.30 

.03 

.44 

.65 

ONO 

9.45 

.66 

1.06 

.09 

1.52 

1.03 

.06 

.96 

2.63 

.91 

.42 

.08 

.03 

ORANGE  COVE 

3.00 

1.10 

•  01 

.39 

.78 

.02 

.37 

.33 

OftICK  PRAIRIE  CR  PARK 

12.16 

1.14 

1^15 

.68 

.80 

1.04 

2.83 

1.09 

.34 

•  03 

•  40 

.96 

CRICK  10  SE 

16.80 

.40 

I.IO 

1.10 

1.15 

3.50 

3.90 

3.90 

.05 

.06 

.78  .23 

1.03 

OH  1 NBA  BOVNAN 

1.35 

.04 

.37 

.01 

1.13 

.03 

.30 

1.61 

.49 

.38 

.06 

.26 

ONLANO 

3.41 

.54 

1.05 

.03 

.93 

.42 

.03 

.36 

.43 

.07 

•  12 

.03 

ORLEANS 

12.57 

.86 

.60 

•  63 

•  13 

.33 

.60 

2.70 

2.68 

2.94 

•  27 

.13 

.43  .09 

.62 

OKOV I LLE  1  WSW 

4.46 

.63 

.50 

•  11 

.32 

.74 

.70 

.89 

.U 

•  34 

.04 

.12 

OROTILLE  7  SE 

4.40 

.15 

.60 

.30 

.70 

1.10 

.85 

•  20 

•  35 

.15 

ONOVILLE  BRIDGE 

4.85 

.17 

1.09 

.45 

.77 

.03 

.46 

1.22 

.14 

.39 

.05 

.12 

OXNARO 

3.37 

2.18 

.01 

T 

T 

.49 

T 

•  68 

•  05 

OZENA 

1.83 

.56 

.10 

•  02 

.06 

.05 

.27 

.30 

.10 

.17 

.20 

13.46 

T 

1.54 

.46 

•  20 

.14 

.05 

4.33 

3.87 

1.92 

T 

.46 

.41 

PACOIMA  DAM  PC  33  AE 

2.52 

.34 

.85 

T 

.26 

.32 

.07 

.10 

.98 

PAICINES  OHRWALL  RCH 

6.61 

.05 

2.36 

•  11 

.07 

•  33 

•  20 

1.99 

.96 

.25 

.12 

•  17 

PALNDALE 

1.45 

.10 

•  04 

T 

.09 

.04 

.07 

.11 

PALHOALE  PAA  AP 

1.44 

T 

.01 

•  03 

T 

.02 

.01 

.14 

.48 

•  75 

PA  LH  S  PR I N6S 

.71 

.19 

T 

T 

.13 

T 

•  39 

PALO  ALTO  CI TT  HALL 

3.06 

.34 

•  49 

.14 

.04 

•  49 

.03 

.44 

.91 

.42 

.09 

.04 

.03 

PALOMA 

6.61 

1.74 

•  11 

.16 

.01 

.90 

.07 

•  40 

1.24 

1.00 

.01 

.49 

.05 

.17 

•  70 

PALOHAR  NTH  OBST  R 

5.Z3 

1.45 

•  12 

.54 

•  13 

.50 

.03 

.42 

PALOS  VERDES  EST  PC  43D 

2.61 

1^12 

.20 

.27 

•  94 

2.14 

.69 

.02 

.11 

•  32 

•  15 

.07 

•  26 

.09 

•  03 

.03 

.02 

.35 

ARAP 

9.69 

.36 

1.17 

T 

.59 

.92 

.10 

1.37 

3^57 

.26 

.97 

.02 

.29 

.02 

T  .09 

PARKER  RESERVOIR 

•  4« 

.01 

.07 

.01 

T 

.37 

PANKPICL* 

3.49 

T 

1.65 

T 

.25 

T 

•  10 

T 

•  90 

.27 

.03 

.07 

PASADENA 

2.25 

.11 

.05 

.02 

.13 

•  30 

.14 

.10 

.52 

PASKENTA  RS 

5.00 

.6* 

.76 

•  30 

.52 

.50 

.03 

.46 

1.37 

.42 

•  06 

PASO  NOBLES 

4.20 

1.63 

.12 

.16 

.01 

•  03 

.05 

.60 

.08 

•  46 

•  01 

T 

.22 

.63 

3.  12 

1.24 

.10 

T 

.06 

.28 

•  32 

.16 

T 

.01 

•  07 

PATTIMAT 

1.34 

.25 

•  05 

T 

.10 

.12 

.24 

.17 

PATMCS  CREEK 

7.32 

.06 

1.29 

.07 

.09 

•  42 

.07 

1.03 

1.66 

•  17 

.34 

,55 

.03 

T 

PETALDNA  FIRE  STA  2 

4.76 

.05 

•  06 

.33 

T 

1.05 

.03 

.31 

1.39 

•  21 

.33 

.04 

•  16 

p^lP^K  RANCH 

4.T3 

•  32 

2.50 

1.13 

.65 

•  13 

PIEPRA 

3.3« 

1.49 

.01 

.01 

.42 

.90 

•  09 

.24 

.24 

PIEDRA  BLANCA  GUARD  STA 

2.81 

1.61 

.07 

.16 

.06 

.09 

•  03 

.42 

PINE  CANTON  P$  FC321E 

2.08 

.30 

.10 

.03 

.01 

.10 

.30 

.01 

.39 

.11 

•  65 

3*62 

•  TT 

.16 

.26 

•  29 

.10 

.26 

.53 

.99 

•  11 

.12 

.43 

2.69 

1.24 

.04 

.52 

.07 

.82 

6.36 

2.16 

•  05 

•  37 

.01 

.22 

.40 

.52 

•  57 

•  07 

.02 

•  54 

1.43 

PIT  RIVER  PH  » 

16*14 

3.33 

.06 

.76 

.59 

1.26 

.02 

3.07 

3.84 

2.26 

.61 

.19 

•  15 

PITTS  RANCH 

8.33 

1.08 

.94 

•  16 

.22 

•  57 

.16 

2.56 

1.96 

.44 

.06 

•  10 

PL ACCRV I LL  E 

8.80 

.09 

1.27 

.21 

.40 

.10 

2.98 

2.24 

.03 

.20 

.03 

•  10 

.26 

•  01 

PLACERVI LLE  1F6 

8.20 

.13 

1.02 

.23 

•  41 

• 

• 

3.42 

1.66 

.85 

.06 

•  20 

.20 

PLTNOtfTH 

4.S2 

1.00 

•  15 

.40 

1.79 

•  60 

.41 

•  41 

•  10 

POINT  ARENA 

7«*9 

1.04 

.55 

•  10 

•  25 

1.05 

1.00 

2.40 

.09 

.93 

•  01 

.24 

•  14 

.01 

POINT  ARttOeUjO  «B  R 

2.60 

1.12 

T 

•  04 

•  02 

.02 

.01 

•  36 

•  09 

.40 

.06 

T 

•  58 

.10 

POINT  ARfiVELLO  LICHT  STA 

4.30 

3.42 

•«5 

.07 

.17 

.02 

.21 

.43 

.13 

PT  P ICDRAS  BLANCAS 

6.25 

2.74 

.35 

.37 

.90 

.14 

•  49 

.25 

.90 

.43 

2«95 

•  15 

1.03 

.01 

.12 

.55 

.19 

.04 

•  01 

.13 

.72 

PORT  aaCAGO  NAVAL  DEPOT 

.16 

.72 

T 

.20 

,90 

.07 

.55 

.09 

.49 

T 

.06 

PORTCRVlLLE 

2.64 

•  72 

•  03 

•  36 

•  49 

.06 

.40 

.48 

4,35 

.40 

.31 

•  12 

•  05 

.93 

30 

10.26 

3.23 

T 

•  67 

T 

2.90 

1^70 

.63 

1.25 

.30 

POTTER  VALLEY  PH 

)3.0B 

1.04 

•  39 

•  55 

.04 

.90 

.06 

2.55 

3.09 

1.73 

•  79 

.04 

•  30 

POVAT  VALLCT 

2.12 

•  02 

•  20 

.30 

.07 

.19 

.54 

PRIEST  VALLEY 

4.97 

1.70 

.12 

•  20 

.50 

.05 

•  40 

•  94 

•  59 

•  16 

•  03 

T 

.49 

•OINCY  RS 

9.08 

•  10 

1.60 

.29 

•  35 

.02 

.05 

3^22 

1.44 

•  47 

.10 

•  91 

•  07 

RAMOMA  SPA0L»1N6 

3.26 

T 

.97 

T 

•  07 

.90 

.61 

T 

•  17 

.04 

,04 

.70 

RAHCMITA 

3.20 

.71 

•  96 

.31 

.34 

.80 

RANDSBUR6 

1.30 

.33 

.14 

.16 

•  04 

.09 

T 

.10 

.40 

RATMONO  miPrtE  RANCH 

6.10 

2.20 

.04 

•  09 

•  14 

•  00 

1.06 

1.30 

•  12 

.11 

DAILY  PRECIPITATION 

CALTFOSNIA 


Ltinued  FEeauAPY  i960 


Station 

Total 

Day  of  month 

2  1 

3 

5  I 

g 

7 

s  1 

g 

10  j 

11  1 

12 

13  1  14  15 

16  1  17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26 

27 

28 

29  30 

31 

D  6LUFF  HB  AP 

4.27 

1 .40 

T 

.63 

.26 

.03 

.02 

1.2s 

-19 

.12 

,22 

.  1 1 

T 

.01 

10.16 

2.60 

,10 

1.61 

1.30 

.02 

1.83 

1-85 

•  50 

,23 

.10 

OLANOS 

2.13 

.66 

T 

.01 

•  33 

.  38 

T 

.02 

.71 

lOWOOD  CITY 

4.57 

1-22 

.10 

.17 

.85 

T 

T 

1.13 

.49 

.53 

.08 

T 

PRESA 

3.54 

.50 

.12 

.84 

,55 

.88 

.29 

,23 

•  01 

•  12 

4.14 

.  52 

.  32 

.07 

.  34 

.96 

.27 

.95 

,33 

,30 

T 

•  01 

.05 

3.37 

,64 

.27 

.67 

.02 

,40 

,72 

,61 

.02 

.02 

VERSIDE  FIRE   STA  3 

2.05 

,02 

.59 

T 

.03 

.28 

,37 

■  12 

•  64 

VERSIDE  CITRUS  E   S  R 

1.91 

.53 

.31 

.39 

•  66 

CKLl  N 

4.09 

.02 

.75 

.11 

.60 

.05 

1.05 

.92 

.  35 

.02 

•  02 

MOUNTAIN 

13.21 

.  65 

2.17 

1.25 

.62 

.27 

1.82 

3.83 

.87 

.69 

,26 

.75 

.03 

CRAMENTO  WB  AP  R 

3.34 

,97 

.21 

.06 

.47 

.22 

.92 

.44 

.01 

T 

.02 

T 

CRAMENTO  WB  CITY  R 

2.91 

,73 

,01 

.15 

.07 

.47 

,20 

,86 

.39 

T 

T 

.03 

T 

INT  HELENA 

n.51 

1.76 

,12 

.66 

1.36 

.04 

1.70 

4,30 

1.19 

.27 

.04 

•  07 

INT  JOHN 

3.19 

.40 

1.03 

.03 

.49 

.46 

T 

.12 

.40 

.02 

.13 

.09 

INT  MARYS  COLLEGE 

6.05 

1.  27 

.35 

1  .00 

.06 

2.35 

.30 

.33 

•  17 

3.49 

.60 

.03 

.18 

.70 

-05 

.33 

.29 

,39 

.27 

*02 

*01 

,05 

*17 

LINAS  FAA  AP 

3.21 

.75 

.17 

.69 

,47 

.39 

■  22 

.26 

T  .02 

.01 

,19 

.0* 

LINAS  DAM 

5.33 

T 

2.38 

.01 

.13 

.15 

.02 

.80 

.  36 

.01 

.05 

,03 

1.35 

LSIPUEDES  GAG  I NG  STA 

3. 84 

1.66 

.31 

.06 

.01 

.37 

.17 

.53 

.13 

,33 

.23 

LT  SPR I NGS  PH 

11.19 

1.12 

1  .24 

.20 

.  16 

.66 

.  1 1 

.40 

3.90 

2.21 

.63 

.02 

T 

.47 

.05 

LYER  RS 

12.34 

,61 

1.42 

.05 

.80 

.4* 

.02 

2.07 

2.31 

3,07 

.77 

T 

.28 

T  .46 

.02 

>N  ANDREAS  2  S 

6.93 

1.5* 

.10 

.65 

.76 

2.27 

•  99 

.07 

,12 

•  41 

<N  ANTONIO  CN  MOUTH 

3.46 

.03 

1.16 

.02 

.05 

1  ^02 

•  21 

•  06 

•  04 

.08 

.79 

N  ANT ON 1 0  M I SS I  ON 

5.85 

2.46 

.01 

•  5* 

.24 

.02 

•  84 

•  41 

.41 

.01 

T 

,  33 

.36 

N  ARDO 

2.73 

03 

1  11 

•  02 

,13 

.13 

,16 

•  30 

.23 

•  01 

.06 

.55 

H  BERNARDINO  CO  HOSP 

2.91 

.97 

T 

.25 

,46 

.41 

.11 

T 

.10 

.39 

M  CLEMENTE  DAM 

6.64 

.21 

2.07 

•  09 

.05 

,43 

.  26 

T 

1  ,38 

.81 

.33 

.02 

.  32 

•  02 

.10 

.55 

NOBERG  PTL  STA  FC130B 

.76 

.01 

,02 

.29 

•  4* 

N06ERG  WB  //n 

.B8 

.19 

T 

.01 

.04 

.05 

.04 

•  08 

.09 

,19 

.  19 

D I  EGO  WB  AP  fl 

1.45 

.  67 

.03 

T 

.01 

T 

.08 

.03 

.21 

T 

T 

.17 

.25 

N  DIMAS  FIRE  WDN  FC  9  5 

2.63 

i.oe 

.66 

.26 

T 

T 

.63 

N  EMIGOIO  RANCH 

.66 

.04 

.01 

.01 

.07 

.02 

.18 

.33 

H  FERNANDO 

2.S& 

,26 

1  .05 

.02 

.61 

.10 

.  10 

,70 

F   RICHMOND  SUNSET  R 

3.25 

.62 

.27 

.26 

.84 

.15 

.94 

.13 

.02 

N  FRANCISCO  WB  AP  R 

4.38 

1.06 

T 

.15 

.  16 

.55 

.06 

1.30 

.74 

.17 

T 

T 

•  19 

H  FRANCISCO  FOB  R 

3.57 

.56 

.23 

.31 

.97 

.09 

.88 

.34 

,10 

*09 

N  GABRIEL  CANYON  PH 

3.36 

.28 

1  .06 

T 

.25 

.63 

.  24 

T 

•  26 

•  ** 

N  GABRIEL  0AM  FCA25BE 

3.88 

.16 

1  .37 

T 

.35 

.82 

,  12 

T 

.  1* 

,92 

N  GABRIEL  FIRE  OEPT 

2.12 

.10 

.86 

.01 

.  1 1 

.35 

.  13 

.07 

.*9 

N  GREGORIO  3  SE 

4.28 

1.29 

.20 

.02 

.97 

.02 

1.11 

.13 

.47 

T 

.06 

*02 

.01 

.02 

N  JACINTO 

1.90 

.05 

.49 

.07 

.17 

.21 

.04 

.40 

.*7 

N  JOSE  R 

3.27 

,96 

.06 

.17 

.69 

T 

.47 

.45 

.27 

.18 

T 

N  LUIS  OBISPO  POLY 

6.85 

.02 

3.53 

.05 

.23 

.  16 

.05 

.31 

.57 

.09 

•  15 

.0* 

1.43 

N  MARCOS  RANCH 

2.93 

1.09 

.12 

.03 

.39 

.47 

.04 

•05 

.74 

4.22 

.96 

,01 

1  .67 

.26 

1.20 

•  06 

T 

H  PEDRO 

3.31 

.20 

1.36 

.02 

.02 

.08 

.40 

.10 

•  17 

.96 

N  RAFAEL 

8.54 

1,58 

.70 

.01 

2.12 

.  14 

,35 

2.53 

.44 

.32 

.15 

NTA  ANA  FIRE  STA 

3.13 

.14 

1.47 

.  10 

.36 

.20 

•  15 

.71 

MTA  ANA    RIVER    PH  1 

4.92 

1,03 

1  .29 

.97 

,04 

■  16 

.03 

T 

1.36 

'ITA  ANITA  FERN  FC  432 

4.44 

.25 

1,63 

.01 

.  36 

1  .16 

.11 

.17 

.75 

STA  BARBARA 

3.39 

1,39 

,39 

.08 

.01 

.20 

.05 

.29 

T 

•  30 

,66 

NTA  BARBARA  FAA  AP 

3.67 

2.02 

•  11 

.02 

,27 

.03 

.29 

•  01 

.59 

,33 

NTA  BARBARA  TV  PEAK 

5.3« 

1.98 

.34 

.29 

.06 

,42 

.42 

.49 

•  21 

.05 

.*1 

.71 

MA  CLARA  UNIVERSITY 

2.55 

.71 

.18 

.50 

T 

.41 

.25 

.43 

.07 

NTA  CRUZ 

7,03 

2.  29 

.01 

.  66 

.03 

1  .42 

•  12 

.03 

1.05 

.53 

,62 

■  16 

.01 

.05 

•  03 

2.08 

.95 

T 

.55 

,14 

T 

-44 

MARGARITA  2  5W 

10.16 

4.45 

.32 

.35 

.05 

.11 

1.42 

.31 

,85 

.15 

.02 

.67 

1.46 

MA  MARGARITA  BOOSTER 

10*24 

.03 

4.8* 

.10 

.28 

.16 

.01 

.04 

1.62 

,86 

.16 

.1* 

.  12 

1.66 

NTA  MARIA  WB  AP  R 

A. 01 

1  ,66 

.16 

.  16 

T 

,32 

.23 

,41 

•  10 

.21 

NTA  MONICA 

2.98 

*  36 

1  •  16 

T 

,10 

•  *2 

•  9* 

\TA  MONICA  P I ER 

2.01 

.42 

1.20 

,09 

.13 

•  03 

.10 

PAULA 

2.80 

1.69 

.02 

.24 

.11 

.74 

NTA  ROSA 

6.46 

.  54 

,70 

.02 

1  .26 

1.06 

.07 

.06 

4,00 

.32 

.26 

,09 

•  05 

•  01 

•^T  1  AGO  DAM 

1.37 

.59 

.22 

.91 

JGUS  POWER  PLANT  1 

2,27 

,74 

.03 

,01 

.49 

.09 

■  25 

•  66 

'TERS  BAR  RS 

10.95 

.29 

1.45 

,49 

.39 

T 

2.35 

2,10 

3.06 

.3* 

,26  .01 

.21 

T 

:t  ia 

10.78 

.93 

•  74 

.44 

.62 

.60 

2.04 

2,05 

1  .38 

.76 

.02 

.53     .01  .01 

T  .32 

-06 

•  01 

ARSVILLE  LAKE 

7,26 

.50 

.80 

,18 

.06 

1.19 

.12 

1.45 

1.20 

1.30 

.  32 

.1* 

T 

''ULVEOA  DAM 

1.74 

.65 

T 

.19 

.10 

.60 

ASTA  DAM 

11.99 

1.92 

1  .56 

.10 

1.46 

1,17 

.05 

1.08 

3.16 

.78 

.62 

.0* 

.01 

ELL  ABS  PLANT 

2.98 

1.35 

.55 

.23 

.65 

iLTER  COVE 

9.38 

.57 

.08 

.64 

T 

.35 

1.07 

2.72 

1.52 

.34 

.94 

.09 

.36 

.*6 

INGLE 

7.60 

,12 

1.06 

.26 

•  *9 

.06 

3.12 

1.39 

.90 

.09 

.19 

.12 

INGLETOWN  2  E 

10.20 

•  60 

1  .70 

.40 

.40 

.20 

1.70 

2.65 

.30 

1.05 

.03 

.60 

.25 

.  10 

:»RA  CITY 

18.02 

■  36 

2  .55 

T 

•  60 

.55 

,15 

1  ,02 

6,90 

4.30 

62 

02 

04 

.55 

.16 

T 

^RRAVlLLE  RS 

7.47 

.05 

1.01 

.06 

.16 

,33 

4.10 

1,21 

.16 

.03 

.16 

.16 

3NAL  HILL   FC  *15 

2.96 

.20 

1.15 

.06 

,26 

.25 

.86 

»GGS  SPGS  LAS  LOMAS 

17.66 

1.60 

1,*6 

1.60 

*50 

.85 

,80 

7.85 

1,60 

.95 

.18 

.20 

.07 

3UGHH0USE  6  SE 

3.36 

.94 

.10 

.64 

.96 

,3* 

.31 

.05 

3W  CREEK  UPPER 

1.77 

*  30 

T 

,26 

42 

.05 

,  12 

.60 

3w  LAB  CEN  SIERRA  //R 

14.60 

.  15 

1.99 

.91 

.49 

.  14 

,55 

• 

7,42 

1.9* 

.11 

.10 

*45 

,52 

.02 

T 

,01 

-EDAD 

2.94 

•  10 

,56 

.05 

.09 

.24 

.23 

.36 

.36 

.03 

.16 

.56 

HESBAR   1  W 

13.87 

,♦3 

1.20 

1*27 

.43 

3,25 

2.48 

2.92 

.65 

.5* 

.05  .65 

«IS  3  NE 

2.77 

1.42 

.07 

.32 

.19 

T 

•  77 

*  I S  3  NH 

3.00 

1  .57 

.02 

.45 

16 

,10 

10MA 

6.46 

1.02 

.40 

1.20 

.05 

,73 

1.98 

.47 

•  *3 

T 

.18 

iORA 

6.70 

.02 

1.95 

.13 

,42 

.22 

1.82 

1.80 

1.59 

.06 

.08 

.56 

•  03 

ENTRANCE  TOSEMITE  MP 

10.46 

2.32 

1.36 

•  16 

.07 

•  37 

.01 

.01 

1.96 

2.27 

1.23 

.02 

.43 

T 

T 

•  25 

^ORA  PAC  FC  356  C 

2.79 

,10 

1.12 

.00 

.58 

•  21 

.  10 

•  60 

'INGVILLE  7  ENE 

6.69 

2*94 

2  47 

1  *7 

23 

.90 

.19 

Jaw  valley  lodge 

11.61 

T 

1*50 

.51 

.26 

.50 

.26 

4.08 

2.65 

lIo7 

T 

T  T 

•  22 

.52 

T 

T 

JIRREL   INN  2 

4.64 

1*3* 

•  03 

.03 

1*14 

,61 

.05 

•  17 

.02 

•  1> 

1,12 

WDISH  +  MICKEY  ST  PK 

21.03 

.84 

1.35 

•  13 

.5* 

.77 

3.64 

6.*6 

2.82 

1.58 

•  31 

.56 

*03 

tNISLAUS  PH 

9.45 

.89 

.43 

•  10 

.10 

.53 

.20 

.03 

3.*5 

2.29 

.8* 

•  57 

•02 

I  RLING  C I TY  RS 

16.54 

1.00 

2.05 

I  17 

97 

98 

•  10 

3CKT0N  FAA  AP 

3.05 

1,27 

.13 

T 

.65 

,07 

,58 

,32 

Io3 

T 

KKTON  fire  STA  4 

2.95 

.  16 

.9* 

•  03 

.13 

,6* 

.01 

.32 

.40 

.32 

T 

T 

T 

3CKT0N  MOWRY  BRIDGE 

2.27 

.75 

.01 

•  12 

.58 

.3* 

,33 

.10 

.03 

.01 

5NYF0RD  COOLEY  RANCH 

16.6* 

.90 

2,25 

.11 

.75 

,77 

1.28 

6.3* 

3.67 

.37 

.06 

.12 

JNYFQRO  RS 

5.07 

.33 

.8* 

60 

1  30 

1  02 

03 

01 

>Nr  GORGE  RESERVOIR 

4.34 

1.06 

.05 

•  92 

.02 

.47 

.02 

•  98 

.78 

.33 

•  01 

•  02 

'AWBERRY  VALLEY 

21.56 

3.25 

•  86 

T 

1*26 

5^52 

7.38 

2.01 

.73 

•  12 

•  *0 

•05 

:T  RANCH 

5.75 

1.78 

.80 

•  20 

.11 

.5* 

.34 

•  60 

•03 

.52 

•  61 

<LAND 

2.16 

,33 

.26 

.02 

.4* 

.02 

•  12 

.20 

•  77 

iANA  KNOLLS 

1.28 

02 

29 

,83 

jANVlLLE 

4.56 

.02 

1.22 

.04 

.02 

.*6 

2^22 

.35 

.02 

•  06 

•  11 

TTER  HILL  RS 

.15 

.62 

.19 

•  4* 

.05 

1.66 

.9* 

.61 

•  03 

•  19 

•  13 

)LE  MOUNTAIN 

2.00 

,21 

.46 

.09 

T 

.22 

.11 

.02 

•  05 

.12 

•  71 

iOE 

9.61 

1.5* 

.40 

33 

01 

01 

•  45 

•  11 

UCHAP I 

4,46 

.76 

•  29 

•  49 

1,00 

.51 

.02 

•  2* 

,32 

.13 

.70 

JON  RANCHC 

2.61 

,05 

•  26 

■  06 

.07 

.23 

.70 

.19 

•  10 

,66 

.05 

.40 

:«MAL  FAA  AP 

.32 

T 

.02 

-03 

.27 

)USAND  OAKS 

2,40 

.61 

.69 

.03 

.10 

.1* 

.13 

•  70 

»EE  RIV  EDISON  PH  2 

5,54 

.*! 

1.90 

.01 

.03 

.80 

.67 

.87 

.01 

•  IB 

.** 

.22 

iER  CREEK  PH 

13,53 

.87 

,69 

.22 

.14 

.71 

.1* 

.27 

6.10 

2.65 

1.02 

.71 

.02 

.04 

'AN6A  PATROL  STA  FC  6 

3,58 

.69 

1,14 

.10 

.30 

.16 

.13 

1.02 

(RANCe 

2.56 

.20 

,87 

.02 

•  02 

.20 

.23 

T 

T 

.12 

.92 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  month 

1  1 

2  1 

3 

4   1    5   1  6 

7 

 L 

8 

 L 

9 

10 

— __L 

11  12 

13     14  15 

.  .  1  1  

■TRACT  CARBONA 

1*84 

.22 

.08 

.06 

•  61 

.11 

.  14 

.29 

.  29 

TRACY  PUMPING  PLANT 

2.39 

.70 

.14 

.02 

.  26 

.30 

.17 

.07 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

10.72 

.  75 

4.62 

2.12 

.29 

T 

TROftA 

1  ,05 

T 

T 

.43 

.01 

TRUCKEE  RS 

6*09 

'72 

.30 

.07 

.12 

2.32 

1  .47 

T 

TULEFIELO 

1.26 

.14 

.04 

1.03 

.77 

.05 

.25 

.07 

TULELAKE  //" 

2.11 

.05 

T 

.65 

.06 

TURtOCK 

2.38 

.10 

•  25 

T 

.11 

TURMTABLE  CREEK 

12  .  76 

1.21 

5  '10 

.0 

1.65 

1.16 

.10 

1  20 

3.61 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

3.07 

1  63 

•  02 

.31 

•  16 

TWENTTNIHE  PALMS 

.20 

T 

.  66 

.05 

.03 

THIN  LAKES 

10.71 

1  *  i* 

.  16 

49 

3 

2.36 

11.53 

.02 

1 1 94 

3.15 

1.71 

*  96 

.10 

UK  I  AH  *  W 

?'o5 

'05 

.39 

.85 

.68 

5  .  34 

2.70 

1  •  37 

.10 

.  19 

UNION  OIL  STEARNS  A8S 

2.77 

.55 

.27 

UCLA 

2.96 

.24 

1.16 

T 

.18 

.21 

.09 

UPLAND  3  N 

3.62 

1  23 

.24 

UPPER  LAKE  7  H 

10.92 

*  in 

.61 

,  2a 

3^13 

2.65 

.74 

.22 

UPPER  LAKE  RS 

.78 

1  .  36 

•  58 

•  36 

.04 

UPPER  MATTOLE 

15.00 

* 

.87 

1.06 

1,37 

.  96 

.21 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

5.63 

.18 

.87 

.07 

.25 

•  98 

.22 

.90 

1.50 

.46 

.02 

.06 

VACAVl LLE 

6.16 

.04 

•  96 

.02 

■  B3 

.24 

.64 

VALLEY  CENTER   3  NE 

3.*3 

.57 

•  50 

.06 

VALTERMO  RS 

•  91 

•  0 

.23 

.07 

VAN  NUYS  CITY  WHSE   FC  15 

1.93 

*  84 

.01 

T 

VENTURA 

3.23 

1  .81 

.02 

.40 

.24 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

.30 

•  05 

•  09 

.01 

VINCENT   FIRE  STA  FC  120 

.86 

_ 

VINTON 

3.06 

.  1 1 

T 

T 

* 

* 

VISALIA 

2.32 

T 

*79 

T 

I24 

.31 

VISTA  1  ¥ 

3.40 

1.38 

T 

.01 

.43 

.37 

VOLCAfWVILLE 

12. IZ 

.43 

.46 

.27 

24 

2.30 

1.33 

.06 

.09 

VOLLMERS 

12.78 

1  ^7 

* 

1.51 

1  .10 

.02 

^  .11 

VOLT A  PH 

7.07 

*  ii 

.32 

2*49 

1  *04 

•  35 

.53 

WALLACE 

3.60 

.65 

WALMAR  SCHOOL 

~ 

.50 

.73 

.18 

.14 

.57 

.  12 

.05 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

4.51 

.17 

1,26 

.73 

.  30 

WALNUT  CREEK  4  E 

4.10 

• 

.14 

.10 

•  27 

.04 

WALNUT  GROVE 

3.22 

.65 

.07 

.71 

.IC 

.56 

WALNUT  PATROL  STA  FC102B 

2.60 

.09 

.  3C 

.19 

WARNER  SPRINGS 

3.63 

1.30 

.52 

•  56 

WASCO 

1.50 

.03 

.19 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

4.83 

•  ' 

'so 

•  21 

.56 

.76 

•  05 

.  12 

WEAVERVILLE  RS 

10.77 

*  '.■i 

.60 

.57 

2.29 

.49 

.01 

WEED  1  S 

6.02 

1  *00 

1  *52 

*  02 

.18 

.30 

.02 

.90 

1  .45 

.40 

.05 

.10 

WESTHAVEN 

1.55 

.56 

.10 

.11 

.03 

.10 

WEST  POINT   3  SW 

9.45 

.06 

36 

4  00 

1.52 

.  76 

WHl SKEYTOWN 

rtZ.Sl 

2.32 

.26 

1.30 

1.01 

* 

.  04 

WHITE  MOUNTAIN  1 

1  .69 

1  00 

T 

.2; 

T 

.14 

T 

WHITE  ROCK 

4.49 

* 

.22 

.72 

.01 

.01 

WHITTIER  FC   106  C 

2.60 

.  17 

1.14 

.07 

.17 

.21 

.03 

WILL lAMS 

2.59 

.37 

.29 

.06 

.34 

.46 

.06 

.70 

.14 

.14 

WILLOWS 

3.29 

.38 

1.02 

•  03 

.53 

.45 

WINTERS 

4.16 

.49 

1.06 

.02 

.33 

.66 

.91 

.42 

.27 

WOFFORO  HEIGHTS 

5.94 

1.64 

1.24 

.41 

.09 

.55 

1.27 

.19 

WOOOFOItDS 

4.93 

.96 

.35 

.12 

.28 

1.98 

.92 

T 

.03 

WOODLAND  1  WNW 

2.77 

.15 

.69 

T 

.20 

.59 

.06 

T 

.62 

•  15 

.26 

WRIGHTS 

8.96 

3.24 

.05 

.46 

1.07 

.02 

2.30 

.68 

.96 

TORBA  LINDA 

2.85 

.13 

1.11 

.01 

.11 

.42 

.30 

YOSEMITE  MP 

7.87 

1.21 

.61 

.28 

.10 

.54 

T 

T 

1.34 

1.77 

.96 

YREKA 

6.75 

.03 

.79 

.29 

.12 

1.20 

1.90 

2.12 

.18 

.09 

16     17     18     19     20     21     22     23     24    25     26     27     28     29  30 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 

Depth  Id  Soil 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DAVIS  AGRICULTURAL  COLLEGE 

4 

Inches  (a) 

MAX 
UIN 

56 
52 

54 
45 

60 
48 

51 
46 

53 
50 

55 
52 

59 
54 

56 
55 

61 
51 

58 
49 

60 
46 

58 
47 

59 
49 

57 
46 

61 
47 

62 
48 

61 
44 

58 
49 

59 
45 

59 
46 

61 
46 

62 
48 

61 
47 

60 
46 

65 
48 

58 
46 

59 
44 

62 
47 

59 
47 

RIVERSIDE 

CITRUS  EXPERIMENT  STATION 

12 

STATION  1 
Inches  (b) 

MAX 
UIN 

50 
49 

50 
48 

50 
46 

50 
46 

50 
47 

51 
48 

50 
48 

SO 
49 

49 
47 

48 
46 

47 
44 

48 
44 

48 
46 

48 
45 

50 
45 

SO 
46 

51 
47 

SO 
48 

SO 
48 

50 
47 

SO 
46 

55 
48 

54 
52 

54 
51 

53 
50 

54 
52 

S3 
52 

52 
51 

52 
50 

18 

STATION  2 
Inches   (c ) 

HAX 
HIN 

49 
49 

49 
49 

49 
48 

48 
48 

48 
48 

48 
48 

48 
48 

50 
48 

SO 
50 

50 
50 

50 
49 

49 
49 

49 
49 

49 
49 

49 
48 

49 
48 

49 
48 

49 
48 

48 
48 

48 
48 

49 
48 

48 
48 

49 
48 

48 
48 

48 
47 

48 
47 

48 
48 

48 
48 

48 
48 

SALINAS 

6 

Inches  (d) 

HAX 
HIN 

55 

57 
50 

51 
50 

52 
48 

54 
48 

60 
51 

59 
56 

58 
54 

55 
51 

55 
50 

56 
47 

55 
48 

57 
49 

55 
48 

55 
49 

59 
48 

57 
47 

S4 
48 

55 
45 

47 

56 

56 
49 

56 
48 

57 
46 

57 
46 

56 
51 

56 
51 

56 
SO 

53 
50 

(a)  SANDY  LOAH  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  ADOLPH  FRESE  SOIL  THERHOGRAPH. 

(b)  RAHONA  SANDY  LOAM  —  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  THE  SUN.     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAHONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,  SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL. 

(d)  SALINAS  SILTY  CLAY  LOAM,   BARE  GROUND  EXPOSED  TO  SUN.     DATA  FROM  TAYLOR  RECORDING  THERMOGRAPH. 
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DAILY  TEMPERATURES  "l.fo^n.a 

FEBRUARY  1960 


Station 

Dar  Oi  Month 

1 
Q 

i 

1 

2 

3 

4 

s 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

UN  RS 

MAX 

53 

51 

40 

50 

45 

50 

46 

50 

39 

39 

49 

50 

54 

49 

so 

4< 

46 

41 

42 

45 

43 

40 

36 

♦7 

45 

39 

42 

45 

45 

.5 

MIN 

30 

22 

22 

20 

29 

26 

27 

21 

22 

24 

13 

24 

21 

27 

23 

14 

14 

19 

13 

15 

14 

8 

7 

6 

26 

20 

16 

10 

1 9 

*0 

|lOERPOINT 

MAX 

55 

55 

55 

52 

59 

65 

58 

58 

54 

52 

54 

59 

57 

54 

59 

60 

60 

52 

58 

63 

61 

66 

62 

65 

65 

60 

60 

59 

61 

56 

.3 

MIN 

♦  1 

39 

40 

40 

43 

45 

50 

50 

45 

38 

38 

35 

38 

37 

38 

32 

35 

33 

34 

39 

38 

37 

43 

44 

39 

42 

31 

30 

31 

38 

.6 

Lpine 

MAX 

6* 

59 

59 

65 

68 

67 

72 

65 

54 

50 

66 

66 

66 

69 

70 

68 

73 

64 

53 

62 

63 

61 

60 

60 

56 

52 

57 

55 

58 

62 

.2 

MIN 

»0 

49 

38 

40 

47 

45 

48 

46 

45 

43 

36 

37 

39 

39 

41 

40 

45 

42 

45 

35 

38 

45 

39 

33 

34 

38 

43 

39 

46 

41 

.TURAS  RS 

MAX 

A6 

44 

41 

37 

45 

54 

48 

50 

43 

41 

40 

50 

48 

50 

52 

52 

47 

46 

37 

42 

36 

40 

43 

41 

46 

43 

41 

43 

40 

44 

.5 

MIN 

36 

26 

26 

23 

29 

29 

34 

36 

32 

28 

20 

25 

23 

26 

26 

16 

15 

24 

17 

6 

9 

13 

15 

11 

19 

25 

11 

9 

17 

21 

.6 

I6WIN  PAC  UNION  COL 

MAX 

53 

51 

47 

46 

53 

57 

54 

53 

47 

60 

50 

57 

54 

60 

59 

60 

58 

57 

64 

61 

59 

50 

55 

58 

51 

60 

50 

51 

49 

53 

.6 

MIN 

** 

32 

38 

39 

45 

48 

51 

40 

40 

36 

39 

36 

44 

43 

40 

42 

43 

37 

31 

41 

39 

40 

40 

39 

32 

33 

33 

35 

31 

39 

0 

ITIOCH  FIBREBOARO  MILLS 

MAX 

68 

62 

60 

63 

65 

65 

63 

61 

62 

61 

61 

MIN 

40 

44 

34 

47 

43 

42 

35 

45 

44 

40 

37 

47 

36 

ITIOCH  PUMP  PLT  3 

MAX 

60 

63 

62 

54 

54 

58 

61 

64 

63 

56 

59 

60 

61 

60 

64 

62 

65 

62 

55 

62 

66 

66 

65 

62 

63 

62 

62 

59 

59 

61 

0 

MIN 

45 

42 

42 

37 

41 

51 

52 

53 

47 

45 

41 

38 

41 

43 

38 

42 

31 

44 

42 

39 

32 

40 

40 

35 

35 

38 

32 

40 

38 

40 

iH  MTN 

MAX 

67 

55 

56 

54 

60 

62 

65 

62 

54 

45 

48 

58 

67 

60 

60 

60 

69 

70 

53 

50 

60 

62 

66 

58 

56 

57 

60 

59 

55 

58 

2 

MIN 

«2 

38 

36 

36 

38 

42 

42 

45 

40 

33 

32 

32 

41 

38 

36 

36 

35 

37 

33 

32 

34 

36 

37 

34 

35 

37 

40 

36 

38 

37 

0 

IBERRT 

MAX 

57 

58 

57 

57 

57 

59 

59 

56 

54 

52 

58 

64 

62 

60 

59 

58 

63 

56 

48 

58 

58 

54 

51 

56 

58 

68 

53 

53 

54 

56 

.9 

MIN 

40 

34 

33 

37 

40 

45 

46 

46 

36 

34 

28 

32 

32 

34 

32 

32 

30 

34 

26 

26 

28 

28 

31 

31 

30 

30 

32 

34 

35 

33 

■URN 

MAX 

62 

55 

58 

48 

58 

58 

65 

57 

54 

52 

54 

60 

61 

58 

60 

63 

62 

64 

56 

60 

62 

61 

62 

60 

59 

61 

56 

56 

59 

58 

6 

MIN 

42 

37 

36 

41 

40 

47 

47 

52 

44 

39 

36 

35 

39 

37 

38 

38 

37 

37 

34 

34 

36 

34 

36 

36 

38 

43 

39 

0 

lALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

62 

60 

65 

58 

59 

61 

63 

65 

64 

63 

59 

69 

68 

63 

66 

64 

60 

62 

60 

61 

66 

62 

60 

63 

60 

59 

61 

60 

58 

62 

1 

MIN 

54 

47 

50 

47 

47 

45 

44 

46 

49 

49 

53 

48 

48 

43 

42 

43 

40 

42 

45 

43 

45 

44 

41 

43 

44 

47 

46 

51 

51 

46 

1 

'ENAL  9  SSE 

MAX 

70 

60 

61 

54 

59 

64 

70 

54 

58 

67 

61 

59 

65 

67 

65 

59 

61 

64 

66 

60 

62 

2 

MIN 

37 

42 

38 

36 

43 

46 

34 

32 

33 

43 

33 

33 

35 

31 

37 

33 

28 

29 

36 

36 

35 

llCKUS  RANCH 

MAX 

52 

53 

47 

59 

65 

68 

75 

61 

52 

47 

62 

60 

65 

58 

65 

68 

62 

59 

46 

58 

66 

66 

53 

52 

59 

58 

59 

52 

50 

57 

8 

MIN 

37 

37 

30 

36 

34 

45 

39 

45 

39 

36 

40 

30 

37 

32 

25 

44 

35 

35 

34 

31 

28 

40 

35 

21 

36 

38 

39 

39 

40 

35 

8 

dCER  9  NNH 

MAX 

66 

68 

66 

57 

62 

56 

69 

65 

70 

67 

54 

66 

65 

65 

63 

65 

69 

65 

65 

59 

63 

67 

59 

55 

55 

60 

63 

62 

61 

63 

0 

MIN 

38 

44 

37 

38 

39 

43 

40 

46 

49 

48 

40 

39 

40 

45 

35 

36 

36 

40 

41 

44 

34 

43 

42 

37 

32 

37 

47 

43 

46 

40 

IKERSFIELD  «B  AP 

MAX 

58 

60 

61 

62 

66 

66 

70 

67 

58 

54 

60 

70 

58 

62 

63 

63 

67 

60 

56 

61 

63 

61 

59 

63 

62 

60 

60 

54 

60 

61 

5 

MIN 

48 

44 

42 

44 

45 

53 

49 

49 

46 

45 

45 

40 

41 

40 

38 

39 

38 

41 

40 

37 

38 

40 

35 

36 

37 

39 

42 

45 

47 

42 

iRRETT  DAM 

MAX 

68 

65 

58 

59 

66 

71 

70 

71 

57 

54 

49 

65 

67 

65 

67 

72 

70 

70 

64 

52 

63 

64 

61 

61 

59 

55 

51 

57 

57 

62 

.3 

MIN 

32 

33 

31 

31 

36 

35 

37 

38 

38 

41 

31 

31 

28 

29 

26 

27 

28 

30 

30 

28 

29 

32 

34 

31 

26 

26 

36 

33 

31 

.8 

iRSTOW 

MAX 

61 

60 

50 

63 

64 

70 

68 

73 

56 

52 

62 

61 

63 

59 

66 

70 

62 

63 

55 

60 

70 

58 

53 

64 

60 

60 

62 

60 

50 

60 

8 

MIN 

36 

41 

30 

32 

34 

39 

37 

47 

41 

41 

31 

35 

35 

37 

27 

36 

27 

36 

35 

28 

28 

35 

31 

26 

34 

43 

43 

41 

40 

35 

3 

aUMONT   PUMPING  PLANT 

MAX 

60 

55 

53 

51 

61 

65 

66 

68 

53 

45 

44 

59 

60 

59 

63 

66 

68 

69 

56 

49 

56 

69 

66 

53 

46 

48 

46 

50 

48 

56 

1 

MIN 

38 

42 

32 

33 

39 

39 

41 

37 

40 

33 

31 

34 

38 

35 

37 

34 

35 

36 

30 

29 

34 

34 

31 

23 

27 

30 

39 

36 

41 

34 

:aumont  1  E 

MAX 

56 

57 

53 

64 

67 

76 

71 

51 

49 

47 

59 

60 

61 

60 

62 

68 

56 

61 

52 

60 

61 

59 

53 

56 

62 

47 

53 

50 

52 

57 

7 

MIN 

35 

42 

33 

38 

38 

40 

44 

39 

36 

36 

30 

36 

32 

33 

36 

32 

40 

31 

31 

2  1 

27 

37 

30 

27 

28 

37 

37 

37 

39 

34 

:N  LOMOND 

MAX 

54 

55 

52 

56 

55 

64 

65 

61 

56 

51 

56 

61 

62 

63 

68 

65 

63 

59 

57 

60 

65 

65 

56 

61 

69 

56 

53' 

52 

57 

58 

6 

MIN 

49 

42 

40 

44 

47 

48 

49 

54 

43 

40 

35 

33 

38 

35 

34 

33 

29 

32 

32 

31 

30 

33 

31 

26 

29 

34 

36 

39 

38 

" 

iRKELEY 

MAX 

59 

58 

57 

59 

58 

63 

62 

60 

55 

58 

61 

60 

60 

62 

62 

66 

64 

64 

59 

65 

60 

64 

63 

61 

56 

56 

55 

56 

61 

59 

9 

MIN 

53 

45 

48 

46 

52 

53 

55 

51 

48 

44 

43 

44 

44 

43 

44 

44 

42 

46 

42 

49 

43 

44 

44 

42 

46 

43 

40 

45 

45 

*^ 

' 

'RRYESSA  LAKE 

MAX 

57 

59 

59 

51 

52 

54 

61 

59 

60 

55 

59 

63 

60 

61 

64 

63 

67 

61 

62 

59 

68 

65 

66 

60 

64 

57 

59 

57 

56 

59 

9 

41 

40 

41 

44 

44 

50 

51 

53 

47 

43 

37 

38 

39 

43 

41 

37 

35 

35 

35 

36 

36 

35 

40 

37 

39 

39 

33 

35 

40 

° 

6  BAR  RS 

MAX 

47 

55 

51 

51 

52 

59 

49 

52 

56 

47 

55 

55 

50 

52 

59 

60 

60 

60 

51 

65 

66 

62 

60 

61 

65 

57 

60 

61 

61 

56 

5 

MIN 

39 

35 

35 

34 

34 

39 

43 

43 

37 

37 

35 

32 

33 

32 

36 

32 

29 

31 

30 

31 

31 

26 

25 

24 

24 

28 

24 

25 

32 

0 

IG  BEAR  LAKE  DAM 

MAX 

42 

36 

38 

46 

51 

47 

52 

47 

36 

29 

32 

45 

44 

41 

50 

45 

50 

37 

32 

36 

49 

39 

33 

39 

44 

32 

33 

34 

36 

40 

5 

MIN 

18 

16 

17 

20 

24 

32 

23 

35 

17 

23 

21 

19 

15 

22 

8 

23 

11 

25 

16 

6 

9 

20 

6 

16 

13 

19 

23 

20 

18 

° 

G  CREEK  PH  1 

MAX 

46 

42 

40 

52 

48 

54 

54 

51 

38 

36 

44 

51 

50 

45 

51 

49 

55 

51 

51 

47 

50 

44 

42 

43 

44 

42 

44 

41 

40 

46 

4 

MIN 

36 

27 

29 

31 

40 

38 

42 

37 

29 

28 

26 

33 

34 

27 

34 

35 

34 

26 

17 

25 

31 

29 

24 

26 

30 

32 

29 

30 

32 

30 

^ 

SHOP  WB  AP 

MAX 

50 

50 

41 

55 

55 

70 

62 

63 

55 

48 

57 

58 

59 

59 

57 

59 

56 

56 

48 

57 

66 

54 

46 

53 

61 

62 

62 

53 

51 

56 

0 

MIN 

25 

26 

20 

19 

25 

25 

32 

34 

29 

26 

28 

20 

23 

23 

18 

22 

12 

16 

31 

26 

23 

26 

25 

17 

24 

41 

22 

23 

34 

24 

SHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

38 

35 

33 

44 

48 

45 

50 

50 

41 

26 

33 

47 

45 

46 

47 

43 

46 

47 

29 

36 

40 

41 

38 

42 

44 

37 

31 

31 

35 

40 

3 

MIN 

23 

14 

14 

20 

31 

28 

34 

30 

15 

16 

11 

20 

21 

14 

12 

21 

21 

19 

9 

9 

21 

12 

4 

14 

26 

24 

16 

20 

16 

1 8 

.UE  CANYON  WB  AP 

MAX 

41 

39 

35 

47 

41 

53 

44 

42 

31 

31 

50 

46 

48 

55 

51 

52 

51 

35 

40 

54 

50 

47 

40 

50 

38 

32 

44 

46 

41 

44 

0 

MIN 

32 

25 

28 

29 

31 

36 

39 

28 

27 

25 

27 

33 

29 

30 

35 

34 

33 

22 

21 

27 

26 

25 

21 

27 

30 

26 

24 

28 

26 

28 

YTHE 

MAX 

70 

72 

69 

71 

72 

75 

75 

80 

73 

70 

68 

70 

69 

67 

71 

75 

73 

69 

67 

66 

69 

65 

62 

58 

63 

64 

67 

64 

67 

69 

0 

MIN 

38 

52 

37 

37 

41 

42 

43 

42 

49 

47 

35 

45 

33 

41 

30 

35 

38 

32 

43 

34 

36 

40 

30 

39 

25 

45 

49 

39 

39 

YTHE  FAA  AP 

MAX 

69 

71 

66 

71 

72 

75 

73 

81 

72 

65 

69 

70 

67 

67 

70 

75 

67 

69 

67 

68 

71 

65 

61 

59 

65 

64 

67 

64 

66 

68 

6 

MIN 

43 

50 

44 

46 

44 

49 

48 

49 

53 

46 

46 

49 

39 

47 

39 

42 

44 

35 

46 

42 

40 

43 

43 

40 

32 

44 

47 

42 

49 

44 

^ 

MAX 

44 

43 

40 

36 

43 

46 

54 

45 

45 

34 

38 

39 

47 

44 

45 

46 

42 

45 

30 

36 

42 

46 

36 

30 

48 

36 

39 

43 

41 

41 

6 

M  I N 

16 

9 

11 

-  1 

1 

17 

34 

34 

27 

22 

-  6 

-  3 

4 

-  4 

0 

-  3 

-  7 

-  4 

15 

-  6 

-  7 

-  6 

-  5 

-11 

-  6 

19 

12 

4 

UlTA 

MAX 

65 

64 

64 

67 

66 

71 

65 

65 

68 

60 

70 

70 

66 

72 

74 

66 

76 

66 

62 

65 

66 

65 

65 

63 

62 

60 

65 

59 

61 

65 

9 

M  I  N 

46 

54 

41 

49 

43 

48 

48 

55 

56 

54 

39 

39 

38 

38 

36 

35 

36 

36 

49 

36 

35 

51 

41 

30 

34 

42 

44 

39 

50 

42 

«RE60  SPRGS  1  NNE 

MAX 

72 

74 

72 

68 

73 

75 

78 

78 

75 

65 

64 

72 

74 

73 

69 

72 

79 

69 

72 

62 

69 

76 

70 

64 

62 

67 

62 

65 

60 

70 

0 

MIN 

38 

49 

42 

46 

42 

45 

4  3 

48 

54 

46 

40 

46 

37 

44 

31 

36 

36 

32 

40 

37 

31 

36 

35 

39 

32 

42 

50 

44 

*' 

° 

IVNAII  DAM 

MAX 

43 

39 

36 

44 

41 

54 

49 

43 

32 

36 

47 

48 

47 

50 

50 

49 

50 

43 

37 

46 

47 

45 

41 

51 

45 

37 

42 

45 

43 

44 

1 

MIN 

31 

20 

23 

22 

30 

31 

37 

30 

27 

25 

22 

27 

28 

25 

25 

23 

22 

25 

14 

24 

21 

23 

19 

20 

24 

26 

22 

21 

19 

24 

* 

lAXLEY  2  SW 

MAX 

76 

71 

74 

69 

73 

73 

76 

77 

79 

76 

64 

70 

71 

72 

69 

71 

75 

69 

69 

63 

67 

72 

70 

64 

61 

64 

63 

69 

63 

70 

0 

1 

MIN 

38 

52 

38 

42 

41 

41 

44 

46 

53 

51 

41 

45 

35 

41 

33 

34 

35 

34 

45 

40 

34 

44 

35 

33 

32 

44 

46 

42 

45 

40 

8 

'  I06EPORT 

MAX 

41 

44 

40 

45 

48 

54 

51 

47 

38 

39 

37 

47 

43 

41 

46 

42 

49 

43 

33 

39 

47 

40 

32 

45 

45 

43 

45 

40 

45 

43 

1 

MIN 

17 

20 

1 

8 

25 

17 

25 

31 

19 

19 

-  1 

1 

27 

2 

6 

9 

2 

22 

5 

5 

2 

5 

9 

3 

28 

27 

11 

16 

19 

13. 

1 

OOKS  FARNHAM  RCH 

MAX 

61 

58 

60 

52 

58 

62 

61 

56 

59 

65 

59 

60 

67 

64 

65 

59 

51 

60 

66 

63 

62 

61 

64 

60 

57 

60 

60 

1 

MIN 

50 

37 

41 

38 

51 

55 

47 

45 

35 

34 

43 

43 

35 

31 

27 

41 

29 

43 

29 

36 

36 

27 

34 

29 

26 

33 

27 

37 

2 

RBANK   MB  AP 

MAX 

57 

67 

57 

66 

67 

68 

71 

56 

62 

62 

73 

73 

72 

74 

73 

72 

75 

63 

64 

67 

67 

67 

66 

63 

59 

59 

62 

54 

59 

65. 

3 

MIN 

51 

47 

43 

40 

45 

51 

45 

50 

46 

46 

49 

46 

46 

48 

41 

41 

42 

42 

40 

38 

40 

42 

38 

38 

36 

45 

47 

48 

48 

44 

1 

RLINGAME 

MAX 

60 

58 

58 

58 

59 

61 

63 

62 

56 

55 

59 

56 

59 

58 

59 

61 

60 

59 

57 

62 

60 

69 

59 

56 

59 

59 

53 

54 

56 

58 

7 

MIN 

49 

44 

43 

43 

53 

53 

54 

51 

40 

41 

39 

41 

46 

39 

41 

42 

37 

43 

37 

41 

38 

38 

37 

34 

43 

47 

43 

43 

39 

42 

7 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1960 


Da?  Ol  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IG 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

BURNEY 

MAX 

41 

44 

44 

38 

46 

49 

55 

52 

48 

46 

48 

49 

50 

44 

52 

54 

51 

47 

42 

42 

51 

54 

44 

42 

66 

48 

43 

47 

47 

MIN 

30 

21 

30 

26 

25 

32 

30 

37 

35 

31 

23 

23 

24 

22 

23 

18 

17 

19 

25 

19 

21 

17 

20 

13 

16 

32 

27 

21 

13 

BUTTONWILLOW 

MAX 

68 

59 

61 

58 

60 

64 

64 

68 

71 

62 

56 

58 

67 

59 

63 

63 

63 

66 

60 

57 

61 

66 

62 

60 

63 

62 

61 

60 

59 

MIN 

A3 

42 

38 

34 

36 

48 

51 

48 

46 

45 

45 

36 

41 

38 

33 

35 

33 

36 

40 

34 

35 

39 

31 

32 

32 

36 

44 

46 

47 

CABRILLO  NM 

MAX 

66 

68 

66 

67 

63 

65 

64 

67 

65 

64 

67 

65 

66 

70 

69 

68 

70 

68 

64 

62 

68 

63 

64 

65 

62 

63 

66 

60 

62 

MIN 

53 

54 

52 

53 

54 

55 

56 

48 

49 

48 

46 

48 

49 

50 

52 

45 

49 

47 

50 

43 

48 

45 

47 

49 

46 

47 

49 

47 

49 

CACHUMA  DAM 

MAX 

66 

55 

63 

51 

60 

67 

74 

72 

58 

55 

56 

68 

70 

66 

67 

71 

75 

75 

56 

62 

65 

68 

66 

63 

62 

60 

59 

63 

61 

MIN 

41 

44 

38 

40 

42 

54 

45 

47 

47 

42 

37 

44 

39 

35 

41 

36 

44 

35 

38 

33 

32 

38 

32 

33 

41 

30 

38 

44 

48 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

53 

42 

48 

40 

50 

56 

58 

46 

44 

36 

36 

48 

54 

58 

50 

54 

54 

56 

38 

46 

50 

56 

50 

52 

48 

46 

40 

42 

48 

MIN 

36 

28 

26 

28 

28 

29 

38 

40 

31 

30 

22 

26 

28 

26 

26 

23 

24 

26 

18 

20 

22 

26 

26 

22 

24 

28 

30 

32 

28 

CALLAHAN  RS 

MAX 

49 

45 

46 

50 

51 

51 

51 

52 

42 

46 

47 

56 

47 

52 

54 

50 

50 

48 

48 

55 

51 

49 

49 

58 

53 

47 

52 

50 

51 

MIN 

37 

28 

11 

28 

35 

34 

39 

33 

32 

28 

25 

28 

28 

27 

26 

24 

21 

28 

25 

23 

26 

19 

16 

18 

32 

20 

16 

18 

16 

CAMPO 

MAX 

63 

57 

59 

64 

70 

68 

74 

60 

51 

46 

60 

58 

64 

60 

67 

71 

61 

62 

49 

57 

62 

60 

55 

65 

53 

48 

65 

59 

55 

MIN 

28 

45 

28 

36 

34 

34 

38 

36 

42 

37 

29 

32 

27 

28 

32 

26 

31 

27 

37 

19 

24 

35 

26 

28 

20 

36 

42 

30 

42 

CAMP  PARDEE 

MAX 

65 

57 

58 

51 

56 

55 

61 

60 

60 

54 

55 

59 

62 

58 

59 

64 

60 

64 

55 

58 

57 

63 

61 

68 

59 

56 

63 

54 

69 

MIN 

43 

40 

41 

44 

44 

50 

50 

53 

44 

42 

37 

39 

43 

37 

39 

37 

38 

42 

34 

34 

41 

35 

35 

35 

38 

41 

40 

41 

42 

CANOGA   PARK    PIERCE  COL 

MAX 

59 

65 

63 

70 

71 

69 

75 

67 

60 

62 

68 

72 

72 

69 

72 

76 

77 

71 

63 

68 

72 

66 

64 

64 

59 

59 

60 

68 

66 

M  I N 

49 

44 

40 

40 

41 

49 

42 

50 

44 

43 

47 

53 

40 

50 

41 

33 

37 

37 

34 

32 

33 

41 

35 

43 

30 

38 

43 

46 

46 

CANT  I L 

MAX 

57 

59 

53 

63 

61 

71 

65 

63 

53 

56 

65 

64 

59 

62 

67 

71 

64 

60 

52 

64 

65 

68 

56 

55 

60 

62 

57 

68 

55 

MIN 

36 

38 

34 

36 

32 

42 

42 

42 

46 

40 

40 

28 

36 

35 

24 

38 

27 

42 

36 

37 

36 

40 

31 

23 

36 

36 

40 

39 

39 

CANYON  DAM 

MAX 

41 

41 

35 

37 

45 

44 

43 

45 

42 

43 

43 

47 

41 

44 

50 

48 

43 

38 

36 

46 

45 

40 

34 

47 

40 

43 

45 

46 

MIN 

33 

22 

28 

24 

30 

27 

36 

34 

30 

28 

18 

22 

29 

11 

23 

22 

14 

27 

19 

17 

17 

15 

19 

11 

16 

21 

22 

5 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

69 

64 

68 

64 

61 

74 

64 

64 

59 

57 

67 

67 

68 

67 

67 

72 

71 

56 

60 

65 

67 

66 

64 

67 

59 

68 

59 

59 

68 

MIN 

50 

44 

41 

40 

48 

51 

50 

51 

40 

42 

37 

38 

45 

36 

39 

38 

34 

39 

38 

34 

36 

35 

33 

33 

32 

42 

43 

43 

46 

CATHAY    BULL   RUN  RCH 

MAX 

65 

52 

52 

50 

60 

60 

60 

61 

57 

46 

51 

58 

65 

57 

59 

60 

59 

64 

51 

51 

56 

61 

57 

56 

66 

56 

68 

57 

55 

MIN 

42 

36 

36 

35 

45 

44 

46 

52 

39 

36 

33 

36 

40 

35 

36 

34 

35 

41 

29 

33 

33 

32 

32 

35 

33 

33 

38 

40 

42 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

48 

46 

43 

51 

55 

56 

48 

50 

51 

53 

53 

52 

49 

54 

56 

58 

60 

43 

54 

64 

55 

58 

58 

62 

65 

46 

66 

64 

56 

MIN 

34 

28 

31 

29 

35 

33 

39 

34 

33 

32 

28 

28 

31 

29 

28 

22 

23 

29 

29 

24 

23 

21 

21 

24 

33 

24 

20 

IB 

20 

CEDARVILLE 

MAX 

44 

41 

40 

42 

45 

48 

52 

46 

46 

40 

38 

43 

54 

40 

44 

50 

39 

38 

35 

37 

43 

43 

36 

35 

50 

42 

37 

40 

32 

MIN 

35 

30 

25 

27 

31 

31 

35 

31 

32 

29 

20 

23 

28 

24 

32 

19 

19 

23 

24 

20 

26 

21 

15 

15 

20 

28 

11 

IS 

9 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

61 

55 

58 

52 

57 

55 

64 

58 

60 

59 

60 

67 

60 

61 

67 

63 

68 

61 

56 

63 

70 

68 

65 

64 

61 

67 

64 

60 

62 

MIN 

34 

35 

43 

44 

45 

42 

44 

46 

41 

32 

34 

36 

34 

35 

31 

31 

34 

29 

30 

32 

30 

26 

28 

31 

34 

36 

35 

31 

33 

CHERRY   VALLEY  DAM 

MAX 

53 

41 

45 

40 

52 

52 

58 

46 

43 

33 

41 

50 

54 

56 

51 

53 

58 

57 

36 

46 

55 

66 

50 

49 

49 

46 

45 

46 

46 

MIN 

31 

21 

23 

23 

25 

29 

35 

37 

27 

26 

11 

20 

19 

21 

23 

23 

25 

28 

11 

18 

24 

20 

19 

20 

25 

24 

26 

26 

29 

CHESTER 

MAX 

42 

42 

35 

42 

49 

49 

43 

45 

42 

46 

49 

48 

50 

49 

45 

43 

41 

50 

48 

45 

42 

50 

49 

42 

46 

47 

MIN 

32 

22 

26 

22 

31 

25 

35 

33 

28 

11 

28 

12 

19 

12 

8 

23 

12 

11 

11 

11 

9 

7 

23 

30 

22 

10 

CHICO  EXP  STA 

MAX 

58 

58 

56 

56 

57 

63 

56 

62 

62 

57 

61 

58 

59 

64 

60 

64 

61 

57 

61 

66 

60 

61 

60 

60 

56 

52 

59 

62 

62 

51 

40 

45 

46 

48 

44 

54 

55 

48 

44 

32 

41 

41 

35 

41 

31 

36 

44 

31 

32 

40 

29 

28 

28 

37 

42 

35 

37 

31 

CHULA  VISTA 

MAX 

60 

61 

61 

62 

64 

65 

63 

60 

57 

63 

66 

65 

61 

68 

63 

60 

60 

60 

68 

59 

60 

MIN 

45 

49 

45 

46 

45 

46 

44 

52 

41 

42 

41 

41 

43 

43 

47 

40 

45 

35 

39 

43 

42 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 

56 

62 

55 

65 

67 

69 

70 

58 

60 

59 

68 

71 

69 

69 

72 

69 

72 

63 

60 

69 

64 

63 

62 

61 

56 

56 

59 

53 

66 

MIN 

49 

44 

39 

41 

43 

49 

45 

50 

43 

43 

39 

42 

43 

40 

37 

39 

39 

38 

36 

34 

39 

40 

38 

33 

39 

46 

46 

46 

46 

CLARKSBURG 

MAX 

58 

57 

59 

53 

54 

57 

60 

60 

63 

57 

57 

58 

60 

59 

63 

63 

61 

60 

58 

59 

63 

63 

61 

60 

61 

57 

57 

56 

69 

MIN 

40 

40 

43 

40 

43 

51 

53 

55 

48 

45 

39 

42 

43 

43 

41 

41 

35 

38 

33 

39 

37 

39 

39 

32 

39 

36 

34 

37 

39 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 

55 

59 

60 

51 

57 

62 

60 

60 

58 

55 

55 

65 

62 

59 

65 

66 

68 

63 

51 

61 

72 

65 

66 

66 

64 

59 

65 

60 

64 

MIN 

44 

38 

40 

44 

44 

51 

52 

55 

46 

41 

39 

39 

41 

41 

42 

39 

37 

41 

37 

39 

38 

37 

38 

35 

36 

36 

32 

37 

37 

COALINGA 

MAX 

60 

61 

57 

61 

60 

62 

65 

63 

60 

59 

59 

65 

63 

64 

63 

64 

65 

59 

60 

60 

65 

65 

63 

60 

63 

59 

60 

55 

53 

MIN 

43 

41 

39 

40 

46 

49 

49 

53 

45 

43 

34 

34 

41 

34 

34 

34 

31 

38 

38 

31 

33 

33 

31 

29 

30 

34 

34 

44 

46 

COLFAX 

MAX 

58 

54 

51 

55 

54 

63 

58 

52 

45 

47 

59 

59 

55 

58 

61 

63 

61 

53 

54 

61 

61 

61 

57 

57 

54 

46 

53 

54 

55 

MIN 

42 

33 

27 

36 

41 

43 

45 

42 

38 

32 

30 

35 

39 

36 

39 

35 

31 

36 

30 

35 

30 

34 

33 

33 

26 

38 

34 

37 

34 

COLUSA   1  S5W 

MAX 

60 

57 

51 

53 

53 

62 

58 

63 

62 

58 

62 

59 

60 

65 

63 

63 

59 

59 

62 

65 

62 

61 

60 

61 

54 

59 

58 

69 

63 

MIN 

49 

35 

43 

42 

48 

49 

53 

52 

46 

43 

36 

37 

42 

40 

38 

36 

33 

44 

37 

38 

35 

38 

39 

28 

35 

34 

35 

35 

34 

CORCORAN   IRRIG  DI5T 

MAX 

62 

61 

61 

55 

59 

60 

64 

62 

65 

55 

57 

57 

66 

60 

62 

62 

63 

67 

58 

54 

59 

60 

63 

59 

61 

63 

60 

62 

56 

MIN 

45 

42 

41 

38 

39 

46 

50 

45 

44 

44 

33 

35 

37 

34 

35 

36 

33 

35 

37 

35 

32 

33 

34 

32 

32 

34 

37 

43 

47 

CORONA 

MAX 

59 

69 

58 

66 

65 

66 

66 

62 

62 

60 

68 

73 

69 

71 

74 

73 

75 

67 

62 

68 

69 

67 

62 

65 

59 

61 

65 

57 

65 

MIN 

46 

50 

38 

43 

39 

48 

41 

51 

50 

44 

38 

51 

38 

42 

36 

34 

42 

35 

46 

32 

32 

35 

39 

43 

31 

42 

45 

42 

47 

COVELO 

MAX 

62 

52 

51 

48 

53 

60 

50 

57 

50 

48 

50 

54 

57 

53 

61 

60 

62 

62 

49 

56 

65 

60 

60 

65 

64 

57 

52 

60 

60 

MIN 

35 

32 

36 

36 

36 

39 

42 

50 

42 

32 

29 

30 

30 

29 

31 

25 

26 

36 

27 

27 

28 

26 

25 

25 

29 

26 

23 

29 

25 

COW  CREEK 

MAX 

66 

74 

70 

70 

69 

75 

72 

76 

78 

72 

75 

74 

73 

72 

71 

77 

74 

73 

73 

72 

73 

70 

66 

63 

66 

65 

70 

70 

65 

45 

54 

43 

39 

47 

41 

47 

44 

53 

53 

54 

53 

45 

52 

41 

40 

48 

45 

48 

51 

44 

52 

49 

45 

37 

39 

43 

46 

50 

CRESCENT  CITY   1  N 

MAX 

58 

57 

57 

65 

63 

62 

58 

58 

52 

54 

54 

54 

52 

55 

55 

55 

55 

61 

54 

58 

54 

57 

56 

53 

51 

55 

MIN 

46 

42 

47 

48 

45 

51 

50 

49 

38 

44 

37 

35 

40 

45 

46 

33 

36 

38 

33 

36 

37 

37 

34 

43 

36 

32 

CROCKETT 

MAX 

59 

60 

60 

57 

63 

56 

61 

64 

60 

55 

60 

64 

63 

62 

64 

64 

64 

64 

53 

62 

67 

65 

67 

68 

64 

58 

57 

54 

68 

MIN 

50 

42 

44 

43 

44 

53 

54 

55 

41 

43 

38 

38 

43 

43 

40 

39 

36 

38 

37 

40 

41 

39 

39 

34 

39 

45 

35 

39 

36 

CULVER  CITY 

MAX 

61 

67 

64 

65 

64 

68 

64 

59 

62 

62 

71 

73 

70 

73 

66 

76 

66 

61 

67 

69 

68 

65 

62 

61 

61 

63 

69 

61 

MIN 

53 

48 

48 

44 

46 

54 

49 

52 

49 

45 

52 

43 

45 

45 

42 

45 

41 

41 

42 

40 

46 

43 

37 

40 

44 

47 

49 

48 

CUYAMA 

MAX 

64 

58 

56 

50 

62 

63 

65 

69 

63 

48 

49 

53 

66 

53 

55 

63 

60 

69 

54 

50 

55 

64 

54 

52 

68 

68 

57 

67 

48 

MIN 

34 

36 

30 

31 

36 

47 

39 

38 

37 

35 

34 

30 

33 

29 

24 

26 

24 

25 

32 

24 

24 

27 

20 

22 

22 

25 

30 

35 

39 

CUYAMACA 

MAX 

55 

54 

46 

52 

54 

60 

64 

57 

52 

45 

36 

50 

45 

53 

49 

60 

52 

52 

44 

48 

52 

49 

52 

45 

46 

43 

36 

39 

44 

M  I  N 

31 

36 

30 

32 

32 

33 

35 

32 

33 

31 

27 

33 

24 

28 

27 

27 

26 

28 

20 

21 

26 

23 

24 

25 

27 

26 

32 

30 

31 

DAGGETT    FAA  AP 

MAX 

60 

63 

53 

65 

68 

71 

68 

74 

60 

51 

64 

63 

70 

60 

66 

70 

63 

66 

57 

63 

72 

59 

57 

56 

63 

62 

66 

58 

51 

MIN 

41 

40 

35 

35 

38 

42 

40 

50 

45 

43 

33 

31 

37 

36 

32 

37 

30 

35 

36 

32 

33 

36 

36 

29 

34 

48 

43 

42 

44 

DAVIS   AGR  COLLEGE 

MAX 

58 

60 

61 

52 

53 

58 

61 

60 

63 

58 

57 

61 

60 

60 

64 

65 

63 

61 

56 

60 

65 

62 

61 

60 

64 

58 

58 

68 

58 

MIN 

50 

39 

44 

42 

48 

51 

54 

57 

48 

45 

42 

38 

44 

46 

36 

44 

33 

45 

37 

43 

35 

40 

41 

36 

37 

35 

30 

38 

40 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

MAX 

55 

54 

42 

46 

49 

57 

54 

60 

52 

45 

49 

50 

51 

49 

54 

51 

47 

49 

42 

51 

62 

50 

37 

43 

58 

50 

50 

44 

43 

MIN 

24 

21 

13 

10 

20 

24 

21 

31 

30 

29 

27 

22 

24 

19 

23 

19 

15 

20 

28 

20 

17 

26 

24 

15 

22 

34 

29 

22 

31 

DEER   CREEK  PH 

MAX 

46 

43 

38 

41 

45 

52 

48 

46 

42 

40 

40 

43 

47 

44 

50 

43 

51 

41 

40 

42 

49 

50 

49 

50 

43 

42 

45 

46 

48 

MIN 

34 

31 

30 

30 

38 

32 

39 

40 

32 

32 

26 

28 

32 

25 

29 

24 

24 

30 

21 

23 

26 

22 

20 

22 

28 

30 

27 

28 

25 

See  Hefeteace  Notes  Following  Sutioo  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1960 


Day  Of  Month 


1 

2 

3  1 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

•  2I 

13 

14 

15 

57 

67 

57 

63 

♦7 

39 

40 

36 

49 

50 

48 

64 

46 

43 

36 

38 

45 

36 

36 

II 

*1 

30 

35 

34 

42 

38 

42 

34 

32 

27 

30 

36 

29 

35 

65 

56 

63 

62 

62 

36 

39 

38 

44 

43 

51 

47 

42 

36 

32 

35 

36 

39 

33 

37 

45 

la 

16 

15 

11 

10 

23 

27 

36 

27 

25 

4 

9 

13 

4 

7 

49 

47 

38 

47 

48 

57 

52 

50 

42 

42 

54 

56 

50 

56 

28 

31 

29 

31 

31 

31 

32 

43 

36 

31 

27 

28 

29 

26 

26 

60 

42 

47 

32 

28 

27 

28 

34 

30 

34 

40 

32 

31 

24 

27 

31 

20 

27 

32 

36 

26 

28 

38 

33 

41 

38 

33 

31 

19 

25 

29 

24 

26 

63 

*1 

40 

41 

45 

46 

51 

47 

44 

39 

40 

40 

»7 

4I 

47 

48 

48 

48 

57 

52 

51 

51 

45 

45 

51 

47 

43 

iiO 

34 

35 

35 

36 

46 

47 

49 

44 

39 

30 

33 

34 

34 

36 

42 

45 

42 

42 

45 

46 

48 

50 

49 

47 

40 

39 

42 

40 

40 

39 

39 

40 

40 

41 

43 

44 

45 

51 

50 

39 

39 

33 

39 

33 

65 

59 

67 

65 

<>S 

37 

36 

36 

46 

43 

49 

51 

43 

38 

30 

35 

41 

31 

39 

56 

56 

48 

»0 

35 

35 

33 

43 

40 

45 

39 

38 

34 

32 

28 

32 

38 

41 

70 

74 

65 

70 

67 

67 

*5 

46 

35 

44 

39 

45 

38 

45 

44 

43 

42 

41 

33 

34 

29 

62 

62 

61 

63 

67 

67 

69 

62 

58 

67 

70 

69 

70 

69 

S2 

51 

37 

43 

41 

49 

44 

52 

49 

47 

35 

38 

37 

34 

32 

61 

57 

64 

58 

63 

61 

61 

53 

54 

54 

60 

53 

66 

64 

46 

44 

48 

49 

51 

56 

51 

44 

45 

44 

40 

42 

39 

42 

45 

62 

63 

59 

51 

39 

42 

41 

40 

52 

54 

52 

47 

44 

34 

40 

45 

42 

39 

61 

48 

53 

63 

62 

70 

42 

55 

53 

52 

41 

40 

38 

35 

38 

41 

46 

44 

40 

35 

30 

37 

37 

33 

34 

62 

33 

41 

42 

37 

47 

52 

50 

48 

45 

43 

36 

.  36 

43 

37 

36 

46 

42 

44 

46 

45 

47 

48 

50 

47 

44 

36 

41 

45 

39 

39 

60 

70 

45 

49 

42 

43 

46 

61 

48 

50 

46 

44 

46 

56 

46 

49 

43 

34 

32 

32 

32 

33 

36 

40 

42 

36 

33 

33 

32 

32 

29 

32 

47 

32 

30 

19 

27 

30 

31 

34 

32 

32 

25 

12 

25 

25 

19 

36 

51 

42 

43 

46 

48 

48 

54 

53 

48 

45 

38 

39 

36 

37 

38 

4a 

40 

47 

47 

48 

45 

55 

48 

45 

43 

36 

36 

36 

37 

43 

39 

30 

33 

37 

38 

34 

40 

32 

32 

26 

28 

27 

29 

30 

29 

51 

44 

48 

46 

52 

51 

53 

50 

47 

hit 

42 

42 

38 

42 

43 

45 

40 

40 

37 

48 

47 

45 

49 

46 

41 

35 

37 

41 

36 

35 

41 

38 

38 

37 

40 

47 

46 

48 

43 

41 

34 

37 

39 

33 

36 

37 

25 

19 

20 

24 

25 

30 

32 

32 

19 

18 

15 

17 

24 

19 

20 

46 

53 

37 

48 

43 

50 

48 

54 

51 

49 

35 

34 

34 

34 

31 

62 

59 

62 

54 

60 

69 

60 

60 

56 

57 

62 

61 

65 

48 

41 

40 

39 

44 

52 

51 

50 

47 

41 

36 

36 

44 

38 

35 

33 

38 

30 

31 

33 

34 

37 

43 

35 

32 

31 

29 

32 

35 

29 

46 

37 

34 

35 

42 

43 

50 

44 

36 

29 

30 

28 

20 

19 

19 

24 

32 

32 

34 

24 

23 

15 

17 

23 

19 

20 

57 

47 

50 

44 

52 

48 

61 

51 

49 

49 

32 

28 

32 

36 

33 

35 

69 

60 

54 

56 

57 

60 

60 

60 

59 

58 

62 

60 

62 

64 

64 

51 

37 

42 

45 

50 

52 

54 

52 

42 

39 

34 

35 

38 

35 

35 

69 

72 

72 

69 

66 

74 

71 

75 

77 

74 

74 

72 

72 

71 

70 

45 

50 

43 

38 

36 

42 

46 

44 

52 

53 

53 

47 

45 

54 

40 

56 

49 

48 

40 

52 

46 

58 

64 

70 

48 

46 

53 

5i 

58 

52 

33 

35 

32 

32 

32 

36 

36 

40 

34 

36 

38 

33 

32 

35 

31 

16 


17 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


60  63  59 
35     35  43 


59  57  53 
29     29  35 


69  61  65 
34     32  34 


53  60 
27  29 


51  57  55 
24     23  23 


27     20  24 


57     62  45 

25     24  33 


62  62  62 
38     36  38 


69  72  72 
46     43  43 


60  62  57 
30     28  36 


72  72 
43  43 


75  72  71 
35     35  34 


61  66  59 
31     34  40 


73  72  67 
28     31  31 


62  53  50 
36     39  41 


66  63  60 
36     33  47 


60  63  59 

35  37  36 

64  66  59 

38  33  33 

64  62 

41  42 

70  72 

42  46  45 

56  52 

27  24 

40  37  37 

28  16  25 

57  57  67 
35  38  39 

57  57  65 

33  34  43 

60  50  50 

24  23  29 

52  57  65 


51  65  63 
36     35  40 


50     59  65 


44     44  47 

23     23  22 


70     74  59 

33     33  33 


65  65  59 
36     32  44 


69     64  68 

29     27  29 


47     45  49 

23     23  23 


57  50  65 
31     30     3  3 


58  59 
30  35 


29     33  43 


25  26  24 

38  35  42 

25  15  20 

49  53  56 

20  22  25 

54 

35 

65  65 

44  46  46 

53  57  66 

29  38  33 


54  67 
47  35 


59  59 
30  29 


57  64 
30  29 


56  62 
41  36 


61  60 

38  32 


61      59  60 

35     32  33 


54  50  47 
24     24  24 


19     18  16 


69  53 
47  41 


61  58  56 

33  40  27 

66  66  70 

49  44 

68  63 

42  33  32 

51  61 

29  27 

50  63 
26  25 


63  60 
34  34 


58     62  60 

34     39  32 


51  63  54 
38     37  36 


66  57 
42  46 

53  45  52 

30  33  35 

67  50  65 
34  33  33 

57  64  53 


59  68 

39  39 


43     60  56 


67  52  59 
35     32  40 


75  73  73 
38     37  37 


65  56 
37  41 


62  62 

33  35 


27  25 

39  42 
11  18  18 

52  56  52 

40  36  36 

58  50  58 

37  32  33 

58  51  55 

28  29  22 

59  50  58 

40  41  41 

56  61  62 

37  36  35 

50  55  61 

32  33 

34  34 

13  14 

58  56 

45  34 

55  60 

37  32  32 

41  51  52 

30  22  27 

31  34  41 
13  14  18 

46  52  50 

29  30  33 


59  57 
34  39 


47  49 

36  32 


49      40  40 


25     28  28 


48  41 
28  25 


50  49 
24  34 


60  58 
39  44 


53  53 
30  31 


58  52  55 
37  38  47 

56  63  70 

30  41  45 

59  55  56 


44  54 
30  19 


59  51 
41  42 


58  58 
45  40 


50  50 
38  33 


50     61  66 


58  71  72 
46     51  43 


62  60  62 
40     33  30 


35  37  33 

56  52  61 
41  41  48 

55  65  57 

23  22  21 

34  38  48 

20  20  20 

57  55  57 
34  35  38 

58  57  55 


50  60  58 
19     18  18 


59  56  59 
40     39  37 


57     56  50 


53     66  58 

32     32  31 


44  36  30 
18     18  15 


64  64 

43  39 


55      63  52 

34     30  28 


31     27  25 


19      19  15 


56  56  65 
27     25  29 


55     65  62 


70  66 
54  49 


40  40 

62 
37 


52  62 
38  36 


60  64  65 
40     44  37 


51  56 

20  20 

55  61 

40  46 

67  60 

49  47 

51  51 

35  37 

58  65 

40  34 


55  68 
46  45 


55  49 
27  19 


39     30  39 


54  57 
36  33 


37     25  15 


58  66  55 
42     39  37 


50  59  59 
36     40  37 


61     61  60 

32     35  34 


59  51 
41  42 


54  59  57 
32      42  45 


25     25  38 


41  41 
24  21 


64     42  44 

32     38  30 


60  50  57 
35     35  29 


55  68 
38  46 


65  69  50  54  48 
32     30     30     35  34 


24      25      29      34  30 


S«6  Beierencs  Notea  Following  SUUon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


CALIFORNI 
FEBRUARY  196 


D*T  Oi  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28 

29 

HALF  HOON  BAY  2  NNW 

MAX 

61 

58 

61 

56 

62 

58 

65 

60 

62 

57 

55 

59 

68 

59 

62 

59 

63 

59 

55 

63 

58 

60 

61 

62 

60 

56 

56 

56 

66 

MIN 

48 

44 

45 

44 

48 

55 

54 

55 

47 

44 

38 

46 

41 

44 

46 

40 

38 

44 

37 

42 

42 

41 

39 

38 

43 

48 

44 

43 

44 

HAMILTON  AFB 

MAX 

59 

60 

56 

54 

57 

61 

59 

62 

58 

68 

61 

66 

60 

63 

61 

65 

63 

54 

62 

67 

63 

64 

64 

62 

58 

57 

57 

57 

60 

MIN 

53 

43 

43 

46 

53 

53 

57 

51 

47 

45 

43 

40 

43 

45 

41 

38 

36 

46 

42 

42 

37 

37 

39 

34 

41 

43 

34 

40 

36 

HANFORO 

MAX 

65 

63 

60 

61 

66 

64 

63 

65 

61 

52 

60 

65 

62 

63 

64 

63 

65 

62 

65 

61 

62 

62 

59 

64 

66 

62 

62 

60 

59 

MIN 

45 

41 

39 

40 

46 

49 

45 

52 

46 

42 

31 

34 

43 

32 

33 

34 

37 

37 

35 

34 

33 

38 

29 

32 

30 

35 

36 

45 

46 

HAPPY   CAMP  RS 

MAX 

hA 

46 

50 

43 

47 

60 

46 

56 

47 

48 

54 

61 

50 

48 

51 

58 

57 

54 

55 

62 

57 

55 

69 

63 

58 

61 

58 

58 

MIN 

39 

35 

36 

36 

37 

40 

42 

44 

37 

37 

36 

38 

37 

37 

40 

29 

30 

28 

27 

28 

25 

25 

24 

26 

27 

23 

22 

21 

HAT   CREEK   PH  1 

MAX 

51 

46 

46 

37 

45 

51 

51 

54 

50 

49 

45 

51 

51 

52 

56 

51 

48 

41 

44 

64 

43 

58 

50 

44 

49 

MIN 

28 

27 

30 

27 

30 

30 

32 

35 

36 

31 

21 

22 

26 

23 

19 

18 

21 

26 

21 

19 

16 

18 

31 

22 

15 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

MAX 

70 

72 

68 

65 

69 

70 

68 

75 

73 

66 

60 

63 

66 

71 

64 

71 

72 

64 

64 

58 

63 

68 

62 

56 

66 

57 

56 

65 

65 

MIN 

42 

36 

47 

42 

43 

44 

46 

48 

62 

46 

45 

60 

33 

42 

38 

37 

43 

40 

40 

38 

40 

40 

40 

40 

26 

40 

43 

36 

36 

HEALDSBURG 

MAX 

59 

60 

53 

57 

60 

63 

59 

60 

57 

60 

67 

62 

62 

69 

70 

69 

64 

64 

65 

73 

68 

69 

68 

66 

60 

59 

60 

62 

65 

MIN 

52 

37 

43 

45 

45 

53 

55 

40 

48 

41 

39 

39 

41 

42 

39 

39 

36 

42 

40 

38 

34 

36 

36 

34 

37 

35 

31 

37 

35 

HENSHAW  DAM 

MAX 

62 

59 

59 

55 

65 

66 

68 

66 

51 

47 

47 

58 

62 

61 

62 

69 

68 

63 

58 

47 

59 

60 

57 

54 

54 

51 

48 

52 

51 

MIN 

30 

33 

30 

32 

33 

35 

35 

34 

41 

39 

28 

35 

28 

30 

26 

28 

32 

25 

36 

27 

25 

33 

33 

26 

23 

33 

41 

32 

36 

HETCH  HETCHY 

MAX 

57 

45 

47 

43 

51 

47 

62 

49 

47 

33 

38 

44 

46 

51 

61 

56 

65 

66 

36 

42 

67 

65 

61 

53 

64 

50 

49 

51 

49 

MIN 

34 

28 

28 

30 

30 

34 

36 

43 

32 

32 

23 

25 

30 

25 

24 

28 

29 

29 

18 

18 

27 

25 

26 

24 

27 

29 

32 

30 

36 

HILTS 

MAX 

47 

44 

43 

39 

46 

52 

46 

48 

43 

40 

43 

45 

52 

47 

51 

47 

47 

46 

41 

44 

54 

50 

44 

47 

53 

50 

40 

48 

44 

MIN 

29 

29 

;o 

29 

30 

33 

35 

;e 

32 

31 

25 

26 

27 

29 

30 

22 

21 

22 

29 

23 

26 

23 

19 

18 

19 

30 

14 

16 

13 

HOLL 1 STER 

MAX 

61 

62 

59 

61 

59 

70 

65 

60 

56 

67 

63 

65 

60 

65 

63 

68 

69 

66 

60 

64 

63 

63 

68 

43 

60 

56 

56 

55 

60 

MIN 

49 

43 

42 

37 

48 

49 

50 

55 

46 

42 

38 

37 

44 

37 

35 

35 

32 

42 

34 

33 

32 

32 

31 

31 

32 

46 

44 

43 

46 

HOOPA 

MAX 

64 

52 

52 

49 

57 

64 

54 

67 

60 

49 

66 

56 

52 

52 

59 

61 

59 

57 

59 

59 

60 

60 

60 

61 

62 

57 

52 

60 

62 

MIN 

38 

40 

40 

39 

43 

45 

48 

48 

44 

40 

40 

36 

38 

39 

43 

37 

36 

36 

36 

33 

36 

33 

33 

30 

31 

34 

28 

29 

30 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

37 

34 

33 

44 

39 

53 

48 

38 

29 

30 

42 

44 

42 

40 

44 

47 

46 

42 

33 

44 

41 

38 

33 

35 

38 

32 

34 

35 

34 

MIN 

25 

13 

12 

15 

26 

29 

31 

29 

20 

20 

10 

19 

20 

13 

22 

18 

18 

17 

5 

11 

20 

13 

8 

9 

19 

21 

14 

18 

25 

IDRIA 

MAX 

50 

53 

49 

54 

56 

69 

62 

57 

48 

46 

54 

62 

66 

55 

58 

57 

63 

54 

52 

65 

65 

60 

50 

57 

58 

55 

93 

47 

45 

MIN 

45 

37 

36 

37 

44 

46 

44 

46 

38 

34 

34 

36 

39 

36 

36 

37 

34 

36 

32 

33 

37 

36 

33 

34 

35 

36 

32 

36 

40 

IDYLLWILD  RS 

MAX 

60 

49 

49 

60 

62 

63 

63 

62 

49 

34 

50 

52 

54 

66 

60 

61 

59 

57 

45 

48 

50 

52 

48 

45 

45 

46 

44 

43 

43 

MIN 

26 

33 

26 

28 

26 

29 

32 

47 

29 

28 

23 

23 

27 

24 

25 

29 

24 

26 

24 

25 

22 

19 

23 

16 

21 

24 

23 

25 

32 

IMPERIAL 

MAX 

72 

75 

71 

74 

75 

77 

77 

81 

68 

63 

71 

71 

72 

69 

73 

76 

69 

71 

66 

69 

73 

70 

66 

61 

65 

64 

71 

65 

68 

MIN 

42 

56 

43 

45 

46 

46 

46 

46 

54 

50 

44 

46 

41 

43 

39 

39 

38 

39 

47 

41 

41 

47 

39 

39 

31 

45 

46 

45 

48 

INDEPENDENCE 

MAX 

61 

50 

54 

39 

53 

68 

69 

55 

48 

57 

65 

60 

61 

55 

60 

67 

47 

49 

67 

66 

MIN 

29 

30 

27 

24 

25 

30 

33 

32 

30 

26 

25 

26 

22 

23 

26 

28 

22 

23 

28 

27 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

MAX 

74 

70 

74 

71 

79 

72 

85 

78 

78 

70 

68 

74 

76 

74 

74 

76 

84 

72 

68 

67 

73 

76 

75 

67 

67 

44 

68 

73 

63 

MIN 

44 

47 

46 

42 

41 

38 

43 

43 

52 

49 

43 

44 

35 

43 

32 

36 

31 

36 

44 

41 

38 

47 

37 

39 

29 

39 

♦5 

49 

49 

INYOKERN 

MAX 

58 

62 

53 

59 

53 

66 

66 

76 

57 

66 

63 

62 

64 

60 

64 

66 

64 

60 

69 

60 

66 

62 

53 

68 

59 

56 

55 

53 

53 

MIN 

36 

36 

34 

32 

34 

34 

37 

50 

37 

41 

36 

32 

38 

41 

29 

33 

29 

29 

40 

38 

31 

42 

26 

26 

29 

34 

35 

34 

42 

IRON  MTN 

MAX 

67 

65 

68 

62 

68 

70 

73 

70 

80 

67 

55 

65 

68 

67 

63 

66 

73 

65 

67 

69 

66 

67 

62 

66 

66 

60 

59 

64 

60 

MIN 

40 

41 

39 

43 

46 

47 

62 

51 

52 

45 

46 

49 

40 

42 

45 

39 

39 

39 

43 

43 

38 

38 

44 

40 

30 

34 

43 

43 

48 

JESS  VALLEY 

MAX 

41 

40 

35 

45 

45 

50 

45 

42 

35 

35 

47 

47 

43 

42 

45 

41 

47 

41 

33 

41 

35 

34 

36 

45 

41 

33 

36 

33 

40 

MIN 

34 

22 

20 

22 

33 

24 

30 

30 

30 

24 

10 

23 

24 

18 

23 

14 

16 

24 

12 

6 

18 

9 

6 

8 

30 

16 

17 

18 

8 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

52 

50 

53 

60 

63 

65 

67 

50 

48 

40 

55 

66 

58 

55 

64 

66 

56 

66 

43 

55 

66 

64 

52 

51 

49 

40 

44 

48 

46 

MIN 

30 

40 

29 

32 

38 

36 

44 

36 

35 

34 

28 

36 

30 

32 

34 

30 

39 

28 

32 

26 

28 

36 

30 

30 

23 

35 

36 

30 

39 

KENTFIELD 

MAX 

59 

57 

59 

55 

56 

58 

62 

59 

60 

56 

57 

60 

60 

60 

63 

62 

66 

61 

56 

65 

64 

59 

59 

57 

MIN 

53 

40 

39 

42 

47 

53 

53 

56 

47 

42 

37 

38 

42 

39 

38 

37 

34 

41 

40 

30 

32 

33 

31 

35 

KERN   RIVER  PH  1 

MAX 

61 

59 

57 

62 

67 

62 

70 

64 

59 

63 

60 

70 

64 

60 

63 

66 

66 

62 

62 

61 

60 

56 

57 

64 

59 

60 

67 

54 

57 

MIN 

49 

47 

44 

44 

48 

49 

51 

64 

45 

41 

45 

46 

45 

40 

43 

46 

45 

46 

37 

41 

43 

44 

41 

43 

41 

41 

45 

44 

46 

KERN  RIVER  PH  3 

MAX 

57 

57 

47 

60 

59 

66 

71 

67 

56 

52 

59 

61 

61 

64 

64 

63 

68 

61 

49 

68 

65 

57 

54 

67 

57 

67 

58 

68 

55 

MIN 

37 

40 

32 

31 

32 

36 

36 

43 

37 

36 

32 

38 

35 

33 

36 

30 

31 

38 

36 

29 

29 

31 

29 

29 

29 

37 

45 

36 

39 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

MAX 

63 

61 

60 

58 

56 

58 

62 

64 

68 

60 

68 

68 

64 

62 

60 

64 

64 

63 

57 

59 

60 

63 

63 

60 

62 

63 

60 

61 

55 

MIN 

43 

45 

41 

37 

42 

49 

50 

51 

46 

45 

41 

38 

42 

40 

37 

42 

36 

39 

35 

34 

34 

35 

40 

37 

34 

40 

44 

43 

43 

KETTLEMAN  STA 

MAX 

62 

62 

59 

59 

59 

66 

66 

72 

61 

59 

60 

68 

62 

62 

68 

64 

66 

72 

59 

58 

66 

62 

69 

62 

65 

62 

63 

62 

56 

MIN 

49 

44 

44 

41 

48 

51 

47 

56 

46 

44 

39 

42 

45 

42 

40 

47 

43 

44 

37 

39 

40 

42 

40 

38 

43 

42 

42 

48 

47 

KING  CITY 

MAX 

64 

64 

60 

59 

60 

70 

69 

65 

60 

56 

65 

69 

68 

66 

66 

70 

73 

71 

60 

67 

67 

65 

64 

67 

68 

59 

61 

56 

58 

MIN 

39 

40 

40 

41 

47 

53 

51 

54 

45 

42 

35 

36 

41 

33 

33 

37 

30 

38 

34 

30 

31 

30 

28 

27 

29 

36 

36 

42 

47 

KLAMATH 

MAX 

59 

53 

54 

61 

60 

59 

58 

61 

51 

65 

55 

54 

55 

59 

56 

66 

58 

51 

57 

60 

66 

56 

68 

59 

52 

52 

56 

56 

55 

MIN 

49 

39 

47 

42 

38 

43 

49 

46 

45 

42 

36 

39 

37 

42 

47 

34 

33 

38 

34 

34 

39 

31 

32 

31 

38 

34 

29 

30 

30 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

65 

56 

60 

53 

61 

56 

61 

60 

63 

54 

56 

60 

63 

60 

60 

61 

61 

63 

65 

60 

69 

64 

61 

62 

59 

57 

57 

58 

61 

MIN 

45 

37 

36 

39 

45 

48 

47 

50 

45 

43 

32 

32 

45 

32 

36 

33 

32 

36 

31 

32 

33 

33 

28 

28 

34 

39 

37 

41 

41 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

60 

63 

63 

62 

63 

61 

60 

61 

60 

73 

73 

67 

70 

69 

65 

70 

67 

59 

62 

61 

61 

61 

61 

62 

60 

61 

MIN 

53 

53 

42 

44 

52 

51 

53 

52 

51 

40 

42 

40 

40 

38 

39 

37 

38 

41 

36 

39 

42 

37 

46 

47 

42 

49 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

44 

45 

44 

49 

54 

53 

68 

51 

42 

41 

43 

48 

52 

62 

67 

56 

55 

48 

40 

44 

50 

46 

45 

45 

41 

35 

36 

40 

40 

MIN 

30 

32 

25 

29 

32 

35 

34 

39 

26 

28 

27 

31 

28 

30 

26 

36 

27 

34 

24 

26 

26 

29 

22 

24 

26 

30 

31 

31 

32 

LAKE  CITY 

MAX 

40 

40 

39 

41 

45 

47 

51 

41 

44 

39 

38 

43 

49 

43 

42 

46 

40 

38 

44 

34 

44 

43 

33 

32 

47 

40 

37 

38 

39 

MIN 

27 

29 

21 

25 

30 

30 

30 

30 

31 

26 

18 

26 

26 

20 

29 

17 

16 

25 

16 

19 

19 

18 

11 

12 

22 

22 

8 

13 

6 

LAKEPORT 

MAX 

56 

51 

50 

50 

53 

57 

56 

68 

57 

52 

68 

68 

56 

64 

63 

62 

62 

60 

58 

60 

65 

61 

63 

62 

60 

57 

60 

61 

60 

MIN 

47 

34 

40 

35 

41 

43 

50 

45 

40 

38 

40 

31 

32 

32 

31 

29 

28 

38 

28 

30 

31 

28 

27 

27 

35 

29 

26 

32 

28 

LAKESHORE 

MAX 

53 

50 

42 

48 

52 

51 

50 

60 

56 

57 

64 

60 

57 

64 

59 

64 

66 

66 

57 

68 

63 

60 

69 

62 

53 

66 

55 

59 

60 

MIN 

42 

31 

32 

35 

35 

45 

45 

44 

42 

40 

31 

30 

31 

30 

33 

36 

31 

34 

27 

30 

28 

31 

28 

29 

29 

26 

29 

29 

31 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

44 

41 

36 

44 

39 

58 

51 

43 

32 

34 

48 

49 

44 

52 

51 

52 

62 

44 

43 

53 

48 

46 

44 

49 

47 

38 

44 

46 

44 

MIN 

33 

21 

23 

22 

31 

29 

35 

32 

28 

26 

23 

22 

28 

24 

22 

16 

16 

25 

15 

22 

18 

24 

21 

17 

22 

28 

22 

24 

19 

LA  MESA 

MAX 

64 

63 

62 

65 

69 

69 

67 

62 

59 

57 

69 

73 

66 

70 

72 

70 

75 

66 

60 

65 

65 

62 

64 

62 

60 

58 

60 

58 

59 

MIN 

48 

52 

41 

48 

44 

51 

48 

52 

50 

47 

40 

42 

42 

41 

40 

41 

46 

41 

47 

39 

39 

49 

44 

37 

36 

46 

46 

43 

48 

LANCASTER 

MAX 

55 

56 

50 

62 

70 

69 

76 

57 

52 

61 

66 

63 

59 

59 

65 

69 

63 

60 

59 

66 

68 

54 

54 

60 

58 

55 

58 

51 

50 

MIN 

36 

35 

30 

35 

31 

43 

36 

44 

40 

38 

23 

27 

32 

26 

23 

38 

25 

36 

26 

24 

35 

24 

22 

37 

32 

38 

40 

41 

39 

LAS  PLUMAS 

MAX 

58 

58 

52 

57 

56 

64 

60 

60 

56 

56 

65 

63 

62 

66 

63 

66 

60 

57 

61 

68 

62 

63 

62 

62 

57 

54 

57 

60 

60 

MIN 

50 

41 

44 

46 

48 

48 

53 

54 

47 

41 

38 

41 

45 

39 

43 

40 

40 

44 

36 

38 

40 

37 

34 

38 

38 

42 

38 

42 

40 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1960 


SUUon 


Da7  Of  Month 

Average 

- 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

»0 

39 

37 

46 

52 

47 

46 

38 

35 

49 

47 

45 

42 

41 

50 

48 

36 

37 

51 

43 

40 

41 

43. 

MIN 

30 

24 

24 

26 

31 

32 

29 

30 

24 

18 

23 

27 

17 

19 

19 

29 

15 

13 

16 

11 

13 

11 

21* 

9 

MAX 

i6 

61 

66 

59 

55 

60 

61 

63 

97 

57 

60 

63 

60 

61 

65 

61 

65 

60 

57 

61 

63 

60 

61 

60 

61 

69 

61 

57 

65 

60. 

MIN 

♦5 

39 

40 

34 

47 

47 

45 

53 

44 

39 

32 

37 

44 

34 

34 

34 

35 

41 

30 

33 

33 

35 

30 

31 

33 

36 

35 

33 

43 

37 

8 

MAX 

58 

58 

55 

60 

64 

67 

62 

61 

52 

54 

60 

66 

62 

63 

60 

61 

66 

55 

56 

62 

64 

60 

65 

62 

66 

62 

56 

59 

58 

60 

MIN 

42 

43 

41 

47 

49 

48 

49 

48 

41 

39 

40 

42 

37 

36 

37 

39 

38 

38 

39 

40 

40 

37 

35 

38 

36 

42 

47 

47 

41 

5 

MAX 

58 

60 

55 

58 

62 

66 

63 

66 

66 

52 

61 

65 

61 

62 

62 

62 

68 

68 

65 

61 

63 

59 

61 

61 

62 

62 

60 

58 

60 

60. 

MIN 

42 

39 

36 

36 

42 

40 

42 

50 

43 

42 

35 

33 

37 

34 

33 

34 

32 

35 

38 

33 

32 

34 

32 

32 

30 

33 

35 

39 

44 

36 

8 

MAX 

61 

61 

58 

58 

58 

57 

63 

65 

60 

54 

57 

59 

61 

58 

62 

62 

62 

61 

54 

58 

61 

62 

62 

58 

61 

58 

55 

56 

54 

59 

MIN 

*4 

41 

40 

36 

37 

49 

49 

51 

43 

40 

35 

35 

35 

37 

35 

35 

32 

31 

31 

32 

33 

35 

35 

37 

34 

35 

38 

37 

41 

37 

7 

MAX 

65 

65 

60 

66 

66 

63 

71 

73 

54 

45 

53 

56 

57 

53 

62 

65 

61 

57 

46 

52 

63 

54 

46 

49 

61 

57 

55 

48 

44 

56 

MIN 

40 

37 

36 

33 

39 

44 

45 

47 

37 

34 

32 

40 

40 

36 

34 

42 

37 

37 

31 

31 

33 

34 

28 

24 

35 

37 

35 

35 

33 

36 

1 

MAX 

60 

63 

60 

58 

61 

63 

62 

63 

60 

60 

61 

62 

60 

66 

66 

64 

62 

59 

61 

61 

64 

61 

62 

66 

61 

68 

58 

69 

67 

61 

MIN 

53 

40 

44 

40 

52 

52 

54 

52 

60 

47 

36 

41 

48 

36 

37 

36 

36 

40 

34 

34 

38 

39 

30 

29 

36 

40 

35 

39 

40 

41 

0 

MAX 

59 

63 

60 

61 

63 

74 

66 

61 

59 

56 

65 

65 

62 

67 

68 

73 

73 

68 

59 

64 

64 

62 

64 

62 

59 

58 

60 

58 

62 

63 

3 

MIN 

42 

48 

38 

39 

46 

55 

48 

53 

50 

44 

42 

35 

37 

42 

35 

34 

35 

39 

33 

34 

31 

35 

32 

30 

28 

37 

37 

42 

42 

39 

4 

MAX 

98 

68 

59 

67 

70 

61 

59 

60 

62 

61 

71 

75 

60 

73 

73 

63 

74 

62 

65 

71 

59 

63 

68 

65 

58 

60 

64 

57 

62 

64 

MIN 

9* 

63 

56 

52 

50 

65 

53 

54 

64 

49 

50 

60 

47 

49 

44 

45 

46 

46 

46 

43 

43 

48 

46 

46 

42 

46 

51 

50 

48 

48 

8 

MAX 

60 

65 

60 

66 

67 

64 

61 

60 

60 

60 

72 

76 

63 

73 

75 

68 

76 

64 

62 

69 

63 

65 

66 

66 

58 

61 

62 

58 

61 

64 

8 

MIN 

5* 

48 

47 

49 

47 

50 

50 

54 

52 

49 

43 

45 

46 

46 

43 

42 

42 

43 

44 

42 

40 

45 

44 

45 

40 

47 

48 

49 

49 

46 

3 

MAX 

59 

63 

59 

60 

62 

65 

60 

60 

60 

59 

71 

72 

66 

70 

69 

63 

73 

61 

62 

67 

65 

65 

64 

59 

58 

60 

60 

65 

60 

63 

MIN 

5* 

50 

50 

69 

48 

54 

S3 

S5 

53 

50 

51 

43 

46 

45 

45 

43 

44 

44 

43 

46 

43 

49 

48 

40 

40 

47 

48 

50 

50 

47 

6 

MAX 

58 

67 

59 

66 

67 

67 

65 

58 

62 

62 

71 

74 

69 

71 

73 

71 

74 

63 

62 

66 

66 

66 

64 

64 

58 

68 

62 

55 

60 

64 

7 

MIN 

S3 

52 

50 

48 

52 

5* 

60 

54 

52 

47 

54 

48 

62 

47 

51 

47 

49 

48 

46 

45 

45 

49 

47 

43 

44 

49 

51 

50 

50 

49 

2 

MAX 

55 

63 

55 

57 

56 

63 

61 

64 

60 

59 

62 

62 

61 

64 

65 

66 

66 

55 

61 

64 

67 

64 

62 

63 

66 

63 

60 

57 

62 

61 

MIN 

*5 

39 

40 

36 

48 

50 

49 

53 

46 

43 

36 

36 

44 

35 

35 

37 

33 

42 

38 

32 

33 

35 

30 

28 

31 

40 

39 

44 

46 

39 

4 

MAX 

60 

65 

56 

62 

62 

69 

62 

63 

54 

59 

65 

67 

67 

68 

68 

67 

68 

64 

64 

68 

70 

67 

65 

69 

62 

61 

61 

55 

65 

63 

(, 

MIN 

50 

43 

43 

43 

43 

43 

52 

53 

45 

41 

37 

37 

37 

36 

39 

37 

36 

42 

33 

37 

36 

36 

33 

34 

35 

39 

39 

42 

46 

40 

2 

MAX 

63 

60 

56 

66 

69 

70 

73 

77 

61 

52 

60 

59 

64 

59 

65 

69 

60 

63 

51 

58 

66 

67 

51 

53 

60 

59 

58 

54 

53 

60 

9 

MIN 

31 

40 

27 

32 

29 

35 

33 

44 

35 

38 

32 

26 

27 

30 

20 

30 

24 

28 

32 

27 

26 

34 

22 

22 

32 

42 

41 

33 

40 

31 

4 

MAX 

45 

65 

62 

61 

61 

57 

60 

62 

64 

57 

57 

61 

65 

60 

61 

61 

60 

64 

54 

57 

62 

64 

64 

64 

62 

62 

61 

63 

57 

61 

1 

MIN 

42 

40 

40 

36 

41 

49 

46 

48 

45 

41 

34 

35 

41 

34 

37 

36 

34 

34 

32 

34 

36 

36 

34 

30 

34 

41 

35 

41 

46 

38 

3 

MAX 

59 

61 

56 

56 

58 

61 

61 

64 

57 

58 

59 

61 

60 

63 

63 

63 

64 

59 

60 

63 

64 

63 

61 

62 

61 

69 

67 

58 

63 

60 

1 

MIN 

50 

40 

39 

36 

47 

49 

50 

49 

45 

44 

42 

36 

45 

39 

35 

40 

33 

44 

41 

37 

30 

42 

39 

33 

33 

37 

32 

38 

41 

40 

2 

MAX 

♦  1 

36 

34 

34 

44 

42 

47 

43 

39 

30 

33 

45 

40 

34 

45 

44 

42 

44 

30 

30 

46 

43 

36 

33 

49 

34 

34 

37 

37 

38 

6 

MIN 

20 

19 

20 

12 

19 

15 

29 

33 

27 

25 

10 

12 

20 

15 

19 

15 

14 

17 

19 

20 

17 

16 

16 

14 

19 

21 

14 

8 

17 

7 

MAX 

68 

62 

59 

62 

67 

65 

69 

73 

57 

60 

67 

58 

61 

63 

64 

66 

62 

56 

61 

64 

61 

59 

66 

64 

61 

61 

54 

56 

62 

tit 

MIN 

69 

46 

62 

61 

46 

53 

62 

52 

45 

45 

39 

47 

39 

41 

41 

42 

42 

40 

39 

40 

45 

37 

39 

37 

40 

47 

45 

46 

43 

5 

MAX 

60 

62 

60 

57 

55 

56 

62 

65 

62 

56 

63 

63 

59 

60 

63 

62 

66 

61 

54 

62 

68 

63 

64 

63 

62 

60 

66 

59 

57 

60 

e 

MIN 

51 

41 

42 

42 

43 

*0 

63 

55 

47 

44 

38 

37 

38 

38 

38 

38 

35 

37 

37 

39 

36 

34 

34 

35 

39 

44 

40 

39 

37 

40 

7 

MAX 

59 

67 

68 

51 

55 

57 

63 

61 

63 

58 

57 

63 

60 

60 

62 

63 

62 

59 

59 

61 

66 

62 

61 

60 

60 

65 

55 

58 

60 

59 

MIN 

69 

39 

45 

41 

47 

48 

62 

54 

48 

45 

41 

41 

44 

42 

39 

40 

33 

46 

38 

38 

36 

38 

35 

35 

42 

42 

36 

38 

35 

41 

.6 

MAX 

63 

43 

40 

36 

42 

43 

45 

60 

48 

40 

40 

51 

46 

47 

53 

55 

52 

48 

45 

50 

68 

63 

48 

48 

61 

48 

46 

48 

50 

47 

,5 

MIN 

29 

26 

26 

31 

33 

34 

36 

35 

31 

30 

22 

23 

26 

25 

26 

21 

18 

22 

20 

21 

20 

16 

11 

16 

21 

19 

14 

18 

5 

MAX 

68 

67 

75 

70 

77 

68 

79 

72 

76 

69 

65 

71 

73 

68 

74 

70 

72 

69 

66 

67 

71 

70 

72 

67 

66 

61 

60 

70 

61 

69 

MIN 

60 

46 

46 

44 

43 

44 

44 

45 

48 

53 

46 

47 

31 

46 

36 

39 

41 

36 

40 

45 

36 

47 

42 

41 

34 

43 

42 

45 

49 

42 

7 

MAX 

62 

61 

59 

57 

60 

60 

64 

60 

57 

60 

63 

61 

62 

64 

62 

65 

61 

59 

60 

64 

64 

60 

62 

61 

61 

60 

58 

64 

61 

1 

MIN 

67 

41 

37 

49 

49 

48 

48 

46 

48 

36 

32 

46 

38 

38 

40 

37 

36 

39 

36 

35 

39 

33 

29 

33 

31 

40 

39 

40 

39 

6 

MAX 

63 

59 

57 

66 

59 

59 

64 

63 

60 

59 

56 

63 

62 

58 

62 

61 

65 

64 

54 

57 

62 

59 

56 

61 

63 

61 

60 

60 

56 

60 

.0 

MIN 

62 

42 

40 

40 

46 

51 

49 

54 

46 

43 

40 

37 

44 

36 

37 

38 

36 

40 

36 

34 

34 

39 

35 

35 

33 

42 

43 

39 

40 

.6 

MAX 

58 

53 

64 

62 

65 

65 

68 

68 

52 

45 

59 

64 

60 

62 

66 

67 

67 

64 

68 

59 

61 

60 

57 

55 

54 

50 

52 

48 

52 

68 

>8 

MIN 

60 

40 

38 

37 

47 

41 

61 

40 

40 

32 

39 

38 

43 

39 

43 

43 

40 

42 

34 

33 

40 

35 

36 

31 

33 

39 

40 

39 

41 

39 

1 

MAX 

46 

39 

38 

34 

39 

42 

49 

45 

41 

33 

38 

41 

44 

43 

46 

45 

46 

47 

35 

42 

44 

44  44 

44 

48 

40 

35 

41 

45 

41 

9 

MIN 

30 

24 

26 

25 

27 

30 

33 

38 

30 

28 

14 

16 

23 

19 

24 

14 

16 

20 

13 

18 

12 

18 

13 

14 

22 

25 

22 

19 

7 

MAX 

52 

49 

47 

64 

57 

63 

62 

66 

60 

46 

48 

56 

51 

50 

58 

55 

60 

49 

45 

47 

56 

50 

43 

43 

51 

47 

49 

47 

43 

51 

5 

MIN 

43 

36 

36 

30 

41 

43 

48 

44 

33 

32 

30 

30 

41 

37 

38 

48 

34 

36 

28 

31 

36 

30 

27 

25 

30 

32 

32 

38 

3 

MAX 

59 

62 

56 

57 

56 

62 

69 

67 

67 

59 

60 

62 

60 

63 

64 

64 

65 

68 

61 

62 

67 

63 

61 

63 

60 

59 

59 

60 

63 

61 

0 

MIN 

48 

38 

42 

37 

49 

48 

49 

50 

46 

41 

35 

39 

44 

37 

35 

37 

35 

40 

38 

31 

37 

36 

31 

29 

32 

33 

38 

42 

39 

3 

MAX 

38 

40 

33 

46 

53 

47 

53 

49 

39 

36 

41 

47 

46 

42 

46 

45 

44 

42 

36 

41 

49 

42 

40 

46 

51 

46 

45 

47 

44 

43 

9 

MIN 

29 

21 

18 

18 

31 

25 

35 

38 

25 

21 

16 

19 

18 

15 

21 

23 

17 

26 

17 

15 

19 

IS 

14 

13 

26 

27 

22 

23 

9 

MAX 

60 

62 

63 

62 

57 

69 

64 

60 

58 

57 

63 

61 

66 

64 

63 

66 

67 

58 

60 

65 

66 

64 

62 

62 

58 

57 

69 

54 

56 

61 

4 

MIN 

60 

45 

46 

46 

49 

53 

51 

49 

47 

42 

44 

41 

48 

43 

43 

43 

42 

46 

41 

41 

43 

41 

40 

41 

42 

46 

43 

44 

44 

.6 

MAX 

68 

58 

69 

64 

62 

56 

63 

60 

58 

53 

58 

65 

59 

62 

64 

63 

70 

61 

55 

59 

65 

64 

64 

60 

64 

57 

60 

58 

57 

59 

.9 

MIN 

41 

38 

46 

41 

44 

51 

52 

55 

45 

44 

36 

37 

39 

40 

39 

37 

33 

39 

36 

43 

35 

38 

43 

34 

36 

37 

32 

35 

33 

39 

9 

64 

62 

55 

64 

60 

70 

60 

60 

58 

57 

63 

62 

62 

66 

71 

69 

72 

58 

57 

66 

62 

64 

63 

60 

57 

57 

59 

54 

58 

61 

7 

MIN 

46 

46 

42 

44 

49 

53 

53 

53 

46 

44 

42 

39 

44 

41 

46 

46 

40 

41 

34 

37 

40 

40 

37 

35 

35 

43 

39 

47 

48 

43 

2 

52 

48 

43 

52 

56 

56 

58 

60 

53 

46 

46 

50 

52 

45 

54 

52 

47 

50 

45 

46 

51 

48 

40 

45 

47 

44 

43 

43 

40 

48 

7 

MIN 

30 

33 

23 

25 

34 

32 

40 

38 

30 

30 

25 

34 

35 

27 

30 

28 

24 

28 

24 

18 

27 

21 

24 

15 

24 

30 

28 

32 

31 

28 

.3 

68 

62 

55 

48 

55 

52 

61 

55 

52 

45 

51 

58 

60 

55 

60 

60  60 

60 

44 

55 

60 

61 

59 

62 

57 

49 

53 

50 

53 

54 

.8 

MIN 

44 

38 

38 

40 

42 

47 

47 

50 

38 

36 

37 

42 

38 

41 

44 

45 

42 

40 

35 

36 

40 

41 

36 

36 

38 

37 

33 

34 

41 

39 

9 

46 

44 

41 

51 

47 

57 

47 

35 

34 

47 

54 

44 

49 

54 

53  66 

40 

39 

47 

51 

49 

44 

37 

39 

41 

42 

45 

7 

MIN 

37 

31 

33 

37 

42 

43 

35 

32 

29 

33 

41 

32 

34 

40 

38  39 

29 

27 

32 

40 

36 

35 

31 

27 

31 

33 

34 

5 

MAX 

47 

39 

43 

40 

44 

54 

48 

44 

43 

44 

45 

53 

46  47 

43 

37 

51 

53 

47 

43 

45 

■  6 

M  I N 

21 

27 

29 

25 

30 

30 

35 

31 

20 

17 

17 

17 

13  1* 

20 

26 

20  8 

20 

22 

3 

21 

•  1 

MAX 

43 

40 

37 

43 

45 

48 

44 

49 

39 

44 

53 

46 

43 

54 

52 

46  49 

40 

40 

52 

49 

43 

45 

58 

62 

43 

48 

46 

48 

46 

.2 

MIN 

33 

23 

32 

31 

36 

39 

35 

34 

32 

30 

24 

31 

29 

28 

27 

27  20 

30 

30 

28 

29 

26 

23  18 

28 

19 

13 

20 

15 

27 

.2 

MAX 

43 

45 

45 

68 

57 

59 

63 

59 

39 

38 

47 

56 

52 

53 

59 

58  57 

52 

45 

48 

54 

49 

42  44 

46 

40 

40 

40 

38 

49 

.2 

MIN 

36 

30 

35 

35 

46 

41 

48 

38 

26 

25 

27 

36 

38 

32 

39 

41 

39 

33 

22 

27 

35 

30 

26 

24 

31 

26 

28 

29 

30 

32 

.9 

tVA  BEDS  m 
I  GRAND 
[HON  COVE 
JNDSAY 

IVERMOKE  2  SSW 

UNO  SHAWNEE  HILLS  RCH 


OUPOC  SEWAGE  PLANT 

16  BEACH 
MG  BEACH  we  AP 
95  ANGELES  WB  AP 
OS  ANGELES  WB  CITY 
IS  BANCS 
OS  MTOS 

valley  1  wsw 

:ra 

andeville  island 
knzanita  lake 

WICOP* 

ARTINEZ  FIRE  STA 

MYSVILLE 

:C  CLOUD 

eCCA  3  SE 

ERCED  FIRE  STA  2 

IDDLEHATER 

ILL  CREEK  2 

IMERAL 

ITCHELL  CAVERNS 
ODESTO 
LAKE 
ITEREY 
ONTICELLO  DAM 
ORRO  BAY  FIRE  OEPT 
lOUNTAIN  PASS 
T  DIABLO  NORTH  GATE 
HUNT  HAMILTON 
lOUNT  HEBRON  RS 
BUNT  SHASTA  WB  CITY 
WILSON  FC  338B 


Sm  Bofsratice  NotM  Following  SutlOD  I^dn 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1960 


Station 

Da7  01  Month 

rage 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Jl 

Ave 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

70 

61 

60 

56 

58 

68 

68 

63 

66 

57 

66 

58 

57 

69 

70 

67 

69 

6C 

61 

63 

65 

71 

61 

63 

60 

59 

61 

61 

56 

62. 

MIN 

32 

38 

39 

44 

45 

52 

50 

51 

44 

37 

39 

38 

38 

32 

33 

37 

35 

33 

32 

33 

34 

31 

31 

26 

28 

31 

36 

35 

45 

37., 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 

63 

66 

56 

58 

56 

65 

62 

62 

66 

61 

63 

63 

65 

65 

63 

66 

63 

6] 

66 

70 

68 

64 

63 

64 

61 

6( 

60 

64 

62.1 

MIN 

»6 

40 

44 

43 

49 

51 

55 

45 

46 

42 

38 

40 

42 

41 

41 

38 

34 

46 

33 

45 

3! 

40 

40 

39 

36 

36 

31 

39 

34 

41. 

NEEDLES  FAA  AP 

MAX 

63 

68 

61 

66 

65 

71 

69 

76 

67 

53 

63 

64 

61 

60 

68 

68 

63 

65 

57 

62 

59 

55 

55 

59 

68 

64 

62 

52 

62. 

MIN 

39 

49 

42 

38 

43 

42 

47 

46 

50 

42 

40 

44 

40 

44 

37 

38 

41 

38 

43 

34 

39 

41 

36 

34 

31 

39 

44 

43 

47 

41. 

NEVADA  CITY 

MAX 

55 

48 

47 

44 

50 

47 

58 

51 

50 

43 

42 

51 

50 

60 

50 

55 

67 

56 

44 

48 

67 

55 

53 

52 

52 

47 

44 

50 

50 

50. 

MIN 

31 

30 

30 

31 

32 

36 

37 

48 

38 

32 

25 

26 

31 

21 

28 

25 

24 

26 

25 

25 

26 

23 

22 

22 

25 

32 

27 

29 

27 

2S. 

NEWARK 

MAX 

64 

61 

56 

58 

60 

67 

63 

57 

57 

60 

69 

62 

61 

62 

62 

60 

56 

67 

58 

61 

63 

60 

61 

63 

68 

57 

59 

60. 

MIN 

A2 

42 

43 

44 

46 

53 

46 

45 

38 

39 

38 

37 

37 

41 

36 

45 

35 

35 

36 

45 

46 

35 

35 

37 

44 

42 

42 

40. 

NEWMAN  2  NW 

MAX 

56 

60 

56 

55 

55 

61 

60 

65 

56 

57 

58 

60 

58 

61 

62 

62 

64 

60 

59 

61 

66 

62 

59 

61 

69 

60 

60 

67 

62 

59. 

MIN 

47 

39 

41 

35 

47 

50 

50 

53 

47 

41 

37 

37 

42 

41 

36 

37 

32 

42 

34 

34 

33 

39 

37 

32 

31 

36 

40 

44 

41 

39. 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

59 

60 

59 

61 

60 

62 

59 

59 

59 

57 

71 

66 

64 

65 

64 

61 

67 

62 

57 

60 

59 

60 

61 

59 

57 

60 

59 

58 

60 

60. 

MIN 

54 

54 

48 

51 

48 

55 

53 

54 

53 

48 

42 

49 

43 

45 

43 

42 

42 

43 

43 

43 

44 

46 

48 

47 

43 

51 

51 

48 

46 

47. 

NORTH   FORK  R5 

MAX 

66 

49 

57 

46 

55 

50 

57 

54 

51 

37 

44 

63 

64 

58 

54 

59 

56 

66 

43 

49 

65 

58 

53 

62 

53 

54 

54 

52 

50 

53. 

MIN 

36 

30 

29 

31 

38 

36 

37 

38 

34 

31 

25 

30 

32 

27 

31 

30 

26 

32 

25 

26 

28 

28 

28 

25 

30 

27 

31 

32 

37 

30. 

NORTH  HOLLYWOOD 

MAX 

56 

68 

63 

66 

66 

65 

67 

65 

63 

62 

75 

70 

69 

72 

74 

69 

77 

66 

62 

67 

65 

67 

65 

62 

59 

59 

57 

54 

58 

63. 

MIN 

50 

48 

41 

40 

52 

58 

59 

53 

46 

45 

44 

60 

52 

66 

42 

42 

40 

38 

40 

38 

41 

42 

38 

38 

36 

45 

47 

43 

48 

49. 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

MAX 

63 

55 

59 

53 

58 

55 

61 

60 

63 

54 

57 

60 

61 

59 

59 

62 

60 

62 

55 

59 

66 

64 

60 

59 

58 

56 

68 

66 

59 

58.1 

MIN 

37 

36 

44 

36 

42 

49 

49 

50 

45 

43 

37 

43 

45 

36 

38 

35 

38 

44 

32 

32 

33 

33 

28 

30 

34 

39 

42 

41 

44 

39. 

OAKLAND   WB  AP 

MAX 

62 

59 

59 

60 

60 

63 

62 

60 

55 

60 

61 

61 

60 

62 

61 

64 

62 

65 

60 

65 

59 

61 

63 

61 

56 

57 

56 

57 

60 

60. 

MIN 

51 

43 

47 

42 

53 

54 

55 

50 

48 

44 

40 

42 

46 

39 

42 

42 

38 

42 

40 

42 

39 

37 

39 

36 

46 

46 

39 

46 

43 

43. 

OCEANSIDE  PENDLETON 

MAX 

61 

61 

60 

62 

61 

63 

57 

60 

60 

57 

65 

73 

68 

66 

62 

62 

64 

64 

67 

59 

58 

59 

61 

63 

57 

58 

59 

58 

60 

61. 

MIN 

54 

53 

45 

51 

45 

51 

50 

54 

52 

49 

42 

48 

42 

43 

44 

43 

41 

41 

62 

40 

40 

61 

45 

43 

38 

46 

60 

46 

46 

4«.| 

OJAI 

MAX 

59 

67 

57 

68 

71 

74 

72 

63 

69 

60 

71 

75 

71 

73 

74 

75 

77 

64 

66 

68 

69 

67 

66 

66 

61 

61 

65 

66 

62 

67.1 

MIN 

46 

39 

36 

37 

42 

44 

44 

48 

40 

38 

38 

34 

38 

39 

33 

35 

34 

34 

39 

31 

33 

32 

29 

29 

29 

37 

37 

44 

45 

37., 

ORANGE  COVE 

MAX 

67 

56 

60 

56 

59 

61 

63 

61 

60 

51 

55 

60 

66 

60 

62 

60 

62 

66 

55 

55 

6C 

62 

56 

59 

60 

62 

59 

60 

57 

59. 1 

HIN 

45 

41 

39 

38 

44 

44 

46 

50 

46 

42 

35 

38 

41 

37 

36 

40 

37 

39 

40 

36 

36 

36 

38 

34 

34 

36 

37 

44 

46 

39. 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

MAX 

55 

53 

57 

59 

58 

60 

52 

55 

63 

52 

63 

57 

56 

51 

54 

60 

61 

59 

63 

50 

56 

56 

55 

55.il 

MIN 

40 

41 

40 

40 

46 

48 

45 

40 

42 

35 

38 

36 

42 

31 

31 

33 

30 

30 

41 

28 

28 

28 

31 

34 

29 

27 

28 

3S.!l 

ORINDA  BOWMAN 

MAX 

60 

58 

6 1 

59 

55 

56 

60 

63 

69 

64 

62 

65 

63 

62 

62 

56 

57 

54 

63 

59. 

MIN 

50 

35 

38 

37 

46 

51 

52 

51 

45 

41 

31 

33 

39 

31 

33 

33 

29 

41 

35 

31 

30 

28 

27 

26 

40 

39 

30 

36 

31 

36. 

ORLANO 

MAX 

57 

60 

57 

56 

61 

63 

62 

57 

62 

58 

60 

64 

62 

63 

99 

59 

60 

61 

60 

60 

61 

54 

56 

68 

61 

99. 

MIN 

43 

35 

36 

43 

46 

47 

50 

61 

46 

44 

38 

36 

38 

38 

39 

41 

31 

34 

36 

41 

34 

42 

39 

35 

32 

36 

32 

34 

37 

3». 

ORLEANS 

MAX 

50 

51 

49 

48 

60 

55 

60 

58 

50 

65 

55 

50 

50 

59 

61 

59 

68 

52 

69 

62 

62 

61 

61 

64 

59 

61 

59 

60 

62 

96. 

MIN 

43 

40 

41 

39 

45 

44 

46 

45 

43 

40 

38 

38 

38 

38 

38 

36 

31 

35 

34 

29 

33 

30 

27 

27 

34 

30 

27 

28 

26 

35. 

OROVILLE   1  WSW 

MAX 

60 

59 

60 

60 

60 

60 

63 

62 

60 

60 

58 

63 

61 

59 

64 

62 

64 

59 

58 

62 

68 

62 

62 

61 

60 

55 

65 

60 

61 

60. 

MIN 

51 

36 

45 

44 

43 

44 

64 

52 

48 

44 

34 

41 

43 

36 

40 

33 

32 

46 

34 

37 

37 

33 

30 

32 

36 

43 

33 

39 

32 

3». 

OROVILLE   7  SE 

MAX 

56 

60 

51 

52 

58 

60 

56 

55 

60 

66 

54 

60 

60 

58 

60 

60 

62 

68 

58 

50 

67 

60 

60 

58 

58 

56 

55 

57 

60 

97. 

MIN 

38 

38 

42 

43 

42 

43 

46 

45 

45 

42 

41 

39 

46 

43 

40 

32 

32 

36 

35 

36 

36 

38 

40 

33 

32 

35 

33 

38 

35 

30. 

OXNARD 

MAX 

60 

65 

61 

65 

64 

67 

61 

62 

60 

60 

68 

75 

67 

70 

72 

68 

73 

66 

62 

68 

64 

64 

65 

64 

64 

62 

64 

57 

62 

64. 

MIN 

44 

51 

44 

43 

45 

52 

49 

53 

62 

48 

38 

44 

44 

46 

45 

40 

44 

40 

47 

37 

41 

39 

38 

43 

36 

45 

43 

46 

49 

PALMDALE 

MAX 

60 

56 

55 

68 

70 

68 

76 

64 

55 

56 

56 

62 

62 

58 

64 

68 

64 

61 

62 

57 

69 

63 

56 

54 

58 

54 

68 

53 

47 

60. 

MIN 

41 

39 

33 

34 

33 

42 

40 

40 

40 

37 

36 

31 

38 

31 

27 

38 

29 

44 

34 

27 

32 

32 

27 

26 

39 

39 

39 

39 

36 

39. 

PALMDALE    FAA  AP 

MAX 

56 

57 

46 

59 

69 

66 

76 

59 

52 

60 

60 

60 

59 

57 

63 

67 

63 

60 

49 

57 

68 

57 

52 

53 

60 

56 

57 

50 

46 

90. 

MIN 

40 

33 

27 

31 

32 

41 

37 

45 

40 

38 

33 

30 

34 

30 

23 

33 

26 

35 

33 

24 

26 

30 

26 

26 

35 

40 

41 

42 

39 

33. 

PALM  SPRINGS 

MAX 

66 

73 

69 

77 

72 

82 

78 

76 

70 

67 

69 

73 

72 

72 

71 

82 

74 

66 

66 

71 

72 

70 

66 

66 

61 

65 

69 

65 

68 

70. 

MIN 

40 

61 

42 

41 

45 

48 

44 

47 

55 

46 

46 

46 

39 

47 

38 

38 

39 

37 

45 

40 

35 

42 

41 

42 

34 

38 

40 

43 

49 

42. 

PALO  ALTO  CI TY  HALL 

MAX 

63 

62 

61 

59 

62 

65 

65 

64 

69 

56 

61 

68 

58 

63 

60 

66 

60 

59 

69 

66 

63 

63 

59 

60 

60 

58 

54 

56 

60 

60. 

HIN 

55 

41 

43 

38 

54 

55 

54 

59 

46 

42 

36 

36 

38 

36 

36 

39 

31 

45 

35 

38 

34 

33 

34 

31 

36 

39 

45 

38 

43 

40. 

PALOMAR   MTN  OBSY 

MAX 

52 

49 

47 

62 

61 

65 

65 

59 

48 

32 

41 

62 

53 

52 

60 

69 

57 

56 

44 

43 

51 

50 

41 

45 

46 

42 

34 

45 

40 

50. 

MIN 

35 

31 

33 

33 

42 

40 

44 

41 

29 

27 

25 

33 

37 

31 

34 

40 

33 

35 

22 

25 

32 

31 

26 

18 

26 

26 

29 

29 

31 

31. 

PARADISE 

MAX 

49 

52 

46 

53 

50 

58 

53 

64 

63 

51 

62 

56 

56 

61 

58 

62 

55 

52 

55 

65 

67 

67 

57 

54 

50 

46 

54 

65 

94. 

MIN 

45 

31 

37 

38 

42 

42 

46 

49 

40 

34 

30 

32 

37 

33 

36 

35 

36 

39 

29 

34 

31 

32 

29 

32 

31 

36 

33 

33 

36 

39. 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

68 

68 

67 

62 

65 

66 

72 

70 

79 

69 

54 

64 

67 

66 

61 

67 

69 

63 

68 

58 

61 

67 

60 

65 

54 

60 

58 

66 

64 

64. 

MIN 

44 

49 

43 

43 

46 

46 

48 

53 

55 

48 

43 

46 

46 

48 

41 

43 

43 

43 

44 

42 

42 

46 

42 

42 

37 

41 

44 

46 

48 

44. 

PASADENA 

MAX 

59 

68 

65 

67 

68 

68 

70 

66 

62 

61 

71 

74 

72 

72 

74 

73 

75 

68 

63 

67 

66 

65 

64 

63 

59 

58 

59 

58 

66 

69. 

MIN 

51 

47 

44 

44 

46 

52 

47 

51 

47 

46 

43 

44 

46 

45 

43 

42 

44 

42 

41 

38 

39 

45 

43 

39 

38 

48 

47 

46 

47 

4*. 

PASO  ROBLES 

MAX 

60 

62 

60 

57 

61 

68 

67 

65 

59 

56 

63 

69 

68 

64 

68 

65 

70 

66 

60 

66 

69 

66 

63 

63 

63 

60 

63 

58 

55 

63. 

MIN 

45 

37 

32 

44 

45 

54 

48 

54 

45 

39 

35 

34 

42 

32 

31 

34 

30 

36 

30 

29 

29 

37 

25 

25 

26 

37 

37 

45 

47 

37. 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 

57 

60 

53 

56 

60 

66 

65 

61 

57 

55 

60 

66 

61 

62 

66 

64 

69 

64 

59 

63 

69 

62 

62 

62 

58 

57 

60 

51 

56 

60. 

MIN 

43 

38 

39 

41 

47 

52 

48 

48 

42 

39 

32 

35 

41 

34 

32 

36 

31 

37 

31 

29 

31 

37 

28 

27 

28 

40 

39 

46 

42 

37. 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

MAX 

61 

63 

59 

58 

57 

63 

61 

61 

57 

60 

66 

65 

63 

66 

67 

66 

64 

55 

64 

69 

64 

66 

63 

64 

58 

69 

59 

60 

65 

62. 

MIN 

52 

39 

44 

45 

50 

52 

65 

53 

42 

42 

38 

37 

40 

39 

38 

34 

32 

44 

36 

39 

40 

32 

36 

29 

40 

40 

30 

38 

33 

40. 

PINNACLES  NM 

MAX 

59 

60 

54 

57 

57 

70 

64 

64 

55 

53 

63 

67 

65 

65 

66 

69 

70 

64 

58 

65 

71 

66 

61 

65 

57 

65 

56 

54 

53 

61. 

MIN 

40 

37 

35 

35 

40 

45 

44 

52 

44 

38 

37 

33 

36 

32 

33 

34 

27 

35 

31 

29 

31 

31 

29 

26 

27 

36 

42 

40 

44 

36. 

PISMO  BEACH 

MAX 

58 

64 

58 

62 

60 

74 

70 

65 

59 

60 

66 

65 

65 

69 

66 

71 

69 

64 

61 

66 

63 

65 

64 

62 

58 

65 

58 

56 

60 

63. 

MIN 

48 

50 

42 

50 

49 

50 

50 

51 

49 

45 

42 

39 

47 

43 

41 

43 

41 

40 

39 

41 

40 

40 

37 

39 

34 

41 

41 

48 

49 

43. 

PLACERVILLE 

MAX 

59 

52 

48 

46 

54 

55 

60 

54 

52 

45 

45 

52 

58 

52 

55 

68 

57 

58 

46 

52 

55 

53 

57 

51 

56 

50 

49 

51 

56 

92. 

MIN 

40 

32 

32 

31 

31 

39 

46 

50 

40 

33 

28 

30 

33 

29 

31 

28 

27 

30 

27 

28 

25 

28 

25 

26 

31 

36 

35 

33 

30 

32. 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 

59 

50 

51 

46 

55 

51 

61 

52 

49 

41 

42 

56 

69 

54 

66 

59 

59 

69 

43 

53 

57 

67 

57 

62 

54 

48 

44 

50 

54 

52< 

MIN 

40 

33 

34 

36 

39 

41 

44 

47 

36 

30 

32 

37 

37 

36 

37 

37 

35 

36 

29 

34 

36 

32 

30 

33 

36 

35 

31 

35 

33 

39. 

POINT  ARENA 

MAX 

55 

58 

58 

58 

61 

60 

60 

56 

58 

54 

65 

60 

57 

54 

59 

60 

60 

59 

63 

66 

64 

66 

56 

69 

58 

56 

56 

55 

59 

57. 

MIN 

50 

40 

41 

46 

50 

49 

52 

52 

47 

46 

37 

41 

40 

38 

37 

35 

37 

42 

40 

35 

35 

32 

33 

35 

39 

37 

30 

37 

33 

40. 

POINT  ARGUELLO  WB 

MAX 

58 

58 

55 

60 

61 

69 

59 

60 

57 

63 

61 

63 

57 

61 

64 

67 

63 

66 

55 

59 

59 

62 

68 

69 

54 

57 

56 

52 

63 

99. 

MIN 

45 

46 

42 

41 

47 

52 

50 

52 

49 

42 

43 

42 

46 

42 

38 

39 

38 

46 

41 

39 

36 

43 

33 

33 

34 

43 

44 

45 

49 

42. 

POINT   ARGUELLO  LIGHT  STA 

MAX 

57 

59 

57 

60 

62 

62 

60 

59 

57 

57 

68 

58 

58 

57 

62 

61 

65 

57 

54 

57 

57 

55 

56 

61 

56 

58 

69 

59 

57 

90. 

MIN 

50 

50 

50 

48 

49 

50 

49 

51 

50 

45 

49 

47 

48 

48 

47 

50 

50 

45 

47 

46 

48 

48 

44 

44 

46 

48 

48 

48 

50 

40. 

Se«  Reference  Notes  following  Statloa  Ii"^ 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  I960 


Day  Ol  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

22 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28 

29  1 

PT  PI EORAS  BLANCA5 

58 

60 

55 

58 

57 

57 

56 

58 

57 

55 

60 

62 

56 

62 

M 

57 

62 

54 

53 

60 

66 

58 

58 

59 

»3 

53 

57 

52 

55 

MIN 

50 

48 

52 

52 

52 

53 

47 

47 

43 

47 

48 

47 

47 

45 

46 

46 

42 

45 

44 

44 

44 

44 

46 

44 

4C 

49 

50 

POMONA 

58 

6* 

58 

65 

66 

66 

70 

62 

62 

60 

70 

72 

67 

69 

73 

70 

74 

67 

62 

56 

56 

65 

64 

63 

60 

60 

63 

58 

57 

MIN 

51 

41 

33 

34 

35 

35 

38 

32 

32 

37 

37 

32 

32 

46 

41 

42 

47 

POR T   CH I CAGO  NAVAL  D£ POT 

64 

62 

62 

56 

55 

59 

63 

66 

53 

56 

60 

61 

50 

50 

65 

61 

65 

61 

66 

60 

66 

68 

64 

60 

63 

62 

60 

69 

57 

MIN 

39 

34 

27 

29 

30 

33 

33 

28 

29 

27 

34 

38 

30 

30 

34 

PORT  ERV I LL  E 

69 

58 

61 

57 

60 

64 

57 

65 

59 

54 

54 

61 

67 

62 

63 

63 

66 

68 

57 

56 

63 

64 

60 

60 

63 

65 

64 

63 

58 

MIN 

^5 

42 

41 

39 

44 

44 

45 

50 

44 

42 

39 

37 

40 

38 

37 

37 

36 

39 

39 

37 

36 

40 

34 

35 

34 

36 

41 

42 

45 

PORTOL  A 

A5 

40 

39 

44 

47 

57 

51 

44 

38 

39 

42 

52 

60 

44 

50 

48 

60 

44 

35 

42 

48 

46 

38 

51 

50 

41 

45 

44 

40 

MIN 

30 

12 

20 

1  8 

29 

25 

38 

33 

24 

28 

10 

18 

28 

13 

22 

15 

12 

26 

23 

7 

1 1 

14 

16 

s 

20 

25 

28 

19 

25 

TOSEY   3  E 

43 

43 

40 

50 

54 

54 

54 

48 

43 

32 

45 

56 

46 

48 

52 

55 

58 

50 

51 

48 

49 

43 

42 

44 

46 

39 

41 

41 

42 

MIN 

30 

30 

25 

28 

31 

32 

35 

34 

32 

27 

18 

25 

25 

21 

23 

27 

25 

26 

24 

14 

21 

21 

22 

19 

20 

22 

31 

24 

32 

POTTER  VALLEY  PH 

55 

55 

53 

54 

60 

60 

55 

55 

51 

55 

60 

61 

58 

54 

65 

66 

56 

53 

60 

68 

67 

65 

64 

59 

50 

61 

MIN 

48 

35 

42 

36 

45 

43 

51 

49 

42 

39 

29 

32 

33 

32 

35 

27 

29 

37 

28 

30 

32 

27 

32 

36 

26 

32 

PRIEST  VALLEY 

58 

56 

49 

54 

61 

65 

58 

58 

48 

48 

65 

59 

62 

61 

U 

61 

64 

58 

63 

59 

65 

58 

56 

58 

54 

54 

55 

49 

48 

M*N 

35 

35 

30 

28 

42 

42 

36 

3  J 

26 

27 

29 

30 

25 

26 

25 

22 

25 

29 

21 

22 

26 

20 

18 

20 

25 

23 

35 

40 

QUINCY  RS 

47 

47 

49 

38 

43 

50 

53 

53 

51 

45 

46 

51 

56 

61 

54 

60 

67 

50 

45 

45 

64 

50 

53 

45 

53 

47 

45 

57 

56 

MIN 

28 

35 

34 

31 

27 

28 

26 

20 

20 

23 

23 

23 

24 

21 

20 

16 

27 

26 

30 

25 

20 

RAMONA  SPAULOING 

65 

62 

59 

66 

71 

69 

73 

63 

5* 

53 

68 

65 

67 

70 

72 

70 

74 

64 

57 

64 

66 

63 

59 

51 

57 

55 

60 

64 

58 

MIN 

3  J 

39 

3C 

35 

26 

45 

RAND5BURG 

MAX 

52 

53 

44 

55 

58 

64 

68 

64 

50 

47 

54 

57 

59 

58 

58 

62 

68 

64 

50 

54 

62 

54 

45 

47 

57 

50 

51 

52 

46 

MIN 

33 

35 

37 

34 

38 

42 

32 

35 

32 

31 

24 

34 

39 

36 

39 

36 

RED  BLUFF   W6  AP 

MAX 

59 

56 

49 

53 

53 

58 

57 

61 

60 

56 

62 

54 

56 

54 

61 

64 

57 

58 

59 

68 

63 

60 

60 

60 

55 

57 

57 

62 

61 

MIN 

40 

40 

43 

33 

40 

40 

42 

38 

42 

42 

34 

35 

36 

38 

36 

37 

REDOING  FIRE  STA  2 

MAX 

56 

54 

50 

54 

51 

55 

55 

68 

58 

55 

64 

62 

60 

56 

53 

54 

64 

55 

62 

69 

66 

63 

50 

62 

59 

68 

61 

62 

MIN 

40 

36 

38 

42 

36 

39 

40 

35 

37 

30 

37 

36 

35 

REDLANDS 

MAX 

57 

64 

55 

67 

71 

67 

74 

66 

58 

53 

68 

70 

68 

70 

73 

75 

70 

64 

59 

67 

58 

65 

61 

63 

57 

53 

57 

54 

51 

MIN 

40 

38 

36 

37 

35 

36 

40 

37 

37 

34 

45 

45 

42 

45 

REDWOOD  CI TY 

63 

62 

60 

60 

61 

65 

65 

63 

58 

58 

63 

59 

50 

65 

53 

65 

62 

59 

50 

65 

65 

65 

62 

64 

62 

58 

55 

59 

63 

MIN 

35 

38 

38 

34 

41 

37 

40 

36 

35 

35 

34 

37 

41 

43 

42 

41 

R ICHMOND 

61 

60 

60 

58 

60 

61 

67 

63 

62 

55 

58 

62 

62 

50 

55 

61 

65 

65 

64 

63 

66 

64 

64 

63 

63 

57 

59 

57 

55 

MIN 

33 

55 

55 

57 

46 

43 

45 

43 

42 

39 

43 

42 

46 

48 

41 

42 

39 

49 

47 

39 

43 

42 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

63 

65 

61 

64 

71 

68 

70 

65 

51 

58 

69 

73 

69 

71 

74 

74 

75 

67 

51 

67 

68 

65 

63 

64 

60 

58 

59 

57 

58 

MIN 

40 

35 

38 

37 

38 

36 

34 

39 

39 

46 

34 

46 

45 

44 

47 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

68 

58 

63 

57 

66 

70 

68 

72 

57 

60 

58 

65 

71 

67 

68 

74 

72 

73 

65 

60 

65 

67 

65 

60 

63 

58 

57 

58 

53 

MIN 

47 

39 

42 

42 

49 

43 

45 

36 

36 

37 

38 

37 

33 

34 

39 

36 

37 

33 

45 

44 

43 

45 

63 

56 

59 

52 

55 

60 

63 

58 

61 

58 

57 

61 

63 

58 

60 

51 

61 

63 

58 

59 

64 

63 

60 

58 

61 

55 

55 

59 

60 

MIN 

38 

38 

37 

39 

47 

47 

50 

43 

30 

35 

35 

32 

32 

38 

30 

27 

36 

34 

32 

27 

27 

37 

35 

33 

33 

SACRAMENTO  WB  AP 

57 

59 

53 

55 

58 

61 

59 

53 

59 

55 

59 

62 

50 

61 

60 

52 

50 

59 

61 

64 

62 

62 

61 

58 

67 

57 

55 

59 

61 

MIN 

50 

40 

43 

41 

51 

52 

52 

49 

47 

45 

41 

37 

41 

37 

42 

37 

41 

38 

42 

42 

34 

40 

39 

36 

42 

39 

SACRAMENTO  WB  CITY 

57 

60 

52 

57 

58 

62 

59 

63 

58 

57 

60 

62 

60 

64 

62 

62 

61 

58 

60 

66 

63 

61 

60 

61 

56 

57 

57 

59 

53 

MIN 

43 

37 

42 

39 

SAINT  HELENA 

MAX 

60 

59 

53 

57 

57 

63 

61 

60 

57 

60 

68 

63 

62 

57 

66 

70 

64 

54 

64 

72 

67 

68 

62 

56 

60 

50 

60 

60 

54 

MIN 

50 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

58 

57 

53 

53 

57 

62 

65 

61 

53 

55 

58 

56 

62 

62 

58 

63 

60 

50 

59 

63 

53 

52 

62 

64 

63 

51 

52 

53 

60 

MIN 

41 

33 

34 

34 

2  7 

33 

34 

30 

35 

32 

SAL INAS  2  E 

MAX 

62 

63 

56 

60 

59 

72 

63 

62 

58 

57 

62 

66 

61 

54 

65 

69 

71 

70 

55 

65 

50 

63 

67 

54 

57 

57 

56 

56 

61 

MIN 

43 

32 

34 

33 

35 

31 

34 

45 

43 

43 

46 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

63 

61 

57 

61 

60 

69 

63 

63 

58 

60 

63 

55 

51 

64 

65 

69 

72 

53 

59 

64 

60 

63 

52 

62 

56 

57 

57 

54 

59 

MIN 

38 

48 

SALT  SPRINGS  PH 

MAX 

56 

48 

47 

54 

51 

63 

50 

50 

40 

43 

53 

56 

53 

57 

59 

62 

51 

55 

48 

60 

68 

57 

53 

55 

52 

50 

50 

53 

52 

MIN 

30 

32 

30 

38 

38 

42 

31 

26 

34 

30 

30 

31 

31 

29 

3 1 

33 

SALYER  RS 

MAX 

52 

54 

52 

47 

54 

61 

51 

55 

50 

47 

55 

57 

50 

52 

59 

60 

50 

60 

52 

62 

62 

64 

55 

52 

63 

MIN 

41 

41 

43 

36 

41 

35 

32 

29 

28 

28 

27 

27 

SAN  ANTONIO   CN  MOUTH 

MAX 

61 

57 

57 

63 

66 

64 

70 

54 

52 

56 

53 

67 

56 

59 

68 

69 

67 

67 

54 

60 

51 

59 

59 

65 

52 

50 

48 

48 

49 

MIN 

41 

50 

39 

40 

43 

44 

33 

37 

43 

37 

40 

34 

33 

41 

38 

'  38 

41 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

58 

61 

51 

58 

58 

67 

61 

50 

55 

54 

62 

69 

62 

54 

56 

69 

70 

57 

61 

62 

54 

66 

51 

64 

57 

58 

59 

50 

55 

MIN 

42 

36 

41 

49 

^' 

44 

38 

34 

35 

34 

30 

27 

28 

29 

25 

26 

27 

28 

31 

35 

41 

46 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

56 

58 

57 

66 

72 

58 

75 

55 

61 

57 

55 

70 

67 

69 

72 

75 

73 

64 

58 

64 

66 

64 

58 

62 

55 

63 

60 

65 

61 

MIN 

39 

38 

41 

47 

41 

50 

47 

44 

46 

50 

39 

40 

33 

39 

38 

34 

33 

39 

33 

34 

32 

42 

47 

43 

46 

SANDBERG  WB 

MAX 

41 

40 

41 

47 

56 

57 

64 

45 

38 

35 

49 

50 

46 

47 

55 

66 

54 

48 

34 

47 

66 

42 

43 

45 

47 

40 

45 

37 

40 

MIN 

36 

36 

42 

42 

45 

34 

32 

29 

33 

30 

39 

27 

27 

30 

37 

32 

28 

24 

32 

31 

32 

33 

31 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

63 

65 

63 

66 

65 

67 

64 

53 

63 

50 

67 

72 

55 

70 

73 

69 

74 

64 

60 

63 

63 

63 

64 

62 

51 

60 

64 

59 

62 

MIN 

53 

48 

50 

55 

55 

54 

45 

45 

47 

45 

47 

53 

49 

43 

49 

60 

48 

52 

SAN  FERNANDO 

MAX 

60 

65 

60 

65 

57 

65 

71 

68 

59 

59 

67 

72 

71 

68 

72 

74 

75 

59 

50 

56 

65 

65 

61 

62 

58 

57 

60 

55 

53 

MIN 

42 

38 

38 

45 

49 

45 

40 

41 

42 

46 

50 

48 

47 

40 

40 

31 

42 

52 

45 

46 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

68 

56 

54 

58 

58 

52 

50 

54 

54 

61 

57 

55 

58 

57 

50 

57 

53 

55 

53 

57 

60 

61 

50 

55 

55 

55 

56 

58 

MIN 

48 

46 

46 

50 

42 

47 

41 

44 

44 

40 

42 

31 

29 

43 

43 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

62 

59 

58 

58 

59 

52 

53 

62 

57 

55 

60 

59 

58 

52 

50 

62 

60 

54 

57 

62 

59 

60 

60 

50 

56 

65 

53 

54 

59 

51 

46 

47 

43 

53 

53 

55 

49 

47 

44 

40 

42 

44 

40 

42 

37 

48 

43 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 

60 

60 

59 

58 

58 

55 

54 

51 

55 

57 

51 

51 

59 

55 

61 

62 

66 

53 

68 

55 

58 

59 

51 

52 

65 

54 

55 

56 

50 

MIN 

51 

50 

49 

50 

53 

54 

56 

48 

48 

48 

47 

49 

48 

48 

49 

49 

48 

47 

46 

50 

48 

49 

48 

48 

49 

48 

46 

48 

47 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

62 

70 

64 

70 

59 

71 

69 

65 

55 

66 

73 

78 

75 

75 

77 

76 

78 

68 

55 

70 

58 

68 

56 

56 

61 

60 

62 

67 

60 

MIN 

52 

47 

44 

42 

44 

52 

46 

52 

46 

45 

42 

39 

43 

41 

37 

38 

40 

39 

43 

36 

36 

42 

38 

34 

34 

46 

46 

45 

46 

SAN  GREGORIO  3  SE 

MAX 

58 

61 

55 

64 

59 

67 

63 

60 

55 

55 

51 

53 

58 

61 

52 

66 

66 

57 

68 

63 

58 

62 

69 

51 

55 

54 

57 

65 

61 

MIN 

53 

41 

40 

42 

52 

48 

51 

50 

45 

42 

37 

37 

41 

34 

35 

34 

33 

40 

32 

35 

34 

32 

36 

31 

30 

42 

38 

39 

46 

SAN  JACINTO 

MAX 

60 

61 

53 

68 

69 

69 

73 

76 

55 

55 

67 

70 

65 

70 

73 

74 

70 

63 

59 

66 

56 

63 

50 

51 

55 

53 

58 

64 

60 

MIN 

39 

46 

34 

37 

37 

36 

38 

44 

46 

43 

32 

32 

33 

29 

28 

31 

31 

31 

36 

28 

29 

34 

35 

42 

26 

44 

43 

40 

45 

See  Belerence  Nolea  Following  Station  Indsz 
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DAILY  TEMPERATURES 


Contlnufd 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1960 


Station 


Day  Ol  Month 


1 

2 

3 

4 

S  1  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

62 

60 

67 

65 

55 

MIN 

5* 

44 

47 

45 

53 

53 

55 

55 

47 

44 

40 

42 

47 

41 

42 

44 

40 

46 

MAX 

64 

59 

63 

55 

65 

62 

66 

59 

56 

70 

67 

72 

68 

70 

MIN 

*5 

50 

43 

45 

50 

52 

53 

54 

46 

44 

44 

43 

43 

47 

48 

51 

45 

44 

MAX 

44 

55 

63 

61 

67 

60 

7C 

75 

76 

MIN 

♦  3 

45 

37 

38 

39 

47 

43 

44 

52 

43 

31 

33 

36 

32 

34 

29 

33 

32 

MAX 

61 

61 

60 

59 

60 

60 

62 

62 

62 

58 

63 

61 

60 

65 

62 

66 

63 

62 

MIN 

53 

44 

46 

42 

52 

53 

54 

51 

44 

43 

41 

41 

45 

40 

46 

42 

46 

46 

MAX 

58 

62 

59 

60 

61 

60 

60 

59 

66 

66 

64 

67 

65 

MIN 

53 

53 

51 

52 

50 

56 

53 

53 

55 

50 

55 

53 

50 

49 

46 

46 

46 

45 

MAX 

64 

61 

58 

57 

65 

66 

MIN 

51 

43 

45 

47 

50 

53 

55 

53 

48 

42 

41 

42 

42 

46 

44 

41 

39 

46 

MAX 

60 

60 

65 

66 

75 

MIN 

53 

49 

47 

48 

45 

55 

52 

53 

50 

46 

39 

50 

45 

42 

39 

3S 

40 

42 

MAX 

57 

67 

60 

64 

67 

63 

62 

72 

71 

75 

64 

MIN 

48 

4< 

45 

43 

47 

54 

50 

53 

49 

46 

46 

42 

44 

45 

40 

41 

42 

40 

MAX 

56 

67 

55 

59 

66 

64 

61 

66 

69 

62 

MIN 

48 

41 

41 

41 

44 

47 

45 

54 

49 

47 

43 

38 

44 

43 

37 

36 

37 

37 

MAX 

59 

64 

61 

66 

63 

MIN 

45 

*1 

50 

52 

51 

45 

41 

36 

37 

45 

35 

38 

3i 

33 

43 

MAX 

59 

61 

58 

61 

58 

68 

68 

61 

60 

56 

61 

64 

62 

62 

66 

68 

MIN 

52 

44 

42 

42 

47 

46 

52 

55 

45 

42 

35 

37 

41 

37 

36 

36 

32 

40 

MAX 

59 

63 

55 

63 

63 

72 

72 

66 

55 

MIN 

44 

42 

41 

39 

47 

52 

48 

52 

48 

42 

43 

39 

41 

41 

36 

37 

37 

38 

56 

61 

60 

61 

62 

56 

63 

62 

MIN 

55 

53 

52 

48 

51 

55 

51 

46 

53 

50 

53 

49 

50 

53 

50 

48 

50 

46 

70 

67 

76 

M*N 

50 

42 

44 

40 

45 

47 

49 

54 

43 

42 

36 

40 

42 

46 

42 

4; 

46 

42 

58 

62 

61 

57 

6E 

69 

65 

MIN 

44 

37 

38 

41 

42 

52 

52 

55 

47 

41 

35 

34 

36 

37 

37 

35 

33 

32 

MAX 

58 

55 

63 

65 

56 

67 

61 

MIN 

49 

42 

42 

45 

50 

50 

51 

50 

42 

41 

41 

42 

39 

36 

38 

38 

37 

37 

49 

50 

56 

59 

59 

MIN 

43 

37 

37 

38 

44 

45 

47 

45 

42 

39 

39 

39 

39 

39 

41 

41 

40 

40 

60 

60 

58 

54 

MIN 

49 

46 

48 

52 

50 

51 

53 

50 

43 

45 

45 

49 

43 

45 

48 

44 

45 

44 

46 

45 

55 

53 

55 

MIN 

35 

28 

28 

28 

33 

31 

40 

37 

32 

30 

28 

31 

32 

29 

30 

28 

27 

29 

47 

51 

52 

46 

MIN 

28 

20 

22 

20 

26 

27 

29 

40 

29 

26 

11 

20 

23 

17 

24 

19 

14 

22 

30 

36 

37 

45 

40 

40 

37 

41 

MIN 

15 

19 

13 

13 

14 

27 

26 

33 

23 

21 

16 

17 

19 

13 

13 

7 

6 

7 

MAX 

61 

61 

59 

58 

57 

64 

61 

60 

57 

60 

63 

61 

63 

67 

64 

68 

65 

62 

MIN 

52 

38 

42 

40 

49 

52 

55 

49 

45 

41 

33 

35 

42 

35 

36 

33 

30 

41 

MAX 

63 

53 

57 

50 

58 

58 

63 

57 

56 

44 

48 

59 

66 

64 

58 

64 

62 

63 

MIN 

37 

34 

35 

36 

36 

42 

42 

48 

40 

37 

30 

31 

34 

32 

32 

33 

32 

32 

43 

45 

58 

52 

52 

54 

MIN 

29 

24 

22 

24 

34 

32 

35 

35 

28 

26 

18 

24 

27 

21 

26 

26 

22 

42 

53 

31 

41 

60 

31 

MIN 

26 

22 

14 

11 

31 

26 

36 

28 

25 

25 

4 

14 

27 

6 

13 

5 

6 

22 

55 

50 

49 

54 

44 

MIN 

35 

30 

31 

32 

36 

38 

40 

37 

27 

28 

25 

30 

34 

27 

31 

36 

31 

30 

57 

61 

62 

63 

MIN 

51 

43 

44 

39 

52 

52 

53 

49 

48 

45 

39 

41 

45 

39 

36 

39 

37 

42 

58 

58 

62 

62 

63 

MIN 

45 

40 

44 

39 

44 

51 

46 

55 

47 

45 

39 

42 

46 

36 

37 

39 

36 

42 

55 

56 

62 

60 

64 

63 

56 

MIN 

40 

42 

43 

38 

51 

51 

52 

46 

44 

38 

36 

46 

35 

39 

33 

47 

54 

59 

65 

58 

55 

MIN 

48 

35 

41 

36 

46 

46 

50 

47 

45 

39 

32 

36 

36 

36 

36 

32 

30 

36 

42 

47 

50 

57 

50 

37 

41 

52 

53 

57 

57  44 

MIN 

34 

32 

29 

30 

34 

35 

35 

34 

31 

29 

26 

21 

26 

28 

21 

27 

27 

30 

59 

72 

71 

65 

74 

75 

77 

66 

MIN 

43 

41 

39 

37 

44 

42 

46 

46 

39 

39 

45 

45 

46 

42 

44 

42 

40 

40 

41 

38 

38 

46 

53 

55 

67 

35 

30 

31 

39 

36 

62 

47 

51 

40 

MIN 

30 

28 

26 

30 

38 

35 

35 

30 

20 

19 

19 

25 

30 

20 

33 

31 

27 

28 

39 

43 

45 

40 

41 

41 

43 

38 

42 

MIN 

27 

16 

17 

16 

19 

27 

30 

35 

25 

23 

13 

15 

22 

12 

18 

14 

14  18 

MAX 

50 

45 

43 

55 

50 

59 

63 

59 

44 

36 

53 

59 

51 

53 

62 

52 

62 

47 

MIN 

31 

34 

38 

33 

33 

42 

34 

34 

34 

31 

33 

29 

32 

32 

26 

31 

30 

27 

MAX 

63 

58 

60 

60 

64 

64 

67 

66 

57 

46 

57 

66 

60 

57 

60 

60 

65 

61 

MIN 

47 

45 

43 

42 

51 

52 

43 

37 

42 

39 

44 

MAX 

68 

75 

70 

77 

68 

80 

76 

77 

71 

66 

74 

74 

70 

73 

72 

77 

70  66 

MIN 

41 

50 

45 

41 

42 

46 

43 

45 

53 

49 

47 

44 

37 

43 

33 

39 

34  34 

MAX 

64 

56 

58 

60 

63 

66 

64 

61 

55 

49 

58 

65 

67 

59 

62 

61 

67  65 

MIN 

42 

38 

35 

37 

42 

40 

46 

48 

<ti 

37 

32 

34 

39 

39 

34 

35 

35  37 

MAX 

56 

53 

52 

56 

53 

63 

62 

52 

46 

44 

54 

62 

60 

57 

62 

63 

62 

57 

MIN 

41 

32 

32 

33 

38 

39 

43 

45 

36 

33 

32 

33 

36 

30 

31 

30 

30  35 

SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MARCOS  RANCH 

SAN  MATEO 

SAN  PEDKO 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  MARIA  WB  AP 

SANTA   MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SANTA  ROSA 

SCOTIA 

SHASTA  DAM 

SHELTER  COVE 

SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RS 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 

SOnOHA 

SONORA 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

SOUIRREL   INN  2 

STOCKTON   FAA  AP 

STOCKTON  FIRE  STA  4 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 

SUNLANO 

TABLE  MTN 

TAHOE 

TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 

THERMAL  FAA  AP 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 


60  64  66 
38     42  40 


55  58  66 
37     41  42 


67  60  63 
36     27  30 


61  61 
36     43  40 


57  63  58 
47     46  46 


63  72 
42  44 


63  70  65 
37  39 


67  65  66 
42     40  38 


61  65 
34     38  36 


62  61 
40  32 


64     64  72 

39      36  41 


67  66  71 
32     33  33 


61  54  60 
40     36  36 


56  67  63 
39  44 


40  47 

23     28  25 


40  38  44 
16     14  13 


24  30  37 
13  16 


64  70  66 
32  42 


47  56  58 
30     30  31 


49  49  54 
13     19  24 


34  43  44 
15  5 


57  60  61 
37     33  39 


62  63  68 
34     35  33 


69  67 
31     37  34 


44     56  56 

23     27  29 


65  63  70 
35  38 


33  33  55 
15  17 


28  31 
16  11 


37  47 

27  19 


50  60  60 
35  34 


53  59 
28  29 


64  61 

36  39 


67  65 
44  40 


67  66 

33  26 


64  63 
36  38 


58  60 
49  46 


65  68 
39  41 


66  69 
43  43 


64  62 
34  34 


64  62 

36  33 


61  60  59 
60     46  47 


68  68 

35  37 


69  68 

32  32 


53  53 
34  35 


62  56 
39  40 


60  58 
45  46 


48  38 
14  11 


39  32 
14  12 


66  65 

37  38 


60  58 

30  30 


49  41 

21  21 


40  37 
29  23 


60  59 
36  42 


51  63 
26  26 


70  65 
34  37 


57  66 
40  38 


62  62 
40  38 


66  66 
29  27 


56  58 
45  45 


57  55 
37  41 


60 
39  39 


62     57  65 


56  58 
48  52 


61  68  56 
42     46  37 


63  66 
48  48 


60  62 
42  42 


58  59 
41  38 


60  57 
40  41 


57  63  57 
34     41  46 


56  61 
41  39 


61  60 
49  51 


64  60  62 
34     40  46 


66 

66 

61 

30 

31 

34 

57 

59 

53 

33 

35 

36 

56 

52 

53 

40 

38 

37 

56 

63 

62 

43 

42 

43 

56 

40 

24 

27 

32 

36 

51 

43 

27 

34 

32 

2  3 

64 

61 

59 

29 

36 

36 

59 

57 

67 

31 

34 

34 

44 

46 

38 

20 

26 

26 

48 

36 

35 

2 

30 

28 

36 

44 

36 

20 

29 

26 

60 

59 

58 

29 

34 

41 

60 

60 

69 

30 

34 

43 

64 

68 

61 

31 

32 

39 

60 

56 

64 

28 

31 

30 

52 

43 

48 

26 

29 

37 

62 

59 

64 

32 

31 

40 

37 

45 

40 

13 

25 

22 

29 

38 

37 

9 

24 

25 

49 

46 

46 

24 

31 

30 

60 

60 

59 

35 

39 

38 

65 

62 

62 

37 

31 

43 

64 

64 

58 

32 

33 

36 

55 

53 

48 

28 

32 

32 

56 
43 

50 


Sm  Balarence  Not«i  Following  SUUoa  Indue 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORN  lA 
FEBRUARY  1960 


Station 

Dai7  Oi  Month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TOMtANCE 

MAX 

58 

61 

60 

62 

65 

64 

64 

63 

59 

58 

70 

74 

67 

70 

70 

68 

74 

67 

67 

66 

65 

64 

64 

62 

59 

60 

62 

56 

61 

MIN 

52 

51 

43 

49 

45 

54 

53 

52 

60 

50 

60 

43 

42 

42 

40 

39 

36 

38 

33 

39 

42 

44 

43 

39 

36 

43 

44 

48 

48 

TRACY  CARBONA 

MAX 

62 

60 

61 

55 

53 

66 

60 

62 

63 

60 

60 

66 

61 

62 

61 

63 

57 

60 

61 

65 

62 

60 

62 

63 

59 

57 

68 

MIN 

42 

43 

35 

48 

49 

49 

57 

47 

45 

41 

35 

46 

41 

38 

40 

32 

46 

41 

38 

32 

39 

35 

37 

33 

39 

39 

42 

46 

TRACY  PUHPINS  PLANT 

MAX 

63 

61 

56 

55 

58 

62 

61 

64 

55 

60 

62 

60 

63 

62 

66 

61 

57 

62 

63 

66 

64 

62 

62 

60 

59 

56 

58 

MIN 

49 

43 

41 

36 

47 

51 

51 

50 

47 

44 

41 

35 

45 

38 

37 

40 

30 

46 

40 

36 

32 

43 

39 

32 

40 

47 

37 

42 

44 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

MAX 

50 

44 

43 

38 

39 

50 

49 

43 

43 

48 

48 

52 

47 

48 

45 

55 

61 

55 

53 

MIN 

30 

30 

30 

31 

34 

36 

33 

32 

32 

30 

29 

26 

25 

25 

26 

23 

22 

25 

23 

22 

TROMA 

MAX 

66 

58 

62 

48 

52 

58 

66 

70 

65 

62 

55 

62 

64 

66 

70 

62 

68 

66 

64 

61 

65 

57 

60 

52 

63 

61 

56 

57 

MIN 

38 

40 

36 

34 

36 

38 

40 

44 

39 

40 

37 

37 

37 

39 

35 

34 

33 

36 

36 

36 

32 

40 

36 

33 

30 

36 

37 

40 

40 

TRUCKEE  RS 

MAX 

45 

41 

40 

33 

41 

45 

54 

41 

42 

34 

33 

40 

41 

43 

43 

49 

40 

48 

32 

35 

41 

46 

36 

33 

46 

37 

39 

42 

MIN 

13 

14 

16 

14 

15 

24 

26 

34 

25 

23 

3 

7 

15 

4 

9 

5 

2 

5 

16 

6 

5 

2 

2 

-  2 

2 

22 

15 

16 

5 

TULELAKE 

MAX 

44 

44 

40 

43 

51 

60 

46 

48 

41 

39 

44 

52 

43 

49 

44 

44 

42 

41 

44 

51 

60 

41 

42 

49 

49 

42 

42 

42 

43 

MIN 

28 

27 

22 

27 

23 

30 

34 

34 

34 

28 

19 

22 

23 

29 

25 

16 

15 

26 

24 

1  5 

22 

2  1 

16 

10 

31 

28 

9 

10 

6 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

49 

51 

52 

45 

49 

50 

52 

55 

58 

53 

55 

62 

50 

55 

63 

57 

59 

66 

56 

55 

65 

64 

55 

55 

59 

53 

64 

65 

MIN 

43 

34 

35 

38 

44 

46 

47 

45 

42 

38 

38 

37 

39 

40 

39 

40 

39 

39 

38 

It2 

37 

39 

37 

40 

36 

35 

37 

37 

37 

JUSTIN   IRVINE  RANCH 

MAX 

64 

67 

63 

66 

63 

64 

60 

60 

63 

71 

72 

67 

71 

69 

75 

68 

63 

60 

66 

66 

67 

67 

60 

62 

62 

58 

63 

MIN 

40 

46 

42 

45 

41 

51 

51 

51 

45 

45 

34 

42 

37 

38 

32 

34 

31 

34 

34 

34 

32 

36 

36 

35 

33 

46 

48 

45 

48 

THENTTNINE  PALMS 

MAX 

65 

63 

59 

65 

65 

71 

74 

78 

74 

59 

62 

64 

65 

61 

66 

66 

63 

64 

61 

60 

66 

61 

59 

54 

56 

56 

66 

60 

57 

MIN 

35 

47 

37 

39 

38 

40 

39 

43 

46 

43 

42 

40 

32 

39 

30 

33 

32 

33 

34 

36 

33 

42 

29 

32 

26 

31 

34 

34 

44 

TWIN  LAKES 

MAX 

35 

30 

30 

50 

40 

50 

42 

34 

24 

31 

37 

43 

36 

45 

41 

42 

44 

35 

32 

41 

39 

39 

36 

46 

37 

32 

36 

39 

36 

MIN 

25 

4 

3 

5 

26 

19 

27 

24 

16 

17 

6 

13 

14 

12 

10 

3 

5 

1 5 

6 

8 

7 

7 

8 

3 

21 

9 

-  3 

5 

UKIAH 

MAX 

59 

55 

55 

57 

60 

58 

57 

59 

53 

56 

62 

61 

57 

65 

66 

66 

64 

57 

61 

70 

63 

65 

65 

67 

63 

52 

69 

63 

MIN 

51 

37 

45 

43 

49 

39 

54 

52 

41 

41 

32 

35 

34 

35 

38 

32 

31 

41 

31 

31 

34 

31 

30 

30 

34 

35 

29 

34 

31 

UCLA 

MAX 

58 

67 

62 

64 

63 

67 

62 

54 

60 

59 

71 

70 

69 

69 

71 

66 

72 

66 

57 

62 

64 

63 

63 

61 

59 

57 

59 

56 

50 

MIN 

54 

49 

50 

47 

52 

54 

49 

53 

51 

47 

62 

60 

50 

55 

61 

49 

53 

46 

42 

46 

47 

49 

46 

45 

43 

46 

46 

50 

46 

UPLAND  i  N 

MAX 

59 

60 

57 

65 

67 

64 

71 

63 

60 

69 

65 

70 

63 

69 

70 

70 

71 

64 

57 

64 

66 

63 

61 

61 

56 

57 

66 

52 

55 

MIN 

47 

41 

37 

38 

42 

44 

44 

44 

41 

41 

36 

41 

40 

38 

35 

37 

35 

36 

32 

32 

34 

36 

35 

31 

33 

44 

43 

36 

44 

UPPER  LAKE  RS 

MAX 

57 

54 

51 

51 

59 

57 

56 

49 

54 

62 

60 

56 

62 

64 

69 

61 

69 

60 

MIN 

32 

31 

38 

35 

45 

41 

44 

41 

39 

28 

30 

31 

30 

30 

26 

37 

26 

25 

25 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

MAX 

58 

59 

58 

56 

57 

68 

65 

62 

65 

55 

57 

61 

61 

60 

63 

62 

61 

63 

53 

60 

64 

69 

62 

62 

61 

56 

56 

66 

67 

MIN 

49 

39 

38 

45 

46 

51 

52 

55 

45 

42 

38 

38 

40 

38 

37 

41 

39 

40 

34 

35 

39 

36 

36 

36 

38 

39 

35 

36 

44 

VACAVILLE 

MAX 

59 

62 

52 

55 

57 

60 

60 

60 

57 

60 

64 

60 

64 

66 

64 

70 

60 

57 

64 

66 

63 

65 

62 

66 

59 

62 

59 

59 

64 

MIN 

50 

37 

41 

41 

47 

51 

53 

51 

47 

44 

39 

37 

41 

43 

36 

39 

32 

45 

39 

49 

33 

36 

38 

33 

35 

34 

30 

38 

34 

VALYERMO  RS 

MAX 

59 

55 

52 

58 

66 

65 

73 

71 

56 

56 

58 

55 

61 

63 

61 

60 

47 

65 

66 

61 

50 

62 

62 

57 

56 

55 

65 

MIN 

32 

37 

27 

27 

31 

38 

35 

45 

38 

35 

25 

36 

30 

30 

23 

30 

25 

33 

25 

22 

24 

25 

22 

24 

26 

32 

28 

32 

32 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

65 

56 

57 

64 

61 

71 

66 

73 

63 

54 

50 

57 

62 

63 

56 

63 

66 

64 

57 

51 

55 

67 

66 

49 

52 

57 

54 

56 

55 

MIN 

35 

41 

28 

29 

31 

36 

36 

40 

40 

39 

30 

30 

33 

27 

25 

32 

26 

34 

34 

22 

24 

33 

23 

22 

32 

38 

36 

38 

40 

VISALIA 

MAX 

68 

55 

63 

56 

59 

62 

67 

62 

63 

64 

57 

61 

68 

61 

64 

64 

64 

69 

58 

56 

62 

64 

60 

62 

62 

63 

62 

62 

62 

MIN 

44 

42 

40 

36 

42 

44 

43 

60 

44 

43 

36 

36 

41 

36 

35 

39 

35 

37 

39 

36 

36 

35 

35 

36 

34 

37 

34 

44 

46 

VISTA  1  N 

MAX 

64 

63 

62 

64 

64 

66 

67 

61 

56 

56 

67 

72 

66 

70 

69 

67 

72 

66 

56 

65 

63 

64 

62 

61 

60 

61 

63 

69 

MIN 

49 

51 

39 

43 

41 

50 

46 

51 

48 

46 

46 

41 

37 

40 

39 

35 

36 

36 

42 

36 

34 

43 

40 

36 

31 

44 

45 

40 

47 

VOLTA  PH 

MAX 

50 

50 

47 

49 

49 

56 

53 

54 

50 

50 

59 

59 

53 

59 

59 

61 

62 

64 

54 

64 

64 

56 

58 

56 

56 

51 

52 

55 

55 

MIN 

42 

32 

35 

38 

42 

39 

45 

40 

39 

36 

31 

33 

36 

34 

38 

35 

32 

38 

32 

36 

35 

32 

36 

30 

36 

36 

31 

32 

30 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

62 

60 

60 

61 

66 

61 

65 

64 

62 

67 

69 

62 

62 

60 

55 

61 

65 

62 

54 

62 

62 

65 

66 

60 

63 

60 

60 

68 

MIN 

48 

36 

38 

38 

44 

52 

52 

67 

4« 

40 

33 

34 

33 

34 

36 

35 

29 

32 

31 

30 

31 

29 

32 

29 

34 

35 

32 

36 

35 

WALNUT  GROVE 

MAX 

61 

62 

62 

60 

60 

62 

61 

63 

60 

60 

60 

62 

62 

63 

63 

63 

63 

60 

62 

63 

66 

62 

62 

62 

62 

61 

62 

60 

64 

MIN 

38 

27 

43 

43 

48 

49 

48 

48 

47 

44 

39 

39 

38 

39 

37 

33 

36 

39 

37 

33 

34 

36 

35 

35 

36 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

60 

56 

54 

63 

66 

69 

66 

64 

49 

44 

66 

58 

60 

61 

67 

65 

66 

59 

52 

56 

59 

56 

55 

63 

52 

49 

49 

50 

54 

MIN 

28 

39 

29 

31 

33 

36 

38 

40 

39 

36 

27 

34 

26 

31 

31 

24 

36 

26 

18 

21 

33 

39 

31 

40 

WASCO 

MAX 

68 

57 

60 

59 

60 

62 

65 

67 

69 

60 

67 

59 

66 

59 

62 

64 

63 

67 

59 

56 

63 

66 

61 

60 

64 

64 

62 

62 

66 

MIN 

42 

44 

40 

40 

37 

42 

46 

50 

47 

46 

45 

38 

44 

36 

35 

37 

39 

40 

35 

35 

37 

34 

35 

34 

37 

42 

45 

48 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

60 

58 

61 

55 

60 

57 

70 

60 

61 

56 

57 

61 

65 

61 

61 

63 

68 

66 

66 

69 

63 

56 

60 

62 

62 

55 

57 

56 

56 

MIN 

47 

42 

42 

41 

43 

46 

48 

50 

47 

41 

37 

38 

39 

37 

38 

33 

36 

36 

35 

36 

33 

35 

40 

41 

44 

43 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

45 

47 

48 

40 

47 

53 

62 

50 

44 

51 

63 

46 

50 

56 

55 

58 

55 

46 

54 

63 

69 

57 

57 

63 

56 

50 

55 

55 

MIN 

33 

29 

31 

33 

34 

38 

39 

32 

34 

29 

29 

26 

26 

30 

24 

23 

24 

22 

20 

22 

19 

1  7 

17 

22 

20 

16 

16 

16 

WEED  1  S 

MAX 

46 

45 

40 

39 

43 

47 

50 

50 

48 

40 

43 

46 

46 

45 

62 

52 

46 

49 

39 

40 

51 

46 

44 

45 

52 

53 

44 

46 

46 

MIN 

36 

26 

26 

27 

37 

38 

36 

36 

32 

30 

22 

23 

26 

27 

26 

27 

20 

20 

21 

1 3 

13 

18 

10 

1 1 

8 

HHISKEYTOUN 

MAX 

61 

53 

52 

44 

50 

65 

56 

66 

58 

64 

53 

66 

55 

66 

66 

60 

61 

53 

56 

MIN 

32 

32 

35 

38 

41 

46 

41 

39 

32 

30 

3C 

26 

34 

32 

26 

26 

26 

27 

24 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

34 

30 

22 

27 

38 

38 

40 

39 

36 

22 

19 

30 

37 

36 

39 

32 

32 

37 

25 

25 

32 

29 

23 

17 

36 

27 

28 

28 

26 

MIN 

8 

10 

5 

13 

15 

15 

19 

31 

11 

4 

-  4 

3 

12 

-  2 

13 

\  f 

9 

1  3 

5 

0 

9 

5 

-  6 

-  1 

7 

18 

10 

17 

11 

WILLIAMS 

MAX 

53 

60 

5B 

51 

56 

68 

63 

59 

61 

62 

57 

59 

60 

62 

65 

64 

63 

56 

59 

62 

64 

65 

61 

60 

62 

53 

58 

59 

59 

MIN 

40 

37 

40 

41 

46 

61 

53 

52 

49 

44 

37 

39 

36 

37 

37 

3E 

33 

37 

36 

34 

33 

35 

34 

33 

36 

36 

33 

33 

36 

WILLOWS 

MAX 

54 

61 

57 

50 

63 

57 

62 

56 

62 

62 

56 

63 

59 

60 

66 

64 

64 

56 

59 

61 

68 

59 

60 

60 

62 

55 

66 

64 

61 

MIN 

40 

35 

37 

43 

46 

49 

52 

52 

47 

43 

39 

36 

36 

36 

38 

4C 

31 

38 

36 

41 

34 

42 

42 

35 

34 

35 

32 

37 

37 

WINTERS 

MAX 

60 

62 

62 

53 

56 

56 

61 

61 

63 

58 

60 

64 

60 

64 

67 

67 

69 

61 

58 

63 

68 

64 

65 

63 

66 

59 

62 

61 

59 

MIN 

49 

40 

43 

43 

46 

51 

53 

64 

46 

46 

42 

38 

44 

48 

38 

41 

45 

33 

39 

44 

35 

39 

34 

36 

39 

36 

WOOOFOROS 

MAX 

44 

42 

42 

44 

56 

58 

64 

46 

35 

39 

41 

53 

45 

44 

51 

41 

63 

44 

37 

42 

49 

41 

32 

49 

44 

44 

43 

43 

MIN 

29 

19 

18 

17 

27 

28 

37 

27 

24 

21 

13 

16 

27 

16 

12 

1 5 

1 3 

20 

1 0 

1 1 

9 

26 

24 

16 

1 3 

12 

WOODLAND   1  HNW 

MAX 

58 

58 

60 

52 

53 

56 

61 

69 

63 

59 

60 

60 

60 

59 

63 

63 

66 

61 

60 

60 

70 

61 

62 

61 

66 

56 

56 

60 

50 

MIN 

45 

38 

44 

43 

44 

51 

63 

55 

46 

45 

42 

37 

40 

42 

37 

40 

30 

37 

36 

41 

33 

36 

39 

34 

36 

33 

29 

36 

35 

Y0R8A  LINDA 

MAX 

58 

69 

59 

68 

65 

70 

64 

58 

62 

61 

72 

75 

70 

76 

76 

72 

77 

67 

74 

72 

68 

69 

67 

67 

61 

60 

67 

57 

64 

MIN 

49 

42 

40 

41 

39 

50 

45 

49 

43 

41 

34 

44 

55 

44 

34 

34 

38 

34 

32 

31 

31 

35 

37 

42 

30 

40 

42 

42 

42 

YOSEMITE  MP 

MAX 

46 

44 

38 

50 

50 

67 

46 

49 

38 

43 

46 

59 

60 

49 

52 

53 

66 

46 

45 

52 

65 

50 

46 

51 

49 

49 

50 

48 

43 

MIN 

32 

29 

28 

28 

35 

32 

36 

36 

32 

31 

25 

30 

29 

25 

26 

28 

29 

28 

16 

27 

26 

28 

27 

24 

29 

29 

28 

28 

35 

YREKA 

MAX 

50 

46 

48 

43 

45 

66 

49 

67 

46 

45 

46 

47 

57 

46 

52 

51 

49 

46 

44 

46 

48 

48 

50 

50 

56 

55 

46 

49 

46 

MIN 

33 

29 

34 

30 

37 

34 

37 

41 

32 

31 

29 

30 

30 

30 

32 

26 

23 

26 

28 

24 

24 

23 

22 

20 

23 

27 

18 

19 

19 

See  Relarence  Holes  FoUowing  Sution  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1960 


Station 

Day  of  month 

Average 

1  2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

EVAP 

.  06 

.05 

.  06 

.03 

.04 

.01 

05 

14 

15 

14 

15 

.15 

.  13 

.  11 

.  07 

.  07 

.  06 

B 

2.34 

WIND 

- 

AVENAL  9  SSE 

EVAP 
WIND 

i.05 

.10 

.13 

.  11 

* 

.  05 

.13 

.11 

.07 

.15 

.15 

.12 

.12 

15 

.15 

■ 

15 

15 

15 

30 

2 . 62 

BACKUS  RANCH 

EVAP 

.04 

.09 

.05 

.08 

.07 

.12 

.08 

.16 

.14 

.10 

.18 

.09 

.20 

.12 

.11 

.23 

.15 

.20 

.13 

.12 

.17 

.18 

.17 

.13 

.14 

.18 

.11 

.08 

.01 

3.63 

WIND 

70 

153 

42 

80 

31 

59 

22 

133 

151 

153 

193 

6 

130 

110 

5 

137 

10 

65 

191 

94 

41 

116 

108 

16 

94 

88 

100 

73 

25 

MAX 

47 

55 

46 

60 

56 

68 

MIN 

38 

37 

32 

36 

37 

45 

42 

44 

37 

33 

48 

30 

38 

31 

31 

38 

32 

36 

31 

29 

32 

36 

30 

30 

32 

33 

37 

37 

38 

35*5 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.08 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

.08 

.08 

- 

_ 

- 

_ 

.16 

.12 

.14 

.13 

.15 

.12 

.11 

.09 

.09 

.13 

.10 

- 

- 

.06 

.06 

.05 

- 

- 

WIND 

39 

41 

41 

16 

39 

26 

48 

27 

60 

27 

39 

43 

49 

54 

40 

32 

25 

55 

44 

63 

15 

45 

27 

42 

28 

37 

45 

16 

24 

1087 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

.04 

.  02 

, 

, 

* 

♦ 

.13 

.14 

.02 

.07 

.08 

.05 

.15 

.06 

.07 

.09 

.03 

.04 

.01 

.02 

.15 

.17 

.22 

.18 

.07 

.13 

.10 

.08 

2  12 

WIND 

71 

117 

43 

41 

55 

33 

52 

148 

237 

35 

38 

47 

57 

50 

37 

22 

63 

67 

12 

205 

70 

65 

96 

139 

56 

61 

75 

40 

36 

2068 

MAX 

56 

52 

61 

50 

53 

56 

61 

61 

59 

56 

61 

63 

62 

65 

66 

66 

65 

60 

58 

62 

59.7 

MIN 

52 

42 

42 

46 

46 

51 

53 

56 

45 

44 

40 

40 

43 

44 

43 

44 

39 

38 

35 

35 

BURLINGAME 

EVAP 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

« 

.06 

.06 

.03 

.06 

.09 

.05 

.10 

.10 

.05 

.08 

.10 

.04 

.10 

.11 

.15 

.15 

.15 

.15 

.09 

.14 

.11 

« 

.10 

B 

2.50 

WIND 

120 

29 

104 

25 

45 

38 

74 

180 

192 

125 

56 

25 

36 

99 

43 

59 

59 

102 

113 

53 

71 

65 

109 

52 

49 

116 

14 

35 

45 

MAX 

64 

60 

67 

63 

64 

63 

63 

61 

59 

55 

61 

62.7 

MIN 

48 

45 

48 

45 

53 

53 

53 

56 

47 

45 

49 

43 

46 

40 

43 

44 

39 

47 

39 

44 

40 

40 

39 

34 

45 

46 

45 

45 

41 

44.9 

CACHUMA  DAM 

EVAP 

.  09 

.09 

12 

13 

13 

21 

.  17 

03 

.  13 

.15 

.12 

.14 

.15 

.  15 

.  09 

.  08 

.09 

.10 

WIND 

46 

120 

75 

45 

56 

16 

59 

34 

68 

72 

92 

57 

61 

50 

55 

50 

89 

36 

84 

61 

66 

64 

76 

'49 

67 

41 

65 

57 

69 

1780 

MAX 

68 

52 

64 

51 

60 

73 

70 

59 

46 

58 

56 

68 

67 

67 

68 

68 

70 

55 

65 

65 

66 

68 

65 

65 

59 

64 

67 

52 

62.7 

MIN 

46 

48 

45 

43 

48 

_ 

50 

50 

48 

45 

41 

43 

44 

42 

43 

42 

43 

43 

40 

37 

37 

41 

35 

38 

37 

40 

45 

46 

52 

43.3 

CAMP  PAKDEE 

EVAP 

.05 

.  02 

.  06 

.  00 

.  02 

.  01 

08 

05 

06 

07 

09 

07 

05 

06 

.  06 

06 

1 

WIND 

39 

55 

25 

37 

43 

13 

16 

'47 

65 

40 

18 

21 

'21 

'33 

22 

12 

'28 

'l7 

'33 

27 

21 

18 

24 

28 

'22 

15 

24 

18 

12 

794 

CHICO  EXP  STA 

EVAP 

- 

.06 

* 

« 

.03 

_ 

_ 

_ 

.11 

.06 

.09 

.06 

* 

* 

.21 

.08 

.08 

.06 

.09 

♦ 

« 

* 

.38 

.11 

.07 

.04 

.07 

* 

.16 

B 

2.04 

WIND 

126 

6 

107 

43 

68 

♦ 

* 

315 

130 

38 

63 

25 

* 

• 

88 

24 

22 

37 

61 

* 

* 

120 

31 

50 

37 

26 

« 

44 

1461 

CHTJLA  VISTA 

EVAP 

.08 

.01 

.14 

.05 

.12 

.23 

.06 

.21 

.21 

.12 

* 

♦ 

.41 

.15 

.14 

.19 

.18 

♦ 

♦ 

.42 

.13 

.15 

.19 

.10 

• 

* 

.20 

3.49 

WIND 

40 

131 

101 

50 

61 

+ 

* 

176 

154 

202 

170 

82 

♦ 

* 

177 

63 

63 

60 

221 

* 

+ 

243 

68 

78 

82 

60 

* 

« 

173 

MAX 

65 

66 

68 

62 

68 

70 

65 

65 

60 

MIN 

44 

49 

44 

44 

49 

I 

49 

52 

50 

42 

41 

_ 

39 

40 

40 

41 

41 

- 

_ 

40 

46 

37 

37 

38 

- 

- 

45 

43*2 

COW  CREEK 

EVAP 

.12 

.28 

.12 

.12 

.11 

.11 

.07 

.13 

.28 

.13 

.26 

.29 

.14 

.29 

.15 

.18 

.30 

.18 

.14 

.32 

.24 

.30 

.35 

.25 

.13 

.14 

.12 

.13 

.00 

5.38 

WIND 

6 

110 

12 

13 

4 

1 

0 

20 

70 

40 

65 

60 

5 

50 

20 

20 

54 

16 

65 

105 

33 

67 

85 

55 

10 

1 

19 

10 

37 

MAX 

66 

65 

72 

7C 

66 

68 

68 

68 

69 

68 

68.7 

MIN 

48 

51 

43 

41 

49 

45 

50 

48 

50 

52 

47 

47 

47 

45 

45 

43 

45 

47 

48 

45 

46 

46 

42 

39 

41 

43 

45 

48 

54 

46.2 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

EVAP 

17 

07 

09 

06 

09 

18 

12 

13 

24 

24 

06 

06 

.  07 

.10 

_ 

WIND 

66 

123 

'23 

'si 

'50 

'39 

'55 

140 

163 

'97 

'65 

■39 

'37 

140 

'24 

'51 

'70 

'53 

68 

is8 

56 

io2 

177 

163 

'50 

'53 

'27 

'24 

56 

2250 

DDTT0N3  LANDING 

EVAP 

^.04 

.11 

.09 

.02 

.03 

.19 

.04 

.11 

.10 

.07 

* 

* 

.27 

.07 

.07 

.08 

.04 

* 

* 

* 

.57 

.22 

.15 

.10 

* 

• 

.33 

2.70 

68 

74 

112 

* 

« 

361 

356 

220 

82 

49 

* 

* 

215 

37 

55 

102 

101 

* 

* 

* 

348 

100 

79 

115 

* 

* 

249 

«n^R 

65 

64 

60 

54 

66 

63 

63 

59 

62 

UTW 

46 

43 

44 

45 

45 

_ 

_ 

50 

46 

43 

40 

41 

_ 

_ 

42 

43 

39 

40 

34 

_ 

49 

38 

38 

41 

- 

_ 

33 

42*0 

FOLSOH  DAM 

EVAP 

.04 

.00 

.09 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.02 

.04 

.13 

.06 

.08 

.11 

.07 

.07 

.00 

- 

.05 

.11 

.10 

.10 

.15 

.17 

.10 

.06 

.10 

.09 

.07 

B 

1.96 

WIND 

61 

130 

54 

106 

62 

34 

44 

176 

128 

114 

S3 

46 

43 

62 

55 

53 

41 

64 

50 

79 

42 

62 

78 

75 

44 

72 

72 

62 

26 

1988 

FTIIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 

.11 

.14 

.09 

.07 

* 

« 

.08 

* 

♦ 

.04 

.10 

.08 

.12 

.16 

.07 

.05 

.10 

.10 

.01 

.09 

.10 

.10 

.05 

.10 

.10 

.10 

.08 

.14 

.04 

2.22 

59 

63 

54 

34 

42 

59 

133 

92 

83 

73 

53 

97 

50 

34 

56 

58 

46 

62 

67 

44 

26 

41 

49 

30 

31 

69 

29 

MAX 

63 

53 

59.9 

MIN 

44 

44 

42 

40 

40 

49 

49 

49 

45 

43 

37 

36 

41 

37 

38 

42 

42 

42 

35 

35 

37 

41 

38 

36 

36 

39 

40 

40 

45 

40.8 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

EVAP 

.08 

.10 

.08 

17 

19 

19 

19 

19 

18 

12 

08 

15 

4.33 

WIND 

16 

33 

79 

30 

21 

12 

23 

'91 

98 

63 

66 

'35 

'34 

52 

1 

'23 

'20 

'39 

59 

42 

61 

83 

9 

'25 

'19 

38 

'52 

'13 

1145 

70 

62 

71 

62 

75 

63 

72 

68 

69 

71 

70 

65 

71 

70 

73 

72 

67 

67 

70 

72 

73 

67 

69 

61 

64 

71 

62 

MIN 

46 

46 

50 

44 

40 

42 

50 

44.3 

.08 

.06 

.03 

.01 

.03 

.08 

.09 

.10 

.09 

.11 

.11 

.12 

.15 

.13 

.13 

.11 

.07 

* 

* 

.15 

.23 

.15 

.23 

.15 

.12 

.02 

WIND 

84 

119 

80 

63 

1950 

KNIGHTS  FBRRY  2  SE 

EVAP 

.06 

.06 

* 

« 

.10 

.00 

.02 

.02 

.01 

.03 

.05 

.05 

.05 

.09 

.07 

.06 

.06 

.04 

.03 

.07 

.07 

.08 

.08 

.12 

.08 

.05 

.06 

.07 

^.06 

1.54 

WIND 

37 

* 

67 

43 

44 

16 

8 

* 

119 

36 

20 

15 

25 

23 

24 

9 

14 

11 

20 

22 

12 

18 

14 

♦ 

46 

9 

14 

15 

((  10 

691 

02 

10 

09 

WIND 

71 

11 

12 

5 

30 

1 

22 

77 

56 

10 

19 

9 

12 

13 

21 

18 

19 

'10 

32 

18 

23 

19 

31 

22 

24 

20 

24 

9 

'2? 

LODI 

EVAP 

.17 

.04 

.04 

.04 

.08 

.00 

.04 

.21 

.08 

.13 

.11 

.09 

.08 

.05 

.03 

.08 

.08 

.09 

.10 

.12 

.09 

.15 

.17 

.12 

.11 

.09 

.10 

.07 

.07 

2.63 

WIND 

194 

68 

117 

55 

138 

75 

47 

249 

176 

121 

46 

39 

83 

60 

11 

45 

27 

81 

87 

34 

44 

98 

119 

18 

55 

66 

44 

30 

10 

2237 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

.00 

.06 

.02 

.04 

.03 

.05 

« 

.12 

* 

.17 

.10 

.07 

.12 

.10 

.12 

.10 

.09 

.15 

.15 

.15 

.09 

.26 

.27 

.19 

.10 

.15 

.10 

.09 

.15 

3,04 

170 

100 

180 

40 

150 

310 

290 

170 

100 

50 

150 

100 

40 

120 

40 

150 

180 

140 

50 

210 

225 

120 

40 

120 

0 

120 

80 

MAX 

51 

63 

54 

60.8 

MIN 

57 

43 

45 

41 

49 

51 

52 

52 

50 

45 

43 

42 

45 

42 

41 

44 

39 

48 

40 

39 

39 

43 

42 

36 

40 

45 

38 

45 

43 

44.1 

HONTICELLO  DAM 

EVAP 

.03 

,04 

.  06 

.  00 

02 

00 

03 

00 

06 

02 

06 

06 

06 

09 

07 

07 

10 

08 

06 

12 

12 

17 

15 

12 

06 

10 

07 

.  07 

2.03 

WIND 

45 

64 

24 

'17 

'39 

15 

19 

82 

83 

'41 

'23 

11 

30 

20 

14 

'is 

14 

28 

'35 

'53 

28 

34 

42 

40 

19 

26 

'24 

17 

17 

919 

60 

53 

51 

58 

62 

59 

56 

49 

61 

63 

59 

64 

64 

65 

67 

58 

59 

60 

64 

64 

64 

61 

64 

57 

64 

62 

62 

MIN 

45 

40 

45 

33 

4l!3 

HACIMIENTO  DAM 

EVAP 

- 

- 

* 

.04 

- 

.05 

.03 

.03 

.04 

.11 

.08 

.09 

.05 

.04 

.05 

.17 

.08 

.08 

.09 

.08 

.07 

.12 

.09 

.09 

.10 

.09 

* 

♦ 

,09 

B 

1.96 

HJSwARy 

.07 

.06 

.07 

* 

.11 

.07 

.07 

.08 

.05 

♦ 

.23 

.06 

.08 

.12 

.11 

♦ 

.31 

.12 

.10 

.08 

* 

.25 

2 .12 

WIND 

'74 

38 

54 

56 

* 

122 

177 

93 

35 

17 

* 

* 

102 

20 

36 

23 

59 

* 

* 

* 

152 

29 

27 

29 

* 

152 

132S 

OAOALE  WOODWABD  DAM 

.07 

* 

* 

• 

.03 

.00 

.07 

.01 

.08 

.06 

.10 

.13 

.11 

.12 

.02 

.12 

.05 

.03 

.18 

.03 

.11 

.19 

.21 

.04 

.11 

.05 

,09 

2  15 

WIND 

164 

232 

106 

238 

160 

66 

277 

133 

101 

59 

87 

53 

114 

38 

21 

92 

42 

61 

21 

138 

56 

53 

105 

24 

75 

50 

13 

31 

2719 

PLACERV I LLE  IFG 

rfoi 

• 

.05 

.00 

.03 

- 

- 

- 

.05 

.00 

.00 

.06 

* 

* 

.20 

.09 

.11 

.04 

.00 

• 

♦ 

.26 

.10 

.13 

.06 

.04 

» 

• 

,12 

WIND 

i  55 

126 

62 

26 

156 

99 

67 

62 

147 

87 

60 

61 

83 

238 

56 

81 

18 

50 

91 

193B 

BITEESIDE  CITRDS  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

t 

.18 

.09 

.01 

.07 

.06 

.07 

.05 

.02 

.14 

.11 

.24 

.13 

.17 

.20 

.11 

.14 

.19 

.13 

.12 

.18 

.12 

.11 

.25 

.15 

.08 

.06 

.05 

,03 

3.26 
- 

SALT  SPRINGS  PH 

EVAP 

.04 

- 

.00 

.00 

.03 

.08 

.14 

.06 

.12 

.17 

.02 

.02 

.09 

.14 

.14 

.15 

.17 

.10 

.01 

.07 

.10 

B 

2.26 

WIND 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.12 

.12 

.02 

.01 

.01 

.00 

.00 

- 

.10 

.05 

.06 

.10 

.09 

.07 

.07 

.12 

.04 

.08 

.10 

.09 

.12 

.IC 

.17 

.11 

.07 

.IC 

.08 

,1! 

B 

2.21 

WIND 

26 

73 

'"3 

1435 

STOCXTOH  MOWRT  BRIDGE 

EVAP 

^.00 

.03 

.02 

.03 

.03 

* 

.04 

.03 

.05 

.02 

.02 

.00 

« 

.03 

.06 

.05 

.09 

.10 

.10 

.12 

.15 

.08 

.12 

.15 

.10 

.10 

.06 

.07 

1.65 

WIND 

^80 

5 

60 

25 

75 

10 

* 

ISO 

135 

75 

30 

20 

40 

* 

50 

20 

15 

85 

50 

40 

25 

40 

55 

50 

20 

75 

45 

0 

20 

1295 

MAX 

57 

61 

55 

55 

56 

62 

61 

56 

62 

62 

62 

65 

65 

66 

65 

55 

64 

65 

66 

66 

65 

65 

58 

60 

61 

60 

66 

61.5 

MIN 

45 

42 

45 

41 

50 

51 

52 

46 

45 

40 

43 

47 

40 

42 

39 

46 

35 

37 

40 

39 

36 

33 

40 

42 

■40 

45 

45 

42.4 

TBACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.07 

.06 

.06 

.02 

.00 

.02 

.06 

.07 

.02 

.14 

.00 

.13 

.17 

.08 

.12 

.15 

.04 

.13 

.16 

.16 

.09 

.22 

.28 

.23 

.15 

.15 

.12 

.10 

.14 

3.14 

WIND 

149 

144 

90 

43 

98 

44 

46 

223 

197 

141 

68 

33 

92 

70 

30 

63 

28 

160 

132 

93 

45 

134 

105 

99 

123 

234 

74 

35 

49 

2842 

See  reierenoa  notaa  foUowlng  Statloo  Index. 
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Continued 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORHIA 
FEBRDAKY  1960 


Day  of  month 


Dtauon 

3  t 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 


21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H 

TDHJITABLE  CREEK 

EVAP 

.00 

.00 

.05 

.00 

.00 

.00 

.00 

.01 

.00 

.01 

.22 

.03 

.13 

.06 

.09 

.18 

.04 

.10 

.05 

.07 

.21 

.36 

.16 

.14 

.07 

.13 

.09 

.20 

B 

2.49 

WIND 

30 

62 

35 

47 

47 

107 

62 

28 

54 

74 

49 

54 

9 

60 

32 

42 

97 

16 

9 

95 

129 

50 

39 

113 

23 

37 

27 

8 

70 

ISOS 

WALmjT  GROVE 

EVAP 

.15 

.00 

WIND 

134 

76 

64 

52 

89 

26 

71 

206 

181 

107 

38 

30 

98 

91 

16 

69 

21 

117 

102 

81 

41 

152 

146 

72 

37 

66 

68 

29 

36 

2316 

WHISKEYTOim 

EVAP 

.00 

.06 

.01 

.01 

.06 

.08 

.10 

.24 

.09 

.07 

.07 

* 

.38 

.09 

.15 

.06 

« 

.29 

B 

2.13 

WIND 

^11 

35 

13 

8 

18 

24 

23 

12 

7 

13 

* 

65 

14 

15 

24 

54 

17 

36 

8 

* 

55 

452 

HAXIUUU  AND  UINimM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEUPERATUSE  OF  WATER  IN  PAM  AS  RECORDED  DORING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIHE  OF  OBSERVATION. 
4  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

H 
0. 

O 

o 

10:  OOA  PS1 

1:00P  PST 

LO:OOP  PST 

Trace 

.01-09 

10-49 

.50-99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

ENE 

10 

4.5 

++44 

WNW 

8 

70 

56 

82 

1 

5 

5 

0 

0 

0 

11 

6.9 

BISHOP  WB  AIRPORT 

39 

28 

1 

4 

0 

1 

0 

0 

6 

5.8 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

SSW 

10.8 

61 

SSW 

8 

60 

1 

1 

3 

3 

2 

2 

12 

7.1 

BURBANK  WB  AIRPORT 

SSE 

10 

4.4 

++31 

NNW 

13 

68 

51 

47 

65 

1 

1 

3 

2 

0 

0 

7 

5.0 

EUREKA  WB  CITY 

tN 

8.3 

48 

SW 

8 

0 

4 

8 

2 

2 

0 

16 

57 

6.8 

FRESNO  WB  AIRPORT 

NW 

15 

6.0 

28 

NW 

13+ 

91 

75 

57 

86 

1 

4 

5 

0 

1 

0 

11 

54 

6.6 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

W 

12 

7.4 

++33 

WSW 

9 

76 

60 

56 

77 

6 

1 

3 

1 

1 

0 

12 

4.8 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

W 

15 

9.5 

++29 

W 

18+ 

79 

61 

67 

75 

2 

1 

4 

0 

1 

0 

8 

4.9 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

tw 

6.8 

31 

NW 

19 

74 

58 

59 

74 

2 

0 

3 

2 

0 

0 

7 

71 

4.6 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

68 

56 

0 

6 

4 

1 

2 

1 

14 

4.8 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

14 

8.6 

++35 

WSW 

8+ 

84 

69 

56 

78 

2 

3 

4 

3 

0 

0 

12 

6.0 

POINT  ARGUELLO  WB 

9.2 

++35 

WNW 

10 

2 

6 

3 

1 

1 

0 

13 

5.3 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

N 

IS 

11.8 

47 

SE 

8 

72 

60 

44 

66 

2 

3 

5 

1 

2 

0 

13 

73 

5.8 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

NW 

15 

10. 1 

40 

W 

8+ 

80 

69 

52 

73 

2 

3 

4 

2 

0 

0 

11 

67 

6.0 

SANDBERG  WB 

N 

16.8 

++77 

NW 

10 

63 

1 

6 

3 

0 

0 

0 

10 

5.6 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

WNW 

9 

6.5 

27 

SW 

1 

73 

58 

57 

73 

4 

4 

3 

1 

0 

0 

12 

67 

4.7 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

23 

10.4 

52 

WSW 

8 

87 

73 

66 

83 

3 

1 

4 

2 

2 

0 

12 

5.7 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

tw 

8.2 

35 

SW 

1 

80t 

0 

2 

4 

3 

0 

0 

9 

67 

SAN  JOSE 

(W 

28 

5.6 

30 

SE 

1 

59 

2 

1 

5 

2 

0 

0 

10 

52 

4.9 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

17 

7.3 

++29 

SW 

1 

88 

64 

62 

82 

1 

0 

7 

1 

1 

0 

10 

5.2 

t  8:00  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.  THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS, 
t  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY. 


S«e  reference  not«B  follovlog  Stktlon  ltia«x. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CAHFORNIA 
FEBRUARY  1960 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALTDRAS  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

1 

T 

T 

2.0 
2 

0.5 

2.5 

2 

1.5 
3 

ASH  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

BIG  BEAR  LAO  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

3.0 
15 

T 
12 

_ 

_ 

_ 

2.0 
12 

6.0 

18 

6.0 

26 

_ 

24 

_ 

22 

_ 

16 

_ 

4.0 
18 

_ 

_ 

16 

_ 

12 

_ 

_ 

_ 

7.0 
18 

BIG  CREEK  Pe  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

T 

20.0 
16 

10.0 
17 

T 
12 

4 

1 

T 

6.5 
7 

T 

3 

T 

BISHOP  WB  AP 

SNOWFALL 
SH  ON  GND 

T 

T 

T 

BLUE  CANYON  WB  AP 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

3.3 
20 

1.8 

21 

3.1 

20 

0.8 

23 

1.5 

23 

22 

20 

3.5 
15 

8.9 
19 

3.1 
27 

28 

27 

0.4 

26 

25 

23 

21 

20 

5.5 

21 

24 

24 

22 

20 

20 

20 

20 

T 
20 

20 

19 

18 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

2.0 
13 

13 

3.0 
15 

T 
15 

12 

11 

8 

10.0 
16 

17 

16 

16 

15 

14 

14 

13 

13 

7.0 

19 

3.0 

20 

17 

16 

15 

14 

14 

14 

14 

13 

12 

12 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

S 

2.0 
7 

0.3 

7 

6 

6 

5 

3 

0.2 
T 

8.0 
7 

6 

6 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

2.0 

5 

0.8 
4 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

T 

T 

CALAVERAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

. 

1.0 

5 

3 

T 

T 

T 

7.0 
7 

15.0 
22 

22 

. 

. 

. 

9 

7 

6 

2.0 
8 

3.5 
11 

9 

8 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

4 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
13 

13 

2.0 
15 

15 

1.0 
14 

14 

13 

8 

6.0 
14 

2.0 
13 

13 

13 

1.5 
14 

13 

13 

13 

13 

4.0 

17 

17 

17 

16 

15 

14 

14 

14 

14 

14 

13 

13 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
16 

T 
15 

2.5 
17 

T 
17 

T 
17 

16 

15 

T 
12 

1.5 

15 

2.0 

15 

15 

14 

2.0 

15 

14 

14 

14 

14 

4.5 
18 

16 

16 

16 

15 

14 

14 

14 

14 

12 

_ 

11 

COLFAX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

COVELO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

CHYAMACA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

2 

1.0 

3 

3 

3 

1 

2.0 

2 

1 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.6 

8.8 

0.2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DE  SABLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

1 

0.5 
1 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 
T 

T 

0.4 
T 

T 

2.1 

2 

T 
T 

T 
T 

1.4 

1 

2.2 
3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

FOREST  GLEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 
1 

FORT  BIDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3 

T 

3 

3.0 

6 

5 

3 

3 

3.0 

3 

8.0 

4 

2.0 

2 

3.0 
4 

2 

2 

2 

2 

T 

T 

T 

3.0 
3 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

GLENNVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

6.0 

6 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

19 

10. 0 

29 

29 

27 

27 

25 

23 

14.0 
37 

17.0 
54 

48 

44 

40 

40 

39 

37 

36 

35 

5.0 
41 

40 

38 

35 

35 

35 

35 

34 

34 

33 

4.0 
37 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

7.0 
7 

12.0 
19 

T 
12 

10 

8 

5 

5 

4 

2 

T 
T 

3.5 

3 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

HiraTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.5 
27 

3.5 
28 

2.0 

29 

1.0 

28 

2.0 

29 

27 

25 

0.5 
25 

23.0 
46 

9.5 
51 

47 

44 

42 

40 

39 

38 

37 

8.0 

45 

T 
43 

41 

40 

39 

39 

39 

39 

T 
38 

1.0 
38 

38 

2.0 

39 

IDYLLIILD  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
6 

5 

3 

1 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

0.5 

5 

0.5 

5 

5 

4 

4 

1.5 

3 

1.5 

3 

3 

2.5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

2 

4.5 
7 

6 

5 

4 

3 

3 

3 

T 

3 

T 

3 

T 

3 

T 

2 

2 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

13 

4.8 
17 

T 
15 

2.0 
16 

0.5 
15 

14 

0.8 
14 

8 

6.0 
14 

4.0 
17 

1.0 
17 

16 

5.5 
20 

18 

16 

15 

14 

7.0 
19 

2.0 

20 

19 

17 

15 

14 

14 

13 

T 
12 

T 
12 

12 

12 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

2 

3.0 
3 

1.0 

2 

1 

T 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
13 

1.5 
14 

T 
14 

2.3 

16 

0.5 

16 

15 

14 

12 

4.0 

10 

5.0 
14 

13 

12 

4.0 
14 

14 

13 

12 

10 

5.0 

15 

0.3 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

10 

10 

T 
10 

IC 

10 

MITCHELL  CAVERNS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

6 

3.0 
7 

1.5 
7 

6 

4 

- 

- 

T 
T 

8.0 
8 

T 

8 

6 

2.0 

MOUNT  HAMILTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

4.0 

3 

1.0 

1 

T 

MT  SHASTA  SKI  BOVfL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

26.4 

90 

6.0 
94 

2.2 
91 

14.6 
101 

7.8 
105 

T 
99 

15.4 
109 

27.6 
120 

23J 
127 

4.4 

125 

120 

119 

1.5 
117 

116 

115 

112 

110 

2.1 
109 

3.5 

110 

107 

105 

103 

100 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

MT  SHASTA  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.3 

T 

1 

9.2 

7 

0.5 

T 

T 

1.3 

4.3 

2 

0.3 

0.4 
T 

0.2 

T 
T 

T 

0.3 
T 

T 

MT  WILSON  FC  338  B 

SNOWFALL 

T 

NORTH  FORK  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

PALOMAR  MTN  OBSY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

T 

3.0 

3 

2 

2 

1 

T 

T 
T 

QUINCY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

3.0 
3 

SANDBERG  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 

0.4 

T 

T 

T 

0.8 

0.9 

2 

1 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFOSmA 
fEBBDABT  1960 


Day  of  month 


otation 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

SIERRA  CIT? 

SNOWFALL 

o  n  un  un  u 

2 

1.0 
2 

T 

1 

4.0 
4 

2 

1 

6.0 

Q 

4.0 
g 

5 

4 

3 

5.0 

1.0 

T 

SIERRAVILLE  RS 

SNOWFALL 

qu    ON'  flND 

3 

0.5 
4 

2 

1.0 
3 

2 

T 

3.0 

3 

T 

3 

T 

3.0 

2.0 

T 

T 

T 

SNOir  LAB  CEN  SIERRA 

SNOWFALL 

sn  UN  (jnU 

1.2 
60 

9.7 
66 

65 

7.5 
72 

5.1 
76 

68 

66 

62 

117 
75 

20k  2 
83 

0.9 

1.9 

5.1 

7.5 

71 

T 
72 

T 
70 

68 

68 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.0 

T 

lao 

14.5 

5.0 

3 

3 

2 

1 

T 
T 

T 

T 

2.0 
T 

SqCAW  VALLEY  LODGE 

SNOWFALL 

on  Un  uHiJ 

T 
33 

4.0 

37 

36 

5.0 
40 

1.0 
40 

36 

35 

L5.0 
45 

Lao 

T 

T 

T 

4.0 

7.0 

T 
40 

T 
40 

3S 

38 

SQUIRREL  INN  NO  2 

SNOWFALL 

on    UN  uHU 

5.3 

3 

2.0 

1.0 

4.0 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 

Bn  un  unu 

1.2 

1.0 

5.0 

1.0 

T 

T 

T 

TABLE  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
on  un  unu 

T 

Q 

3.0 
9 

0.5 
g 

7 

g 

g 

5 

T 

4 

0.5 
4 

1.0 

5 

T 

5 

5 

5 

0.5 

l.C 

5.0 

TAHOE 

SNOWFALL 
on  un  un  u 

0.5 
22 

3.0 
23 

23 

5.0 
26 

2.0 

25 

23 

T 
19 

16.0 

10.5 

T 

0.5 

9.0 

3.0 

TEHACHAPI 

SNOWFALL 
on  un  un  u 

1.0 

T 

5.0 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
on  un  un  if 

8.0 
42 

5.0 
45 

3.0 
47 

2.0 
47 

3.5 
47 

46 

44 

9.0 
48 

23.0 
71 

8.5 
74 

1.0 

70 

67 

0.5 

12.0 

1.5 

0.5 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

11.0 
11 

11 

T 

10 

2.5 

T 

2.0 

T 

3.0 

T 

T 

0.5 

T 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

11.  0 
11 

T 

9 

8 

7 

5 

3 

2 

5.0 

5 

1.0 

3 

1 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 

10. 1 
8 

2.0 
12 

9 

9 

5 

5 

5 

4 

3 

5.5 
8 

4 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

TREKA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

1  DRAINAGE  %  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  TEMP. 

j  PRECIP. 

ACTOM  E&C0ND300  FC261tE 

QOIA 

LOS  ANGELES 

29 

34  30 

118  17 

2920 

9P 

C 

J  C  FASSOLO 

AOCLAHTO 

0024 

SAN  KRDINO 

15 

34  35 

117  25 

2»45 

SS 

FRANK  £BCRT 

ADIN  RANGER  STATION 

0029 

KODOC 

21 

41  12 

120  57 

4193 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALAMO  1  N 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  0  2 

405 

9A 

GIOVANNI   B  MUZZINI 

ALOCRMINT 

ooai 

HUMBOLDT 

123  36 

439 

9A 

9A 

MRS  CORA  C  OLSEN 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  *4« 

OUS 

LOS  ANG£lES 

13 

34  19 

118  33 

2>«7 

5P 

c 

ALPINE 

0136 

SAN  DIEGO 

31 

32  50 

116  46 

1735 

SS 

SS 

ALPINE  FIRE  DEPT 

ALTAOCNA 

01*4 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118  06 

1125 

5P 

RUBiO  CAMOM  L*W  ASN 

ALTUBAS  RANGER  STATION 

0161 

41  29 

120  32 

4366 

8A 

6A 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

AHBOr 

0176 

SAN°BERD1N0 

34  3* 

115  45 

635 

c 

STATE  DIV  OF  HttVS 

ANGIOLA 

0204 

TULARE 

35  99 

119  29 

209 

9P 

ANGJOLA  ElEV  *  WHSE 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

0212 

NAPA 

17 

38  34 

122  26 

ISLS 

6P 

PACIFIC  UNION  COL 

ANTIOCH  FI6REB0ARD  HILL 

0227 

CONTRA  COSTA 

27 

36  01 

IZl  *6 

28 

3P 

3P 

FIBREBO  PRODUCTS  CORP 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

0232 

CONTRA  COSTA 

37  59 

121  4* 

60 

SA 

SA 

6A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

AMI  A 

0235 

RIVERSIDE 

33 

33  33 

116  *0 

3915 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

APACME  CAMP 

0239 

VENTURA 

3*  52 

119  20 

4969 

c 

KEBM  CO  ROAD  CAMP 

AP^LE  VALLEY 

0244 

SAN  BERDINO 

15 

34  31 

117  13 

2939 

5P 

APPLE  VALLEY  RANCHOS 

ARROYO  GRANDE 

0320 

SN  LUIS  OBPO 

35  07 

120  34 

109 

COUMTT  ROAD  DEPT 

ARROYO  SECO 

0322 

MONTEREY 

2* 

36  14 

121  29 

800 

c 

ARROYO  SECO  RS  FC  508  C 

0  327 

LOS  ANGELES 

13 

34  13 

lie  19 

1220 

5P 

U  S  FOftE&T  SERVICE 

ASH  MOUNTAIN 

0343 

TULARE 

9 

36  29 

118  SO 

1696 

•A 

SA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

0355 

26 

33  55 

117  53 

350 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ATLAS  ROAD 

0372 

NAPA 

17 

38  25 

122  15 

1735 

c 

GLADYS  A  DUTRA 

ATVELL  CCC  CAMP 

0  37* 

TULARE 

3*  28 

lie  40 

6400 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUBERRY 

0T79 

FRESMO 

2: 

37  05 

119  29 

2003 

4P 

*P 

UNION  ELEM  SCHOOL 

AUBURN 

0383 

PLACER 

38  54 

121  04 

1297 

7« 

DAN  BARBER 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0  395 

LOS  ANGELES 

33  21 

lis  20 

0 

8A 

6A 

HARBOR  MASTER 

AVE»IAL  9  SSE 

0  398 

KINGS 

10 

35  54 

120  03 

550 

8A 

6A 

6A 

TIDEWATER  OIL  CO 

AZUSA  CITY  PAR*   FC  1*3 

0*10 

LOS  ANGELES 

2< 

3*  oa 

117  54 

610 

5P 

CORNELIUS  SMITH 

0418 

KERN 

34  57 

lis  11 

26*5 

5P 

5P 

GEORGE  L  TURCOTT 

BADGER 

0422 

TULARE 

36  38 

119  01 

3030 

c 

MRS  LU^.ILLE  E  WEDDLE 

BADGE R  PASS 

0425 

MARIPOSA 

37  40 

119  40 

730O 

VAR 

US  NAT  PARK,  SERVICE 

BAKER 

043b 

SAN  BERDINO 

35  16 

116  04 

940 

c 

L  E  METHENY 

BAKER  9  NNW 

0437 

SAN  BERDINO 

35  23 

116  07 

1045 

8i 

OA 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

8AKERSFIELD  MB  AIRPORT 

04421 

KERN 

IC 

35  25 

119  03 

494 

HIO 

J.  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BALCH  POWER  HOUSE 

044f 

FRESNO 

11 

36  55 

119  05 

1720 

5P 

c 

P  G  *  E  COMPANY 

BALL  MOUNTAIN  LCXKOUT 

0468 

TEHAMA 

23 

39  56 

122  47 

6500 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BARNESON  PARK 

0509 

ORANGE 

26 

117  51 

569 

,  OA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BARRETT  DAM 

051* 

SAN  OIEGO 

33 

32  41 

116  40 

1623 

7A 

7A 

SAN  DIE&O  WATER  DEPT 

BAR STOW 

0519 

15 

34  5* 

117  01 

2142 

4P 

4P 

SO  CALIF  WATER  CO 

BATES  filOGE 

0543 

SNTA  BARBARA 

34  55 

119  5* 

5300 

VAR 

u  S  FOREST  SERVICE 

BEARIRAP  MEADOW 

0596 

TULARE 

36  41 

118  52 

6800 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

O6O61 

RIVERSIDE 

28 

33  56 

116  59 

2613 

8A 

c 

BEAUMONT    IRRIG  DIST 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

060T 

RIVERSIDE 

28 

33  59 

116  58 

3045 

TA 

7A 

7A 

BEAUMONT   IRRIG  DIST 

BEAUMONT   1  E 

0609 

RIVERSIDE 

33  56 

116  57 

2600 

2P 

2P 

U  S  WB  OBSERVER 

BEEHIVE  MEADOW 

0617 

TUOLUMNE 

SI 

119  47 

6500 

VAR 

HETCM  HETCHY  WTR  SUP 

BEL  AtP  FC  10 

061^ 

LOS  ANGELES 

3: 

34  05 

118  27 

540 

c 

T   J  LE  5LANC 

BEN  LONONO 

067^ 

SANIA  CRUZ 

37  05 

122  06 

504 

5P 

5P 

MRS   NELSON   T  SHAW 

BENSONS  FERRY 

0682 

SAN  JOaOUIN 

11 

36  15 

121  26 

17 

li 

OAVIO  P  CAMERON  JR 

0693 

37  52 

122  15 

Z99 

6P 

BERRYESSA  LAKE 

0705 

NAPA 

23 

38  33 

1Z2  14 

480 

lOA 

lOA 

lOA 

HARvEy  0  FRYER 

BESWICK  7  S 

0715 

S  I  SKI YOU 

12 

41  52 

1Z2  14 

6140 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BIEBER 

0731 

LASSEN 

21 

41  07 

121  06 

4130 

c 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

0731 

35 

40  45 

123  15 

1272 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

0742 

SAN  BERDINO 

28 

34  14 

116  58 

6819 

9P 

6A 

C  H 

KENNETH  V  SIMPSON 

BIC  CREEK  PH  NO  1 

FRESNO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

BIG  DALTON  DAM  FCZZ3B-E 

0758 

LOS  ANGELES 

26 

34  10 

117  49 

1575 

5P 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

INYO 

37  06 

118  Z8 

10000 

VAR 

DEPT  WATER  RESOURCES 

BIG  PINES  PARK  FC  S3B 

0779 

LOS  ANGELES 

34  23 

117  *1 

6S60 

5P 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SUR  STATE  PARK 

O790 

MONTEREY 

36  15 

121  47 

235 

6A 

STATE  PARK  SERVICE 

etc  TUJUNGA  DAM  FC46D-E 

LOS  ANGELES 

34  18 

lie  u 

2315 

5P 

WILLIAM  L  CRQKE 

BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL 

OBK 

LOS  ANGELES 

13 

3*  11 

116  30 

722 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 

0B21 

FRESNO 

11 

37  06 

lis  34 

11040 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

B1 SHOP  WB  Al RPORT 

0S2Z 

INYO 

19 

37  22 

116  22 

4108 

MK 

MIO 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

0824 

19 

37  22 

116  43 

9390 

llA 

\U 

UNION  CARBIDE  CO 

BLACK  MOUNTAIN  1  SW 

0650 

SANTA  CLARA 

37  16 

122  10 

2330 

9A 

MBS  MARY  INCERPI 

BLACKS  MOUNTAIN 

0B6T 

LASSEN 

21 

40  46 

121  12 

7200 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 

087C 

21 

40  44 

121  15 

5600 

7A 

U  S  FOREST  SERVICE 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

PLACER 

39  17 

120  4Z 

5260 

HlC 

MIO 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 

09o; 

HUMBOLDT 

17 

40  55 

123  49 

975 

9A 

W  FRANK  SWOPE 

BLYTHE 

0924 

RIVERSIDE 

33  37 

114  36 

Z66 

6P 

6P 

STATE  DIV  OF  FSIRY 

BLTTHE  7  H 

0929 

RIVERSIDE 

33  37 

114  43 

390 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRT 

BLTTtffi  FA*  AIRPORT 

0927 

RIVERSIDE 

33  37 

114  43 

390 

MID 

NIC 

FED  AVIATION  AGENCY 

BOCA 

0931 

NEVADA 

38 

39  23 

120  06 

5532 

6A 

8A 

HAROLD  M  PABST 

BONITA 

0968 

SAN  DIEGO 

33 

32  40 

117  02 

109 

5F 

5P 

R  H  ALLEN 

BOONVILLE  HWV  MNTNC  STA 

0973 

MENDOCINO 

17 

39  01 

123  22 

8A 

STATE  OlV  OF  HWYS 

BORREGO  DESERT  PARK 

09B3 

SAN  DIEGO 

33  16 

116  25 

745 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

0986 

SAN  OIEGO 

33  17 

116  21 

625 

8A 

8A 

Dl  GIORGIO  FRUIT 

BOULOER  CREEK 

LOCATELLI  RANCH 

1009 

SANTA  CRUZ 

37  09 

122  12 

2175 

c 

VINCENT  D  LOCATELLI 

BOULEVARD 

1009 

SAN  OIEGO 

32  40 

116  17 

3*00 

9A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BOUOUCT  CANYON 

1013 

LOS  ANGELES 

29 

34  35 

116  22 

3055 

MIO 

L  A  WTR  •  PWR  DEPT 

BOWMAN  DAM 

1018 

NEVADA 

59  27 

120  40 

5347 

5P 

5P 

c 

NEVADA   IRRIG  DIST  - 

BRADFORD  RANCH 

1031 

RIVERSIDE 

33 

33  29 

116  46 

3345 

5P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRADLEY 

1034 

MONTEREY 

2« 

35  52 

120  46 

540 

8J 

BRAHLEV  1  SW 

10*8 

IMPERIAL 

32  57 

115  33 

-100 

SA 

ACR  RESEARCH  SERVICE 

BRAY  10  WSW 

1050 

SISK I  YOU 

12 

41  34 

122  OS 

5759 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BREA  BERRY  AND  IMPERIAL 

ORANGE 

26 

33  55 

117  54 

350 

8A 

CLOSED  1/1/99 

105« 

2C 

33  55 

117  54 

350 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8REA  DAM 

1057 

ORAMGE 

Z« 

33  53 

117  56 

275 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD  6  SW 

1O60 

CONTRA  COSTA 

Z7 

37  53 

121  47 

326 

VERNON  R  CAKEBREAO 

BRIDGEPORT 

107! 

MOMO 

38 

36  15 

119  14 

6470 

6P 

6P 

BRUCE  L  BOElK 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

1076 

MONO 

31 

119  17 

6550 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRIDGEVILLE  «  NNH 

HUMBOLDT 

40  31 

2050 

8A 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

1112 

YOLO 

23 

36  46 

122  09 

350 

9A 

c 

MRS  JOYCE  A  FARNHAM 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

1130 

BUTTE 

39  41 

121  20 

3560 

6A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

1133 

39  00 

IZO  35 

4800 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BR Y SON 

1142 

MONTEREY 

24 

35  48 

121  05 

925 

c 

ERNEST  A  wEFERL ING 

BUCKS  CREEK  PH 

1159 

39  54 

121  20 

1760 

4P 

P  G  *  E  COMPANY 

BUCKS  LAKE 

1161 

PLUMAS 

39  54 

121  12 

5200 

c 

MRS  FAYE  0  HC  HUGH 

BUENA  VISTA 

117C 

SAN  BENITO 

2( 

36  46 

121  11 

1640 

c 

MRS  LOLA  F  GALL  I 

BULLARDS  BAR  PWR  HOUSE 

ueo 

39  25 

121  09 

8A 

P  G  ♦  E  COMPANY 

eURBANK  FIRE  DEP  FC226B 

1192 

LOS  ANGELES 

13 

3*  11 

116  16 

680 

5P 

CHIEF  W  J  TAYLOR 

*BURBANK  WB  AIRPORT 

119* 

LOS  ANGELES 

1] 

3*  12 

116  22 

HIO 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BURL ) NGAME 

120e 

SAN  MATEO 

37  35 

122  21 

10 

4P 

*P 

CITY  OF  BURLINGAME 

6URNEY 

1214 

SHASTA 

21 

*0  53 

121  40 

3127 

6A 

8A 

MRS  RUTH  C  ESTES 

BURTON  RANCH 

1216 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  05 

560 

8A 

MRS  M  A  R  STIRTOM 

BUTTONWILLOW 

1244 

KERM 

IC 

35  24 

119  26 

268 

8A 

8A 

BUENA  VISTA  W  S  DIST 

1250 

33  55 

116  47 

1615 

JAMES  A  WAKELAND 

CA8RILL0  NAT  MONUMENT 

1252 

SAN  OIEGO 

33 

32  40 

117  14 

410 

5P 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

CACKUMA  DAM 

1253 

SNTA  BARBARA 

32 

34  35 

119  59 

781 

8A 

OA 

eA 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1272 

SAN  BERDINO 

34  23 

117  34 

4790 

c 

SAN  BERDINO  CO  FCD 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

CALAVERAS 

36  17 

120  19 

8A 

8A 

CAL  DIV  BEACH  *  PKS 

CALAVERAS  RANGER  STA 

CALAVERAS 

3* 

38  12 

120  22 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  RESERVOIR 

128L 

ALAMEDA 

11 

37  Z9 

121  49 

805 

7A 

S  F  WATER  DEPT 

CALEXICO  ;  NE 

1288 

IMPERIAL 

32  41 

119  28 

12 

5P 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

CALIFORNIA  HOT  SPRGS  RS 

1300 

TULARE 

35  53 

116  *1 

2990 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAL15T0GA 

1312 

36  35 

122  35 

369 

7A 

JOSEPH  J  SCHOLL  JR 

CALLAHAN  RANGER  STATION 

1316 

S*S*IY0U 

41  18 

122  48 

3136 

6P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  ANGELUS 

1369 

SAN  BERDINO 

116  59 

5800 

c 

JOSEPH  HOLT 

CAMPO 

1424 

SAN  DIEGO 

3: 

32  37 

116  26 

2630 

5F 

5P 

ARCHIE  C  LEACH 

CAMP  PARDEE 

1*21 

CALAVERAS 

16 

38  15 

120  51 

656 

84 

6A 

BA 

c 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTER 

SIERRA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

SN  LUIS  OBPO 

35  20 

120  41 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPTONVILLE  RANGER  STA 

146; 

YUBA 

39  27 

121  02 

2760 

BA 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAPfP  WISHON 

1470 

TULARE 

36  11 

118  40 

3800 

c 

JESS  L  BURLESON 

CANBY  H  SW 

1475 

MOOOC 

2i 

41  22 

121  03 

4500 

8A 

MRS  VIRGINIA  L  MILLER 

CANBY  RANGER  STATION 

1476 

MODOC 

21 

120  5Z 

4312 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

1404 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

116  34 

PIERCE  JR  COLLEGE 

CANT  I L 

35  IS 

117  58 

2010 

61 

6P 

POSTMASTER 

CANYON  DAM 

1497 

PLUMAS 

40  10 

121  05 

4999 

5( 

5P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

CARBON  CANYON  GILMAN 

1516 

21 

33  56 

117  *8 

1779 

c 

CARBON   CANYON  WORKMAN 

1520 

SAN  BERDINO 

26 

33  57 

117  *« 

1179 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

PLUMAS 

40  05 

121  09 

29S6 

5P 

P  G  «-  E  COMPANY 

CARMEL  VALLEY 

1534 

MONTEREY 

36  29 

121  44 

5F 

5P 

A  A  COLLINS  JR 

CATHAT  BULL  RUN  RANCH 

1508 

MARIPOSA 

37  24 

120  03 

1429 

9* 

9A 

c 

WM  H  ALISON 

CA2ADER0 

1602 

SONOMA 

22 

38  32 

123  08 

10*0 

5P 

MISS  HAZEL  L  BOROTRA 

CECILVILLE  SAWYER 

NOUNTAIN  VIEW 

1606 

SISKIYOU 

12 

41  06 

123  03 

3000 

6P 

6P 

KENNETH  R  JACOBSON 

STATION 

1     INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

CEDAR  GROVE 

1609 

FRESNO 

11 

CEDAR  POINT  RANCH 

1611 

MARIPOSA 

27 

CEDARVILLE 

MODOC 

18 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE 

1624 

BUTTE 

23 

CHALLENGE  RANGER  STA 

YUBA 

CHATSWORTH  FC  2*  0 

168( 

LOS  ANGELES 

CMATSWORTH  RESERVOIR 

1682 

LOS  ANGELES 

CHERRY  VALLEY  DAM 

TUOLUMNE 

37 

CHESTER 

1700 

PLUMAS 

ITISI 

BUTTE 

23 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

SAN  BENITO 

2C 

CHOLAME  MATCH  RANCH 

SN  LUIS  OBPO 

24 

CHUCHUPATE  RANGER  STA 

1754 

VENTURA 

10 

CHULA  VISTA 

1758 

SAN  DIEGO 

33 

CISCO  RANGER  STATION 

1768 

PLACER 

8 

CLAREMONT   POMONA  COL 

LOS  ANGELES 

26 

CLARKSBURG 

1  784 

23 

clearlake  highlands 

1806 

LAKE 

CLOVERDALE  3  SSE 

1638 

SONOMA 

22 

1840 

22 

CLOVER  MEADOWS  GS 

1844 

MADERA 

27 

COALINGA 

1864 

FRESNO 

27 

C0ALIN6A  1  SE 

1667 

FRESNO 

COALINGA  14  NW 

1869 

FRESNO 

27 

COLBYS  FC   53  0 

LOS  ANGELES 

13 

COLD  SPRINGS  CAMP 

1905 

MONTEREY 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

SHASTA 

23 

COLFAX 

1912 

PLACER 

COLGATE  POWER  HOUSE 

YUBA 

COLUSA   1  SSW 

1946 

23 

1962 

CONTRA  COSTA 

4 

COPCO  NO  1  0AM 

1990 

SISKIYOU 

12 

CORCORAN    IRRIG  DISTRICT 

Z012 

CORDES 

Z015 

LAKE 

23 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

TEHAMA 

23 

CORONA 

2031 

RIVERSIDE 

2( 

CORRAL ITOS 

2040 

SANTA  CRUZ 

20 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

INYO 

19 

COVELO 

2081 

MENDOCINO 

2004 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

2090 

LOS  ANGELES 

26 

COW  CREEK 

2092 

INYO 

COYOTE  CANYON 

2103 

RIVERSIDE 

COYOTE  WELLS 

2111 

IMPERIAL 

CRABTREE  MEADOW 

211* 

TULARE 

CRAWFORD  RANCH 

2139 

SAN  DIEGO 

CRESCENT  C ITY   I  N 

DEL  NORTE 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2148 

DEL  NORTE 

CRESCENT  CITY  MNTNC  STA 

2150 

DEL  NORTE 

17 

2163 

15 

CROCKETT 

2177 

CONTRA  COSTA 

CRYSTAL  LAKE  EAST  PINE 

FLAT  FC  283  B 

2199 

LOS  ANGELES 

26 

(CULVER  CITY 

2214 

LOS  ANGELES 

3] 

CUMMINGS 

2218 

MENDOCINO 

CUNNINGHAM 

2224 

LAKE 

23 

CUYAMA 

2236 

SNTA  BARBARA 

3C 

CUYAMACA 

2239 

SAN  DIEGO 

25 

CUYAMA  RANCH 

2240 

SN  LUIS  OBPO 

30 

CUYAMA  RANGER  STATION 

2249 

SNTA  BARBARA 

30 

DAGGETT  1  ENE 

2255 

SAN  BERDINO 

6 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

2257 

SAN  BERDINO 

DANA  2  SE 

2269 

SHASTA 

2L 

0AVI5  AGR  COLLEGE 

2294 

YOLO 

23 

DAVIS  CREEK 

2296 

MODOC 

21 

DAY 

2306 

MODOC 

21 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

2331 

INYO 

« 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

233* 

NEVADA 

DELANO 

2346 

KERN 

2362 

MONTEREY 

* 

DENAIR 

2  389 

STANISLAUS 

37 

OE  SABLA 

2402 

BUTTE 

23 

DESCANSO  RANGER  STATION 

2*06 

SAN  DIEGO 

33 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

2*32 

LOS  ANGELES 

26 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

2*58 

YUBA 

DONNELLS  DAM 

TUOLUMNE 

34 

DONNER  MEMORIAL  STA  PK 

246' 

DOS  RIOS 

MENDOCINO 

DOUBLEBUNK  MEADOW 

2492 

TULARE 

10 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

249* 

LOS  ANGELES 

33 

OOWNIEVILLE  RANGER  STA 

2500 

SIERRA 

DOYLE  5  SSE 

2506 

LASSEN 

IG 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

LOS  ANGELES 

29 

DUDLEYS 

2539 

MARIPOSA 

1* 

DUNNIGAN 

2568 

YOLO 

23 

DUNN  SIDING 

2570 

SAN  BERDINO 

IS 

DUNSMUIR  RANGER  STATION 

2572 

S ISK lYOU 

23 

DUTTONS  LANDING 

2580 

NAPA 

EAGLE  LAKE  STONE  RANCH 

LASSEN 

18 

2591 

EAST  PARK  RESERVOIR 

2640 

COLUSA 

23 

EAST  VIDETTE  MEADOW 

2653 

TULARE 

EL  CAJON  2  E 

2705 

SAN  DIEGO 

33 

EL  CAPITAN  DAM 

2709 

SAN  OIEGO 

25 

EL  CENTRO  2  SSW 

2713 

IMPERIAL 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

2720 

AMADOR 

16 

ELIZABETH  LAKE  CANYON 

FC  128  B 

2735 

LOS  ANGELES 

29 

ELK  VALLEY 

2749 

DEL  NORTE 

n 

2756 

ELLIOTT 

2760 

SAN  JOAQUIN 

16 

EL  MODENA 

2775 

ORANGE 

21 

ELSINORE 

2005 

RIVERSIDE 

EL5IN0RE  4  SSE 

2812 

RIVERSIDE 

26 

ESCONDIOO 

2862 

SAN  DIEGO 

33 

ESCONDIDO  PARK  HILL 

2869 

SAN  DIEGO 

ETI WANDA 

2895 

SAN  BERDINO 

28 

ETNA 

2899 

SISK I YOU 

VEUREKA  WB  CITY 

2910 

HUMBOLDT 

17 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

14 

EXETER  FAUVER  RANCH 

2922 

TULARE 

9 

FAIRFIELD 

2933 

SOLANO 

23 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

2934 

SOLANO 

Z3 

FAIRMONT 

2941 

LOS  ANGELES 

FALLBROOK 

2958 

SAN  DIEGO 

33 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

2964 

SHASTA 

21 

FEATHER  FALLS 

2994 

BUTTE 

FERGUSON  RANCH 

3020 

TEHAMA 

23 

FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

AMADOR 

U 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

3048 

SNTA  BARBARA 

3! 

FILLMORE  1  WNW 

3050 

VENTURA 

29 

FINLEY  1  NNE 

3055 

LAKE 

23 

FINLEY  1  W 

3056 

LAKE 

23 

FINLEY  9  SW 

3057 

LAKE 

23 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3083 

FRESNO 

11 

FLEMING  FISH  *  GAME 

LASSEN 

18 

FLORENCE  LAKE 

3093 

FRESNO 

FOLSOH  DAM 

SACRAMENTO 

FONTANA  5  N 

3111 

SAN  BERDINO 

28 

FONTANA  KAISER 

3120 

SAN  BERDINO 

28 

FOREST  GLEN 

3130 

TRINITY 

35 

FORESTHILL  RANGER  STA 

3134 

PLACER 

1 

FORT  Bt DWELL 

3157 

MODOC 

FORT  BRAGG 

3161 

mENDOC 1  NO 

n 

FORT  BRAGG  AVIATION 

316* 

MENDOC 1  NO 

11 

FORT  DICK   1  NNE 

3173 

DEL  NORTE 

FORT  JONES  6  ESE 

3176 

SISK I  YOU 

12 

FORT  JONES  RANGER  STA 

3182 

SISKIYOU 

12 

FORT  ROSS 

3191 

SONOMA 

IJ 

FREEDOM  8  NNW 

3232 

SANTA  CRUZ 

2C 

36  53 
35  03 
41  13 


19  34 
22  47 

22  22 
IT  34 
21  40 
18  11 

23  15 
23  05 


20  22 

21  23 
17  69 
20  51 


20  48 

21  37 
16  37 


18  08 

20  50 
20  05 
10  32 

20  06 

21  58 
16  27 

22  16 
22  10 
20  39 


19  04 

22  03 

22  03 

18  26 


20  00 

18  56 
22  52 
22  55 
22  57 
20  09 

20  19 
18  56 

21  09 


23  20 
20  50 
20  08 


24  09 

22  43 

22  61 

23  15 


ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP. 

% 

s 

5  e 
gl 

4650 

OA 

BA 

us  NAT  PARK  SERVICE 

3230 

5P 

CEDAR  POINT  RANCH 

4672 

8A 

US  SOIL  CON  SERVICE 

522 

0/ 

P  G  ♦  £  COMPANY 

2575 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

LONNIE  BATWAY 

912 

CORPS  OF  ENGINEERS 

4765 

OA 

6» 

HETCH  HETCH  wTR  SUP 

4530 

MRS  C  B  KROEKER 

205 

4f 

4( 

4P 

c 

125 

eA 

VICTOR  L  HASMN 

1975 

c 

EVERETT  C  HATCH 

5260 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

OA 

WESTERN  SALT  COMPANY 

5739 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

6P 

F  P  BRACKEIT  OBSY 

OA 

AMEfi  CRYSTAL  SUG  CO 

1340 

BA 

c 

MERRITT  W  LESLIE 

320 

SA 

8A 

ARTINO  MUZZIN 

U20 

c 

7002 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

671 

6P 

6P 

COALINGA  FIRE  DEPT 

663 

c 

UNION  OIL  COMPANY 

1640 

5P 

MRS  CHARLES  HOWELL 

3675 

4P 

ROBERT  L  CHANDLER 

3280 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

7A 

U  S  F  +  W  L  SERVICE 

2418 

4P 

SOUTHERN  PACIFIC  CO 

8A 

P  G  *  E  COMPANY 

60 

6P 

6P 

195 

BA 

HOWARD  R  LEE 

CALIF  OREGON  POWER  CO 

200 

OA 

8A 

c 

S  S  WMI TEHEAD 

2610 

EDWAflO  J  CORDES 

710 

CORONA  FIRE  DEPT 

264 

STATE  DlV  OF  FSTRY 

10600 

DEPT  WATER  RESOURCES 

1385 

GRANT  W  HANCOCK 

151* 

c 

575 

5P 

-125 

4P 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

2300 

3P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

250 

OA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

10720 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1500 

c 

ROBERT  A  CRAWFORD 

40 

4P 

THE  CAL-ORE  PWR  CO 

120 

OA 

CAL  OlV  BEACH  ♦  PKS 

50 

STATE   OIV  OF  HWYS 

4530 

c 

9 

BA 

BA 

C*H  SUGAR  REFINING  CO 

5770 

5P 

CLOSED  11/1/59 

75 

4P 

CULVER  CITY  BUS  LINE 

1265 

5P 

OONALO  £  INGRAM 

1421 

MRS   M   V  CUNNINGHAM 

2240 

JOHN  5  ROwELL 

4650 

OA 

A  M  LEWIS 

2150 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2749 

U  S  FOREST  SERVICE 

1975 

c 

COOL  WATER  RANCH 

1922 

HID 

MIO 

FEU  AVIATION  AGENCY 

3320 

BA 

HARlEY  NEUERBURG 

51 

BA 

BA 

4750 

RICHARD  F  HUGHES 

3650 

c 

HERMAN  L  LORENZEN 

5226 

5P 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

3700 

5P 

5P 

P  G  t  e  COMPANY 

323 

8A 

DELANO  FIRE  DEPT 

46 

c 

124 

5P 

6P 

W  F  MOORE 

2713 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

3500 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

750 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1550 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

4835 

BA 

TRl   DAM  PROJECT 

8A 

CALIF  DIV  BEACH  ♦  PKS 

927 

BA 

STUART   T  PRICHETT 

6200 

CORPS  OF  ENGINEERS 

116 

5P 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

2895 

BA 

e< 

U  S  FOREST  SERVICE 

7A 

FRANK  M  ROWLAND 

1516 

JAMES  B  RAY 

3000 

6P 

W  D  MC  LEAN 

MRS  AlETHA  G  hunt 

1625 

2420 

U  S  FOREST  SERVICE 

20 

8A 

OA 

8A 

DAN  STEELE 

5130 

6P 

ALBERT  STONE 

973 

7A 

7A 

1205 

BA 

BA 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

10400 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SS 

SS 

CLOSED  10/21/59 

600 

OA 

OA 

c 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

5P 

5P 

^ 

EL  CENTRO  WATER  DEPT 

715 

5P 

5P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

2075 

5P 

E  E  STUDLEY 

1711 

5P 

5P 

ROBERT  E  BOTTEL 

MIO 

90 

7A 

C  NORMAN  ADAMS 

HOMER  F  WANNAMAKER 

1300 

6P 

6P 

STATE  DIV  OF  FSTHY 

1306 

JOHN  L  EWING 

660 

6P 

OARWIN  H  TING 

050 

c 

CITY  OF  ESCONDIDO 

1390 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2912 

c 

LAWRENCE  E  BUCHNER 

43 

HIO 

MID 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

404 

5P 

439 

c 

CHARLES  0  COULTER 

15 

c 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

19 

4P 

4P 

POLICE  DEPARTMENT 

3060 

L  A  WTR  1  PWR  DEPT 

542 

US  SOIL  CON  SERVICE 

3340 

OA 

6A 

Pub  discontinued 

2965 

c 

LEONARD  M  PRESTON 

7A 

MRS  LISA  FERGUSON 

2100 

OA 

c 

WENTWORTH  LYNCH 

3150 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

8A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

1  340 

c 

JAMES  T  MELVIN 

1350 

5P 

LESTER  W  BOARDMAN 

1750 

6P 

c 

MRS  HILDA  K  GRAHAM 

6P 

RAYMOND  THOMAS  RANCH 

4000 

5P 

CAL  DEPT  FISH  ♦  GAME 

7344 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

350 

8A 

BA 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

1972 

6P 

ROLAND  W  GETCHELL 

1090 

KAISER  STEEL  CORP 

2340 

OA 

MRS  B  E  tSLICK 

3200 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

4496 

5P 

5P 

60 

8A 

OA 

c 

CALIF  *  WESTERN  R  R 

61 

IIP 

IIP 

U  S  W8  OBSERVER 

6A 

WILLIAM  M  RlLEY 

3324 

c 

CARL  C  CRAMER 

2720 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

114 

6P 

6P 

C  A  CALL 

1495 

c 

JAMES  E  C  CURRENS 

STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

LATITUDE 

O 

0 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIF. 

< 

SPECIAL 

FRENCH  CULCH 

33A2 

SHASTA 

40  *2 

122  3a 

1100 

8A 

MRS  CLARA  JONES 

FRESW  MB  AIRPORT 

325T 

FRESNO 

2 

3i  *6 

119  42 

331 

MIC 

MIC 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

fRIANT  GOVERWIEHT  CAMP 

3261 

FRESNO 

21 

3«  59 

119  43 

410 

81 

SA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FUULERTON  ARROOes  RANCM  327? 

ORANGE 

2( 

33  5* 

117  55 

330 

a>i 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE 

Zt 

33  5* 

117  53 

310 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

fULLERION  HlLLCREST  RES 

3211 

117  55 

330 

FULLERTON  MUN  N  OEPT 

6ARBERVILLE 

3321 

HUMBOLDT 

*0  06 

123  48 

340 

7a 

MRS  N  E  PANCOAST 

EL  DORADO 

38  SO 

1940 

7A 

DEL  NORTE 

1 

*1  92 

l"  08 

3S4 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

31 

37  *5 

8970 

HID 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

EL  DORADO 

38  5* 

2701 

SA 

c 

WILLIAM  BREEDLOvE 

GEORCETOHN  RANGER  STA 

EL  DORADO 

38  55 

3001 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

fiCRLE  CRCCK  CAMP 

EL  DORADO 

■ 

38  59 

5500 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GIANT  FOREST 

36  3* 

6375 

SA 

8A 

c 

US  NAT   PARK  SERVICE 

GIBRALTAR  DAM  HO  Z 

SNTA  BARBARA 

32 

3»  31 

1550 

6P 

SANT  A  BARBARA  WTR  DEP 

SANTA  CLARA 

20 

37  00 

121  34 

194 

9A 

9A 

GILROy   fire  DISTRICT 

g'ilroy  B  NE 

3*1' 

SANTA  CLARA 

20 

37  02 

121  26 

1050 

WILLIAM   J   KI CKHAM 

GILftOV  1*  ENE 

3*22 

SANTA  CLARA 

20 

37  06 

121  20 

SEIH  E  AUSER 

GLENDALE  STAPEN  FC  299C 

LOS  ANGELES 

3*  09 

116  16 

530 

5P 

RALPH  STAPENMORST 

GLENOOflA  WEST  FC  1S5 

LOS  ANGELES 

Zt 

3*  08 

117  52 

822 

5P 

MRS  L  M  WEST 

GLENNVl LLE 

KERN 

10 

35  *3 

118  42 

3140 

5P 

8A 

KERN  CO  FSIRY   ♦  F  D 

GLENNVILLE  FuLTON  RS 

KERN 

11 

35  ** 

118  40 

3500 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  RUN 

PLACER 

39  10 

120  52 

3240 

4P 

JOHN  F  WALL 

GONZALES  9  ENE 

SAN  BENITO 

2* 

36  33 

121  18 

2350 

c 

MRS  ALTA  M  BOGUE 

GOOSE  LAKE  WEST 

MODOC 

*1  52 

120  30 

4886 

1  C  EvtRLY 

GRACE  MEADOW 

3529 

TUOLUMNE 

3' 

38  09 

119  36 

8900 

HETCH  HETCHT  WTR  SUP 

GRANITE  BASIN 

3SAa 

FRESNO 

11 

36  52 

U8  36 

10000 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GRANT  GROVE 

TULARE 

118  58 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GRASS  VALLEY 

121  02 

GRASS  VALLEY  2  NNE 

3572 

MEVAOA 

39  1* 

121  02 

2710 

SONOMA 

22 

38  26 

122  53 

210 

61 

6P 

HOMER  L  PARNELL 

GREENLAND  RANCH 

3603 

-168 

US  NAT   PARK  SERVICE 

GREENVIEW 

361A 

S  I  SK 1  YOU 

MRS  EMMA  H  PEREIRA 

GREENVILLE  RANGER  STA 

*0  08 

3560 

BA 

GRIZILY  FLATS 

36*« 

EL  DORADO 

GRIZZLY  PEAK 

3«52 

C  ON  T  R  A  CO  S  T  A 

CITY  OF  BERKELEY 

GROVELAND  2 

TUOLUMNE 

3  1 

37  50 

2825 

OUANE  J  COX 

GROVELAND  ranger  STA 

36T2 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEVILLE 

SONOMA 

22 

123  00 

115 

JOSEPH  E  euTTNER 

HAINES  CANYON 

LOWER  FC  364 

3703 

LOS  ANGELES 

13 

3*  16 

116  16 

2450 

St 

JAMES  P  KINDRED 

HAINES  CANTON 

UPPER  FC  3«T 

370* 

LOS  ANGELES 

13 

3*  16 

118  15 

3450 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

HAlMEE 

3710 

19 

7A 

L  A  WTR  *  PWH  DEPT 

HALF  MOON  BAY  Z  NNN 

SAN  MATEO 

37  29 

122  27 

60 

7A 

7A 

SAN  MATEO  DEPT  AGR 

HAMILTON  BRANCH  PH 

3725 

40  16 

121  05 

4660 

ALBION  A  SARGENT 

HAMILTON  AIR  FORCE  BASE 

373* 

17 

122  31 

-2 

MIO 

U  S  AIR  FORCE 

HAMILTON  AFB   1  E 

1  7 

38  03 

122  30 

10 

4P 

CLOSED  8/31/59 

HANFORO 

11 

36  20 

119  40 

242 

5P 

5P 

STATE  Div  OF  FSTRy 

HANSEN  DAM 

3751 

LOS  ANGELES 

118  24 

975 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY  CAMP  Ranger  sta 

S  ISKIYOU 

12 

*i  *e 

1090 

BA 

BA 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRIS  GAGING  STATION 

3797 

SNTA  BARBARA 

33 

3*  «6 

320 

OLIN  LEWIS 

HARRISON  GULCH  R$ 

3791 

23 

*0  22 

2710 

6A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY  L  ENGLEBRIGhT  DAM 

39  1* 

seo 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HATCHET  MT  MNTNC  STA 

21 

*0  51 

436S 

eA 

STATE  DIV  OF  HWYS 

HAT  CREEK  RS 

3821 

21 

*0  *8 

3348 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAT  CREEK  PM  NO  1 

21 

*0  56 

3015 

8A 

BA 

P  G  +  E  COMPANY 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

385^ 

R  1  VERS  IDE 

8A 

B< 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

35 

*0  33 

123  10 

2346 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAYNARD  6  ESE 

3863 

ALAMEDA 

* 

37  39 

121  58 

925 

c 

MRS  ABBIE  S  DRENNAN 

HEALDseURG 

SONOMA 

22 

38  37 

122  52 

102 

6P 

6P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

HEALDSSURG  2  E 

22 

38  37 

122  50 

102 

8A 

W  F  IVERSEN 

HEMET 

3896 

PI  VERS  IDE 

BA 

LAKE  HEMET  MuN  WATER 

HEHET  RESERVOIR 

R  1  VERSIOE 

33 

33  *0 

116  40 

4355 

: 

LAKE  HEHET   MuN  WATER 

HENSHAW  DAM 

391* 

SAN  DIEGO 

33  1* 

116  46 

2700 

OA 

BA 

VISTA   IHRIG  DIST 

HERNANDEZ  Z  Nw 

3925 

SAN  BENITO 

20 

36  25 

120  65 

2160 

MAX  0  LEY 

HERNANDEZ  7  SE 

392e 

SAN  BENITO 

36  IB 

120  42 

2765 

c 

MRS  CLORENE  AKERS 

HESPERIA 

3935 

117  18 

3196 

ROT  E  WALTERS 

HETCH  HETCHY 

TUOLUMNE 

37  57 

119  47 

3670 

8A 

8A 

BA 

HETCH  HEICHY  WTR  SUP 

HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 

23 

36  56 

122  54 

1480 

7A 

DANNY  BLACKBURN 

HILTS 

3987 

Si SK ITOU 

12 

42  00 

2900 

8A 

8A 

FRUI T  GROWERS  SUP  CO 

H0BERG5 

38  51 

GEORGE  Q  H06ERG 

HOCKETT  MEADOWS 

36  22 

8500 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HODGES  DAM 

SAN  DIEGO 

33 

33  03 

320 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  OEPT 

HOEGEES  FC  60  A 

LOS  ANGELES 

13 

3*  13 

2660 

5P 

G  ROBINSON 

HOLLISTER 

*022 

SAN  BENITO 

20 

HOLLISTEfi  2 

*025 

20 

36  51 

284 

ARTHUR  W  HOLSWORTH 

HUMSOlOT 

35 

*1  03 

6A 

: 

HUM6OL0T 

35 

41  02 

315 

eA 

MRS  DOROTHY  MC  COLLUH 

HOPLAND  S  NE 

LAKE 

23 

39  01 

123  00 

2510 

c 

MRS  CHRISTINE  M  HUFF 

HOPLAND  largo  STATION 

22 

39  01 

550 

8A 

CLIFFORD  W  CRAWFORU 

HOSSACK 

TULARE 

37 

36  11 

lie  37 

7100 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUASNA 

SN  LUIS  OflPO 

30 

35  05 

120  22 

710 

c 

MRS  ANN  ROTTA 

HUCKLEBERRY  LAKE 

TUOLUMNE 

37 

3a  06 

119  45 

7800 

VAR 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HUNTERS  DAM 

CALAVERAS 

3* 

38  12 

120  22 

3220 

4P 

P  G  •  £  COMPANY 

HUNTINGTON  LAKE 

-.ITft 

FRESNO 

27 

37  14 

119  13 

7020 

5P 

5P 

C  M 

SO  CALIF  EDISON  CO 

*191 

*0  37 

123  27 

1260 

c 

FRANCES  V  MOSS 

IDLEWILD  HWY  MNTNC  STA 

DEL  NORTE 

17 

41  54 

123  46 

1250 

BA 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SAN  BENITO 

27 

36  25 

120  40 

2650 

4P 

*P 

NEW  IDRIA  0-S  MIN  CO 

IDYLLHILD  RANGER  STA 

R  1 VERSIDE 

33 

33  45 

5397 

2P 

2P 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

IMPERIAL 

6 

32  51 

115  34 

-64 

6P 

6F 

IMPERIAL    IRRIG  DIST 

INDEPENDENCE 

*232 

INYO 

19 

36  46 

118  12 

3950 

lA 

lA 

C  H 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

19 

36  46 

9175 

c 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

R 1  VERS  IDE 

6 

33  44 

lib  15 

11 

8A 

8a 

8A 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

INYOKERN 

35  39 

117  49 

2440 

5P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

INYOKERN  ARMITAGE 

■.280 

117  41 

MIC 

I  ONE 

AMADOR 

38  20 

120  56 

260 

8A 

STATE  DlV  OF  HWYS 

IOWA  HILL 

*28a 

39  05 

2970 

BA 

IRON  MOUNTAIN 

SAN  SERDINO 

3*  08 

922 

7A 

7A 

METRO  WATER  OEPT 

IRON  MOUNTAIN  LOOKOUT 

EL  OORAOO 

36  42 

120  21 

6180 

VAR 

U  S  WEATHER  eUREAU 

JESS  VALLEY 

21 

41  16 

120  18 

6290 

5P 

5P 

H 

WALTER  CANTHALL 

JOHNSONDALE 

IC 

35  56 

116  32 

4660 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOICE  ISLAND 

23 

122  03 

10 

MIO 

VAR 

VAR 

CLOSED  B/31/59 

JOSHUA  TREE 

SAN  BERDINO 

3*  08 

116  19 

2730 

5P 

DESERT   JOURNAL  PU6  CO 

**IZ 

SAN  DIEGO 

33 

33  05 

116  36 

4215 

c 

ZENOS   Y  COLEMAN 

JULIAN  WYNOLA 

'.*18 

SAN  DIEGO 

33 

33  06 

116  39 

3650 

7P 

CHARLES  VILINEK 

JUNCAL  DAM 

**22 

SNTA  BARBARA 

32 

3*  29 

119  31 

2060 

6P 

JOHN  K  CHASE 

FRESNO 

27 

37  18 

119  06 

VAR 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SAN  BERDINO 

3*  10 

116  32 

4325 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

KELLOGG 

22 

36  40 

1800 

BA 

MRS  RUlH  F  RUBINOW 

KELSEYVI LLE 

**68 

LAKE 

2J 

38  59 

122  50 

1385 

9A 

JOSEPH  J  GLEBE 

KELSEYVILLE  *  SW 

LAKE 

23 

38  56 

122  53 

1480 

c 

MRS  KAREN  V  BACCl 

17 

37  67 

122  33 

45 

8^ 

8A 

MISS   BETSY    A  KLEIN 

SAN  JOAQUIN 

2f 

37  41 

121  26 

172 

8A 

PAC  COAST  AGGREGATES 

*5°a 

IC 

35  57 

118  29 

3650 

7* 

'KERN  RIVER  Ph  NO  1 

*62C 

KERN 

IC 

35  26 

118  47 

970 

SF 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

'.523 

10 

35  *7 

118  26 

2703 

5P 

5P 

SO  CAlIF  EOlsON  CO 

KETTLEMAN  CI  TY    1  SSW 

■.53* 

K  INGS 

11 

36  00 

119  58 

8A 

8A 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

KETTLEHAN  STATION 

".536 

K  INGS 

36  04 

120  05 

506 

6P 

6P 

P  G  *  E  COMPANY 

KILARC  POWER  HOUSE 

23 

*0  41 

llA 

P  G  *  E  COMPANY 

KING  CITY 

*555( 

MONTEREY 

2* 

36  12 

121  oa 

320 

5P 

5P 

c 

STATE  Olv  OF  FSTRY 

KUHATH 

*5T7 

DEL  NORTE 

12 

*1  31 

124  02 

5P 

c 

HAROLD  DEL  PONTE 

KNEELAND  10  SSE 

<>587 

HUMBOLDT 

40  38 

123  54 

2356 

D  LEE  EMERSON 

KNIGHTS  FERRY  2  SC 

STANISLAUS 

3* 

37  *B 

120  39 

315 

SA 

6A 

RAYMOND  WILLMS 

KYBURZ  STRAWBERRY 

*616 

EL  DORADO 

38  48 

120  09 

5750 

c 

HARRY  STEVENSON 

LA  CRESCENTA  FC  251 

*62B 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

lie  15 

1565 

SP 

CRESCENTA  VLY  CO  W  D 

LAFAYETTE  2  NNE 

*633 

CONTRA  COSTA 

37  55 

122  06 

536 

it 

ROSS  R  SANBORN 

ILAGUNA  BEACH 

*6*7 

3  = 

33  32 

117  47 

56 

4P 

4P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT  r 

LAGUNA  BEACH  Z 

*650 

ORANGE 

33 

33  33 

117  48 

180 

L  B  WATER  DISTRICT 

LA  HONDA 

<t660 

SAN  MATEO 

37  19 

122  16 

670 

6F 

JAMES  C  ALLEN  j 

LAKE  ALPINE 

ALPINE 

3« 

38  28 

120  01 

7600 

VAR 

DEPT  WATER  RESOURCES  | 

LAKE  ARROWHEAD 

*671 

SAN  BERDINO 

15 

34  15 

117  12 

5250 

SP 

5P 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 

LAKE  CITY 

*675 

1( 

41  36 

4613 

9A 

MRS  FERROL  MC  COW  IN  [ 

LAKE  ELEANOR 

*679 

TUOLUMNE 

37 

37  58 

119  53 

4662 

VAR 

METCm  HETCHY  wTR  SUP 

LAKE  MOlJNTAIN 

*69C 

TRINITY 

40  01 

123  24 

3164 

c 

LEONARD  M  MILLER 

LAKE PORT 

*T01 

LAKE 

23 

39  03 

122  55 

1343 

SF 

5P 

MRS  WILLIE  GREENE 

LAKEPORT  SCS 

*703 

23 

39  02 

122  55 

1356 

c 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

LAKE  SABRINA 

*70! 

INVO 

37  13 

lie  37 

9065 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

LAKESHORE 

*709 

SHASTA 

23 

40  53 

122  23 

1075 

8P 

"bp 

ap 

U  S  BUR  RECLAMATION 

LAKESIDE  Z  ENE 

»711 

SAN  DIEGO 

2! 

32  52 

116  54 

445 

9A 

HELIX   IRRIG  DIST 

LAKE  SPAULDING 

LAKE  SPAULDING  DAM 

LAKE  WOHLFORD 

L*  MESA 

LANCASTER 

LA   PANZA  RANCH 

LA  POPTE 

LAS  PLUMAS 

LAYTONVlLLE 

LE6EC 

LECHu?A  Patrol 

STATION  FC  352  8 
LEESVlLLE  KEEGAN  RANCH 
LE  GRAND 

lemon  cove 

lewis  cr  kings  canyon 

little  tujunga  gold  cr 
live  oak  canyon  fc  230c 
liverhore  2  ssw 

llano  shawnee  hills  rcti 
lockwood  2  n 
lockwood  mesa 

logan  meadow 
lompoc  sewage  plant 
lone  pine  cottonwood  ph 
lone  tree  canyon 
long  barn  exp  station 
•long  beach 

long  beach  wb  ap 
long  valley  i nsp  sta 
loraine 
los  alamos 

»L0S  ANGELES  W8  AIRPORT 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

LOS  BANDS 

LOS  6AN0S  ARBURUA  RANCH 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 
LOST  MILLS 
LOWER  KISBEt  ridge 
LOWER  OTAY  RESERVOIR 
LOYAL  TON 

LUCERNE  VALLEY   1  WSW 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS 
LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 
LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 


MNTNC  STA 
MADERA 

MAD  R IVER  RANGER  STA 
MAGIC 


MAMMOTH  PASS 
MANDEVILLE  ISLA 
MANZANITA  LAKE 
MARCH  FIELD 
MARICOPA 

MAR  1 POSA 


MARTINEZ   3  S 
MARTINEZ   3  SSE 
MARTINEZ  FIRE  STATION 
MARTSVl LLE 
MATHER 

MC  CARTHY  POINT  RS 

MEADOW  LAKE 

MECCA   3  SE 

MEDICINE  LAKE 

MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MERCED  2 

MERCET  HOT  SPRINGS 
MEYERS   INSPECTION  STA 

CHIGAN  BLUFF 

DDLETOWN 

DDLEWATER 

LFORD  LAUFMAN  RS 
LL   CREEK  NO  2 
LL   CREEK  INTAKE 
LO  5  NE 
NEPAL 

NEPAL  KING 
RANDA  SPENGLER  RANCH 
TCHELL  CAVERNS 
TCHELL  MEADOW 


MOJAVE 

MONACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 
MONTAGUE  3  NE 
MONTEREY 

MONTGOMERY  CREEK   2  SSW 
MONTICELLO  DAM 
MOOftPARK    1  SSE 


MORGAN  MILL  2  E 
MORGAN  HiLL  BOSSANA  RCH 
MORGAN  HILL  SCS 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY   3  N 
MOUNTAIN  PASS 
MOUNT  BALDY  FC  86G 
MOUNT  DANAHER 
MOUNT   DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  11  ESE 

MOUNT  HEBRON  RANGER  STA 

MOUNT  MADONNA 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

MOUNT  TAMALPAIS    2  SW 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 
MUIR  WOODS 

MUMBO  BASIN 
NACIMIENTO  DAM 
NAPA 

»NAPA  STATE  HOSPITAL 
NAVARRO  1  NW 
NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY  PARK  4  SW 

NEWHALL   SOLEDAD  FC   32  1 

NEWHALL  U    S   RANGER  STA 

NEWMAN   2  NW 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NICOLAUS 

N ILAND 

NORTH  FORK  RANGER  STA 
•north  HOLLYWOOD 
NOVATO  8  WNW 


NEVADA 

NEVADA 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 

SN  LUIS  08P0 

PLUMAS 

BUTTE 

MENDOCINO 

KERN 


LOS  ANGELES 

COLUSA 

MERCED 

TULARE 

FRESNO 

TULARE 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

ALAMEDA 

LOS  ANGELES 


SAN  DIEGO 

SAN  JOAOUIN 

MADERA 

SNTA  BARBARA 

INYO 

SAN  JOAOUIN 
TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

SIERRA 

KERN 

SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MERCED 
MERCED 
SANTA  CLARA 
SANTA  CRUZ 

SNTA  BARBARA 

KERN 

TUOLUMNE 

SAN  DIEGO 

SIERRA 

SAN  BERDINO 

MONTEREY 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 


LASSEN 
5  2  331  MADERA 
5244)  TRINITY 

LOS  ANGELES 
525e|  LAKE 
MONO 

SAN  JOAOUIN 
SHASTA 
RIVERSIDE 
5  3381  KERN 


5231 


5311 


MARIPOSA 
ALPINE 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
YUBA 
TUOLUMNE 
TEMAMA 
S 1 SK lYOU 
FRESNO 


5502  RIVERSIDE 
5605  SISKIYOU 
552^  FRESNO 
MERCED 
55351  MERCED 
5550)  FRESNO 

EL  DORADO 
5586!  PLACER 
559B  LAKE 
560?  KERN 


LASSEN 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

TULARE 

TEHAMA 

TULARE 

HUMBOLDT 

SAN  BERDINO 

FRESNO 

STANl SLAUS 

STANISLAUS 
KERN 
TULARE 
MONO 

SISKIYOU 

MONTEREY 

SHASTA 

NAPA 

VENTURA 

SAN  DIEGO 

SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SAN  BERDINO 
SN  LUIS  06P0 
SN  LUIS  08P0 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
EL  DORADO 
CONTRA  COSTA 


SANTA  CRUZ 
S  ISK lYOU 
S ISK I  YOU 
S ISK I YOU 
MARIN 

LOS  ANGELES 
MARIN 

TRINITY 

SAN  LUIS  OBPO 

NAPA 

NAPA 

MENDOCINO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 
NEVADA 
ALAMEDA 


blu-jl  VENTURA 

6162^  LOS  ANGELES 

6164  LOS  ANGELES 

61681  STANISLAUS 
61 ORANGE 

6193'  SUTTER 

61971  IMPERIAL 

6252]  MADERA 

6256  LOS  ANGELES 

6290  MARIN 


34  05 
39  09 
37  14 
36  23 


34  28 

35  56 
32  69 
38  07 
37  20 
34  40 

36  27 

37  37 


35  18 
34  46 
33  56 
3*  03 
37  03 

36  53 

37  13 
37  11 

3*  33 


41  04 

36  56 
40  27 
34  24 
38  51 

37  37 

38  02 


33  33 

41  35 

36  47 

37  18 

37  19 
36  42 

38  51 

39  03 
38  45 


36  17 
40  21 
36  26 
40  12 
34  66 

36  45 

37  39 


40  49 

36  30 
34  17 
32  41 

37  06 
37  09 
37  06 


41  47 
37  01 
41  22 
41  22 
41  19 
37  54 

34  14 

37  64 

41  12 

35  46 

38  18 

38  17 

39  10 
34  50 


37  31 

34  09 

34  23 

3*  22 

37  21 

33  36 

36  5* 

33  17 


120  38 

120  36 

117  00 

in  01 

11a  09 

120  10 

120  58 

J21  29 

123  29 

lis  52 


122  26 
120  15 
119  02 


121  05 
117  15 
121  17 

119  19 

120  26 
U8  03 

121  23 
120  01 

lie  12 


119  41 

119  53 
1  16  66 

120  15 

116  56 

121  27 

117  20 
117  27 
117  29 


121  41 

122  08 

119  26 

116  02 

121  37 

120  22 
120  29 
120  29 
120  52 
120  01 


120  21 

117  02 
116  57 

118  46 


115  32 

116  43 
121  00 


118  10 

118  10 

119  09 


120  51 

120  61 

116  32 

117  39 

120  40 

121  56 

121  39 


122  14 

122  19 

122  36 

118  04 


123  3* 
114  36 
114  37 


lie  SB 

118  32 

118  31 
121  03 
117  53 

121  36 
115  31 

119  30 
lie  23 

122  43 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


&  Si 


P  G  +  E  COMPANY 
P  G  *  E  COMPANY 
ESCONOIUO  MTL  WiR  C( 
LA  MESA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 
ABE  £  ZIMMERMAN 
MICHAEL  C  LIBBEY 
P  G  *  E  COMPANY 
EDWARD  E  DOWNING 
KERN  CO  FIRE  OEPT 


L  A  CO  FIRE  DEPT 
MATTHEW  J  KEEGAN 
MERCEO  CO  FIRE  DEPT 
KAWLAH   LEMON  CO 
U  S  WEATHER  BUREAU 
FRANK  D£  CHAJNE 
CORPS  Of  ENGINEERS 
C  F  ELDER 

MRS  M   I  QUARTERMAN 

MRS  E  A  EBERLE 
ARCHIE  M  WEFERLING 
SAN  DIEGO  WATER  CO 
LODI    SEWAGE   TREAT  PL 
SO  CALIF  EDISON  CO 
LOMPOC  SEW  TREAT  PL 
L  A  WTR  ♦  PWR  OEPT 
EDWARD  C  OERLACH 
U  5  FOREST  SERVICE 
JOHN  W  TEED 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CHARLES  H  GRAY 

CHARLES  W  POOLE 

HENRT  H  GEWE 

U  S  WEATHER  BUREAU 

V  S  WEATHER  BUREAU 

ROGER  C  RICE 

ARBuRUA  RANCH 

CITT  FIRE  DEPARTMENT 

LEON  S  MILLER 

U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  CO  FsTRY  ♦  F  D 
HETCH  HEICHY  WTR  SUP 
SAN  UlEGO  WiR  DLPT 
ROLLO  LARSEN 
ROY  A  FLETCHER 
STATE  OiV  OF  MWYS 
SAN  BERNARDINO  FCD 
SO  CALIF  EDISON  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 

ROBERT   P  LESLEY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  M  £  HAHNKE 
DEPT  WATER  RESOURCES 
JESSE  FILRRO 
US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  AIR  FORCE 
BANKLlNE  OIL  COMPANY 

MRS  GA&RIELLE  WILSON 
ELOISE  B  FAIRBANKS 
MARGARET    S  PLUMMER 
CHARLfcS  P  WEAVER 
CITY  FIRE  UEPARIMLNT 
MRS  J  BANTTARl 
CITY  SAN  FRANCISCO 
U  S  WEATHER  BUREAU 
THOMAS  WILLIAMS 
RADIO  STATION  KRFM 


DEPT  WATER  RESOURCES 
FRANK  F  MOITOZA 
CITY  OF  MERCED 
MERCED   IRRIG  DIST 
MERCEY  HOT  SPRINGS 
STATE  OF  CALIFORNIA 
ROQtRT   C  WHEELER 
STATE  OlV  OF  FSTRY 
UNION  OIL  CO  OF  CAL 

U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  LDISON  CO 
MRS  ETHEL  WALTER 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CORPS  OF  EN&INtERS 
HAROLD  R  CMACE 
CAL  DIv  BEACH  ♦  PkS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO   IRRIG  DIST 

CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CORPS  Of  ENGINEERS 
MONO  INN 

ROBERT   W  JOHNSON 
AARON  SMITH 
US  BUR  RtCLAMAT ION 
US  SOIL  CON  SERVICE 
SAN  UltGO  WATER  CO 

MRS  IHELMA  F  downer 
LEONARD  A  BOSSANA 
US  SOIL  CON  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MORRO  BAT  F  P  DIST 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 
MT  PASS  SERVICE  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  FSIRT 
CAL    DIV  BEACH   *  PARK 

U  S  we  OBSERVER 

JOHN  L  PARSONS 

U  S  FOREST  SERVICE 

JACK   I  SCMELL 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

DEPI   WATER  RESOURCES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CALIF   DlV  bt ACM  ♦  Pus 

U  S  WB  OBSERVER 

US  NAT  PARK  SERVICE 

DEPT  WATER  RESOURCES 
MONTEREY  CO  FCwCD 
EARL  S  GIPSON 
JOHN  F  ALLEMANT 
HASONITE  CORPORATION 
CITY  OF  NEEDLES 
FED  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
CI TY  OF  NEVADA  CITY 
LESLIE   SALT  COMPANY 

RANChO  SI,.RRA  VISTA 
L  A  CO  FIRE  OEPI 
U  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD  A  SMI IM 
NEWPORT  HARBOR  uEPT 
HECLAHATION  DIST  1001 
IMPERIAL   IRRIG  DIST 
U  S  FORESI  SERVICE 
SN  FERNDO  VLY   I IHES 
EDWARD  L  THOMPSON 


65  - 


STATION  INDEX 


CONTlNUeO 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

!  DRAINAGE  X  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1    TEMP.  1 

1  PRECIP.  1 

% 
E 

1  SPECIAi 

OAKOALE  WOOOhARO  OAH 

STANISLAUS 

37 

52 

120  52 

215 

8A 

8A 

8A 

S  SN  JOAQUIN   IR  OIST 

OAK  KNOLL  RANGER  SIA 

6326 

12 

41 

50 

122  51 

1963 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

lOAKLANO  He  AIRPORT 

6335 

ALAMEDA 

37 

122  12 

Ml[ 

MID 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

OAKi/ILLE  1  WNW 

17 

38 

27 

122  25 

160 

12H 

ALLARti   A   CALKINS  JH 

OAKVILLE   »i  SM 

6  364 

1  7 

38 

122  28 

1465 

C 

RICHARU  PlEINER 

OCCIDENTAL 

6370 

SONOMA 

n 

38 

25 

122  59 

1000 

7A 

ANDREW  J  BLANCY 

FOCEANSlOE  CAMP 

4F 

4P 

U  5  MARINE  CORPS 

OCEANSlOE  PUMPINO  PLANT 

6377 
6379 

SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 

33 
33 

33 

13 
13 

117  24 
117  21 

60 
30 

c 

OCEANSIDE  WATER  DEPT 

OCOTILLO  XELLS 

6383 

SAN  DIEGO 

33 

09 

116  oa 

175 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OILFIELDS  JOAQUIN  RIOGEl 

639& 

FRESNO 

27 

36 

18 

120  24 

3620 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

OJAI 

6399 

VENTURA 

33 

34 

27 

119  15 

750 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

OLINDA 

ORANGE 

26 

33 

56 

117  51 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ONO 

SHASTA 

23 

40 

29 

122  37 

980 

7A 

MRS  BEATRICE  RYAN 

ORANGE  COUNTY  RESEfiVOIft 

6<>73 

ORANGE 

33 

117  53 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  COvE 

FRESNO 

36 

37 

119  IB 

431 

lOA 

IDA 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

HUMBOLDT 

r 

20 

124  02 

161 

4( 

CAL  OIV  BEACH  •  PARK 

OPINDA  BOWMAN 

6S0; 

CONTRA  COSTA 

37 

52 

122  10 

550 

ARTHUR  W  BOWMAN 

ORLAND 

6SCI6 

GLENN 

39 

45 

122  12 

254 

8A 

ORLAND  UNI T  WU  ASSN 

ORLEANS 

65oa 

HUMBOLDT 

12 

41 

18 

123  32 

403 

5P 

5F 

E  J  ANDERSON 

OROVILLE  1  HSH 

6521 

BUTTE 

39 

30 

121  34 

160 

llA 

llA 

CITY  OF  OROVILLE 

OROVILLE  ^  SE 

6S23i 

BUTTE 

39 

121  29 

530 

6A 

6A 

ALBERT   E  PALMER 

OROVILLE  BRIDGE 

6525 

BUTTE 

39 

121  34 

220 

7A 

ROBERT   £  SKINNER 

OROVILLE  RANGER  SlATIOr 

6528 

BUTTE 

32 

121  34 

300 

c 

STATE  DIV  OF  FSIRY 

OSTRANDER  LAKE 

6552 

MARIPOSA 

37 

38 

119  33 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

6569 

VENTURA 

34 

12 

119  11 

SS 

8/ 

CITY  OF  OXNARD 

6576 

VENTURA 

30 

42 

119  19 

3705 

5P 

JEFF  BUTLER 

PACHECO  PASS 

65S3 

MERCED 

27 

37 

04 

121  11 

860 

U  S  auR  RECLAMATION 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

EL  DORADO 

38 

45 

120  30 

BA 

FLOYD  R  POOLE 

PACOIMA   0AM   FC    33  A-E 

i: 

34 

20 

lis  24 

1500 

5P 

PAICINES  OHR*(ALL  RANCH 

6610 

SAN  BENITO 

20 

36 

44 

121  22 

950 

JOHN  P  OHRWALL 

PALMDALE 

LOS  ANGELES 

34 

35 

lie  07 

2655 

5P 

5P 

PALMDALE  Z  ne 

6625 

LOS  ANGELES 

6 

36 

118  06 

2583 

PALMDALE   IRRIG  DIST 

PALMOALE  FAA  AIRPORT 

6627 

LOS  ANGELES 

38 

lie  OS 

2517 

HIO 

HID 

FED  AVIATION  AGENCY 

PALM  SPRINGS 

6635 

RIVERSIDE 

33 

116  32 

6P 

5P 

PALM  5PGS  FIRE  DEPT 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

SANTA  CLARA 

27 

122  08 

23 

8A 

c 

ENGINEERING  DEPT 

PALOM* 

6650 

MONTEREY 

24 

36 

121  30 

1835 

5P 

JAMES  A  BELL 

PALOMAR  MTN  OBSERVATORY 

665T 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

116  51 

5560 

IP 

MID 

:  H 

PALOMAR  OBSERVATORY 

PALOS  VERDES  EST  FC  430 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

118  23 

200 

6P 

R  W  HIATT 

PANOCHE 

6675 

SAN  BENITO 

27 

36 

36 

120  50 

1265 

SS 

MISS  LILY  BERG 

PANOCHE  JUNCTION 

6678 

FRESNO 

27 

36 

33 

120  29 

500 

5P 

5P 

PARAOISE 

6685 

BUTTE 

23 

121  37 

1750 

8A 

BA 

PARAOISE  CEMETERY 

PARADISE  MEADOW 

6689 

TUOLUMNE 

37 

38 

03 

119  40 

7700 

s 

hetch  hetchy  wtr  sup 

PARKER  RESERVOIR 

34 

17 

114  10 

738 

7A 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

PAHKFIELO 

6703 

MONTEREY 

24 

35 

53 

120  26 

1482 

7A 

HERBERT  H  DURHAM 

PARKFIELO  t  NNW 

6706 

MONTEREY 

24 

00 

120  28 

3590 

RAULSTON  P  MORRISON 

PASADENA 

6719 

LOS  ANGELES 

13 

34 

09 

118  09 

864 

4P 

PASADENA  WATER  DEPT 

PASKENTA  RANGER  STATION 

6726 

TEHAMA 

23 

39 

53 

122  32 

755 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

PASO  ROBLES 

6730 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

38 

120  41 

700 

5P 

CITY  OF  PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  5  NW 

6736 

24 

41 

120  46 

995 

c 

FRANCIS   F  NELSON 

PASO  ROBLES  FAA  AIRPORT 

6742 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

40 

120  38 

803 

MH 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

PATT IWAT 

6754 

10 

34 

56 

119  23 

7A 

HUDSON  RANCH 

PAYNES  CREEK 

6761 

TEHAMA 

40 

20 

121  54 

1850 

7A 

MRS  ANl TA  V  KUNKLER 

PEAR  LAKE 

6767' 

TULARE 

36 

1  le  40 

VAR 

a 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PETALUMA  FIRE   STATION  2 

SONOMA 

17 

38 

14 

122  38 

5F 

5P 

PETALUMA  FIRE  DEPT 

PETALUMA    1  N 

6829 

SONOMA 

17 

38 

15 

122  36 

30 

c 

VICTOR  £  CHAIX 

PIEORA 

6857 

FRESNO 

36 

48 

119  23 

580 

7A 

MRS    IDA  H  AKERS 

PINE  CANYON  PATROL 

STATION  FC  321  E 

6891 

LOS  ANGELES 

29 

34 

40 

118  26 

3206 

5P 

LOS  ANGELES  FIRE  DEPT 

PINNACLES  NATIONAL  HON 

6926 

SAN  BENITO 

36 

29 

121  11 

1307 

4P 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

PIRU  2  ESE 

694( 

VENTURA 

29 

34 

24 

118  45 

730 

7A 

CAMULOS  RANCH 

PISMO  BEACH 

SN  LUIS  oepo 

35 

08 

120  38 

80 

5P 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE  5 

6946 

SHASTA 

40 

59 

121  59 

1458 

5P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

PITTS  RANCH 

6950 

LAKE 

2: 

56 

122  52 

8A 

AUBREY  W  PI  ITS 

PLACERVILLE 

EL  DORADO 

120  48 

1S90 

BA 

Bt 

P  G  ♦  E  COMPANY 

PLACERVILLE  IFG 

EL  DORADO 

36 

120  44 

SA 

SA 

INST  FST  GENETICS 

PLACERVILLE   1  W 

6963 

EL  DORADO 

1785 

CITY  OF  PLACERVILLE 

AHAOOR 

16 

38 

29 

120  51 

1096 

LORRIN  L  CRAIN 

POINT  ARENA 

7009 

MENDOCINO 

17 

55 

123  42 

197 

c 

JAMES  D  MOUNGOVAN 

POINT  ARGUELLO  W8 

7015 

SNTA  BARBARA 

34 

40 

120  35 

367 

MIC 

MIO 

C  J 

POINT  ARGUELLO 

LIGHT  STATION 

7016 

SNTA  BARBARA 

3* 

120  39 

92 

lit 

IIP 

U  S  COAST  GUARD 

POINT    PIEDRAS  BLANCAS 

7024 

SN  LUIS  OBPO 

35 

121  17 

IIP 

IIP 

U  S  COAST  GUARD 

POMONA 

7050 

LOS  ANGELES 

26 

34 

117  46 

856 

5Pi 

6P 

J  E  AOAMSON 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

7070 

CONTRA  COSTA 

38 

122  01 

50 

8A 

8J 

U    S   NAVAL  MAGAZINE 

PORTERvI LLE 

707T 

TULARE 

119  01 

393 

8A 

JOHN  H  OAyBELL 

PORTOLA 

7085| 

PLUMAS 

8 

39 

48 

120  28 

4838 

c 

REUBEN  G  DALTON 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

TULARE 

10 

35 

4S 

118  34 

7000 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEY   3  E 

7096 

TULARE 

10 

35 

48 

118  38 

4920 

6P 

7A 

WILLIAM  R  BOOTH 

POTTER  VALLEY  3  NNW 

7107 

22 

39 

22 

123  07 

1020 

: 

POTTER  VALLEY  3  SE 

7108 

MENDOCINO 

22 

39 

16 

123  04 

1100 

c 

RUSSELL  E  NEAR 

POTTER  VALLEY  PwR  HOUSE 

7109 

MENDOCINO 

22 

39 

22 

123  OB 

1014 

3P 

3P 

P  G  *  E  COMPANY 

POWAY  VALLEY 

7111 

SAN  DIEGO 

33 

32 

57 

117  04 

SA 

POWAY  HUN  WATER  OIST 

PRADO  DAM 

7123 

RIVERSIDE 

28 

33 

53 

117  38 

560 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS  • 

PRIEST  VALLEY 

7150 

MONTEREY 

24 

36 

11 

120  42 

2300 

SS 

SS 

NELSON   H  PALMER 

QUAKING  ASPEN 

TULARE 

10 

07 

7200 

CORPS  OF  ENGINEERS 

QUINCY  RANGER  STATION 

7195 

PLUMAS 

39 

56 

120  57 

3409 

8A 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

RAMONA  SPAULOING 

7231 

SAN  DIEGO 

04 

116  61 

1470 

6P 

6P 

LOUIS  6  SPAULDING 

RANCHI TA 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

116  32 

4110 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

liiNDSBURG 

7253 

KERN 

15 

35 

22 

117  39 

3670 

6P 

6P 

RAYWOOD  FLATS 

7279 

SAN  BEROINO 

34 

03 

116  49 

7070 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

7292 

TEHAMA 

23 

09 

122  15 

341 

Mil 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

REDOING  t  SE 

7295 

SHASTA 

23 

40 

34 

122  23 

470 

CITY  OF  REDDING 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

7296 

SHASTA 

23 

40 

36 

122  24 

577 

5P 

5P 

REDDING  FIRE  CHIEF 

REDLANDS 

7306 

SAN  BERDINO 

2S 

34 

03 

117  11 

i3ie 

MID 

2P 

REDLANDS  DAILY  FACTS 

REDWOOD  CITY 

7339 

SAN  MATEO 

37 

29 

122  14 

31 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT   STA  2 

REDWOOD  VALLEY 

7351 

MENDOCINO 

2: 

39 

16 

123  12 

7ie 

c 

THOMAS  M  JAMESON 

REPRESA 

7370 

SACRAMENTO 

42 

121  10 

MID 

FOLSOM  STATE  PRISON 

»R ICHMOND 

7414 

CONTRA  COSTA 

37 

56 

122  21 

55 

8A 

BA 

CITY  OF  RICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STATION 

7416 

CONTRA  COSTA 

37 

55 

122  20 

10 

8A 

5P 

5P 

CLOSED  9/30/59 

RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  3 

7470 

RIVERSIDE 

28 

33 

57 

117  24 

820 

5P 

5P 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 

RIVERSIDE  CITRJS 

EXPERIMENT  STATION 

7473 

fi  IVERSIDE 

33 

58 

117  20 

1045 

8A 

BA 

BA 

CG 

CITRUS  EAP  STATION 

ROBERTSON  FLAT 

7492 

PLACER 

2 

39 

10 

120  30 

6250 

VAR 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROCK  CREEK 

7510 

INYO 

19 

37 

27 

lia  44 

9700 

VAR 

DEPT  WATER  RESOURCES 

ROCKLIN 

7516 

38 

48 

121  14 

239 

RAYMOND  H  JOHNSON 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7560 

FRESNO 

2" 

37 

19 

lie  52 

lOOOO 

S 

SO  CALIF  EDISON  CO 

ROUND  MEADOW 

TULARE 

10 

35 

118  21 

9000 

VAR 

s 

CALIF   STATE  ENG 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 

7580 

SHASTA 

23i 

40 

121  56 

2117 

7A 

MRS  MARIAN  L  BERTAGNA 

RUNNING  SPRINGS  1  E 

7600 

SAN  BEROINO 

15 

34 

12 

1  17  05 

5965 

c 

SACHES  SPRINGS 

7623 

TUOLUMNE 

37 

38 

06 

119  51 

7900 

VAR 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

7630 

SACRAMENTO 

23 

38 

121  30 

MID 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

•SACRAMENTO  WB  CITY 

7633 

SACRAMENTO 

23 

38 

35 

121  29 

MIC 

MIO 

c 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

7637 

23 

10 

122  48 

3850 

3 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAGEMEN  CREEK 

7641 

NEVADA 

36 

39 

26 

120  14 

6337 

5P 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

SAINT  HELENA 

7643 

NAPA 

IT 

30 

122  28 

255 

6P 

6P 

EDWiN   L  PAULSON 

SAINT  HELENA  4  WSW 

7646 

NAPA 

17 

38 

30 

122  32 

1792 

EDWIN  H  LEARNED 

SAINT   HELENA   7  NE 

76*1 

NAPA 

23 

38 

34 

122  22 

1050 

c 

MRS  CLARA  B  ABREU 

SAINT  JOHN 

7656 

GLENN 

23 

39 

43 

122  00 

146 

7A 

JAMES  A  STURGEON 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

CONTRA  COSTA 

37 

50 

122  06 

5P 

5P 

BROTHER  U  BENEDICT 

SALINAS 

7667 

MONTEREY 

24 

36 

40 

121  39 

4b 

G 

AGR  EXTENSION  SER 

SALINAS  2  E 

766a 

MONTEREY 

24 

40 

121  37 

80 

5P 

5P 

SALINAS  Rural  f  d 

SALINAS  DAM 

7672 

SN  LUIS  OBPO 

35 

120  30 

1375 

BA 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

SALSIPUEOES  GAGING  STA 

7681 

SNTA  BARBARA 

35 

120  24 

5P 

JOE  CABRAL  JR 

SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 

7689 

AMAOOR 

16 

30 

120  13 

3700 

3P 

3P 

3P 

P  G  ♦  £  COMPANY 

SALYER  RANGER  STATION 

7698 

35 

53 

123  35 

623 

BA 

8A 

0  S  FOREST  SERVICE 

SAN  ANDREAS  2  S 

7702 

CALAVERAS 

38 

120  40 

7A 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

7711 

LOS  ANGELES 

21 

34 

10 

117  40 

4P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SAN  ANTONIO  MISSION 

7714 

MONTEREY 

24 

01 

121  15 

1060 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  BENITO 

7719 

SAN  BENITO 

20 

36 

31 

121  05 

1355 

C 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

SAN  BERDINO 

28 

08 

117  16 

1125 

6P 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  CLEMENTE  DAM 

7731 

MONTEREY 

36 

121  42 

600 

'A 

CALIF  WTR  ♦   TEL  CO 

SANOBERG  PATROL 

SfATION  FC  130  B 

7734 

LOS  ANGELES 

29 

34 

118  43 

4026 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

SANOBERG  WB 

7735 

LOS  ANGELES 

2< 

45 

118  44 

4517 

MIC 

MIO 

C  HJ 

U  S  HEATHER  BUREAU 

*SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

7740 

SAN  DIEGO 

32 

117  10 

MID 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  DIMAS  FIRE  WRO  FC95 

LOS  ANGELES 

117  48 

955 

SAN  DIMAS  FIRE  STA 

SAN   DIMAS    TAN8ARK  FLAT 

7750 

LOS  ANGELES 

21 

117  46 

2720 

CG 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 

7755 

SANTA  CLARA 

20 

37 

01 

121  20 

365 

C 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SAN  FERNANDO 

7759 

LOS  ANGELES 

13 

16 

lie  28 

965 

6P 

6P 

S  F  HEIGHTS  LEMON  AN 

SAN  FERNANDO  PH  3 
SAN  FRANCISCO 

RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WB  AP 
■SAN  FRANCISCO 

FEDERAL  BUILDING 
SAN  GABRIEL  CANYON 
SAN  GABRIEL  DAM 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  GREGORIO  3  SE 


SAN 


JACINTO 

JACINTO  RANGER  STA 
JOAQUIN  EXP  RANGE 
JOSE 

JUAN  BAUTISTA  3  SSE 
JUAN  GUARD  STATION 
LUIS  OBISPO  POLY 
MARCOS  RANCH 
MATEO 

NICOLAS  ISLAND 

PEDRO 

RAFAEL 

ANA    FIRE  STATION 
ANA  RIVER  PH  3 
ANA   RIVER   PH  NO 
ANITA  FERN  FC  432 
BARBARA 

BARBARA  FAA  AP 
BARBARA  TV  PEAK 
CLARA  UNIVERSITY 

CRUZ 
FE  DAM 

MARGARITA  2  SW 
MARGARITA  BOOSTER 
MARIA 

MARIA  we  AIRPORT 


MONICA 
PAULA 
ROSA 


PIER 


A  YNEZ 
I  AGO  DAM 

sAUGus  POWER  Plant  no 

ERS  BAR  RANGER  STA 

fSCO' 
SEARSVILLE  LAKE 
SEBASTOPOL  4  SS 
SECRET  VALLEY  MNTNC  STA 
SEPULVEOA  DAM 
SHASTA  DAM 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 
SHINGLE 

SHINGLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 
SIGNAL  HlLL  FC  415 
SILVERADO  RANGER  STA 
SISQUOC  SOUTH  FORK  CAMP 
SKAGGS  SPRINGS 
LAS  LOMAS  RANCH 

SLACK  CANYON 
SLOAT 

SLOUGHHOUSE  6  SE 
SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  FLAT 
SNOW  LAe  CENTRAL  : 
SOOA  SPRINGS 
SOLEDAD 
SOMESBAR   1  W 
SOMIS   3  NE 

50MIS   3  NW 

SONORA 
SONORA  , 
S  E  FARALLON 
SO  ENTRANCE  YOSEMITE  Nl 
SOUTH  LAKE 
SPADRA  PACIFIC 

COLONY  FC   356  C 
SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

SPRINGVILLE  7  ENE 
SPRINGVILLE  RANGER  STA 
SPRINGVILLE  TULE 


squaw  valley  lodge 
squirrel  inn  1 
squirrel  inn  2 
standish  ♦  hickey  st  pi 
stanislaus  power  house 
state  lakes 

ayton  mine 
ng  city  rs 
on  disposal  plant 
on  faa  airport 
on  fire  station 
on  howry  bridge 
crd  cooley  ranch 
ord  ranger  sta 
gorge  reservoir 

MEADOW 

STRAWBERRY  VALLEY 
SUEY  RANCH 
SUNLAND 

SUNSET  BEACH  STATE  PARI 
SURF   2  ENE 

SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AIRPORT 
SUSANVILLE    1  WNW 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 

ABLE  MOUNTAIN 

AHOE 

ALBOT  CAMP 
EHACHAP I 

EHACHAPl    RANGER  STA 

EJON  RANCHO 

ERMO 

HE  CEDARS 
HE  GEYSERS 

HERMAL  FAA  AIRPORT 
HOUSAND  OAKS 
MREE  rivers  6  SE 

hree  rivers  edison  ph2 
hree  rivers  edison  phi 
iger  creek  power  hou 
opanga  Patrol  sta  fc 

ORRANCE 
RABUCO  CANYON 
RACY  2  SSE 


RACY  CARBONA 

RACY  Pumping  pl- 

RINITY  CENTER  RS 
RINITY  dam  VIST, 
RON  A 

RUCKEE  RANGER  S 
UJUNGA  MILL  CR  I 
ULELAKE 

ULELAKE  INSPECT 
UNNEL  RANGER  ST 


8272  SONOHA 


COUNTY 


LOS  ANGELES 


SAN  FRANCISCO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 

RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
MADERA 
SANTA  CLARA 
SAN  BENITO 
ORANGE 

SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
SAN  MATEO 
VENTURA 

LOS  ANGELES 
MARIN 
ORANGE 
SAN  BEROINO 
SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 
LOS  ANGELES 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
VENTURA 
SONOMA 

SNTA  BARBARA 

ORANGE 

LOS  ANGELES 

SISK  lYOU 

HUMBOLDT 

SAN  MATEO 

SONOMA 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

SHASTA 

LOS  ANGELES 

EL  DORADO 

SHASTA 

S  lERRA 

SIERRA 

LOS  ANGELES 

SNTA  BARBARA 


MONTEREY 

SACRAMENTO 

RIVERSIDE 

MARIPOSA 

NEVADA 

NEVADA 

MONTEREY 

HUMBOLDT 

VENTURA 

VENTURA 
SONOMA 
TUOLUMNE 
MONO 

SAN  FRANCISCO 
MARIPOSA 
INTO 


TULARE 
PLACER 
SAN  BERDINO 


MENDOCINO 
TUOLUMNE 
FRESNO 

MERCED 
BUTTE 

SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
COLUSA 
COLUSA 
GLENN 
SHASTA 

YUBA 

SN  LUIS  OBPO 
LOS  ANGELES 
SANTA  CRUZ 
SNTA  BARBARA 
VENTURA 

LASSEN 
LASSEN 
AMAOOR 

LOS  ANGELES 

KERN 

PLACER 

PLACER 

KERN 

KERN 
LASSEN 
PLACER 
SONOMA 

RIVERSIDE 

VENTURA 

TULARE 

TULARE 

TULARE 

AMADOR 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

SAN  JOAQUIN 

SAN  JOAQUIN 

ALAMEDA 

TRINITY 

TRINITY 

SAN  BERDINO 

NEVADA 

LOS  ANGELES 


34  19 
37  46 


34  12 

34  26 

34  26 

34  32 


37  24 

38  21 


40  30 
39  34 
39  35 
33  48 


38  28 

33  52 

37  50 

39  19 
39  19 

36  26 
41  23 

34  17 

34  17 

38  17 

37  59 


21  36  55 

27  37  56 

27  37  54 

27  37  58, 

27  37  51 

23  39  15 


35  00 
34  16 
20j  36  54 


40  25 

lej  40  23 

ia|  40  26 

38  23 

34  23 

35  09 
36|  39  10 

12 

lOl  35  08 

lol  35  08 

lOj  35  02 

Ib|  40  52 

39  15 
22j  38  48 

33  36 

34  11 

36  22 
36  28 
36  2e 
38  2a 

33j  34  05 

33  48 

33  3 

27j  37  43 

27   37  42 


122  25 

117  54 

117  52 

lie  06 

122  20 

116  59 


121  54 

121  31 

117  31 

120  40 


122  32 

117  52 

117  07 

117  03 


120  06 

117  43 

118  27 

123  08 

124  06 
122  14 
122  49 
120  15 
IIB  28 
122  25 

117  54 

120  56 

121  51 
120  38 
120  22 

iia  10 

117  40 

119  46 


121  32 

121  20 

121  15 

121  18 

121  23 

122  40 
122  33 
1  22  32 


121  06 

120  23 
118  18 

121  50 
120  34 

118  40 
120  39 
120  33 
120  40 
120  48 

117  41 

119  2e 

120  09 


118  05 

121  2B 

121  12 

IIB  17 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


5P     5P  5P 


8A 

5Pj  5P 

8A  8A 
VAR 
6P  6P 

6P 


2P  2P 
4P  4P 


8A     8A  BA 


CORPS  OF  ENGINEERS 


U  S  WEATHER  BUREAU 
PASADENA  WATER  DEPT 
E  K  DE  VORE 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
POMPONIO  RANCH 

BYRON  JOHANSEN 
STATE  DIV  OF  FSTRT 
U  S  FOREST  SERVICE 
£  0  BILLWILLER 
MRS  GAYE  D  DAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CAL  STATE  POLY  COL 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 


MARINE  EXCHANGE 
CITY  ENGINEER 
SANTA  ANA  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SO  CALIF  EDISON  CO 
G  ROBINSON 
S  BARBARA  FIRE  DEPT 
FEO  Av I  AT  ION  AGENCY 
TV  STATION  KEYT 
UNIV  OF    SANTA  CLARA 

ROBERT   E  BURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOSEPH  C  MC  KUSICK 
D  DALE  flUSKOvlCH 

CLOSED  4/25/59 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  SANTA  MONICA 
S  M  LIFEGUARD  SER 
CO  AGRICULTURAL  COMM 
CLARENCE  S  NEWBERRY 

SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
U  5  FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMBER  CO 
AUSTIN  CLAPP 
GEO  A  NAHMENS 


CORPS  OF  ENGINEERS 
THEODORE  8  HEUSNER 
MRS  JANICE  M  SUTTER 
HARRY  H  ROEBER 
U  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE  I  OSBORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  K  LEITHOLD 

STATE  DIV  OF  FSTRT 
CLARENCE  F  ELWORIMY 
MRS  MABEL  VAN  VLECK 
PALM  SPRINGS  WTR  CO 
DEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  FOREST  SERVICE 

JAN  M  JACOBSEN 

MRS  GEORGIA  ANN  LONG 

LAWTON   INVESTMENT  CO 

BERYLWOOO   INVEST  CO 
LAURENCE  W  DICKEY 
P  G  »  £  COMPANY 
STATE  DIV  OF  MWYS 
U  S  COAST  GUARD 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 


P  G  •   E  COMPANY 
SQUAW  VLY  DEvEL  CO 
SQUIRREL  INN  HOLD  CO 
LEROY  KEMP 
CAL  DIV  6EACH  ♦  PKS 
P  G  +  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

RANAP  B  KNOX 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 
FEO  AVIATION  AGENCY 
STOCKTON  FIRE  DEPT 
MART  IN   P  HUHS 
FREU  H  COOlEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
ORLAND  UNIT  wU  ASSN 
DEPT  WATER  RESOURCES 

SOPER-WHEELER  CO 

SUEY  RANCH 

FRANK   T  STEVENS 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PARK 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA   KN   FIRE  STA 

CITY  OF  SUSANVILLE 

DAVID  BARR 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

STATE  Olv  OF  FSTRY 

SMITHSONIAN  06SY 
KERN  CO  FSTRY  ♦  FD 
ARTHUR  t  FROOENBERG 
DEPT  WATER  RESOURCES 
MRS  ANITA  COWAN 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
TEJON  RANCH  COMPANY 
5UL0  £  LAKSO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  FAYE  DEWEY 

FED   AVlAI ION  AGENCY 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
GLENN  BAKER 
SO  CALIF  EOlsON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
P  G  .  £  COMPANY 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
TORRANCE  MUN  AIRPORT 
ORANGE   CO  PARK  OEPT 
AAGE  R  TUGEL 

BANIA  CARBONA  IR  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
AMERICAN  P  ♦  C  CORP 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCO 
TULELAKE  w  U  ASSN 

CLOSED  8/1/59 
U  S  WEATHER  BUREAU 


66  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  |  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

i 

SPECIAJ 

TUOLUHNE  MEADOWS 

TUOLUMNE 

VAF 

DEPT  HATER  RESOURCES 

907: 

STANISLAUS 

i< 

37  29 

120  51 

104 

e>i 

CARL  A  PEARSON 

TURNTABLE  CREEK 

9003 

SHASTA 

23 

40  46 

122  18 

1080 

BA 

81 

8A{ 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

9087 

33  44 

117  47 

118 

3( 

3P 

THE    IRVINE  COMPANY 

TWENTYNINE  PALNS 

9099 

SAN  BERDINO 

34  08 

U6  02 

1975 

5P 

5P 

US  NAT   PARK  SERVICE 

THIN  LAKES 

910S 

ALPINE 

38  42 

120  03 

7829 

3f 

P  G  •  E  COMPANY 

rUKIAH 

9122 

MENDOCIMO 

2; 

39  09 

123  12 

623 

6P 

5f 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

UKIAH  AW 

9126 

MENDOCINO 

22 

39  09 

k23  16 

1550 

6A 

MRS  MARJORIE  S  DORY 

UNION  OIL  STEARNS 

AeSORPTIOM  PLANT 

9131 

ORANGE 

2« 

33  56 

117  52 

700 

CORPfr  OF  ENGINEERS 

lUNIVERSITT  OF  CAL 1 F 

AT  LOS  ANGELES 

9152 

LOS  ANGELES 

33 

S4  04 

116  27 

430 

4P 

4P 

UCLA 

UPLAND 

9157 

SAN  BERDINO 

28 

34  08 

1  17  41 

1840 

6P 

6f 

CLOSED  9/26/59 

UPPER  LAKE  7  W 

9167 

LAKE 

23 

39  Jl 

123  02 

1520 

PETER  V  PEDRONCINI 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

9173 

LAKE 

23 

39  10 

122  55 

1347 

U  S  FOREST  SERVICE 

UPPER  MATTOLE 

9177 

HUMBOLDT 

17 

40  15 

124  11 

255 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPPER  S»N  LEANORO 

FILTERS 

9185 

ALAMEDA 

37  46 

122  10 

387 

7A 

7A 

C 

E  BAY  MUN  UTL  OlSI 

UPPER  TRES  PINOS 

9189 

SAN  BENITO 

21 

36  38 

121  02 

2050 

c 

ELDON  FANCHER 

VACAVlLLE 

9200 

SOLANO 

23 

3B  22 

122  00 

175 

6P 

E  H  UHL 

VALLETON 

MONTEREY 

MRS  AMY  CURTIS 

VALLEY  CENTER  3  NE 

9221 

SAN  DIEGO 

3: 

33  16 

117  01 

1615 

C  F  IVERSON 

VALYERMO  RANGER  STAT I0^ 

92SI 

LOS  ANGELES 

19 

34  27 

117  51 

3705 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

VAN  NUrs  CITY 

WAREHOUSE  FC  IS 

9260 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

lie  27 

695 

8A 

LEONARD  SWINNEY 

VENADO 

22 

38  37 

123  01 

1260 

c 

JOHN  B  HARPER 

VENTURA 

9285 

VENTURA 

33 

34  17 

119  18 

45 

8A 

STAR  FREE  PRESS 

VERKILION  VALLEY 

9301 

FRESNO 

27 

37  22 

118  59 

7520 

VA( 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

VICTORVILLE  PUHP  PLANT 

9325 

SAN  BERDINO 

IS 

34  32 

117  18 

2859 

6A 

c 

VICTOR  CO  WATER  OIST 

VINCENT  FIRE  STA  FC  120 

93AS 

LOS  ANGELES 

29 

34  29 

116  08 

3135 

5f 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

VINTON 

PLUMAS 

FRANK  OOTIA 

VlSALIA 

936' 

TULARE 

36  20 

119  18 

354 

9A 

9A 

TULARE  CO  C  OF  C 

9379 

SAN  DIEGO 

3: 

33  12 

117  16 

400 

5F 

5f 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

VOLCANOVlLLE 

9382 

EL  DORADO 

38  59 

120  47 

3036 

8A 

ELMER  C  OGLE 

VOLLMERS 

9386 

SHASTA 

2: 

40  57 

122  26 

1359 

7A 

c 

WILL  1AM  J  VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 

9  390 

SHASTA 

2: 

40  28 

121  52 

2200 

c 

P  G  ♦  E  COMPANY 

WALLACE 

9A18 

CALAVERAS 

3S  12 

120  59 

5P 

E  J  FOOTE 

WALMAft  SCHOOL 

9420 

CONTRA  COSTA 

37  57 

122  05 

125 

8A 

WESLEY  G  STELLE 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

9423 

CONTRA  COSTA 

37  53 

122  02 

245 

SA 

8A 

RAT    I  WHITTEMORE 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9426 

CONTRA  COSTA 

37  54 

122  01 

220 

c 

TOMAS  S  VANASEK 

WALNUT  CREEK  *  E 

CONTRA  COSTA 

9A 

ERNA  G  IRVING 

WALNUT  GROVE 

9421 

SACRAMENTO 

2: 

38  14 

121  31 

23 

5P 

5P 

5F 

PAUL  LACKAS 

WALNUT  PATROL 

STATION  FC   102  B 

9431 

LOS  ANGELES 

26 

34  00 

117  52 

486 

E  PEDERSON 

WARNER  SPRINGS 

9447 

SAN  DIEGO 

33  17 

116  38 

3180 

4P 

c 

WARNERS  RESORT  CO 

WASCO 

9452 

10 

35  36 

119  20 

333 

8A 

KERN  CO  FSIRY   »  F  0 

WASIOJA  PATTERSON  B4NC^ 

SNTA  BARBARA 

30 

34  59 

119  54 

2175 

c 

PATTERSON  RANCH 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

SANTA  CRUZ 

20 

36  56 

121  46 

95 

6A 

BA 

LEE    F   MAC  GOWAN 

WAWONA  RANGER  STATION 

MARIPOSA 

14 

37  32 

119  40 

3975 

c 

US  NAT  PARK  SERVICE 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

9490 

TRINI TY 

35 

40  44 

122  56 

2050 

8A 

efl 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

HEED  1  S 

9499 

SISKIYOU 

12 

41  25 

122  23 

3630 

8A 

8A 

CHESTER    1  KIMRET 

HELDON  1  WSW 

KERN 

VERNON  J  8L0UNT 

HENDEL  10  SE 

9526 

LASSEN 

18 

40  16 

120  04 

4035 

3P 

ED  FILIPELLI 

HEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

SNTA  BARBARA 

32 

34  42 

119  40 

6280 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

HESTHAVEN 

FRESNO 

36  13 

119  59 

285 

BOSTON  RANCH  CO 

HEST  POINT  3  SW 

9583 

CALAVERAS 

38  22 

120  33 

2400 

6P 

W  B  MANKER 

HESTVILLE 

9597 

PLACER 

39  11 

120  39 

5200 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WET  MEADOW 

9602 

TULARE 

36  22 

118  32 

9200 

VAF 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WHEATLAND  2  NE 

9605 

YUBA 

39  02 

121  24 

113 

c 

E  CLEMENS  HORSI  CO 

WHEELER 

9612 

MENDOCINO 

1' 

39  53 

123  55 

50 

6P 

5( 

CLOSED  11/11/59 

R0SC0E*G^WIL8Er'^' 

WHEELER  SPRINGS  7  N 

9611 

VENTURA 

29 

34  36 

119  20 

4150 

c 

HHISKEYTOHN 

9620 

23 

40  38 

122  33 

1090 

8A 

8> 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

HHITE  MOUNTAIN  1 

9632 

MONO 

37  30 

118  11 

10150 

SA 

6A 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

HHITE  MOUNTAIN  2 

MONO 

37  35 

116  14 

12470 

6A 

BA 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

HHITE  ROCK 

SACRAMENTO 

j| 

353 

WS  JESSIE  A  PAYEN 

HHITTIER  cm  HALL 

FC   106  C 

LOS  ANGELES 

26 

33  58 

118  02 

310 

5P 

WHITTIER  WATER  DEPT 

WILLIAMS 

COLUSA 

23 

39  09 

122  09 

8J 

8A 

c 

CITY  OF  WILLIAMS 

WILLI TS  HOWARD  FOREST 

STATE  OIV  OF  FSTRV 

RANGER  STATION 

96B5 

39  21 

123  19 

1925 

c 

WILLOWS 

GLENN 

23 

39  32 

122  12 

140 

St 

8J 

HOWARD  R  ALLARO 

WINCHESTER 

9T2i 

RIVERSIDE 

33 

33  42 

117  05 

1470 

JIM  M  BLACKMORE 

WINTERS 

YOLO 

23 

38  32 

121  58 

135 

8A 

CITY  OF  WINTERS 

WOFFORO  HEIGHTS 

975' 

KERN 

10 

35  43 

118  27 

2700 

s; 

JAMES  M  JORGENSEN 

HOOOCHUCK  MEADOW 

FRESNO 

11 

37  02 

118  54 

9200 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HOOOFOROS 

9775 

ALPINE 

38  47 

5671 

5( 

5f 

MBS  WILMA  C  6ARR 

HOODLAND  1  WNW 

9781 

23 

38  41 

121  48 

9A 

9A 

COUNTY  OF  TOLO 

HRIGHTS 

37  08 

121  57 

1600 

5F 

MARVIN  E  MARE 

HRIGHTS  LAKE 

9S16 

EL  DORADO 

38  51 

120  14 

6600 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VORBA  LINDA 

9947 

ORANGE 

26 

33  54 

117  49 

405 

6P 

6P 

YORBA  LINDA  WATER  CO 

TORKVILLE 

9851 

MENDOCINO 

17 

38  55 

123  16 

1100 

c 

MRS  LOLA  A  HULBERT 

YOSEMITE   NATIONAL  PARK 

MARIPOSA 

14 

37  45 

119  35 

3985 

5P 

C  H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

VREKA 

9866 

SISKIYOU 

12 

41  43 

122  38 

2625 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

STATION 


NEW  STATIONS 
■HOP  CREEK    INTAKE  2 


NIPOMO  2  NW 
SAN  AROO 

SAN  EMIGDIO  RANCH 
TULEFIELO 
UPLAND  3  N 

BURNT  RANCH  1  S 
CRYSTAL  LAKE  FC  2B3C 
1  DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
FERNOALE  8  SSW 
HONEYOEW  2  WSW 
K0R8EL 
OR  ICR  10  SE 

PIEDRA  BLANCA  GUARD  ST< 
RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 
PIO  VISTA 
SHELTER  COVE 


COUNTY 


716  MONTEREY 


9158  SAN  BERDINO 

12I5I  TRINITY 
219Bi  LOS  ANGELES 
23691  STANISLAUS 
3025|  HUMBOLDT 
HUMBOLDT 
HUMBOLDT 
HUMBOLDT 
VENTURA 
MARIPOSA 
SOLANO 
HUMBOLDT 


B162  I 


0979 


KERN 


REACTIVATED  STATIONS 
LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 


4636 

646S  I 


35  04 

36  01 
36  00 
36  09 


40  48 
16 
37  25 
40  30 
40  14 

40  52 

41  11 

34  31 

37  22 

38  09 
40  02 

35  00 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


120  30 

120  54 
119  11 
l19  01 

39 

123  23 
117  50 

121  23 

124  20 
124  09 

^^  57 

123  55 
119  11 
119  54 
121  41 

124  04 


2150 
5370 
1125 
1445 


ANDREW  MEHLSCHAU 
SAN  BERNARDO  RANCHO 
1  COUNTY  LAND  CO 
I  COUNTY  LAND  CO 


LIBER 


■  GROVES  < 


PAUL  F  KAUT 

U  5  FOREST  SERVICE 

STANISLAUS  COUNTY 

H   S  HIERONYMUS 
MRS  ANNE   M  ADAH5 
EDWARD  C  MORRISON 
AUSTIN  E  LYONS 
VENTURA  COUNTY  FCO 
ROBERT  H  WHIPPLE 
t  S  ARMY  DEPOT 
MRS  MARILYN  F  MACH I 

KERN  CO  FIRE  OEPT 


t  1  AMERICAN,  2  CALAVERAS,  3  CARSON.  4  CENTRAL  COAST.  5  COLORADO.  6  DESERT.  7  EEL,  8  FEATHER,  9'KAWeAH.  10  KERN,  U  KINGS,  12  KLAMAl 
17  NORTH  COAST,  IS  N.E.  INTERIOR,  19  OWENS,  20  PAJARO,  21  PIT,  22  RUSSIAN.  23  SACRAMENTO,  24  SALINAS,  25  SAN  DIEGO,  26  SAN  GABRIEL, 
31  SANTA  MARGARITA,      32  SANTA  YNE2 .      33  SOUTH  COAST,     34  STANISLAUS,      35  TRINITY,      36  TRUCKEE ,      37  TUOLUMNE,     36  WALKER. 


REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1960 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologist ,  557  Federal  Of- 
fice Building,   50  Fulton  Street,   San  Francisco  2,  California,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 
issue . 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  and  also 
Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term 
means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet ,  or  ice  on  the  ground . 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet, and  ice. 

Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  stand- 
ard time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  obser vat  ions  on  daylight  saving^ time . 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST, 
and  Mt.   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements ,  made  at  irregular  intervals,   will  be  published  later  in     "Precipitation  Data: 
from  Storage-Gage  Stations" ,  Bulletin . 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Dai ly  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry . 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table ;  "Daily  Prec Ipi tat  ion"  Table ;  "Evaporat  ion  and  Wind"  Table ;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground' 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown.  | 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,     the  reference  indicates  that  thel! 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  is  entbred,     less  than  10  days  record  is  missing.       See     "Daily  Temperature"  Tabl* 
for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly     from  the  amounts  to  be  published     later  ii 
Hourly  Precipitation  Data. ) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  am 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sen' 
to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications     MONTHLY  WEATHER  REVIEW,     MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA 
NATIONAL  SUMMARY,     and  STORM  DATA,     all  of  which  may  be  obtained  from  the     Superintendent  of  Documents,     Government  Printing  Office,  Washingto; 
25,  D,  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi 
cation  SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office 
Washington  25,  D.C.  for  $1.25.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Clima 
tological  Data,  obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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ASHEVILLE:  1960 


CALIFORNIA  -  MARCH  1960 


March  1960  was  abnormally  warm  in  California.  All  reporting  points  had  positive  tem- 
perature departures,  and  some  stations  averaged  as  much  as  5°  to  7°  above  normal.  Readings 
on  the  20th  or  the  23d  were  the  highest  ever  recorded  in  March  at  Red  Bluff,  Sacramento 
Fresno,   and  Blue  Canyon,  while  Mt .   Shasta  reported  the  warmest  March  in  20  years. 

Precipitation  was  well  above  normal  along  the  north  coast  and  was  slightly  above  no] 
mal  in  the  Sacramento  Drainage  and  the  Northeast  Interior  Basins.  Elsewhere  moisture  was 
deficient  during  the  month.  Rainfall  along  the  south  coast  and  over  the  Southeast  Deser 
Basins  averaged  only  20  percent  or  less  of  normal. 

STORMS 

Heavy  rain  in  the  vicinity  of  Wallace  on  the  afternoon  of  March  12  resulted  in  thi 
flooding  of  some  homes  in  low  areas.  Strong  winds  on  the  evening  of  the  30th  damaged  fan 
buildings  and  utility  lines  in  northwestern  Kern  County. 


Highest  Temperature  99°  on  the  26th  at  Cow  Creek. 
Lowest  Temperature  -6°  on  the  2d  at  White  Mountain  2. 
Greatest  Total  Precipitation  21.27  inches  at  Cazadero. 
Least  Total  Precipitation  0.00  at  13  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  6.14  inches  on  the  5th  at  Cazadero. 

Greatest  Total  Snowfall  131.2  inches  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl. 

Deepest  Snow  on  Ground  134  inches  on  the  13th  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl. 


C.   Robert  Elford 

State  Climatologist 

U.S.   Weather  Bureau 

San  Francisco,  California 


MONTHLY  EXTREMES 


-  70  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
MARCH  1960 


Temperature 


No  o 

Days 

Snow,  Sleer 

No  ol  Days 

ch  i 

Max 

Q 

-o 

o 

«  1 

«  e 

1 

J  i 

1^1 

o  9 

S 

o  i 

2  e 

a 

E  £ 

% 

_ 

, 

o°  J 

_ 

0°  J 

leg 

z 

^  o 

° 

o 

<  s 

<  s 

< 

o 

i 

iJ 

Q 

o 

hi 

"■^ 

Q  ^ 

6 

Q 

S  o 

S 

AH 

6*. 3 

43  «  2 

53.9 

84 

21 

33 

10 

338 

0 

0 

0 

0 

11*89 

2.22 

4 

*0 

0 

12 

7 

6 

39«4 

42.  1 

50,8 

77 

20 

30 

2 

435 

0 

0 

2 

0 

6*93 

1  .69 

5 

*0 

0 

11 

7 

2 

AM 

64.7 

37,2 

51,0 

88 

25 

24 

1 

426 

0 

0 

4 

0 

6.96 

1.42 

4 

*0 

0 

11 

5 

1 

60.1 

32,0 

46,  1 

82 

24 

18 

10 

581 

0 

0 

18 

0 

2,13 

.54 

7 

.  0 

0 

9 

1 

0 

59.2 

33,3 

46,  3 

83 

24 

20 

10 

573 

0 

0 

9 

0 

5.02 

.96 

30 

.0 

0 

13 

3 

0 

AM 

64.2 

44,6 

54,4 

0.2 

84 

18 

35 

2 

324 

0 

0 

0 

0 

6*24 

1.26 

1.58 

5 

.0 

0 

9 

6 

2 

AM 

64  .4 

37,8 

51,1 

85 

18 

27 

10 

423 

0 

0 

5 

0 

7.78 

1*90 

4 

*  0 

0 

1 1 

7 

2 

55.3 

44,0 

49,  7 

72 

18 

31 

14 

468 

0 

0 

1 

0 

14*48 

2*64 

30 

,0 

0 

16 

10 

5 

AM 

54*  OM 

86 

1 6 

35 

2 

340 

0 

0 

0 

0 

2.30 

*  0 

0 

0 

58.5 

35*2 

46  .  9 

80 

24+ 

2 1 

10 

555 

0 

0 

9 

0 

16.42 

3,32 

30 

T 

0 

17 

1 1 

7 

55  .4 

45*5 

50  *  5 

1.4 

70 

33 

10 

443 

0 

0 

0 

0 

8.13 

3*49 

1*34 

27 

•  0 

0 

11 

s 

2 

AM 

60.2 

34*1 

47.2 

3.4 

84 

25 

20 

1 

544 

0 

0 

11 

0 

13.57 

6*11 

2*49 

30 

*  0 

0 

12 

9 

6 

AM 

57.8 

4  5*1 

51,5 

72 

18 

33 

10 

416 

0 

0. 

0 

0 

7.71 

2,70 

2*17 

4 

*  0 

0 

11 

2 

57*1 

44*5 

50.8 

65 

17 

30 

10 

430 

0 

0 

1 

0 

7,92 

1*75 

3 

*0 

0 

9 

8 

3 

61.2 

32*8 

47,0 

81 

24 

21 

10+ 

550 

0 

0 

16 

0 

3.29 

*93 

30 

.0 

0 

7 

2 

0 

58.3 

45*3 

51,8 

75 

16 

37 

10 

399 

0 

0 

0 

0 

8.94 

3*91 

2*29 

6 

*0 

0 

11 

5 

3 

63.4 

42*1 

52.8 

0.5 

80 

17 

31 

10 

371 

0 

0 

3 

0 

6.03 

2*81 

2*35 

5 

.0 

0 

10 

7 

3 

64.2 

45,6 

55.0 

79 

19 

36 

2 

301 

0 

0 

0 

0 

1.87 

*60 

6 

.0 

0 

7 

1 

0 

AM 

63  .6M 

36*0M 

49.  8M 

1.2 

85 

25 

22 

1 

464 

0 

0 

6 

0 

11.32 

5*24 

2*80 

30 

.0 

0 

14 

10 

3 

65.2 

45.3 

55.3 

1*6 

64 

17 

34 

2 

301 

0 

0 

0 

0 

5.95 

.69 

1.56 

5 

.0 

0 

10 

4 

1 

AM 

57.1 

31*5 

44.  3 

78 

25 

14 

1 

635 

0 

0 

17 

0 

3,75 

.98 

4 

1.0 

1 

3 

9 

3 

0 

AM 

63*5 

42*1 

52.8 

83 

25 

30 

1 

370 

0 

0 

1 

0 

11.87 

2.00 

30 

•  0 

0 

14 

9 

4 

56*1 

43.2 

49.  7 

75 

18 

31 

10 

466 

0 

0 

2 

0 

18.46 

2.30 

5 

.0 

0 

17 

10 

10 

AM 

52  .7m 

29,7m 

41.  2M 

72 

26+ 

15 

10 

716 

0 

0 

0 

1.55 

.68 

28 

4.0 

3 

26 

6 

1 

0 

AM 

54*5M 

25, 4M 

40.  OM 

74 

26+ 

11 

10 

783 

0 

0 

0 

1.80 

66.4 

45,0 

55.  7 

2*5 

64 

20 

33 

2 

268 

0 

0 

0 

0 

3.37 

-  .13 

.69 

5 

.0 

0 

10 

3 

0 

56  .5M 

40,  9M 

46.  7M 

76 

17 

31 

15  + 

497 

0 

0 

4 

0 

13*66 

2.72 

30 

.0 

0 

64*2 

41,5 

52,9 

85 

24 

31 

1 

369 

0 

0 

1 

0 

10,51 

4*59 

2.00 

30 

.0 

0 

14 

9 

3 

64  *9 

44,  1 

54.5 

1.6 

62 

20 

33 

2 

320 

0 

0 

0 

0 

2*24 

-  1  ,  32 

.54 

5 

.0 

0 

8 

1 

0 

AM 

57*6 

44,5 

51,1 

76 

18 

31 

10 

422 

0 

0 

1 

0 

10*05 

3.00 

4 

*0 

0 

9 

6 

3 

54.  9M 

86 

23 

28 

1 0 

309 

0 

0 

0 

10*06 

4,91 

2.64 

4 

.0 

0 

66.0 

43,5 

54,  8 

2,6 

64 

20 

30 

2 

312 

0 

0 

3 

0 

5*66 

1*23 

1.56 

5 

.0 

0 

9 

4 

1 

AM 

64  .4 

40,2 

52,3 

85 

25 

26 

1 

386 

0 

0 

1 

0 

7*05 

1*40 

12 

.0 

0 

11 

6 

2 

65.4 

47,4 

56.4 

82 

21  + 

38 

10 

258 

0 

0 

0 

0 

4.13 

.88 

5 

.0 

0 

10 

4 

0 

AM 

65.0 

41,1 

53.  1 

0*2 

82 

21  + 

31 

3+ 

362 

0 

0 

4 

0 

6*05 

1*96 

1.57 

5 

.0 

0 

10 

4 

2 

AM 

58.1 

43.6 

50.9 

0*3 

74 

19+ 

32 

10 

430 

0 

0 

1 

0 

6*83 

.37 

1.25 

30 

.0 

0 

11 

5 

3 

54*9 

47,2 

51.1 

76 

17 

41 

10 

424 

0 

0 

0 

0 

11*79 

2.42 

3 

.0 

0 

12 

9 

4 

66*4 

43.0 

54.7 

82 

20 

30 

10+ 

315 

0 

0 

3 

0 

4*02 

.80 

6 

.0 

0 

8 

4 

0 

AM 

57*8M 

32, OM 

44.  9M 

79 

25 

24 

10 

0 

0 

11 

0 

6*69 

4.0 

56*3 

25,8 

41.1 

75 

23 

7 

1 

734 

0 

0 

23 

0 

1*61 

.68 

.44 

7 

6 

0 

0 

66*4 

42,7 

54*6 

2,2 

86 

18 

30 

10 

317 

0 

0 

2 

0 

6*50 

2.04 

1  .66 

4 

.0 

0 

9 

5 

3 

AM 

60*9 

31.5 

46,  2 

1,1 

64 

25 

22 

10  + 

574 

0 

0 

20 

0 

6.99 

2.86 

1*87 

4 

•  0 

0 

11 

5 

2 

AM 

55*5 

30,2 

42*9 

78 

25 

Q 

1 

678 

0 

0 

19 

0 

3.49 

1  .00 

28 

T 

T 

12  + 

9 

2 

1 

61*9 

38,8 

50,4 

81 

16 

27 

10 

449 

0 

0 

5 

0 

11.18 

3.07 

4 

.0 

0 

12 

7 

4 

AM 

60. 7M 

34, 6M 

47  ,  7M 

4.5 

60 

25 

2  1 

1 

531 

0 

0 

9 

0 

2.35 

.83 

.47 

30 

.0 

0 

7 

0 

0 

50 .  3 

2 . 6 

7 ,  30 

2 .  34 

55 

26  2M 

40  8M 

76 

24+ 

1 5 

1 0 

751 

0 

0 

28 

0 

1 .  94 

.60 

6 

T 

0 

6 

1 

0 

AM 

27  *  8M 

42*  2M 

4.1 

80 

24+ 

14 

1 0 

699 

0 

0 

23 

0 

1.73 

•  34 

.34 

28 

6.9 

4 

28 

6 

0 

0 

AM 

64*5 

A  t*R^ 

-  -  •  _ 

3.2 

84 

2 1 

312 

0 

0 

0 

4.50 

-  1,05 

1.06 

6 

.0 

0 

9 

3 

1 

AM 

1  n 

282 

0 

0 

0 

0 

2,60 

.46 

28 

•  0 

0 

8 

0 

0 

4Q  'f. 
* 

.   •  J 

42*4 

,  _ 
• 

71 

73 

7? 

0 

1 

17 

0 

12.37 

4.91 

2.55 

7 

16^8 

19 

4  + 

11 

6 

5 

51*3 

30*9 

tl  * 

69 

18 

732 

0 

0 

18 

0 

13,20 

3.00 

3*65 

7 

18^0 

43 

6 

AM 

67.0 

42*8 

54*  9 

7  O 

62 

21 

3  0 

1 0 

306 

0 

0 

3 

0 

1.87 

.96 

•  44 

13 

.  0 

0 

6 

0 

0 

AM 

58.2 

29,3 

43*8 

60 

2  5 

1 0 

650 

0 

0 

22 

0 

3,21 

*51 

6 

T 

0 

11 

1 

0 

53.0 

41*3 

4.2 

73 

23 

1 8 

1 0 

731 

0 

0 

25 

0 

6*64 

I  ,52 

1*74 

7 

7.6 

14 

4  + 

9 

5 

3 

AM 

67.6 

42,8 

55.2 

2.2 

87 

2 1 

3 1 

9 

3  00 

0 

0 

1 

0 

7.38 

1*25 

2.43 

7 

.0 

0 

10 

5 

3 

7  38 

0 

0 

28 

0 

5.  36 

1,39 

1*20 

7 

4.  6 

12 

4  + 

9 

4 

3 

66*6^ 

44*9^ 
• 

55*6 

2,9 

6  3 

2  0 

32 

1 0 

260 

0 

0 

1 

0 

3*11 

*33 

.0 

0 

0 

AM 

0 

0 

0 

0 

1*22 

.0 

0 

0 

0 

AM 

66  5M 

1Q7M 

SI*  7M 

P7 

14 

361 

0 

0 

3 

0 

2*20 

.53 

5 

.0 

0 

7 

2 

0 

62  7 

41  *n 

SI  *Q 

7  fi 

87 

?n 

2* 

405 

0 

0 

5 

0 

7*56 

,32 

1.66 

5 

.0 

0 

10 

7 

2 

6  7.4 

^* 

55*4 

*  ^ 

3  3 

1 0 

293 

0 

0 

0 

0 

1*69 

•  61 

.64 

12 

.0 

0 

5 

1 

0 

AM 

^   •  . 

„ 

. 

264 

0 

0 

0 

0 

1,14 

-  1.14 

.32 

13 

.0 

0 

5 

0 

0 

tl*4 

^?  g 

7 

7*7 

77 

73 

74 

0 

0 

13 

0 

11,28 

1,32 

2.27 

5 

.  5 

T 

3  + 

11 

9 

4 

^0*A 

40*  O 

7*n 
3*8 

77 

7Q 
^S 

4 

4A0 

0 

0 

5 

0 

12.77 

4.33 

4.20 

7 

.  0 

0 

11 

7 

4 

f.^  *f 

f  *  1 

S  *ftM 

RS 

?n 

.  * 

316 

0 

0 

0 

0 

9,27 

3.25 

2.46 

6 

.0 

0 

9 

6 

4 

AM 

58*7 
• 

4S*ft 

R7 

7^ 

73 

587 

0 

0 

14 

0 

11,91 

1.67 

7 

.0 

0 

11 

11 

6 

AM 

41,8 

S^*  7 

7 

2.8 

nf 

28 

10 

0 

0 

1 

0 

2*07 

.29 

•  66 

4 

.0 

0 

4 

2 

0 

SA*4 

fll 

7n 

36 

10+ 

262 

0 

0 

0 

0 

2*21 

*57 

12 

.0 

0 

8 

1 

0 

AM 

iA*0 

SA*  7 

07 

21  + 

0 

0 

0 

0 

2,89 

1^00 

13 

.0 

0 

7 

2 

1 

AM 

59  8 

40*^ 

sn  7 

0.6 

fin 

3n 

in* 

453 

0 

0 

3 

0 

9*27 

.61 

1  ^73 

6 

.0 

0 

11 

11 

3 

AM 

59*0M 

29  0M 

*n 

0*2 

80 

25+ 

20 

10+ 

0 

0 

21 

0 

1.60 

•  67 

•  26 

6  + 

T 

0 

7 

0 

0 

51.1 

27,3 

to*  7 

7 1 

25  + 

1 0 

10 

792 

0 

0 

28 

0 

2.11 

.20 

.47 

7 

2.5 

3 

3  + 

7 

0 

0 

sn  *  o 

2  3 

1 

0 

7 

0 

10.87 

2.40 

5 

.6 

0 

10 

8 

4 

SI  *Q 

=  T  ^ 

7 

7n 

1  R 

742 

0 

0 

21 

0 

13.49 

4.03 

3.60 

7 

11.0 

32 

5  + 

11 

9 

5 

47,5 

5  7,2 

2.1 

fli 

7n 

3fl 

0 

0 

0 

0 

10*22 

2.85 

2.63 

7 

.0 

0 

2  + 

10 

5 

5 

AM 

AA 

7S 

7 

10 

875 

0 

1 

24 

0 

6*63 

1.62 

7 

13.0 

12 

11 

5 

1 

AM 

66*3 

46  ,  1 

56*  2 

83 

37 

267 

0 

0 

0 

0 

2*87 

.04 

.79 

7 

.0 

0 

6 

2 

0 

AM 

56.3 

29,8 

42.6 

1.6 

80 

25 

17 

10 

688 

0 

0 

23 

0 

9*66 

3.68 

1.70 

30 

5*0 

3 

4 

11 

7 

6 

AM 

50.4 

28,9 

39.7 

3.7 

73 

24 

17 

10 

779 

0 

0 

24 

0 

8.03 

1.23 

1.40 

7 

7*8 

10 

4 

11 

7 

3 

AM 

65.9 

44,2 

55*1 

61 

21 

34 

10 

301 

0 

0 

0 

0 

2.18 

.49 

13 

.0 

0 

4+ 

6 

0 

0 

54.8 

32*6 

43*7 

2.0 

77 

24 

19 

10+ 

651 

0 

0 

12 

0 

4.86 

.78 

1.06 

27 

12.4 

6 

10 

2 

2 

AM 

58.6 

35,4 

47.0 

2.2 

78 

22 

25 

1 

553 

0 

0 

12 

0 

6.25 

.15 

1*19 

6 

.0 

0 

11 

10 

2 

AM 

67.1 

43.3 

55.2 

1*5 

89 

24 

33 

2  + 

299 

0 

0 

0 

0 

1.96 

-  .57 

*56 

4 

.0 

0 

5 

1 

0 

AM 

66.5 

44.7 

55.6 

83 

21 

34 

10+ 

286 

0 

0 

0 

0 

4.65 

1*53 

7 

.0 

0 

7 

4 

2 

AM 

64.2 

43.1 

53.7 

82 

21 

34 

2 

343 

0 

0 

0 

0 

5.33 

1.03 

1*25 

6 

*0 

0 

9 

5 

2 

AM 

61  .0 

41  .9 

51.5 

79 

24+ 

32 

14+ 

415 

0 

0 

2 

0 

10.31 

3*06 

7 

*0 

0 

10 

8 

3 

AM 

62.1 

39*2 

50*7 

3*4 

82 

21 

27 

2 

436 

0 

0 

4 

0 

5*25 

-  1.09 

1*81 

13 

*0 

0 

6 

3 

2 

AM 

59.7 

41*5 

50*6 

80 

21 

29 

2 

442 

0 

0 

2 

0 

6.48 

*9I 

*0 

0 

8 

54.7 

27.1 

40.9 

3*8 

74 

24 

14 

1 

741 

0 

0 

26 

0 

4*10 

1.50 

7 

3 

0 

Precrprrarron 


NORTH  COAST  DRAINAGE 

LDERPOINT 
^»N6WIN  PAC  UNION  COL 
r  IG  BAR  RS 

ALLAHAN  RS 
.lECILVILLE  SAWYER 
^TLOVERDALE  3  SSE 

OVELO 
_,RESCENT  CITY  1  N 
rtlUTTONS  LANDING 

Lie  VALLEY 

UREHA  ¥B  CITY  R 
OREST  GLEN 
ORT  BRAGG 
ORT  BRAGG  AVN 
ORT  JONES  RS 
ORT  ROSS 
RATON  1  M 
AM  I L TON  AFB 
APPY  CAMP  RS 
heSEALOSBURG 
ILTS 
OOPA 

irjLAMATH  R 
AVA  BEDS  NM 
OUNT  HEBRON  RS 
APA  STATE  HOSPITAL 
RICK  PRAIRIE  CR  PARH 
RLEANS 

ETALUMA  FIRE  STA  2 
OINT  ARENA 
OTTER  VALLEY  PH 
AINT  HELENA 
*LYER  RS 
»N  RAFAEL 
4NTA  ROSA 
COTIA 

KELTER  COVE 

^INITY  0AM  VISTA  POINT 
JLELAKE  //R 
<IAH 

.EAVERVILLE  RS 

|eed  1  s 

ILLITS  1  NE 
^EKA 

DIVISION 

SACRAMENTO  DRAINAGE 


}IN  RS 
-TURAS  RS 
JBURN 

iRRYESSA  LAKE 
.UE  CANYON  WB  AP 
IVMAN  DAM 

!OOKS  FARNHAM  RCH 
JRNEY 
\NYON  0AM 
iNTERVlLLE  PH 
4ESTER 

(ICO  EXP  STATION 
.ARKSBURG 

.EARLAKE  HIGHLANDS 
)LF*X 

H.USA  1  SSW 
(VIS  AGR  COLLEGE 
:ER  creek  PH 
:  SA8LA 

>8eiNS  COLGATE 

WNIEVILLE  RS 

iST  PARK  RESERVOIR 

.irfield  police  sta 
ilsom  dam 
;;ass  valley 
;.T  creek  PH  1 
ss  valley 

iKESHORE 

.KE  SPAULDING 

rS  PLUMAS 

iNZANITA  LAKE 

.RYSVILLE 

CLOUD 
NERAL 

ITICELLO  DAM 

lUNT  SHASTA  WB  CITY 

VAOA  CITY 

:LAND 

OVILLE  1  WSW 
OVILLE  7  SE 
RAOISE 
ACERVILLE 
ACERVILLE  IFG 
■RTOLA 
OBSERVATIONS  FOR 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  RECORD  PRIOR   TO  MARCH  15,    1960  RECORDED  AT  9:00  A.M. 

See  Reference  Notes  following  Slalron  Index 


-  71  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CA LI FOR A 


Stalion 

Tempeiafure 
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OUINCY  RS 

AM 

60.1 

31.2 

45.7 

3.7 

82 

24 

23 

15 

595 

0 

0 

22 

0 

8.18 

2.70 

1.45 

7 

.0 

0 

11 

9 

RED  BLUFF  WB  AP  R 

65.7 

45.4 

55.5 

1.3 

92 

23 

34 

1 
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1 

0 

0 

0 

2.45 

- 
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.64 
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.0 

0 
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1 
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67.5 

46.0 

55.8 

3.1 

91 

23 

32 

1 
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1 

0 

1 

0 

5.67 

.60 

1.65 

5 

.0 

0 

7 

} 

ROCKLIN 

AM 

65.5 

41.4 

53.5 

1.9 

79 

21 

31 

11  + 
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0 

0 

4 

0 
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_ 

1.27 

.60 
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.0 

0 
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66.0 
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81 

20 

36 

2 
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45.8 

54.5 
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4+ 
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0 
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10 
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45.8 

80 

23 

26 

10 

592 

0 

0 

14 

0 
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56.6 

3.5 

83 

20 

33 

2 

258 

0 

0 

0 

0 

2.84 

- 

.40 

.82 

5 

.0 

0 

7 

1 

VOLTA  PH 

62  .6 
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65.0 

42.4 

53.7 

1.4 

78 

21 

31 

10 

3*1 

0 

0 

1 

0 

.60 

- 

1.4« 

.32 

28 

.0 

0 

2 

0 

LOS  GATOS 
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AM 
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46.0 

56.0 

82 
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10 
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0 
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1 

MONTEREY 
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10 
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0 

0 
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.0 

0 

5 

0 
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62.6 

45.5 
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74 
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39 
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0 

0 

0 

0 

1.10 
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0 
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1 

MOUNT   DIABLO  NORTH  GATE 

AM 

60.4 

44.1 
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77 

21  + 

35 

2+ 
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0 
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.0 
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1 
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48.  IM 
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70 

20 

28 

2 
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0 
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- 
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27 

.0 
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0 
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40,9M 
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85 
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33 

3 
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0 

0 
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0 

.69 
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27 

.0 

0 

2 

0 

NEWARK 

AM 

63.6 

46,2 

54.9 

76 

19 

35 

10 

305 

0 

0 

0 

0 

.98 

.27 

7 

.0 

0 

0 

OAKLAND  WB  AP  R 

63.2 

48.2 

55.7 

2.3 

79 

18 

38 

10 

282 

0 

0 

0 

0 

1.24 

_ 

1.07 

.30 

12 

.0 

0 

7 

0 

ORINOA  BOWMAN 

63.9 

42.3 

53.1 

79 

20 

29 

10 

360 

0 

0 

4 

0 

4,23 

1.04 

12 

.0 

0 

9 

3  1 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

64.9 

46.0 

55.  5 

80 

20+ 

34 

10 

288 

0 

0 

0 

0 

.60 

.0 

0 

0 

PASO  ROBLES 

69.6 

40.8 

55.2 

86 

19 

33 

11 

296 

0 

0 

0 

0 

.70 

.34 

27 

.0 

0 

3 

0 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

68.9 

40.7 

54,8 

85 

20+ 

33 

11  + 

308 

0 

0 

0 

0 

.72 

.42 

27 

.0 

0 

2 

0 

PINNACLES  NM 

70.7 

40.3 

55.5 

87 

19 

30 

2 

286 

0 

0 

2 

0 

.95 

.27 

27 

.0 

0 

4 

0 

PISMO  BEACH 

66.2 

46.6 

56.4 

77 

16 

39 

11 

262 

0 

0 

0 

0 

1.13 

.76 

27 

.0 

0 

2 

1 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

57.6 

48.5 

53.1 

58 

17 

43 

2 

364 

0 

0 

0 

0 

1.57 

.72 

12 

.0 

0 

3 

2 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

AM 

65,2 

40.3 

52.8 

79 

21 

28 

10 

372 

0 

0 

2 

0 

1.39 

.56 

13 

.0 

0 

5 

1 

PRIEST  VALLEY 

66.0 

35,3 

50.7 

81 

20 

23 

2 

438 

0 

0 

11 

0 

'  1.02 

_ 

2.23 

.59 

27 

.0 

0 

3 

1 

REDWOOD  CITY 

67.3 

46.5 

56.9 

3.2 

81 

20+ 

36 

10 

247 

0 

0 

0 

0 

.89 

- 

1.80 

.32 

28 

.0 

0 

4 

0 

RICHMOND 

AM 

64.0 

49.2 

56.5 

81 

21 

40 

2 

253 

0 

0 

0 

0 

2.55 

.61 

7 

.  0 

0 

9 

1 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

63.0 

41,1 

52.  1 

78 

20 

28 

10 

394 

0 

0 

2 

0 

3.37 

.69 

12 

.0 

0 

7 

4 

SALINAS  2  E 

67.1 

43.9 

55.5 

2.1 

85 

19+ 

32 

2 

288 

Q 

Q 

\ 

Q 

.43 

_ 

1.79 

.13 

30 

.0 

0 

1 

0 

SALINAS   FAA  AP 

66.3 

44.8 

55.5 

85 

19 

34 

2 

285 

0 

0 

0 

.43 

.14 

27 

.0 

0 

2 

0 
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84 

19 

30 
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340 

Q 

3 

Q 

.55 
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27 

.0 

0 
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46. 4M 

52. 7M 

75 

18 

35 

8 
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0 

0 

0 

0 

2.09 

.46 

6 

.0 

0 

7 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 

62.0 

47.8 

54.9 

2.1 

76 

16 

39 

10 

308 

Q 

Q 

Q 

1.17 

1  .27 

.36 

27 

.0 

0 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

61  .2 

60.4 

55.8 

0.9 

77 

18 

46 

10+ 

262 

0 

0 

0 

0 

2.06 

.72 

.63 
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YORBA  LINDA 

DIVISION 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 
BAKER  9  NNW 
BARSTOW 
BEAUMONT   1  E 

BISHOP  WB  AP  R 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLYTHE 

BLYTHE  FAA  AP 
BORREGO  SPRGS  3  NNE 
BRAWLEY  2  SW 
CANTIL 
COW  CREEK 
DAGGETT  FAA  AP 
DEEP  SPRINGS  SCHOOL 
EAGLE  MTN 
EL  CENTRO  2  SSW 
FAIRMONT 
GREENLAND  RANCH 
H>  WEE 

HAYFIELO  PUMP  PLANT 

IMPERIAL 

INDEPENDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

IRON  MTN 

LAKE  ARROWHEAD 

LANCASTER 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

LUCERNE  VALLEY   I  WSW 

MECCA  3  SE 

MITCHELL  CAVERNS 

MOUNTAIN  PASS 

NEEDLES  FAA  AP 

PALMDALE 

PALMDALE  FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PARKER  RESERVOIR 

RANDSBURG 

SQUIRREL   INN  2 

TABLE  MOUNTAIN 

THERMAL  FAA  AP 

TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  RS 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

DIVISION 


See  Refe'ence  Notes  Following  Sfafion  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


TON  ESCONDIDO  FC2618E 
ELANTO 
IN  RS 
AMO  1  N 
iDERPOINT 

ISO  CN  OAT  MT  FC't*6 

PINE 

TADENA 
kuRAS  RS 
IGIOLA 

GWIN  PAC  UNION  COL 
TIOCH  F18REB0ARD  MILLS 
TIOCH  PUMP  PLT  3 
ZA 

PLE  VALLEY 

ROYO  GRANDE 

ROYO  SECO  RS  FC  508  C 

H  MTN 

SOC  OIL  ANAHEIM  1 
BERRY 

8URN 

|ALON  PLEASURE  PIER 
ENAL  9  SSE 

JSA  CITY  PARK   FC  1A3 
CKUS  RANCH 

<ER  9  NNW 

CERSFIELD  W8  AP  R 
LCH  PH 
1NES0N  PARK 
RRETT  DAM 

?STOW 
fcUMONT 

WMONT   PUMPING  PLANT 
AUHONT   1  E 
AIR  FC  10 

M  LOMOND 

*KELEY  R 
RRYESSA  LAKE 

BAR  RS 
p  BEAR  LAKE  0AM 

CREEK  PH  1 
.  DALTON  0AM  FC  223  BE 
.  PINES  PARK   FC  836 
I  SUR  STATE  PARK 
.  TUJUNGA  DAM  FC  OE 

liHOP  CREEK    INTAKE  2//R 
jliHOP  we  AP 
liHOP  UNION  CARBIDE 
»CK  MOUNTAIN  2  SW 
IlCKS  MTN  BRANCH 


'THE  FAA  AP 


iNVILLE  HWY  MNTNC  STA 
PEGO  DESERT  PARK 
REGO  SPRGS  3  NNE 
'OUET  CANYON 

'MAN  DAM 
,DFORD  RANCH 
WLEY  2  SW 
A  CITY 
A  DAM 

OGEPORT 

DGEVILLE  i.  NNW 
OrS    FARNHAM  RCH 
KS  CREEK  PH 
LARDS  BAR  PH 

8ANK   FIRE  DEP   FC  226B 
SANK  W6  AP 
L  INGAME 

NT  RANCH   1  S 

TON  RANCH 
TONwlLLOW 

AZON 

3ILL0  NM 
HUMA  DAM 

iVERAS  BIG  TREES 
AVERAS  RESERVOI R 
fxICO  2  NE 
1  -^.TOGA 


1  .87 
13.52 
14.82 


P  PARDEE 

f  SAN  LUIS  OBISPO 
PTONVlLLE  RS 
er   11  SW 


PARK  PIERCE  COL 


MEL  VALLEY 
HAY  BULL  RUN  RCH 

aOERO 

UVlLLE  SAWYER 
iRvlLLE 

TERVILLE  PH 
LLENGE  RS 
TSWORTH  FC  D 
RPY  VALLEY  DAM 

STEP 

CO  EXP  STATION 
TTENDEN  PASS 
LA  VISTA 

CO  RS 

REMONT  POMONA  COLLEGE 
RKSBURG 

ARLAKE  HIGHLANDS 
VERDALE   3  SSE 
L  INGA 

,IN6A   l<,  NW 


.06     .41  1.05 


.06      .35  .03 


3.26  .46 


3.65  .36 


2. 25  1.76 


.84   6.14     .64  3.20 


1.00  .63 


.29|     .42  1.05 
.64  .49 

1.23  • 


10     li     12     13     14     15      16     17  18 


2.22      .09  .08 


.16     .15  T 


.13 
5,26  1.39 


.30  .13 
.09|  .50 
.54    1,18  .OB 


1.  10 
.10 


1.93  .02 


25     26  27 


.92 
.54 
.  19 
.73 
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DAILY  PRECIPITATION 


COLGATE  PH 
COLUSA   1  SSW 
CONCORD  3  E 
COPCO  NO  1  DAM 
CORCORAN   IRRIG  DI ST 

CORDES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

CORONA 

COVELO 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

COW  CREEK 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 

CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC  263C 
CULVER  CITY 
CUHMINGS 
CUNNINGHAM 

CUYAMA 

CUYAMACA 

DAGGETT   FAA  AP 

DANA  2  SE 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

DAVIS  CREEK 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  PH 

DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

DENAIR 
DE  SABLA 
OESCANSO  RS 
DOBBINS  COLGATE 
DONNELLS  DAM 

OONNER  MEMORIAL    ST  PK 
DOS  RIOS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

DOWNIEVILLE  RS 

DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUNNIGAN 

DUNN  SIDING 

DUNSHUIR  RS 
DUTTONS  LANDING 
EAGLE  LAKE  STONE  RANCH 
EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 

EL  CAPITAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FCIZBB 
ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE  // 

ELLIOTT 

ELSINORE 

ESCONDIDO 

EUREKA  W8  CITY 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAIRMONT 
FERGUSON  RANCH 
FERNDALE  8  SSW 

FIDDLETOWN  LYNCH  RCH 

FILLMORE  1  WNW 

FINLEY  1  W 

FINLEY  5  SW 

FIVE  POINTS  5  SSW 

FLEMING  FISH  *  GAME 
FOLSOM  DAM 
FONT ANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 

FORESTHILL  RS 
FORT  8IDWELL 
FORT  BRAGG 
FORT  BRAGG  AVN 
FORT  DICK   1  NNE 

FORT  JONES  RS 

FORT  ROSS 

FRENCH  GULCH 

FRESNO  WB  AP  I 

FRIANT  GOVT  CAMP 

FULLERTON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  DAM 
FULLERTON  HILLCREST  RES 
GARBERVILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 

GASOUET  RS 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RS 
GIANT  FOREST 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GILROY 

GILROY   14  ENE 
GLENDALE  STAPENHORST 

GLENDORA  WEST  F  C  les 

GLENNVILLE 

GOLD  RUN 

GOOSE  LAKE  WEST 

GRANT  GROVE 

GRASS  VALLEY 
GRATON  1  W 
GREENLAND  RANCH 
GREENVIEW 
GREENVILLE  RS 

GRIZZLY  PEAK 
GROVEL  AND  RS 
GUEHNEVILLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC  364 
HAINES  CYN  UPPER  FC  367 

HA  I  WEE 

HALF  MOON  BAT  2  Nf 
HAMILTON  AFB 


6.53 
1.69 
1.36 
3.22 


3.56 
II  .28 


12.77 
1  .28 
9,27 


3.29 
6.94 
4.96 


Day  of  month 
13  I  14  I  15 


1.33  1.38 


.10  .30 
2.18  .19 


1.67 
1.30 


2.23 
2.45 


1.41 
1.25 


1.57  .68 
.23 

.36  .39 

.39  .27 


1.52    1.52  1.36 

T         •  * 
.31 

.66     .30  .01 

.21  .06 

.25  1.78  1.05 
.26  .12 


.53  .04 
1.75     .65  1.07 


T 


.22 


.74  .78 
.68  T 


2.31  1,45 


2.17  .92 
.75  1.13 
.28  .65 


1.26  .06 


1.76  2.10     .66  1.01 


2.47  1.15 


.80 
.01  1.35 


2.17     .65  1.77 


1.71    2.83   1.39  : 


22     23  24 


.40 
.09 
.03 


1.25 

I 

.  12 


1.55 
1.64 


1.06 
.40 


.19  1.16 
.37 


.19  .70 

.10 

.25  1 

•06  .55 

.63  1 
.03  .39 
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DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 

IriNUED  MARCH  1960 


Station 

■a 

Day  of  month 

To 

2  1 

*  1 

g 

13  1 

14  1 

15 

1Q     on  91 

19  £1 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

FORD 
SEN  DAM 
PY  CAMP  RS 
ftIS  GAOING  STA 
RISO«  GULCH  RS 

•  61 
.63 

Ull 
5.30 

.31 

.58 

.10 

1.21 

.50 

.79 

U75 

.26 

.71 

•  01 

.03 

•  58 

•  27 

T 

•  51 

•  17 

.01 

.02 

.01 

•  50 

T 

.28 

•  67 

•  06 

•  08 

•  12 
.61 
.20 
.  26 

.16 

2,60 

,76 

,05 

RY  L  ENGLEBRIGHT  DAM 
CHET  MT  MNTNC  STA 

CREER  PH  1 
FIELD  PUMP  PLANT 
FORK  RS 

5.76 
5.63 

ioi 

5.64 

.01 

T 

.69 
.82 
.26 

.91 
.67 
.26 

.97 
.62 
.03 

•  72 

•  65 

•  16 

.68 
.83 
.19 

•  20 

•  09 

•  02 

•  28 

•  35 

•  16 

.66 
.26 
•  13 

T 

.33 
.09 

.28 
.52 
.12 

.20 

T 

,27 
.65 
,06 

•  63 

,67 
,27 
,04 

,16 

L0SBUR6 
LDSBURG  2  E 
ET 

SHAW  0AM 
NANDEZ  2  NW 

5.95 
5.20 

1.06 
.99 

.29 
.57 

.10 

T 

.03 

.80 
.35 

1.56 
1.36 

.68 
.51 

•  92 

•  99 

.06 

.19 

•  86 

•  61 

•  41 

•  06 

.02 

.10 

.69 
.21 

.16 
.36 
.08 
.29 

.39 
•  30 

T 

,01 

PER  I A 

CH  HETCHY 

HLAND  SPRINGS  RCH 

TS 

ERGS 

.00 
5.66 

3.76 
6.62 

.13 

T 
T 

.01 
.12 

.93 
.98 

.06 
1.03 

.32 
1.25 

.33 
.10 
.35 
.10 

•  12 

•  50 
1,21 

.58 
1.07 

.11 

•  03 

•  05 

.23 
.18 

1.21 
.41 

T 

.03 

.68 

.10 

2.28 
.59 
.20 

.63 
,62 

,26 
.20 

T 

,08 

GES  DAM 
SEES  FC  60A 
LISTER 
EYOEW  2  WSH 
PA 

1.29 
1.63 

20. B5 
11.87 

.38 
.86 

.13 
.07 

1.27 

2.67 

T 

1.87 

1.37 

T 

U6S 

.20 

.23 

T 

.02 
2.10 

.16 
.06 
•  08 
1^64 

.03 

.09 

.16 

.12 
1.98 

.51 
.71 
.  16 
1.26 

,06 

.02 
6.21 

■  12 
,29 

PA  2  SE 

LAND  LARGO  STA 
TERS  DAM 
TINGTON  LAKE 
EWILD  HWY  MNTNC  STA 

9.71 
5.28 

6.33 
16.60 

.07 

T 

.62 

1 .08 
1.31 

.85 
1.10 
.27 
.17 

.22 
.13 
.05 

T 

•  •12 
l.ll 
.66 
.06 

.17 
.19 
.83 
.51 

.65 

•  03 

•  07 

.20 
.65 
•  16 

K70 

•  30 

•  46 

•  79 

.01 

.06 

T 

.20 
.02 
.87 

1.26 

.75 
.36 
.82 
.86 

T 

1.95 
.68 
.63 
.35 

■  3S 

■  05 

■  08 

■  09 

lA 

LLWILO  RS 

ERIAL 

EPENDENCE 

10  US  DATE  GARDEN 

.57 

1.05 

T 

.03 

.07 
.37 

T 

.16 

•  11 

•  01 

•  30 

.03 

.17 
.57 

T 

.03 

3ICEflN 

3KERN  ARMITAGE 

V  HILL 
^  MTN 

T 
T 

8.17 
.29 

.66 

T 

.81 

.37 
.76 

.17 
•  98 

.29 
.63 

.10 
.69 

1.33 
1.61 

T 

T 
T 
T 

.  56 

1,33 
.93 

T 

,31 
.94 

i  VALLEY 
^SONDALE 
1UA  TREE 

ian  wynola 
:al  dam 

2.11 
1.78 

1.12 
.29 

.06 
.03 

.62 
.01 

.15 

.05 

.25 

.06 

•  67 

•  06 

.02 

.18 

.39 
.34 

.12 
.01 

.02 

T 
T 

T 

.03 

.06 
1.33 

.58 

,26 

.11 
.08 

RANCH  // 
.OGG 

iEYVILLE 
.INGER 

1  RIVER  INTAKE  3 

.00 
11.96 

.'l9 

1.17 

.06 

T 

1.25 
.55 

2.91 
.66 

T 

1*60 
.06 

2^19 

•  63 

•  03 

.27 
.12 

T 

.02 

.77 
.19 

.63 
.36 
.11 

T 

.0* 

.76 

.80 
.28 
.05 

T 

T 

.90 
.23 

T 

.06 

I 

t  RIVER  PH  1 
(  RIVER  PH  3 

LEMAN  CITY   1  SSW 

LEMAN  STA 
iRC  POWER  HOUSE 

.67 
.81 

.20 
6.97 

.08 
.03 
.06 

T 

.03 
.06 

.26 
.12 
.01 

T 

T 

•  03 
.06 

.16 

.10 
.65 
.16 

T 

.05 

>  CITY 

lATH  R 
iHTS  FERRY  2  SE 

:el 

:rescenta  fc  251 

.29 
18.66 

8.77 
.57 

.03 
.03 

.01 

.25 
.10 

1.78 
.53 

.19 
.17 

2.30 
.36 

2.25 
.05 
.22 

U20 
1 . 15 

1.20 
.03 
.13 

.15 
•  77 

.35 
.78 

.03 
1.38 
.06 
•  85 

.05 
.02 
.26 
.17 

T 

.20 
.08 

■  01 

•  02 

.38 
T 

.09 
1.S6 

.17 
1.00 

•  09 

•  18 

•  35 

•  67 

2.03 
,02 

1  .66 
1  .69 

1,25 
.18 
,08 

lYETIE  2  NNE 
INA  BEACH 
lONDA 

ARROWHEAD 

CITY 

1.78 
.53 

1.90 
3.09 

.18 
.91 

.01 

T 

.06 
.22 

.25 
.30 

•  19 
.16 

.09 

.07 

•  17 

•  37 

.15 
.30 
.19 

.01 

T 

•  04 

•  02 

•  02 

.16 
.25 

.35 
.  18 
.35 
.60 

.28 
.33 

,23 

SHORE 

SIDE  2  ENE 
SPAULDING 
lESA 
ASTER 

10,87 
.86 

13.69 
.67 
.01 

.22 

T 

.10 

.05 

2.23 
.02 

1.10 
.81 

2.60 
1.79 

.27 
.56 

.80 
3.60 

.27 

.64 

T 

•  70 
1^52 

.01 
.15 
.89 
.11 

.01 

•  05 

•  12 

•  06 

T 

•  93 
1^62 

T 

.37 
.85 
.36 

,67 
,02 

1.26 
1.38 

,02 
,17 

PLUMAS 
BEDS  NM 

C 

1U2A  PT  STA  FC  352  8 
<RAND 

10.22 
1.55 
.32 
.62 
2.08 

T 

.11 
.06 

.11 

1.76 

2.03 
.02 

•  19 
.01 

2.63 
•  17 

•  01 

•  26 

•  03 

.01 

1^03 
.17 

.27 
.04 
•  06 

.06 

•  01 

•  39 

•  01 

.38 
.68 
.11 
.  58 

1.62 
.15 

,03 

«  COVE 
SAY 

OAK  CANYON  FC  2  30  C 
RMORE  2  SSW 
0  SHAWNEE  HILLS  RCH 

.65 
.70 
.76 
.60 
.02 

.03 
.05 
.30 

.10 

.01 

T 

•  07 

•  01 

•  03 
.10 

.02 

•  07 

•  07 

.  13 

•  38 

•  66 

T 

.10 
.04 
.36 
.32 

T 
T 

.06 
.06 

WOOD  2  N 
WOOD  MESA 

OC  SEWAGE  PLANT 
TREE  CANYON 

.68 
.90 
1.51 
.60 
.36 

.62 

.10 

.29 

•  12 

•  22 

.01 

.07 

.06 
.08 

.  10 
.36 
.12 

.07 

•  10 
.12 

.68 
.21 
.02 
.08 

.28 

BEACH 

BEACH  WB  AP 
VALLEY  INSP  STA 
ALAMOS 

ANGELES  WB  AP  R 

.22 
.22 
1.13 
.79 
.21 

.05 
.06 

T 

T 

.03 

•  26 

T 

T 
T 

T 
T 

.67 

T 
T 

.01 
.29 

T 

T 

•  01 

T 

.03 
.03 
.28 

.16 
.15 

T 

.10 

ANGELES  WB  CITY  R 
SANOS 

BANGS  AR8URUA  RCH 
GATOS 

GATOS  »  SW 

.31 
.53 
.88 
1.29 
2.90 

.09 

T 

.01 
.2C 

•  28 
.02 

.06 

T 

.02 

T 

.05 
.11 

T 

.06 
.18 

T 

T 

•  22 

.15 
.06 
.22 
.16 
.77 

.07 
.33 
.12 
.56 
.  02 

.15 
.IS 

T 

.23 

PRIETOS  RS 
LTON 

RNE  VALLEY  1  WSW 
E  CREEK  PH 
E  CREEK  RS 

.60 
2.51 

.00 
1.62 
1.22 

.61 

.03 

.06 

.16 

.60 

.32 

.06 

•  20 

•  36 

.08 
.01 

.20 
,50 

.62 

,01 

.29 

LINE  MNTNC  STA 
RA 

RIVER  RS 
EVILLE  ISLAND 
ANITA  LAKE  // 

.51 
.56 
11.37 
1.05 
6.63 

T 

T 

.10 
.03 

T 

.27 
.03 

1.66 
.69 

.07 

.95 
.16 
.66 

.10 

T 

.86 
.16 
.62 

.10 

1.61 
.16 
1.62 

.09 
.03 
.10 

.58 

•  01 

•  68 

•  26 

.02 
.02 

.02 

T 

1.30 
.22 
•  26 

.01 
.05 

.  17 

T 

.06 

.05 

•  01 

•  01 

•  18 

•  o; 

,01 
.30 
1.39 
.10 

,01 

T 

1.63 

.o: 

.06 
.76 

H  FIELD 

CORA 

POSA 

:  INEZ  3  SSE 
INEZ  FIRE  STA 

.22 
.18 
6.12 
1.39 
1.29 

.08 
.01 

.02 

T 

.03 
.05 

.05 
.08 

.20 
.26 

.27 
.01 
.02 

T 

T 

•  12 
.02 
.12 
.09 

.02 

•  06 
1^68 

•  66 

•  51 

T 

T 

T 

T 

•  04 

•  01 

•  56 

•  05 

.06 
.01 
1.35 

.23 

lo; 

.38 
.03 

1 SVILLE 

ER 
'  LOUD 
1  OW  LAKE 

A  3  SE 

2.87 
5.75 
9.5« 
2.69 
.02 

.22 
.02 

.15 

.65 

1.07 

.50 
.50 
1.09 

.06 

1.32 
•  06 

.79 
.37 
1  .40 

.08 
.31 
.25 
.03 

T 

•  26 

•  67 
.68 

•  60 

•  50 

•  26 

•  56 

.05 

T 

•  08 

•  06 
1^60 

•  61 

.09 
1.69 
1.12 
1.61 

,04 

.07 
.26 
1.70 

•  11 

T 

•  02 

•  21 

OTA  DAM 
jED  FIRE  STA  2 
|E»  HOT  SPRINGS 

.63 
1.21 
.61 

T 

T 

T 

T 

•  11 

T 

•  17 

.08 
•  86 

.26 
.36 
.20 

.03 
.06 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORN 

CONTINUED    MARCH  19' 


Day  of  month 

Station 

1  1 

2  j 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  23 

24 

25  26 

27 

28 

29 

30  ; 

MEYERS  INSPECTION  STA 

6.06 

•  09 

.55 

1.61 

.44 

T 

.52 

.57 

.69 

.32  , 

MIDOLETOWN 

1.19 

3.87 

.09 

1  ,  05 

.69 

MIOOLEWATER 

.25 

.03 

*05 

.03 

MILL  CREEK  2 

1.13 

1.07 

.01 

MINERAL 

e.03 

T 

.03 

.70 

1.30 

.88 

1.40 

.42 

T 

.13 

.16 

.56 

T 

.02 

1.00 

T 

.95  . 

MIRANDA   SPENGLER  RCH 

10,32 

1,76 

.76 

1.29 

.26 

1.18 

.16 

,57 

1.45 

•  04 

,12 

.96 

.25 

.16 

1.33  , 

MITCHELL  CAVERNS 

.  18 

.10 

MODESTO 

.51 

.01 

.07 

T 

.02 

.02 

.31 

T 

.08 

MOJAVE 

.03 

.01 

T 

.02 

MONO  LAKE 

1.61 

.03 

T 

.10 

.15 

T 

T 

.67 

.07 

.50 

MONTEREY 

•  04 

.05 

,16 

.10 

.17 

.14 

MONTICELLO  DAM 

.01 

.27 

.04 

.04 

,32 

.02 

.30 

MOORPARK   1  SSE 

.56 

.07 

.49 

MORGAN  HILL   2  E 

.71 

.02 

.37 

.32 

MORONGO  VALLEY 

.47 

.45 

.02 

MORRO  SAY  FIRE  DEPT 

1.10 

T 

.04 

.16 

T  T 

.75 

.01 

T 

MORRO  BAY   3  N 

1  .44 

.05 

.25 

.  88 

MOUNTAIN  PASS 

.16 

.14 

.02 

T 

MOUNT  BALOY  FC  85G 

1*10 

.73 

.37 

MOUNT  DANAHER 

7.24 

.01 

,01 

■  34 

.36 

1.10 

.95 

.19 

1.89 

.  16 

1.27 

.02 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

2.92 

,13 

.14 

.24 

.25 

,02 

.21 

.30 

.15 

,12 

MOUNT  HAMILTON 

.10 

.01 

.20 

.22 

MOUNT  HEBRON  U  ESE 

1  .04 

T 

.10 

•  14 

,26 

.12 

,42 

MOUNT  HEBRON  RS 

i.eo 

T 

.14 

.17 

,31 

T 

.52 

.19 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

15.33 

.37 

2*15 

1^69 

2.54 

1.40 

.19 

1.03 

!76 

.24 

.62 

1.25 

.23 

2.51 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

4.66 

T 

T 

1.02 

.02 

.46 

.30 

.42 

T 

.06 

.35 

.22 

.22 

1.05 

T 

.41 

.31 

MT  WILSON  FC  3388  // 

1.1] 

.50 

MUIR  WOODS 

3.46 

.01 

.03 

.80 

.43 

.52 

.07 

.48 

.11 

.23 

.16 

NACIMIENTO  DAM 

*69 

*  22 

.47 

NAPA 

3.21 

.82 

.72 

.34 

.40 

.48 

.30 

.09 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

3.37 

T 

*35 

■  69 

.40 

.63 

.10 

.55 

*  16 

.13 

.  16 

.18 

NEEDLES   FAA  AP 

NEENACH 

.00 

NEVADA  CITY 

6*25 

.60 

1,04 

1.19 

,75 

.77 

.51 

.38 

.79 

.03 

.60 

NEWARK 

.98 

T 

T 

.27 

.12 

.24 

.24 

T 

NEWeURY   PARK  4  SW 

.32 

.05 

.27 

NEWHALL   SOLEOAO  FC   32  C 

•  17 

.05 

NEWMAN  2  NW 

.30 

.07 

■  19 

.04 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

.27 

.07 

T 

T 

.16 

NICOLAUS 

.10 

T 

,73 

.09 

.18 

.31 

■  10 

.06 

T  ! 

NIL  AND 

.00 

NI POMO  2  NW 

1  .24 

NORTH  FORK  RS 

3.14 

.07 

.03 

.10 

T 

1.00  .13 

,09 

1.52 

NORTH  HOLLYWOOD 

.22 

.10 

.12 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

.95 

.11 

.05 

.12 

,07 

.31  T 

.04 

.  12 

OAK  KNOLL  RS 

5.34 

.18 

.81 

■  66 

.37 

.85 

.12 

,29 

.21 

.02 

1.01 

Oakland  wb  ap  r 

.13 

.05 

OAKVILLE    1  WNW 

5.01 

.01 

.13 

1.30 

.76 

.71 

.02 

156 

.1: 

.70 

.44 

OCCIDENTAL 

11.95 

1.08 

3.13 

1.83 

1.65 

.38 

1.14 

.40 

.92 

.62 

OCEANSIDE  PENDLETON 

.75 

.45 

T 

.10 

T 

.11 

.01 

.08 

OCOTILLO  WELLS 

.01 

.01 

T 

OLINOA 

.78 

.32 

.41 

ONO 

6.73 

.09 

1.92 

.57 

1.87 

.80 

.28 

.44 

* 

.02 

.07 

,45 

OPIDS  CAMP  FC   57  BE 

1.08 

.55 

.03 

.50 

ORANGE  COVE 

.85 

.  16 

.62 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

.11 

.27 

.38 

.32 

1.28 

ORICK   10  SE 

15.49 

1.2C 

.98 

^76 

1.2C 

2.20 

.25 

.9C 

1.71 

.  16 

1.62 

1.40 

1.82 

ORINOA  BOWMAN 

4.23 

.01 

.07 

,72 

.20 

.46 

.10 

1.04 

'l2      '^^  '''^ 

■  37 

.31 

•  81 

ORLANO 

1.95 

.01 

.56 

.23 

T 

.32 

T 

.32 

.47 

.01 

•  02 

ORLEANS 

10.51 

T 

.01 

1.32 

.53 

.68 

.36 

1.73 

.26 

.63 

.53 

.87 

.  05 

.12 

.31 

.25 

2.00 

OROV I LL  E   1  WSW 

.06 

OROVILLE  7  SE 

5.33 

1.08 

1.25 

.15 

.80 

.50 

.  65 

■  i; 

.30 

I45 

OROVILLE  BRIDGE 

4.97 

1.16 

.94 

,07 

1.28 

.38 

.26 

.  49 

.04 

.15 

,14 

OXNARD 

•  21 

T 

.21 

OZENA 

.33 

•  11 

T 

.22 

PACIFIC  HOUSE 

9.16 

.03 

.12 

,  29 

1  .44 

1.49 

.11 

PACOIMA  DAM  FC   33  AE 

1.01 

.15 

.02 

.64 

PAICINES  OHRWALL  RCH 

.76 

.  18 

.54 

PALMOALE 

.05 

.02 

T 

.03 

PALMDALE  FAA  AP 

.10 

.01 

T 

.09 

PALM  SPRINGS 

•  00 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

.60 

.17 

.02 

.  12 

.26 

PALOMA 

1.07 

.01 

T 

T 

.10 

T 

.10 

-  19 

.16 

.  44 

.05 

PALOMAR  MTN  08SY  R 

.77 

.15 

.03 

,59 

PALOS  VEROES  EST   FC  43D 

.  34 

.03 

.31 

panoche 

•  08 

.  03 

PARADISE 

10,31 

1.47 

1.78 

.58 

3.06 

.94 

,55 

T 

.0'. 

I  44 

.55 

PARKER  RESERVOIR 

•  03 

.03 

T 

PARKFIELD 

1.15 

.  12 

.43 

T 

.60 

PASADENA 

.56 

.29 

.01 

.26 

PASKENTA  RS 

.03 

I  ,01 

.26 

,27 

.06 

PASO  ROBLES 

.70 

.03 

,05 

.34 

.11 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

.72 

.01 

*  22 

T 

.42 

.07 

PATT IWAY 

.66 

.17 

.30  .03 

.16 

PAYNES  CREEK 

4.76 

.02 

1.05 

.98 

.05 

.56 

,07 

.35 

.04 

.05 

.22 

.12 

PElALUMA  FIRE  STA  2 

2.24 

T 

.09 

.  54 

.37 

.  37 

.16 

■  20 

.  10 

.07 

.20 

PFEIFFER  RANCH 

1.37 

.02 

.20 

.  10 

.87 

PIEDRA 

1.17 

.01 

.05 

.99 

PIEDRA  BLANCA  GUARD  STA 

•  62 

.60 

.02 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

.46 

.18 

.26 

PINNAGLES  NM 

•  95 

.25 

.04 

.18 

.27 

•  03 

PIRU  2  ESE 

.65 

.19 

I  46 

PISMO  BEACH 

1.13 

,23 

.  09 

.76 

.05 

PIT  RIVER  PH  5 

15.19 

.91 

2.06 

3.30 

2.42 

2.22 

.02 

.05 

,84 

.22 

.01 

.35 

.58 

2.21 

PITTS  RANCH 

4.62 

.66 

1.21 

.09 

.93 

.06 

.16 

.37 

.06 

.52 

.51 

PL ACERVI LLE 

5.25 

T 

.02 

.35 

,22 

.10 

1.61 

•  07 

1.  03 

•  0* 

PLACERVILLE  IFG 

6.48 

T 

.01 

1  .32 

.82 

T 

1  •  74 

1.63 

.02 

PLYMOUTH 

4.56 

.20 

,65 

.35 

1  •  50 

.20 

1.35 

POINT  ARENA 

10.05 

.02 

.06 

3.00 

1.72 

.39 

2.18 

.03 

T 

,38 

.72 

T 

.04 

•  35 

.54 

.it 

POINT  ARGUELLO  WB  R 

.29 

.02 

.01 

T 

.06 

•  02 

T 

T  T 

.  16 

T 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

.55 

.05 

•  50 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

1.57 

.01 

.72 

•  22 

T 

.57 

.01 

.Ot 

POMONA 

•  79 

.23 

.09 

T 

.47 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

1.39 

.02 

T 

.02 

.03 

.24 

.06 

.10 

.  56 

.10 

.20 

T 

PORTERVILLE 

.78 

.04 

.12 

.61 

POR  T  OLA 

4.10 

T 

.16 

.44 

.09 

.91 

.04 

.31 

.44 

.57 

.6» 

POSEY  3  E 

3.92 

.75 

.04 

.96  .13 

2I02 

POTTER  VALLEY  PH 

10.06 

.01 

•  60 

2.64 

1.80 

.07 

1  .69 

.03 

.07 

1.16 

■  06 

.01 

.20 

• 

I.S2 

POWAY  VALLEY 

1.06 

.45 

.09 

.15 

,37 

PRIEST  VALLEY 

1  .02 

.04 

T 

.16 

.OE 

OUINCY  RS 

8. 16 

T 

.82 

1.20 

.10 

1.45 

.62 

,31 

.  59 

,69 

,86 

.89 

RAMONA  SPAULDING 

.73 

.20 

.01 

.16 

.02 

,01 

.33 

RANCHITA 

.40 

,40 

RANOSBURG 

.04 

.02 

T 

.02 

RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 

2.88 

.01 

.01 

.15 

.33 

.91 

1.31 

RED  BLUFF  UB  AP  R 

2.45 

.39 

,33 

,25 

I 

.47 

.33 

.64 

T 

T 

T 

.04 

REDDING  FIRE  STA  2 

5.67 

1.26 

.89 

1,65 

.72 

.69 

.10 

.3i 
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DAE,Y  PRECIPITATION 


:)LANDS 
!5WOO0  CITY 
i'HESA 

i:hmond 

VISTA 

;/ERSIDE  FIRE  STA  3 
7ERSI0E  CITRUS  E  S 
riCLIN 

JND  MOUNTAIN   1  NNE 

:rahento  we  ap 

:ramento  wb  city 

int  helena 

int  marys  college 

LINAS  2  E 
.IHAS  FAA  AP 

.INAS  0AM 

.SIPUEOES  GAGING  STA 
.T  SPRINGS  PH 
.YER  RS 
,  ANDREAS  2  S 

ANTONIO  CN  MOUTH 
ANTONIO  MISSION 
I  ARDO 

I  BERNARDINO  CO  HOSP 
.  CLEMENTS  DAM 

(OBERG  PTL  STA  FC130B 
4DBERG  WB  //R 

DIEGO  WB  AP 

DIMAS  FIRE  WDN  FC  95 

EMIGDIO  RANCH 

I  FERNANDO 

RICHMOND  SUNSET 
I  FRANCISCO  WB  AP 
;  FRANCISCO  FOB 
.  GABRIEL  CANYON  PH 

I  GABRIEL  DAM  FC425BE 
I  GABRIEL  FIRE  DEPT 

GREGORIO  3  SE 

JACINTO 

JOSE  R 

LUIS  OBISPO  POLY 

MARCOS  RANCH 

MATEO 

PEDRO 

RAFAEL 

TA  ANA  FIRE  STA 
TA  ANA  RIVER  PH  1 
TA  ANITA  FERN  FC  432 
TA  BARBARA 

BARBARA  FAA  AP 

TA  BARBARA  TV  PEAK 
ITA  CLARA  UNIVERSITY 
TA  CRUZ 
TA  FE  DAM 
TA  MARGARITA   2  SW 

TA  MARGARITA  BOOSTER 

TA  MARIA  WB  AP  R 

TA  MONICA 

TA  MONICA  PIER 

TA  PAULA 

TA  ROSA 

TIAGO  DAM 

GUS  POWER  PLANT  1 

YERS  BAR  RS 

TIA 

RSVILLE  LAKE 
ULVEDA  DAM 
STA  0AM 
LTER  COVE 
NGLE 

NGLETOWN  2  E 

RRA  CITY 

RRAVILLE  RS 

NAL  HI  LL  FC  *.15 

5GS  SPGS  LAS  LOMAS 

JGHHOUSE  6  SE 
CREEK  UPPER 
'  LAB  CEN  SIERRA  //R 
EDAO 

:5BAR  1  H 


1.62 
5.66 
3.37 


1.52 
.66 
2.02 


.19 
10.73 
U  .79 


1.13  ,41 


.22 

2.30 


.04  ,06 
.03  ,52 


.26 

.02 

T  T 
.0 

.03 


.15      .68  ,43 


1.40 
3.02 
.97 


2.14 
1  .85 


Day  of  month 
13  I  14  I  15 


,34     ,51  .19 


1.26  .30 


25    26  27 


,01 
.12 


,15 
,36 


.27 
1.08 


28     29  30 


.20 
.03  .05 


ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

)RA  PAC  FC   356  C 
:CKELS  HWY  BRIDGE 
INSVILLE  7  ENE 
IRREL   INN  1 
IRREL  INN  2 

IDISH  ♦  MICKEY  ST  PK 
IISLAUS  PH 
ILING  CITY  RS 
:KT0N  FAA  AP 
:KT0N  fire  STA  4 

:KT0N  MOWRY  BRIDGE 
IYFORO  COOLEY  RANCH 

Er  GORGE  RESERVOIR 
WBERRY  VALLEY 
'  RANCH 

.AND 

IHA  KNOLLS 
INVILLE 
ANVILLE  AP 
'ER  HILL  RS 

.E  HOUNTAIN 


1.87 
1*40 
3.81 


2.69   2.00  1.23 


2.60  1.24 
,76  .27 
,35  3,38 


,24     ,16   1.32  .86 


.95 
,86 
2,10 


.13 
1.54 
T 

1.51 
,17 
.24 


1.50 
.69 
1.43 


.06 
,02 
.15  1.10 


.  18 
.06 
.86 


(SAND  OAKS 
IE  RlV  EDISON  PH  2 
:R  CREEK  PH 
iNGA  PATROL  STA  FC  6 
iANCE 

:Y  CAR60NA 

PUMPING  PLANT 
IITY  DAM  VISTA  POINT 


,36     .15   1.15  .11 
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CONTINUED 


DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORN 
MARCH  19( 


Station 

Total 

Day  of  month 

^  1 

^  1 

^  1 

^  1 

®  1 

g 

10  1 

11  1  12 

13  j  14  1  15 

16    j    17    j  18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1 

27 

28  1 

29  1 

30 

TRONA 

T 

T 

T 

TRUCKEE  RS 

3.84 

T  T 

T 

.17 

.01 

.40 

.12 

.16 

1.25 

T 

1.13 

T 

TULEFIELD 

•  89 

.12 

•  10 

.67 

TULELAKE  //R 

1.61 

T 

.01 

.13 

.03 

.44 

T 

T 

.23 

.03 

.43 

T 

•  17 

TURLCCK 

*39 

Turntable  creek 

12.09 

.13 

1.78 

1.52 

2.70 

2.49 

,16 

.30 

.30 

.26 

1,27 

T 

U17 

JUSTIN  IRVINE  RANCH 

.50 

.13 

.  10 

.27 

TWENTYNINE  PALMS 

.01 

•  01 

THIN  LAKES 

6*03 

.20 

.04 

.45 

.07 

1,20 

.25 

T  .46 

1.07 

•  51 

.98 

.45 

URIAH 

6.50 

.01 

•  01 

•  32 

.23 

.02 

.75, 

URIAH  (*  W 

8.61 

.07 

2.07 

1.35 

.25 

1.49 

.05 

.04 

.43 

.57 

.03 

.30 

.60 

.88 

UCLA 

.25 

.02 

T 

.23 

UPLAND  3  N 

.26 

.06 

T 

•  01 

.  33 

UPPER  LAKE  7  W 

6.82 

.17 

1,59 

L.03 

.03 

1.28 

.04 

•  90 

.08 

•  26 

•  51 

.91 

UPPER  LAKE  RS 

6.36 

01 

.53 

T 

.51 

UPPER  MATTOLE 

14. '•8 

T  1.88 

.45 

1.69 

.32 

1.26 

.31 

•  24 

.64  2.27 

.04  .04 

•  40 

1.52 

.  36 

.37 

2.53 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

3.05 

.09 

.47 

.20 

.30 

.26 

.81 

•  25 

.22 

.05 

VACAVI LLE 

.09 

.82 

,26 

.28 

.07  .46 

.13 

.02 

.26 

.43 

VALLEY  CENTER   3  NE 

.76 

.33 

.07 

•  16 

.20 

VALYERMO  R5 

*00 

VAN  NUYS  CITY  WH5E  FC  15 

.24 

.12 

•  12 

VENTURA 

.39 

.02 

.  37 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

.01 

T 

VINCENT   FIRE  STA  FC  120 

.03 

.03 

VI NTON 

1.97 

04 

•  05 

.03 

.46 

T  .24 

.31 

.23 

,22 

.30 

VISALIA 

.69 

.02 

.09 

•  54 

VISTA  1  W 

•  65 

.19 

.15 

.01 

.  30 

VOLCANOVILLE 

T 

.25 

.62 

.56 

1.13 

.84 

T  .39 

1.30 

.34 

1.  10 

.09 

VOLLMERS 

12.23 

.31 

1.87 

1.20 

1.9< 

1.10 

.11 

.9; 

.45 

•  03 

.  16 

1  .82 

.05 

2.25 

VOLTA  PH 

4.68 

.03 

.  37 

.01 

T 

.03 

.82 

WALLACE 

6.09 

.17 

.02 

.14 

.12  3.60 

.82 

.85 

.37 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

1.50 

.02 

.16 

.06 

.  10 

.42 

.  37 

.07 

.08 

WALNUT  CREEK  £ 

T 

T 

.17 

T  ,18 

•  43 

.02 

WALNUT  GROVE 

1.54 

.24 

.07 

.22 

.04  .34 

.30 

.22 

•  11 

WALNUT  PATROL  STA  FC102B 

.69 

18 

.04 

•  47 

WASCO 

.40 

.  19 

•  21 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

1*08 

.01 

.11 

.13 

.  18 

•  01 

.20 

.  22 

T 

WEAVERVILLE  RS 

.36 

1.87 

.82 

.29 

.80 

.03 

,05 

.90 

.33 

T 

■  03 

.11 

1  .03 

WEED   1  S 

3.49 

.01 

.32 

.17 

.35 

.40 

.05 

.10 

.02 

.20 

.22  .02 

T 

.08 

1,00 

.55 

WE5THAVEN 

.49 

02 

.02 

T 

.  45 

WEST  POINT  3  SW 

4.34 

.27 

.04 

.80 

.06  .09 

1.19 

.  74 

.  59 

.05 

.52 

WHISKEYTOWN 

9.05 

.33 

1.85 

2.91 

.17 

T 

.84 

.  14 

2.44 

WHITE  MOUNTAIN  1 

•  14 

T 

T 

T 

WHITE  MOUNTAIN- 

•  U 

.04 

T 

.03 

.  04 

WHITE  ROCK 

2.67 

05 

.57 

14 

.07 

.84 

.09 

.42 

.01 

WHITTIER  FC    106  C 

.42 

.  12 

.  30 

WI LL  lAMS 

1.33 

07 

05 

35 

.27 

.40 

.36 

.07 

.03 

1.25 

WILLITS   1  NE 

11.18 

.07  ,22 

3.07 

1.60 

.19 

1.78 

.02 

.10 

.01  .86 

.71  .01 

•  11 

.72 

WILLOWS 

1.64 

.51 

.33 

.09 

•  02 

.27 

.42 

WINTERS 

1.49 

T 

.24 

.34 

.31 

.39 

.08 

,13 

WOFFORD  HEIGHTS 

.50 

T  T 

.08 

.03 

.37 

.22 

WOOOFOROS 

1.59 

.15 

r 

.38 

.24 

.27 

.11 

.22 

WOODLAND  1  WNW 

1.93 

T 

.16 

.27 

.42 

.01 

.  16 

.73 

.03 

.10 

.03 

WRIGHTS 

2.99 

.27 

.36 

.50 

.  35 

.03 

.82 

.29 

.37 

Y0R8A  LINOA 

.84 

.54 

.05 

.25 

YOSEMITE  NP 

6,24 

T 

,46 

.51 

.40 

.32 

1.  14 

1.51 

1.60 

.261 

YREKA 

2.35 

,03 

.45 

.06 

.23 

.45 

.25 

.21 

.07 

.»7| 

^  OBSERVATIONS  FOR  TEMPERATURE  AND 

PRECIPITATION  RECORD 

PRIOR  TO 

^RCH 

15, 

1960 

RECORDED  AT  9100  A.M. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  Oi  Month 

Depth  in  Soil 

I 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DAVIS 

AGRICULTURAL  COLLEGE 

4 

Inches  (a) 

MAX 
MIN 

65 
48 

60 
46 

58 
49 

57 
52 

58 
53 

57 
52 

59 
55 

60 
47 

67 
52 

66 
49 

65 
54 

63 
53 

58 
53 

66 
50 

66 
51 

68 
53 

70 
56 

79 
58 

80 
59 

81 

60 

82 
61 

84 
61 

82 
61 

81 
61 

77 
60 

70 
55 

72 
60 

68 
53 

72 
54 

76 
60 

71 
55 

RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT 

STATION 

12 

STATION  1 
Inches  (b) 

MAX 
MIN 

52 
51 

54 
50 

55 
51 

56 
52 

57 
53 

58 
54 

58 
55 

59 
56 

60 
56 

61 
57 

61 
57 

61 
58 

60 
58 

62 
58 

63 
58 

63 
59 

64 
58 

66 
59 

68 
62 

68 
63 

69 
64 

67 
64 

66 
64 

64 
62 

63 
61 

63 
60 

62 
60 

61 
59 

63 
57 

63 
61 

64 
60 

18 

STATION  2 
Inches  (c) 

MAX 
MIN 

48 
48 

49 
48 

49 
49 

49 
49 

50 
49 

50 
50 

50 
50 

50 

50 

51 
50 

51 
51 

52 
51 

52 
51 

52 
52 

52 
51 

52 
52 

53 
52 

53 
53 

54 
53 

54 
54 

55 
54 

56 
55 

56 
55 

56 
55 

55 
55 

55 
55 

55 
54 

55 
54 

57 
54 

59 
57 

59 

58 

59 
57 

SALINAS 

6 

Inches  (d) 

MAX 
MIN 

53 
45 

56 
46 

58 
46 

60 
49 

60 
51 

64 
54 

61 
57 

63 
54 

62 
52 

63 
51 

61 
51 

58 

56 

60 

56 

64 
51 

64 
52 

65 
52 

77 
53 

71 
56 

72 
58 

70 
60 

66 
58 

64 

59 

67 
59 

69 
58 

68 
59 

64 
58 

67 
56 

68 

55 

63 
56 

66 
54 

74 

55 

(a)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.      DATA  FROM  ADOLPH  FRESE  SOIL  THERMOGRAPH. 

(b)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  BARE  GROUND,    EXPOSED  TO  THE  SUN.     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,    SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.      IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  8:00  t. 
MARCH  28  TO  8:00  A.M.   MARCH  30  (48  HOURS).     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(d)  SALINAS  SILTY  CLAY  LOAM,   BARE  GROUND  EXPOSED  TO  SUN.     DATA  FROM  TAYLOR  RECORDING  THERMOGRAPH. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MARCH  1960 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ADIN  RS 

MAX 

42 

40 

38 

47 

46 

55 

52 

46 

41 

52 

50 

46 

5J 

45 

45 

54 

69 

76 

75 

74 

75 

75 

75 

72 

68 

57 

49 

50 

47 

45 

55. 

4 

MIN 

19 

21 

23 

26 

31 

30 

33 

27 

24 

15 

26 

23 

30 

15 

19 

20 

25 

20 

27 

32 

28 

30 

30 

29 

38 

31 

36 

31 

20 

26. 

2 

JLDERPOINT 

MAX 

62 

56 

54 

52 

60 

62 

68 

52 

59 

56 

60 

52 

54 

56 

61 

55 

68 

83 

83 

63 

84 

80 

73 

72 

81 

73 

54 

51 

57 

55 

52 

54. 

5 

MIN 

37 

39 

42 

45 

50 

51 

51 

40 

43 

33 

35 

47 

45 

36 

36 

40 

44 

41 

41 

43 

45 

46 

48 

45 

47 

44 

50 

40 

45 

48 

41 

ALPINE 

MAX 

53 

64 

69 

67 

76 

75 

73 

74 

71 

69 

70 

70 

63 

71 

73 

74 

76 

83 

86 

85 

63 

75 

55 

67 

59 

71 

62 

58 

59 

70 

72 

70. 

3 

MIN 

47 

38 

42 

41 

44 

50 

49 

50 

47 

45 

47 

48 

51 

43 

49 

45 

46 

49 

53 

55 

55 

50 

50 

-  44 

52 

50 

52 

50 

38 

45 

46 

^LTURAS  RS 

MAX 

47 

37 

38 

40 

48 

52 

57 

51 

49 

39 

51 

49 

52 

46 

45 

42 

57 

57 

80 

76 

78 

79 

75 

80 

79 

77 

63 

50 

41 

51 

55. 

6 

MIN 

19 

20 

29 

32 

35 

34 

35 

30 

31 

14 

28 

34 

38 

20 

23 

22 

22 

22 

25 

30 

28 

26 

25 

25 

25 

33 

34 

29 

30 

35 

27. 

jUNOWIN  PAC  UNION  COL 

MAX 

49 

49 

52 

51 

52 

56 

55 

55 

54 

57 

56 

50 

58 

63 

58 

66 

72 

74 

75 

77 

74 

74 

55 

59 

58 

52 

50 

53 

56 

54 

57 

59. 

4 

MIN 

31 

30 

37 

46 

46 

49 

46 

34 

35 

38 

41 

43 

39 

43 

37 

53 

54 

50 

52 

53 

48 

45 

47 

41 

42 

42 

40 

33 

35 

42 

33 

»NTIOCH  FIBRE80AR0  MILLS 

MAX 

62 

62 

62 

54 

55 

60 

53 

53 

54 

63 

64 

62 

53 

65 

58 

71 

76 

77 

78 

81 

73 

73 

73 

68 

58 

66 

57 

68 

69 

55 

65. 

3 

MIN 

41 

43 

46 

50 

45 

48 

55 

46 

48 

39 

45 

45 

50 

49 

49 

50 

53 

47 

48 

50 

51 

50 

45 

49 

45 

45 

53 

43 

41 

53 

45 

47. 

*NTIOCH  PUMP  PLT  3 

MAX 

64 

56 

61 

65 

65 

59 

60 

52 

63 

52 

53 

57 

50 

65 

68 

65 

72 

75 

78 

80 

81 

75 

75 

74 

69 

67 

59 

65 

63 

70 

53 

67. 

2 

MIN 

41 

39 

45 

45 

51 

50 

54 

45 

42 

35 

44 

44 

48 

46 

46 

50 

47 

45 

45 

48 

49 

42 

42 

44 

43 

42 

54 

40 

39 

51 

38 

45. 

° 

ASH  MTN 

MAX 

54 

52 

56 

62 

61 

53 

70 

69 

51 

60 

63 

70 

65 

63 

62 

61 

59 

74 

80 

82 

84 

85 

31 

72 

73 

74 

72 

68 

50 

68 

56 

67. 

7 

MIN 

42 

33 

35 

38 

39 

45 

50 

46 

43 

41 

38 

41 

43 

41 

43 

41 

44 

47 

49 

48 

54 

51 

53 

46 

49 

54 

54 

44 

40 

43 

38 

44. 

* 

^UBERRY 

MAX 

52 

58 

52 

56 

59 

59 

60 

64 

52 

64 

55 

65 

54 

66 

60 

68 

72 

75 

78 

80 

80 

75 

74 

74 

70 

72 

68 

65 

64 

62 

64 

66. 

0 

MIN 

35 

35 

36 

34 

32 

39 

40 

40 

36 

35 

35 

34 

34 

35 

38 

38 

39 

40 

44 

45 

45 

46 

45 

45 

44 

39 

35 

35 

35 

36 

35 

38. 

tUBURN 

MAX 

60 

50 

54 

58 

57 

58 

58 

55 

60 

58 

63 

51 

58 

51 

63 

62 

78 

73 

77 

60 

84 

82 

78 

73 

70 

70 

51 

57 

53 

64 

58 

64. 

5 

MIN 

44 

47 

49 

51 

42 

39 

35 

38 

45 

44 

40 

40 

41 

48 

45 

48 

52 

54 

56 

50 

45 

45 

43 

45 

41 

38 

39 

39 

WALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

64 

59 

58 

58 

59 

50 

58 

59 

52 

63 

58 

60 

61 

55 

67 

69 

55 

75 

76 

68 

60 

59 

59 

66 

63 

62 

54 

54 

65 

52 

66 

63. 

0 

MIN 

44 

46 

45 

45 

47 

47 

51 

47 

49 

46 

49 

52 

48 

50 

49 

51 

50 

52 

49 

48 

49 

52 

51 

52 

55 

55 

54 

47 

49 

53 

57 

WeNAL  9  SSE 

MAX 

57 

56 

57 

61 

66 

65 

65 

72 

69 

67 

69 

59 

79 

89 

88 

84 

75 

78 

8  1 

64 

72 

72 

70. 

7 

MIN 

47 

31 

36 

35 

41 

35 

34 

34 

45 

40 

41 

39 

40 

45 

49 

53 

43 

43 

43 

36 

39 

37 

DACKUS  RANCH 

MAX 

5S 

59 

66 

72 

73 

80 

75 

54 

62 

71 

76 

73 

54 

58 

66 

69 

71 

79 

81 

83 

82 

79 

72 

81 

64 

83 

59 

60 

76 

70 

53 

71. 

9 

MIN 

38 

35 

35 

32 

41 

50 

46 

45 

46 

43 

35 

43 

45 

49 

37 

36 

38 

37 

38 

40 

40 

41 

55 

42 

47 

54 

49 

46 

34 

44 

45 

42. 

jlAKER  9  NNW 

MAX 

56 

65 

64 

70 

72 

83 

84 

65 

80 

80 

76 

82 

82 

77 

70 

72 

71 

75 

82 

87 

90 

90 

89 

73 

84 

89 

69 

87 

76 

32 

84 

78. 

9 

MIN 

45 

38 

41 

41 

45 

51 

55 

45 

54 

45 

43 

53 

57 

51 

45 

51 

46 

45 

49 

49 

53 

55 

61 

51 

57 

57 

53 

56 

45 

55 

54 

50. 

' 

lAKERSFIELO  W6  AP 

MAX 

58 

59 

64 

66 

68 

72 

75 

55 

54 

56 

73 

74 

66 

56 

67 

72 

79 

83 

87 

88 

86 

80 

77 

76 

79 

74 

75 

64 

71 

69 

57 

72. 

0 

MIN 

41 

37 

39 

42 

43 

47 

52 

50 

43 

40 

42 

47 

48 

47 

43 

43 

45 

48 

52 

51 

55 

55 

55 

49 

53 

52 

56 

49 

45 

45 

43 

lARRETT  DAM 

MAX 

57 

54 

55 

59 

72 

77 

77 

75 

71 

74 

72 

59 

72 

62 

75 

75 

70 

73 

83 

85 

86 

85 

77 

57 

69 

55 

70 

58 

59 

70 

71 

71. 

1 

MIN 

44 

36 

35 

35 

36 

38 

38 

39 

34 

35 

35 

37 

40 

43 

35 

35 

40 

35 

35 

38 

38 

39 

42 

40 

45 

45 

47 

47 

33 

38 

42 

lARSTOW 

MAX 

58 

58 

68 

69 

78 

83 

77 

73 

74 

73 

83 

80 

72 

69 

69 

68 

70 

78 

83 

84 

86 

64 

71 

80 

67 

87 

85 

80 

78 

77 

74 

75. 

0 

41 

33 

37 

36 

41 

52 

47 

52 

43 

40 

43 

37 

38 

45 

37 

37 

37 

40 

42 

45 

45 

47 

39 

45 

45 

48 

45 

35 

39 

50 

45 

42  • 

lEAUMONT   PUMPING  PLANT 

MAX 

51 

50 

60 

63 

68 

70 

73 

59 

54 

67 

58 

72 

58 

59 

58 

67 

65 

70 

76 

81 

83 

83 

78 

55 

51 

54 

70 

52 

55 

72 

55 

65. 

7 

MIN 

41 

38 

37 

38 

40 

46 

42 

39 

39 

38 

42 

40 

45 

35 

39 

40 

38 

43 

49 

52 

51 

49 

47 

40 

41 

37 

41 

45 

35 

45 

45 

lEAUMONT  1  E 

MAX 

52 

59 

65 

70 

73 

76 

72 

57 

69 

74 

73 

70 

59 

58 

75 

65 

68 

75 

80 

80 

81 

77 

64 

51 

55 

70 

54 

58 

73 

68 

73 

68. 

9 

MIN 

41 

36 

34 

35 

36 

41 

41 

43 

38 

38 

39 

39 

45 

41 

42 

36 

48 

43 

47 

43 

43 

40 

44 

39 

45 

40 

45 

43 

33 

38 

42 

40  . 

lEN  LOMOND 

MAX 

51 

60 

54 

57 

50 

55 

57 

60 

62 

63 

60 

55 

50 

52 

55 

70 

75 

81 

62 

72 

71 

70 

72 

55 

57 

68 

52 

56 

65 

60 

65 

64. 

a 

MIN 

37 

31 

33 

35 

45 

47 

45 

42 

40 

32 

35 

40 

47 

45 

41 

38 

37 

39 

40 

45 

45 

47 

48 

49 

47 

42 

50 

40 

40 

45 

37 

lERKELEY 

MAX 

55 

56 

61 

62 

58 

60 

57 

61 

61 

63 

59 

53 

63 

57 

63 

75 

77 

79 

75 

75 

53 

59 

54 

56 

57 

61 

62 

60 

64 

50 

51 

62. 

7 

MIN 

43 

41 

48 

52 

53 

53 

52 

43 

48 

40 

49 

51 

50 

48 

49 

50 

60 

52 

51 

49 

49 

49 

49 

50 

50 

49 

49 

44 

45 

51 

44 

7 

iERRYESSA  LAKE 

MAX 

60 

56 

55 

60 

58 

58 

50 

65 

54 

61 

64 

60 

55 

53 

54 

64 

70 

78 

78 

80 

81 

80 

76 

75 

75 

67 

64 

59 

62 

63 

52 

65. 

8 

MIN 

37 

36 

38 

42 

52 

52 

52 

40 

44 

35 

40 

48 

45 

44 

39 

54 

58 

47 

45 

47 

48 

47 

49 

50 

50 

47 

50 

44 

42 

49 

40 

45  . 

IG  BAR  RS 

MAX 

62 

54 

52 

52 

49 

54 

62 

61 

61 

51 

62 

52 

49 

58 

62 

51 

75 

83 

84 

84 

85 

84 

64 

86 

88 

84 

64 

59 

52 

51 

51 

64. 

7 

MIN 

24 

35 

37 

35 

36 

43 

48 

48 

38 

32 

35 

35 

40 

31 

32 

36 

38 

34 

35 

36 

37 

37 

38 

38 

36 

36 

45 

38 

40 

43 

36 

IG  BEAR  LAKE  DAM 

MAX 

34 

48 

49 

54 

59 

57 

55 

57 

48 

51 

49 

47 

45 

48 

50 

42 

52 

55 

61 

62 

60 

61 

45 

55 

60 

55 

54 

42 

57 

55 

56 

52. 

* 

MIN 

28 

12 

27 

20 

21 

31 

31 

28 

27 

18 

18 

25 

29 

24 

20 

27 

30 

20 

25 

27 

26 

28 

33 

31 

30 

31 

34 

30 

27 

36 

33 

IG  CREEK  PH  1 

MAX 

38 

45 

51 

55 

48 

60 

53 

55 

50 

55 

58 

50 

48 

50 

46 

58 

60 

66 

62 

69 

71 

69 

53 

63 

65 

60 

52 

44 

55 

53 

50 

55. 

6 

MIN 

30 

24 

35 

36 

38 

42 

44 

36 

38 

37 

41 

40 

34 

34 

34 

34 

40 

46 

32 

45 

48 

48 

48 

44 

47 

45 

36 

30 

34 

35 

32 

ISHOP  WB  AP 

MAX 

51 

56 

65 

57 

75 

76 

79 

72 

72 

69 

71 

57 

54 

61 

68 

55 

76 

78 

78 

79 

79 

77 

79 

81 

82 

81 

72 

68 

71 

75 

72 

71. 

6 

MIN 

28 

19 

26 

22 

28 

35 

40 

35 

24 

18 

26 

34 

38 

32 

25 

40 

30 

33 

30 

31 

32 

33 

39 

32 

35 

36 

42 

35 

27 

33 

34 

ISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

34 

37 

40 

45 

43 

45 

50 

45 

44 

49 

53 

50 

49 

47 

43 

48 

51 

55 

53 

60 

51 

50 

55 

55 

52 

59 

50 

42 

47 

52 

50 

49. 

7 

MIN 

19 

15 

18 

29 

28 

34 

34 

27 

31 

25 

30 

24 

22 

19 

18 

29 

24 

30 

31 

30 

31 

32 

33 

33 

33 

34 

33 

20 

24 

30 

25 

27. 

3 

LUE  CANYON  WB  AP 

MAX 

30 

36 

38 

38 

40 

44 

42 

43 

37 

56 

45 

39 

45 

48 

48 

50 

64 

69 

57 

66 

69 

67 

71 

57 

64 

52 

43 

38 

45 

35 

40 

49. 

5 

MIN 

23 

22 

29 

31 

32 

39 

33 

30 

28 

28 

33 

32 

32 

30 

31 

34 

41 

43 

47 

47 

48 

45 

49 

52 

45 

42 

29 

26 

31 

30 

28 

35  . 

2 

LYTHE 

MAX 

71 

70 

81 

79 

84 

88 

89 

88 

84 

84 

85 

87 

83 

80 

76 

72 

77 

84 

90 

93 

95 

90 

65 

80 

85 

90 

69 

87 

33 

88 

84 

83. 

9 

MIN 

44 

44 

40 

43 

45 

47 

47 

53 

47 

46 

45 

48 

59 

47 

42 

39 

45 

43 

44 

45 

47 

50 

50 

50 

52 

55 

57 

57 

49 

48 

60 

48  . 

Q 

LYTHE  FAA  AP 

MAX 

72 

68 

75 

78 

64 

88 

90 

85 

86 

85 

85 

87 

80 

81 

75 

73 

77 

83 

91 

95 

95 

91 

72 

82 

86 

91 

91 

80 

83 

90 

63 

83. 

* 

MIN 

46 

45 

44 

48 

48 

52 

52 

59 

54 

55 

50 

54 

50 

54 

51 

49 

52 

49 

54 

54 

54 

55 

58 

53 

56 

59 

53 

50 

53 

53 

52 

XA 

MAX 

42 

35 

39 

43 

46 

45 

52 

43 

46 

44 

54 

51 

45 

47 

44 

48 

45 

59 

65 

66 

68 

69 

69 

69 

69 

70 

57 

47 

38 

49 

41 

51. 

9 

MIN 

2 

1 

4 

28 

30 

30 

33 

23 

21 

9 

14 

31 

28 

13 

14 

15 

19 

15 

15 

19 

19 

23 

20 

20 

22 

23 

29 

22 

22 

24 

16 

3NITA 

MAX 

62 

66 

67 

57 

77 

72 

65 

71 

65 

67 

54 

68 

67 

73 

73 

77 

81 

87 

88 

62 

72 

67 

72 

59 

63 

68 

62 

58 

69 

69 

74 

70. 

7 

MIN 

51 

48 

41 

46 

41 

42 

50 

51 

46 

47 

46 

51 

51 

42 

40 

41 

42 

42 

43 

42 

49 

53 

53 

48 

58 

57 

57 

54 

42 

44 

48 

47  • 

3RRE60  SPRGS  3  NNE 

MAX 

64 

69 

71 

75 

80 

83 

85 

90 

85 

87 

85 

86 

88 

75 

82 

75 

78 

75 

83 

86 

90 

91 

90 

81 

83 

87 

66 

88 

72 

82 

66 

82. 

0 

MIN 

50 

47 

40 

43 

44 

45 

48 

57 

56 

48 

46 

54 

60 

41 

40 

41 

43 

42 

45 

47 

50 

50 

57 

50 

50 

49 

47 

58 

41 

47 

57 

48  . 

MHAN  0AM 

MAX 

39 

37 

38 

38 

40 

47 

44 

45 

45 

55 

51 

42 

47 

44 

49 

47 

61 

67 

67 

57 

68 

65 

68 

59 

59 

53 

45 

39 

50 

44 

41 

51. 

3 

MIN 

19 

18 

27 

28 

31 

37 

34 

25 

25 

21 

30 

32 

31 

27 

26 

26 

38 

35 

35 

36 

37 

37 

47 

48 

38 

35 

34 

19 

27 

30 

24 

»AV(LEY  2  SW 

MAX 

67 

72 

71 

76 

80 

84 

88 

89 

87 

87 

85 

86 

90 

77 

81 

76 

78 

77 

85 

90 

93 

92 

87 

60 

63 

65 

88 
54 

67 

75 

82 

88 
55 

82. 

8 

MIN 

51 

41 

39 

44 

42 

48 

46 

57 

46 

49 

44 

49 

60 

50 

40 

41 

47 

42 

46 

47 

49 

48 

60 

55 

52 

53 

55 

46 

49 

46. 

RIDGEPORT 

MAX 

40 

49 

51 

53 

52 

58 

53 

53 

52 

59 

55 

51 

58 

66 

67 

55 

66 

59 

52 

53 

48 

58 

53 

53 

56. 

5 

MIN 

16 

10 

35 

26 

23 

32 

36 

17 

25 

13 

15 

33 

17 

18 

20 

21 

19 

20 

26 

36 

24 

19 

32 

18 

23. 

0 

'OOKS  FARNHAH  RCH 

MAX 

64 

58 

56 

52 

60 

55 

56 

66 

53 

51 

55 

54 

62 

66 

64 

55 

73 

80 

30 

78 

82 

79 

79 

81 

71 

58 

65 

53 

64 

54 

54 

67. 

0 

MIN 

33 

31 

39 

52 

52 

51 

53 

38 

42 

30 

42 

48 

40 

39 

32 

47 

56 

40 

38 

41 

41 

43 

46 

44 

54 

39 

40 

53 

34 

42. 

6 

'RBANK   WB  AP 

MAX 

60 

64 

65 

72 

76 

77 

72 

69 

58 

72 

69 

70 

69 

81 

81 

75 

77 

85 

88 

85 

85 

73 

65 

55 

50 

58 

58 

55 

70 

67 

77 

72. 

0 

MIN 

48 

42 

44 

43 

45 

50 

50 

52 

45 

47 

45 

53 

53 

50 

51 

50 

49 

50 

53 

54 

52 

50 

55 

54 

55 

54 

52 

52 

45 

49 

52 

49. 

8 

IRLINGAME 

MAX 

56 

56 

62 

63 

50 

59 

62 

59 

58 

60 

59 

50 

59 

60 

58 

69 

75 

73 

76 

72 

55 

59 

59 

58 

57 

62 

62 

59 

59 

52 

51 

61. 

9 

MIN 

45 

39 

44 

53 

54 

54 

55 

48 

45 

38 

48 

52 

50 

43 

37 

45 

54 

47 

48 

47 

48 

44 

46 

51 

50 

48 

53 

43 

40 

46 

44 

47. 

1 

See  Relerence  Notes  Following  Stalloo  Index 
-  81  - 


DAILY  TEMPERATURES  '^^'ch°iZ 


station 

Day  Of  Month 

e 

SI 

a 
1 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BURNEY 

MAX 

51 

45 

42 

40 

53 

52 

60 

55 

51 

47 

55 

51 

43 

57 

50 

52 

60 

72 

77 

76 

75 

77 

70 

76 

80 

75 

56 

56 

46 

53 

50 

MIN 

22 

29 

34 

32 

35 

37 

45 

31 

33 

19 

28 

32 

34 

21 

21 

25 

27 

23 

23 

25 

25 

29 

27 

27 

26 

37 

43 

20 

30 

40 

27 

29.3 

eUTTONWILLOW 

MAX 

59 

60 

59 

62 

64 

69 

70 

72 

67 

66 

66 

74 

71 

66 

64 

66 

71 

78 

62 

86 

69 

88 

62 

78 

76 

80 

73 

73 

66 

72 

72 

M  I  N 

^18 

38 

37 

38 

40 

45 

49 

49 

41 

39 

37 

45 

53 

50 

39 

42 

40 

42 

46 

48 

50 

53 

54 

49 

49 

52 

55 

46 

39 

45 

41 

Is!; 

CABRILLO  NM 

MAX 

66 

65 

61 

63 

63 

63 

62 

63 

62 

63 

62 

66 

62 

65 

68 

71 

74 

60 

79 

71 

61 

63 

62 

64 

64 

65 

64 

63 

62 

64 

66 

65«* 

HIN 

47 

49 

50 

47 

50 

52 

51 

50 

51 

52 

50 

54 

51 

50 

51 

50 

51 

52 

52 

51 

52 

50 

51 

51 

52 

51 

52 

62 

50 

51 

60 

50.; 

CACHUHA  DAM 

MAX 

60 

56 

63 

61 

68 

70 

76 

64 

74 

71 

73 

69 

65 

66 

75 

74 

76 

76 

85 

88 

85 

66 

69 

63 

65 

60 

-58 

63 

65 

70 

65 

MIN 

48 

34 

36 

39 

41 

43 

50 

49 

37 

35 

35 

41 

50 

43 

46 

41 

45 

48 

52 

48 

41 

39 

45 

48 

49 

49 

47 

46 

35 

41 

43 

43.1 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

44 

34 

38 

46 

50 

50 

52 

50 

54 

50 

58 

54 

46 

50 

54 

52 

62 

64 

66 

70 

64 

74 

70 

72 

68 

66 

60 

44 

58 

66 

42 

M  I  N 

30 

20 

22 

26 

23 

30 

37 

31 

31 

23 

26 

36 

32 

29 

26 

30 

34 

34 

34 

36 

38 

38 

36 

36 

40 

42 

42 

29 

28 

30 

30 

CALLAHAN  RS 

MAX 

47 

47 

45 

54 

56 

60 

57 

52 

46 

53 

54 

45 

57 

52 

49 

63 

71 

74 

75 

75 

76 

76 

77 

82 

76 

71 

67 

53 

53 

48 

61 

60 

MIN 

19 

26 

36 

35 

37 

40 

43 

28 

35 

18 

32 

33 

35 

22 

25 

32 

29 

26 

29 

29 

31 

36 

32 

32 

30 

42 

41 

30 

39 

38 

30 

32.1 

CAMPO 

MAX 

53 

65 

69 

72 

77 

77 

75 

71 

71 

75 

76 

70 

62 

69 

71 

64 

64 

73 

76 

83 

81 

61 

67 

69 

67 

73 

61 

56 

78 

69 

73 

MIN 

44 

35 

32 

32 

33 

36 

34 

35 

28 

31 

32 

33 

46 

38 

28 

50 

36 

34 

35 

35 

35 

47 

34 

43 

33 

37 

46 

29 

34 

38 

36. 

CAMP  PARDEE 

MAX 

59 

51 

57 

58 

60 

55 

61 

62 

61 

61 

63 

62 

61 

62 

64 

63 

72 

73 

75 

76 

79 

78 

74 

72 

63 

65 

67 

64 

59 

66 

58 

64 

MIN 

40 

36 

36 

46 

47 

51 

52 

42 

42 

36 

39 

47 

49 

39 

39 

41 

44 

47 

51 

57 

53 

49 

48 

47 

47 

46 

61 

42 

42 

46 

41 

44, 

CANOGA   PARK   PIERCE  COL 

MAX 

62 

67 

66 

75 

73 

75 

80 

74 

73 

75 

73 

71 

73 

79 

80 

79 

81 

89 

91 

89 

90 

66 

74 

71 

77 

72 

67 

68 

75 

70 

76 

76. 

M  I  N 

47 

36 

39 

39 

49 

40 

44 

47 

41 

37, 

41 

48 

53 

44 

50 

48 

54 

42 

45 

46 

45 

44 

52 

47 

52 

54 

52 

51 

39 

45 

44 

45. 

CANT  I L 

MAX 

59 

61 

72 

72 

72 

81 

76 

75 

70 

76 

78 

76 

74 

73 

71 

72 

75 

82 

84 

66 

86 

63 

72 

85 

87 

84 

78 

64 

78 

72 

76 

75.  il 

MIN 

40 

37 

35 

38 

37 

55 

58 

56 

49 

55 

54 

52 

53 

54 

46 

33 

34 

37 

38 

38 

41 

47 

42 

45 

55 

52 

51 

35 

60 

49 

45. 

CANYON  DAM 

MAX 

45 

44 

38 

45 

43 

46 

46 

48 

47 

46 

46 

45 

49 

48 

48 

53 

64 

64 

65 

69 

71 

65 

73 

72 

72 

62 

47 

43 

49 

42 

47 

53 

MIN 

20 

25 

29 

31 

35 

36 

33 

30 

31 

18 

28 

33 

30 

24 

22 

32 

28 

31 

27 

29 

29 

31 

31 

31 

32 

35 

39 

28 

30 

32 

25 

29! 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

52 

61 

62 

69 

65 

73 

73 

67 

64 

70 

63 

66 

66 

70 

63 

76 

77 

63 

82 

80 

71 

66 

60 

65 

61 

69 

68 

69 

66 

64 

68 

68 

MIN 

45 

38 

38 

40 

47 

49 

51 

45 

39 

39 

41 

49 

50 

40 

37 

40 

44 

46 

48 

46 

37 

40 

45 

49 

48 

48 

51 

45 

38 

42 

37 

43. 

CATHAY   BULL    PUN  RCH 

MAX 

57 

51 

58 

62 

60 

61 

71 

66 

60 

58 

63 

61 

63 

61 

62 

61 

66 

73 

76 

79 

82 

80 

79 

72 

71 

73 

71 

59 

56 

65 

67 

66 

MIN 

38 

30 

38 

35 

41 

47 

53 

41 

39 

33 

40 

43 

41 

37 

35 

37 

39 

42 

44 

43 

44 

45 

46 

44 

45 

45 

50 

40 

37 

42 

36 

41! 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

47 

43 

42 

54 

55 

61 

55 

51 

45 

57 

52 

45 

47 

56 

48 

69 

78 

78 

75 

75 

75 

77 

80 

83 

78 

63 

54 

46 

60 

44 

53 

59 

MIN 

23 

26 

35 

35 

38 

38 

43 

29 

28 

20 

33 

33 

34 

26 

27 

33 

33 

33 

33 

35 

36 

35 

36 

37 

35 

43 

40 

32 

37 

36 

30 

33. 

CEDARVl LLE 

MAX 

38 

37 

40 

42 

47 

49 

56 

50 

46 

37 

45 

51 

48 

49 

45 

44 

50 

62 

67 

72 

80 

79 

72 

75 

74 

76 

59 

47 

47 

53 

46 

54* 

MIN 

16 

23 

28 

36 

36 

36 

40 

36 

32 

19 

25 

33 

36 

19 

29 

24 

30 

31 

33 

34 

36 

38 

36 

40 

40 

45 

42 

29 

31 

39 

30 

32. 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

63 

56 

55 

54 

56 

57 

60 

58 

61 

64 

66 

59 

57 

66 

68 

67 

78 

85 

82 

63 

87 

65 

85 

81 

73 

74 

67 

62 

60 

65 

61 

67. 

MIN 

34 

38 

45 

49 

48 

51 

47 

40 

31 

36 

47 

42 

36 

35 

37 

42 

38 

44 

44 

45 

45 

45 

47 

45 

49 

51 

44 

40 

36 

46 

47 

42. 

CHERRY   VALLEY  DAM 

MAX 

42 

37 

48 

51 

54 

43 

54 

47 

55 

52 

59 

54 

48 

51 

56 

54 

60 

66 

72 

72 

73 

74 

73 

71 

72 

70 

62 

42 

48 

58 

46 

56  i 

MIN 

28 

20 

26 

28 

32 

35 

36 

28 

32 

26 

34 

33 

32 

26 

27 

31 

36 

35 

39 

39 

40 

41 

39 

36 

37 

38 

38 

26 

28 

35 

26 

32. 

CHESTER 

MAX 

45 

39 

37 

47 

43 

49 

48 

48 

45 

50 

46 

52 

50 

49 

56 

67 

70 

70 

72 

73 

70 

77 

76 

73 

68 

48 

40 

48 

46 

46 

5S< 

MIN 

15 

25 

29 

31 

33 

33 

32 

28 

29 

12 

32 

32 

23 

17 

26 

27 

21 

21 

24 

23 

26 

27 

26 

26 

29 

37 

29 

28 

32 

22 

26. 

CHICO  EXP  STA 

MAX 

60 

53 

54 

57 

57 

60 

58 

61 

62 

64 

62 

55 

65 

64 

64 

74 

81 

79 

80 

83 

81 

61 

80 

74 

69 

65 

65 

60 

65 

67 

65 

661 

39 

36 

45 

47 

51 

51 

54 

44 

48 

32 

48 

46 

47 

34 

35 

43 

44 

45 

45 

45 

47 

47 

48 

47 

49 

46 

62 

44 

41 

51 

41 

44. 

CHULA  VISTA 

MAX 

61 

61 

61 

60 

65 

59 

63 

58 

60 

61 

61 

63 

63 

69 

73 

76 

61 

60 

65 

63 

62 

62 

63 

62 

63 

53 

47 

43 

48 

45 

50 

48 

48 

50 

51 

45 

44 

43 

50 

46 

47 

52 

53 

50 

57 

55 

44 

46 

61 

46. 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

58 

63 

66 

71 

74 

76 

68 

65 

67 

71 

65 

67 

61 

73 

75 

75 

78 

83 

89 

66 

67 

75 

65 

67 

59 

68 

60 

63 

71 

68 

72 

70 

48 

38 

41 

42 

43 

46 

43 

50 

44 

48 

42 

49 

51 

42 

42 

42 

45 

47 

50 

54 

52 

46 

51 

49 

49 

47 

51 

50 

39 

44 

44 

46. 

CLARKSBURG 

MAX 

63 

56 

59 

61 

61 

56 

59 

62 

64 

62 

62 

61 

56 

64 

65 

65 

73 

73 

79 

80 

82 

60 

77 

70 

68 

63 

66 

64 

62 

67 

65 

66 

41 

35 

37 

47 

50 

50 

53 

39 

46 

39 

41 

47 

48 

45 

40 

47 

44 

48 

47 

48 

49 

46 

47 

48 

47 

47 

53 

42 

39 

49 

39 

45 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

59 

52 

53 

52 

56 

58 

57 

61 

57 

61 

65 

60 

63 

57 

73 

60 

82 

81 

83 

82 

81 

82 

77 

66 

31 

38 

39 

42 

49 

49 

50 

37 

37 

32 

41 

31 

34 

41 

41 

38 

37 

39 

40 

38 

41 

43 

45 

39 

39 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 

62 

57 

54 

55 

59 

56 

60 

64 

62 

59 

66 

57 

59 

63 

66 

62 

78 

34 

80 

62 

82 

72 

68 

64 

69 

56 

55 

59 

60 

58 

60 

64 

41 

35 

38 

45 

52 

52 

54 

39 

42 

36 

40 

48 

52 

40 

44 

46 

50 

46 

49 

49 

46 

46 

42 

46 

48 

47 

48 

39 

38 

44 

40 

44 

COALINGA 

MAX 

57 

59 

61 

65 

67 

69 

74 

69 

67 

67 

70 

64 

69 

70 

70 

78 

82 

86 

68 

87 

79 

78 

76 

77 

73 

68 

64 

71 

72 

73 

42 

31 

38 

35 

42 

46 

54 

42 

35 

34 

46 

44 

43 

40 

45 

39 

42 

46 

47 

49 

49 

50 

43 

45 

44 

52 

43 

36 

44 

39 

42 

COLFAX 

MAX 

54 

51 

50 

50 

50 

55 

54 

57 

57 

61 

59 

52 

57 

60 

58 

71 

71 

76 

77 

82 

60 

60 

76 

74 

71 

73 

57 

54 

60 

58 

59 

62 

34 

22 

29 

40 

44 

47 

48 

31 

27 

24 

42 

43 

40 

37 

37 

44 

40 

44 

50 

53 

55 

53 

49 

47 

48 

43 

47 

37 

37 

43 

37 

41 

COLUSA   1  SSW 

MAX 

59 

55 

57 

59 

57 

59 

67 

66 

63 

65 

55 

55 

65 

65 

66 

74 

82 

81 

81 

83 

80 

82 

80 

69 

66 

66 

65 

62 

67 

67 

69 

67 

39 

36 

44 

48 

51 

48 

53 

36 

43 

33 

44 

45 

42 

39 

35 

48 

52 

42 

40 

43 

43 

47 

45 

46 

47 

43 

49 

37 

37 

51 

36 

43 

CORCORAN    IRRIG  DIST 

MAX 

60 

55 

60 

62 

65 

68 

70 

74 

67 

66 

66 

70 

66 

66 

70 

69 

71 

79 

82 

86 

88 

38 

80 

76 

77 

79 

76 

71 

65 

70 

71 

71 

M  I  N 

46 

34 

39 

36 

42 

46 

54 

47 

40 

35 

39 

50 

49 

46 

46 

38 

42 

42 

46 

47 

48 

51 

52 

46 

50 

48 

53 

49 

39 

42 

41 

44 

CORONA 

MAX 

62 

66 

67 

71 

75 

76 

68 

67 

68 

73 

67 

68 

68 

77 

77 

76 

81 

87 

89 

85 

85 

77 

69 

69 

65 

70 

65 

67 

73 

73 

75 

72 

49 

37 

40 

39 

39 

42 

42 

51 

42 

48 

41 

48 

53 

45 

50 

41 

53 

41 

43 

45 

46 

44 

53 

48 

52 

50 

52 

52 

39 

43 

43 

45 

COVELO 

MAX 

60 

53 

51 

47 

60 

60 

62 

62 

55 

52 

63 

50 

53 

57 

60 

55 

77 

65 

83 

81 

83 

81 

80 

84 

64 

76 

61 

56 

66 

53 

55 

64 

28 

33 

39 

42 

46 

49 

52 

36 

40 

27 

30 

40 

42 

29 

33 

32 

36 

36 

36 

37 

39 

38 

39 

38 

38 

40 

47 

34 

39 

42 

34 

.  37 

COW  CREEK 

MAX 

61 

70 

73 

74 

80 

85 

90 

88 

86 

83 

84 

85 

85 

62 

76 

82 

86 

91 

95 

97 

96 

96 

91 

90 

96 

99 

96 

92 

87 

68 

67 

86 

46 

45 

45 

46 

50 

55 

57 

65 

59 

57 

55 

56 

65 

65 

59 

57 

62 

56 

56 

59 

62 

61 

65 

61 

64 

68 

76 

65 

60 

62 

65 

5t 

CRESCENT    CITY   1  N 

MAX 

54 

51 

51 

54 

53 

57 

56 

53 

51 

53 

56 

54 

53 

53 

56 

59 

62 

72 

67 

54 

54 

53 

54 

53 

56 

56 

56 

53 

58 

52 

52 

5; 

35 

42 

46 

49 

50 

50 

49 

44 

39 

34 

43 

47 

47 

31 

39 

39 

46 

39 

43 

46 

47 

47 

46 

45 

47 

49 

46 

42 

46 

44 

45 

41 

CROCKETT 

MAX 

63 

54 

57 

62 

64 

58 

58 

63 

61 

61 

66 

61 

59 

66 

68 

64 

77 

77 

78 

79 

82 

66 

63 

60 

63 

60 

64 

62 

61 

61 

60 

6' 

41 

36 

39 

47 

52 

53 

51 

44 

49 

34 

42 

48 

49 

40 

45 

45 

54 

44 

53 

53 

52 

51 

51 

50 

49 

47 

52 

45 

40 

51 

41 

CULVER  CITY 

MAX 

60 

67 

64 

68 

69 

68 

65 

65 

66 

65 

65 

65 

68 

61 

73 

75 

81 

69 

78 

66 

65 

67 

68 

63 

66 

64 

63 

67 

64 

79 

6i 

49 

42 

44 

45 

44 

47 

51 

53 

48 

46 

48 

52 

46 

52 

49 

42 

49 

53 

49 

50 

50 

53 

53 

52 

51 

54 

52 

45 

49 

52 

4< 

CUYAMA 

MAX 

54 

53 

55 

60 

71 

67 

58 

58 

61 

73 

68 

61 

64 

64 

66 

75 

78 

80 

84 

85 

78 

70 

76 

78 

73 

66 

58 

70 

65 

61 

MIN 

44 

31 

29 

31 

44 

32 

36 

31 

37 

42 

46 

32 

33 

34 

36 

39 

41 

40 

57 

44 

40 

39 

39 

45 

34 

36 

3i 

CUYAMACA 

MAX 

42 

40 

55 

60 

66 

67 

70 

67 

69 

65 

64 

66 

64 

46 

60 

62 

54 

63 

69 

70 

69 

66 

56 

61 

69 

73 

60 

53 

62 

MIN 

35 

28 

32 

38 

34 

38 

42 

44 

35 

38 

31 

39 

41 

31 

28 

33 

39 

36 

31 

35 

34 

32 

40 

38 

39 

38 

40 

39 

28 

39 

37 

3 

DAGGETT    FAA  AP 

MAX 

60 

60 

68 

71 

81 

85 

83 

77 

77 

74 

81 

78 

71 

71 

72 

66 

72 

79 

84 

86 

88 

66 

71 

82 

68 

87 

63 

70 

79 

80 

79 

7 

MIN 

44 

38 

37 

38 

45 

55 

51 

52 

46 

41 

43 

53 

54 

45 

40 

41 

37 

42 

48 

46 

48 

49 

53 

48 

52 

53 

56 

46 

42 

50 

47 

4<  i 

DAVIS   AGR  COLLEGE 

MAX 

65 

58 

68 

59 

61 

56 

59 

64 

65 

63 

63 

64 

58 

65 

65 

65 

73 

76 

80 

81 

83 

82 

60 

71 

70 

65 

68 

65 

62 

67 

67 

i 

MIN 

39 

33 

44 

49 

51 

50 

55 

37 

44 

38 

46 

48 

50 

45 

44 

50 

53 

46 

47 

51 

46 

44 

44 

47 

47 

43 

52 

40 

39 

52 

39 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

MAX 

50 

47 

52 

57 

60 

65 

66 

66 

67 

60 

62 

64 

63 

59 

61 

55 

66 

70 

70 

72 

71 

71 

72 

75 

74 

74 

66 

66 

64 

74 

64 

6 

MIN 

31 

20 

25 

24 

29 

33 

33 

39 

32 

32 

28 

33 

35 

33 

19 

34 

28 

30 

31 

35 

37 

32 

41 

37 

40 

40 

46 

37 

29 

32 

33 

3  I 

See  Relereace  Notes  FoUowing  StatloQ  Index 
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PDtinued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MARCH  1960 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

:er  creek  ph 

MAX 

71 

72 

56. 

4 

MIN 

25 

24 

32 

34 

38 

38 

43 

32 

33 

25 

33 

40 

35 

28 

27 

30 

34 

30 

31 

32 

34 

34 

35 

34 

36 

36 

36 

33 

30 

37 

30 

32. 

9 

:nair 

MAX 

69. 

3 

MIN 

*0 

31 

41 

38 

46 

45 

54 

42 

45 

34 

43 

44 

49 

42 

36 

44 

39 

43 

46 

43 

49 

47 

45 

46 

45 

41 

54 

42 

38 

49 

36 

43. 

1 

:  SA6LA 

MAX 

67 

74 

76 

60. 

2 

MIN 

30 

30 

39 

42 

43 

44 

43 

29 

33 

33 

43 

40 

36 

29 

30 

36 

50 

48 

48 

40 

45 

44 

43 

43 

50 

42 

44 

36 

36 

42 

40 

39. 

5 

IBBINS  COLOATE 

MAX 

60 

64 

66. 

4 

MIN 

35 

42 

43 

47 

49 

48 

44 

41 

35 

44 

47 

44 

38 

35 

41 

51 

42 

48 

50 

51 

50 

48 

46 

46 

50 

40 

38 

46 

39 

44. 

1 

INNER  MEMORIAL    ST  PK 

MAX 

50. 

3 

MIN 

11 

10 

18 

30 

33 

34 

35 

24 

29 

9 

16 

33 

29 

15 

13 

22 

20 

16 

12 

22 

22 

26 

24 

24 

20 

29 

37 

22 

19 

30 

17 

22. 

6 

IWNIEVILLE  RS 

MAX 

82 

61 

49 

49 

57 

46 

58. 

7 

MIN 

23 

28 

30 

31 

32 

40 

41 

35 

34 

25 

29 

36 

36 

28 

26 

28 

40 

30 

30 

30 

34 

34 

35 

36 

36 

36 

38 

36 

30 

37 

33 

32. 

6 

'YLE  5  SSE 

MAX 

6  6 

56. 

6 

MIN 

22 

20 

30 

37 

38 

41 

44 

32 

36 

20 

24 

34 

35 

25 

26 

27 

27 

27 

29 

34 

33 

37 

34 

36 

39 

43 

42 

32 

31 

37 

29 

32. 

2 

lOLEYS 

MAX 

5  3 

5  3 

61 

53 

60 

61. 

5 

MIN 

36 

22 

32 

26 

31 

38 

39 

32 

34 

24 

34 

35 

39 

28 

27 

28 

31 

32 

36 

34 

35 

36 

39 

38 

39 

38 

42 

31 

29 

36 

30 

33. 

2 

TTONS  LANDING 

MAX 

67 

60 

63 

61 

64. 

4 

MIN 

37 

35 

37 

45 

52 

43 

46 

36 

38 

44 

42 

46 

51 

47 

47 

47 

44 

47 

48 

44 

39 

45 

40 

43. 

6 

GLE  MTN 

MAX 

78. 

3 

MIN 

47 

46 

46 

49 

52 

55 

55 

54 

56 

55 

53 

57 

61 

61 

48 

52 

50 

64 

57 

57 

59 

60 

64 

56 

61 

61 

63 

58 

66 

58 

60 

56. 

5 

ST  PARK  RES 

MAX 

64. 

5 

MIN 

33 

35 

38 

46 

50 

48 

52 

33 

43 

28 

39 

43 

39 

33 

36 

46 

49 

39 

40 

41 

43 

42 

45 

44 

49 

48 

52 

42 

37 

46 

38 

41. 

8 

CAPITAN  0AM 

MAX 

7 1 

71 

7 1 

65 

73 

7 1 

73 

72. 

7 

MIN 

50 

42 

42 

41 

43 

45 

46 

47 

40 

43 

42 

46 

50 

44 

48 

46 

46 

46 

62 

63 

62 

45 

61 

44 

54 

55 

65 

52 

44 

45 

50 

47. 

1 

CENTRO  2  SSW 

MAX 

83. 

0 

MIN 

50 

39 

39 

44 

44 

48 

47 

58 

47 

45 

46 

52 

62 

45 

38 

43 

40 

43 

48 

50 

49 

48 

56 

67 

51 

58 

64 

60 

44 

46 

53 

48. 

6 

ECTRA  PH 

MAX 

68. 

2 

MIN 

35 

29 

42 

39 

45 

46 

52 

45 

42 

32 

44 

44 

46 

35 

33 

40 

39 

43 

43 

43 

43 

44 

46 

46 

48 

46 

63 

42 

36 

46 

37 

42. 

2 

K  VALLEY 

MAX 

68. 

5 

MIN 

26 

32 

39 

44 

44 

46 

43 

36 

32 

21 

32 

41 

42 

27 

23 

33 

32 

31 

33 

34 

36 

36 

36 

34 

33 

44 

36 

34 

40 

37 

35 

35. 

2 

SINORE 

MAX 

58 

74. 

6 

MIN 

47 

33 

35 

39 

37 

40 

41 

49 

43 

44 

39 

44 

45 

41 

48 

35 

44 

36 

39 

38 

36 

40 

39 

46 

46 

48 

45 

46 

34 

40 

39 

41. 

1 

CONDI  DO 

MAX 

60 

64 

66 

67 

65 

67 

67 

68 

63 

67 

70 

70. 

5 

MIN 

51 

38 

38 

41 

40 

41 

45 

50 

44 

47 

44 

49 

49 

51 

42 

40 

63 

41 

43 

43 

44 

47 

53 

46 

50 

55 

52 

48 

40 

43 

47 

45. 

6 

REKA  WB  CI  TV 

MAX 

50 

54 

58 

59 

70 

59 

56 

50 

53 

55. 

4 

MIN 

41 

42 

49 

49 

52 

50 

48 

46 

39 

33 

44 

49 

46 

40 

42 

46 

44 

46 

45 

46 

47 

47 

47 

46 

46 

50 

45 

43 

61 

46 

46 

45. 

5 

IRFIELD  POLICE  STA 

MAX 

60 

66. 

5 

MIN 

41 

36 

46 

53 

54 

52 

51 

44 

46 

36 

41 

47 

45 

44 

46 

47 

60 

45 

44 

48 

48 

47 

48 

50 

49 

49 

54 

43 

39 

38 

42 

46. 

2 

IRMONT 

MAX 

46 

50 

58 

65. 

2 

MIN 

37 

36 

36 

38 

38 

50 

51 

46 

44 

38 

37 

46 

45 

44 

43 

41 

39 

41 

46 

51 

51 

51 

49 

48 

47 

47 

46 

44 

38 

40 

42 

43. 

6 

HE  POINTS  5  SSW 

MAX 

71. 

6 

MIN 

42 

33 

37 

37 

43 

47 

45 

42 

41 

35 

40 

38 

45 

45 

40 

43 

39 

43 

49 

52 

56 

50 

60 

45 

48 

45 

55 

44 

40 

45 

40 

43. 

7 

LSOM  DAM 

MAX 

55. 

6 

MIN 

40 

40 

42 

40 

50 

53 

53 

45 

45 

42 

44 

48 

49 

43 

46 

46 

49 

52 

53 

58 

52 

60 

49 

48 

48 

46 

47 

43 

40 

52 

42 

46. 

9 

IITANA  KAISER 

MAX 

90 

73. 

1 

MIN 

48 

43 

44 

45 

46 

49 

45 

50 

47 

48 

47 

60 

53 

46 

51 

60 

64 

60 

57 

46 

50 

62 

49 

62 

37 

50 

51 

62 

46 

48 

46. 

9 

«EST  GLEN 

MAX 

63 

56 

52 

52 

5  5 

48 

54 

57 

60. 

2 

MIN 

20 

29 

32 

39 

39 

44 

45 

34 

36 

29 

30 

38 

40 

31 

31 

31 

32 

29 

29 

33 

34 

34 

34 

34 

33 

36 

42 

33 

34 

39 

34 

34. 

1 

«T  BIDWELL 

MAX 

52 

46 

42 

51 

55. 

2 

MIN 

18 

20 

30 

35 

35 

36 

40 

35 

29 

18 

25 

33 

34 

25 

29 

24 

26 

28 

28 

30 

30 

30 

31 

32 

31 

44 

37 

31 

33 

36 

30 

30. 

4 

U  BRAGG 

MAX 

59 

60 

54 

56 

61 

61 

67. 

8 

MIN 

38 

40 

43 

47 

52 

53 

51 

44 

46 

33 

40 

46 

48 

41 

44 

47 

46 

46 

43 

44 

46 

47 

46 

47 

46 

46 

61 

40 

44 

50 

41 

45. 

1 

U  BRAGG  AVN 

MAX 

57. 

1 

MIN 

41 

40 

47 

52 

52 

52 

48 

43 

45 

30 

41 

46 

46 

44 

43 

47 

42 

40 

41 

45 

46 

47 

47 

48 

46 

46 

47 

39 

46 

46 

39 

44. 

5 

!T  JONES  RS 

MAX 

78 

78 

76 

60 

50 

48 

61. 

2 

MIN 

21 

27 

39 

33 

39 

47 

44 

36 

35 

21 

34 

38 

38 

26 

26 

31 

29 

29 

3C 

30 

30 

36 

34 

34 

31 

30 

31 

29 

40 

37 

32 

32. 

8 

IT  ROSS 

MAX 

60 

56 

68 

69 

60 

52 

55 

57 

55 

61 

67 

58. 

3 

MIN 

39 

40 

47 

51 

52 

52 

52 

43 

47 

37 

43 

49 

45 

39 

42 

45 

62 

47 

43 

43 

47 

44 

43 

48 

47 

43 

49 

42 

42 

50 

42 

45. 

3 

iSNO  W8  AP 

MAX 

64 

64 

62 

60 

70 

74 

77 

74 

63 

68 

70 

57 

69. 

7 

MIN 

41 

33 

41 

37 

43 

47 

54 

43 

39 

35 

44 

46 

45 

44 

36 

38 

42 

44 

46 

45 

48 

48 

51 

46 

48 

46 

64 

44 

40 

46 

41 

•  43 

8 

lANT  GOVT  CAMP 

MAX 

60 

54 

60 

64 

63 

63 

72 

71 

64 

63 

65 

65 

64 

66 

64 

81 

74 

75 

73 

64 

62 

66 

70 

69. 

3 

MIN 

40 

31 

32 

38 

40 

47 

46 

43 

36 

30 

32 

46 

43 

36 

34 

36 

37 

43 

44 

47 

42 

43 

46 

41 

43 

42 

43 

39 

35 

41 

31 

39. 

7 

VNT  FOREST 

MAX 

36 

34 

47 

46 

48 

42 

56 

46 

45 

42 

55 

50 

45 

38 

41 

52 

58 

42 

53 

49. 

4 

MIN 

16 

16 

25 

24 

31 

32 

33 

26 

25 

25 

26 

31 

30 

27 

27 

2t 

29 

32 

33 

33 

33 

32 

34 

32 

33 

33 

35 

29 

23 

30 

30 

28, 

9 

.LESPIE  FIELD 

MAX 

58 

65 

69 

67 

79 

76 

74 

69 

68 

72 

67 

69 

66 

69 

76 

70 

70 

71. 

7 

MIN 

51 

43 

40 

45 

40 

40 

47 

51 

47 

49 

45 

48 

51 

44 

41 

4C 

40 

39 

40 

42 

43 

49 

51 

46 

60 

52 

65 

62 

41 

43 

48 

45. 

5 

.ROY 

MAX 

62 

58 

62 

64 

67 

63 

73 

65 

64 

64 

66 

66 

68 

66 

68 

68. 

5 

MIN 

46 

38 

33 

42 

47 

47 

46 

45 

47 

35 

34 

49 

50 

40 

38 

4C 

4C 

40 

46 

45 

46 

46 

46 

51 

50 

50 

50 

41 

43 

38 

38 

43. 

5 

[NNVILLE 

MAX 

45 

49 

61 

56 

64 

68 

64 

58 

52 

62 

68 

60 

53 

57 

54 

7C 

67 

62. 

9 

MIN 

38 

32 

29 

29 

32 

34 

39 

41 

42 

31 

29 

36 

44 

39 

36 

3; 

32 

29 

36 

38 

38 

3S 

42 

38 

39 

40 

48 

38 

33 

34 

32 

35. 

1 

iNT  GROVE 

MAX 

36 

32 

45 

50 

50 

46 

53 

49 

48 

47 

54 

63 

45 

43 

43 

6; 

66 

60 

62 

63 

61 

60 

58 

57 

61 

63 

53 

43 

43 

50 

42 

50. 

9 

MIN 

15 

17 

28 

31 

34 

35 

28 

27 

27 

27 

32 

30 

2  6 

34 

35 

35 

36 

36 

33 

34 

34 

34 

36 

26 

27 

25 

24 

29. 

5 

iSS  VALLEY 

MAX 

54 

44 

49 

47 

48 

49 

54 

54 

55 

50 

59 

56 

60 

65 

59 

57 

67 

72 

74 

77 

80 

79 

79 

78 

71 

70 

59 

49 

53 

58 

49 

59. 

8 

MIN 

31 

30 

37 

39 

43 

43 

45 

39 

37 

30 

39 

41 

41 

33 

34 

36 

43 

41 

46 

62 

52 

61 

47 

46 

46 

44 

46 

36 

34 

43 

35 

40 

6 

.TON  1  w 

MAX 

59 

54 

59 

59 

59 

58 

62 

60 

62 

63 

58 

60 

67 

67 

66 

77 

80 

78 

79 

79 

63 

62 

60 

62 

58 

55 

58 

60 

61 

62 

50 

63 

4 

MIN 

32 

32 

41 

51 

52 

33 

54 

37 

47 

31 

41 

47 

42 

34 

36 

40 

62 

42 

43 

40 

46 

45 

44 

47 

47 

41 

48 

37 

36 

51 

36 

42 

I 

[ENLAND  RANCH 

MAX 

62 

69 

72 

73 

80 

85 

92 

87 

65 

83 

84 

85 

86 

84 

78 

61 

87 

91 

95 

96 

96 

96 

93 

90 

96 

98 

96 

91 

67 

68 

91 

86 

3 

MIN 

49 

45 

44 

45 

49 

55 

56 

64 

57 

61 

56 

66 

63 

65 

60 

67 

62 

66 

55 

57 

59 

61 

65 

60 

62 

66 

76 

66 

60 

62 

66 

58, 

5 

See  Releience  Notes  Following  Sution  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  01  Month  Si 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30  1 

31 

O 

HAIWEE 

MAX 

1,2 

54 

50 

58 

58 

70 

69 

76 

67 

68 

65 

71 

70 

64 

58 

60 

63 

72 

74 

76 

76 

76 

74 

70 

77 

77 

76 

72 

68 

68 

73 

67.4' 

MIN 

38 

30 

30 

32 

34 

41 

45 

48 

40 

37 

38 

40 

44 

46 

37 

37 

44 

46 

42 

43 

44 

45 

47 

44 

47 

50 

54 

42 

40 

44 

44 

41.7  r 

HALF   MOON   BAY    2  NNW 

MAX 

54 

59 

57 

59 

58 

58 

63 

58 

68 

59 

61 

58 

58 

58 

64 

63 

75 

74 

67 

59 

56 

57 

68 

54 

56 

68 

60 

60 

59 

62 

60 

60.0 

MIN 

41 

42 

45 

45 

54 

52 

56 

44 

48 

38 

47 

49 

51 

46 

41 

48 

50 

46 

47 

48 

60 

50 

60 

50 

50 

48 

63 

45 

42 

53 

44 

47. 5f; 

HAMILTON  AFB 

MAX 

55 

59 

60 

60 

60 

59 

64 

64 

60 

62 

61 

59 

65 

66 

62 

76 

77 

78 

79 

78 

67 

63 

60 

63 

62 

60 

60 

60 

64 

61 

65 

64.2 

MIN 

40 

36 

45 

53 

53 

49 

43 

44 

46 

52 

48 

41 

45 

50 

50 

46 

47 

44 

46 

43 

43 

50 

49 

44 

49 

-679  38 

49 

45 

45.8 

HANFORD 

MAX 

58 

60 

64 

66 

68 

70 

74 

72 

65 

67 

70 

66 

69 

66 

69 

70 

78 

86 

86 

89 

88 

83 

77 

75 

83 

77 

72 

64 

69 

70 

69 

72. 2j 

MIN 

44 

30 

38 

35 

43 

46 

53 

47 

41 

40 

39 

48 

45 

43 

35 

37 

41 

4  3 

46 

45 

47 

6  1 

60 

47 

48 

47 

55 

46 

38 

43 

47 

43.8 

HAPPY    CAMP  RS 

MAX 

60 

53 

52 

55 

57 

53 

65 

59 

48 

64 

58 

53 

46 

60 

61 

54 

72 

82 

80 

81 

83 

83 

62 

83 

85 

81 

60 

50 

49 

60 

63. e 

MIN 

22 

29 

35 

36 

37 

43 

46 

40 

35 

30 

30 

40 

40 

31 

30 

35 

37 

3  5 

36 

37 

37 

39 

38 

39 

37 

41 

35 

40 

35 

36 

36.C 

HAT    CREEK   PH  1 

MAX 

52 

46 

44 

43 

48 

61 

56 

52 

49 

65 

52 

50 

58 

51 

55 

60 

72 

77 

79 

78 

80 

80 

76 

49 

57 

53 

59. C 

MIN 

20 

28 

30 

33 

34 

3  5 

31 

34 

20 

25 

34 

34 

22 

2  1 

2  7 

29 

25 

2  5 

32 

29 

30 

30 

31 

32 

38 

26 

29. C 

HAYFIELD   PUMP  PLANT 

MAX 

61 

64 

65 

74 

74 

80 

86 

85 

82 

85 

80 

83 

85 

76 

76 

73 

74 

80 

86 

90 

89 

87 

73 

80 

87 

85 

84 

75 

80 

84 

79.1 

MIN 

44 

46 

38 

42 

42 

47 

46 

53 

47 

52 

41 

46 

58 

54 

48 

5 1 

47 

44 

46 

47 

60 

48 

49 

56 

46 

44 

60 

46.1 

HEALDSBURG 

MAX 

59 

54 

57 

59 

58 

60 

65 

66 

61 

65 

59 

61 

67 

70 

63 

80 

84 

81 

83 

81 

70 

65 

68 

65 

58 

56 

58 

62 

63 

64 

60 

65.: 

MIN 

35 

34 

43 

51 

52 

54 

54 

37 

43 

38 

44 

47 

42 

43 

44 

49 

53 

46 

47 

43 

48 

47 

46 

48 

48 

46 

51 

39 

38 

52 

42 

45.: 

HEN5HAW  DAM 

MAX 

51 

49 

64 

65 

69 

73 

74 

72 

68 

69 

76 

72 

69 

57 

71 

68 

66 

66 

73 

79 

79 

80 

78 

62 

64 

65 

72 

56 

56 

72 

66 

67.1 

MIN 

43 

32 

32 

32 

33 

36 

37 

37 

35 

31 

33 

36 

37 

38 

31 

32 

41 

34 

33 

33 

34 

35 

40 

38 

44 

40 

40 

45 

34 

35 

39 

36.; 

HETCH  HETCHY 

MAX 

47 

40 

52 

57 

56 

45 

67 

48 

60 

53 

62 

58 

52 

57 

60 

57 

66 

70 

75 

77 

78 

78 

78 

75 

78 

76 

68 

46 

52 

64 

51 

61. ( 

MIN 

33 

25 

29 

30 

34 

37 

39 

33 

33 

29 

32 

38 

36 

32 

31 

34 

36 

38 

39 

42 

47 

48 

44 

38 

40 

41 

43 

32 

32 

35 

31 

35.1 

HILTS 

MAX 

48 

40 

42 

40 

52 

52 

61 

53 

60 

41 

50 

51 

52 

48 

49 

45 

59 

71 

73 

75 

74 

76 

74 

75 

78 

76 

62 

60 

46 

62 

46 

57.:; 

MIN 

14 

26 

30 

33 

33 

35 

38 

30 

33 

21 

26 

26 

28 

25 

2  7 

33 

31 

30 

3  1 

32 

32 

37 

36 

35 

33 

42 

45 

31 

36 

35 

32 

31.1 

HOLLISTER 

MAX 

58 

62 

62 

66 

62 

71 

66 

66 

64 

68 

64 

67 

63 

69 

66 

74 

78 

85 

88 

82 

78 

66 

60 

68 

58 

69 

64 

64 

67 

62 

69 

67. •: 

MIN 

45 

32 

39 

40 

47 

49 

53 

47 

40 

36 

42 

41 

49 

40 

37 

41 

42 

41 

45 

45 

46 

46 

44 

50 

49 

49 

53 

43 

39 

48 

43 

43.' 

HOOPA 

MAX 

61 

55 

55 

46 

56 

60 

70 

59 

67 

61 

58 

55 

49 

54 

61 

53 

74 

77 

77 

78 

80 

80 

78 

81 

83 

75 

65 

62 

55 

62 

50 

63.: 

MIN 

30 

33 

41 

42 

44 

50 

50 

42 

41 

34 

37 

44 

45 

36 

36 

40 

43 

42 

46 

43 

43 

43 

45 

44 

43 

48 

50 

40 

44 

46 

40 

42. 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

31 

42 

44 

45 

40 

50 

45 

46 

43 

50 

47 

41 

37 

40 

37 

54 

53 

57 

68 

60 

60 

68 

54 

61 

69 

55 

47 

38 

60 

48 

42 

48. 

MIN 

14 

6 

2  7 

27 

28 

31 

34 

24 

24 

20 

27 

29 

27 

20 

20 

28 

30 

3  1 

31 

31 

33 

33 

34 

32 

34 

31 

31 

21 

20 

20 

18 

26< 

IDRIA 

MAX 

45 

54 

56 

59 

60 

67 

68 

60 

57 

60 

66 

59 

58 

60 

63 

62 

71 

75 

78 

83 

79 

76 

73 

71 

74 

70 

64 

56 

64 

63 

64 

65. 

MIN 

36 

31 

43 

46 

36 

34 

41 

45 

40 

39 

40 

43 

45 

49 

54 

52 

43 

47 

48 

49 

37 

36 

41 

35 

42.11 

IDYLLWILD  RS 

MAX 

40 

56 

65 

64 

72 

69 

69 

71 

68 

69 

69 

64 

60 

63 

63 

64 

67 

75 

73 

74 

74 

72 

68 

62 

66 

72 

66 

65 

72 

67 

65 

66.1 

MIN 

32 

28 

26 

28 

30 

31 

32 

35 

32 

29 

3 1 

38 

27 

28 

33 

36 

36 

33 

33 

36 

40 

37 

39 

3  5 

36 

34 

30 

33 

35 

33. 

IMPERIAL 

MAX 

72 

71 

74 

80 

83 

86 

89 

86 

86 

85 

85 

89 

80 

81 

79 

77 

77 

85 

90 

92 

91 

87 

80 

81 

86 

89 

87 

76 

81 

90 

84 

83. 

MIN 

43 

50 

48 

48 

49 

52 

64 

52 

50 

48 

56 

62 

52 

45 

46 

45 

47 

^' 

54 

62 

56 

56 

68 

61 

48 

64 

57 

52* 

INDEPENDENCE 

MAX 

47 

56 

54 

61 

78 

80 

74 

76 

70 

73 

62 

63 

68 

76 

80 

79 

77 

77 

82 

80 

70 

70 

74 

70. 

MIN 

35 

25 

29 

30 

33 

43 

34 

33 

35 

40 

32 

41 

39 

43 

32 

41 

45 

41 

44 

47 

36 

40 

41 

37. 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

MAX 

63 

71 

75 

77 

83 

88 

88 

93 

91 

90 

90 

88 

92 

79 

85 

80 

81 

85 

92 

97 

96 

96 

91 

85 

88 

90 

89 

90 

79 

83 

91 

86. 

MIN 

43 

50 

42 

44 

45 

49 

5  6 

59 

57 

59 

46 

62 

6  3 

56 

3  7 

41 

43 

43 

^' 

64 

49 

53 

64 

60 

59 

59 

54 

65 

54 

68 

52. 

I NYOKERN 

MAX 

58 

60 

69 

79 

30 

79 

80 

87 

74 

73 

79 

74 

71 

70 

80 

70 

75 

79 

81 

83 

83 

81 

87 

83 

86 

84 

75 

71 

76 

73 

74 

76. 

MIN 

37 

34 

39 

35 

49 

49 

49 

53 

41 

34 

33 

49 

36 

41 

33 

43 

45 

41 

39 

41 

44 

39 

44 

42 

44 

46 

66 

48 

35 

45 

42. 

IRON  MTN 

MAX 

61 

69 

67 

71 

75 

80 

85 

84 

83 

82 

80 

83 

86 

78 

76 

71 

68 

73 

84 

89 

91 

92 

90 

68 

80 

86 

89 

88 

79 

83 

86 

79. 

MIN 

48 

47 

44 

46 

52 

53 

54 

56 

66 

54 

52 

61 

60 

61 

61 

49 

52 

63 

62 

66 

56 

57 

63 

63 

57 

61 

61 

60 

63 

55 

60 

54. 

JESS  VALLEY 

MAX 

33 

35 

36 

43 

43 

51 

50 

43 

38 

47 

47 

46 

46 

39 

35 

50 

61 

66 

68 

69 

70 

70 

71 

71 

71 

63 

.  50 

46 

47 

44 

38 

51. 

MIN 

16 

16 

26 

31 

30 

32 

32 

27 

26 

10 

28 

32 

31 

17 

20 

19 

33 

31 

30 

37 

27 

30 

30 

2  3 

27. 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

43 

58 

62 

65 

70 

70 

69 

65 

69 

68 

70 

66 

52 

58 

66 

60 

67 

66 

T4 

75 

74 

69 

60 

61 

66 

70 

60 

60 

67 

63 

70 

64. 

MIN 

38 

30 

34 

33 

36 

40 

38 

40 

35 

33 

39 

36 

44 

36 

40 

35 

41 

43 

62 

43 

45 

40 

43 

36 

39 

39 

42 

42 

31 

3  7 

37 

36i 

KERN  RIVER  PH  1 

MAX 

57 

58 

62 

63 

65 

72 

74 

68 

61 

64 

70 

72 

68 

64 

64 

70 

81 

85 

89 

89 

89 

82 

76 

75 

79 

75 

75 

62 

71 

68 

66 

71. 

MIN 

48 

40 

43 

45 

44 

51 

54 

50 

43 

45 

46 

50 

53 

50 

47 

47 

61 

68 

61 

66 

66 

64 

60 

51 

57 

56 

60 

50 

48 

50 

47 

51" 

KERN  RIvER  PH  3 

MAX 

54 

60 

67 

65 

74 

76 

76 

67 

69 

70 

74 

68 

62 

67 

65 

75 

78 

82 

83 

84 

85 

82 

74 

79 

81 

79 

73 

59 

73 

69 

65 

72, 

MIN 

41 

30 

32 

29 

35 

41 

46 

44 

34 

31 

32 

44 

44 

37 

37 

37 

46 

43 

48 

64 

47 

46 

43 

41 

48 

48 

46 

35 

3  7 

39 

40 1 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

MAX 

57 

58 

59 

64 

71 

75 

66 

67 

65 

70 

67 

70 

68 

70 

70 

77 

80 

84 

87 

87 

81 

76 

76 

79 

74 

68 

65 

71 

72 

71. 

MIN 

46 

35 

40 

42 

47 

47 

43 

34 

40 

44 

53 

47 

46 

44 

42 

45 

60 

62 

58 

56 

56 

49 

52 

60 

48 

-529  47 

46 

44 

46. 

KETTLEMAN  STA 

MAX 

60 

62 

64 

65 

70 

73 

76 

68 

66 

67 

74 

67 

69 

66 

71 

71 

80 

84 

87 

89 

89 

81 

80 

79 

80 

76 

69 

66 

72 

74 

71 

73. 

MIN 

46 

37 

42 

43 

50 

52 

56 

46 

44 

46 

48 

51 

52 

46 

47 

46 

47 

52 

58 

64 

64 

58 

54 

47 

62 

48 

56 

44 

44 

50 

46 

49. 

KING  CITY 

MAX 

56 

62 

63 

67 

66 

74 

72 

72 

65 

71 

71 

67 

68 

70 

69 

75 

83 

87 

90 

89 

87 

69 

73 

68 

69 

71 

70 

70 

71 

MIN 

44 

32 

37 

34 

45 

47 

45 

46 

37 

33 

38 

47 

50 

42 

33 

40 

37 

37 

40 

42 

44 

44 

46 

49 

52 

35 

42 

39 

41 

KLAMATH 

MAX 

51 

51 

50 

58 

55 

62 

58 

52 

52 

64 

56 

52 

65 

64 

51 

66 

71 

75 

56 

58 

55 

53 

58 

66 

65 

58 

68 

52 

62 

53 

52 

56 

MIN 

32 

38 

44 

46 

50 

51 

49 

44 

38 

31 

41 

46 

46 

34 

37 

40 

43 

44 

42 

46 

47 

48 

48 

43 

48 

47 

43 

40 

46 

45 

43 

43 

KNIGHTS   FERRY   2  SE 

MAX 

63 

61 

60 

62 

61 

60 

66 

65 

62 

62 

65 

62 

64 

64 

63 

63 

68 

75 

78 

82 

86 

81 

75 

73 

68 

69 

71 

64 

61 

68 

62 

67 

MIN 

41 

38 

33 

39 

44 

43 

42 

41 

43 

31 

43 

43 

48 

38 

30 

30 

35 

43 

43 

47 

60 

48 

45 

44 

43 

40 

47 

38 

37 

38 

35 

40 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

68 

66 

62 

61 

63 

63 

63 

67 

64 

62 

61 

63 

63 

66 

68 

71 

78 

76 

81 

77 

63 

61 

65 

66 

66 

65 

63 

65 

65 

67 

66 

MIN 

44 

43 

41 

4 1 

45 

43 

49 

51 

52 

45 

45 

51 

56 

60 

46 

44 

45 

45 

45 

44 

47 

47 

53 

51 

60 

56 

55 

55 

41 

48 

47  '( 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

37 

53 

52 

59 

67 

64 

60 

64 

62 

66 

64 

58 

55 

67 

59 

62 

59 

68 

73 

70 

72 

70 

58 

65 

69 

65 

60 

42 

62 

56 

60 

60 

MIN 

34 

26 

33 

35 

35 

42 

43 

37 

33 

30 

35 

35 

37 

34 

28 

34 

44 

36 

35 

42 

39 

37 

44 

36 

39 

4  5 

41 

36 

29 

44 

37 

36  1 

LAKE  CITY 

MAX 

36 

33 

41 

46 

66 

55 

49 

44 

60 

50 

53 

50 

42 

40 

54 

61 

69 

73 

72 

71 

70 

72 

73 

74 

59 

54 

52 

44 

55 

MIN 

18 

21 

29 

33 

37 

37 

33 

30 

16 

31 

34 

28 

28 

23 

28 

28 

30 

32 

36 

35 

35 

35 

35 

41 

35 

28 

31 

25 

30  '1 

LAK  ESHORE 

MAX 

55 

50 

43 

45 

54 

55 

64 

55 

66 

63 

55 

47 

67 

62 

63 

73 

84 

83 

81 

83 

82 

83 

90 

74 

71 

69 

55 

53 

51 

61 

51 

63 

MIN 

24 

30 

32 

35 

44 

48 

42 

35 

42 

32 

38 

38 

40 

29 

29 

40 

43 

42 

36 

38 

39 

42 

46 

44 

42 

48 

42 

35 

41 

'-0 

32 

38  Slj 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

40 

38 

38 

40 

40 

47 

44 

48 

45 

56 

52 

42 

44 

48 

48 

50 

64 

67 

67 

67 

67 

67 

69 

70 

67 

63 

47 

39 

47 

46 

42 

51 

MIN 

21 

18 

28 

30 

32 

35 

36 

24 

26 

20 

28 

33 

31 

26 

23 

29 

39 

32 

32 

31 

32 

33 

33 

36 

34 

34 

36 

26 

26 

32 

26 

29  1 

LA  MESA 

MAX 

58 

65 

67 

66 

79 

76 

66 

67 

67 

69 

66 

68 

65 

69 

76 

78 

80 

83 

87 

84 

77 

67 

69 

67 

60 

69 

62 

65 

69 

68 

70 

70 

MIN 

51 

46 

43 

44 

43 

46 

47 

50 

46 

48 

46 

49 

53 

45 

47 

44 

49 

48 

63 

49 

46 

48 

63 

49 

55 

56 

55 

52 

44 

47 

50 

iB  1 

4fi  ' 

LANCASTER 

MAX 

55 

60 

65 

71 

73 

79 

73 

66 

65 

73 

76 

74 

63 

71 

66 

68 

72 

80 

83 

84 

84 

79 

73 

80 

83 

81 

71 

59 

76 

71 

68 

72 

MIN 

40 

35 

33 

30 

38 

42 

50 

46 

38 

34 

34 

47 

47 

46 

39 

36 

32 

34 

36 

37 

39 

39 

50 

40 

45 

43 

48 

42 

34 

46 

43 

4C  l| 

LAS  PLUMAS 

MAX 

56 

55 

54 

56 

55 

60 

68 

63 

63 

63 

61 

58 

63 

67 

66 

75 

82 

77 

80 

84 

82 

80 

80 

79 

74 

68 

64 

60 

65 

60 

63 

6( 

HIN 

38 

40 

46 

46 

50 

49 

52 

47 

44 

40 

47 

49 

45 

41 

42 

42 

52 

44 

52 

54 

56 

66 

64 

53 

50 

51 

54 

43 

44 

61 

42 

41  Is 

LAVA   BEDS  NM 

MAX 

41 

36 

48 

51 

64 

49 

43 

49 

46 

47 

42 

41 

54 

70 

72 

70 

70 

71 

72 

52 

50 

40 

45 

5: 

MIN 

17 

19 

19 

34 

37 

30 

21 

15 

33 

20 

25 

27 

31 

32 

39 

41 

44 

40 

38 

36 

24 

30 

31 

2!  lis 

See  Reieieace  Notes  Following  Sution  Index 
-  84  - 


pllnued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MARCH  1960 


Slalion 

Day  Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GRAND 

MAX 

57 

63 

65 

64 

60 

74 

69 

67 

63 

67 

63 

64 

64 

67 

67 

72 

78 

77 

85 

86 

86 

81 

74 

73 

75 

75 

71 

69 

70 

68 

68 

70. 

4 

MIN 

39 

30 

41 

36 

43 

46 

54 

44 

44 

34 

43 

48 

45 

40 

34 

37 

38 

42 

43 

43 

44 

44 

46 

46 

47 

43 

64 

43 

38 

46 

40 

42. 

HON  COVE 

MAX 

60 

66 

66 

66 

71 

75 

63 

67 

67 

70 

68 

67 

63 

69 

72 

79 

83 

85 

88 

86 

63 

78 

77 

81 

76 

72 

64 

70 

71 

69 

71. 

8 

MIN 

48 

35 

40 

45 

46 

48 

64 

60 

41 

39 

44 

47 

46 

43 

40 

40 

46 

50 

48 

51 

52 

49 

63 

47 

51 

51 

66 

47 

42 

44 

40 

46. 

NDSAY 

MAX 

55 

58 

61 

64 

70 

71 

75 

66 

64 

66 

71 

68 

69 

65 

67 

71 

78 

85 

85 

88 

89 

80 

77 

77 

80 

75 

71 

64 

70 

70 

66 

71. 

5 

MIN 

45 

32 

35 

34 

38 

43 

48 

46 

36 

33 

35 

43 

46 

40 

37 

38 

38 

40 

43 

44 

45 

45 

48 

42 

47 

49 

52 

47 

38 

39 

37 

l/ERMORE  2  SSW 

MAX 

59 

53 

57 

52 

64 

61 

62 

65 

61 

59 

60 

65 

65 

64 

64 

62 

71 

75 

76 

77 

78 

75 

69 

68 

68 

64 

69 

65 

60 

67 

60 

65. 

0 

MIN 

42 

33 

34 

41 

48 

49 

49 

42 

43 

31 

35 

44 

48 

41 

35 

39 

47 

43 

46 

45 

47 

45 

44 

47 

47 

47 

48 

42 

36 

39 

37 

»N0  SHAWNEE   HILLS  RCH 

MAX 

56 

56 

63 

68 

72 

75 

74 

66 

65 

69 

74 

69 

59 

66 

63 

60 

65 

71 

77 

78 

79 

74 

62 

75 

80 

76 

71 

60 

72 

69 

63 

68. 

6 

MIN 

36 

30 

39 

37 

44 

50 

46 

44 

42 

36 

47 

47 

43 

40 

35 

40 

46 

48 

50 

52 

52 

5  1 

50 

47 

49 

46 

46 

44 

39 

41 

39 

4  3. 

7 

101 

MAX 

64 

61 

63 

65 

59 

62 

67 

64 

64 

63 

68 

62 

63 

64 

64 

75 

76 

80 

81 

81 

78 

76 

73 

70 

68 

71 

67 

63 

72 

63 

66 

68. 

2 

MIN 

42 

33 

47 

47 

53 

51 

51 

40 

46 

34 

47 

46 

52 

42 

38 

50 

41 

46 

46 

49 

47 

48 

46 

43 

47 

42 

54 

41 

40 

52 

39 

45  . 

MPOC  SEWAGE  PLANT 

MAX 

59 

61 

60 

66 

66 

69 

68 

70 

66 

67 

63 

62 

62 

70 

67 

70 

73 

83 

81 

64 

64 

61 

64 

60 

57 

67 

62 

63 

67 

65 

66 

65. 

6 

MIN 

50 

38 

35 

34 

43 

45 

5 1 

53 

35 

43 

41 

39 

50 

45 

47 

45 

40 

40 

43 

39 

43 

45 

50 

50 

50 

50 

45 

46 

34 

44 

45 

43  . 

g 

KG  BEACH 

MAX 

63 

62 

65 

65 

69 

65 

67 

67 

62 

66 

62 

69 

66 

77 

77 

78 

82 

86 

85 

75 

73 

63 

68 

66 

65 

66 

64 

67 

70 

69 

76 

69. 

6 

MIN 

50 

46 

47 

47 

47 

46 

53 

56 

52 

51 

61 

54 

55 

52 

52 

62 

53 

62 

63 

52 

53 

52 

55 

55 

55 

56 

56 

54 

47 

50 

51 

61 . 

6 

W  BEACH  WB  AP 

MAX 

59 

62 

63 

65 

70 

69 

64 

66 

63 

65 

62 

66 

65 

71 

75 

77 

80 

86 

85 

78 

76 

67 

68 

67 

63 

65 

63 

67 

69 

67 

75 

68. 

9 

MIN 

44 

42 

43 

45 

46 

46 

53 

53 

50 

52 

51 

55 

51 

50 

47 

47 

48 

48 

51 

51 

51 

63 

54 

53 

55 

56 

56 

49 

46 

47 

46 

49  . 

S  ANGELES  we  AP 

MAX 

59 

60 

59 

62 

63 

62 

60 

61 

60 

60 

61 

62 

62 

67 

75 

68 

73 

79 

82 

68 

63 

60 

66 

63 

59 

63 

59 

62 

64 

63 

72 

64. 

4 

MIN 

50 

42 

45 

46 

46 

48 

53 

53 

51 

49 

49 

54 

52 

60 

50 

50 

47 

50 

53 

52 

52 

53 

55 

54 

55 

56 

55 

52 

47 

50 

62 

50. 

S  ANGELES  WB  CITY 

MAX 

63 

64 

66 

70 

72 

74 

69 

68 

67 

69 

69 

67 

68 

72 

76 

76 

78 

85 

89 

83 

78 

70 

68 

66 

62 

68 

60 

65 

70 

67 

78 

70. 

9 

MIN 

50 

46 

49 

46 

50 

53 

52 

55 

49 

53 

50 

54 

54 

53 

64 

63 

53 

56 

60 

56 

53 

54 

56 

56 

66 

56 

54 

54 

50 

62 

53 

63. 

5  BANGS 

MAX 

58 

64 

67 

68 

62 

73 

73 

66 

67 

67 

66 

69 

69 

69 

72 

74 

76 

83 

85 

86 

86 

78 

70 

75 

74 

76 

66 

66 

73 

70 

7  3 

71. 

8 

MIN 

42 

34 

40 

39 

45 

48 

54 

40 

41 

34 

42 

46 

48 

45 

40 

49 

40 

43 

45 

48 

49 

50 

46 

44 

45 

44 

54 

41 

38 

49 

38 

0 

S  6AT0S 

MAX 

58 

65 

66 

66 

64 

67 

65 

67 

66 

69 

70 

70 

64 

71 

68 

78 

84 

87 

88 

87 

79 

79 

74 

75 

71 

73 

61 

66 

72 

73 

64 

71. 

2 

MIN 

39 

34 

39 

48 

47 

47 

52 

42 

40 

34 

34 

34 

34 

40 

38 

46 

49 

48 

50 

49 

47 

47 

48 

48 

50 

47 

50 

39 

39 

39 

39 

43. 

CERNE   VALLEY   1  WSW 

MAX 

58 

59 

67 

72 

77 

61 

78 

70 

70 

74 

79 

75 

65 

68 

67 

65 

70 

77 

81 

82 

85 

80 

71 

78 

85 

90 

81 

65 

78 

76 

72 

74. 

0 

MIN 

39 

33 

32 

30 

36 

43 

39 

49 

42 

39 

33 

46 

50 

39 

33 

34 

31 

31 

34 

37 

38 

39 

50 

41 

44 

45 

46 

49 

35 

45 

41 

39* 

6 

OERA 

MAX 

62 

57 

64 

66 

65 

62 

73 

72 

62 

64 

68 

65 

66 

67 

69 

70 

71 

80 

82 

84 

89 

90 

84 

75 

79 

80 

78 

64 

65 

73 

72 

71. 

5 

MIN 

39 

32 

38 

38 

38 

47 

53 

43 

39 

33 

43 

48 

46 

41 

34 

37 

43 

43 

43 

46 

47 

48 

46 

46 

40 

44 

52 

36 

39 

46 

41 

42* 

2 

HDEVILLE  ISLAND 

MAX 

56 

59 

65 

66 

65 

60 

64 

62 

51 

63 

67 

61 

63 

64 

66 

74 

76 

79 

80 

82 

70 

71 

68 

66 

62 

69 

66 

57 

68 

63 

65 

66. 

0 

MIN 

40 

31 

43 

49 

48 

47 

53 

44 

47 

41 

42 

41 

49 

45 

47 

51 

44 

44 

43 

46 

64 

46 

45 

46 

50 

37 

62 

46 

42 

50 

46 

46. 

5 

1ZANITA  LAKE 

MAX 

39 

30 

33 

37 

41 

39 

47 

39 

39 

33 

48 

41 

41 

43 

40 

40 

46 

60 

64 

62 

59 

61 

60 

65 

66 

64 

46 

42 

37 

39 

34 

46. 

3 

MIN 

9 

22 

23 

29 

33 

36 

34 

26 

26 

2 

17 

29 

25 

22 

20 

27 

29 

25 

31 

30 

31 

31 

34 

33 

31 

38 

36 

23 

26 

32 

18 

26 

7 

RICOPA 

MAX 

58 

59 

63 

61 

69 

73 

75 

66 

63 

66 

70 

72 

68 

67 

70 

69 

80 

81 

86 

86 

88 

79 

77 

74 

79 

77 

75 

65 

72 

70 

72 

0 

MIN 

49 

36 

40 

41 

41 

49 

53 

52 

43 

41 

44 

47 

52 

62 

43 

45 

48 

54 

53 

59 

59 

69 

59 

52 

66 

55 

59 

50 

44 

49 

49 

RTINEZ    FIRE  STA 

MAX 

61 

56 

59 

67 

64 

63 

60 

63 

62 

63 

64 

63 

57 

65 

67 

65 

76 

78 

76 

77 

82 

68 

66 

66 

66 

60 

67 

65 

63 

69 

63 

66 

9 

MIN 

40 

36 

41 

44 

54 

52 

54 

46 

49 

36 

40 

48 

49 

38 

45 

47 

53 

46 

46 

47 

47 

46 

42 

50 

49 

49 

63 

46 

40 

47 

42 

46 

0 

(YSVILLE 

MAX 

63 

57 

56 

56 

57 

56 

60 

62 

63 

62 

62 

61 

56 

65 

64 

65 

74 

74 

79 

80 

83 

81 

81 

80 

68 

66 

67 

66 

61 

66 

65 

66 

3 

MIN 

41 

38 

45 

49 

51 

50 

54 

44 

45 

39 

47 

48 

49 

43 

37 

47 

52 

44 

45 

48 

48 

49 

4G 

42 

49 

47 

53 

42 

42 

63 

39 

46 

1 

CLOUD 

MAX 

51 

44 

38 

35 

44 

46 

50 

53 

43 

45 

55 

41 

42 

54 

51 

56 

64 

74 

78 

75 

75 

75 

75 

76 

80 

70 

45 

45 

41 

43 

49 

65 

3 

MIN 

18 

23 

26 

32 

33 

36 

41 

28 

32 

17 

25 

31 

33 

21 

22 

29 

32 

26 

28 

27 

28 

30 

30 

31 

30 

40 

41 

32 

36 

35 

27 

29 

6 

CCA  3  5E 

MAX 

63 

71 

73 

72 

76 

82 

83 

66 

86 

84 

84 

83 

66 

61 

82 

76 

78 

80 

86 

90 

91 

89 

88 

81 

82 

82 

84 

87 

79 

81 

82 

81 

6 

MIN 

45 

47 

41 

47 

53 

52 

50 

52 

53 

55 

48 

57 

61 

56 

43 

46 

49 

43 

48 

51 

52 

52 

63 

58 

58 

66 

58 

60 

52 

61 

61 

52 

2 

RCED  FIRE  STA  2 

MAX 

60 

62 

67 

65 

74 

74 

74 

68 

64 

66 

65 

60 

66 

66 

67 

71 

76 

61 

85 

86 

80 

84 

73 

75 

74 

75 

74 

62 

70 

70 

69 

71 

1 

MIN 

39 

33 

41 

43 

46 

46 

43 

45 

43 

38 

44 

48 

46 

42 

38 

39 

40 

44 

48 

44 

39 

47 

42 

46 

45 

46 

51 

45 

40 

48 

40 

43 

3 

DPUEWATER 

MAX 

57 

57 

61 

60 

65 

70 

70 

69 

63 

64 

73 

71 

67 

66 

68 

68 

77 

80 

64 

88 

86 

85 

78 

75 

79 

76 

72 

64 

71 

70 

70 

71 

1 

MIN 

48 

36 

38 

39 

42 

43 

42 

43 

40 

38 

40 

52 

52 

46 

39 

43 

45 

49 

52 

55 

65 

56 

67 

48 

53 

52 

58 

45 

40 

44 

41 

46 

2 

ll  creek  2 

MAX 

51 

69 

63 

69 

71 

75 

73 

68 

66 

73 

73 

68 

67 

71 

72 

71 

72 

79 

82 

82 

85 

86 

78 

60 

63 

69 

69 

62 

70 

70 

72 

70 

6 

MIN 

42 

36 

43 

44 

49 

51 

49 

44 

43 

43 

54 

44 

47 

39 

47 

44 

44 

53 

56 

59 

45 

51 

47 

43 

44 

40 

42 

46 

39 

44 

41 

45 

6 

IIERAL 

MAX 

42 

35 

35 

36 

42 

41 

49 

45 

43 

35 

50 

43 

41 

48 

46 

47 

56 

62 

66 

67 

69 

69 

69 

73 

71 

67 

50 

45 

37 

42 

40 

60 

4 

MIN 

21 

26 

28 

30 

33 

36 

33 

30 

31 

17 

25 

32 

31 

25 

20 

25 

34 

29 

29 

29 

29 

29 

30 

30 

28 

35 

38 

27 

28 

34 

23 

28 

9 

rCHILL  CAVERNS 

MAX 

49 

51 

58 

63 

68 

73 

72 

69 

67 

66 

70 

66 

62 

66 

55 

64 

70 

71 

75 

75 

76 

77 

69 

70 

74 

72 

72 

67 

74 

70 

65 

67 

4 

M  I  N 

36 

34 

36 

43 

46 

50 

53 

48 

51 

43 

51 

52 

46 

40 

38 

37 

62 

64 

65 

56 

56 

60 

49 

46 

51 

56 

53 

43 

48 

50 

42 

47 

8 

5EST0 

MAX 

58 

61 

65 

65 

59 

64 

69 

64 

64 

65 

63 

69 

66 

66 

66 

75 

79 

83 

87 

89 

81 

80 

77 

70 

73 

74 

66 

65 

72 

65 

69 

69 

9 

MIN 

39 

31 

40 

40 

50 

46 

51 

42 

43 

36 

43 

43 

48 

41 

38 

45 

41 

46 

45 

48 

49 

46 

46 

46 

45 

41 

51 

40 

39 

47 

37 

43 

,3 

NO  LAKE 

MAX 

41 

51 

66 

55 

52 

62 

55 

57 

66 

57 

58 

52 

55 

50 

56 

57 

61 

64 

65 

68 

67 

65 

64 

66 

68 

62 

54 

49 

57 

55 

67 

67 

.8 

MIN 

21 

16 

34 

25 

33 

35 

37 

26 

31 

19 

23 

36 

29 

26 

26 

27 

24 

25 

26 

29 

30 

31 

30 

33 

34 

41 

40 

29 

25 

36 

26 

29 

.  1 

UTEREY 

MAX 

53 

59 

62 

68 

65 

69 

62 

62 

63 

65 

64 

62 

61 

66 

60 

75 

76 

81 

74 

66 

60 

55 

55 

68 

60 

66 

60 

62 

66 

61 

64 

63 

.6 

MIN 

45 

40 

43 

46 

48 

51 

52 

45 

43 

38 

47 

50 

50 

44 

44 

52 

51 

46 

47 

45 

48 

49 

49 

48 

48 

52 

44 

43 

49 

42 

■  46 

,6 

MTICELLO  DAM 

MAX 

63 

58 

56 

59 

62 

56 

59 

64 

63 

58 

64 

64 

56 

65 

66 

65 

72 

78 

80 

76 

81 

79 

78 

76 

73 

68 

60 

68 

61 

63 

62 

66 

.9 

MIN 

35 

36 

38 

44 

52 

53 

53 

40 

43 

34 

36 

47 

45 

41 

41 

43 

53 

46 

44 

47 

47 

45 

47 

50 

48 

46 

51 

41 

41 

46 

39 

44 

,2 

lIRO  BAY   FIRE  DEPT 

MAX 

54 

61 

58 

65 

61 

63 

66 

65 

68 

70 

61 

60 

60 

66 

61 

74 

71 

74 

72 

59 

57 

68 

67 

57 

55 

62 

58 

60 

62 

63 

62 

62 

.6 

MIN 

47 

40 

39 

42 

46 

47 

51 

46 

45 

44 

39 

46 

51 

45 

44 

45 

48 

46 

47 

45 

46 

48 

60 

49 

50 

49 

47 

44 

41 

40 

46 

45 

,6 

JNTAIN  PASS 

MAX 

43 

49 

56 

61 

63 

67 

66 

66 

61 

58 

65 

63 

63 

52 

54 

51 

67 

66 

68 

73 

75 

73 

66 

66 

76 

73 

73 

68 

66 

66 

66 

63 

.3 

MIN 

33 

26 

31 

35 

34 

30 

29 

40 

36 

37 

40 

39 

37 

40 

36 

29 

29 

43 

45 

46 

46 

41 

51 

38 

43 

47 

52 

46 

4( 

4 1 

46 

39 

.5 

DIABLO  NORTH  GATE 

MAX 

57 

50 

53 

58 

57 

54 

57 

52 

55 

56 

56 

60 

52 

60 

60 

57 

64 

72 

73 

77 

77 

73 

69 

67 

66 

63 

53 

65 

62 

65 

51 

60 

.4 

MIN 

35 

35 

36 

42 

46 

46 

48 

37 

36 

40 

40 

44 

43 

42 

42 

42 

48 

52 

55 

59 

60 

57 

50 

43 

40 

45 

42 

37 

43 

40 

39 

44 

,  1 

UMT  HAMILTON 

MAX 

35 

44 

46 

50 

47 

51 

48 

48 

44 

55 

55 

45 

63 

63 

67 

69 

70 

69 

67 

62 

66 

69 

57 

46 

52 

44 

51 

54 

.6 

MIN 

29 

26 

33 

38 

40 

45 

39 

30 

32 

32 

40 

38 

46 

47 

52 

57 

67 

56 

52 

50 

52 

51 

45 

36 

32 

34 

31 

41 

.6 

UNT  HEBRON  RS 

MAX 

44 

41 

40 

45 

52 

57 

51 

47 

47 

52 

47 

43 

44  66 

66 

74 

73 

73 

73 

74 

74 

42 

50 

44 

54 

.6 

MIN 

15 

17 

30 

32 

36 

35 

28 

U 

24 

29 

20 

23 

27  22 

19 

21 

26 

24 

25 

22 

29 

32 

33 

30 

25 

.4 

UNT  SHASTA  WB  CITY 

MAX 

42 

38 

35 

44 

48 

54 

56 

49 

46 

53 

46 

46 

53 

46 

50 

59  71 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

77 

68 

60 

46 

42 

41 

49 

46 

54 

.8 

MIN 

19 

24 

32 

35 

40 

43 

36 

27 

24 

19 

33 

33 

34 

27 

25 

33  32 

37 

36 

36 

36 

39 

40 

39 

35 

41 

34 

29 

34 

32 

2C 

32 

.6 

WILpON  FC  3368 

MAX 

38 

50 

54 

60 

64 

67 

62 

64 

63 

66 

64 

60 

55 

56 

59 

68  62 

68 

70 

69 

70 

69 

69 

63 

72 

68 

65 

42 

68 

57 

69 

61 

.1 

MIN 

33 

29 

40 

39 

43 

50 

45 

44 

47 

45 

47 

44 

32 

36 

39 

39  40 

48 

50 

50 

51 

51 

39 

40 

47 

60 

40 

33 

36 

43 

34 

42 

.0 

CIMIENTO  DAM 

MAX 

57 

58 

62 

61 

65 

64 

69 

72 

71 

72 

72 

73 

76  84 

85 

85 

65 

85 

79 

68 

67 

71 

68 

64 

72 

73 

66 

72 

71 

.4 

MIN 

42 

35 

33 

34 

37 

46 

38 

35 

39 

37 

47 

42 

39 

40  42 

44 

45 

46 

43 

43 

44 

45 

46 

48 

42 

40 

40 

40 

36 

40 

.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NAPA    STATE  HOSPITAL 

MAX 

5  5 

61 

6  3 

65 

6 1 

56 

67 

70 

76 

80 

62 

83 

84 

83 

78 

62 

64 

59 

50 

60 

52 

65 

50 

56 

MIN 

35 

33 

40 

44 

52 

53 

45 

36 

44 

35 

46 

48 

47 

44 

42 

50 

52 

46 

48 

45 

45 

45 

42 

46 

43 

48 

52 

45 

38 

52 

48 

45 

NEEDLES   FAA  AP 

MAX 

73 

84 

85 

83 

86 

75 

81 

81 

76 

68 

65 

72 

81 

87 

90 

92 

91 

75 

83 

66 

88 

87 

79 

82 

87 

79 

79 

MIN 

'3 

41 

42 

45 

47 

50 

50 

59 

51 

49 

45 

53 

56 

50 

45 

45 

48 

49 

55 

53 

50 

53 

57 

46 

54 

59 

62 

57 

51 

54 

60 

51 

NEVADA  CITY 

MAX 

46 

48 

47 

48 

48 

5  3 

49 

52 

48 

56 

56 

5  1 

5  3 

57 

56 

72 

73 

76 

77 

78 

77 

77 

70 

70 

5  7 

5  0 

50 

56 

49 

58 

MIN 

25 

26 

32 

40 

44 

43 

45 

34 

35 

26 

30 

42 

38 

29 

27 

31 

32 

30 

34 

35 

37 

37 

3  7, 

39 

39 

42 

47 

37 

30 

42 

31 

35 

NEWARK 

MAX 

59 

51 

63 

62 

59 

56 

55 

63 

MIN 

43 

35 

43 

51 

55 

54 

51 

46 

45 

35 

43 

44 

45 

40 

42 

44 

58 

47 

47 

45 

48 

49 

47 

51 

51 

49 

45 

44 

40 

50 

40 

46 

NEWMAN   2  NW 

MAX 

60 

62 

65 

65 

54 

70 

69 

65 

63 

54 

6  5 

70 

58 

56 

57 

79 

64 

84 

81 

78 

70 

72 

72 

70 

56 

70 

MIN 

40 

30 

41 

39 

46 

47 

53 

34 

47 

34 

43 

42 

47 

47 

44 

51 

40 

43 

47 

46 

48 

47 

45 

43 

46 

40 

54 

41 

38 

48 

36 

43 

NEWPORT    BEACH  HARBOR 

MAX 

58 

60 

59 

6 1 

64 

59 

60 

64 

60 

50 

60 

51 

50 

63 

67 

73 

72 

60 

50 

55 

65 

62 

62 

53 

54 

63 

MIN 

53 

47 

45 

45 

45 

47 

47 

54 

50 

52 

51 

52 

55 

51 

4B 

46 

58 

49 

51 

52 

50 

52 

55 

54 

55 

57 

56 

55 

46 

49 

51 

50 

NORTH   FORK  RS 

MAX 

47 

47 

5  3 

59 

59 

50 

6  5 

62 

63 

59 

50 

60 

50 

55 

57 

56 

64 

7 1 

80 

6 1 

62 

81 

79 

57 

67 

72 

7  1 

57 

57 

64 

62 

53 

MIN 

36 

27 

34 

30 

36 

42 

47 

39 

35 

30 

34 

35 

38 

33 

33 

34 

34 

40 

40 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

44 

46 

33 

33 

38 

31 

37 

NORTH  HOLLYWOOD 

MAX 

63 

54 

66 

58 

76 

73 

56 

66 

72 

69 

57 

69 

81 

61 

84 

77 

65 

86 

85 

62 

78 

70 

59 

62 

69 

50 

65 

71 

67 

76 

72 

MIN 

49 

42 

40 

47 

45 

48 

50 

53 

43 

47 

46 

53 

47 

50 

51 

50 

49 

53 

55 

50 

52 

59 

50 

51 

53 

54 

53 

52 

45 

46 

52 

49 

OAK  DALE  WOODWARD  DAM 

MAX 

52 

54 

59 

62 

61 

58 

63 

65 

61 

59 

62 

62 

54 

62 

62 

62 

57 

72 

76 

80 

80 

77 

74 

72 

63 

67 

59 

65 

51 

57 

63 

65 

MIN 

39 

33 

41 

45 

48 

46 

50 

39 

45 

33 

37 

47 

49 

39 

39 

36 

44 

43 

46 

45 

48 

47 

45 

46 

45 

43 

51 

42 

39 

49 

37 

43 

OAKLAND  we  AP 

MAX 

62 

58 

59 

61 

61 

60 

6^ 

60 

59 

62 

69 

63 

76 

77 

79 

77 

73 

62 

60 

54 

56 

56 

6  3 

64 

6 1 

65 

61 

61 

63 

MIN 

43 

40 

47 

52 

54 

52 

50 

43 

44 

38 

49 

52 

46 

44 

44 

51 

55 

49 

51 

50 

51 

51 

51 

51 

52 

51 

51 

45 

43 

50 

41 

48 

OCEANSIDE  PENDLETON 

MAX 

59 

59 

59 

58 

60 

57 

57 

62 

50 

58 

56 

60 

61 

6 1 

69 

56 

73 

73 

72 

59 

59 

58 

53 

62 

60 

62 

62 

63 

62 

52 

54 

62 

MIN 

52 

46 

45 

45 

44 

45 

49 

49 

50 

51 

46 

49 

55 

51 

50 

43 

51 

47 

50 

48 

47 

53 

54 

50 

55 

57 

55 

55 

45 

47 

50 

49 

OJAI 

MAX 

65 

64 

65 

73 

76 

78 

55 

75 

7  3 

76 

72 

74 

74 

80 

60 

8 1 

63 

88 

90 

67 

91 

75 

70 

73 

62 

65 

60 

70 

72 

59 

78 

■  74 

MIN 

46 

36 

37 

35 

39 

44 

40 

43 

38 

34 

37 

42 

49 

40 

44 

42 

41 

42 

45 

46 

45 

41 

51 

46 

54 

51 

50 

40 

42 

44 

42 

ORANGE  COVE 

MAX 

58 

54 

58 

53 

56 

70 

74 

56 

54 

65 

59 

53 

65 

53 

67 

72 

77 

62 

66 

86 

69 

83 

7  3 

77 

79 

75 

6  5 

62 

66 

71 

70 

MIN 

45 

33 

39 

37 

42 

45 

53 

47 

35 

35 

42 

46 

47 

41 

36 

36 

39 

43 

45 

45 

47 

46 

52 

45 

50 

46 

53 

45 

39 

44 

40 

43 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

MAX 

5  J 

50 

50 

59 

63 

56 

53 

52 

54 

57 

50 

54 

55 

50 

63 

76 

73 

56 

52 

53 

53 

58 

56 

56 

55 

53 

56 

54 

56 

MIN 

32 

38 

38 

45 

50 

48 

43 

40 

31 

40 

45 

45 

31 

31 

35 

39 

43 

39 

38 

46 

45 

45 

44 

46 

43 

38 

45 

42 

40 

ORINDA  BOWMAN 

MAX 

55 

58 

61 

61 

55 

60 

56 

59 

60 

62 

63 

58 

64 

66 

62 

73 

75 

77 

72 

79 

71 

59 

60 

55 

63 

55 

52 

50 

65 

60 

52 

53 

MIN 

32 

30 

42 

50 

52 

49 

52 

40 

43 

29 

40 

48 

47 

32 

37 

43 

44 

40 

40 

40 

44 

41 

42 

48 

46 

47 

52 

39 

35 

51 

36 

42 

ORLAND 

MAX 

62 

58 

52 

53 

50 

58 

59 

66 

53 

62 

64 

56 

49 

56 

65 

65 

74 

82 

62 

83 

84 

82 

83 

89 

57 

70 

57 

63 

62 

65 

58 

57 

MIN 

33 

33 

37 

45 

49 

49 

52 

39 

42 

36 

44 

45 

40 

40 

36 

45 

55 

42 

44 

47 

45 

50 

47 

45 

47 

46 

51 

37 

39 

45 

36 

43 

ORLEANS 

MAX 

54 

57 

50 

55 

60 

65 

61 

54 

53 

58 

55 

48 

63 

62 

58 

75 

60 

80 

81 

62 

61 

80 

84 

65 

79 

63 

65 

52 

50 

52 

47 

64 

MIN 

31 

36 

43 

43 

47 

50 

50 

43 

36 

35 

41 

43 

45 

36 

36 

38 

39 

38 

40 

42 

41 

43 

44 

45 

41 

47 

43 

39 

43 

45 

40 

41 

OROVILLE   1  WSW 

MAX 

62 

55 

56 

57 

57 

57 

60 

59 

62 

52 

64 

60 

60 

65 

64 

65 

78 

76 

79 

60 

63 

82 

81 

76 

70 

56 

67 

65 

52 

65 

55 

56 

MIN 

36 

34 

45 

45 

39 

46 

48 

45 

45 

34 

46 

47 

48 

37 

38 

46 

50 

44 

46 

46 

49 

46 

48 

47 

48 

47 

53 

44 

41 

50 

39 

44 

OROVILLE  7  SE 

MAX 

52 

52 

55 

56 

55 

56 

58 

60 

60 

60 

60 

50 

55 

63 

60 

53 

75 

74 

78 

80 

82 

80 

78 

72 

55 

56 

65 

63 

58 

63 

63 

64 

MIN 

35 

34 

38 

45 

46 

48 

50 

45 

45 

35 

37 

45 

45 

41 

40 

39 

43 

44 

46 

48 

46 

48 

45 

45 

46 

45 

50 

40 

37 

42 

38 

43 

OXNARD 

MAX 

61 

52 

62 

57 

66 

59 

5 1 

68 

64 

57 

55 

57 

57 

73 

74 

61 

61 

60 

61 

70 

58 

64 

58 

58 

61 

64 

61 

6  5 

57 

69 

70 

56 

MIN 

51 

41 

40 

42 

42 

44 

49 

47 

42 

40 

43 

53 

52 

49 

49 

49 

48 

47 

46 

46 

45 

51 

54 

50 

55 

54 

53 

53 

44 

45 

49 

47 

PALMDALE 

MAX 

54 

50 

65 

72 

77 

78 

72 

70 

72 

71 

75 

72 

54 

70 

58 

67 

70 

62 

84 

84 

61 

74 

6 1 

83 

60 

70 

64 

76 

71 

71 

72 

MIN 

42 

32 

38 

34 

43 

49 

54 

47 

33 

35 

37 

48 

46 

45 

35 

35 

42 

40 

40 

41 

46 

53 

46 

45 

46 

50 

45 

36 

40 

41 

42 

PALMDALE  FAA  AP 

MAX 

57 

58 

65 

69 

74 

78 

74 

67 

69 

71 

77 

7 1 

63 

67 

69 

67 

70 

78 

82 

78 

68 

79 

81 

81 

55 

61 

74 

71 

MIN 

42 

36 

37 

32 

42 

48 

51 

41 

34 

32 

36 

47 

48 

43 

36 

34 

40 

38 

38 

41 

44 

43 

51 

44 

47 

47 

50 

43 

35 

48 

39 

41 

PALM  SPRINGS 

MAX 

68 

70 

74 

78 

84 

86 

90 

88 

85 

69 

69 

87 

82 

80 

78 

76 

61 

89 

94 

94 

94 

69 

85 

62 

86 

8  5 

63 

75 

83 

87 

87 

83 

MIN 

46 

43 

40 

45 

45 

51 

50 

53 

50 

48 

49 

52 

61 

49 

45 

46 

47 

47 

51 

51 

51 

51 

54 

55 

53 

51 

54 

55 

47 

51 

55 

50 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

55 

57 

62 

58 

63 

62 

67 

50 

60 

62 

62 

56 

54 

65 

63 

73 

76 

79 

80 

80 

53 

61 

52 

62 

59 

56 

53 

50 

67 

53 

51 

64 

MIN 

42 

36 

42 

51 

57 

53 

55 

44 

43 

34 

46 

54 

48 

43 

38 

43 

44 

44 

46 

46 

50 

46 

47 

49 

52 

45 

55 

40 

38 

53 

41 

46 

PALOMAR   MTN  OBSY 

MAX 

40 

50 

58 

64 

65 

56 

67 

53 

65 

69 

71 

69 

61 

59 

59 

58 

63 

66 

72 

73 

75 

74 

70 

64 

72 

72 

65 

65 

55 

67 

61 

65, 

MIN 

31 

26 

39 

41 

43 

48 

45 

42 

46 

43 

45 

43 

37 

34 

35 

40 

37 

42 

45 

47 

48 

47 

36 

39 

42 

52 

45 

34 

33 

45 

37 

40. 

PARADISE 

MAX 

50 

48 

48 

48 

51 

53 

57 

52 

54 

55 

60 

53 

54 

59 

51 

60 

70 

78 

76 

76 

79 

78 

76 

79 

66 

67 

60 

54 

52 

59 

55 

51 

MIN 

34 

32 

40 

41 

47 

45 

47 

42 

39 

35 

41 

42 

38 

32 

37 

39 

45 

43 

46 

52 

55 

52 

46 

42 

42 

44 

45 

38 

35 

45 

34 

41'i 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

62 

65 

66 

72 

75 

82 

88 

86 

83 

84 

79 

84 

83 

80 

75 

69 

70 

72 

61 

86 

92 

94 

93 

72 

60 

86 

69 

68 

78 

63 

85 

SC 

MIN 

46 

45 

45 

49 

52 

57 

50 

58 

58 

55 

51 

55 

58 

54 

50 

45 

46 

49 

55 

56 

61 

51 

58 

55 

50 

62 

64 

59 

55 

56 

63 

55 

PASADENA 

MAX 

61 

65 

66 

73 

74 

77 

72 

68 

68 

72 

68 

70 

70 

75 

78 

76 

79 

86 

69 

85 

84 

64 

69 

57 

65 

70 

66 

55 

71 

68 

77 

73 

MIN 

47 

40 

44 

44 

46 

49 

48 

52 

45 

49 

44 

51 

54 

49 

48 

47 

49 

49 

53 

54 

52 

46 

53 

51 

52 

55 

53 

51 

44 

46 

47 

4f 

PASO  ROBLES 

MAX 

61 

62 

60 

62 

65 

74 

70 

68 

67 

67 

69 

54 

66 

73 

72 

72 

76 

65 

86 

84 

85 

75 

66 

57 

58 

55 

50 

65 

72 

58 

72 

61 

HIN 

40 

34 

35 

35 

36 

46 

48 

47 

41 

37 

33 

47 

49 

45 

36 

41 

35 

34 

38 

36 

40 

39 

43 

48 

44 

48 

47 

43 

36 

40 

42 

4( 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

MAX 

53 

61 

51 

62 

67 

71 

72 

67 

66 

65 

70 

55 

55 

71 

68 

71 

78 

65 

85 

85 

84 

75 

65 

66 

51 

65 

59 

53 

71 

67 

70 

6f 

MIN 

41 

33 

37 

35 

40 

45 

49 

43 

35 

34 

33 

47 

47 

43 

35 

37 

38 

37 

42 

42 

42 

40 

44 

44 

43 

47 

46 

42 

35 

44 

39 

'  41 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

MAX 

61 

57 

60 

58 

50 

50 

62 

61 

52 

65 

62 

61 

66 

68 

64 

79 

80 

80 

80 

82 

75 

61 

56 

56 

59 

60 

59 

63 

65 

62 

65 

6' 

MIN 

35 

33 

44 

52 

52 

54 

54 

38 

42 

37 

44 

48 

47 

41 

41 

45 

51 

42 

42 

44 

45 

47 

43 

46 

48 

39 

44 

39 

36 

52 

38 

PINNACLES  NM 

MAX 

53 

60 

53 

65 

63 

75 

67 

56 

66 

72 

66 

63 

65 

56 

68 

71 

6 1 

85 

67 

86 

84 

83 

71 

74 

74 

72 

71 

61 

70 

59 

70 

7( 

MIN 

38 

30 

35 

35 

45 

45 

50 

43 

37 

31 

38 

46 

44 

40 

35 

39 

38 

40 

42 

44 

41 

41 

41 

45 

45 

50 

38 

35 

38 

35 

41 

PISMO  BEACH 

MAX 

59 

66 

60 

71 

66 

56 

70 

74 

65 

73 

69 

77 

73 

73 

70 

67 

66 

56 

59 

50 

59 

56 

58 

65 

57 

64 

ii 

61 

MIN 

49 

41 

40 

44 

45 

45 

45 

52 

46 

47 

39 

47 

50 

51 

49 

49 

49 

45 

50 

47 

44 

46 

48 

48 

51 

50 

48 

48 

44 

42 

43 

4< 

PLACERVILLE 

MAX 

54 

59 

59 

71 

70 

76 

79 

62 

6 1 

76 

72 

70 

70 

56 

55 

55 

51 

53 

6: 

MIN 

30 

27 

34 

43 

46 

45 

51 

41 

37 

26 

39 

42 

41 

34 

31 

41 

38 

38 

40 

41 

41 

44 

41 

41 

42 

43 

44 

42 

34 

43 

33 

3 

PLACERVILLE    I F6 

MAX 

55 

50 

48 

58 

59 

56 

59 

56 

58 

68 

74 

76 

80 

79 

75 

72 

70 

66 

53 

49 

52 

59 

50 

5 

MIN 

34 

29 

37 

40 

42 

42 

45 

38 

35 

32 

40 

41 

36 

35 

38 

41 

47 

45 

51 

53 

53 

54 

49 

46 

48 

40 

42 

34 

35 

41 

36 

4 

POINT  ARENA 

MAX 

58 

54 

53 

55 

58 

55 

59 

51 

60 

57 

57 

53 

55 

55 

56 

57 

61 

76 

61 

56 

61 

54 

57 

56 

57 

55 

55 

56 

59 

56 

59 

5 

MIN 

41 

37 

44 

48 

52 

52 

5 1 

47 

31 

42 

45 

41 

43 

47 

47 

39 

43 

50 

41 

POINT    ARGUELLO  WB 

MAX 

54 

55 

56 

61 

62 

57 

64 

57 

62 

60 

56 

60 

56 

64 

58 

64 

71 

77 

71 

55 

56 

55 

59 

56 

54 

55 

62 

58 

50 

60 

56 

6 

MIN 

47 

42 

41 

40 

46 

49 

50 

50 

45 

46 

45 

44 

50 

48 

47 

47 

46 

41 

45 

41 

43 

47 

46 

47 

50 

48 

47 

44 

39 

49 

46 

4 

PT   PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

53 

55 

55 

55 

57 

57 

61 

56 

57 

62 

54 

59 

55 

61 

54 

66 

66 

65 

56 

55 

54 

58 

55 

57 

54 

60 

59 

55 

56 

58 

55 

5 

MIN 

49 

43 

45 

47 

45 

52 

52 

50 

46 

47 

47 

51 

52 

46 

48 

48 

50 

49 

49 

47 

45 

50 

51 

51 

51 

50 

50 

45 

47 

49 

45 

4 

POMONA 

MAX 

60 

53 

68 

72 

74 

76 

71 

66 

65 

71 

66 

66 

61 

73 

75 

76 

77 

84 

88 

86 

85 

78 

65 

55 

51 

69 

65 

55 

71 

69 

73 

7 

MIN 

49 

37 

40 

40 

40 

43 

46 

51 

45 

50 

43 

49 

52 

45 

41 

41 

41 

42 

43 

45 

45 

44 

51 

49 

50 

48 

51 

51 

36 

44 

43 

4 

See  Reference  Nolee  Following  Station  Index 
-  86  - 


DAILY  TEMPERATURES  il^ZTol' 


Station 

Day  Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 

62 

55 

60 

64 

65 

62 

60 

63 

60 

61 

63 

65 

56 

66 

67 

65 

73 

75 

72 

76 

79 

68 

66 

63 

65 

60 

66 

65 

62 

67 

67 

65. 

2 

MIN 

35 

34 

36 

40 

46 

48 

50 

38 

43 

28 

32 

45 

45 

36 

35 

36 

53 

40 

39 

44 

40 

41 

44 

44 

47 

44 

38 

35 

35 

35 

40* 

3 

PORTERVILLE 

MAX 

60 

58 

59 

62 

66 

71 

74 

77 

67 

66 

67 

74 

68 

70 

68 

70 

73 

79 

85 

87 

89 

89 

80 

75 

77 

80 

75 

74 

66 

71 

73 

72. 

6 

MIN 

46 

35 

39 

38 

43 

48 

54 

50 

41 

38 

39 

49 

48 

46 

42 

43 

44 

46 

49 

51 

51 

51 

53 

47 

60 

62 

54 

46 

41 

43 

41 

46. 

7 

PORTOLA 

MAX 

36 

39 

44 

47 

45 

49 

46 

47 

44 

57 

55 

46 

50 

49 

50 

51 

64 

70 

71 

71 

71 

71 

73 

74 

72 

66 

61 

41 

60 

49 

45 

64. 

7 

MIN 

14 

19 

29 

31 

35 

36 

38 

25 

32 

18 

26 

36 

32 

16 

19 

26 

26 

24 

21 

26 

25 

29 

27 

26 

28 

32 

39 

27 

26 

32 

21 

27. 

1 

POSEY   3  E 

MAX 

45 

47 

54 

55 

58 

62 

58 

49 

48 

60 

61 

68 

50 

50 

56 

56 

69 

67 

69 

73 

73 

70 

60 

63 

66 

62 

56 

42 

46 

45 

48 

57. 

0 

MIN 

30 

23 

28 

24 

32 

35 

36 

40 

30 

24 

31 

32 

32 

31 

29 

30 

31 

36 

42 

34 

38 

38 

40 

36 

35 

37 

40 

31 

32 

38 

26 

32. 

9 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

55 

51 

61 

61 

60 

56 

64 

63 

55 

62 

78 

84 

83 

83 

84 

86 

84 

77 

77 

60 

56 

54 

67. 

9 

MIN 

33 

43 

47 

51 

51 

40 

28 

43 

48 

40 

36 

47 

40 

40 

40 

40 

46 

43 

46 

49 

36 

35 

41  . 

9 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

48 

58 

58 

62 

65 

62 

64 

63 

61 

66 

57 

61 

63 

63 

66 

75 

70 

79 

79 

81 

80 

75 

66 

72 

73 

■  70 

56 

68 

66 

62 

67 

66. 

0 

MIN 

36 

23 

28 

32 

42 

44 

28 

28 

27 

32 

44 

42 

41 

33 

45 

32 

34 

32 

34 

36 

36 

34 

38 

37 

33 

38 

49 

40 

31 

35 

30 

35. 

3 

QUINCY  RS 

MAX 

53 

43 

46 

48 

53 

50 

51 

52 

60 

60 

62 

67 

49 

59 

53 

69 

61 

76 

75 

78 

78 

78 

76 

82 

81 

78 

61 

54 

48 

53 

50 

60. 

1 

M  I  N 

24 

27 

32 

30 

32 

32 

42 

33 

36 

26 

32 

35 

36 

25 

23 

29 

28 

26 

28 

26 

28 

32 

32 

30 

31 

33 

45 

33 

31 

38 

30 

31. 

2 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

55 

65 

70 

71 

77 

77 

75 

69 

72 

72 

70 

71 

66 

72 

76 

70 

71 

79 

86 

86 

84 

76 

67 

67 

61 

72 

60 

62 

71 

71 

72 

71. 

3 

M  1  N 

48 

36 

35 

36 

35 

38 

37 

43 

36 

33 

34 

39 

50 

41 

38 

34 

41 

35 

41 

38 

38 

37 

49 

40 

52 

60 

60 

50 

33 

37 

39 

40. 

1 

RANDS6URG 

MAX 

52 

53 

64 

65 

63 

75 

71 

70 

66 

70 

72 

70 

67 

64 

64 

61 

69 

73 

77 

80 

79 

77 

70 

79 

82 

79 

72 

60 

72 

68 

60 

69. 

2 

MIN 

39 

31 

37 

37 

44 

53 

50 

49 

43 

38 

46 

45 

44 

43 

37 

42 

43 

48 

51 

53 

53 

53 

52 

46 

47 

52 

62 

42 

39 

50 

41 

45. 

2 

RED  BLUFF  WB  AP 

MAX 

56 

51 

52 

56 

55 

58 

60 

60 

60 

64 

55 

49 

66 

63 

66 

74 

84 

83 

79 

62 

62 

84 

92 

67 

70 

56 

61 

58 

65 

65 

62 

65. 

7 

MIN 

34 

38 

45 

48 

52 

51 

53 

46 

42 

36 

45 

44 

42 

41 

39 

46 

52 

45 

44 

48 

48 

51 

49 

49 

49 

47 

48 

41 

46 

47 

39 

45. 

4 

REDDING  FIRE   STA  2 

MAX 

58 

57 

53 

50 

53 

57 

67 

63 

56 

66 

62 

68 

66 

65 

66 

74 

84 

86 

81 

64 

83 

63 

91 

69 

72 

70 

59 

56 

59 

63 

57 

67. 

5 

MIN 

32 

39 

41 

41 

49 

51 

53 

42 

45 

40 

46 

42 

42 

39 

37 

46 

54 

60 

60 

62 

52 

66 

55 

49 

51 

49 

52 

36 

45 

49 

40 

46. 

0 

REDLANDS 

MAX 

57 

65 

68 

76 

77 

79 

74 

66 

71 

76 

76 

71 

65 

80 

77 

78 

79 

87 

90 

90 

91 

80 

68 

67 

65 

73 

59 

63 

76 

73 

79 

74. 

0 

MIN 

45 

41 

41 

41 

41 

47 

45 

50 

43 

42 

43 

46 

51 

47 

42 

44 

46 

46 

60 

61 

51 

47 

62 

48 

47 

46 

52 

44 

40 

44 

46 

45. 

8 

REDWOOD  CITY 

MAX 

63 

60 

63 

66 

62 

63 

63 

63 

63 

64 

64 

62 

65 

68 

64 

76 

79 

81 

81 

81 

72 

67 

67 

65 

67 

68 

65 

63 

66 

64 

66 

67. 

3 

MIN 

39 

38 

43 

50 

55 

54 

66 

47 

44 

36 

46 

52 

51 

42 

39 

46 

50 

46 

46 

46 

50 

47 

43 

46 

60 

44 

53 

41 

40 

63 

43 

46. 

5 

RICHMOND 

MAX 

62 

55 

58 

61 

63 

59 

60 

63 

61 

62 

62 

59 

59 

65 

66 

62 

75 

76 

79 

79 

61 

66 

64 

58 

60 

60 

63 

61 

62 

63 

61 

64. 

0 

MIN 

44 

40 

49 

51 

57 

54 

66 

44 

44 

41 

47 

51 

60 

46 

48 

51 

58 

49 

50 

49 

51 

50 

52 

51 

61 

51 

54 

45 

45 

54 

45 

49. 

2 

RIVERSIDE   FIRE   STA  3 

MAX 

62 

67 

68 

72 

78 

78 

70 

67 

69 

74 

69 

69 

65 

78 

77 

77 

82 

38 

91 

89 

90 

82 

69 

70 

67 

71 

66 

66 

75 

72 

76 

74. 

1 

MIN 

49 

39 

40 

42 

41 

45 

43 

50 

46 

48 

44 

50 

52 

46 

47 

45 

44 

43 

44 

46 

47 

46 

53 

48 

64 

46 

53 

62 

40 

45 

45 

46. 

3 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

62 

59 

65 

67 

72 

75 

78 

70 

66 

69 

74 

70 

69 

64 

77 

76 

75 

81 

88 

90 

90 

91 

78 

67 

69 

62 

71 

60 

66 

75 

70 

72. 

4 

MIN 

48 

40 

39 

41 

41 

45 

44 

50 

46 

45 

43 

48 

50 

44 

46 

46 

44 

44 

48 

49 

46 

47 

52 

49 

51 

47 

62 

50 

39 

43 

45 

45. 

9 

ROCKLIN 

MAX 

61 

56 

56 

58 

60 

56 

60 

60 

61 

63 

60 

64 

69 

62 

63 

68 

71 

75 

76 

78 

79 

78 

76 

73 

73 

67 

67 

62 

61 

61 

63 

65. 

5 

MIN 

34 

35 

35 

44 

50 

48 

46 

43 

42 

31 

31 

45 

47 

41 

34 

32 

32 

42 

47 

44 

49 

47 

46 

47 

47 

45 

46 

42 

38 

38 

35 

41 . 

4 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 

55 

58 

58 

62 

57 

60 

62 

62 

62 

62 

63 

69 

63 

64 

65 

74 

72 

77 

78 

81 

80 

78 

71 

67 

63 

68 

65 

62 

67 

66 

67 

65. 

0 

MIN 

40 

36 

46 

51 

51 

51 

47 

39 

46 

40 

48 

60 

51 

44 

43 

52 

50 

60 

50 

52 

50 

48 

48 

50 

48 

47 

48 

41 

41 

48 

40 

46. 

6 

SACRAMENTO  WB   CI TY 

MAX 

57 

58 

59 

62 

57 

61 

62 

64 

64 

63 

62 

68 

64 

66 

64 

74 

75 

79 

80 

84 

82 

60 

71 

69 

64 

66 

65 

61 

67 

65 

66 

66. 

7 

MIN 

42 

38 

47 

51 

51 

52 

47 

41 

45 

40 

49 

60 

60 

45 

44 

52 

53 

50 

52 

52 

60 

46 

48 

49 

46 

47 

48 

42 

43 

61 

41 

47, 

3 

SAINT  HELENA 

MAX 

60 

56 

58 

57 

57 

60 

65 

61 

62 

67 

60 

59 

67 

69 

64 

75 

83 

63 

83 

84 

76 

69 

66 

71 

62 

60 

60 

61 

66 

62 

64 

66. 

0 

MIN 

32 

30 

41 

50 

52 

53 

54 

38 

40 

32 

43 

47 

41 

34 

40 

42 

64 

42 

44 

46 

48 

44 

43 

50 

46 

47 

52 

36 

37 

62 

37 

43. 

6 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

58 

60 

59 

59 

60 

61 

64 

60 

59 

69 

60 

67 

60 

65 

66 

71 

73 

76 

76 

76 

72 

66 

53 

60 

58 

62 

60 

56 

63 

59 

62 

63. 

0 

MIN 

33 

29 

41 

40 

50 

50 

53 

37 

40 

28 

39 

47 

35 

33 

35 

35 

63 

39 

40 

42 

46 

40 

46 

47 

46 

45 

50 

36 

33 

50 

35 

41 . 

1 

SALINAS   2  E 

MAX 

61 

60 

64 

68 

65 

72 

67 

64 

64 

70 

64 

67 

63 

69 

62 

75 

80 

85 

65 

67 

67 

63 

59 

65 

64 

68 

66 

62 

66 

61 

66 

67. 

1 

MIN 

43 

32 

39 

41 

47 

49 

53 

43 

39 

35 

41 

49 

51 

39 

36 

41 

44 

44 

46 

46 

48 

48 

46 

49 

44 

49 

61 

42 

36 

49 

39 

43. 

9 

SALINAS   FAA  AP 

MAX 

54 

60 

61 

66 

64 

72 

66 

63 

63 

68 

63 

66 

61 

70 

62 

74 

78 

84 

65 

66 

68 

63 

59 

64 

58 

66 

69 

63 

67 

61 

66 

66. 

3 

M  I  N 

39 

34 

41 

41 

48 

50 

62 

45 

40 

35 

43 

51 

44 

41 

37 

44 

45 

45 

46 

47 

49 

50 

49 

52 

51 

52 

52 

41 

40 

46 

40 

44. 

6 

SALT   SPRINGS  PH 

MAX 

50 

51 

48 

53 

52 

56 

53 

58 

68 

63 

62 

56 

55 

68 

68 

61 

75 

78 

77 

79 

79 

7fl 

80 

76 

75 

71 

61 

51 

59 

59 

57 

62. 

8 

MIN 

33 

28 

35 

34 

38 

41 

45 

33 

34 

33 

40 

-O 

33 

32 

33 

34 

43 

49 

47 

50 

50 

50 

51 

41 

46 

40 

44 

32 

34 

37 

33 

39. 

1 

SALYER  RS 

MAX 

61 

53 

54 

45 

54 

59 

68 

60 

56 

49 

60 

54 

49 

64 

62 

64 

74 

80 

81 

83 

84 

81 

81 

63 

85 

80 

64 

63 

53 

60 

52 

64. 

4 

MIN 

28 

35 

39 

40 

41 

43 

48 

41 

40 

36 

38 

38 

46 

36 

36 

38 

38 

38 

39 

41 

42 

43 

43 

43 

40 

44 

49 

36 

42 

44 

40 

40. 

2 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

51 

59 

61 

68 

72 

74 

70 

62 

65 

71 

69 

63 

60 

71 

71 

71 

74 

80 

83 

62 

84 

81 

71 

62 

62 

66 

66 

57 

69 

70 

72 

68. 

9 

MIN 

44 

35 

44 

43 

49 

52 

46 

46 

46 

41 

48 

41 

47 

40 

60 

44 

47 

54 

68 

62 

63 

53 

48 

45 

48 

43 

47 

42 

39 

44 

42 

46. 

8 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

54 

61 

60 

64 

67 

71 

64 

67 

63 

67 

72 

61 

64 

69 

69 

71 

77 

82 

84 

63 

62 

69 

73 

71 

66 

69 

62 

69 

65 

69 

66. 

6 

MIN 

40 

30 

35 

33 

41 

47 

41 

38 

32 

30 

37 

46 

48 

40 

36 

46 

38 

36 

40 

40 

34 

39 

42 

39 

47 

49 

36 

34 

39 

33 

39. 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

57 

65 

69 

75 

77 

80 

74 

67 

71 

75 

74 

71 

63 

75 

76 

73 

80 

87 

90 

89 

90 

80 

65 

67 

63 

72 

64 

62 

75 

71 

76 

73. 

4 

MIN 

49 

38 

39 

40 

40 

46 

43 

61 

42 

47 

42 

49 

52 

46 

40 

45 

50 

42 

44 

46 

46 

45 

63 

46 

53 

46 

62 

51 

36 

44 

46 

45. 

6 

SANDBERG  WB 

MAX 

45 

54 

53 

58 

59 

66 

62 

51 

45 

61 

65 

60 

51 

63 

51 

58 

60 

66 

70 

73 

75 

69 

63 

66 

68 

66 

48 

44 

66 

55 

46 

59. 

1 

MIN 

31 

28 

37 

39 

44 

48 

46 

38 

33 

32 

43 

43 

40 

38 

34 

36 

37 

50 

62 

66 

65 

51 

43 

48 

49 

46 

41 

36 

37 

38 

34 

41 . 

4 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

61 

64 

64 

64 

75 

69 

61 

66 

63 

65 

63 

66 

63 

67 

72 

75 

79 

82 

82 

74 

67 

63 

66 

67 

61 

66 

61 

66 

67 

66 

69 

67. 

6 

MIN 

53 

51 

48 

50 

48 

48 

60 

63 

62 

52 

51 

62 

55 

50 

61 

50 

63 

52 

54 

53 

62 

53 

55 

54 

58 

59 

56 

55 

48 

61 

54 

■   52  • 

SAN  FERNANDO 

MAX 

63 

58 

60 

68 

68 

78 

66 

71 

64 

68 

70 

70 

71 

72 

78 

77 

81 

87 

88 

65 

67 

83 

69 

67 

66 

70 

65 

65 

71 

70 

73 

71. 

9 

MIN 

48 

46 

41 

40 

40 

45 

40 

47 

41 

36 

41 

47 

52 

46 

62 

61 

54 

48 

66 

51 

49 

43 

44 

47 

47 

64 

51 

60 

41 

46 

45 

46. 

'* 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

51 

59 

62 

58 

60 

62 

60 

67 

59 

56 

56 

58 

60 

55 

74 

75 

76 

61 

54 

52 

55 

52 

52 

58 

58 

57 

56 

56 

59. 

0 

MIN 

42 

42 

48 

48 

50 

54 

36 

41 

38 

47 

48 

41 

46 

45 

44 

61 

46 

47 

46 

49 

46 

49 

60 

46 

53 

44 

44 

52 

46. 

SAN   FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

54 

56 

60 

62 

60 

60 

62 

59 

69 

61 

62 

60 

60 

65 

59 

73 

75 

76 

73 

74 

59 

57 

65 

66 

68 

61 

62 

59 

62 

61 

61 

62. 

0 

MIN 

45 

40 

46 

53 

54 

53 

50 

47 

46 

39 

49 

63 

47 

47 

48 

47 

57 

46 

47 

46 

47 

48 

49 

50 

50 

47 

49 

44 

41 

50 

44 

47. 

6 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 

52 

55 

60 

61 

59 

60 

61 

58 

69 

60 

58 

57 

62 

63 

60 

75 

76 

77 

72 

74 

60 

56 

53 

54 

55 

59 

61 

59 

63 

59 

60 

61. 

2 

MIN 

47 

46 

50 

53 

54 

53 

50 

50 

48 

46 

50 

62 

50 

51 

60 

53 

59 

56 

50 

49 

49 

49 

49 

60 

50 

50 

50 

49 

46 

51 

49 

50. 

4 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

64 

68 

69 

72 

77 

78 

73 

72 

69 

69 

70 

71 

70 

77 

81 

80 

62 

90 

93 

67 

67 

83 

67 

69 

66 

72 

67 

66 

73 

69 

78 

74. 

6 

MIN 

47 

39 

42 

42 

43 

45 

50 

52 

45 

51 

43 

50 

54 

48 

45 

49 

45 

54 

47 

49 

46 

60 

54 

62 

53 

55 

54 

61 

42 

46 

46 

46. 

0 

SAN  GREGORIO   3  SE 

MAX 

60 

60 

63 

56 

64 

56 

^2 

78 

69 

66 

60 

58 

53 

55 

58 

63 

60 

60 

65 

56 

61 

61. 

6 

MIN 

39 

35 

39 

49 

52 

49 

52 

42 

41 

33 

39 

49 

49 

39 

36 

38 

48 

43 

40 

44 

46 

46 

47 

48 

47 

46 

62 

40 

36 

48 

36 

43. 

6 

SAN  JACINTO 

MAX 

58 

65 

70 

73 

75 

79 

76 

72 

72 

76 

77 

74 

66 

78 

75 

77 

81 

87 

88 

67 

90 

85 

67 

68 

69 

76 

60 

64 

76 

74 

78 

74. 

7 

MIN 

47 

34 

45 

45 

35 

40 

40 

46 

35 

37 

37 

42 

52 

43 

35 

34 

46 

35 

39 

45 

42 

36 

49 

44 

51 

46 

49 

47 

35 

38 

40 

41. 

7 

SAN  JOSE 

MAX 

55 

60 

66 

65 

63 

68 

65 

60 

62 

66 

67 

64 

64 

67 

62 

75 

80 

62 

81 

80 

66 

66 

66 

66 

66 

72 

66 

64 

70 

63 

66 

67. 

3 

MIN 

45 

39 

44 

50 

54 

52 

66 

47 

47 

38 

47 

62 

51 

46 

43 

47 

50 

51 

53 

50 

53 

50 

49 

52 

53 

51 

56 

44 

43 

53 

46 

46. 

7 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

57 

55 

63 

58 

68 

66 

70 

68 

69 

68 

70 

65 

60 

64 

72 

68 

74 

76 

66 

85 

70 

69 

64 

60 

59 

55 

56 

56 

62 

66 

63 

65. 

9 

MIN 

48 

43 

40 

40 

46 

47 

52 

51 

49 

43 

40 

41 

49 

51 

49 

50 

51 

49 

49 

46 

46 

47 

48 

49 

50 

50 

49 

46 

44 

46 

47 

46. 

9 

See  Beierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MARCH  1960 


Day  Ol  Month  a 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28  1  29 

30 

31 

Avei 

SAN   MARCOS  RANCH 

MAX 

60 

55 

61 

60 

66 

68 

74 

64 

75 

71 

71 

68 

66 

67 

75 

72 

70 

77 

84 

84 

84 

70 

63 

65 

60 

59 

51 

65 

70 

55 

68*3 

MIN 

^8 

30 

30 

35 

37 

40 

42 

46 

31 

27 

31 

35 

4 1 

42 

38 

36 

35 

42 

46 

41 

49 

50 

49 

47 

33 

36 

39.2 

SAN  MATEO 

MAX 

60 

59 

64 

65 

61 

61 

62 

63 

62 

64 

62 

56 

63 

67 

60 

77 

79 

80 

78 

80 

64 

67 

60 

62 

64 

64 

61 

62 

67 

72 

64 

65*5 

MIN 

li4 

40 

45 

54 

54 

48 

47 

38 

47 

42 

5  1 

44 

44 

47 

48 

58 

47 

47 

50 

50 

49 

54 

49 

42 

56 

45 

48.4 

SAN  PEDRO 

MAX 

59 

58 

59 

60 

61 

63 

61 

62 

61 

60 

60 

61 

60 

68 

71 

74 

75 

80 

80 

76 

65 

61 

64 

64 

62 

61 

63 

6 1 

61 

53 

74 

64.8 

MIN 

63 

46 

48 

47 

47 

48 

53 

54 

54 

54 

" 

56 

54 

55 

54 

50 

54 

52.4 

SAN  RAFAEL 

MAX 

58 

59 

61 

57 

57 

60 

63 

62 

62 

65 

62 

57 

64 

70 

64 

78 

77 

79 

80 

82 

62 

61 

65 

64 

62 

61 

59 

■  63 

65 

52 

65 

65.4 

MIN 

43 

39 

46 

^' 

54 

54 

43 

48 

38 

47 

50 

49 

47 

47 

49 

50 

49 

49 

48 

49 

45 

46 

.50 

49 

45 

42 

41 

54 

4  3 

47.4 

SANTA  ANA   FIRE  STA 

MAX 

62 

65 

65 

69 

74 

71 

67 

67 

66 

69 

67 

68 

67 

73 

78 

82 

85 

88 

86 

60 

75 

69 

68 

68 

64 

69 

64 

67 

70 

70 

74 

71.2 

MIN 

47 

50 

50 

54 

45 

50 

50.1 

SANTA  BARBARA 

65 

64 

65 

69 

66 

69 

62 

66 

67 

68 

66 

68 

74 

81 

78 

80 

80 

86 

83 

75 

73 

66 

66 

61 

60 

62 

60 

68 

72 

80 

70.0 

MIN 

50 

50 

45 

41 

47.4 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

65 

56 

60 

62 

61 

64 

59 

60 

60 

61 

67 

65 

69 

77 

74 

74 

71 

79 

74 

61 

60 

,  58 

64 

60 

58 

68 

58 

70 

76 

MIN 

41 

44 

42 

44.7 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

58 

60 

65 

68 

63 

67 

64 

64 

63 

65 

66 

65 

64 

69 

64 

75 

80 

82 

83 

81 

76 

66 

66 

68 

65 

75 

66 

6  5 

7 1 

66 

66 

66.3 

MIN 

50 

40 

39 

40 

45.5 

SANTA  CRUZ 

55 

60 

60 

59 

61 

70 

67 

68 

65 

66 

64 

63 

65 

69 

66 

73 

75 

81 

82 

72 

66 

62 

57 

61 

62 

63 

64 

63 

68 

65.5 

MIN 

39 

36 

43.9 

SANTA   MARIA   W6  AP 

58 

59 

58 

65 

64 

68 

67 

70 

70 

67 

63 

62 

61 

70 

64 

74 

74 

83 

82 

66 

67 

63 

60 

60 

56 

56 

60 

60 

64 

66 

65.2 

MIN 

50 

45 

39 

44.4 

SANTA   MONICA  PIER 

MAX 

59 

57 

58 

59 

59 

60 

60 

63 

63 

60' 

62 

62 

63 

69 

74 

67 

67 

69 

71 

71 

61 

64 

64 

61 

60 

62 

60 

6  1 

52 

64 

69 

63.3 

MIN 

48 

50 

50 

54 

59 

55 

49 

52.6 

SANTA  PAULA 

MAX 

64 

65 

66 

66 

72 

72 

74 

68 

72 

70 

71 

68 

67 

70 

82 

80 

84 

84 

90 

90 

60 

80 

69 

66 

67 

60 

52 

70 

72 

72.1 

MIN 

48 

41 

44 

42 

49 

44 

45 

54 

49 

50 

48 

62 

49 

50 

45 

44 

46 

" 

54 

49 

45 

49 

48 

48.1 

SANTA  ROSA 

MAX 

65 

60 

57 

60 

56 

55 

62 

66 

65 

63 

67 

61 

58 

70 

71 

64 

80 

80 

80 

82 

62 

65 

64 

61 

60 

57 

57 

52 

54 

53 

65.0 

MIN 

50 

43 

36 

50 

39 

36 

41.1 

SCOT  1  A 

MAX 

56 

52 

54 

53 

63 

64 

69 

59 

58 

52 

54 

55 

54 

52 

53 

50 

59 

74 

74 

60 

60 

54 

53 

56 

63 

60 

62 

6 1 

55 

66 

56.1 

MIN 

40 

43 

43.5 

SHASTA  DAM 

60 

54 

50 

46 

51 

53 

55 

66 

56 

59 

63 

53 

47 

66 

59 

61 

70 

78 

81 

80 

62 

81 

81 

85 

64 

70 

53 

54 

52 

MIN 

38 

40 

37 

40 

39 

41 

40 

38 

52 

46 

45.8 

SHELTER  COVE 

52 

51 

51 

53 

53 

54 

56 

55 

53 

54 

52 

54 

52 

57 

56 

65 

76 

62 

50 

56 

52 

55 

58 

54 

51 

53 

53 

55 

54 

MIN 

45 

50 

47.2 

S I ERRA  C I TY 

50 

41 

43 

45 

45 

49 

50 

47 

53 

47 

62 

57 

47 

53 

52 

57 

59 

71 

78 

76 

76 

76 

75 

79 

79 

76 

50 

55 

45 

57.7 

MIN 

28 

30 

30 

34.7 

SIERRAVILLE  RS 

47 

38 

40 

49 

50 

55 

52 

46 

50 

43 

55 

55 

50 

47 

51 

52 

68 

71 

72 

72 

74 

72 

74 

75 

72 

58 

50 

43 

43 

65.5 

MIN 

41 

27 

25 

29.3 

SNOW  LAB  CENT  RAL  S I ERRA 

36 

27 

32 

33 

35 

37 

41 

36 

40 

34 

48 

41 

35 

40 

37 

41 

41 

52 

54 

66 

58 

59 

57 

59 

61 

58 

44 

30 

38 

32 

MIN 

19 

16 

22I4 

SONOMA 

60 

57 

60 

61 

58 

60 

63 

63 

62 

66 

65 

59 

67 

71 

67 

77 

80 

80 

81 

82 

81 

68 

64 

66 

60 

61 

64 

62 

66 

63 

54 

65.4 

MIN 

30 

40 

43 

54 

40 

30 

44 

48 

43 

43 

41 

43 

50 

42 

43 

42 

43 

40 

49 

36 

34 

43.0 

SONORA 

56 

47 

57 

61 

58 

56 

63 

58 

65 

60 

63 

60 

60 

62 

64 

64 

70 

73 

78 

82 

84 

62 

80 

74 

73 

72 

72 

57 

56 

65 

57 

65.6 

MIN 

40 

35 

36 

44 

41.4 

SO  ENTRANCE  YOSEMI TE  NP 

36 

47 

50 

53 

47 

54 

53 

58 

51 

59 

54 

47 

47 

54 

52 

62 

65 

68 

72 

72 

72 

70 

65 

70 

68 

63 

55 

58 

51 

56 

57.2 

MIN 

27 

30 

26 

32 

23 

26 

28 

28 

31.2 

SQUIRREL   INN  2 

35 

46 

49 

56 

60 

62 

56 

57 

61 

60 

58 

59 

48 

52 

52 

50 

56 

62 

66 

67 

67 

62 

57 

60 

69 

61 

54 

45 

56 

56 

63 

56.5 

MIN 

41 

36 

50 

34 

36 

36 

39.3 

STOCKTON   FAA  AP 

56 

60 

61 

64 

59 

63 

65 

63 

63 

63 

65 

67 

65 

66 

66 

75 

75 

76 

61 

64 

80 

77 

74 

70 

70 

74 

67 

64 

71 

65 

59 

MIN 

50 

39 

39 

40 

44.4 

STOCK  TON   FIRE   STA  ^ 

62 

52 

60 

63 

64 

59 

62 

65 

63 

62 

63 

65 

65 

65 

64 

64 

74 

75 

73 

81 

82 

84 

75 

75 

66 

68 

73 

56 

64 

MIN 

41 

51 

45.7 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

58 

63 

65 

65 

62 

62 

66 

66 

65 

65 

66 

67 

67 

68 

68 

74 

78 

79 

83 

62 

78 

71 

73 

70 

72 

66 

70 

MIN 

42 

32 

39 

36 

50 

43.1 

57 

54 

53 

55 

64 

59 

68 

62 

58 

63 

59 

53 

64 

62 

65 

72 

80 

78 

76 

79 

77 

79 

87 

84 

70 

65 

54 

62 

69 

MIN 

40 

42 

49 

43 

41 

45 

46 

45 

47 

43 

41 

40 

43.1 

STRAWBERRY  VALLEY 

40 

40 

39 

43 

44 

50 

48 

50 

51 

58 

50 

45 

52 

54 

60 

65 

75 

76 

75 

75 

75 

78 

60 

75 

73 

60 

48 

51 

46 

MIN 

32 

28 

28 

35 

30 

30 

34.4 

Ct  IMI  A  lun 

60 

65 

65 

70 

79 

80 

74 

71 

70 

74 

70 

67 

69 

77 

76 

76 

79 

64 

87 

84 

64 

75 

63 

63 

57 

60 

58 

65 

72 

MIN 

40 

48 

39 

45.6 

CI  IC  A  MU  I  1  1  ^  AD 

41 

44 

48 

53 

52 

55 

47 

53 

46 

48 

54 

49 

55 

45 

50 

55 

63 

66 

70 

72 

73 

74 

77 

76 

77 

56 

54 

51 

54 

MIN 

31 

32 

•  31.0 

T ABL  E  M  T  N 

33 

47 

47 

55 

58 

59 

59 

55 

56 

58 

58 

48 

44 

44 

51 

41 

46 

48 

56 

60 

63 

60 

50 

55 

64 

61 

56 

54 

50 

MIN 

30 

28 

30 

40 

30 

39 

39 

30 

35.4 

TAHOE 

40 

40 

37 

39 

41 

43 

46 

39 

42 

40 

44 

46 

41 

42 

37 

45 

45 

49 

65 

49 

54 

53 

54 

63 

53 

68 

51 

45 

35 

45.  2 

MIN 

19 

32 

^' 

28 

32 

19 

29 

30 

30 

21 

23 

25.5 

46 

49 

57 

56 

60 

66 

60 

54 

45 

66 

68 

59 

59 

53 

52 

65 

69 

71 

75 

77 

78 

72 

69 

70 

71 

68 

61 

46 

53 

51 

61.6 

MIN 

37 

29 

28 

28 

38 

37 

41 

36 

29 

40 

41 

40 

33 

46 

36 

40 

40 

39 

30 

35.1 

TEJON  RANCHO 

53 

56 

60 

62 

66 

70 

72 

68 

59 

62 

69 

71 

69 

64 

63 

55 

77 

76 

85 

66 

66 

82 

73 

72 

77 

73 

74 

50 

66 

66 

54 

MIN 

46 

50 

42 

42 

45 

53 

54 

54 

47 

50 

46 

55 

48 

41 

45 

46 

45.6 

Thermal  faa  ap 

72 

72 

74 

80 

84 

84 

88 

87 

87 

88 

84 

88 

80 

83 

78 

80 

81 

68 

93 

93 

93 

89 

61 

84 

65 

85 

87 

79 

83 

66 

87 

84.0 

MIN 

50 

59 

64 

41 

46 

46 

49 

47 

47 

50 

66 

60 

61 

53 

61 

60 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

MAX 

55 

64 

62 

63 

65 

69 

71 

71 

60 

65 

68 

68 

66 

61 

63 

70 

81 

81 

65 

87 

87 

79 

75 

78 

73 

73 

62 

68 

59 

70 

70.3 

MIN 

40 

36 

39 

37 

41 

45 

50 

51 

49 

48 

38 

46 

46 

41 

46 

42 

40 

44 

47 

45 

45 

50 

46 

46 

54 

53 

47 

41 

43 

40 

44.5 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

51 

52 

53 

56 

57 

58 

56 

60 

60 

64 

60 

64 

59 

62 

61 

71 

72 

76 

79 

81 

80 

78 

76 

74 

70 

68 

65 

54 

52 

60 

59 

64.1 

MIN 

32 

28 

39 

36 

40 

43 

48 

38 

37 

30 

40 

43 

41 

32 

33 

33 

40 

37 

42 

43 

44 

45 

44 

43 

43 

45 

49 

37 

35 

42 

34 

39.3 

TORRANCE 

MAX 

60 

43 

63 

67 

69 

68 

65 

65 

66 

65 

65 

65 

66 

71 

77 

75 

77 

85 

76 

71 

65 

64 

67 

67 

62 

63 

62 

54 

59 

65 

71 

67.6 

MIN 

50 

40 

41 

42 

43 

45 

49 

54 

46 

44 

45 

49 

63 

46 

45 

44 

45 

47 

45 

44 

43 

42 

54 

51 

50 

51 

54 

54 

42 

46 

48 

45.8 

TRACY  CARBONA 

MAX 

61 

58 

62 

62 

64 

60 

63 

68 

66 

64 

64 

66 

68 

66 

68 

69 

74 

76 

80 

81 

83 

82 

76 

78 

72 

70 

72 

71 

68 

66 

78 

69.7 

MIN 

48 

35 

43 

42 

49 

49 

52 

44 

48 

40 

47 

42 

47 

43 

47 

49 

48 

48 

49 

50 

45 

44 

44 

43 

43 

39 

64 

39 

39 

42 

46 

45.1 

See  Relerence  Notes  Following  StaUon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  'J^^l^T.io 


StatioB 

Day  01  Month 

Average 

1  1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  j 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TRACY  PUMP ING  PLANT 

64 

66 

64 

64 

66 

64 

64 

63 

66 

69 

65 

57 

65 

75 

72 

80 

80 

60 

80 

1i 

66 

72 

66 

7l 

66 

63 

68 

6i 

57 

68< 

3 

MIN 

42 

39 

45 

40 

50 

45 

46. 

0 

TRINITY   DAM   VISTA  POINT 

42 

34 

54 

55 

50 

47 

53 

54 

54 

53 

65 

74 

75 

76 

75 

76 

79 

70 

46 

47 

49 

57, 

8 

MIN 

25 

28 

30 

31 

30 

34 

26 

26 

2  7 

36 

36 

38 

30 

32 

0 

TRONA 

60 

64 

71 

84 

60 

82 

78 

79 

76 

63 

75 

75 

69 

69 

70 

76 

81 

85 

86 

87 

84 

76 

84 

88 

88 

62 

74 

79 

77 

75 

9 

MIN 

39 

36 

38 

37 

51 

54 

45 

50 

59 

50 

40 

45 

50 

44 

5 

TRUCICEE  RS 

38 

41 

44 

50 

47 

41 

45 

41 

53 

47 

43 

45 

43 

47 

45 

57 

61 

54 

53 

65 

53 

55 

67 

56 

52 

40 

36 

47 

37 

49 

4 

HIN 

10 

11 

I  7 

27 

32 

34 

34 

23 

25 

10 

I  5 

3 1 

2  6 

1 5 

36 

18 

28 

16 

22 

9 

TUL  EL  AKE 

43 

51 

54 

58 

55 

51 

44 

46 

53 

49 

46 

44 

42 

58 

55 

72 

74 

74 

73 

73 

75 

74 

74 

71 

52 

49 

48 

46 

43 

56 

3 

MIN 

7 

17 

26 

33 

34 

36 

40 

1  5 

17 

1 1 

27 

32 

3  5 

33 

29 

33 

26 

25 

8 

49 

45 

52 

50 

55 

63 

56 

56 

64 

53 

47 

64 

59 

61 

70 

80 

81 

60 

82 

81 

83 

89 

72 

69 

54 

55 

54 

51 

50 

62 

9 

MIN 

32 

37 

35 

42 

50 

47 

48 

41 

44 

45 

38 

44 

1 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

65 

68 

72 

72 

67 

66 

65 

69 

66 

66 

64 

71 

77 

60 

84 

65 

66 

83 

77 

70 

68 

70 

65 

66 

68 

65 

70 

70 

72 

70 

8 

MIN 

50 

38 

40 

42 

48 

50 

41 

47 

53 

52 

52 

40 

41 

45 

45 

5 

69 

71 

79 

61 

84 

62 

60 

77 

81 

84 

61 

71 

69 

72 

80 

63 

66 

89 

85 

80 

79 

65 

67 

84 

76 

60 

84 

77 

78« 

4 

MIN 

39 

41 

37 

47 

40 

43 

45 

47 

58 

47 

47 

50 

50 

5 1 

42 

46 

50 

45 

1 

TW IN  LAKES 

36 

39 

36 

44 

36 

37 

37 

50 

46 

35 

40 

41 

42 

40 

52 

57 

59 

52 

59 

59 

50 

50 

56 

49 

38 

34 

40 

35 

40 

44. 

9 

MIN 

7 

0 

26 

26 

29 

26 

1 6 

25 

21. 

0 

55 

52 

59 

57 

63 

64 

60 

57 

64 

62 

56 

61 

65 

60 

79 

85 

86 

83 

65 

82 

81 

85 

79 

78 

61 

60 

59 

57 

55 

54 

66. 

4 

MIN 

35 

38 

45 

39 

42 

7 

UCLA 

62 

66 

68 

69 

64 

62 

63 

62 

62 

61 

62 

74 

76 

71 

71 

80 

85 

78 

72 

63 

62 

52 

59 

63 

56 

62 

54 

51 

75 

66. 

5 

MIN 

50 

47 

50 

55 

54 

53 

49 

50 

54 

51. 

6 

66 

71 

73 

76 

70 

65 

67 

74 

70 

68 

65 

75 

75 

76 

76 

64 

86 

67 

88 

78 

65 

67 

52 

70 

54 

61 

72 

69 

75 

71. 

5 

MIN 

<.6 

37 

41 

40 

41 

40 

46 

49 

40 

42 

40 

45 

50 

50 

46 

50 

44 

47 

43 

48 

49 

35 

45 

42 

43. 

7 

49 

59 

53 

61 

55 

54 

62 

61 

76 

61 

60 

61 

83 

81 

79 

85 

80 

75 

73 

55 

55 

53 

67. 

4 

MIN 

28 

33 

36 

3  7 

37 

38 

33 

36. 

6 

UPR  ^AN  LEANORO  FILTERS 

56 

62 

62 

55 

60 

61 

61 

58 

63 

61 

58 

62 

57 

57 

73 

75 

79 

79 

77 

66 

51 

58 

56 

58 

63 

64 

60 

55 

60 

63. 

4 

MIN 

41 

38 

50 

45 

46 

41 

44. 

4 

VAC A V  I LL E 

62 

62 

62 

59 

65 

66 

65 

64 

65 

55 

67 

69 

66 

75 

77 

60 

60 

63 

80 

75 

72 

70 

66 

67 

65 

64 

57 

56 

66 

67. 

6 

MIN 

40 

33 

50 

50 

47 

45 

48 

47 

45 

45 

42 

47 

53 

36 

52 

45. 

4 

VALYERMO  RS 

MAX 

56 

67 

67 

73 

78 

75 

66 

66 

67 

75 

70 

64 

64 

54 

61 

66 

73 

77 

79 

78 

75 

70 

73 

79 

78 

72 

52 

71 

72 

63 

MIN 

35 

27 

36. 

7 

VICTORV 1 LLE  PUMP  PLANT 

59 

68 

70 

77 

81 

78 

70 

70 

72 

76 

75 

64 

68 

66 

54 

69 

75 

62 

83 

83 

80 

74 

77 

65 

81 

72 

63 

76 

73 

MIN 

40 

32 

35 

33 

38 

45 

47 

32 

34 

34 

35 

37 

43 

42 

51 

43 

41 

45 

39. 

4 

VISALIA 

59 

64 

66 

70 

71 

74 

70 

67 

66 

71 

66 

71 

65 

69 

75 

80 

85 

88 

90 

90 

79 

77 

79 

80 

76 

71 

66 

72 

72 

MIN 

47 

32 

43 

44. 

8 

V/  T  C  T  A     1  U 
V  I  3  1  H     1  W 

64 

64 

79 

71 

62 

65 

61 

63 

61 

64 

64 

64 

73 

72 

78 

78 

83 

78 

72 

65 

70 

67 

63 

66 

60 

65 

56 

67 

69 

57. 

MIN 

48 

40 

43 

53 

45. 

2 

VOLTA  PH 

49 

46 

49 

52 

58 

56 

58 

51 

59 

58 

52 

59 

60 

57 

71 

78 

79 

77 

78 

79 

79 

85 

83 

72 

66 

57 

53 

55 

54 

54 

62. 

6 

MIN 

34 

33 

40 

41 

40 

36 

34 

40. 

7 

60 

65 

63 

59 

61 

63 

63 

61 

63 

64 

62 

65 

67 

64 

74 

77 

78 

79 

80 

75 

72 

65 

67 

65 

69 

65 

63 

69 

65 

65. 

MIN 

35 

32 

30 

50 

38 

45 

36 

41. 

8 

62 

64 

59 

64 

64 

65 

62 

60 

56 

57 

64 

65 

65 

82 

75 

78 

79 

60 

81 

79 

73 

70 

56 

60 

61 

61 

70 

70 

66 

67. 

2 

MIN 

40 

34 

40 

46 

44 

43 

44 

43 

39 

40 

43. 

1 

61 

63 

66 

70 

72 

77 

68 

66 

67 

72 

72 

69 

64 

68 

72 

79 

82 

66 

86 

88 

80 

79 

77 

78 

78 

74 

66 

71 

72 

MIN 

48 

37 

43 

38 

40 

46 

46 

45. 

2 

61 

60 

65 

63 

73 

60 

62 

63 

67 

61 

60 

63 

70 

66 

75 

78 

63 

83 

55 

53 

58 

55 

62 

55 

63 

53 

50 

63 

54 

64. 

MIN 

43 

34 

40 

50 

40 

40 

44. 

1 

WEAVE RVILLE  RS 

46 

35 

43 

50 

60 

57 

51 

48 

59 

50 

49 

54 

59 

53 

72 

79 

61 

81 

82 

81 

80 

63 

64 

78 

62 

55 

48 

50 

49 

60. 

MIN 

22 

28 

30 

38 

31. 

5 

WEED  1  S 

40 

40 

49 

49 

55 

58 

50 

45 

50 

48 

46 

52 

49 

51 

59 

59 

71 

75 

73 

75 

75 

74 

76 

71 

50 

42 

44 

43 

50 

MIN 

8 

22 

33 

30. 

2 

WH I SK  EYTOWN 

51 

46 

57 

66 

57 

57 

65 

65 

62 

64 

75 

85 

83 

62 

63 

89 

75 

83 

55 

53 

60 

MIN 

25 

32 

41 

42 

40 

42 

36 

28 

37! 

3 

HH t  T E   MOUNT A  IN  1 

34 

35 

38 

41 

42 

41 

41 

38 

39 

40 

37 

33 

30 

38 

38 

44 

48 

46 

50 

47 

47 

45 

46 

50 

41 

42 

37 

43 

42 

MIN 

8 

6 

^' 

19 

1 8 

20 

20 

2  3 

22 

28 

30 

1  7 

1°! 

3 

10 

19 

20 

26 

27 

28 

28 

22 

21 

25 

26 

20 

26 

15 

18 

24 

31 

34 

34 

34 

34 

32 

28 

36 

36 

32 

24 

20 

28 

26 

25  • 

MIN 

0 

-  6 

12 

1  8 

1 5 

19 

18 

16 

1  7 

16 

1  g 

2 

1  7 

10. 

9 

WILLI  AM  S 

64 

57 

56 

58 

58 

55 

62 

68 

65 

54 

53 

55 

59 

66 

63 

56 

73 

82 

82 

63 

64 

63 

83 

82 

71 

72 

70 

66 

54 

69 

65 

MIN 

36 

32 

43 

49 

50 

50 

41 

38 

36 

40 

43 

42 

43 

47 

47 

.  43. 

6 

H  1  LL  lib    1  nt. 

50 

50 

52 

58 

56 

58 

58 

55 

53 

61 

50 

52 

57 

57 

74 

60 

81 

80 

60 

78 

72 

78 

76 

56 

62 

54 

55 

52 

52 

53 

MIN 

29 

35 

40 

44 

46 

50 

48 

39 

40 

^' 

44 

41 

29 

30 

38. 

6 

WILLOWS 

MAX 

62 

56 

53 

53 

59 

58 

59 

68 

64 

62 

64 

57 

50 

65 

65 

66 

77 

82 

61 

60 

63 

62 

62 

64 

69 

59 

66 

63 

52 

66 

67 

67  • 

0 

MIN 

35 

35 

39 

46 

50 

50 

39 

4 1 

34 

45 

45 

40 

40 

36 

43. 

1 

WINTERS 

MAX 

65 

60 

59 

68 

60 

57 

64 

66 

67 

65 

64 

65 

57 

57 

63 

68 

76 

79 

82 

82 

64 

84 

83 

80 

74 

70 

70 

66 

64 

73 

68 

69. 

5 

MIN 

39 

40 

45 

48 

50 

50 

42 

46 

38 

47 

48 

47 

43 

50 

47 

48 

46 

46. 

6 

WOODFORDS 

MAX 

39 

52 

49 

52 

50 

56 

50 

50 

49 

51 

56 

51 

51 

44 

53 

48 

55 

64 

68 

71 

70 

69 

59 

69 

70 

60 

51 

46 

54 

49 

51 

MIN 

24 

12 

1 1 

32 

35 

37 

38 

21 

26 

29 

34 

19 

^' 

28! 

5 

WOODLAND  1  WNW 

MAX 

65 

58 

58 

60 

59 

56 

59 

65 

65 

64 

63 

64 

57 

65 

55 

56 

74 

77 

80 

62 

82 

82 

83 

75 

72 

65 

58 

63 

53 

68 

67 

67. 

4 

MIN 

37 

35 

37 

46 

52 

45 

44 

48 

46 

45 

45 

45 

44 

40 

52 

39 

40 

50 

36 

44. 

2 

YORBA  LINDA 

MAX 

61 

67 

68 

72 

77 

75 

68 

75 

67 

72 

65 

70 

66 

76 

79 

80 

84 

89 

91 

85 

63 

71 

70 

71 

73 

72 

61 

69 

72 

72 

76 

73. 

5 

MIN 

47 

37 

49 

39 

39 

40 

45 

46 

42 

46 

39 

45 

47 

45 

43 

40 

48 

42 

46 

43 

41 

47 

50 

45 

48 

49 

50 

50 

47 

41 

42 

44. 

5 

YOSEMITE  NP 

MAX 

52 

51 

55 

56 

45 

57 

54 

65 

58 

65 

54 

51 

49 

61 

58 

64 

70 

75 

75 

76 

75 

75 

57 

75 

75 

69 

56 

54 

54 

59 

60 

62. 

1 

MIN 

30 

25 

35 

29 

34 

36 

42 

35 

36 

32 

35 

35 

32 

31 

31 

33 

35 

42 

42 

44 

45 

45 

46 

39 

44 

39 

40 

31 

34 

38 

30 

36. 

3 

VREKA 

MAX 

49 

44 

47 

46 

59 

57 

64 

58 

52 

47 

52 

56 

49 

57 

53 

49 

63 

70 

73 

77 

77 

72 

76 

79 

60 

78 

75 

57 

51 

55 

60. 

7 

MIN 

21 

28 

31 

32 

37 

41 

44 

31 

35 

23 

35 

38 

39 

36 

29 

32 

33 

33 

33 

34 

34 

40 

37 

36 

36 

42 

40 

31 

37 

39 

34. 

6 

0  OBSERVATIONS  FOR  TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  RECORD  PRIOR  TO  MARCH  15,   1960  RECORDED  AT  9:00  A.M. 


Sm  Betorance  Notes  Following  SUHon  Index 


EVAPORATION  AND  WIND 


MARCH  1960 


Static;n 

Day  of  month 

Tot. 

or 

Avg. 

Q 

•2 

Q 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

EVAP 

.09 

.15 

.08 

.09 

.06 

.00 

.00 

.07 

.  15 

.15 

.  13 

.  08 

.03 

.  13 

.23 

.22 

.25 

.  17 

.  15 

.  11 

.  16 

.  16 

.15 

.  18 

.  14 

.  16 

.  10 

.  10 

.  13 

.  17 

.  15 

3.94 

WIND 

AVENAL  9  SSE 

EVAP 

♦ 

.06 

.09 

.11 

+ 

* 

.30 

.28 

.20 

.20 

.21 

.20 

* 

.35 

.35 

.33 

.30 

.  40 

* 

* 

.35 

.30 

.30 

.30 

.  15 

* 

* 

.  50 

.30 

.15 

.30 

6.03 

WIND 

BACKUS  RANCH 

EVAP 

.  16 

.  19 

.  16 

31 

.  25 

.  30 

.  23 

.  30 

.  20 

.  25 

.25 

.  26 

.  28 

.  22 

.28 

.20 

.  21 

.  21 

.  25 

.22 

.  26 

22 

.  13 

.32 

.  34 

.  28 

.  29 

.20 

.  32 

.34 

7.  54 

WIND 

49 

il7 

64 

53 

97 

81 

80 

162 

312 

216 

43 

86 

133 

241 

150 

147 

17 

14 

9 

11 

9 

4 

79 

la 

92 

92 

124 

148 

96 

141 

200 

3085 

MAX 

63 

63 

62 

68 

70 

77 

65 

67 

65 

74 

70 

72 

66 

71 

69 

70 

75 

79 

80 

81 

81 

72 

67 

82 

81 

82 

72 

66 

77 

68 

67 

71.7 

MIN 

38 

33 

38 

35 

40 

45 

46 

45 

38 

36 

43 

42 

45 

41 

37 

37 

37 

42 

42 

47 

47 

48 

51 

45 

47 

50 

49 

42 

36 

43 

40 

42.1 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.  01 

.  12 

.  17 

.  15 

.  17 

.  16 

.  13 

.  12 

.  14 

.  06 

.  28 

.  10 

.  05 

.  08 

.  08 

.  10 

.  31 

.  24 

.  27 

.26 

.  26 

.  16 

.  20 

.  05 

.05 

.  18 

.01 

.  10 

.  12 

.  13 

B 

4.40 

WIND 

S 

40 

34 

38 

45 

41 

49 

20 

30 

37 

41 

30 

43 

23 

36 

68 

33 

67 

59 

58 

44 

54 

8 

56 

23 

29 

18 

28 

32 

13 

57 

1159 

BERRVESSA  LAKE 

EVAP 

.  10 

.  12 

.  04 

.  05 

.  02 

.  01 

.  02 

.  10 

.  15 

.  11 

.  15 

, 

* 

.  18 

.  15 

.30 

.34 

.  18 

.  15 

.  11 

.  13 

.  22 

.  18 

.  18 

.  17 

.  19 

.  07 

.  05 

.  15 

.  17 

.  12 

3.91 

WIND 

51 

45 

36 

103 

115 

66 

63 

95 

64 

55 

39 

65 

26 

59 

117 

91 

202 

45 

34 

20 

33 

48 

55 

58 

50 

101 

72 

135 

50 

87 

75 

2175 

MAX 

62 

67 

61 

55 

55 

51 

68 

72 

82 

82 

82 

83 

81 

79 

79 

80 

74 

66 

61 

69 

68 

70 

70.3 

MIN 

38 

39 

50 

49 

45 

49 

47 

48 

53 

52 

53 

53 

51 

52 

53 

59 

48 

49 

41 

43 

47 

44 

48.3 

BURLINGAME 

EVAP 

.  06 

.  06 

.  11 

.  08 

.03 

.02 

.  04 

.05 

.  12 

.  15 

.  14 

.00 

.05 

.  15 

.  22 

.  14 

.20 

.  18 

.  15 

.  15 

.  15 

.  15 

.  11 

.  08 

.  12 

.  12 

.  09 

.  13 

.  12 

.  18 

.  12 

3.47 

WIND 

173 

91 

42 

68 

108 

38 

75 

123 

112 

96 

61 

68 

98 

109 

182 

127 

63 

43 

44 

85 

106 

125 

82 

48 

77 

71 

119 

81 

117 

55 

125 

2812 

MAX 

62 

58 

65 

64 

63 

60 

64 

66 

66 

68 

68 

66 

67 

66 

66 

70 

82 

81 

81 

78 

74 

68 

67 

64 

69 

68 

70 

69 

72 

71 

68 

68.4 

MIN 

44 

40 

46 

52 

54 

54 

55 

48 

48 

39 

48 

53 

52 

46 

45 

47 

52 

50 

50 

49 

52 

49 

49 

52 

56 

48 

53 

45 

43 

54 

45 

49.0 

CACHUHA  DAM 

EVAP 

.09 

.12 

.11 

.08 

.11 

.11 

.  10 

.06 

.  20 

.  18 

.  12 

.  13 

.06 

.  10 

.29 

.20 

.  18 

.24 

.25 

.24 

.21 

.  15 

.  12 

.  08 

.  08 

.08 

.  02 

.  05 

.20 

.  18 

.  18 

4.32 

WIND 

93 

94 

40 

41 

48 

46 

25 

58 

53 

61 

30 

52 

37 

80 

74 

73 

57 

45 

12 

109 

30 

39 

29 

32 

37 

28 

72 

6 

65 

58 

96 

1620  1 

MAX 

62 

63 

67 

66 

70 

70 

76 

64 

70 

72 

■?4 

74 

67 

72 

75 

74 

75 

78 

81 

82 

84 

82 

69 

65 

71 

63 

61 

64 

74 

74 

71 

71.3 

MIN 

49 

37 

43 

45 

48 

49 

50 

54 

44 

42 

45 

45 

52 

52 

47 

45 

47 

47 

51 

53 

53 

51 

51 

54 

54 

54 

50 

53 

45 

49 

47 

48.6 

CAMP  PARDEE  (a) 

EVAP 

.05 

.05 

.05 

.05 

.04 

.03 

.  00 

.04 

.  08 

.02 

.08 

.05 

.05 

.  11 

.  11 

.10 

.  10 

.  10 

.  12 

.13 

.  11 

.  12 

.  11 

.  06 

.  10 

.  10 

.06 

.  10 

.  10 

.05 

B 

2.35 

WIND 

15 

17 

19 

16 

23 

25 

12 

19 

20 

20 

18 

25 

28 

19 

27 

30 

19 

18 

12 

14 

16 

15 

17 

24 

16 

26 

23 

30 

19 

24 

37 

643 

CHICO  EXP  STA 

EVAP 

.  10 

.  09 

.  01 

.  02 

• 

.  06 

.  08 

.  10 

.  11 

.06 

* 

* 

.  23 

.  13 

.  12 

.  16 

.  13 

• 

.  46 

.  15 

.  18 

.12 

.  09 

* 

* 

* 

« 

.59 

.  15 

3.14 

WIND 

50 

42 

44 

120 

• 

* 

297 

81 

36 

41 

23 

* 

* 

81 

37 

30 

59 

20 

* 

* 

76 

14 

25 

37 

23 

• 

* 

♦ 

* 

419 

36 

1591 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.  08 

.  13 

.  15 

.  11 

* 

* 

.  38 

.07 

.  15 

.  09 

.  14 

* 

.  20 

.  18 

.  17 

.  15 

.20 

.24 

* 

* 

.  63 

.  16 

.  13 

.  17 

.  18 

* 

.31 

.21 

.  19 

.  17 

4.  59 

WIND 

85 

127 

66 

71 

* 

* 

190 

73 

83 

57 

75 

• 

138 

109 

78 

58 

60 

56 

* 

155 

78 

66 

77 

89 

• 

* 

292 

96 

81 

82 

2342 

MAX 

67 

64 

70 

68 

- 

- 

73 

64 

72 

66 

71 

70 

70 

72 

75 

74 

76 

~ 

80 

75 

71 

77 

71 

73 

75 

74 

76 

71.8 

MIN 

52 

47 

46 

46 

46 

52 

52 

50 

50 

52 

48 

47 

48 

46 

46 

49 

55 

54 

52 

53 

55 

46 

48 

50 

49.6 

COW  CREEK 

EVAP 

.  19 

.  15 

.  14 

.15 

.31 

.23 

.20 

.  20 

.34 

.34 

.23 

.  19 

.  41 

.45 

.38 

.39 

.45 

.30 

.28 

.30 

.33 

.34 

.28 

.27 

.  30 

.42 

.60 

.  50 

.36 

.36 

.  51 

9.90 

WIND 

13 

35 

5 

0 

17 

0 

10 

42 

14 

52 

15 

6 

39 

66 

63 

66 

* 

63 

57 

4 

11 

8 

22 

35 

10 

23 

126 

143 

30 

18 

110 

1103 

MAX 

65 

73 

73 

73 

79 

81 

84 

87 

86 

80 

81 

80 

90 

84 

75 

78 

83 

89 

85 

90 

90 

90 

84 

89 

92 

91 

86 

85 

83 

85 

85 

83. 1 

MIN 

52 

45 

49 

50 

53 

56 

58 

60 

57 

53 

54 

55 

58 

55 

48 

53 

51 

55 

56 

58 

59 

59 

62 

59 

62 

64 

63 

58 

45 

59 

53 

55.5 

DAVIS  ACR  COLLEGE 

EVAP 

.12 

.07 

.06 

.07 

* 

* 

* 

.08 

.14 

.  14 

.04 

.00 

.14 

.26 

.20 

.31 

.15 

.  16 

.17 

.20 

.16 

.  16 

.20 

.09 

.08 

.  12 

.13 

.15 

.18 

.14 

3.  72 

WIND 

47 

31 

12 

73 

63 

61 

42 

56 

20 

56 

42 

44 

30 

79 

142 

137 

186 

31 

22 

35 

34 

24 

37 

93 

36 

61 

94 

123 

43 

106 

76 

1936 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

.  12 

.  13 

.06 

.  10 

♦ 

* 

.04 

.10 

.  16 

.  15 

.  13 

* 

* 

.  18 

.  22 

.  16 

.36 

.21 

• 

.56 

.  13 

.  10 

.09 

.  15 

* 

.  42 

.  15 

.  17 

.  19 

4.08 

WIND 

78 

170 

48 

132 

♦ 

* 

298 

151 

152 

103 

44 

• 

* 

209 

87 

102 

163 

63 

* 

♦ 

148 

86 

63 

128 

124 

* 

459 

70 

151 

199 

3228 

MAX 

64 

52 

58 

60 

- 

60 

64 

67 

64 

69 

- 

74 

68 

67 

72 

80 

82 

74 

69 

62 

70 

~ 

68 

72 

72 

66 

67.6 

MIN 

39 

34 

35 

46 

52 

43 

44 

38 

38 

44 

43 

45 

49 

49 

51 

48 

48 

49 

49 

44 

42 

45 

42 

44.2 

FOLSOH  DAM 

EVAP 

.09 

.10 

.07 

.05 

.00 

.00 

.00 

.00 

.15 

.08 

.10 

.07 

.02 

.  10 

.  15 

.21 

.28 

.  18 

.20 

.30 

.11 

.IS 

.IS 

.17 

.08 

.15 

.07 

.20 

.13 

.15 

.08 

3.59 

WIND 

53 

82 

42 

39 

38 

84 

28 

83 

41 

52 

27 

37 

40 

42 

82 

85 

102 

64 

62 

70 

40 

24 

34 

76 

50 

73 

52 

87 

48 

70 

55 

1762 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 

.05 

.  08 

.  10 

.  09 

.09 

.  06 

.  10 

.  10 

.  15 

.  16 

.  12 

.  11 

.05 

.  16 

.  06 

.  15 

.  17 

.21 

.21 

.20 

.24 

.21 

.  14 

.  12 

.  16 

.  18 

.  11 

.06 

.  19 

.  17 

.  16 

4.16  [ 

WIND 

37 

59 

38 

32 

65 

28 

31 

61 

74 

64 

50 

34 

72 

81 

22 

40 

68 

67 

37 

30 

29 

30 

15 

22 

21 

32 

32 

100 

57 

40 

56 

1424 

MAX 

61 

55 

66 

69 

65 

60 

73 

69 

70 

66 

72 

64 

61 

70 

63 

72 

74 

79 

83 

85 

87 

84 

81 

71 

80 

81 

75 

61 

69 

76 

75 

71.7 

MIN 

45 

36 

36 

43 

42 

47 

49 

48 

41 

38 

37 

46 

48 

46 

42 

41 

42 

46 

49 

50 

50 

51 

51 

51 

50 

53 

53 

47 

43 

43 

42 

45.4 

HETCH  HETCHT 

EVAP 

.15 

.21 

.18 

.  18 

.  19 

~ 

" 

" 

" 

.  18 

.05 

WIND 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

EVAP 

.  16 

.16 

.  15 

.  16 

.  17 

.  22 

.  29 

.26 

.32 

.24 

.26 

.31 

.32 

.30 

.19 

.28 

.23 

.24 

.28 

.25 

.32 

.28 

.31 

.25 

.27 

.27 

.32 

.34 

.23 

.35 

7.73 

WIND 

61 

23 

« 

43 

18 

18 

45 

47 

38 

73 

* 

73 

82 

106 

37 

20 

45 

22 

26 

31 

31 

25 

43 

44 

56 

46 

41 

78 

114 

* 

126 

1412 

MAX 

74 

76 

77 

82 

84 

86 

86 

84 

85 

80 

86 

80 

82 

79 

80 

82 

81 

89 

85 

89 

85 

82 

87 

89 

89 

88 

88 

85 

88 

85.6 

HIN 

48 

46 

48 

50 

~ 

52 

50 

57 

57 

53 

53 

55 

58 

S3 

47 

49 

53 

50 

55 

55 

55 

55 

58 

58 

58 

57 

59 

56 

52 

55 

55 

53.6 

KETTLEB4AN  CITY  1  SSW 

EVAP 

.13 

.  13 

.  11 

.15 

.22 

• 

* 

.  15 

.26 

.25 

.  15 

.  17 

.  13 

.23 

.30 

.36 

♦ 

* 

• 

* 

.73 

.30 

.26 

.  15 

.27 

.23 

.  15 

.16 

.24 

.24 

.22 

5.69 

WIND 

45 

78 

44 

99 

85 

* 

* 

87 

93 

105 

62 

62 

120 

108 

131 

131 

103 

57 

50 

38 

57 

62 

57 

60 

60 

68 

46 

133 

69 

50 

87 

2247 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

lS.07 

.  05 

.07 

.06 

* 

.04 

.04 

.  12 

.  10 

.  09 

.03 

.05 

.08 

.  15 

.  12 

.  11 

.  12 

.  13 

.15 

.16 

.  15 

.  14 

.  12 

.  10 

.  14 

.11 

.05 

.  12 

.  14 

.  07 

2.88 

WIND 

^  9 

17 

13 

8 

16 

24 

9 

32 

32 

20 

20 

9 

34 

28 

37 

30 

14 

13 

8 

11 

15 

13 

20 

20 

23 

26 

23 

40 

16 

17 

30 

627 

LA£ESHOR£ 

EVAP 

.10 

.05 

.03 

.  10 

.  10 

.11 

.05 

.00 

.  12 

.  12 

.07 

.  14 

.  19 

.20 

.17 

.20 

.17 

.16 

.19 

.17 

.  11 

.01 

.  02 

.06 

.03 

.03 

B 

3.22 

WIND 

23 

15 

6 

13 

48 

34 

60 

47 

40 

18 

9 

6 

22 

18 

16 

26 

20 

22 

20 

21 

17 

20 

21 

27 

18 

24 

65 

26 

12 

62 

10 

786 

LODI 

EVAP 

.  10 

.08 

.06 

.  11 

.  02 

.01 

.05 

.  12 

.  11 

.  13 

.  10 

.  01 

.07 

.21 

.  14 

.28 

.  19 

.  14 

.  12 

.  17 

.  17 

.  17 

.  15 

.  11 

.  11 

.  13 

.  15 

.  10 

.  14 

.  13 

.  11 

3.69 

WIND 

67 

36 

22 

50 

73 

3 

34 

80 

87 

52 

21 

37 

48 

133 

74 

194 

80 

15 

9 

15 

38 

37 

65 

46 

49 

42 

75 

98 

31 

lOS 

66 

1782 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

.20 

.08 

.09 

.12 

.00 

.01 

.02 

.18 

.23 

.  15 

.11 

.07 

.07 

.23 

.23 

.40 

.20 

.18 

.18 

.15 

.20 

.33 

.15 

.15 

.15 

.19 

.20 

.10 

.20 

.15 

.15 

4.87 

WIND 

170 

90 

30 

100 

110 

40 

60 

160 

160 

120 

50 

60 

50 

220 

150 

310 

110 

30 

40 

40 

100 

190 

110 

130 

80 

130 

120 

140 

90 

170 

150 

3510 

MAX 

61 

61 

65 

54 

61 

61 

62 

68 

56 

68 

67 

59 

72 

70 

68 

68 

79 

82 

82 

84 

76 

77 

74 

72 

74 

73 

69 

70 

76 

67 

70 

69.1 

HIN 

53 

37 

47 

49 

51 

51 

55 

45 

49 

43 

49 

47 

52 

47 

46 

49 

47 

52 

54 

52 

60 

51 

50 

49 

49 

46 

60 

45 

46 

57 

46 

50.1 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

.09 

.  09 

.  03 

.  07 

.  02 

.00 

.00 

.05 

.  14 

.07 

.  10 

.  04 

.  04 

.  11 

.  18 

.  17 

.25 

.17 

.16 

.15 

.17 

.17 

.  14 

.17 

.14 

.11 

.05 

.05 

.  11 

.08 

.  11 

3.23 

WIND 

17 

25 

14 

39 

31 

31 

25 

36 

37 

22 

14 

16 

15 

22 

34 

58 

57 

32 

15 

8 

20 

18 

20 

27 

24 

34 

30 

48 

21 

39 

39 

868 

MAX 

63 

60 

55 

59 

62 

57 

60 

64 

70 

59 

63 

63 

56 

74 

69 

69 

74 

80 

82 

80 

81 

81 

79 

80 

79 

68 

73 

62 

67 

66 

69 

68.5 

MIN 

40 

38 

44 

50 

54 

53 

53 

41 

47 

35 

40 

50 

48 

43 

42 

46 

51 

51 

52 

52 

53 

51 

52 

54 

54 

49 

48 

42 

44 

50 

42 

48.0 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 
WIND 

* 

.08 

.  12 

.06 

.08 

.07 

.05 

.16 

.24 

.14 

.11 

.09 

.01 

.17 

.19 

.13 

.17 

.26 

.21 

.11 

.19 

.06 

.  14 

.10 

.10 

.11 

.06 

.  12 

.13 

.14 

.23 

3.83 

NEWARK 

EVAP 

.  10 

.08 

.08 

.11 

• 

« 

.25 

.  11 

.11 

.15 

.13 

* 

« 

.33 

.13 

.14 

.21 

.18 

* 

* 

.46 

.11 

.13 

.10 

.13 

• 

* 

.31 

.14 

.15 

.  15 

3.79 

WIND 

57 

90 

37 

35 

* 

* 

63 

69 

59 

16 

78 

* 

105 

45 

70 

71 

20 

* 

* 

127 

32 

44 

17 

21 

• 

* 

129 

41 

26 

92 

1354 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 

.12 

.06 

.09 

.11 

# 

* 

* 

* 

.26 

.05 

.  12 

• 

• 

.26 

.16 

.18 

.24 

.05 

.25 

.16 

.16 

* 

.26 

.04 

.27 

.17 

.12 

.08 

.06 

.25 

.03 

3.  55 

WIND 

24 

34 

32 

36 

89 

79 

12 

77 

53 

10 

65 

38 

106 

59 

141 

120 

62 

34 

22 

17 

19 

50 

56 

91 

93 

78 

60 

66 

26 

31 

64 

1744 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

.07 

.02 

.04 

.02 

* 

* 

.00 

.01 

.08 

.08 

.08 

* 

* 

.  12 

.15 

.15 

.24 

.12 

♦ 

.60 

.23 

.16 

.13 

.11 

* 

* 

.37 

.08 

.08 

.04 

2.98 

WIND 

27 

35 

34 

23 

* 

* 

131 

55 

23 

55 

19 

• 

* 

178 

89 

110 

127 

24 

* 

* 

173 

68 

51 

24 

16 

* 

160 

35 

46 

46 

1549 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 

.04 

.06 

.  11 

.  10 

.  13 

.13 

.14 

.  12 

.  10 

.  13 

.15 

.  13 

.  11 

.  10 

.  18 

.23 

.26 

.32 

.23 

.24 

.26 

.  27 

.  17 

.10 

.09 

.06 

.  11 

.  03 

.  15 

.  18 

.  17 

4.60 

WIND 

SALT  SPRINGS  PH 

EVAP 

.  06 

.  06 

.  00 

.  04 

.  00 

.  00 

.  00 

.  03 

.  13 

.  02 

.  02 

.  10 

24 

.  33 

.  30 

28 

28 

.  27 

01 

16 

.  05 

.  05 

4  07 
4.07 

WIND 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.11 

.10 

.06 

.00 

.00 

.00 

.14 

.07 

.11 

.12 

.01 

.00 

.10 

.11 

.07 

.17 

.12 

.17 

.20 

.21 

.20 

.20 

.22 

.10 

.20 

.05 

.00 

.09 

.05 

.10 

B 

3.18 

WIND 

48 

30 

20 

44 

11 

57 

22 

34 

52 

51 

39 

63 

55 

16 

38 

36 

67 

73 

46 

58 

61 

56 

54 

51 

40 

SO 

20 

74 

96 

40 

30 

1432 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 

.15 

.08 

.07 

.07 

.03 

.04 

.03 

.15 

.15 

.15 

.10 

.05 

.05 

.15 

.15 

.24 

.16 

.15 

.15 

.15 

.15 

.25 

.30 

.15 

.15 

.15 

.13 

.15 

.15 

.18 

.15 

4.18 

WIND 

80 

35 

10 

25 

20 

10 

20 

80 

70 

45 

15 

20 

20 

45 

35 

80 

30 

10 

30 

15 

25 

90 

* 

85 

30 

* 

70 

35 

50 

50 

1130 

MAX 

58 

62 

66 

65 

62 

65 

72 

71 

70 

66 

64 

75 

70 

72 

75 

80 

83 

85 

85 

81 

75 

78 

78 

77 

75 

77 

70 

74 

72. S 

MIN 

43 

36 

48 

49 

50 

55 

43 

48 

39 

49 

47 

52 

45 

44 

45 

46 

62 

52 

56 

53 

50 

48 

50 

48 

45 

46 

53 

43 

48.0 

See  reteience  notes  following  Station 

ndox 

Us 
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Contlaued 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
HABCH  1960 


Day  of  month 


oiation 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
ATg. 

TRACY  PUMPINO  PLANT 

EVAP 

.  19 

.  12 

.  12 

.  12 

.04 

.01 

.07 

.15 

.22 

.15 

.16 

.00 

.  10 

.36 

.28 

.29 

.24 

.18 

.  15 

.22 

.25 

.30 

.28 

.20 

.26 

.  15 

.  18 

.06 

.21 

.  17 

.30 

5.53 

WIND 

218 

121 

41 

53 

54 

27 

79 

146 

138 

78 

58 

48 

68 

142 

148 

124 

86 

36 

29 

112 

45 

110 

289 

222 

204 

166 

100 

98 

86 

142 

197 

3465 

TULELAKS 

EVAP 

.27 

.  15 

.  12 

.09 

.  12 

.01 

WIND 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.23 

.12 

.08 

.00 

.00 

.00 

.00 

.06 

.16 

.  14 

.06 

.02 

.  17 

.  15 

.10 

.13 

.23 

.  10 

.29 

.22 

.21 

.21 

.23 

.  17 

.  07 

.02 

.05 

.09 

.  17 

.  17 

B  3.77 

WIND 

32 

21 

18 

38 

84 

48 

1 

20 

40 

92 

32 

32 

32 

56 

31 

47 

89 

78 

18 

25 

37 

26 

25 

28 

15 

22 

38 

74 

48 

67 

14 

1228 

WALNUT  GROVE 

EVAP 

.  IS 

.00 

.15 

.08 

.15 

.15 

.15 

.04 

.  14 

.00 

.  00 

.00 

.00 

.15 

.15 

.15 

.15 

.30 

.  15 

.15 

.  15 

.00 

.  00 

.02 

.26 

.  15 

.25 

.15 

3. 19 

WIND 

92 

52 

22 

45 

69 

14 

45 

114 

106 

66 

26 

20 

43 

146 

102 

202 

60 

11 

9 

14 

52 

81 

127 

108 

113 

101 

64 

79 

44 

109 

91 

2227 

WHISKEYTOra 

EVAP 

.09 

.10 

.06 

.  13 

.09 

.  12 

.  11 

* 

.20 

.15 

.  12 

.15 

.23 

* 

.55 

.  19 

.  15 

.23 

.  16 

« 

* 

.28 

.03 

.  12 

B  3.89 

WIND 

24 

27 

24 

14 

113 

31 

26 

17 

13 

* 

40 

21 

21 

18 

21 

47 

14 

18 

16 

24 

* 

97 

11 

28 

42 

707 

MAXIMim  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION, 
(a)  EVAPORATION  PAN  IS  OF  SHEET  COPPER,  PAINTED. 
«i     PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

4:00A  PST 

H 

m 

< 
o 
o 

6" 

4: OOP  PST 

cn 

D, 

a, 
o 
o 

o 

Trace 

,01-09 

.10-49 

50-99 

100-199 

2.00 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

NW 

14 

5.1 

++29 

NNW 

30+ 

80 

57 

42 

65 

3 

4 

0 

0 

0 

0 

7 

5.9 

BISHOP  WB  AIRPORT 

20 

14 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

4 

5.2 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

SSW 

9.9 

45 

ENE 

16 

59 

1 

2 

3 

3 

3 

2 

14 

6.7 

BURBANK  WB  AIRPORT 

S 

18 

4.1 

++28 

WNW 

31 

73 

55 

44 

68 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

6 

5.7 

EUREKA  WB  CITY 

ts 

7.9 

29 

SW 

27 

3 

7 

3 

6 

2 

0 

21 

30 

8.6 

FRESNO  WB  AIRPORT 

NW 

33 

6.7 

22 

NW 

8 

88 

62 

43 

75 

5 

2 

2 

0 

0 

0 

9 

74 

5.7 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

12 

6.0 

++20 

W 

15+ 

90 

73 

64 

85 

6 

2 

1 

0 

0 

0 

9 

6.1 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

WSW 

31 

7.5 

++21 

N 

31 

84 

71 

72 

80 

5 

1 

1 

0 

0 

0 

7 

6.2 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

5.9 

33 

NW 

31 

82 

62 

55 

77 

4 

2 

1 

0 

0 

0 

7 

73 

4.8 

HOUNT  SHASTA  WB  CITY 

66 

56 

4 

3 

8 

0 

2 

0 

17 

5.9 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

21 

9.1 

++26 

WNW 

1 

82 

69 

62 

77 

4 

2 

7 

0 

0 

0 

13 

- 

6.8 

POINT  ARGUELLO  WB 

9.4 

++29 

NW 

13 

5 

4 

1 

0 

0 

0 

10 

6.9 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

SSE 

19 

11.7 

42 

SE 

5 

77 

60 

46 

69 

5 

1 

5 

1 

0 

0 

12 

62 

6.8 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SSW 

14 

9.1 

36 

NW 

16 

83 

66 

53 

74 

4 

7 

4 

0 

0 

0 

15 

60 

6.7 

SANDBERG  WB 

N 

14.9 

++53 

N 

15 

51 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

5 

4.9 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

WNW 

13 

5.6 

18 

SW 

28 

84 

64 

62 

78 

0 

2 

3 

0 

0 

0 

5 

58 

5.4 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

33 

10.8 

36 

WNW 

1 

87 

76 

70 

84 

7 

3 

5 

0 

0 

0 

15 

6.8 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

tw 

8.2 

29 

W 

30 

78t 

3 

2 

6 

1 

0 

0 

12 

62 

SAN  JOSE 

NW 

34 

5.5 

30 

W 

16 

61 

1 

4 

3 

0 

0 

0 

8 

58 

4.3 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

27 

7.3 

++26 

WNW 

15+ 

85 

64 

62 

83 

6 

1 

3 

0 

0 

0 

10 

5.9 

t  8:00  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.  THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS, 
t  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  CALIFORNIA 

MARCH  1960 


Station 

Day  oi  moath 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALTURAS  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

1.2 
1 

1.0 
1 

4.5 
4 

0.2 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
20 

BIG  CREEK  PH  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

T 
T 

BLUE  CANYON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
18 

0.2 
18 

0.9 
18 

0.  5 
19 

0.  5 
17 

15 

13 

11 

11 

10 

1.3 

io 

3. 1 
8 

0.  3 
8 

7 

6 

6 

4 

2 

1 

1 

T 

T 

1.9 

0.  6 
2 

1 

6 . 5 

T 

2 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

11 

11 

11 

11 

10 

9 

7 

7 

6 

5 

4 

6 

4 

3 

3 

3 

2 

1 

T 

T 

4 

1 

1 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.  0 

3.0 

0.2 
T 

CALAVERAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

T 

T 

T 
T 

4.  0 
4 

- 

- 

- 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

12 

14 

14 

12 

11 

10 

9 

9 

8 

7 

7 

6 

4 

T 

T 

T 

T 

T 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
10 

T 
10 

1.5 
12 

T 
12 

10 

9 

1.5 
8 

8 

T 

8 

6 

5 

T 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

1.5 

T 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 

T 

T 

4.0 
T 

T 

FORT  HI  DWELL 

SN  ON  GND 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.0 

T 

3.0 

T 

T 

T 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
36 

36 

35 

34 

33 

33 

32 

32 

30 

29 

28 

28 

2.0 
30 

28 

27 

25 

24 

24 

24 

20 

15 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

5.0 
5 

4 

2 

T 

T  1 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
40 

39 

38 

37 

0.5 
37 

36 

34 

2.0 
32 

32 

31 

30 

T 
30 

3.0 
31 

30 

30 

29 

27 

25 

22 

20 

18 

17 

16 

14 

13 

11 

8.0 
18 

7.0 
21 

17 

2.5 
19 

0.5  1 
16 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

3 

1.0 
3 

2 

1 

0.5 
1 

MANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

T 
12 

T 
11 

1.0 
11 

10 

9 

7 

1.0 
7 

2.0 
9 

1.0 
9 

S 

1.0 
8 

2.0 

9 

T 

8 

7 

7 

6 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

2.0 
2 

1 

T 

1 

3.0 
3 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

3.0 
3 

1 

1.0 
1 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

2.0 
10 

0.3 

T 

T 
T 

3.5 

1.0 
1 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 

6.0 

T 

MT  SHASTA  SKI  BOWL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

99 

98 

4.6 
102 

21.5 
116 

17.1 
122 

8.3 
125 

10.0 
130 

2.1 
129 

129 

128 

127 

11.6 
132 

5.3 
134 

132 

130 

129 

126 

122 

120 

118 

115 

113 

111 

109 

108 

1.3 
106 

8.5 
109 

11.6 
118 

1.7 
119 

25.7 
127 

1.9 
128  1 

MT  SHASTA  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

9.6 
1 

T 

2 

0.4 

T 

0.5 
T 

2.1 

T 

T 

T 

0.2 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 
T 

1.0 
1 

3.0 
3 

SIERRAVILLE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.3 
T 

T 
T 

T 

SNOW  LAB  CEN  SIERRA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

68 

1.2 
68 

0.9 
70 

3.0 
72 

5.0 
76 

2.1 
76 

1.0 
74 

3.7 

75 

74 

73 

75 

5.2 
79 

14.1 
89 

82 

82 

78 

76 

74 

74 

71 

72 

70 

68 

65 

64 

62 

12.0 
72 

T 
70 

0.9 
69 

8.7 
78 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 
1 

T 

SQUIRREL  INN  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

TABLE  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
7 

6 

5 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

TAHOE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

23 

23 

T 
22 

T 
22 

0.5 
20 

19 

16 

15 

15 

15 

14 

14 

7.5 
20 

18 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

10 

8 

6 

5 

2 

6.0 
6 

3 

T 

2 

3.0 
5 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

59 

59 

2.0 
60 

0.5 
59 

2.5 
61 

59 

2 . 0 
59 

2.0 
60 

59 

59 

T 
59 

4.5 
63 

9.0 
67 

65 

65 

64 

63 

62 

59 

57 

55 

54 

53 

52 

51 

50 

3.5 
52 

8.5 
57 

53 

4.5 
56 

3.0 
58 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

8 

8 

T 

7 

6 

4 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.5 
2 

T 

T 

T 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

0.5 
3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

T 

0.5 
1 

1 

0.5 
1 

T 

T 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

T 
T 

3.0 
T 

T 
T 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

1.0 

la 
« 

ll! 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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REFERENCE  NOTES        )  CALIFORNIA 

1960 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologist ,  557  Federal  Of- 
fice Building,   50  Fulton  Street,   San  Francisco  2,  California,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 
issue . 

Divisions,  as  used  in  "Cllmatologlcal  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  tde  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  and  also 
Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term 
means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observat ions ;  consequent ly  occasional  drift Ing  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet, and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table ;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  stand- 
ard time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST, 
and  Mt.   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
fol lowing: 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,   will  be  published  later  in     "Precipitation  Data 
from  Storage-Gage  Stations",  Bulletin. 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  In  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;       "Snowfall  and  Snow    on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,     the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.       See     "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly     from  the  amounts  to  be  published     later  in 
Hourly  Precipitation  Data. ) 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price.  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW.  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C.  for  $1.25.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Cllma- 
tologlcal Data,  obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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MARCH  1960 


STATION  INDEX 


STATION 

1     INDEX  NO. 

COUNTY 

i  DRAINAGE  t  1 

3 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP.  1 

1  PHECIP.  1 

a: 
5 
E 

1  SPECIAL 

ACTON  ESCONDIDO  FC261BI 

0014 

LOS  ANGELES 

2' 

3*  30 

lis  17 

2920 

91 

c 

J  C  FASSOlD 

AOELANTO 

0024 

SAN  BEROINO 

3*  35 

117  25 

26*5 

FRANK  EBERT 

ADIN  RAflCER  STATION 

OOZS 

U  S  FOREST  SERVICE 

OOW 

CONTRA  COSTA 

GIOVANNI  B  MUZZINl 

ALDCRPOI NT 

00  se 

HUMBOLDT 

MRS  CORA  C  OLSEN 

AL I  SO  CN  OAT  MT  FC  A't6 

OlIS 

LOS  ANGELES 

0136 

SAN  OlEGO 

ALP  1 NE  FIRE  DEPT 

01*4 

LOS  ANGELES 

si 

RUBIO  CANON  L+W  ASN 

0161 

aA 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

AMBOY 

0176 

SAN  BERDINO 

3*  3* 

STATE  OIV  OF  HWYS 

ANGIOLA 

0^04 

TULARE 

119  Z9 

205 

5P 

ANGIOLA  ElCV  *  WHSE 

AIHGWIN  PAC  UNION  COL 

C212i  NAPA 

j! 

6P 

6P 

PACIFIC  UNION  COL 

ANTTOCH  FjeRESOARD  MILL 

0227 

CONTRA  COSTA 

121  46 

28 

31 

3P 

F IBREBC  PRODUCTS  CORP 

0232 

CONTRA  COSTA 

8A 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 

0239 

RIVERSIDE 

116  40 

3915 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

0239 

VENTURA 

31 

119  20 

c 

KERN  CO  ROAD  CAMP 

SAN  BERDINO 

15 

34  31 

117  13 

Z93S 

5P 

APPLE    VALLEY  RANCHOS 

ARflOTO  GRANDE 

0320 

SN  LUIS  OBPO 

35  07 

120  34 

105 

8A 

COUNTY  ROAD  DEPT 

AftROYO  SECO 

2* 

36  1* 

121  29 

6O0 

: 

MRS  IRMA  V  GOULD 

ARROYO  SECO  RS  FC  500  C 

0327 

LOS  ANGELES 

13 

3*  13 

118  10 

1220 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASH  MOUNTAIN 

0  343 

TULARE 

36  29 

eA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

0  355 

ORANGE 

26 

33  59 

117  53 

350 

71 

CORPS  OF  ENGINEERS 

0372 

NAPA 

17 

36  25 

122  15 

1735 

GLADYS  A  OUTRA 

ATWELL  CCC  CAMP 

037* 

TULARE 

9 

36  Z8 

118  40 

6400 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUBERRY 

0  379 

FRESNO 

27 

37  OS 

119  29 

2003 

*P 

UNION  ELEM  SCHOOL 

AUBURN 

0383 

PLACER 

38  5* 

IZl  0* 

1Z97 

7A 

7A 

DAN  BARBER 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0  395 

LOS  ANGELES 

3; 

33  21 

118  20 

8A 

AVENAL  9  SSE 

0396 

KINGS 

10 

120  03 

950 

eA 

6A 

6A 

TIDEWATER  OIL  CO 

AZUSA  CITY  Park  FC  1*3 

26 

34  06 

117  54 

610 

5P 

CORNELIUS  SMITH 

BACKUS  RANCH 

0*11 

KEItN 

3*  97 

lie  U 

2645 

5P 

5P 

5P 

GEORGE  L  lURCOTT 

BADGER 

0422 

TULARE 

36  38 

119  01 

3030 

MRS  LUCILLE  E  WEDDLE 

BADGER  PASS 

0*25 

MARIPOSA 

1* 

37  *0 

119  40 

7300 

VAR 

s 

US  NAT  PARK  SERVICE 

0*36 

SAN  BERDINO 

39  16 

c 

L  E  METHENY 

0*37 

SAN  BEROINO 

116  07 

1045 

8A 

8A 

BAKERSFIELO  WB  AIRPORT 

0**Z 

KERN 

10 

35  25 

119  03 

MID 

MID 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BALCH  POttER  HOUSE 

FRESNO 

1720 

5P 

P  G  +  £  COMPANY 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

TEHAMA 

z; 

6900 

VAF 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BARNESON  PARK 

0909 

26 

33  57 

117  51 

965 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BARRETT  DAM 

san'^diego 

33 

32  *I 

116  40 

16Z3 

■'A 

7* 

SAN  DIEGO  WATER  DEPI 

BARSIOW 

0519 

SAN  BERDINO 

3*  5* 

Z14Z 

SO  CALIF  WATER  CO 

BATES  RIDGE 

SNTA  BARBARA 

30 

3*  95 

119  5* 

5300 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

BEAR TRAP  MEADOW 

0596 

TULARE 

116  52 

6800 

VAR 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

0606 

RIVERSIDE 

26 

33  96 

116  99 

Z613 

BA 

BEAUMONT  IRRIG  DIST 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

RIVERSIDE 

2a 

33  59 

116  98 

30*9 

7a 

BEAUMONT   IRRlG  DIST 

0609 

RIVERSIDE 

2P 

2P 

U  S  WB  OBSERVER 

BEEHIVE  MEADOW 

061T 

TUOLUMNE 

31 

38  00 

119  *7 

6500 

VAR 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

6619 

LOS  ANGELES 

118  27 

5*0 

5P 

c 

BEN  LOMOND 

SANTA  CRUZ 

37  05 

12Z  06 

504 

5P 

5P 

MRS  NELSON  T  SHAW 

068- 

ALAMEo"""' 

16 

38  19 

121  26 

17 

7A 

DAVID  P  CAMERON  JR 

BERKELEY 

0693 

37  52 

122  15 

8P 

ep 

c 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

BERRYESSA  LAKE 

0705 

NAPA 

38  33 

lOA 

KARVEY  0  FRYER 

0715 

SISKIYOU 

12 

1Z2  1* 

61*0 

VAR 

s 

U  S  HEATHER  BUREAU 

0731 

LASSEN 

Zl 

*1  07 

121  08 

*130 

: 

BIG  BAR  Ranger  station 

0736 

TRINITY 

35 

40  *5 

123  15 

1272 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

07*2 

SAN  BERDINO 

2f 

3*  1* 

116  56 

6819 

9P 

:  H 

KENNETH  V  SIMPSON 

BIG  CREEK  PH  NO  1 

07551 

FRESNO 

Z7 

37  12 

119  19 

4926 

9P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

8IG  DALTON  DAM  FC223B-E 

0759 

LOS  ANGELES 

26 

34  10 

117  *9 

1579 

5P 

0  E  WILSON 

81G  PINE  CREEK 

0767 

INTO 

19 

37  08 

118  28 

10000 

VAf 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

BIG  PINES  PARK  FC  S3B 

6 

3*  23 

117  *1 

6660 

5P 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SUR  STATE  PARK 

0790 

MONTEREY 

* 

36  15 

121  47 

235 

8A 

STATE  PARK  SERVICE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC46D-E 

LOS  ANGELES 

34  16 

lie  11 

6P 

WILLIAM  L  CROKE 

BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL 

0818 

LOS  ANGELES 

13 

3*  11 

ne  30 

722 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK    INTAKE  2 

0S19 

INYO 

37  15 

118  35 

819* 

MID 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 

0821 

FRESNO 

1 1 

37  06 

lie  3* 

110*0 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  we  AIRPORT 

08Z2 

INYO 

19 

37  2Z 

lie  22 

*ioe 

HID 

MIC 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

082* 

INYO 

19 

37  Z2 

lie  43 

9390 

UA 

llA 

UNION  CARBIDE  CO 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

0850 

SANTA  CLARA 

37  16 

122  10 

2330 

9A 

MRS  MARY  INCERPI 

BLACKS  MOUNTAIN 

0867 

LASSEN 

21 

40  *6 

121  12 

7200 

VAF 

s 

U  S  WEAIHER  BUREAU 

BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 

21 

*0  ** 

121  15 

9600 

7a 

U  S  FOREST  SERVICE 

BLUE  CANYON  MB  AIRPORT 

0897 

PLACER 

39  17 

120  42 

9280 

MIC 

MIC 

C  HJ 

U  S  WEAIHER  BUREAU 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK, 

0903 

HUMBOLDT 

*0  59 

123  49 

979 

9A 

H  FRANK  SWOPE 

092* 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

114  36 

266 

4P 

*P 

STATE  DIV  OF  FSTRT 

RIVERSIDE 

9 

11*  *3 

390 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLTTHE  FAA  AIRPORT 

0927 

RIVERSIDE 

5 

114  43 

390 

MIO 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

BOCA 

0931 

NEVADA 

36 

39  23 

120  06 

5932 

8A 

BA 

8A 

HAROLD  M  PABST 

BONI TA 

0966 

SAN  DIEGO 

33 

32  *0 

117  02 

105 

9P 

BOONVILLE  HWY  MNTNC  STA, 

MENDOCINO 

123  22 

BA 

BORON 

0979 

KERN 

35  00 

117  39 

2*95 

C 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

BORREGO  DESERT  PARK 

33  16 

116  25 

7*5 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

0966 

SAN  DIEGO 

33  17 

625 

BA 

eA 

DI  GIORGIO  FRUI T 

eOULOER  CREEK 

LOCATELLI  RANCH 

1005 

SANTA  CRUZ 

4 

37  09 

122  12 

2175 

C 

VINCENT  D  LOCATELLI 

BOULEVARD 

SAN  DIECO 

32  *0 

116  17 

3*00 

9A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BOUQUET  CANYON 

1013 

LOS  ANGELES 

29 

34  39 

lie  22 

3055 

MIO 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

loie 

NEVADA 

39  27 

53*7 

9P 

5P 

c 

NEVADA    IRRIG  DISI 

BRADFORD  RANCH 

1031 

RIVERSIDE 

33  Z9 

116  46 

5P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRADLEY 

1034 

MONTEREY 

24 

35  92 

120  48 

BA 

BRAWLET  2  SW 

10*8 

IMPERIAL 

32  57 

eA 

eA 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

BRAT  10  WSH 

5759 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BREA  CITY 

1056 

ORANGE 

ZA 

33  95 

117  9* 

350 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8REA  DAM 

1097 

ORANGE 

Z6 

33  93 

117  56 

279 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

eRENTWOGO  6  SW 

1060 

CONTRA  COSTA 

27 

37  53 

VERNON  R  CAKEBREAD 

BRIDGEPORT 

1072 

MONO 

38  15 

BRUCE  L  BOELK 

BRIDGEPORT  Ranger  sta 

1076 

MONO 

38 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRIDGEVILLE  4  NNW 

1060 

HUMBOLDT 

7 

123  49 

2050 

eA 

MRS  ALBERT   R  HUNT 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

1112 

YOLO 

1Z2  09 

390 

9A 

C 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

1130 

BUTTE 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  SIA 

1133 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MONTEREY 

24 

925 

c 

ERNEST  A  WEFERLING 

BUCKS  CREEK  PH 

1159 

PLUMAS 

I 

39  5* 

121  20 

1760 

*P 

P   G  ♦    E  COMPANY 

BUCKS  LAKE 

1161 

PLUMAS 

8 

39  5* 

121  12 

5200 

: 

MRS  Fate  d  mc  hugh 

1170 

SAN  BENITO 

BULLARDS  BAR  PWR  HOUSE 

1180 

YUBA 

BUR6ANK  FIRE  DEP  FC226B 

1192 

LOS  ANGELES 

»BUR6ANK  WB  AIRPORT 

119* 

LOS  ANGELES 

3*  12 

U  S  WEAIHER  BUREAU 

BURL INGAME 

1206 

SAN  MATEO 

37  35 

I2Z  Zl 

10 

4P 

CITY  OF  6URL1NGAME 

BURHEY 

121* 

SHASTA 

*0  53 

MRS  RUTH  C  ESTES 

BURNT  RANCH  1  S 

1215 

TRINITY 

40  48 

BURTON  RANCH 

1216 

CONTRA  COSTA 

37  52 

MRS  MAR  STIRTON 

BUTTONWILLOW 

12*4 

KERN 

35  2* 

BA 

BA 

BUENA  VISTA  W  S  DIST 

CA6AZ0N 

1250 

RIVERSIDE 

6 

33  95 

116  *7 

1619 

9P 

JAMES  A  WAKELAND 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

1292 

SAN  DIEGO 

33 

9P 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

CACHUMA  DAM 

1253 

SNTA  BARBARA 

U  S  BUR  RECLAMAIION 

CAJON  WEST  SUMMIT 

IZ72 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO  CO  FCD 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

CALAVERAS 

CAL  DIV  BEACH  *  PK$ 

CALAVERAS   RANGER  STA 

1280 

CALAVERAS 

3* 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1281 

ALAMEDA 

11 

7A 

12eE 

IMPERIAL 

6 

115  26 

12 

9P 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

CALIFORNIA  HOT   SPRGS  RS 

1300 

TULARE 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALISTOGA 

1312 

NAPA 

n 

38  35 

122  39 

7A 

JOSEPH  J  SCHOLL  JR 

CALLAHAN  RANGER  STATIO* 

1  316 

SISKIYOU 

12 

*1  18 

IZZ  *6 

3136 

9P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  ANGELUS 

SAN  BERDINO 

26 

116  59 

9800 

JOSEPH  HOLT 

CAMPO 

1*24 

SAN  DIEGO 

33 

32  37 

tl6  Z6 

2630 

5P 

5P 

ARCHIE  C  LEACH 

CAMP  PARDEE 

1*28 

CALAVERAS 

38  15 

6A 

E  BAT  MUH  UTl  DIST 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTER 

1*33 

SIERRA 

8 

39  38 

120  34 

5969 

VAR 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

1*** 

SN  LUIS  OBPO 

120  *1 

615 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAHPTOrtVILLE  RANGER  STA 

1462 

YUBA 

6 

39  27 

IZl  02 

2T60 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  MI  SHOW 

1*70 

TULARE 

1 

36  11 

lie  40 

3600 

: 

JESS  L  BURLESON 

CANBY   11  SH 

1*79 

MODOC 

*1  22 

121  03 

*900 

8A 

MRS  VIRGINIA  L  MILLER 

CANBY  RANGER  STATION 

1*76 

MODOC 

21 

*1  27 

120  92 

4312 

8A 

U  S  fORESI  SERVICE 

CAN06A  PARK  PIERCE  COL 

1*84 

LOS  ANGELES 

13 

3*  11 

118  34 

79* 

*P 

*P 

PIERCE  JR  COLLEGE 

CANTIL 

1*6« 

KERN 

6 

35  la 

117  56 

2010 

6P 

6P 

POSTMASTER 

CANYON  DAM 

1*97 

PLUMAS 

6 

121  05 

4555 

5P 

5P 

CARBON  CANTON  GILMAN 

1516 

ORANGE 

26 

33  56 

117  48 

1775 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANTON  WORKMAN 

1520 

SAN  BERDINO 

2< 

33  57 

117  *• 

1175 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1922 

PLUMAS 

8 

*0  05 

121  09 

2966 

5P 

P  G  *  E  COMPANY 

CARMEL  VALLEY 

193* 

MONTEREY 

4 

36  29 

121  4* 

425 

5P 

5P 

A  A  COLLINS  JR 

CATHAY  BULL  RUN  RANCH 

1966 

MARIPOSA 

27 

37  2* 

120  03 

1429 

9A 

9A 

c 

HM  H  ALISON 

CA2ADER0 

1602 

SONOMA 

Z2 

36  32 

1Z3  08 

10*0 

5P 

HISS  HAZEL  L  BOROTRA 

STATION 

1     INDEX  NO. 

COUNTY 

I  DRAINAGE  1  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSEHVAnON 
TIME  AND 
TABLES 

^JDOCn  V  EiH 

& 

PHECff. 

SPECIAL  1 

CECILVILLE  SAWYCT 

MOUNTAIN  VIEW 

1606 

SISK I  YOU 

41  06 

1Z3  03 

3000 

6P 

6P 

KENNETH  R  JACOBSON 

CEDAR  GROvE 

lie  40 

BA 

eA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

CEDAR  POI NT  RANCH 

MARI POSA 

CEDARVILLE 

B) 

CENIERVTLLE  POWER  HOUSE 

2: 

522 

BA 

CHALLENGE  RANGER  STA 

39  29 

8A 

CHATSWORTH  FC   2*  D 

LOS  ANGELES 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

LOS  ANGELES 

3*  1* 

912 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  DAM 

TUOLUMNE 

CHESTER 

1700 

PLUMAS 

*0  18 

IZl  13 

4930 

*P 

MRS  C  B  KROEkER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

1719 

BUTTE 

23 

39  *2 

IZl  47 

205 

4P 

*P 

c 

US  PLANT   INTRO  GRDN 

CHITTENDEN  PASS 

SAN  BENITO 

36,  9* 

V  I  CTOR  L  HASK 1 N 

CHOLAME  HATCH  RANCH 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  *1 

chuchupate  Ranger  sta 

VENTURA 

to 

3*  *6 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULA  VISTA 

SAN  DIEGO 

33 

32  36 

BA 

WES1ERN  SALT  COMPANY 

CISCO  Ranger  station 

PLACER 

39  le 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLAREMONT  POMONA  COL 

LOS  ANGELES 

21 

3*  06 

F  P  BRACKETT  08ST 

CLARKSBURG 

TOLO 

23 

38  25 

OA 

AMER  CRYSTAL   SUG  CO 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

LAKE 

23 

38  57 

6A 

CLOVERDALE  3  SSE 

SONOMA 

22 

36  *6 

ARTINO  MUZZ^N 

CLOVEROALE   It  W 

16*0 

SONOMA 

22 

38  *6 

123  13 

1620 

c 

FRANK  S  ORNBAUN 

CLOVER  MEADOWS  GS 

MADERA 

37  32 

U  S  FOREST  SERVICE 

COAL INGA 

FRESNO 

27 

36  09 

COALINGA  1  SE 

FRESNO 

27 

36  08 

COAL INGA   14  NW 

FRESNO 

27 

36  1* 

MRS  CHARLES  HOwELL 

C0L6YS  FC  53  D 

LOS  ANGELES 

13 

3*  16 

ROBERT  L  CHANDLER 

COLO  SPRINGS  CAMP 

MONTERET 

36  13 

U  S  FOREST  SERVICE 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

SHASTA 

2: 

*0  24 

COLFAH 

PLACER 

39  06 

SOUTHERN  PACIFIC  CO 

COLGATE  POWER  HOUSE 

YUBA 

39  ZO 

* 

P  G  *  E  COMPANY 

COLUSA  1  SSW 

19*1 

COLUSA 

23 

39  12 

122  01 

60 

6P 

IVAN  J  STEPHENS 

CONCORD  3  E 

CONTRA  COSTA 

*i  37  98 

HOWARD  R  LEE 

COPCO  NO  1  DAM 

12i  *1  59 

CALIF  OREGON  POWER  CO 

CORCORAN   IRRIG  DISTRICT 

■1  36  06 

BA 

23 

36  91 

EDWARD  J  CORDES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

TEHAHA 

FRANKLIN  K  REED 

CORONA 

RIVERSIDE 

21 

33  92 

*P 

CORONA  FIRE  DEPT 

CORRAL  I T05 

ZO 

36  99 

STATE  DIV  OF  FSTRT 

COTTONWOOD  CREEK 

INYO 

36  Z9 

DEPT  WATER  RESOURCES 

COVELO 

?  81 

MENDOCINO 

39  »7 

123  15 

1385 

SA 

* 

GRANT  W  HANCOCK 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

208* 

MENDOCINO 

39  90 

1Z3  05 

151* 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

LOS  ANGELES 

26 

3*  05 

WILLIAM  B  TEMPLE 

36  30 

4P 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

COYOTE  CANYON 

RIVERSIDE 

33  26 

CORPS  OF  ENGINEERS 

32  ** 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRABTREE  MEADOW 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRAWFORD  RANCH 

SAN  DIEGO 

'J 

3Z  93 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY   I  N 

*1  *6 

THE  CAL-ORE  PWR  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

DEL  NORTE 

n 

*i  *e 

CAL  OIV  BEACH  *  PKS 

CRESCENT  CITY  MNTNC  STA 

DEL  NORTE 

*1  *6 

STATE  OIV  OF  HWYS 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

216! 

SAN  BERDINO 

15 

34  15 

117  17 

4530 

c 

CR  FST  CO  WATER  DIST 

CONTRA  COSTA 

* 

36  02 

C*H  SUGAR  REFINING  CO 

CRYSTAL  LAKE  FC  263C 

LOS  ANGELES 

34  16 

U  S  FOREST  SERVICE 

•CULVER  CITY 

LOS  ANGELES 

3*  01 

*P 

CULVER  CITY  BUS  LINE 

CUMMINGS 

MENDOCINO 

39  90 

DONALD  E  INGRAM 

cum  INGHAM 

MRS  M  V  CUNNINGHAM 

CUYAMA 

SNTA  BARBARA 

31 

3*  56 

eA 

JOHN  3  ROWELL 

CUYAMACA 

SAN  DIEGO 

32  59 

A  M  LEWIS 

CLTVAMA  RANCH 

SN  LUIS  OBPO 

3*  99 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CUYAMA  RANGER  STATION 

SNTA  BARBARA 

30 

34  91 

U  S  FOREST  SERVICE 

DAGGETT   1  ENE 

2255 

SAN  BEROINO 

34  52 

116  92 

1979 

COOL  WATER  RANCH 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

SAN  BEROINO 

3*  52 

FED  AVIATION  AGENCY 

DANA  2  SE 

SHASTA 

2; 

41  06 

HARLET  NEUEfiBUHG 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

23 

36  32 

8A 

eA 

DAVIS  CREEK 

MODOC 

21 

RICHARD  F  HUGHES 

DAT 

MODOC 

HERMAN  L  LORENZEN 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

INYO 

6 

37  Z2 

9P 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

e 

39  16 

5P 

P  G  *  E  COMPANY 

DELANO 

KERN 

9 

35  *7 

DEL  MONTE 

MONTEREY 

4 

36  36 

46 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

2369 

STANISLAUS 

37  25 

IZl  23 

1125 

6P 

STANISLAUS  COUNTY 

DENA IR 

STANISLAUS 

37  32 

5P 

H  F  MOORE 

2: 

39  52 

4P 

P  G  *  E  COMPANY 

DESCANSO  RANGER  STATION 

32  51 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

LOS  ANGELES 

21 

33  59 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

*P 

P  G  +  E  COMPANY 

DONNELLS  DAM 

TUOLUMNE 

,] 

38  20 

DONNE R  MEMOR 1 AL  ST  PK 

39  19 

8a 

CALIF  DIV  BEACH  *■  PKS 

39  43 

STUART   T  PRICHETT 

DOUBLEBUNK  MEADOW 

TULARE 

10 

35  57 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

2494 

LOS  ANGELES 

33  56 

118  08 

116 

9P 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

SIERRA 

39  3* 

U  S  FOREST  SERVICE 

DOYLE 

LASSEN 

*0  02 

JUNI US  H  DI XON 

DOYLE  9  SSE 

LASSEN 

11 

39  57 

7A 

FRANK  M  ROWLAND 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

LOS  ANGELES 

3*  29 

JAMES  B  RAY 

MARIPOSA 

37  45 

6P 

W  D  MC  LEAN 

DUNNIGAN 

YOLO 

2; 

38  53 

MRS  ALETHA  G  HUNT 

DUNN  SIDING 

SAN  BERDINO 

15 

35  03 

EARL  K  WOBSER 

DUNSMUIR  RANGER  STATION 

23 

*1  13 

U  S  FOREST  SERVICE 

DUTTONS  LANDING 

256 

NAPA 

38  12 

1Z2  le 

BA 

* 

6A 

DAN  STEELE 

EAGLE  LAKE  STONE  RANCH 

2995 

LASSEN 

*0  39 

120  39 

9130 

6P 

ALBERT  STONE 

EAGLE  MOUNTA 1 N 

6 

33  *8 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  Park  reservoir 

23 

39  22 

8A 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

EAST  V I DE  T  TE  MEADOW 

36  44 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EL  CAP  1  TAN  DAM 

29 

32  53 

BA 

EL  CENTRO  2  SSW 

6 

32  46 

9P 

EL  CENTRO  HATER  DEPI 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

36  20 

5P 

P  G  *  £  COMPANY 

EL  I Z ABET H  LAKE  CANYON 

29 

3*  36 

E  E  STUDLEY 

ELK  VALLEY 

2  49 

DEL  NORTE 

17 

*2  00 

123  43 

1  11 

5P 

ROBERT   E  BOITEL 

ELLERY  LAKE 

Z756 

MONO 

38 

37  96 

119  1* 

9600 

MIO 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SAN  JOAOUIN 

36  1* 

EL  I40DENA 

ORANGE 

33  48 

HOMER  F  WANNAHAKER 

ELSINORE 

21 

33  40 

6P 

STATE  DIV  OF  FSIRY 

R (VERSIDE 

33  37 

JOHN  L  EWING 

ESCONOIDO 

SAN  DIEGO 

33  07 

6P 

DARWlN  M  TING 

ESCONDIDO  PARK  HILL 

SAN  DtEGO 

33  07 

CITT  OF  ESCONDIDO 

3*  06 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1; 

*1  2S 

LAWRENCE  E  SUCHNER 

"EUREKA  WB  CITY 

HUMBOLDT 

40  46 

12*  10 

43 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

MARIPOSA 

37  39 

120  16 

48* 

9P 

MERCED   IRR IG  DI  ST 

EXETER  FAUVER  RANCH 

36  21 

CHARLES  0  COULTER 

2: 

36  19 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

FAIRFIELD  POL  ICE  STA 

*P 

POLICE  DEPARTMENT 

34  42 

33 

33  21 

US   SOIL   CON  SERVICE 

*1  01 

BA 

6A 

PUB  DISCONTINUED 

FEATHER  FALLS 

39  36 

JOE  WHEELER  JR 

FERGUSON  RANCH 

*0  21 

MRS  LISA  FERGUSON 

FERNDALE  8  SSW 

30Z5 

HUMBOLDT 

*0  30 

1**5 

8A 

MRS  M  S  HIERONYMUS 

FIDDLETOWN  LTNCM  RANCH 

3036 

AMADOR 

38  31 

120  *2 

2100 

WENTWORTH  LYNCH 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

3  0*8 

32 

3*  44 

IZO  00 

3190 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

FILLMORE  1  WNW 

VENTURA 

29 

3*  2* 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

F INLET   1  NNE 

3059 

LAKE 

39  01 

12Z  52 

13*0 

JAMES  T  MELVIN 

FINLEY  1  W 

3056 

LAKE 

39  00 

IZZ  55 

1350 

9P 

LESTER  W  BOAROMAN 

FINLEY  9  SW 

3057 

LAKE 

36  58 

IZZ  57 

1790 

6P 

c 

MRS   HILDA   K  GRAHAM 

FIVE  POINTS  9  SSW 

3083 

FRESNO 

36  21 

IZO  09 

2B5 

6P 

6P 

RAYMOND  THOMAS  RANCH 

FLEMING  FISH  *  GAME 

30B7 

LASSEN 

*0  22 

IZO  19 

4000 

9P 

CAL  DEPT  FISH  ♦  GAME 

FLORENCE  LAKE 

3093 

FRESNO 

37  16 

116  56 

73** 

SO  CALIF  EDI  SON  CO 

FOLSOM  DAM 

3113 

SACRAMENTO 

36  42 

121  09 

350 

6A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FONTANA  5  N 

31  18 

SAN  BERDINO 

26 

34  11 

117  Z7 

1972 

6P 

ROLAND  W  GETCHELL 

3120 

3*  09 

117  30 

1090 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3130 

TRINITY 

39 

*0  23 

1Z3  20 

2340 

8A 

6A 

MRS  B  E  ESLICK 

FORESTHILL  RANGER  STA 

313* 

PLACER 

39  01 

120  50 

3200 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  BIDWELL 

3157 

MODOC 

16 

*1  51 

120  08 

4496 

9P 

9P 

FORT  BRAGG 

3161 

MENDOCINO 

39  27 

123  48 

80 

SA 

6A 

c 

CALIF  ♦  WESTERN  R  R 

FORT  BRAGG  AVIATION 

3164 

MENDOCINO 

17 

39  Z* 

123  49 

61 

IIP 

U  S  WB  OBSERVER 

FORT  DICK   1  NNE 

3173 

DEL  NORTE 

17 

41  9Z 

124  09 

WILLIAM  M  RILEY 

FORI   JONES  6  ESE 

3176 

SISKIYOU 

12 

41  35 

122  43 

332* 

c 

CARL  C  CRAMER 

STATION  INDEX 


STATIUN 

INDEX  NO.  1 

DRAINAGE  J 

LATITDDE 

o 

K 
Q 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMpTI 

si 

SPECIAL 

FORT  JONES  Ranger  sta 

31B2 

SISKIYOU 

12 

*1  36 

122  91 

2720 

4P 

*P 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  ROSS 

3191 

SONOMA 

17 

38  31 

123  IS 

114 

6P 

6P 

C  A  CALL 

FREEDOM  e  NNW 

SANTA  CRUZ 

20 

37  03 

121  *9 

1*95 

: 

JAMES  E  C  CURftENS 

FRENCH  GULCH 

SHASTA 

23 

*0  *2 

122  38 

1100 

6A 

MRS  Clara  jones 

FRESNO  HB  AIRPORT 

325' 

FRESNO 

27 

36  *6 

119  *2 

331 

MID 

MIO 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FRIANT  OOVERNHENT  CAMP 

3261 

FRESNO 

27 

36  59 

119  *3 

8A 

8A 

SA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FULLERTON  ARROUES  RANCH 

3279 

ORANGE 

26 

33  9* 

117  99 

330 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  DAM 

32S5 

ORANGE 

26 

33  9* 

117  53 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  H1LLCREST  QES 

32Sfl 

ORANGE 

2« 

33  93 

117  95 

330 

5P 

FULLERTON  MUN  H  DEPT 

GAR8ERVILU  E 

3320 

HUMBOLOT 

7 

*0  06 

123  *B 

3*0 

7A 

SAROEH  VALLEY  2  S 

3331 

EL  DORADO 

36  90 

120  91 

19*0 

7A 

R  C  KYLE 

GASOUET  RANGER  STATION 

3397 

DEL  NORTE 

1- 

»1  92 

123  58 

38* 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3369 

MONO 

37  *5 

119  08 

8970 

MIC 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

GEORGETOWN 

33ai 

EL  OORADO 

38  9* 

120  51 

2701 

BA 

c 

WILLIAM  BREEDLOVE 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3364 

EL  OORADO 

38  59 

120  *8 

3001 

eA 

U  S  FOREST  SERVICE 

GERLE  CREEK  CAW 

33ea 

EL  DORADO 

38  59 

120  23 

5500 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GIANT  FOREST 

339T 

TULARE 

36  3* 

6375 

SA 

8A 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GIBRALTAR  0AM  NO  2 

3*02 

SNTA  BARBARA 

32 

3*  31 

119  *1 

1550 

6P 

SANTA  BARBARA  WTR  DEP 

GILLESPIE  FIELD 

SAN  DIEGO 

31 

32  *9 

116  56 

367 

5P 

5P 

SAN  DIEGO  COUNTY 

GILROV 

3'.l7' 

SANTA  CLARA 

20 

37  00 

121  3* 

19* 

9A 

9A 

G I LROY  FIRE  DISTRICT 

SILROY  S  NE 

3*19 

SANTA  CLARA 

2< 

37  02 

121  26 

1050 

WILLIAM  J  KICKHAM 

6ILR0Y  I*  ENE 

3*22 

SANTA  CLARA 

121  20 

1350 

8A 

SETH  E  AUSER 

6LEN0ALE  STAPEN  FC  295S 

LOS  ANGELES 

13 

3*  09 

118  16 

530 

5P 

RALPH  STAPENHORST 

GLENDORA  WEST  FC  185 

3*52 

LOS  ANGELES 

2« 

3*  08 

117  52 

9P 

MRS  L  M  WEST 

GLENNVILLE 

3*63 

10 

35  *3 

118  *2 

31*0 

5P 

6A 

KERN  CO  FSTRY  +  F  0 

GLENNVILLE  FULTON  RS 

3*69 

KERN 

10 

39  ** 

118  *0 

3500 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  RUN 

3*91 

PLACER 

39  10 

120  52 

3240 

4P 

JOHN  F  WALL 

GONZALES  9  ENE 

3502 

SAN  BENITO 

2* 

36  33 

121  18 

2390 

MRS  ALTA  M  BOGUE- 

GOOSE  LAKE  WEST 

3510 

MODOC 

*l  52 

120  30 

4866 

7P 

I  C  EVERLY 

GRACE  MEADOW 

3529 

TUOLUMNE 

38  09 

119  36 

8900 

VAR 

s 

GRANITE  BASIN 

35*a 

FRESNO 

11 

36  92 

118  36 

10000 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GRANT  GROVE 

3551 

TULARE 

11 

36  ** 

118  98 

6560 

6A 

8A 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GRASS  VALLEY 

3571 

NEVADA 

39  12 

121  02 

2693 

BA 

BA 

CARL  E  BEYER 

GRASS  VALLEY  2  NNE 

3572 

NEVADA 

39  1* 

121  02 

2710 

ERIC  WESTBLfRG 

ORATON  )  W 

357( 

SONOMA 

Z2 

38  26 

122  53 

210 

6P 

6P 

GREENLAND  RANCH 

3603 

INYO 

e 

36  27 

116  92 

-168 

9P 

9P 

US  NAT   PARK  SERVICE 

6REENVIEH 

361* 

SISKIYOU 

12 

*1  33 

122  5* 

2818 

I2h 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

GREENVILLE  RANGER  STA 

3621 

PLUMAS 

8 

*0  08 

120  56 

3560 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZZLY  FLATS 

36*9 

EL  DORADO 

16 

38  38 

120  32 

3930 

MRS  LAURA  e  CEOERLOF 

GRIZZLY  PEAK 

3652 

CONTRA  COSTA 

" 

37  52 

175* 

9P 

CITY  OF  BERKELEY 

6ROVELAN0  2 

3669 

TUOLUMNE 

37 

37  50 

120  1* 

2829 

OUANE  J  COK 

GROVELANO  RANGER  STA 

3672 

TUOLUMNE 

37 

37  *9 

120  06 

3135 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

aUERNEVILLE 

3683 

SONOMA 

22 

38  30 

123  00 

119 

7A 

JOSEPH  E  aUTTNEft 

HAINES  CANYON 

LOWER  FC  ib't 

3703 

LOS  ANGELES 

13 

3*  16 

118  16 

2*50 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

HAINES  CANYON 

UPPER  FC  367 

370* 

LOS  ANGELES 

13 

3*  16 

118  19 

3*50 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

HA  I  WEE 

3710 

INYO 

36  06 

117  57 

3810 

7A 

7A 

L  A  WTR  ♦  PWfi  DEPT 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

371* 

SAN  MATEO 

* 

37  29 

122  27 

60 

7A 

7A 

SAN  MATEO  DEPT  AGR 

HAMILTON  BRANCH  PH 

3725 

PLUMAS 

8 

*0  16 

121  05 

4560 

HAMILTON  AIR  FORCE  BASE 

373* 

MARIN 

17 

38  0* 

122  31 

-2 

MID 

MIO 

U  S  AIR  FORCE 

HANFORO 

37*7 

KINGS 

11 

36  20 

119  *0 

2*2 

5P 

9P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

HANSEN  DAM 

3751 

LOS  ANGELES 

13 

3*  15 

118  2* 

975 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY  CAMP  Ranger  sta 

3761 

SISKIYOU 

12 

*i  *e 

123  23 

1090 

6A 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRIS  GAGING  STATION 

3787 

SNTA  BARBARA 

33 

3*  46 

120  25 

320 

6P 

OLIN  LEWIS 

HARRISON  GULCH  RS 

3791 

SHASTA 

*0  22 

122  58 

2710 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY  L  ENGLEBRIGHT  DAf 

3800 

NEVADA 

8 

39  1* 

121  16 

580 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HATCHET  MT  MNTNC  STA 

3817 

SHASTA 

21 

*0  51 

121  *6 

4368 

8A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

HAT  CREEK  RS 

SHASTA 

21 

*0  *8 

121  30 

33*8 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAT  CREEK   PH  NO  I 

382* 

21 

*0  56 

3015 

eA 

8A 

p  G  *  E  COMPANY 

HAYFIELO  PUMPING  PLANT 

3855 

RIVERSIDE 

6 

33  *2 

115  38 

1370 

8A 

8A 

METRO  WATER  DI STRICT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3859 

TRINI TY 

35 

*0  33 

123  10 

2346 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAYWARD  6  ESE 

3863 

ALAMEDA 

37  39 

121  58 

925 

MRS  A6BIE   S  DfiENNAN 

HCALDSBURG 

3875 

SONOMA 

22 

38  37 

122  52 

102 

6P 

CITY  FIRE  OEPARIMENI 

HEALDSauRG  2  E 

3878 

SONOMA 

22 

3B  37 

122  50 

102 

6A 

W  F  IvEHSEN 

HEMET 

3896 

RIVERSIDE 

33  *5 

116  57 

1630 

8A 

LAKE  HEHET  MUN  WATER 

HEMET  RESERVOIR 

3899 

RIVERSIDE 

33 

33  *0 

116  1.0 

4355 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

HENSHAW  OAH 

391* 

SAN  DIEGO 

33 

33  I* 

2  700 

8A 

6A 

VISTA   IRRIG  DI5T 

HERNANDEZ  Z  NW 

3925 

SAN  BENITO 

20 

36  25 

120  55 

2160 

4P 

MAX  D  LEY 

HERNANDEZ   T  SE 

3928 

SAN  BENITO 

20 

36  18 

2765 

MRS  CLORENE  AKERS 

HESPERIA 

3935 

SAN  BERDINO 

15 

3*  25 

117  18 

3195 

SS 

ROY  E  WALTERS 

METCH  HETCHY 

3939 

TUOLUMNE 

37  57 

119  *7 

3870 

8A 

8A 

BA 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 

3955 

LAKE 

23 

38  56 

122  5* 

1480 

7A 

DANNY  BLACKBURN 

HILTS 

3987 

12 

*2  00 

122  38 

2900 

8A 

FRUI T  GROWERS  SUP  CO 

HOB ERGS 

*010 

LAKE 

23 

38  51 

122  *3 

2960 

SA 

GEORGE  G  HOBERG 

HOCKETT  MEADOWS 

TULARE 

36  22 

118  39 

8500 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HOOGES  DAM 

*0I* 

SAN  DIEGO 

33 

33  03 

117  08 

320 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

HOEGEES  FC  60  A 

*on 

LOS  ANGELES 

13 

3*  13 

118  02 

2650 

5P 

LOUIS  LUEBKERT 

HOLLISIER 

SAN  BENITO 

20 

121  2* 

265 

5P 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOtLlSTER  2 

*025 

SAN  BENITO 

20 

36  51 

121  2* 

284 

MONEYOEW  2  WSW 

*07*, 

HUMBOLOT 

17' 

*0  1* 

12*  09 

375 

8A 

MRS  ANNE  M  ADAMS 

HOOPA 

*082 

HUMBOLDT 

3* 

*I  03 

123  *0 

6A 

8A 

BUR   INDIAN  AFFAIRS 

HOOPA  2  SE 

*oefa 

HUMBOLDT 

3Si 

*1  02 

123  39 

MRS  DOROTHY  MC  COlUUM 

HOPLAND  8  NE 

*09T 

LAKE 

23 

39  01 

123  00 

2510 

MRS  CHR [ ST INE  M  HUFF 

HOPLANO  LARGO  STATION 

*IOO 

MENDOCINO 

22 

39  01 

123  07 

550 

CLIFFORD  W  CRAWFORD 

HOSSACK 

*12( 

TULARE 

BT 

36  11 

118  37 

7100 

VAS 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUASNA 

*1** 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35  05 

120  22 

710 

MRS  ANN  ROITA 

HUCKLEBERRY  LAKE 

*I*Bl 

TUOLUMNE 

3T 

38  06 

119  *5 

7600 

VAR 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HUNTERS  DAM 

*170 

CALAVERAS 

3* 

38  12 

120  22 

3220 

P  G  *  E  COMPANY 

*176. 

27 

37  1* 

7020 

5P 

5P 

:  H 

HYAMPOM 

*191 

35 

*0  37 

123  27 

1260 

FRANCES  V  MOSS 

IDLEWU.0  HWY  MNTNC  STA 

DEL  NORTE 

»7 

*l  9* 

123  *6 

1250 

8A 

STATE  OIV  OF  HWYS 

IDRIA 

*20* 

SAN  BENITO 

27 

36  25 

120  40 

2650 

4P 

4P 

NEW   lORIA  0-S  MIN  CO 

IDYLLWILO  RANGER  STA 

*211 

RIVERSIDE 

33 

33  *5 

116  *3 

5397 

2P 

2P 

U  S  FOREST  SERVICE 

IMPERIAL 

*22) 

IMPERIAL 

32  51 

115  3* 

-64 

6P 

6P 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

INDEPENDENCE 

*232 

INYO 

36  *8 

118  12 

3950 

lA 

C  H 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

*235 

INYO 

1< 

36  *6 

116  20 

9175 

C 

L  A  WTR  •  PWP  DEPT 

INOlO  U  S  DATE  GARDEN 

*259 

RIVERSIDE 

33  ** 

116  15 

8A 

8A 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

INYOKERN 

*278 

KERN 

6 

35  39 

117  49 

5P 

5P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

*280 

6 

35  *I 

2220 

MID 

I  ONE 

*2B3 

AMADOR 

16 

38  20 

120  56 

280 

8A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

IOWA  HILL 

*2BS 

PLACER 

39  05 

120  51 

2970 

8A, 

I    E  ROSE 

IRON  MOUNTAIN 

*297 

SAN  BERDINO 

3*  08 

115  OB 

7A 

7A 

METRO  WATER  DEPT 

IRON  MOUNTAIN  LOOKOUT 

*298 

EL  DORADO 

38  *2 

120  21 

6180 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

JESS  VALLEY 

*37* 

MODOC 

2; 

*1  16 

120  18 

5290 

5P 

9P 

WALTER  CANTRALL 

JOHNSONDALE 

*389 

TULARE 

10 

35  58 

lie  32 

4680 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOSHUA  TREE 

**05 

SAN  BERDINO 

3*  08 

116  19 

2730 

5P 

DESERT   JOURNAL  PUB  CO 

JULIAN 

**12 

SAN  DIEGO 

3: 

33  05 

116  36 

c 

ZENOS  Y  COLEMAN 

JULIAN  WYNOLA 

**16 

SAN  OIECO 

33 

33  06 

116  39 

3650 

7P 

CHARLES  VILINEK 

JUNCAL  0AM 

**22 

SNTA  BARBARA 

32 

3*  29 

119  31 

2060 

6P 

JOHN  K  CHASE 

KAISER  MEADOWS 

***2 

FRESNO 

27 

37  18 

119  06 

9110 

VAR 

SO  CALIF  EOISON  CO 

nee  RANCH 

**67 

SAN  BERDINO 

3*  10 

116  32 

4325 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

KELLOGG 

SONOMA 

38  *0 

122  40 

1800 

eA 

MRS  RUTh  F  RUBINOW 

KELSEYVILLE 

**8l 

LAKE 

23 

38  59 

122  90 

1365 

JOSEPH  J  GLEBE 

KELSEYVILLE  *  SW 

**93 

LAKE 

23 

38  96 

122  53 

1*80 

c 

MRS  KAREN  V  BACCI 

KENTFIELD 

*500 

n 

37  97 

122  33 

45 

6A 

8A 

MISS  BETSY  A  KLEIN 

KERLINGER 

*508 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  *1 

121  26 

172 

8A 

PAC  COAST  AGGREGATES 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 

*5ie 

TULAPE 

10 

35  57 

118  29 

3650 

7A 

ALGOT   I  LOFBERG 

'KERN  RIVER  PH  NO  1 

*520 

KERN 

10 

35  28 

116  47 

970 

5P 

9P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

*523 

KERN 

10 

35  *7 

lie  26 

2703 

5P 

9P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KETTLEMAf*  CITY   1  SSW 

*53* 

11 

36  00 

119  56 

310 

BA 

SA 

BA 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

KETTLEMAN  STATION 

*536 

K  INGS 

36  0* 

120  05 

908 

6P 

6P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

KILARC  POWER  HOUSE 

SHASTA 

2: 

121  52 

llA 

P  G  +  £  COMPANY 

KING  CITY 

*555 

MONTEREY 

2* 

36  12 

121  08 

320 

5P 

6P 

c 

STATE  DIV  Of  FSTRY 

KLAMATH 

*577 

DEL  NORTE 

12 

*1  31 

12*  02 

25 

9P 

MIO 

c 

HAROLD  DEL  PONTE 

KNEELANO  10  SSE 

*98T 

HUMBOLDT 

*0  38 

123  64 

2356 

c 

D  LEE  EMERSON 

KNIGHTS  FERRY  J  SE 

*59Q 

STANISLAUS 

3* 

37  *8 

315 

8A 

BA 

8A 

RAYMOND  WILLM5 

KORBEL 

*602 

HUMBOLDT 

n 

*0  52 

123  57 

1*9 

6P 

EDWARD  C  MORRISON 

KYBURZ  STRAWBERRY 

*61t 

EL  DORADO 

38  *8 

120  09 

5790 

c 

HARRY  STEVENSON 

LA  CRESCENTA  FC  2i\ 

*b2e 

LOS  ANGELES 

1 

3*  1* 

118  19 

1965 

9P 

CRESCENTA  VLY  CO  W  D 

LAFAYETTE  2  NNE 

*63 

CONTRA  COSTA 

37  55 

122  06 

939 

eA 

ROSS  R  SANBORN 

rLAGUNA  BEACH 

ORANGE 

33 

33  32 

117  47 

56 

*P 

4P 

SEWAGE   DISPOSAL  PLANT 

LAGUNA  BEACH  2 

*65C 

ORANGE 

33 

33  33 

117  48 

180 

: 

L  6  WATER  DISTRICT 

LA  HONDA 

*66C 

SAN  MATEO 

« 

37  19 

122  16 

670 

6P 

JAMES   C  ALLEN 

LAKE  ALPINE 

*66« 

ALPINE 

38  28 

120  01 

7900 

VAR 

5 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MKE  ARROWHEAD 

*67 

SAN  BERDINO 

1! 

3*  15 

117  12 

5250 

5P 

9P 

LAKE  ARROWHEAD  F  0 

LAKE  CITY 

*675 

MODOC 

11 

*1  38 

120  13 

4613 

9A 

9A 

MRS  FERROL  MC  COWlN 

LAKE  ELEANOR 

*67t 

37  98 

119  53 

4662 

VAR 

S 

METCH  HETCHY  WTR  SUP 

LAKE  MOUNTAIN 

*69C 

TRINI TY 

■ 

*0  01 

123  2* 

316* 

c 

LEONARD  M  MILLER 

*70 

LAKE 

2 

39  03 

122  55 

13*3 

9P 

9P 

MRS  WILLIE  GREENE 

STATION 


LAKEPORT  SCS 

LAKE  SABRINA 

LAKESHORE 

LAKESIDE  2  ENE 

LAKE  SPAULD1N6 

LAKE   SPAULOING  dam 

LAKE  WOHLFORD 

LA  MESA 

LANCASTER 

LA  PANZA  ranch 

LA  PORTE 
LAS  PLUMAS 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

LAYTONVILLE 

LEBEC 

LECHUZA  PATROL 

STATION  FC  352  B 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

LEMON  COVE 

LEWIS  CR  K  INGS  CANYON 
LINDSAY 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 

LIVE  OAK  CANYON  FC  230< 

LIVERMORE   2  SSW 

LLANO  SHAWNEE  HlLLS  RC» 

LOCK  WOOD  2  N 

LOCKWOOD  MESA 

LODI 

LOGAN  MEADOW 


LOMPOC  SEWAGE  PLANT 
LONE  PINE   COTTONWOOD  P> 
LONE   TREE  CANYON 
LONG  BARN  EXP  STATION 

•LONG  BEACH 
LONG  BEACH  WB  AP 
LONG  VALLEY   INSP  STA 
LORAINE 
LOS  ALAMOS 

BLOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

LOS  ANGELES  WB  CITY 
LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA  RANCH 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LOST  HILLS 

LOWER  KIB8EY  RIDGE 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 


LUCERNE  VALLEY   1  WSW 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS 
LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 
LYTlE  CREEK  POWER  HOUSE 
LYTLE  creek  ranger  STA 
MADELINE   MNTNC  STA 
MADERA 

MAD  RIVER  RANGER  ST* 
MAGIC  MOUNTAIN 
MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 
MANDEVlLLE  ISLAND 
MANZANITA  LAKE 
MARCH  FIELD 


MARIPOSA 
HARKLEEVlLLE 
MARTINEZ   3  S 
MARTINEZ   3  SSE 
MARTINEZ   FIRE  STATION 


MATHER 

MC  CARIHY  POINT  RS 

MC  CLOUD 

MEADOW  LAKE 

MECCA   3  SE 

MEDICINE  LAKE 

MENOOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MERCED  2 

MERCEY  MOT  SPRINGS 
MEYERS   INSPECTION  STA 
MICHIGAN  BLUFF 
MIDOLETOWN 
MIDDLEWATER 
MILFORD  LAUFMAN  PS 
MILL  CREEK  NO  2 
MILL  CREEK  INTAKE 
MILO  5  NE 
MINERAL 

MINERAL  KING 

MIRANDA   SPENGLER  RANCH 

MITCHELL  CAVERNS 

MITCHELL  MEADOW 

MODESTO 

MODESTO  ? 

MOJAVE 

MONACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 
MONTAGUE  3  NE 

MONTEREY 

MONTGOMERY  CREEK  2  SSW 
MONIICELLO  DAM 
MOORPARK  1  SSE 
MORENA  DAM 
MORGAN  HILL  2  E 
MORGAN  HILL 
MORGAN  HILL  SCS 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 


MORRO  BAY  3  N 
MOUNTAIN  PASS 

MOUNT  BALDY  FC  B5G 

MOUNT  DANAMER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON   II  ESE 

MOUNT  HEBRON  RANGER  STA 

MOUNT  MADONNA 

MOUNT  SHASTA   SKI  BOWL 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 
MOUNT  SHASTA  WB  CI TY 
MOUNT   TAMALPAI5  2  SW 
MOUNT  WILSON  FC   338  B 
MUIR  WOODS 
MUMBO  BASIN 
NACIMIENTO  DAM 
NAPA 

■NAPA  STATE  HOSPITAL 
NAVARRO    1  NW 

NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEweUPY  PARK  4  SW 
NEWHALL   SOLEDAO  FC  32  i 
S  RANGER  STA 


RCH 


NEWPORT  BEACH  1 


OBSERVATION  I 
TIME  AND 
TABLES 

T 


SAN  DIEGO 
NEVADA 
NEVADA 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
SN  LUIS  OBPO 


4867  LOS  ANGELES 
4880  COLUSA 
MERCED 
TULARE 

FRESNO 
TULARE 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
49971  ALAMEDA 
5002  LOS  ANGELES 
5017  MONTEREY 
5023  SAN  DIEGO 
5032|  SAN  JOAQUIN 
MADERA 

5064]  SNTA  BARBARA 

5067  INYO 

507*1  SAN  JOAOUIN 

50781  TUOLUMNE 

50821  LOS  ANGELES 

9085;  LOS  ANGELES 

508B  SIERRA 

50981  KERN 

SIOT]  SNTA  BARBARA 

5114,  LOS  ANGELES 


39  02 
37  13 

40  53 


36  ■ 

36  11 
34  19 

34  07 

37  39 
3*  28 

35  58 
99 


LOS  ANGELES 
MERCED 
MERCED 
SANTA  CLARA 
SANTA  CRUZ 
SNTA  BARBARA 
KERN 
TUOLUMNE 
SAN  DIEGO 
SIERRA 


SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

LASSEN 

MADERA 

TRINITY 

LOS  ANGELES 

LAKE 


SAN  JOAOUIN 
SHASTA 
RIVERSIDE 
KERN 

MARIPOSA 
ALPINE 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 


SISKIYOU 

FRESNO 

RIVERSIDE 

SISKIYOU 

FRESNO 

MERCED 

MEPCED 

FRESNO 

EL  OORADO 

PLACER 

LAKE 

KERN 

LASSEN 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

TULARE 

TULARE 
HUMBOLDT 
SAN  BERDINO 
FRESNO 
STANISLAUS 


KERN 
TULARE 
MONO 
SISK lYOU 

MONTEREY 
SHASTA 
NAPA 
VENTURA 
SAN  DIEGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SAN  BERDINO 
SN  LUIS  OBPO 

SN  LUIS  OBPO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
EL  DORADO 
CONTRA  COSTA 
SANTA  CLARA 

SK I  YOU 
SISKIYOU 
SANTA  CRUZ 

SKI  YOU 

SKI  YOU 
S I SK I  YOU 
MARIN 

LOS  ANGELES 
MARIN 
TRINITY 
SAN  LUIS  OBPO 
NAPA 
NAPA 

MENDOCINO 


15  SAN  BERDINO 

18  SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 

36!  NEVADA 

44i  ALAMEDA 
VENTURA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
STANISLAUS 
ORANGE 


51 

37  37 

38  02 
40  32 
33  54 
35  05 

37  , 

38  42 
37  58 

37  58 

38  01 

39  09 
37  53 

40  II 


42 

38  51 

39  03 
38  45 
35  30 

40  08 
>  09 

34  05 


36  26 
*0  12 
3*  56 

36  4  5 

37  39 

37  38 

35  03 

36  13 

38  01 
41  45 

36  36 


3*  15 

36  *5 

37  52 
37  20 


22 

23|  41  22 

23  41  19 
17   37  5* 
13  34  : 
17   37  54 
35  41  12 

24  35  ' 
17  38  18 


17  : 


17 


17  39  10 


37  31 
33  34  09 
29  34  23 
29  34  22 
27  37  21 
33   33  36 


122  55 

118  37 

122  23 

116  54 
120  36 
120  36 

117  00 


120  98 

121  29 
121  31 


119  51 

121  41 

122  08 

119  26 
116  02 
121  37 

120  22 
120  29 
120  29 


1356 
9065 
1075 
44  9 
5156 
4960 
1500 


117  15 
121  17 

119  19 

120  28 
lie  03 

121  23 
120  01 
118 

1  IB  09 

120  01 

118  26 
120  17 

16  23 


121  27 

117  20 

117  27 

117  29 


123  32 
118  17 
122  47 


2775 
4*50 
2380 


4518 
3800 
3300 
4489 
-175 
6726 


4B60 
2940 
4958 
3400 
4911 


116  35 

123  46 

;15  32 

118  43 

121  00 

121  00 

118  10 
,18  10 

119  09 


122  07 
53 

116  31 

121  37 

121  47 

121  39 

116  34 

120  51 


115  32 

117  39 

120  *0 

121  56 


122  00 

121  43 

122  12 


2735 
8000 
6520 
2640 


4735 
4275 
3408 
2100 
4206 
4380 
4250 


7500 
354* 
1475 
5709 


114  36 

37 

118  35 

121  02 

122  02 
118  58 

116  32 
lie  31 
121  03 

117  53 


I  S  SOIL  CON  SERVICE 
ALlF   ElEC  power  CO 
I  S  BU"  RECLAMATION 
HELIX    IRRIG  OlSI 
£  COMPANY 
E  COMPANY 
ESCONOIDO  MTl  WIR  CO 
I  MESA  FIRE  DEPT 
1  CALIF  EDISON  Cu 
ABE  E  ZIMMERMAN 

MICHAEL  C  LIBBEY 

E  COMPANY 
US  NAT   PARK  SERVICE 
EDWARD  E  DOWNING 
KERN  CO  FIRE  DEPT 

DEPT 

MATTHEW  J  KEEOAN 
MERCED  CO  FIRE  OEPI 
KAWEAH  LEMON  CO 

.  WEATHER  BUREAU 
FRANK  DE  CHAINE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
"  ELDER 

M   1  QUARTEHMAN 
MRS  E  A  EBERLE 
ARCHIE  M  WEFERLING 
I  DIEGO  WATER  CO 
LODI    SEWAGE  TREAT  PL 
SO  CALIF  EDISON  CO 

LOMPOC   SEW  TREAT  PL 

:  DEPT 
EDWARD  C  GERLACH 
I  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  W  TEEO 
I  S  WEATHER  BUREAU 
CHARLES  H  GRAY 
CHARLES  W  POOLE 
HENRY  R  GEWE 
I  S  WEATHER  BUREAU 

I  S  WEATHER  BUREAU 
ROGER  C  RICE 
ARBURUA  RANCH 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
LEON  S  MILLER 
'  S  FOREST  SERVICE 
KERN  CO  FSTRY  *  F  D 
HETCH  HETCHY  WIR  SUP 

I  DIEGO  WTR  DEPT 
ROLLO  LARSEN 

.  FLETCHER 
STATE  OIV  OF  HWYS 
SAN  BERNARDINO  FCD 
SO  CALIF  EDISON  CO 
I  S  FOREST  SERVICE 
ROBERT  P  LESLEY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
I  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
E  MAMNKE 

DEPT  WATER  RESOURCES 
JESSE  FIERRO 
IS  NAT  PARK  SERVICE 
I  S  AIR  FORCE 
ANKLINE  OIL  COMPANY 
MRS  GABRIELLE  WILSON 

I  FAIRBANKS 
MARGARET  S  PlUMMER 
CHARLES  P  WEAVER 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 

6ANTTAR1 
CITY  SAN  FRANCISCO 
.  WEATHER  BUREAU 
THOMAS  WILLIAMS 
RADIO  STAI ION  KRFM 
ALEXANDER 
S|  DEPT  WATER  RESOURCES 
1  TOZA 


CIT 


OF  f 


MERCED   IRRIG  DIST 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
STATE  OF  CALIFORNIA 
ROBERT  C  WHEELER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
UNION  OIL  CO  OF  CAL 
I  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
MRS  ETHEL  WALKER 

NAT   PARK  SERVICE 

S(  CORPS  OF  ENGINEERS 
HAROLD  R  CHACE 
CAL  DIV  BEACH  •  PkS 
\  CORPS  OF  ENGINEERS 
ESTO   IRRIG  DIST 
CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPt 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 
MONO  INN 

W  WILLIAMS 


AARON  SMITH 
US  BUR  RECLAMAT ION 
SOIL  CON  SERVICE 
I  DIEGO  WATER  CO 
MRS   ThELMA  F  downer 

CLOSED  3/3/60 
US  SOIL  CON  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MORRO  BAT  F  P  DIST 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 
MT  pass  service  STA 

I  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CAL  OIV  BEACH  •  PARK 
■  S  W8  OBSERVER 
JOHN  L  PARSONS 
I  S  FOREST  SERVICE 
JACK    ]  SCHELL 
MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

DEPT  WAIER  RESOURCES 

.  WEATHER  BUREAU 
CALIF  DIV  BEACH  »  PKS 
I  S  WB  OBSERVER 
IS  NAT  PARK  SERVICE 
DEPI   WATER  RESOURCES 
MONTEREY  CO  FCwCD 
EARL  S  GIPSON 

N  F  ALLEMANI 
MASONITE  CORPORATION 

Y  OF  NEEDLES 
FED  AVIAT ION  AGENCY 

WTR  »  PWR  DEPT 
CITY  OF  NEVADA  CITY 
LESL IE  SALT  COMPANY 
RANCHO  SIERRA  ViSTA 
I  CO  FIRE  DEPT 
I  FOREST  SERVICE 
RICHARD  A  SMITH 
NEWPORT  HARBOR  DEPT 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

coun 1 1 

1  DRAINAGE  t  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATIOI 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

P. 

EVAP. 
SPECIAL 

—        LfDoEin  V  dn 

1 

! 

NICOLAUE 

6193 

SUTTER 

B 

38  54 

121  35 

47 

9A 

RECLAMATION  DIST  1001 

NILANO 

6197 

IMPERIAL 

33  17 

115  31 

-55 

6P 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

NIPOMO  Z  H¥ 

6207 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35  04 

120  30 

6A 

ANDREW  HEHLSCHAU 

NORTH  FORK   RANGER  STA 

6252 

MADERA 

27 

37  14 

119  30 

2630 

SA 

eA 

U  I  FOREST  SERVICE 

•NORTH  HOLL'rt'OOD 

6256 

LOS  ANGELES 

13 

34  10 

118  23 

619 

5P 

5P 

SN  FERNDO  VLY  TIMES 

NOVATO  e  WNW 

6290 

MARIN 

n 

38  06 

122  43 

350 

C 

EDWARD  L  THOMPSON 

OAKOALE  WOODWARO  DAM 

6305 

STANISLAUS 

34 

37  52 

120  52 

215 

8A 

SA 

8A 

S  SN  JOAQUIN  IR  DIST 

OAK  KNOLL  RANGER  SIA 

6326 

S  ISKIYOU 

12 

41  50 

122  51 

1963 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

KOAKLAND  WB  AIRPORT 

6335 

ALAMEDA 

37  44 

122  12 

MID 

MIC 

C 

JUS  WEATHER  BUREAU 

OAKVl LLE    1  WNW 

6351 

NAPA 

17 

36  27 

122  25 

160 

12f 

OAKVILLE  <•  SW 

635A 

NAPA 

n 

38  23 

122  28 

1465 

c 

RICHARD  PLEINER 

OCCIDENTAL 

SONOMA 

n 

38  2S 

122  59 

1000 

ANDREW  J  SLANEY 

(OCEANSIOE  CAMP 

PENDLETON 

6377 

SAN  DIEGO 

33  13 

117  24 

60 

4F 

4P 

U  S  MARINE  CORPS 

OCEANSlOE  PUMPING  PLANT 

637S 

SAN  DIEGO 

33 

33  13 

117  21 

30 

c 

OCEANSlOE  WATER  D£PT 

OCOTILLO  WELLS 

6383 

SAN  DIEGO 

33  09 

116  06 

175 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OILFIELDS  JOAQUIN  RIOCE 

FRESNO 

27 

120  24 

VAF 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 

OJAI 

6399 

VENTURA 

33 

34  27 

H9  15 

750 

5P 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

OLINDA 

6<t32 

ORANGE 

26 

33  55 

117  51 

eA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ONO 

6455 

SHA5  A 

23 

40  29 

122  37 

980 

7A 

MRS  BEATRICE  RtAN 

OPiOS  CAMP  FC   57  6E 

6465 

LOS  ANGELES 

26 

34  15 

116  06 

4250 

5P 

c 

LONG  BEACH  SCH  DIST 

ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 

6473 

ORANGE 

26 

33  56 

117  53 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  COVE 

6476 

FRESNO 

36  37 

119  18 

431 

lOA 

lOA 

ORANGE  COVE  CJ  T  ASSN 

OPICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

649B 

HUMBOLDT 

17 

124  02 

4P 

4P 

CAL  DIV  BEACH  *  PARK 

ORICK  10  SE 

6499 

HUMBOLDT 

123  55 

2475 

8A 

AUST IN  E  LYONS 

ORINOA  SOWM/IN 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  10 

550 

TP 

ARTHUR  W  BOWMAN 

6506 

GLENN 

23 

39  45 

122  12 

254 

6A 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

ORLEANS 

6&oe 

HUMBOLDT 

12 

41  16 

123  32 

403 

5P 

5P 

E  J  ANDERSON 

OROVIULE  1  WSW 

6521 

BUTTE 

39  30 

121  34 

150 

llA 

UA 

CITY  OF  OROVILLE 

OROVILLE  '  SE 

6523 

BUTTE 

39  26 

121  29 

530 

6A 

6A 

OBOVILLE  BRIDGE 

6525 

BUTTE 

39  31 

121  34 

220 

7A 

ROBERT   E  SKINNER 

OROVILLE  RANGER  STATION 

6528 

BUTTE 

39  32 

121  34 

300 

: 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

OSTRANDER  LAKE 

6552 

MARI POSA 

14 

37  38 

119  33 

6600 

VAR 

S  DEPT  WATER  RESOURCES 

OXNARD 

6569 

VENTURA 

33 

34  12 

119  U 

6P 

eA 

CITY  OF  OXNARD 

OZENA 

6576 

VENTURA 

30 

34  42 

119  19 

5P 

JEFF  BUTLER 

PACHECO  PASS 

MERCED 

27 

37  04 

121  11 

650 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

EL  DORADO 

38  45 

120  30 

8A 

FLOYD  R  POOLE 

PACOIMA  DAM  FC   33  A-E 

6602 

LOS  ANGELES 

13 

34  20 

lie  24 

1500 

5P 

paicines  ohRwall  ranch 

6610 

SAN  BENITO 

20 

121  22 

950 

SA 

JOHN   P  OHRWALL 

6624 

LOS  ANGELES 

34  35 

lie  07 

2555 

5P 

5P 

PALMDALE   IRRlG  DIST 

PALMDALE  2  NE 

66?5 

LOS  ANGELES 

34  36 

116  06 

2583 

c 

PALMDALE  1 RR 1 G  DIST 

PALMOALE    FAA  AIRPORT 

6627 

LOS  ANGELES 

34  38 

118  05 

2517 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

PALM  SPRINGS 

663S 

RIVERSIDE 

6 

33  49 

116  32 

411 

5P 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

PALO  ALTO  Cltr  HALL 

SANTA  CLARA 

37  27 

122  06 

23 

BA 

6A 

c 

ENGINEERING  DEPT 

PALOMA 

6650 

MONTEREY 

24 

36  21 

1635 

5P 

JAMES  A  BELL 

PALOMAR  MTN  OBSERVATORY 

6657 

SAN  01  EGO 

33 

33  21 

116  51 

5560 

IP 

MID 

C  V 

PALOMAR  OBSERVATORY 

PALOS  VEROES  EST  FC  430 

LOS  ANGELES 

33 

33  48 

118  23 

200 

5P 

fl  W  HIATT 

PANOCHE 

SAN  BENITO 

27 

36  36 

120  50 

SS 

MISS  LILY  BERG 

PANOCHE  JUNCTION 

6676 

FRESNO 

27 

36  33 

120  29 

500 

5P 

5P 

PARAD  I  SE 

6665 

BUTTE 

23 

39  46 

121  37 

1750 

SA 

6A 

PARADISE  CEMETERY 

PARADISE  MEADOW 

6666 

TUOLUMNE 

37 

38  03 

119  40 

7700 

VAR 

S  METCM  METCHY  WTR  sup 

PARKER  RESERVOIR 

SAN  BERDINO 

5 

34  17 

114  10 

738 

7A 

7A 

c 

METRO  WATER  DISTRICT 

PAPKFIELO 

6703 

MONTEREY 

24 

35  53 

120  26 

7A 

HERBERT  H  DURHAM 

PARKFIELO    7  NNW 

6706 

MONTEREY 

24 

36  00 

120  28 

3590 

c 

RAULSTON  P  MORRISON 

PASADENA 

LOS  ANGELES 

13 

34  09 

118  09 

864 

4P 

PASADENA  WATER  DEPT 

PASKENTfl  RANGER  STATION 

6726 

TEHAMA 

23 

39  63 

122  32 

755 

6A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

PASO  ROBLES 

6730 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  36 

120  41 

700 

5P 

5P 

CUT  OF  PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  S  NW 

6736 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  41 

120  45 

995 

c 

FRANCIS  F  NELSON 

PASO  ROBLES  FAA  AIRPORT 

6742 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  40 

120  38 

BO  3 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

PATTIWAY 

6754 

10 

34  56 

119  23 

3866 

7A 

HUDSON  RANCH 

PAYNES  CREEK 

6761 

TEHAMA 

23 

40  20 

121  54 

1850 

7A 

MRS  ANITA  V  KUNKLER 

PEAR  LAKE 

6767 

TULARE 

36  36 

lie  40 

9700 

VAR 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PETALUMA  FIRE   STATION  2 

6626 

SONOMA 

17 

122  36 

5P 

5P 

PETALUMA  FIHE  DEPT 

PETALUMA   1  N 

6829 

SONOMA 

38  15 

122  38 

30 

c 

VICTOR  E  CMAU 

PFEIFFER  RANCH 

66  39 

MERCEO 

27 

36  53 

121  08 

1615 

BA 

A  PAT  TURNER 

PIEORA 

6857 

FRESNO 

11 

36  48 

119  23 

580 

7A 

MRS   IDA  H  AKERS 

PIEORA  SLANCA  GUARD  STA 

6862 

VENTURA 

29 

34  31 

119  11 

3065 

VAR 

VENTURA  COUNTY  FCD 

PINE  CANYON  PATROL 

STATION  FC   321  E 

6891 

LOS  ANGELES 

29 

34  40 

116  26 

3266 

5P 

LOS  ANGELES  FIRE  DEPT 

PINNACLES  NATIONAL  MON 

6926 

SAN  BENITO 

20 

36  29 

121  11 

1307 

4P 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

PIRU  2  ESE 

6940 

VENTURA 

29 

34  24 

U8  45 

730 

7A 

CAHULOS  RANCH 

PISMO  BEACH 

6943 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35  08 

120  36 

80 

5P 

SP 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE  5 

6946 

SHASTA 

21 

40  59 

121  59 

1458 

5P 

P  G  *  £  COMPANY 

PITTS  RANCH 

5950 

LAKE 

36  56 

122  52 

1550 

8A 

AUBREY  W  PITTS 

PLACERVILLE 

6  960 

EL  DORADO 

36  44 

120  46 

1890 

BA 

8A 

P  G  +  E  COMPANY 

PLACERVILLE  IFG 

EL  DORADO 

1 

36  44 

120  44 

2755 

8A 

INST   FST  GENETICS 

PLACERVILLE  1  W 

6963 

EL  DORADO 

36  44 

120  49 

1765 

c 

CUT  OF  PLACERVILLE 

PLYMOUTH 

7000 

AMADOR 

16 

36  29 

120  51 

1096 

8A 

LORRIN  L  CRAIN 

POINT  ARENA 

7009 

MENDOCINO 

36  55 

123  42 

197 

6A 

JAMES  0  HOUNGOVAN 

7015. 

SNTA  BARBARA 

33i 

34  40 

120  35 

367 

MID 

; 

JUS  WEATHER  BUREAU 

POINT  ARGUELLO 

LIGHT  STATION 

7016 

SNTA  BARBARA 

33 

34  34 

120  39 

92 

UP 

U  S  COAST  GUARD 

POINT  PIEDflAS  BLANCAS 

7024 

SN  LUIS  OBPO 

35  40 

121  17 

IIP 

UP 

U  S  COAST  GUARD 

POMONA 

LOS  ANGELES 

26 

34  04 

117  45 

655 

5P 

5P 

J  E  ADAMSON 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

7070 

CONTRA  COSTA 

38  01 

122  01 

50 

8A 

U  S  NAVAL  MAGAZINE 

PORTERVILLE 

7077 

TULARE 

36  04 

119  01 

393 

8A 

8A 

JOHN  H  DAYBELL 

PORTOLA 

7085 

PLUMAS 

8 

39  46 

120  28 

4S38 

4P 

: 

REUBEN  G  DAL  TON 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

10 

35  46 

118  34 

7000 

VAR 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEY  3  E 

7096 

TULARE 

10 

35  46 

118  38 

4920 

5P 

7A 

WILLIAM  R  BOOTH 

7107 

22 

39  22 

123  07 

1020 

OTTO  R  HUGHES 

POTTER  VALLEY   3  SE 

7108 

MENDOC 1  NO 

22 

39  16 

123  04 

1100 

: 

RUSSELL  £  NEAR 

POTTER  VALLEY  PWR  HOUSE 

7109 

MENDOCINO 

22 

39  22 

123  06 

1014 

3P 

3P 

P  G  •  £  COMPANY 

POWAY  VALLEY 

7111 

SAN  DIEGO 

33 

32  57 

in  04 

440 

BA 

POWAY  MUN  WATER  OISI 

PRADO  0AM 

7123 

RIVERSIDE 

26 

33  53 

117  38 

560 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PRIEST  VALLEY 

7150 

MONTEREY 

24 

36  11 

120  42 

2300 

SS 

SS 

NELSON  H  PALMER 

OUAK [NG  ASPEN 

Tl79 

TULARE 

10 

36  07 

lie  32 

7200 

VAR 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OUINCr  RANGER  STATION 

7195 

PLUMAS 

B 

39  56 

3409 

6A 

BA 

H       U  S  FOREST  SERVICE 

RAMONA  SPAULOING 

7211 

SAN  01  EGO 

33 

33  04 

116  51 

1470 

6P 

6P 

LOUl S  6  SPAULOING 

RANCHI lA 

7244 

SAN  01  EGO 

33 

33  14 

tl6  32 

4110 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RANOSeURG 

7253 

KERN 

15 

35  22 

U7  39 

3570 

6P 

6P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 

7272 

MARIPOSA 

27 

37  22 

119  54 

1380 

8A 

ROBERT  H  WHIPPLE 

RATWOOD  FLATS 

7279 

SAN  BERDINO 

34  03 

115  49 

7070 

5P 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

PED  BLUFF  W6  AIRPORT 

7292 

TEHAMA 

23 

40  09 

122  15 

341 

MID 

HID 

c 

JUS  WEATHER  BUREAU 

REDOING  1  SF 

7295 

SHASTA 

23 

40  34 

122  23 

470 

CITY  OF  REDDING 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

7296 

SHASTA 

23 

40  35 

122  24 

577 

5P 

REDDING  FIRE  CHIEF 

REOLANOS 

SAN  BERDINO 

26 

117  11 

1318 

MID 

2P 

REOLANOS  DAILY  FACTS 

REDWOOD  CITY 

7  339 

SAN  MATEO 

37  29 

122  14 

31 

5P 

6P 

CI  lY  FIRE  DEPI   STA  2 

REDWOOD  VALLEY 

7351 

MENDOCINO 

22 

39  16 

123  12 

718 

THOMAS  H  JAMESON 

REPRESA 

7J70 

SACRAMENTO 

1 

38  42 

121  10 

HID 

FOLSOM  STATE  PRISON 

►RICHMOND 

7414 

CONTRA  COSTA 

37  56 

122  21 

55 

8A 

BA 

CITY  OF  RICHMOND 

RIO  VISTA 

7446 

SOLANO 

23 

36  09 

121  41 

22 

8) 

U  S  ARMY  DEPOT 

RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  3 

7470 

RIVERSIDE 

26 

33  57 

117  24 

820 

5P 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 

RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 

7473 

RIVERSIDE 

28 

33  58 

117  20 

1045 

6A 

8A 

BACG 

CITRUS  EXP  STATION 

ROBERTSON  FLAT 

7492 

PLACER 

2 

39  10 

120  30 

VAR 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ROCK  CREEK 

7510 

INYO 

37  27 

118  44 

9700 

VAR 

S  DEPT  WATER  RESOURCES 

ROCKLIN 

7516 

PLACER 

: 

38  48 

121  14 

6A 

RAYMOND  H  JOHNSON 

ROSE  MARIE  MEAOOW 

FRESNO 

27 

37  19 

118  52 

10000 

VAR 

S  SO  CALIF  EDISON  CO 

ROUND  MEADOW 

7  57' 

TULARE 

10 

35  58 

116  21 

VAR 

S  CALIF  STATE  ENG 

ROUND  MOUNTAIN   I  NNE 

T58C 

SHASTA 

23 

40  49 

121  56 

2117 

7A 

MRS  MARIAN  L  BERTAGNA 

RUNNING  SPRINGS    1  E 

760C 

SAN  BERDINO 

15 

34  ]2 

117  05 

5965 

C 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SACHES  -SPRINGS 

762 

TUOLUMNE 

31 

36  06 

119  51 

7900 

VAfl 

S  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

SACRAMENTO  HB  AIRPORT 

SACRAMENTO 

MIC 

HIC 

c 

JUS  WEATHER  BUREAU 

"SACRAMENTO  WB  CITY 

763 

SACRAMENTO 

2 

36  35 

121  29 

23 

MIC 

HIC 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

763 

TEHAMA 

2 

40  10 

122  48 

3850 

VAR 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 

5AGEHEN  CREEK 

764 

NEVADA 

39  26 

120  14 

6337 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

SAINT  HELENA 

764 

NAPA 

38  30 

122  26 

255 

6P 

6F 

EDWIN  L  PAULSON 

SAINT   HELENA    k  WSW 

764* 

1 

38  30 

122  32 

1792 

c 

EDWIN  H  LEARNED 

SAINT    HELENA    7  NE 

764 

NAPA 

2 

38  34 

122  22 

1050 

c 

MRS  CLARA  6  ABREU 

SAINT  JOHN 

765 

GLENN 

2 

122  00 

145 

T» 

JAHES  A  STURGEON 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

766 

CONTRA  COSTA 

37  50 

122  06 

625 

5P 

BROTHER  U  BENEDICT 

SALINAS 

766 

MONTEREY 

2 

36  40 

121  39 

c 

AGH  EXTENSION  SER 

SALINAS  2  E 

766 

MONTEREY 

2* 

36  40 

121  37 

60 

5P 

if 

SALINAS  RURAL  F  0 

SALINAS  FAA  AP 

766 

MONTERY 

2 

36  40 

121  36 

74 

HIC 

HIC 

FED  AVIATION  AGENCY 

SALINAS  DAM 

767 

SN  LUIS  OBPO 

2 

35  20 

120  30 

1375 

et 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

768 

SNTA  BARBARA 

3 

120  24 

250 

5f 

JOE  CA8RAL  JR 

SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 

AMADOR 

1 

38  30 

120  13 

3700 

3F 

3f 

3P 

S  P  G  *  E  COMPANY 

SALTER  RANGER  STATION 

769 

TRINITY 

3 

40  53 

123  35 

623 

SA 

Bt 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  ANDREAS  2  S 

770 

CALAVERAS 

38  10 

120  40 

854 

It 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

771 

LOS  ANGELES 

2 

34  10 

117  40 

2394 

50  CALIF  EDISON  CO 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY  S 
c 

U 

3 

0 
g 
0 

z 

§ 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSEnVER 

ELEVJ 

PHECIP. 

pi 
< 

SPECIAL 

SAN  ANTONIO  HISSION 

7714 

MONTEREY  2 

4   36  01 

121  IS 

1060 

7P 

7P 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  ARDO 

7716 

HONTEREY  2 

4   36  01 

120  54 

436 

8A 

SAN  BERNARDO  RANCHO 

SAN  BENITO 

7715 

SAN  BENITO  2 

0  36  31 

121  05 

1355 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

SAN  BERDINO  2 

8  34  06 

117  16 

1125 

5P 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  CLEHENTE  DAM 

7731 

HONTEREY 

4  36  26 

121  42 

600 

7A 

CALIF  WTR  *   TEL  CO 

SANOBERG  PATROL 

STATION  FC   130  B 

7734 

LOS  ANGELES  2 

9   34  45 

118  43 

4P 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

SANOBERG  WB 

7735 

LOS  ANGELES  2 

9   34  45 

4517 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

•SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

7740 

SAN  DIEGO  3 

3   32  44 

117  10 

19 

MID 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  DIMAS  FIRE  WRD  FC95 

7749 

LOS  ANGELES  2 

6   34  06 

117  48 

955 

eA 

SAN  DIHAS  FIRE  STA 

SAN  DIHAS  TANBARK  FLAT 

775C 

LOS  ANGELES  2 

6   34  12 

117  46 

2720 

G 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  EMIGDIO  RANCH 

7753 

KERN  1 

0  35  00 

119  11 

1450 

8A 

KERN   COUNTY    LAND  CO 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 

7755 

SANTA  CLARA  2 

0  37  01 

121  20 

365 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SAN  FERNANDO 

7759 

LOS  ANGELES  1 

3  34  15 

118  26 

965 

5P 

S  F  HEIGHTS  LEHON  AN 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7762 

LOS  ANGELES  1 

3  34  19 

118  30 

1246 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  FRANCISCO 

RICHMOND  SUNSET 

7767 

SAN  FRANCISCO 

4  37  46 

122  30 

32 

5P 

CITY  SAN  FRANCISCO 

•SAN  FRANCISCO  WB  AP 

7769 

SAN  HATEO 

4  37  37 

122  23 

8 

HIO 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

•SAN  FRANCISCO 

FEDERAL  BUILDING 

7772 

SAN  FRANC  1 SCC 

4   37  47 

122  25 

52 

HIC 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

LOS  ANGELES  2 

6  34  09 

117  54 

744 

.  6P 

PASADENA  WATER  DEPT 

SAN  GABRIEL  DAM  FC425BE 

LOS  ANGELES  2 

6  34  12 

117  52 

1481 

E  K  OE  VORE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

7765 

LOS  ANGELES  1 

3   34  05 

116  06 

450 

4P 

CITY  FIRE  DEPARTHENT 

SAN  GREGORIO  3  SE 

T607 

SAN  MATEO 

4  37  IB 

122  20 

355 

5P 

5P 

POMPONIO  RANCH 

SAN  JACINTO 

7610 

RIVERSIDE  3 

3   33  48 

116  59 

1550 

7P 

7P 

BYRON  JOHANSEN 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

7813 

RIVERSIDE  3 

i  33  47 

116  68 

1660 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SAN  JOAQUIN  EXP  RANGE 

7817 

MADERA  2 

7   37  06 

119  44 

1100 

U  S  FOREST  SERVICE 

•SAN  JOSE 

7621 

SANTA  CLARA 

4   37  21 

121  54 

70 

MID 

MID 

E  0  BILLWILLER 

SAN  JUAN  6AUTISTA  3  SSE 

7634 

SAN  BENITO  2 

0  36  49 

121  31 

615 

: 

H«S  SATE  D  DAY 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

7837 

ORANGE  3 

33  35 

117  31 

730 

SAN  LUIS  OeiSPO  POLY 

7851 

SN  LUIS  OBPO 

4   35  18 

120  40 

300 

7A 

7A 

c 

CAL  STATE  POLY  COL 

SAN  MARCOS  RANCH 

7861 

SNTA  BARBARA  3 

2   34   3  3 

119  52 

800 

7A 

7A 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

•SAN  MATEO 

7864 

SAN  HATEO 

4   37  34 

122  19 

30 

5P 

5P 

CITY  F IRE  DEPARTMENT 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

787C 

VENTURA  1 

3   33  14 

119  28 

502 

c 

KSAN  PEDRO 

7876 

LOS  ANGELES 

3   33  43 

116  16 

10 

5P 

MARINE  EXCHANGE 

BSAN  RAFAEL 

7860 

MARIN 

7   37  58 

122  32 

31 

5P 

5P 

CITY  ENGINEER 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

7688 

ORANGE 

8   33  45 

117  62 

115 

5P 

5P 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

SANTA   ANA   filvER   PH  3 

7891 

SAN  BERDINO 

8  34  07 

117  07 

1980 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA   ANA    RIVER   PH   NO  1 

7694 

SAN  BERDINO 

8  34  09 

117  03 

2765 

IP 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SANTA  ANI TA  FERN  FC  432 

7697 

LOS  ANGELES 

2035 

5P 

G  ROBINSON 

SANTA  BARBARA 

7902 

SNTA  BARBARA 

3  34  26 

119  42 

100 

6P 

5P 

c 

S  BARBARA  FIRE  DEPT 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

790^ 

SNTA  BARBARA 

3   34  25 

119  60 

HIO 

HID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SANTA  BARBARA   TV  PEAK 

7909 

SNTA  BARBARA 

2  34  32 

119  57 

4000 

6P 

TV  STATION  KETT 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

SANTA  CLARA 

4I  37  21 

121  56 

68 

5P 

5P 

UNIV  OF  SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 

7916 

SANTA  CRU2 

4,  36  59 

122  01 

125 

5P 

ROBERT   E  BURTON 

SANTA  FE  DAM 

T926 

LOS  ANGELES 

3l  34  07 

117  56 

427 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

7930 

SN  LUIS  OBPO 

4  35  22 

120  38 

1200 

6P 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

7933 

SN  LUIS  OBPO 

4   36  22 

120  36 

1100 

BA 

D  DALE  RUSKOVICH 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

7946 

SNTA  BARBARA 

0  34  54 

120  27 

236 

HIO 

MIC 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SANTA  MONICA 

7950 

LOS  ANGELES 

3  34  01 

lie  29 

60 

4P 

CITY  SANTA  HONICA 

•SANTA  MONICA  PIER 

7953 

LOS  ANGELES 

3  34  00 

118  30 

15 

5P 

5P 

S  H  LIFEGUARD  SER 

SANTA  PAULA 

7957 

VENTURA 

9   34  21 

119  04 

262 

lOA 

SA 

CO  AGRICULTURAL  COMM 

SANTA  ROSA 

7965 

SONOMA 

2   38  27 

122  42 

167 

7a 

CLARENCE  S  NEWBERR/ 

SANTA  YNEZ 

7976 

SNTA  BARBARA 

2   34  37 

120  06 

500 

c 

SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 

SANTIAGO  DAM 

7967 

ORANGE 

8    33  46 

117  43 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAUGUS  POWER  PLANT  NO  1 

6014 

LOS  ANGELES 

9    34  35 

116  27 

2105 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

8025 

SISKIYOU 

2  41  18 

123  08 

2159 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

•SCOTIA 

8045 

HUMBOLDT 

7  40  29 

124  06 

139 

6A 

BA 

PACIFIC  LUMBER  CO 

SEARSVILLE  LAKE 

SAN  MATEO 

4   37  24 

122  14 

350 

8A 

AUSTIN  CLAPP 

SEBASTOPOL  4  SSE 

6072 

SONOMA 

7  38  21 

145 

c 

CEO  A  NAHHENS 

SECRET  VALLEY  HNTNC  STA 

LASSEN 

S  40  40 

120  15 

4662 

5P 

SEPULVEDA  DAM 

LOS  ANGELES 

3   34  10 

lie  26 

740 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  DAM 

6135 

SHASTA 

!3  40  43 

122  25 

1076 

eA 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SMELL  ABSORPT ION  PLANT 

6156 

LOS  ANGELES 

6   33  57 

117  54 

600 

9A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHELTER  COVE 

6162 

HUMBOLDT 

7  40  02 

124  04 

55 

6P 

6P 

HRS  MARILYN   F  MACHI 

SHINGLE 

6173 

EL  DORADO 

1    36  40 

120  55 

1375 

THEODORE  6  HEUSNER 

SHINGLETOWN  2  E 

8175 

SHASTA 

23  40  30 

121  51 

3535 

7A 

MRS  JANICE  M  SUTTER 

SIERRA  CITY 

6207 

SIERRA 

8  39  34 

120  38 

4182 

lOA 

lOA 

MARRY  H  ROEBER 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

6218 

SIERRA 

8   39  35 

120  22 

4976 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL    HILL    FC  415 

8230 

LOS  ANGELES 

100 

5P 

c 

GEORGE    I  OSBORNE 

SILVERADO  RANGER  STA 

6243 

ORANGE 

Ze   33  45 

117  40 

1100 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5ISQU0C  SOUTH  FORK  CAMP 

6266 

SNTA  BARBARA 

30   34  46 

119  46 

2500 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKAGGS  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH 

6272 

SONOMA 

22   38  41 

123  08 

8A 

JOHN  K  LEITHOLD 

SLACK  CANYON 

6276 

MONTEREY 

24   35  05 

120  40 

1730 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SLOAT 

8292 

PLUMAS 

8   39  52 

4115 

c 

CLARENCE  F  ELWORTHY 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

8293 

SACRAHENTO 

16   38  26 

121  05 

160 

MRS  MABEL  VAN  VLECK 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

RIVERSIDE 

6   33  52 

116  41 

1940 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 

SNOW  FLAT 

8318 

MARIPOSA 

14   37  50 

119  30 

8700 

VAR 

DEPT  WATER  RESOURCES 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 

8320 

NEVADA 

6   39  19 

120  22 

6666 

6A 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SOOA  SPRINGS 

8331 

NEVADA 

6   39  19 

120  23 

5750 

5P 

5P 

C  H 

SOLEOAO 

8338 

MONTEREY 

24   36  26 

121  19 

204 

6A 

JAN  H  JAC0B5EN 

SOMESBAR   1  W 

6346 

HUMBOLDT 

12  41  23 

123  30 

450 

SA 

MRS  GEORGIA  ANN  LONG 

SOHIS  3  NE 

8348 

VENTURA 

33   34  17 

116  58 

490 

6A 

LAWTON   INVESTMENT  CO 

SOMIS  3  NW 

6349 

VENTURA 

33   34  17 

119  03 

510 

8A 

BERYLWOOD   INVEST  CO 

SONOMA 

8351 

SONOMA 

17   38  17 

122  27 

20 

5P 

SONORA 

6353 

TUOLUMNE 

37  37  59 

120  23 

1830 

6A 

6A 

P  0  +  E  COMPANY 

SONORA  JUNCTION 

8355 

MONO 

38   38  21 

119  27 

C 

STATE  DIV  OF  HWYS 

S  E  FARALLON 

8376 

SAN  FRANCISCO 

4  37  42 

123  00 

27 

c 

U  S  COAST  GUARD 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

636C 

MARIPOSA 

14  37  30 

119  38 

5120 

US  NAT  PARK  SERVICE 

SOUTH  LAKE 

a40e 

INYO 

19   37  11 

U8  34 

9680 

VAR 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SPADRA  PACIFIC 

R  S  HUTCHISON 

COLONY  FC  356  C 

LOS  ANGELES 

26   34  03 

117  49 

590 

c 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

8446 

MONTEREY 

24   36  35 

121  41 

BA 

MRS  BERTHA  HENNES 

5PRINGVILLE  7  ENE 

8455 

TULARE 

9   36  10 

116  42 

2470 

7A 

ELMER  A  SUTTON 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

e46C 

TULARE 

9   35  08 

116  46 

1050 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE  TULE 

P  G  •  E  COMPANY 

HEADWORKS 

846 

TULARE 

9   36  12 

118  39 

4070 

c 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

647* 

PLACER 

36   39  12 

120  14 

6225 

5 

6J 

SQUAW  VLY  DEVEL  CO 

SQUIRREL  INN  1 

647( 

SAN  BERDINO 

15   34  14 

117  15 

5239 

5f 

SQUIRREL   INN  HOLD  CO 

SQUIRREL   INN  2 

SAN  BERDINO 

15   34  14 

117  14 

5723 

5 

H 

LEROY  KEMP 

STANDISH  ♦  HICKEV  ST  PK 

849 

MENDOCINO 

7  39  53 

123  44 

850 

8/ 

CAL  DIV  BEACH  *  PKS 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

TUOLUMNE 

34  36  06 

120  22 

1130 

6P 

P  G  +  E  COMPANY 

STATE  LAKES 

851C 

FRESNO 

11  35  55 

116  35 

10300 

VA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STAYTON  MINE 

851 

MERCEO 

27  36  55 

121  13 

2975 

c 

RANAR   B  KNOX 

STIRLING  CITY  RS 

8  541 

BUTTE 

8  39  54 

121  32 

3516 

8 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

STOCKTON  DISPOSAL  PLAN 

855 

SAN  JOAQUIN 

27   37  56 

121  20 

c 

CITY  OF  STOCKTON 

USTOCKTON  FAA  AIRPORT 

SAN  JOAQUIN 

27   37  54 

121  15 

22 

HI 

HIC 

FED  AV  1  AT  ION  AGENCY 

STOCKTON  FIRE  STATION  * 

856C 

SAN  JOAQUIN 

27  37  56 

121  18 

11 

6< 

BA 

STOCKTON  FIRE  DEPT 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

856 

SAN  JOAQUIN 

27   37  51 

121  23 

15 

5 

5f 

5F 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

857 

COLUSA 

23  39  15 

122  40 

3015 

6/ 

FRED  H  COOLEY 

STONYFORO  RANGER  STA 

esec 

COLUSA 

23  39  23 

122  33 

1168 

8/ 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

858 

GLENN 

23   39  35 

122  32 

600 

5 

5f 

c 

ORLAND  UNIT    wU  ASSN 

STOUTS  MEADOW 

859 

SHASTA 

21   41  10 

121  55 

5300 

VAf 

DEPI  WATER  RESOURCES 

STRAWBERRY  VALLEY 

YUBA 

8  39  34 

121  06 

3784 

6 

SOPEfl-WHEELER  CO 

SUEY  RANCH 

662 

SN  LUIS  OBPO 

30   35  00 

120  23 

390 

5 

SUET  RANCH 

SUNLAND 

666 

LOS  ANGELES 

13   34  16 

118  18 

FRANK    T  STEVENS 

SUNSET  BEACH  STATE  PARK 

666 

SANTA  CRU2 

20   36  54 

121  50 

65 

c 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PARK 

SURF  2  ENE 

869 

SNTA  BARBARA 

32   34  41 

120  34 

105 

c 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KNOLLS 

670 

VENTURA 

33   34  16 

lie  40 

1065 

6 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

SUSANVILLE 

670 

LASSEN 

16  40  25 

120  39 

4170 

8 

CITY  OF  SUSANVILLE 

SUSANVlLLE  AIRPORT 

670 

LASSEN 

18  40  23 

120  33 

4146 

10 

10 

DAVID  BARR 

SUSANVILLE    1  WNW 

870 

LASSEN 

18  40  26 

120  40 

4555 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

871 

AMADOR 

16  36  23 

120  48 

1560 

8 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

TABLE  MOUNTAIN 

874 

LOS  ANGELES 

6  34  23 

117  41 

7500 

5 

5 

SMITHSONIAN  OBSY 

TAFT 

875 

KERN 

10   35  09 

119  26 

1025 

c 

KERN  CO  FSTRY  ♦  FD 

TAHOE 

875 

PLACER 

36   39  10 

120  09 

6228 

8 

B 

8 

ARTHUR  E  FROOENBERG 

TALBOT  CAMP 

877 

PLACER 

1    39  12 

120  22 

6000 

DEPT  WATER  RESOURCES 

TEHACHAPI 

KERN 

10   35  08 

lie  27 

3975 

6 

5 

MRS  ANITA  COWAN 

TEHACHAPI    RANGER  STA 

863 

KERN 

10   35  08 

118  27 

3975 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

TEJON  RANCHO 

883 

KERN 

10  35  02 

lie  45 

1425 

5 

TEJON  RANCH  COMPANY 

867 

LASSEN 

IB  40  52 

120  27 

5300 

c 

SULO  E  LAKSO 

THE  CEDARS 

888 

PLACER 

1    39  15 

120  21 

5900 

VA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

THE  GEYSERS 

668 

SONOMA 

22   38  48 

1600 

c 

HRS  FAYE  DEWEY 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

889 

RIVERSIDE 

6   33  38 

116  10 

-120 

HI 

MI 

c 

FED  AVIATION  AGENCY 

THOUSAND  OAKS 

690 

VENTURA 

3  3   34  11 

lie  51 

810 

5 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

THREE  RIVERS  6  SE 

891 

TULARE 

9   35  22 

118  51 

2200 

c 

GLENN  BAKER 

THREE  RIVERS  EDISON  PH 

891 

TULARE 

lie  53 

950 

2 

SO  CALIF  EDISON  CO 

THREE  RIVERS  EDISON  PH 

891 

TULARE 

9   35  28 

lie  52 

1140 

c 

SO  CALIF^EOISON  CO 

TIGER  CREEK  POWER  HOUS 

692 

AMADOR 

16   36  28 

120  27 

2355 

4 

4 

P  G  •  E  COMPANY 

STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

LATITUDE 

0 
0 

1 

!  ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

i 

SPECIAL 

T0P4NC*  PATBOU  STA  FC  i 

8961 

LOS  ANGELES 

33 

3*  05 

118  36 

745 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

TOR BANC e 

89T3 

LOS  ANGELES 

33 

33  48 

lie  20 

102 

4P 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

THABUCO  CANTON 

8992 

ORANGE 

33 

33  39 

1  17  36 

970 

C 

ORANGE  CO  PARK  OEPT 

TRACY  2  SSE 

8991 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  43 

121  25 

105 

AAGE  R  lUGEL 

TRACY  CABBONA 

8991 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  *2 

121  25 

140 

SANTA  CARBONA    IR  CO 

TRACY  PUMPING  PLANT 

900 

ALAMEDA 

27 

37  48 

121  35 

61 

61 

6P 

U  S  BUR  RECLAMftTION 

TRINITY  CENTER  OS 

9021 

TRINITY 

35 

41  00 

122  41 

2295 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

TRINITY  DaM  VISTA  PO 1 N 

TfllNl T¥ 

35 

40  48 

122  46 

2500 

8A 

8A 

8A 

U  S  6UR  RECLAMATION 

TRONA 

9035 

SAN  9ERDIN0 

6 

35  47 

117  23 

1695 

eA 

SA 

AMERICAN  P   *  C  CORP 

TRUCKEE  Ranger  station 

90*3 

3« 

39  20 

5960 

8A 

SA 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUN6A  MILL  CR  PC  *70 

90i>9 

LOS  ANGELES 

13 

34  23 

lie  05 

4645 

c 

LOS  ANGELES  CO  FCO 

TULEFIELO 

9052 

KERN 

10 

39  09 

119  01 

265 

7A 

KERN  COUNTY  LAND  CO 

TULELAKE 

9053 

SISKIYOU 

12 

41  58 

121  28 

*035 

5P 

5P 

5P 

C  H 

TULELAKE  IRftIG  DIST 

TUNNEL  RANGER  STATION 

9061 

TULARE 

10 

36  22 

118  17 

8950 

VAfi 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TUOLUMNE  MEADOWS 

TUOLUMNE 

)T 

37  53 

119  20 

8600 

DEPT  WATER  RESOURCES 

TUBLOCK 

STANISLAUS 

I* 

37  29 

120  51 

eA 

CARL  A  PEARSON 

TURNTABLE  CREEK 

9083 

SHASTA 

23 

40  46 

122  18 

8A 

OA 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

ORANGE 

33 

33  4* 

117  *7 

118 

3P 

3P 

THE    IRVINE  COMPANY 

TKENTYNINE  PALMS 

9099 

SAN  SERDINO 

3*  08 

116  02 

1975 

5P 

6P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

TWIN  LAKES 

9105 

38  42 

7829 

3P 

P  G  *  E  COMPANY 

lUKIAH 

HENDOC INO 

2i 

39  09 

123  12 

623 

SP 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

UKIAH  t,V 

91Z6 

MENDOCINO 

2i 

39  09 

123  16 

1550 

8A 

MRS  MARJORIE  S  dory 

UNION  OIL  STEARNS 

ABSORPT ION  PLANT 

9na 

ORANGE 

26 

33  S6 

117  52 

700 

CORPS  OF  ENGINEERS 

lUNIVERSITY  OF  CALIF 

AT  LOS  ANGELES 

9152 

LOS  ANGELES 

3j 

3*  04 

lie  27 

430 

UCLA 

UPLAND  3  N 

916) 

SAN  SERDINO 

2t 

34  08 

117  39 

1605 

51 

5P 

LIBERTY  GROVES  CORP 

UPPER  LAKE  T  H 

9147 

LAKE 

23 

39  11 

123  02 

1520 

PETER  V  PEOHONCINI 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

9173 

LAKE 

23 

39  10 

122  55 

1347 

4P 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

UPPER  MATTOLE 

9177 

HUMBOLDT 

17 

*0  15 

255 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPPER  SAN  LEANORO 

FILTERS 

9185 

ALAMEDA 

* 

37  46 

122  10 

387 

7A 

7A 

c 

E  BAY  MUN  UIL  OIST 

UPPER  TRES  PINOS 

918^ 

SAN  BENITO 

2C 

36  38 

121  02 

2050 

c 

ELOON  FANCHEP 

VACAVILLE 

9200 

SOLANO 

23 

38  22 

122  00 

175 

6P 

6P 

E   H  UHL 

VALLETON 

9221 

MONTEREY 

2* 

35  53 

120  42 

950 

c 

MRS  AMY  CURT  1 S 

VALLEY  CENTER  3  NE 

9228 

SAN  DIEGO 

33 

33  16 

117  01 

1615 

6P 

C  F  IVERSON 

VALYERMO  RANGER  STATIC* 

LOS  ANGELES 

15 

3*  27 

117  51 

3705 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

VAN  NUTS  CITY 

LOS  ANGELES 

13 

3*  11 

695 

LEONARD  SWINNEY 

VENADO 

9273 

SONOMA 

22 

38  37 

123  01 

1260 

c 

JOHN  e  HARPER 

VENTURA 

9285 

VENTURA 

33 

3*  17 

45 

8A 

STAR  FREE  PRESS 

VERMILION  VALLEY 

9301 

FRESNO 

27 

37  22 

118  59 

7520 

VAR 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

vlCTORviLLE  PUMP  Plant 

9325 

SAN  BERDINO 

15 

34  32 

117  18 

285a 

8A 

BA 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

VINCENT  FIRE  STA  FC  120 

93*5 

LOS  ANGELES 

29 

3*  29 

lie  08 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

9351 

39  49 

120  11 

4945 

FRANK  DOTTA 

9367 

36  20 

119  18 

35* 

9A 

9A 

TULARE  CO  C  OF  C 

VISTA  1  W 

9  379 

SAN  01  EGO 

33  12 

117  15 

*00 

6P 

6P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

VOLCANOVILLE 

9382 

EL  OOPAOO 

1 

38  59 

120  47 

3036 

ELMER  C  OGLE 

vollhers 

9386 

SHASTA 

23 

40  57 

122  26 

1369 

7A 

WILLIAM  J  VOLLMERS 

VOLT*  POWER  HOUSE 

9390 

23 

*0  28 

2200 

<.P 

*P 

P  G  *  E  COMPANY 

WALLACE 

9418 

CALAVERAS 

2 

38  12 

120  59 

197 

5P 

E  J  FOOTE 

WALHAR  SCHOOL 

91>20 

CONTRA  COSTA 

37  57 

122  05 

125 

8A 

WESLEY  G  SIELLE 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

9*23 

CONTRA  COSTA 

37  53 

122  02 

245 

8A 

8A 

RAY   1  WHITTEMORE 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9*26 

CONTRA  COSTA 

A 

37  5* 

122  01 

220 

c 

TOMAS   S  VANASEK 

WALNUT  CREEK  fc  £ 

CONTRA  COSTA 

37  6* 

121  59 

9A 

ERNA  G  IRVING 

WALNUT  GROVE 

9(>2e 

SACRAMENTO 

23 

38  1* 

121  31 

23 

5P 

5P 

5P 

PAUL  LACKAS 

WALNUT  PAIROL 

STATION  FC    102  B 

9*31 

LOS  ANGELES 

2t 

34  00 

UT  52 

4B8 

4P 

£  PEDERSON 

WARNER  SPRINGS 

9**7 

KERN^'^^° 

33 

33  17 

116  38 

3ieo 

*P 

*P 

WARNERS  RESORT  CO 

WASCO 

9*52 

10 

35  36 

333 

8A 

KERN  CO  FSTRY   ♦  F  D 

WASIOJA  Patterson  ranc*- 

9*57 

SNTa  BARBARA 

30 

3*  59 

119  54 

2175 

PATTERSON  RANCH 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

9*73 

SANTA  CRUZ 

20 

36  56 

121  46 

95 

8A 

8A 

LEE  r  MAC  GOWAN 

WAWONA  RANGER  STATION 

9*82 

MAPI POSA 

1* 

37  32 

119  *0 

3975 

c 

US  NAT  PARK  SERVICE 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

9*90 

TRINITY 

35 

40  44 

122  56 

2050 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

WEED  1  S 

S  I  SK ITOU 

*1  25 

122  23 

3630 

eA 

BA 

CHESTER   1  KIMRET 

WELDON    1  WSW 
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NEW  STATIONS 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


t  1  AMERICAN,  2  CALAVERAS,  3  CARSON.  4  CENTRAL  COAST,  5  COLORADO,  6  DESERT,  7  EEL,  8  FEATHER,  9  KAWEAH,  10  KERN,  11  KINGS,  12  KLAMATH, 
17  NORTH  COAST,  IB  N.E.  INTERIOR,  19  OWENS,  20  PAJARO,  21  PIT,  22  RUSSIAN,  23  SACRAMENTO,  2*  SALINAS,  25  SAN  DIEGO,  26  SAN  GABRIEL,  27 
31  SANTA  MARGARITA,     32  SANTA  YNE2,     33  SOUTH  COAST,     3*  STANISLAUS,      35  TRINITY,      36  TRUCKEE,      37  TUOLUMNE,      38  WALKER. 
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The  abnormally  dry  weather  of  the  past  season  persisted  through  April  over  much  of  tli 
State.  The  cumulative  precipitation  deficiency  since  July  1  now  totals  more  than  8  inches 
over  the  north  coast  and  the  Sacramento  Valley  and  more  than  5  inches  over  the  central  ail 
south  coasts  and  the  San  Joaquin  Valley.  While  temperatures  averaged  near  normal,  the  moni 
was  made  up  of  an  abnormally  warm  period  the  first  half  of  the  month  and  cool  weather  tli 
latter  half.     New  record  maximum  temperatures  were  established  at  several  places  during  tli 

first  few  days  of  the  month.  Among  these  early  high  readings  was  an  80°  at  San  Francisco  Feder;l. 

[ 

Office  Building,  86°  at  Sacramento,  and  87°  at  Red  Bluff  —  all  occurring  on  the  4th  day  <[: 
the  month.  t 

STORMS 

On  April  8,  strong  wind  damaged  utility  lines  in  Fullerton  and  on  the  13th  in  the  Li> 
Angeles  area  with  some  additional  damage  to  trees  and  smaller  buildings.  In  the  San  Frai- 
Cisco  Bay  area  during  the  21st  and  22d  wind  damaged  trees,  utility  lines,  and  signs.  0:i 
man  was  hurt  when  his  car  was  overturned  by  the  wind,  another  when  a  sign  was  blown  frii 
its  standard;  and  a  woman  was  cut  by  glass  from  a  second  story  window.  In  the  Los  Angel(i 
area  utility  lines  experienced  further  damage  and  the  wind  tore  several  boats  from  the  ■ 
moorings  in  the  Santa  Monica  Harbor. 

On  the  23d  minor  crop  damage  resulted  from  hail  in  the  Sacramento  and  San  Joaquin  Valle;; 
-- a  funnel  cloud  was  reported  five  miles  east  of  Sacramento  but  it  dissipated  without  touc 
ing  the  ground.       Various     other  localities  included  hail  in  their  reports  but  no  extensi 
damage  was  indicated. 

The  27th  brought  strong  winds  accompanied  by  rain  that  knocked  over  a  large  part  of  tlji 
barley  and  wheat  stands  causing  severe  damage  to  small  grain  crops  in  the  Sacramento  Rivi 
Delta. 

Heavy  rains  on  the  two  days  of  the  27th  and  the  28th  closed  highv/ays  and  caused  loc; 
flooding  in  southern  California.  One  man  was  drowned,  and  three  men  were  killed  in  traff 
accidents  blamed  on  the  rain. 

Apple  and  pear  crops  were  hurt  when  a  snowstorm  dumped  several  inches  of  snow  on  sever; 
Sierra  points  clogging  highways  and  knocking  out  electrical  power  in  many  communities. 

Max  R.  McDonough 

Assistant  State  Climatologist 

U.S.  Weather  Bureau 

San  Francisco,  California 
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See  Reletence  Notes  Following  Stalion  Inde 
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44,  1 

60  •  2 

92 

34 

22 

159 

2 

0 

0 

0 

.63 

•  30 

27 

•  0 

0 

2 

0 

0 

73,4 

46,  7 

60.1 

]  ,  4 

66 

6  + 

39 

22 

161 

0 

0 

0 

0 

1.50 

.54 

•  78 

27 

■  0 

0 

3 

1 

AM 

74,4 

41,5 

58.0 

89 

6'f 

30 

22 

222 

0 

0 

1 

0 

1.76 

•  69 

28 

•  0 

0 

3 

2 

0 

AM 

50,6 

30,0 

40  .  3 

2,1 

67 

5 

20 

25  + 

735 

0 

1 

18 

0 

3.51 

.80 

1^07 

28  + 

30.0 

20 

2  + 

5 

3 

3 

65.2 

35,6 

50,4 

79 

29 

25  + 

429 

0 

0 

9 

0 

2.14 

.85 

26 

1^5 

0 

4 

3 

0 

AM 

51.0 

30,5 

40  •  8 

66 

6 

18 

25 

720 

0 

2 

16 

0 

4,59 

2.14 

27 

35.0 

26 

28 

5 

3 

2 

76  .  IM 

46.  3M 

61  •  2M 

0,2 

90 

5 

35 

21 

1  33 

1 

0 

0 

0 

.57 

_ 

.17 

•  38 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

AM 

64,2 

36,2 

50  .  2 

0,5 

81 

5 

2  3 

22 

447 

0 

0 

10 

0 

2.21 

.  78 

.75 

24 

11.5 

4 

3 

0 

*9  .2 

27.0 

38,  1 

0.1 

63 

5+ 

15 

22 

601 

0 

4 

23 

0 

2.66 

_ 

.21 

1.29 

27 

44,  0 

17 

27 

5 

2 

1 

67,8 

42  ,  3 

55.1 

1,8 

83 

4+ 

30 

28  + 

306 

0 

0 

3 

0 

1.17 

.18 

.72 

27 

.  0 

0 

4 

1 

0 

76,1 

5  2,4 

64,  3 

0,3 

93 

4  3 

23 

100 

3 

0 

0 

0 

1.25 

,15 

.53 

28 

.  0 

0 

3 

1 

73  .8 

42,7 

58.3 

89 

5 

33 

24 

213 

0 

0 

0 

0 

1.27 

.50 

27 

.  0 

0 

4 

1 

0 

AM 

76 . 1 

48,9 

62.5 

92 

37 

25 

119 

1 

0 

0 

0 

.60 

•  34 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

77,2 

51,5 

64,  4 

92 

6-f 

39 

25 

98 

4 

0 

0 

0 

.49 

.33 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

AM 

71.6 

41.3 

56,5 

64 

7  + 

31 

16 

256 

0 

0 

1 

0 

1 .  72 

.70 

27 

.  0 

0 

3 

1 

0 

74  ,4 

44  •  7 

59.6 

0,5 

86 

6+ 

39 

29  + 

1 69 

0 

0 

0 

0 

1.50 

.  45 

.80 

27 

.0 

0 

4 

1 

0 

76,4 

47.7 

6  ?.  1 

0,2 

9 1 

40 

22 

122 

1 

0 

0 

0 

1.10 

.37 

.65 

27 

.  0 

0 

3 

1 

0 

76  , 1 

43,7 

5*3 , 9 

1  ,  3 

92 

5 

3  e 

25  + 

172 

3 

0 

0 

0 

,  96 

.19 

•  66 

27 

.  0 

0 

3 

1 

0 

72,8 

45,9 

59,4 

1,5 

85 

4 

38 

28 

1 72 

0 

0 

0 

0 

1  .04 

.27 

.61 

27 

.  0 

0 

3 

1 

0 

76.8 

44  .  6 

60,7 

0,1 

91 

5 

37 

28 

1 44 

2 

0 

0 

0 

1 .00 

.17 

.58 

28 

.0 

0 

4 

1 

0 

AM 

77,3 

44,  8 

61,1 

0,4 

93 

5 

36 

22 

140 

4 

0 

0 

0 

1.28 

.22 

.50 

27 

.0 

0 

4 

1 

0 

70,1 

45,7 

57.9 

85 

4 

35 

23 

219 

0 

0 

0 

0 

.79 

.55 

27 

.0 

0 

2 

1 

0 

75,4 

50,6 

1  4 

94 

106 

2 

0 

0 

0 

.56 

,01 

.46 

27 

.  0 

0 

1 

0 

0 

75  ,4M 

43  *  5M 

59  ,  5M 

0,3 

87 

6  + 

35 

1  4 

167 

0 

0 

0 

0 

1  .40 

,32 

.84 

27 

.0 

0 

4 

1 

0 

75,7 

49,1 

62.4 

0,1 

90 

5 

40 

24 

118 

1 

0 

0 

0 

.  79 

.37 

.60 

28 

.0 

0 

1 

1 

0 

74,2 

45.1 

59,  7 

0,4 

90 

4 

37 

28 

1  74 

1 

0 

0 

0 

.83 

.33 

.28 

27 

T 

0 

4 

0 

0 

74  ,0 

44,0 

59.0 

2,8 

87 

6+ 

34 

24 

191 

0 

0 

0 

0 

.89 

_ 

.07 

.59 

27 

.0 

0 

3 

1 

0 

AM 

66  .OM 

38  •4M 

52.  2M 

81 

6+ 

31 

25  + 

378 

0 

0 

5 

0 

3.52 

.70 

1.53 

27 

1.3 

0 

4 

3 

1 

AM 

70  ,  9 

43,8 

57.4 

0,3 

85 

7 

34 

1 6 

230 

0 

0 

0 

0 

1  .47 

.  15 

.49 

27 

•  0 

0 

4 

0 

0 

AM 

74  ,8 

45.5 

60.2 

0,2 

90 

7  + 

38 

16 

1  64 

2 

0 

0 

0 

.88 

.39 

•  64 

27 

.0 

0 

3 

1 

0 

AM 

76  .2 

46.7 

61.5 

0,0 

92 

7 

40 

25  + 

1  36 

4 

0 

0 

0 

1.06 

_ 

.03 

.58 

28 

•  0 

0 

2 

1 

0 

58,1 

33,2 

45,  7 

73 

6-f 

24 

22 
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0 

0 

12 

0 

3.  77 

1.55 

26 

9.5 

5 

4 

1 

66.2 

39,0 

52.6 

60 

6+ 

28 

24  + 

368 

0 

0 

R 

0 

3.12 

1.27 

27 

27.0 

6 

24 

5 

2 

2 

AM 

69,2 

42  .0 

55.6 

1,1 

84 

7+ 

34 

12 
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0 

0 

0 

0 

3.82 

1.09 

1.73 

27 

.0 

0 

4 

3 

1 

59, 5M 

3 1 ,  8m 
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75 

5 

25 
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0 

0 

16 

0 

4.11 

2.30 

27 

29.0 

12 

27 

5 

3 

1 

75.0 
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88 

38 

28 

1 44 

0 

0 
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0 
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0 
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5 
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28 
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1 

0 
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39 
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0 
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2 

0 

0 
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83 

4 

26 

23 
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0 

0 

9 

0 

.47 

.26 

28 

T 

0 

2 

0 

0 
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47,5 

60.9 
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91 

6 

38 

23 
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1 

0 

0 

0 

.85 

_ 
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26 

.0 

0 

2 

1 

0 

74.3 
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59.6 

0.  1 

86 

7 

38 
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0 

0 
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0 

1.95 
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0 

4 

2 

0 
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81 
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34 
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2 
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24 
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0 
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23 
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22 
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_ 

.04 
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28 
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0 

0 
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89 

28 

24 
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1.52 

27 
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0 
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1 

1 
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90 
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24 
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1.34 

27 

.0 

0 

1 

75.1 
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91 
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25 
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2.31 

1.94 

27 

.0 

0 

2 

1 

1 

75,3 
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26 
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1 
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1 
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37 

24 
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0 
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_ 
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0 

2 

; 

I 
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39 

25 
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25 
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5 
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28 
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0 

1 
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0 
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25 
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4 
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30 
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1 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


No  o 
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w,  S 

No  c'  : 
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^  o,  i 
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s 

5 

^  i 

1  J  4 

- 

1 

2  4 

o 

i 

s 

2  § 

1  e  § 

* 

i 

5> 

_ 

e  e 

s 

6 

2 

<  S 

<  s 

< 

Q 

± 

3 

o 

Q 

oi 

(3 

Q 

1 

o 

Q 

£ 

69  •  3M 

47  .  5M 

58  .  4M 

-  0.7 

87 

4 1 

28  + 

200 

0 

0 

0 

0 

1.63 

,  0 

0 

73.5 

50.5 

62.  1 

91 

3 

42 

25 

117 

1 

0 

0 

0 

.73 

.48 

27 

,0 

0 

2 

0 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

67.7 

43.3 

55.5 

89 

3 

35 

25  + 

284 

0 

0 

0 

0 

1.80 

1.37 

27 

.0 

0 

3 

1 

LONG  BEACH 

74.9 

53.3 

54.  1 

3.7 

93 

2 

45 

25 

75 

1 

0 

0 

0 

1.27 

.  41 

.83 

27 

.0 

0 

3 

1 

LONG  BEACH  WB  AP 

76.1 

51.0 

63.5 

92 

2 

43 

24 

79 

2 

0 

0 

0 

1.25 

.83 

27 

.  0 

0 

2 

1 

LOS  ANGELES  WB  AP  R 

69.8 

52.6 

61 .  2 

2.0 

88 

3* 

46 

25 

132 

0 

0 

0 

0 

2.00 

1  ,04 

1.25 

27 

,  0 

0 

2 

2 

LOS  ANGELES  WB  CITY  R 

75.4 

55.2 

65,  3 

3.8 

90 

4  + 

48 

25  + 

65 

3 

0 

0 

0 

1.45 

,28 

,82 

27 

.  0 

0 

2 

2 

MILL  CREEK  2 

75.4 

48.5 

52.5 

88 

6+ 

34 

23 

137 

0 

0 

0 

0 

2.  38 

.39 

1,25 

27 

.0 

0 

3 

2 

MT  WILSON  FC   3388  // 

52.2 

42.5 

52.4 

75 

5 

24 

24  + 

375 

0 

0 

9 

0 

2.01 

,86 

27 

T 

T 

23  + 

4 

2 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

66.8 

52.6 

59 ,  7 

0.7 

85 

2 

47 

25 

155 

0 

0 

0 

0 

1.73 

.  74 

1  ,64 

27 

,  0 

0 

1 

NORTH  HOLLYWOOD 

75.9 

52.1 

64.  5 

91 

5  + 

44 

29 

81 

4 

0 

0 

0 

1.69 

1  .46 

27 

,0 

0 

2 

^ 

OCEANSIDE  PENDLETON 

65.0 

50.5 

58.  3 

87 

2 

43 

25 

204 

0 

0 

0 

0 

1.22 

.97 

27 

.  0 

0 

2 

80.5 

45.4 

63.0 

4.5 

93 

4 

36 

24 

99 

5 

0 

0 

0 

2.24 

.  72 

2.05 

27 

.0 

0 

1 

Ox  N  A  R  D 

71  .5 

47.4 

59.  5 

2.6 

90 

2 

40 

24 

177 

1 

0 

0 

0 

1  .68 

.  57 

1  .45 

27 

.0 

0 

2 

2 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 

65.1 

42.3 

54.2 

78 

7* 

25 

23 

320 

0 

0 

6 

0 

2.80 

2.38 

27 

3.5 

4 

23 

2 

2 

PASADENA 

77.7 

50.5 

64.  1 

4.1 

91 

5+ 

42 

25  + 

68 

3 

0 

0 

0 

1.76 

.25 

1.50 

27 

.0 

0 

2 

2 

POINT  ARGUELLO  WB  R 

52.5 

46.8 

54.  2 

83 

3 

37 

17 

319 

0 

0 

0 

0 

1.73 

1.14 

25 

,0 

0 

2 

2 

POMONA 

77.3 

45.7 

51.5 

2.4 

92 

4 

37 

25 

125 

2 

0 

0 

0 

1  .49 

.11 

1,33 

27 

.0 

0 

2 

2 

RAMONA  SPAULOING 

77.7 

39.2 

58.5 

92 

5 

31 

25  + 

188 

3 

0 

3 

0 

1.13 

,54 

27 

.0 

0 

4 

2 

REDLAND5 

80.2 

47.5 

53.9 

4.4 

96 

5 

39 

25 

95 

8 

0 

0 

0 

1.01 

_ 

.30 

.71 

27 

,0 

0 

3 

2 

RIVERSIDE   FIRE  STA  3 

79.3 

47.9 

63.6 

3.4 

92 

5* 

39 

25 

85 

3 

0 

0 

0 

1.05 

.16 

,87 

27 

.0 

0 

2 

2 

RIVERSIDE  CITRUS  E   S  R 

AM 

78.4 

47.7 

53.1 

94 

5 

38 

25 

114 

5 

0 

0 

0 

.96 

,75 

27 

.0 

0 

2 

2 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

73  .3 

48.3 

50.  8 

68 

5 

34 

24 

157 

0 

0 

0 

0 

2.94 

.77 

1.38 

27 

.0 

0 

3 

2 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

79.5 

46.  5 

53.0 

2.3 

94 

5 

35 

25 

99 

5 

0 

0 

0 

1.17 

_ 

,43 

.99 

27 

.  0 

0 

2 

1 

SANDBERG  WB  //R 

51.0 

40.9 

51.0 

0.5 

80 

5 

27 

23 

422 

0 

0 

4 

0 

.94 

.20 

.49 

26 

.9 

T 

28  + 

2 

0 

SAN   DIEGO  WB  AP  R 

71.2 

54.5 

52.9 

2,4 

92 

2 

48 

25 

89 

1 

0 

0 

0 

.55 

_ 

.27 

.38 

27 

.  0 

0 

2 

0 

SAN  FERNANDO 

78.9 

48.7 

63.8 

3.2 

93 

5 

37 

24 

96 

4 

0 

0 

0 

1.14 

_ 

.18 

.0 

0 

SAN  GABRIEL   FIRE  OEPT 

79.8 

48.7 

54.  3 

95 

4 

41 

25  + 

75 

6 

0 

0 

0 

2.54 

1.51 

27 

.0 

0 

2 

2 

SAN  JACINTO 

80.7 

42.2 

61.  5 

2.4 

95 

5 

33 

25 

125 

0 

,71 

_ 

.  37 

,49 

27 

.0 

0 

2 

0 

SAN  PEDRO 

58,8 

54.5 

61  .  7 

2.5 

64 

2 

46 

24 

120 

0 

0 

0 

0 

.95 

.  12 

,70 

27 

.0 

0 

2 

SANTA  ANA   FIRE  STA 

76.4 

50.8 

53.  1 

2.8 

93 

2 

43 

25 

84 

Q 

Q 

1.87 

.  71 

1,77 

27 

.0 

0 

1 

SANTA  BARBARA 

74.5 

50.1 

52.  3 

4.1 

88 

3+ 

41 

24 

113 

0 

0 

0 

0 

2.54 

1 .40 

1.95 

27 

.0 

0 

3 

\ 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

69  ,8 

45.5 

58.  2 

83 

1 

36 

24 

203 

2.21 

1.70 

26 

.0 

0 

2 

SANTA  MARIA  WB  AP  R 

68.3 

44.0 

56.2 

0.4 

85 

3 

33 

22 

257 

0 

0 

0 

0 

2.05 

.85 

1.28 

26 

.0 

0 

2 

2 

SANTA   MONICA  PIER 

67.7 

5  5.2 

61.5 

82 

2 

47 

24 

117 

0 

0 

0 

0 

1  .74 

1.72 

27 

.0 

0 

1 

SANTA  PAULA 

AM 

75.6 

46.7 

52.2 

95 

4 

37 

24 

132 

4 

0 

0 

0 

2.70 

1  .89 

27 

.0 

0 

2 

\ 

SUNLAND 

7  7.4 

46.7 

62.1 

90 

20+ 

35 

24 

140 

3 

0 

0 

0 

1.16 

1,05 

27 

.0 

0 

2 

2 

TORRANCE 

73.5 

48.3 

50.9 

2,2 

91 

2 

38 

13 

139 

2 

0 

0 

0 

1.42 

.57 

1.29 

27 

.0 

0 

1 

2 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

75.7 

46.5 

60.7 

0,6 

91 

2 

37 

25 

138 

2 

0 

0 

0 

1  ,87 

.80 

I  .50 

27 

.0 

0 

2 

2 

UCLA 

70.2 

55.1 

62,7 

87 

3 

46 

24 

114 

0 

0 

0 

0 

2,50 

2,40 

27 

.0 

0 

1 

2 

UPLAND  3  N 

78.1 

45.1 

61,6 

93 

5  + 

34 

26 

144 

5 

0 

0 

0 

1  .52 

1,22 

27 

.0 

0 

2 

VISTA  1  W 

72. s 

46.5 

59.  6 

90 

3 

38 

25 

171 

1 

0 

0 

0 

1  .07 

.78 

27 

.0 

0 

2 

2 

YORBA  LINDA 

78.9 

44.4 

51.7 

1.5 

94 

4 

35 

25 

124 

5 

0 

0 

0 

1.16 

.07 

1.16 

27 

.0 

0 

1 

2 

DIVISION 

60.0 

2.5 

1 . 67 

.31 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 

75.5 

45,4 

50.  5 

90 

9+ 

30 

24 

174 

3 

0 

2 

0 

.30 

.25 

27 

.  0 

0 

1 

0 

BAKER  9  NNW 

AM 

85  .0 

55.4 

70.  2 

99 

6 

44 

25 

39 

12 

0 

0 

0 

.01 

.01 

28 

•  0 

0 

0 

0 

BARSTOW 

80.1 

48.3 

54.  2 

94 

9+ 

38 

23 

97 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

BEAUMONT   1  £ 

74.3 

40.7 

57.5 

1.9 

90 

5 

28 

25 

224 

1 

0 

2 

0 

1.84 

.12 

1  ,45 

27 

.0 

0 

3 

1 

BISHOP  WB  AP  R 

75.4 

38.2 

55.8 

2.1 

89 

20 

25 

23 

242 

0 

0 

4 

0 

.01 

_ 

.24 

,01 

27 

.0 

0 

0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

AM 

53.3 

29.2 

41.3 

58 

21 

1  1 

23 

703 

0 

2 

17 

0 

.22 

.10 

27 

2.0 

2 

27 

1 

0 

BLYTHE 

89.2 

53.8 

71.5 

0.7 

100 

6 

41 

25 

1 1 

17 

0 

0 

0 

.03 

_ 

•  10 

.03 

27 

.0 

0 

0 

0 

BLYTHE  FAA  AP 

89.5 

59.0 

74.3 

103 

6 

47 

24 

10 

17 

0 

0 

0 

.03 

.03 

27 

.0 

0 

0 

0 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

AM 

86.3 

52.7 

59.  5 

96 

7  + 

37 

25 

48 

16 

0 

0 

0 

T 

T 

27+ 

.0 

0 

0 

0 

BRAWLEY  2  SW 

AM 

87.6 

53.5 

70.5 

-  1.2 

99 

8  + 

45 

29 

20 

15 

0 

0 

0 

,00 

_ 

.08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

CANT  I L 

79.0 

48. 5M 

53.  8M 

94 

5 

33 

25 

lO'S 

5 

0 

0 

0 

T 

T 

27+ 

.0 

0 

0 

0 

COW  CREEK 

93.8 

66.5 

80.2 

106 

21* 

52 

24 

2 

22 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

DAGGETT   FAA  AP 

81.7 

50.8 

66.  3 

95 

6  + 

41 

25 

70 

6 

0 

0 

0 

,05 

.05 

27 

.0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

69.0 

38.2 

53.6 

82 

21 

25 

24 

335 

0 

0 

8 

0 

,13 

.08 

28 

•  0 

0 

0 

0 

EAGLE  MTN 

AM 

84.4 

62.5 

73.  5 

95 

11  + 

51 

24 

11 

11 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

EL   CENTRO  2  SSW 

88.7 

53.1 

70.9 

0.0 

96 

7  + 

40 

26 

14 

17 

0 

0 

0 

T 

_ 

.11 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

FA  I RMONT 

AM 

67.4 

45.4 

55.4 

0.1 

84 

6  + 

33 

25 

269 

0 

0 

0 

0 

1 .62 

,75 

.99 

27 

.0 

0 

2 

2 

GREENLAND  RANCH 

94.3 

65.4 

80,4 

3.5 

105 

21 

52 

24 

2 

22 

0 

0 

0 

.00 

.15 

,00 

.0 

0 

0 

0 

HAIWEE 

AM 

71.5 

47.5 

59.5 

1  .2 

84 

22 

36 

23 

185 

0 

0 

0 

0 

.05 

_ 

,  37 

,03 

28  + 

.0 

0 

0 

0 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

AM 

84.2 

54.3 

59.3 

96 

5 

44 

24  + 

31 

11 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

88.2 

58.0 

73.1 

2.3 

97 

7  + 

47 

25 

10 

17 

0 

0 

0 

.00 

_ 

,14 

.00 

.0 

0 

0 

0 

I NDEPENDENCE 

AM 

76. 6M 

44.  IM 

50.  4M 

89 

1  0 

29 

25 

0 

0 

T 

_ 

.  33 

T 

26 

.0 

0 

0 

0 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

AM 

90.2 

58.9 

74.5 

2.5 

100 

8 

42 

23 

9 

19 

0 

0 

0 

.00 

,09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

I NYOKERN 

76. 4M 

45.3 

50, 9M 

33 

22 

163 

0 

0 

0 

.  1  3 

.09 

26 

.0 

0 

0 

0 

IRON  MTN 

AM 

85.7 

60.5 

73.6 

99 

7  + 

46 

25 

9 

13 

0 

0 

0 

T 

T 

28 

.0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

51  .9 

38.3 

50.1 

75 

5 

27 

25+ 

442 

0 

0 

7 

0 

4.73 

2,49 

27 

2.5 

T 

24 

5 

4 

LANCASTER 

75.7 

43.0 

59,4 

92 

5 

34 

25 

185 

2 

0 

0 

0 

.22 

,16 

27 

.0 

0 

1 

0 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

73.1 

43.6 

58.  4 

87 

5 

29 

24 

215 

0 

0 

1 

0 

.20 

.20 

27 

.0 

0 

1 

0 

LUCERNE  VALLEY  1  WSW 

78.8 

45.2 

52.0 

93 

9 

32 

25 

135 

6 

0 

1 

0 

T 

T 

27  + 

.0 

0 

0 

0 

MECCA   3  SE 

AM 

87.5 

55,7 

72.1 

96 

9 

46 

24 

8 

15 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

71  .8 

51.7 

51.8 

84 

5 

34 

23 

1  54 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

27  + 

T 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

70.0 

44.0 

57.0 

60 

20  + 

28 

25 

241 

0 

0 

2 

0 

.47 

.35 

27 

T 

0 

2 

0 

NEEDLES  FAA  AP 

85.7 

57,7 

72.2 

98 

6+ 

44 

24 

14 

T 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

PALMDALE 

75.7 

44.5 

50.7 

2.3 

90 

9+ 

35 

25 

155 

2 

0 

0 

0 

.35 

_ 

,14 

.35 

26 

.0 

0 

1 

0 

PALMDALE   FAA  AP 

75.5 

44.  2 

59.9 

91 

5 

33 

25 

172 

1 

0 

0 

0 

.11 

.09 

27 

T 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

89.2 

56.1 

72.2 

2.7 

99 

10 

43 

24 

17 

19 

0 

0 

0 

.13 

- 

.10 

.13 

27 

.0 

0 

1 

0 

PARKER  RESERVOIR 

AM 

85.5 

61.5 

74.0 

99 

5 

48 

24 

13 

12 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

RANDSBURG 

74.0 

47.1 

60,6 

68 

5 

33 

25 

173 

0 

0 

0 

0 

.11 

.11 

27 

.0 

0 

1 

0 

SQUIRREL   INN  2 

58.9 

40.5 

49.  7 

1.3 

73 

5 

25 

23 

451 

0 

0 

7 

0 

3.95 

.55 

2.20 

27 

9.5 

4 

24 

5 

2 

TABLE  MOUNTAIN 

56.3 

35.8 

45.  1 

2.1 

70 

9 

17 

26  + 

553 

0 

0 

10 

0 

2.53 

1  .66 

1.38 

27 

13.0 

11 

28 

3 

2 

THERMAL   FAA  AP 

88.9 

58.1 

73.5 

98 

5 

48 

24+ 

10 

19 

0 

0 

0 

T 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

TRONA 

AM 

82.5 

50,2 

65.4 

0.5 

95 

6 

41 

29  + 

80 

9 

0 

0 

0 

.05 

.13 

.05 

27 

.0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

83.7 

51.1 

57.4 

96 

5+ 

34 

24 

46 

10 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

VALYERMO  RS 

73.5 

37.1 

55.4 

87 

9 

28 

25  + 

284 

0 

0 

4 

0 

.27 

.25 

.25 

27 

.0 

0 

1 

0 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

AM 

75.1 

42.9 

59.  5 

90 

10  + 

34 

29+ 

183 

3 

0 

0 

0 

.14 

.14 

27 

.0 

0 

1 

0 ! 

WHITE   MOUNTAIN  1 

AM 

44.1 

20.3 

32.2 

57 

21  + 

3 

23 

976 

0 

7 

29 

0 

.43 

,29 

29 

4.5 

3 

29 

1 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

AM 

28.3 

13.5 

20.9 

41 

5 

-  8 

24+ 

1319 

0 

15 

30 

5 

1.11 

,74 

29 

12.5 

11 

29 

2 

1 

DIVISION 

62.6 

0.7 

.41 

.16 

Piecipitation 


See  Reference  Notes  Following  Sration  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


J.:T0H  eSCONDIOO  FC261BE 

Lelanto 

f)IN  RS 
~|.AMO  1  N 
.OERPOINT 

.ISO  CN  OAT  MT  FC**6 

..PINE 
I  .TADENA 
'TURAS  RS 

,  IGWIN  PAC  UNION  COL 
llTIOCH  FI8REB0ARD  MILLS 
lUIOCH  PUMP  PLT  3 
|IZA 

I'PLE  VALLEY 

IrtWYO  GRANOE 
j«OYO  SECO  RS   FC  508  C 
,H  MTN 

see  OIL  ANAHEIM  I 
llBERRY 

BURN 

AL«  PLEASURE  PIER 
I    ENAL  9  SSE 

USA  CITY  PARK  FC  143 
I  CKUS  RANCH 

'    KER  9  NNW 

! KERSFIELO  WB  AP 
i  LCH  PH 
I  RNESOn  PARK 
j  RRETT  DAM 

{ RSTOW 

iAUWMT 
AUKMT  PUMPING  PLANT 
AltHONT   1  £ 
L  AIR  FC  10 
H  LOMOND 

'rkeley 
Irijtessa  lake 

.  G  BAR  RS 
6  BEAR  LAKE  DAM 

G  CREEK  PH  1 

G  OALTON  DAM  FC  223  BE 

S  PINES  PARK  FC  838 

5  SUR  STATE  PARK 

5  TUJUNGA  DAM  FC  46  DE 

fjSHOP  CREEK    INTAKE  2//R 

SHOP  we  AP 

SHOP  UNION  CARBIDE 
\  KK  MOUNTAIN  2  SH 

KCKS  MTN  BRANCH 

JE  CANYON  HB  AP  //R 
iC  LAKE  REDMOOD  CR 
fTHE 

rrW  FAA  AP 


5.14 

2*65 
2.49 
2.72 
2.28 
2.04 

.08 


Day  of  month 
13  1  14  I  15 


.08 
.17 


.16  T 
T 

.30  .05 


22     23  24 


25  I  26  I  27 

.05 

T  T 

.07 


.02      .73  ,57 


28     29  30 


.38 
.78 
1.10 


.93 

.02  1.36 
1.50 
1.41 
1.43 
1.59 


l|ITA 

■  JNVILLE  HWY  MNTNC  STA 
(REGO  DESERT  RANK 
tREGO  SPRGS  3  NNE 
JLEVARD 

JOUET  CANYON 
(MAfl  OAM 

*OFORO  RANCH 
IWLET   2  SV 

:a  city 

-.A  OAM 
06EPOBT 

DGEVILLE  4  NNH 
■DCS  FARNHAM  RCH 
ISH  CREEK  RS 

KS  CREEK  PH 

LARDS  BAR  PH 
!BA«  FIRE  OEP  FC  226B 
iBAm  H6  AP 
:LIN6AME 

:NEY 

NT  RANCH  1  S 
TON  RANCH 
TONWILLOW 

1A20N 

I  iRILLO  NM 
HUHA  DAM 

AVERAS  BIG  TREES 
AVERAS  RESERVOIR 
EX  ICO  2  NE 


.06  .04 
T  .09 
.22  1.75 
.27 


uoo 

1  .00 

.57 
.93 
2.03 

2.06 
.95 

1.57 
.84 
.29 


.07 

.41  .05 


.06      .20  .24 


1.76 
l*9it 
1.71 


PTONVILLE  RS 
BY  11  SW 

9T  RS 

06A  PARK  PIERCE  COL 

TIL 

TON  OAM 

IBOU  POWER  HOUSE 

NEL  VALLEY 

HAY  BULL  RUN  RCH 

ADERO 

ILVILLE  SAWYER 
»R  POINT  RANCH 

ARVILLE 
TERVILLE  PH 
LLENGE  RS 

TSWORTH  FC  24  D 
WY  VALLEY  DAM 

'STER 

:0  EXP  STATION 
TTENOEH  PASS 

-A  VISTA 

:o  RS 

'  ^EMONT  POMONA  COLLEGE 

■  «seuR6 

' iRLAKE  HIGHLANDS 


1.35 
1*66 
1.56 
2.41 


'  /ERDALE 
'  .INGA 
'  .INGA  14  NH 


SSE 


.17 

T  T 

.24 


.03  1.18 
,02  .26 
.33  .65 


DAILY  PRECIPITATION 

CALIFOI 


CONTINUED 


Station 

Total 

Day  oi  month 

1   1   2  1  3 

4   1   5  1  6 

 1  !  

7  1   8  1  9 

10 

II 



12 

13  I 

14  I  15 

 '  

16 

 ^ 

17 



18 

19 

 '- 

20 



21 

22 

 L 

23  1 

24 

25 



26 

 ^ 

27 

28 

29 

 L 

30 

C0L9YS  FC53D 

2  •  3! 

 06 

.11 

.09 

1 .  69 

2  (45 

•  1  3 

06 

.05 

T 

1  .60 
* 

COLFAX 

3.11 

.24 

.22 

•  02 

•  02 

•  47 

.46 

.01 

us: 

.10 

.02 

COLGATE  PM 

2.32 

.06 

.40 

.07 

■  06 

.05 

■  29 

.66 

T 

.7: 

•  20 

COLUSA   1  SSW 

•  95 

.04 

T 

T 

T 

.08 

.02 

.13 

.68 

CONCORD   3  E 

.9C 

•  12 

66 

06 

COPCO  NO  1  0AM 

.85 

.  14 

.10 

* 

• 

CORCORAN   IRRIG  OIST 

.57 

T 

CORDES 

3.ec 

• 

.65 

T 

2  *  2( 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

1.91 

.02 

.09 

T 

.05 

.23 

T 

T 

.95 

.57 

CORONA 

1.03 

COVELO 

1.36 

,02 

.01 

-.2  0 

•  01 

.  20  .0 

■ 

* 

* 

COVINA  TEMPLE  FC  195 

1.77 

*07 

* 
* 

COW  CREEK 

.00 

COYOTE  CANYON 

.23 

■  17 

.06 

COYOTE  WELLS 

.00 

CRESCENT  CI TY    1  N 

7.97 

.30 

.52 

06 

51 

28 

42 

01 

9 

_ 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

1 .  29 

.05 

.08 

.44 

.29 

* 

* 

* 

• 

•  0 

• 

CROCKETT 

.66 

.07 

*04 

*03 

33 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

3.30 

.70 

.30 

.02 

1.45 

CULVER  CITY 

i.ei 

01 

66 

CUMMINGS 

2.97 

.07 

.  0 

•  .05 

35 

* 

06 

* 

02 

* 

* 

0' 

10 

* 

•  0 

CUNNINGHAM 

1.09 

'at 

.2* 

CUYAMA 

.51 

CUYAMACA 

3.90 

.14 

•  36 

.4< 

T 

2.91 

DAGGETT   FAA  AP 

•  05 

05 

OANA  2  SE 

1*11 

.03 

■  22 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

.90 

T 

T 

T 

* 

04 

DAVIS  CREEK 

1.32 

T 

.55 

05 

28 

.06 

T 

'  2, 

*02 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

.13 

.02 

.03 

.06 

DEER  CREEK  PH 

3.87 

.37 

20 

12 

13 

.04 

•  73 

.60 

62 

1 .05 

• 

* 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

.75 

.  10 

' . ; 

DENAIR 

1.32 

07 

•  36 

.01 

.19 

*6' 

DE  SABLA 

4.76 

.19 

.54 

•  12 

.12 

T 

.50 

.40 

T 

.03 

2.50 

.38 

DESCANSO  RS 

2.60 

•  11 

26 

14 

02 

DOBBINS  COLGATE 

2.47 

•  06 

* 

•  10 

■  11 

08 

'69 

02 

• 

OONNELLS  DAM 

3.50 

■ 

•  01 

.12 

.  14 

.6! 

1*4' 

1  !o3 

03 

DONNER  MEMORIAL    ST  PK 

1.20 

.21 

*4" 

'o9 

*02 

DOS  RIOS 

1  .69 

.01 

.25 

.23  .01 

■  02 

.10 

.12 

.24 

•  42 

.29 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

2.00 

93 

.07 

DOWN  lEVILLE  RS 

.25 

• 

.  26 

* 

* 

DOYLE 

.24 

T 

.15 

.07 

'Oi 

DOYLE  5  SSE 

D  .27 

T 

.01 

•  02 

•  01 

.12 

0.05 

•  Oi 

•  01 

T 

.03 

T 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

I  .34 

•  03 

.05 

•  79 

.47 

DUDLEYS 

4.23 

.02 

65 

.31 

•  15 

.93 

*04 
* 

•  06 

*2l 

'o3 

DUNN  SIDING 

.03 

.0; 

OUNSMUIR  RS 

3.02 

.02 

.02 

.01  T 

1  9 

06 

•  02 

•  04 

•  51 

T 

.06 

*  16 

•  9; 

1,01 

DUTTOHS  LANDING 

■  74 

•  04 

.04 

.05 

•  56 

.05 

EAGLE  LAKE   STONE  RANCH 

■  66 

.05 

.0 

•  22 

.20 

T 

•  12 

EAST  PARK  RESERVOIR 

1.73 

•  01 

•  49 

■  32 

•  03 

.02 

•  86 

EL  CAPITAN  DAM 

1.23 

01 

•  10 

•0( 

1 .04 

EL  CENTRO  2  SSW 

T 

ELECTRA  PH 

2.65 

•  22 

.03 

61 

.45 

J  ,2] 

.13 

ELIZABETH  LAKE  FC12SB 

2.95 

!  12 

•  18 

^lo' 

ELK  VALLEY 

4.91 

.27 

.07 

.04  T 

. 

•  12 

* 

1.50  •& 

.17 

•  30 

44 

.  30 

*01 

.02 

ELLERY  LAKE  // 

.66 

•  06 

■  08 

.02 

.06 

•  3< 

•  08 

ELLIOTT 

1*42 

.20 

T 

•  14 

T 

.13 

.1; 

.53 

.30 

ELSINORE 

1  .26 

•  - 

08 

10 

ESCONDIDO 

1  .09 

* 

* , . 

EUREKA  WB  CITY  R 

2.92 

.02 

.28 

- 

• 

* 

* 

49 

* 

•  0  •! 

09 

* 

09 

* 

_ 

01 

* 

* 

37 

06 

* 

5 

* 

'10 

_ 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

1.86 

32 

1*2] 

*  2j 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

1  .05 

•  07 

T 

.75 

.23 

FAIRMONT 

1.62 

99 

57 

1.67 

T 

.06 

"  J* 

* 

* 

•  10 

•  0 

FERNDALE  8  SSW 

5.61 

.04 

.23 

.51 

•  12 

•50  .09 

* 

07 

* 

*«* 

1  *  53 

FIDOLETOWN  LYNCH  RCH 

3.23 

*  12 

!o6 

*10 

"52 

1  *1C 

*56 

FILLMORE   1  WNW 

•  04 

1.69 

I71 

FINLEY  1  W 

1.19 

.02 

.02 

1.45 

.02 

.02 

•  1  0 

•  15 

•  0 

* 

FIVE  POINTS  5  SSW 

•  63 

*07 

*  7ft 
* 

* 

FLEMING  FISH  +  GAME 

.09 

T 

.01 

^ 

01 

03 

T 

*0' 

FOLSOM  DAM 

1.47 

.03 

T 

.12 

T 

.02 

.50 

•  66 

.14 

FONTANA   5  N 

1  ^63 

* 

■  06 

•  10 

1  .28 

*nj 

FOREST  GLEN 

2.78 

-07 

.04 

•  03 

* 

.15 

• 

FORESTHILL  RS 

3.09 

.35 

'o9 

'o6  ' 

'24 

*w 

1  *0( 

FORT  BIDWELL 

.81 

.10 

,33 

T 

.16  .02 

T 

T 

.05 

T 

.03 

T 

•  12 

FORT  BRAGG 

2.16 

.07 

T 

.01  .01 

,04 

.02 

.37 

•16  .07 

.01 

'?n 

•  14 

*?a 

*ftil 

FORT  BRAGG  AVN 

1.95 

.04 

.03 

.02 

• 

FORT  DICK   1  NNE 

7.94 

1.03 

.15 

.03  .64 

•|* 

*n& 

'57 

Io3 

*- , 

'68 

08 

-J 

*34 

*0B 

*!5 

1*09 

85 

FORT   JONES  H5 

.32 

.01 

FORT  ROSS 

1.53 

.14 

.15 

.10 

.07 

■  01 

.22 

.05 

.64 

.15 

FRENCH  GULCH 

2.92 

.  19 

T 

05 

37 

09 

09 

1.50 

.45 

FRIANT  GOVT  CAMP 

1  .76 

FULLERTON  ARROUES  RCH 

1.11 

FULLERTON  DAM 

1.18 

T 

« 

.08 

U06 

.0* 

FULLERTON  HILLCREST  RES 

1.06 

2.25 

.17 

GARDEN  VALLEY  2  S 

3.32 

,28 

.26 

•  04 

.02 

GASQUET  RS 

7.63 

1.35 

.05 

.06 

.24 

75 

.16 

.12 

1.35  .39 

* 

01 

* 

92 

39 

*ia 

*07 

09 

03 

01 

*77 

27 

GEM  LAKE 

.78 

.06 

.10 

.56 

•  06 

GEORGETOWN 

3.21 

.19 

GEORGETOWN  RS 

3.99 

.35 

•  02 

.01 

GIANT  FOREST 

3.51 

•  23 

T 

'it 

'03 

1  *07 

1  *07 

_ 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 

3.36 

05 

I  .05 

2*21 

*05 

GILLESPIE  FIELD 

.63 

.03 

•05 

.47 

.08 

GILROY 

.12 

.08 

•  13 

*9S 

GI LROY   1 A  ENE 

1*99 

•  02 

•  66 

.13 

*oi 

GLENOALE  STAPENHORST 

1*43 

1  *»i 

'it 

GLENDORA  WEST   F  C  185 

2.26 

*01 

02 

1  *53 

*^ 

GLEMNVILLE 

2.14 

.20 

.08 

.51 

.50 

.15 

GOLD  RUN 

3.79 

.40 

.23 

GOOSE  LAKE  WEST 

1  .02 

.15 

.33 

.22  T 

GRANT  GROVE 

4.59 

.11 

.26 

1.10 

2!l4 

.98 

GRASS  VALLEY 

3.37 

T 

.16 

.13  T 

.11 

.05 

.28 

GRATON  1  W 

1.76 

.04 

.10 

T 

.06 

.02 

T 

.30 

•  09 

.81 

.26 

GREENLAND  RANCH 

.00 

GREENVIEW 

.15 

.02 

.01 

.02 

•  10 

GREENVILLE  RS 

.92 

.06 

.01 

.20 

.15 

•  03 

.04 

.14 

.26 

.03 

GRIZZLY  PEAK 

1.61 

.49 

.16 

.01 

.05 

.07 

.23 

.60 

GROVELAND  RS 

4.02 

.08 

.10 

.80 

2.00 

1.04 

GUERNEVILLE 

1.86 

,19 

.06 

.01 

.32 

.10 

1.11 

HAINES  CYN  LOWER  FC  36A 

1.76 

.08 

1.29 

.39 

HAINES  CYN  UPPER  FC  367 

1.95 

.10 

1.42 

.43 

-  110  - 


DAILY  PRECIPITATION 


MWEE 

ILF  MOON  BAY  2  NNW 
VMILTON  AFB 
■  VNFORD 
iNSEN  0AM 

>POv  CAMP  RS 
.RRIS  GAGING  STA 
iftRISON  GULCH  RS 
xRRV  L  ENGLEBRIGMT  DAM 
iTCHET  MT  MNTNC  STA 

>T   CREEK  PH  1 
,  iVFlELO  PUMP  PLANT 
i  lYFORK  RS 

■AL0S8URG 
f  ALDSBURG  2  E 

MET 

NSHAW  0AM 
RNANOEZ  2  NW 
SPER  lA 
rCH  METCHY 

GHLANO  SPRINGS  RCM 

SERGS 
DGES  DAM 
EGEES  FC  60* 

LLISTER 
^EVDEW  2  WSW 
CPA 

OPA  2  SE 

PLANO  LARGO  STA 

NTERS  DAM 

NTINGTON  LAKE 

LEWILD  HWY  MNTNC  STA 

RIA 

YLLWILD  RS 

t  PERIAL 
I  DEPENDENCE 
\  DIO  US  DATE  GARDEN 
'  rOKERN 
rOKERN  ARMITAGE 

^E 

*A  HILL 
DN  MTN 

ss  valley 
hnsonoale 

;hua  tree 
,1an  kynola 

KAL  DAM 

:  RANCH  // 

•  LOGG 

-SEYVILLE 

ITFIELD 

ILINGEH 

IN  RIVER   INTAKE  3 
IN  RIVER  PH  1 

'N  RIVER  PM  3 
TLEMAN  CITY  1  SSW 
TLEMAN  STA 
ARC  POWER  HOUSE 

G  CITY 


Day  of  month 
13  I  14  I  15 


.16 
.10 
.05 


.46 
.  19 


25     26  27 


28     29  30 


2.10  .18 


.17  .73 

.10  .22 


UNA  BEACH 
HONDA 

E  ARROWHEAD 

E  CITY 
EPORT 

E SHORE 
ESIDE  2  ENE 
E  SPAULOIHG 
MESA 
CASTER 


.30 

.<>e 


GRAND 
ON  COVE 
DSAY 

E  OAK  CANYON  FC  230  C 
ERMORE  2  SSW 

NO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

KWOOO  2  N 
K.WOO0  MESA 

1 

POC  SEWAGE  PLANT 

t  TREE  CANYON 
5  BEACH 
3  BEACH  W6  AP 
3  VALLEY   INSP  STA 
'  ALAMOS 

ANGELES  WB  AP  R 
I  ANGELES  WB  CITY  R 
I  BANDS 

I    BANDS  ARBURUA  RCH 
I  GATOS 

I    GATOS  k  SW 

'  :RNE  VALLEY   1  WSW 

I  -E  CREEK  PH 

'  -E  CREEK  RS 

I  iLINE  MNTHC  STA 

'  :ra 

RIVER  RS 
f  )EVILLE  ISLAND 
I  !ANITA  LAKE  // 
I :H  FIELD 

'  iCOPA 
'  POSA 

'  INEZ  3  sse 

'    INEZ  FIRE  STA 
'  'SVILLE 

»  lER 

•  :loud 

'  "OW  LAKE 


.37  ,10 
.06 

.30  .10 


>taB  (ollovlDC  Stktloi 
-   Ill  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


4      5      6  7 


MECCA  3  SE 
MENDOTA  0AM 
MERCED  FIRE  STA  2 
MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS    INSPECTION  ST, 

MIDDLE  TOWN 
MIOOLEtfATER 
HILL  CREEK  2 
MINERAL 

MFRANDA  SPENGLER  RCH 

MITCHELL  CAVERNS 
MODESTO 
MOJAVE 
MOMO  LAKE 
MONTEREY 

MONT  JCELLO  DAM  1.9B 
MOORPARK  I  SSE  1.5* 
MORGAN  HILL  2  E  2.04 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MORffO  BAY  3  N 
MOUNTAIN  PASS 
MOUNT  BALDY  FC  850 
MOUNT  DANAMER 
MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  RS 
MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 
MT  WILSON  FC  33BB  // 
HUIR  WOODS 

NACIMIENTO  DAM 
NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  FAA  AP 
NEENACH 

NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY  PARK  A  SW 
NEWHALL   SOLEDAD  FC   32  C 
NEWMAN  2  NW 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NKOLAUS 
NILANO 
NIPOMO  2  NW 
NORTH  FORK  RS 

NORTH  HOLLYWOOD  1.69 
OAKDALE  WOODWARD  DAM  I .47 

OAK  KNOLL  PS  1.06 
OAKLAND  Wa  AP 
OAKVILLE  1  WNH 

OCCIDENTAL 
OCEANSIDE  PENDLETON 
OCOTILtO  WELLS 
OJAI 
OLINDA 

ono 

OP  IDS  CAMP  FC  57  BE 
ORANGE  COVE 
ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 
OfilCK  10  SE 

OftlNDA  eOWMAN 
OffLAND 
ORLEANS 

OROVILLE  1  WSW 
OROVILLE  7  Se 

OROVILLE  BRIDGE 
OXNARD 
OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC   33  AE 

PAICINES  OHRWALL  RCH 
PALMDALE 
PALMDALE  FAA  AP 
PALM  SPRINGS 
PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PALOMAR  MTN  OBSY 
PALOS  VERDES  EST  FC  430 
PAMOCHE 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 
PARKFIELD 
PASADENA 
PASKENTA  RS 
PASO  R06LES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 
PATT  IWAY 
PAYNES  CREEK 
PETALUMA  FIRE  STA  2 
PFEIFFER  RANCH 

PTEDRA 

PIEDRA  SLANCA  GUARD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NM 
PIHU  2  ESE 

PI  SMC  BEACH  2,46 
PIT  RIVER  PH  5  2.93 
PITTS  RANCH  1,31 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 

PLYMOUTH 
POINT  ARENA 
POINT  ARGUELLO  WB 
POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
PT  PIEDRAS  BLANCAS 

POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 
PORTERVILLE 
PORTOLA 
POSEY  3  E 

POTTER  VALLEY  PH 
POWAY  VALLEY 
PRIEST  VALLEY 
QUINCY  RS 
RAMONA  SPAULDING 

RANCHITA 
RANDSBURG 

RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 


10      11  12 


13       14  15 


.10     ,62  .31 


22     23     24    25     26  27 


1.58 
.06 
1.26 


.27 
.09 


.02 
.05  ,40 

1.55 
1.34 
1.02 

.43  .62 

.60 
.35 


.77 


1.50 
.02  1.24 
.30  .90 


!  DAILY  PRECIPITATION 

!  CALIFORNIA 
tnNUED  APRIL  1960 


13 

Day  of  month 

StotioD 

H 

1    1   2   {  3 

4  1  5  1  6 

7  1 

8 

1 

9 

10  1  11 

12 

13  1  14  1  15 

16     17  1  18 

19  1  20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26  1 

27 

28  1 

29  1  30 

31 

)  BLUFF  WB  AP  R 

2*36 

.09 

T 

.36 

.36 

•  01 

.01 

•  49 

.95 

)[)ING  FIRE  STA  2 

1 

.20 

•  06 

•  08 

.23 

•  03 

.02 

.79 

1  .01 

•  02 

.15 

•  0] 

•  71 

>WOOD  CITY 

•  6! 

.04 

.02 

1  .50 

.03 

.16 

T 

T 

02 

*4( 

05 

:mmono 

l.?9 

.07 

.06 

.11 

.04 

l.Ol 

1  VISTA 

.  12 

.72 

'ER5IDE   FIRE   STA  3 

1.05 

06 

'ERSIDE  CITRUS   E    S  R 

.96 

'  , 

*  7' 

*  - : 

1  ,24 

.05 

T 

T 

.02 

•  5' 

*  10 

IND  MOUNTAIN   1  NNE 

3.60 

.06 

.18 

.06 

.16 

.23 

.15 

1.16 

.23 

.03 

.17 

.72 

.17 

.24 

:RAMENT0  WB  AP  R 

1.32 

•  21 

T 

T 

.02 

.04 

.84 

.21 

'RAMCNTO  WB  CITY  R 

1  .26 

•  17 

T 

T 

iEHEN  CREEK. 

•  6G 

.33 

T 

24 

•  2'- 

T 

T 

NT  HELENA 

.07 

•  04 

T 

T 

.17 

.29 

•  02 

T 

.41 

NT  MARYS  COLLEGE 

1  .26 

.20 

•  06 

.15 

.20 

.67 

INAS  2  E 

.95 

•  07 

.07 

.07 

.03 

.71 

T 

INAS  FAA  AP 

1  .00 

•  08 

T 

T 

T 

.14 

.05 

•  16 

.57 

INAS  0AM 

2.93 

T 

.06 

•  14 

1.95 

.  78 

SIPUEOES  GAGING  STA 

1  .72 

.11 

T  SPRINGS  PH 

3.12 

.12 

T 

.10 

.02 

1  .25 

1.27 

.36 

YER  RS 

1.74 

.21 

.24 

.02 

T          .26  .19 

.02 

.20  T 

T 

.20 

.09 

.04 

.08 

.14 

T 

.05  T 

ANDREAS  2  5 

2  .70 

.15 

T 

1,23 

.67 

.65 

ANTONIO  CN  MOUTH 

.02 

.25 

•  06 

•  0] 

1.20 

ANTONI 0  M I SS ION 

1  .63 

T 

T 

•  05 

.03 

1  04 

^  '  5^ 
* 

1  ARM 

1.02 

.73 

•  29 

BERNARDINO  CO  HOSP 

1.17 

.03 

.02 

.99 

•  13 

CLEMENTE  DAM 

1.91 

•  04 

.07 

.06 

•  02 

.16 

•  15 

.94 

•  45 

DBER6  PTL  STA  FC130B 

1,31 

•  0" 

DBERG  WB  //R 

•  94 

.03 

.02 

.07 

.49 

•  3] 

•  02 

01  EGO  WB  AP  R 

•  56 

.12 

.06 

.38 

DIMAS  FIRE  WON  FC  95 

1  •91 

.10 

.16 

1.30 

.  33 

EHIGDIO  RANCH 

.78 

.06 

T 

.01 

.67 

.04 

FERNANDO 

1.14 

1.14 

RICHMOND  SUNSET  R 

1  •  ?4 

.05 

.05 

.23 

.06 

.49 

.36 

FRANCISCO  we  AP  R 

.73 

T 

•  04 

T  .01 

.01 

.06 

.43 

.16 

FRANCISCO  FOB  R 

1.16 

.07 

.05 

.02 

.05 

.19 

.55 

.23 

GABRIEL  CANYON  PH 

2  .06 

.15 

.05 

1.45 

.43 

GABRIEL  DAM  FC42SBE 

2.65 

.01 

.  14 

.02 

T 

1  .44 

1  .04 

GABRIEL  FIRE  DEPT 

2.64 

1.03 

GREGORIO  3  SE 

1  .44 

.13 

.21 

T  .07 

T 

.13 

.10 

.20 

.57 

.03 

JACINTO 

.71 

.12 

•  02 

.49 

.06 

JOSE  R 

.60 

.01 

.07 

.02 

•  01 

.12 

.34 

.23 

LUIS  OBISPO  POLY 

•  06 

•  14 

1.15 

•  59 

1  HATEO 

^  •  34 

.0  3 
* 

.01 

.02 

.02 

.25 

,  PEDRO 

.95 

.04 

.21 

.70 

:  RAFAEL 

1.33 

.10 

.01 

.  35 

.87 

TA  ANA  FIRE  STA 

1.67 

T 

.09 

1.77 

.01 

FA  ANA  RIVER  PH  1 

.20 

.10 

•  01 

1  .  50 

.  53 

TA  ANITA  FERN  FC  432 

2.99 

.  31 

»04 

2.16 

.48 

rA  BARBARA 

2.64 

.09 

.15 

.37 

1.95 

.06 

'A  BARBARA   FAA  AP 

2.21 

T 

T 

.03 

1.70 

.48 

I'A  BARBARA  TV  PEAK 

2.47 

.23 

.76 

1.25 

.23 

A  CLARA  UNIVERSITY 

1  .06 

.02 

.10 

.06 

T 

.05 

•  07 

.07 

.65 

.02 

■A  CRUZ 

1.67 

•  22 

•  16 

.34 

•  05 

•  38 

.52 

A  FE  DAM 

1.59 

T 

1.35 

.24 

A  MARGARITA   2  SH 

2.51 

T 

.20 

.13 

.87 

1.31 

'A  MARGARITA  BOOSTER 

2.59 

02 

.13 

.20 

1.38 

.66 

'A  MARIA  WB  AP  R 

2.05 

T 

.03 

.06 

•  03 

1  .28 

.63 

'A  MONICA 

2,01 

2.00 

.01 

A  MONICA  PIER 

1.74 

1.72 

.02 

A  PAULA 

2.70 

.03 

T 

1  .89 

.78 

A  ROSA 

1  .38 

•  12 

13 

* 

T 

T 

.31 

T 

.62 

T 

IA60  0AM 

1  .45 

T 

1.35 

.10 

lUS  POWER  PLANT  1 

.  37 

.07 

.73 

1  .32 

ERS  BAR  RS 

2.06 

.42 

.07 

.  35 

.01 

.01      .52  .05 

.26 

.07 

.12 

T 

.06 

.06 

,02 

T 

lA 

2.62 

■  04 

.11 

.29 

•  04 

T          .37  .15 

•  01 

.19 

.06 

.24 

.  1 1 

T 

T 

.55 

.42 

.02 

5VILLE  LAKE 

1  .49 

.  22 

.  1 1 

.16 

.91 

.06 

tVEDA  DAM 

1,71 

1.31 

.40 

TA  DAM 

2  .92 

T 

* 

• 

.0 

* 

.  30 

.05 

•  07 

1.78 

.  09 

L  ABS  PLANT 

1.31 

1.28 

.03 

!'  TER  COVE 

3.05 

.06 

.05 

.02 

.38 

.03     .41  .16 

•  30 

.21  .02 

T 

.10 

.05 

.01 

.16 

.34 

.48 

.07 

S  CLE 

.06 

.23 

.43 

1.  14 

.60 

S  GLETOWN  2  E 

.40 

.50 

.10 

.30 

.20 

S  RA  CITY 

3*18 

.02 

52 

.27 

.38 

.12 

.60 

T 

.90 

.06 

S  RAVILLE  RS 

.55 

.21 

.03 

.05 

.20 

.02 

T 

.04 

S  AL  HILL  FC  A15 

1.31 

1.29 

.02 

S  GS  SPGS  LAS  LOMAS 

3  .09 

.09 

.19 

10 

.20 

.03 

.50 

.10 

.09 

1.74 

.05 

S  GHHOUSE  6  SE 

.03 

.14 

.26 

.64 

.10 

S    CREEK  UPPER 

.03 

.22 

.34 

.35 

S    LAB  CEN  SIERRA  //R 

3.49 

.08 

.39 

.01 

.06 

.11 

.14 

,23 

.34 

.25 

,59 

T 

.01 

.99 

.29 

S  DAD 

1.01 

T 

.04 

•  42 

S  SBAR  1  W 

3.10 

.67  .02 

14 

03 

.02      .67  .21 

.13 

.46  T 

T 

.06 

.02 

.04 

.07 

.02 

.03 

S  S  3  NE 

1  .08 

.22 

1  .94 

1  .57 

.37 

5  -ft 

1.41 

.19 

.04 

.23 

•  32 

.63 

3.62 

.OS 

T 

•  94 

.11 

1  .73 

•  96 

S'  NTRaNCE  yosemite  np 

T 

.03 

.57 

.66 

2.30 

•  37 

•  05 

S  9A  PaC  FC   356  C 

T 

1  .37 

•  09 

S  '*:ELS  HWY  BRIDGE 

1  *  Jq 

* 

.05 

.07 

06 

.09 

.12 

.61 

.40 

S  16VILLE  7  ENE 

3.00 

.32 

.30 

.33 

.44 

1.45 

.16 

S'  -  VALLEY  LODGE 

U55 

.12 

T 

•  15  T 

.14 

.14 

.10 

.41 

T 

.49 

5'  'REL  Inn  i 

.46 

.26 

2.00 

.50 

S<  ?REL    I  NN  2 

* 

•  50 

.30 

.46 

2.20 

.47 

S  MSH  ♦  HICKEY   ST  PK 

.39 

64  04 

.0  3 

.43 

•  04 

.10 

•  02 

.04 

.12 

.47 

.41 

S  ISLAUS  Ph 

3.82 

•  02 

.06 

.27 

1.20 

T 

2.06 

.19 

S    TON  FAA  AP 

.73 

.15 

T 

T 

.29 

•  09 

.20 

S    TON  FIRE  STA  * 

•  02 

.15 

.50 

.19 

S  'TON  MOWRy  bridge 

*40 

*  1  S 

•  05 

.22 

S  'FORD  COOLEY  RANCH 

.02 

•  01 

•  02 

04 

T 

,J5 

.47 

.22 

1.94 

.11 

•  07 

S   'FORD  RS 

1.70 

.19 

.26 

1.25 

S'  ■  GORGE  RESERVOIR 

1.30 

.14 

.06 

.22 

.88 

S'  (BERRY  VALLEY 

•  20 

.36 

•  14 

.99 

.55 

T 

2.15 

.  17 

51  RANCH 

1  *«7 
* 

.06 

.12 

.53 

1.11 

.05 

S<  \H0 

1  .05 

.11 

SI  lA  KNOLLS 

1.67 

.04 

1.72 

.11 

SI  (VILLE 

.68 

T 

•  15 

.15 

.05 

.10 

.19 

.03 

.01 

SI  IVILLE  AP 

.13 

.05 

.01 

,07 

.14 

.08 

.03 

SI  *(}  HILL  RS 

2*55 

^ 

T 

.40 

.60 

.82 

.53 

Ti  ■  MOUNTAIN 

2*63 

T 

T 

.17 

.05 

1.38 

1.03 

Tl 

.59 

.12 

T 

T 

.02 

.06 

.14 

.21 

.04 

Tf  MAPI 

•  47 

.02 
T 

•  07 

T 

.12 

.26 

1  RANCHO 

•  85 

.10 

T 

.09 

•  66 

■^f  '  BRIN  MARR  RCH 

.42 

.05 

•  20 

T 

.10 

•  07 

''^  '4L  FAA  AP 

T 

T 

y  AND  OAKS 

1.31 

.04 

.07 

1.20 

RIV  EDISON  PH  2 

1 .95 

T 

.14 

.29 

.71 

•  79 

•  02 

CREEK  PH 

4.02 

•  01 

.19 

.16 

.47 

1  .3C 

1.55 

•  34 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


TOPANGA  PATROL  STA  FC  6 
TORRANCE 
TRACY  CAR80NA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TRINITY  0AM  VISTA  POINT 

TRONA 

TRUCKEE  RS 
TULEFIELO 
TULELAKE 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TWENTYNIHE  PALMS 
TWIN  LAKES 
UKIAH 


UPPER  LAKE  RS 
UPPER  MATTOLE 
UPR   SAN  LEANDRO  FILTERS 
VACAVILLE 

VALLEY  CENTER   3  NE 

VALYERMO  RS 
VAN  NUYS  CITY  WHSE  FC  15 
VENTURA 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
VINCENT  FIRE  STA  FC  120 

VINTON 
VISALIA 
VISTA  1  W 
VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 

VOLTA  PH 
WALLACE 

WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  4  E 
WALNUT  GROVE 

WALNUT  PATROL  STA  FClOZB 
WASCO 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
WEAVERVILLE  RS 
WEED  1  S 

WESTHAVEN 
WEST  POINT  3  SW 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITE  ROCK 

WHITTIER  FC  106  C 

WILLIAMS 

WILLITS  1  NE 

WILLOWS 

WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 
WOODFOROS 
WOODLAND   I  WNW 
WRIGHTS 
YORBA  LINDA 


1. 

2*41 
1  .22 
2.50 
1*62 
2.07 

1.50 


.03 

.09  .02 


.29     ,26  T 


10     11     12     13     U     15      16     17     18     19     20     21     22     23  24 


.16 
.13 


1.04 
.03 


.05  1.03 
2.40 


1.52 
2.22 
.14 


.62 
.50  1,25 
1.16 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Depth  In  Soil 


Day  Of  Monlh 


1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

DAVIS  AGRICULTURAL  COLLEGE 

MAX 

74 

78 

83 

85 

88 

85 

84 

87 

87 

85 

84 

79 

82 

85 

82 

84 

82 

85 

83 

87 

90 

88 

80 

67 

83 

79 

71 

66 

76 

84 

MIN 

57 

63 

64 

66 

66 

66 

65 

65 

65 

62 

63 

58 

61 

64 

61 

63 

62 

64 

65 

64 

66 

62 

60 

54 

58 

59 

56 

52 

57 

61 

RIVERSIDE  CITRUS  EXPERIMENT  STATION 

MAX 

67 

69 

70 

71 

72 

72 

71 

71 

71 

70 

68 

69 

70 

70 

70 

72 

73 

74 

74 

74 

74 

71 

68 

66 

67 

67 

65 

61 

61 

63 

MIN 

61 

64 

65 

66 

66 

67 

66 

67 

66 

67 

66 

65 

65 

66 

66 

66 

67 

68 

68 

69 

69 

68 

64 

62 

62 

63 

58 

58 

57 

58 

MAX 

57 

57 

57 

57 

58 

58 

59 

59 

59 

59 

59 

58 

58 

58 

58 

59 

59 

60 

60 

60 

60 

59 

59 

58 

58 

59 

59 

57 

57 

56 

UIN 

56 

56 

56 

57 

57 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

59 

59 

60 

60 

59 

59 

58 

57 

57 

58 

57 

57 

56 

56 

SALINAS 

UAX 

74 

75 

74 

72 

75 

76 

74 

70 

71 

68 

70 

71 

72 

70 

73 

74 

74 

72 

69 

70 

60 

60 

64 

70 

MIN 

56 

62 

64 

63 

62 

63 

64 

64 

60 

60 

57 

59 

60 

60 

60 

61 

62 

66 

60 

59 

59 

56 

54 

54 

55 

4  Inches  (a) 


STATION  1 
12  Inches  (b) 


STATION  2 
18  Inches  (e) 


6  Inches  (d) 


(a)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  ADOLPH  FRESE  SOIL  THERMOGRAPH. 

(b)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  THE  SUN.     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(C)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL. 

APRIL  25  TO  7:00  A.M.   APRIL  27.     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH, 
(d)  SALINAS  SILTY  CLAY  LOAM,  BARE  GROUND  EXPOSED  TO  SUN.     DATA  FROM  TAYLOR  RECORDING  THERMOGRAPH. 


IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  7; 


B««  rafar«Bcs  notas  tollovlDf  Btatlon  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES  c*liporn,a 

APRIL  1960 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5  1  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  1 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

"  lOIN  RS 

MAX 

5 1 

76 

74 

63 

61 

1 

MIN 

32 

27 

32 

34 

34 

34 

29 

31 

26 

21 

26 

28 

19 

13 

27 

37 

32 

23 

24 

18 

18 

17 

18 

22 

31 

22 

23 

27 

25 

9 

LOERPOINT 

MAX 

55 

57 

85 

82 

61 

70 

65 

4 

MIN 

46 

47 

45 

45 

46 

45 

47 

47 

48 

38 

42 

36 

44 

41 

43 

38 

38 

50 

48 

44 

39 

32 

36 

36 

42 

45 

44 

43 

43 

49 

43 

0 

lpine 

MAX 

83 

84 

90 

90 

85 

80 

78 

75 

5 

MIN 

49 

59 

53 

55 

57 

56 

49 

50 

48 

49 

47 

46 

44 

48 

46 

49 

52 

55 

50 

53 

49 

61 

41 

42 

38 

39 

48 

48 

39 

45 

48 

6 

j.TURAS  RS 

MAX 

56 

81 

75 

60 

62 

59 

60 

0 

MIN 

30 

32 

33 

33 

30 

31 

36 

29 

37 

36 

32 

22 

26 

31 

23 

16 

25 

37 

33 

28 

32 

25 

20 

23 

15 

24 

36 

29 

30 

26 

28 

5 

NGWIN   PAC  UNION  COL 

MAX 

69 

76 

76 

74 

61 

70 

63 

9 

MIN 

41 

57 

55 

54 

53 

51 

46 

42 

45 

37 

42 

32 

41 

38 

37 

41 

46 

43 

38 

45 

35 

26 

31 

44 

39 

38 

31 

33 

41 

44 

41 

5 

<TIOCH  FIBREBOARD  MILLS 

MAX 

79 

80 

85 

84 

7 1 

74 

73 

5 

MIN 

54 

53 

53 

55 

55 

53 

50 

52 

50 

41 

51 

46 

48 

61 

48 

49 

43 

54 

52 

65 

51 

41 

39 

39 

48 

43 

45 

44 

49 

45 

46 

5 

1  (TIOCH  PUMP  PLT  3 

MAX 

68 

75 

87 

83 

79 

73 

72 

4 

MIN 

50 

51 

49 

52 

52 

49 

49 

48 

45 

41 

48 

43 

42 

49 

47 

42 

38 

50 

49 

46 

49 

35 

37 

36 

45 

39 

46 

44 

43 

43 

45 

3 

>H  MTN 

MAX 

84 

80 

56 

59 

5 

MIN 

41 

45 

51 

55 

51 

56 

46 

48 

51 

45 

46 

43 

41 

48 

46 

42 

45 

49 

50 

50 

62 

40 

35 

34 

38 

45 

43 

40 

40 

43 

45 

4 

jjBERRV 

MAX 

75 

78 

82 

83 

83 

81 

76 

70 

74 

73 

2 

MIN 

45 

4a 

49 

50 

55 

55 

50 

48 

45 

46 

44 

42 

41 

41 

40 

36 

43 

46 

46 

43 

46 

31 

31 

30 

35 

37 

35 

40 

40 

40 

42 

6 

JBURN 

MAX 

62 

73 

76 

84 

80 

62 

70 

50 

70 

58 

6 

MIN 

40 

47 

51 

54 

55 

57 

51 

46 

46 

42 

45 

39 

41 

45 

38 

39 

40 

42 

46 

46 

46 

35 

37 

38 

39 

41 

42 

38 

36 

40 

43 

5 

>ALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

70 

80 

69 

64 

72 

57 

2 

MIN 

60 

56 

55 

51 

53 

49 

48 

53 

52 

50 

53 

49 

50 

49 

61 

53 

50 

52 

53 

62 

53 

48 

47 

45 

48 

62 

52 

47 

52 

65 

51 

3 

lENAL  9  SSE 

MAX 

92 

92 

71 

77 

6 

MIN 

45 

45 

56 

44 

47 

50 

50 

42 

39 

62 

53 

44 

50 

47 

51 

37 

39 

48 

60 

38 

39 

46 

46 

0 

i^CKUS  RANCH 

MAX 

90 

87 

78 

76 

6 

MIN 

48 

41 

40 

40 

48 

60 

48 

54 

55 

47 

44 

44 

41 

48 

47 

47 

40 

56 

51 

57 

61 

40 

31 

30 

38 

41 

43 

37 

44 

40 

46 

4 

IKER  9  NNW 

MAX 

97 

99 

80 

86 

0 

MIN 

49 

59 

54 

56 

62 

64 

64 

56 

58 

64 

62 

50 

49 

61 

52 

53 

56 

57 

65 

59 

65 

58 

49 

45 

44 

49 

65 

52 

45 

48 

56 

4 

1  KERSFIELD  WB  AP 

MAX 

69 

83 

90 

89 

90 

90 

81 

69 

66 

7  5 

70 

7 1 

81 

77 

74 

7 

MIN 

45 

51 

56 

58 

59 

61 

53 

53 

64 

51 

50 

46 

47 

49 

45 

45 

49 

50 

52 

62 

53 

46 

45 

42 

43 

60 

48 

47 

51 

50 

50 

0 

iRRETT  DAM 

MAX 

72 

83 

78 

86 

89 

91 

86 

'i  7 

68 

60 

67 

65 

60 

80 

55 

75 

1 

MIN 

40 

44 

39 

40 

41 

43 

39 

45 

41 

43 

40 

46 

35 

36 

34 

39 

41 

40 

40 

41 

44 

50 

40 

40 

36 

36 

37 

47 

37 

40 

40 

4 

iRSTOW 

MAX 

80 

80 

86 

9 1 

94 

93 

85 

88 

94 

73 

8 1 

70 

80 

80 

1 

MIN 

45 

51 

46 

50 

52 

57 

53 

53 

62 

54 

53 

47 

43 

56 

47 

46 

45 

52 

55 

52 

55 

45 

38 

39 

39 

46 

50 

42 

41 

45 

48 

3 

.AUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

72 

80 

75 

82 

86 

89 

82 

75 

80 

76 

65 

62 

71 

7 

MIN 

44 

52 

50 

49 

55 

54 

42 

39 

46 

44 

45 

44 

38 

45 

41 

43 

54 

49 

44 

49 

61 

45 

34 

33 

32 

38 

38 

42 

36 

38 

43 

5 

.AUMONT  1  E 

MAX 

81 

75 

83 

88 

90 

80 

83 

67 

78 

74 

3 

MIN 

38 

50 

49 

43 

46 

49 

38 

44 

42 

42 

43 

41 

35 

39 

37 

38 

49 

42 

40 

44 

47 

44 

32 

33 

26 

34 

39 

41 

35 

37 

40 

7 

{N  LOMOND 

MAX 

77 

81 

83 

85 

81 

74 

73 

71 

69 

67 

66 

70 

7 1 

65 

70 

69 

0 

MIN 

48 

49 

50 

51 

49 

48 

51 

44 

39 

40 

41 

41 

40 

40 

37 

34 

35 

40 

44 

43 

41 

39 

36 

36 

38 

43 

45 

39 

37 

38 

41 

9 

RKELEY 

MAX 

71 

76 

79 

83 

71 

76 

67 

65 

64 

61 

62 

65 

63 

66 

64 

53 

65 

7 

MIN 

52 

53 

57 

54 

53 

55 

52 

52 

53 

45 

50 

47 

49 

49 

48 

46 

41 

51 

51 

48 

47 

42 

42 

42 

47 

48 

46 

45 

46 

49 

48 

6 

'RRYESSA  LAKE 

MAX 

64 

75 

82 

81 

81 

80 

60 

70 

73 

70 

68 

67 

7 1 

71 

69 

75 

70 

4 

MIN 

45 

54 

53 

51 

54 

50 

49 

49 

51 

44 

49 

44 

46 

47 

43 

49 

44 

50 

46 

47 

46 

37 

39 

32 

41 

44 

45 

39 

40 

47 

46 

8 

G  BAR  RS 

MAX 

60 

70 

81 

85 

88 

78 

70 

58 

67 

54 

60 

49 

59 

55 

64 

77 

56 

6 

MIN 

36 

35 

45 

44 

43 

44 

47 

40 

46 

32 

40 

36 

42 

36 

40 

33 

33 

42 

43 

40 

38 

29 

34 

37 

41 

40 

42 

37 

42 

38 

39 

1 

G  BEAR  LAKE  DAM 

MAX 

57 

56 

65 

69 

68 

67 

63 

69 

69 

66 

61 

50 

60 

60 

64 

56 

28 

42 

38 

54 

57 

4 

MIN 

30 

37 

33 

32 

30 

37 

33 

34 

35 

41 

39 

29 

34 

35 

29 

28 

32 

33 

36 

36 

45 

27 

19 

19 

18 

28 

28 

25 

23 

28 

31 

2 

iG  CREEK  PH  1 

MAX 

55 

66 

71 

72 

74 

72 

68 

62 

64 

60 

56 

47 

58 

56 

53 

57 

64 

61 

56 

57 

5 

MIN 

40 

44 

50 

50 

52 

51 

42 

44 

46 

43 

39 

33 

36 

43 

41 

40 

44 

45 

46 

46 

49 

24 

27 

25 

31 

36 

32 

30 

32 

35 

39 

8 

-  SHOP  WB  AP 

MAX 

74 

80 

82 

86 

86 

86 

84 

82 

86 

85 

72 

70 

79 

66 

54 

59 

63 

65 

75 

75 

4 

MIN 

44 

42 

38 

40 

40 

43 

50 

37 

39 

44 

42 

39 

33 

38 

35 

41 

31 

37 

60 

41 

42 

38 

25 

31 

30 

34 

40 

33 

33 

35 

36 

2 

J  SHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

5 1 

62 

59 

64 

66 

64 

65 

64 

61 

59 

29 

25 

34 

42 

44 

35 

40 

42 

53 

3 

MIN 

22 

31 

30 

38 

41 

39 

37 

36 

37 

36 

33 

21 

29 

36 

32 

32 

31 

38 

33 

41 

44 

12 

11 

12 

19 

21 

20 

16 

24 

23 

29 

2 

UE  CANYON  WB  AP 

MAX 

67 

67 

66 

47 

56 

32 

28 

35 

39 

47 

32 

38 

54 

55 

62 

1 

MIN 

36 

46 

50 

47 

50 

38 

36 

43 

41 

37 

31 

30 

37 

33 

30 

37 

41 

37 

35 

43 

26 

23 

24 

23 

28 

30 

28 

27 

34 

40 

35 

3 

YTHE 

MAX 

82 

86 

94 

98 

100 

95 

93 

98 

98 

95 

61 

96 

77 

75 

75 

62 

8 1 

76 

81 

89 

89 

2 

MIN 

46 

60 

48 

49 

51 

59 

68 

55 

53 

63 

66 

55 

49 

52 

53 

52 

65 

49 

59 

67 

67 

53 

56 

45 

41 

64 

57 

52 

46 

49 

53 

8 

YTHE  FAA  AP 

MAX 

87 

85 

92 

96 

100 

103 

99 

95 

100 

101 

85 

82 

90 

94 

92 

90 

94 

98 

78 

83 

76 

78 

82 

89 

69 

5 

MIN 

57 

65 

55 

55 

60 

64 

65 

63 

60 

69 

62 

57 

56 

58 

63 

62 

61 

58 

66 

53 

63 

55 

51 

47 

51 

59 

57 

66 

52 

56 

■  59 

0 

CA 

MAX 

48 

58 

68 

71 

74 

70 

71 

61 

66 

63 

61 

49 

66 

62 

53 

37 

45 

47 

55 

41 

50 

57 

57 

7 

MIN 

23 

27 

28 

29 

26 

29 

34 

26 

28 

25 

34 

17 

23 

33 

18 

le 

18 

24 

31 

24 

25 

2C 

16 

20 

20 

19 

25 

25 

23 

19 

24 

3 

NITA 

MAX 

84 

92 

94 

86 

90 

79 

74 

72 

75 

73 

68 

71 

76 

77 

72 

76 

77 

83 

76 

79 

76 

1 

MIN 

46 

48 

48 

47 

48 

51 

54 

59 

58 

58 

52 

51 

42 

44 

49 

45 

49 

47 

49 

63 

58 

55 

47 

46 

41 

45 

54 

53 

46 

47 

49 

7 

RREGO  SPRGS  3  NNE 

MAX 

83 

90 

86 

89 

95 

98 

98 

92 

94 

96 

97 

79 

79 

89 

90 

9C 

91 

92 

69 

76 

77 

72 

81 

86 

3 

MIN 

47 

63 

44 

50 

54 

59 

66 

61 

54 

61 

67 

66 

44 

50 

47 

51 

51 

62 

62 

55 

57 

59 

46 

44 

37 

42 

54 

57 

42 

47 

52 

7 

KMAN  DAM 

MAX 

56 

66 

69 

71 

70 

67 

57 

61 

58 

56 

61 

5  3 

69 

56 

50 

63 

52 

45 

32 

40 

40 

50 

41 

43 

55 

69 

66 

8 

MIN 

32 

41 

38 

39 

38 

40 

35 

35 

38 

35 

31 

28 

33 

29 

26 

31 

36 

37 

34 

35 

35 

22 

23 

22 

25 

27 

29 

27 

31 

34 

32 

2 

!»WLEY  2  SW 

MAX 

82 

88 

86 

89 

96 

99 

96 

99 

92 

95 

96 

77 

82 

90 

93 

69 

72 

76 

61 

77 

74 

82 

87 

6 

MIN 

48 

55 

47 

49 

52 

55 

55 

59 

56 

61 

60 

64 

47 

51 

50 

62 

54 

54 

62 

56 

59 

61 

47 

46 

47 

56 

66 

57 

45 

52 

53 

5 

MAX 

57 

67 

71 

75 

73 

74 

65 

71 

69 

65 

60 

55 

66 

59 

59 

65 

39 

45 

48 

54 

48 

46 

50 

62 

60 

7 

i 

MIN 

24 

20 

23 

22 

21 

22 

33 

20 

24 

37 

33 

12 

17 

29 

15 

16 

14 

21 

28 

23 

39 

20 

17 

18 

17 

14 

30 

17 

23 

14 

22 

1 

OOKS  FARNHAM  RCH 

MAX 

66 

78 

81 

81 

85 

81 

79 

74 

75 

71 

72 

68 

73 

74 

71 

70 

77 

80 

71 

76 

81 

71 

61 

54 

61 

65 

54 

54 

67 

76 

72 

3 

MIN 

40 

ue 

46 

46 

46 

45 

50 

41 

52 

36 

50 

32 

36 

41 

33 

39 

35 

53 

40 

41 

40 

31 

34 

30 

42 

36 

44 

35 

37 

42 

40 

7 

RBANK  WB  AP 

MAX 

88 

88 

90 

90 

90 

82 

75 

71 

74 

72 

62 

77 

81 

75 

84 

83 

86 

85 

78 

81 

71 

67 

62 

63 

65 

65 

54 

59 

66 

61 

76 

3 

MIN 

57 

63 

54 

56 

56 

59 

51 

56 

53 

54 

52 

63 

49 

52 

54 

52 

53 

54 

55 

55 

57 

50 

47 

44 

44 

49 

49 

50 

46 

48 

52 

5LINGAME 

MAX 

63 

78 

77 

79 

77 

77 

68 

64 

63 

57 

57 

58 

61 

60 

59 

66 

62 

66 

63 

64 

61 

55 

58 

57 

64 

64 

58 

57 

63 

61 

63 

9 

MIN 

52 

48 

52 

49 

51 

50 

52 

57 

49 

47 

47 

41 

60 

40 

39 

37 

40 

51 

48 

47 

44 

40 

40 

38 

45 

43 

48 

40 

43 

45 

45 

B 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNI 
APRIL  196 


Station 


Da;  Of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

MAX 

47 

61 

74 

76 

80 

75 

72 

63 

67 

63 

63 

52 

60 

66 

53 

54 

64 

64 

62 

60 

66 

50 

45 

42 

46 

48 

53 

53 

56 

67 

60 

MIN 

39 

29 

31 

32 

31 

30 

38 

28 

36 

30 

34 

23 

25 

31 

24 

19 

24 

37 

29 

29 

28 

25 

29 

20 

27 

27 

37 

26 

25 

28 

29 

MAX 

68 

72 

81 

89 

89 

90 

92 

78 

81 

81 

76 

69 

70 

77 

72 

72 

73 

61 

81 

77 

83 

79 

64 

63 

66 

70 

71 

60 

62 

69 

75 

MIN 

46 

48 

51 

56 

55 

68 

49 

62 

50 

61 

47 

42 

46 

51 

44 

42 

45 

50 

52 

53 

52 

44 

46 

39 

42 

49 

51 

45 

46 

46 

46 

MAX 

70 

60 

80 

80 

78 

79 

73 

68 

67 

65 

64 

66 

66 

66 

68 

74 

74 

73 

70 

70 

68 

64 

62 

64 

63 

65 

62 

64 

65 

68 

69 

MIN 

52 

51 

50 

51 

62 

53 

52 

63 

52 

53 

52 

52 

64 

53 

63 

54 

53 

54 

54 

53 

54 

55 

54 

55 

51 

52 

50 

50 

53 

53 

52 

MAX 

75 

82 

86 

91 

90 

89 

83 

74 

72 

69 

70 

68 

72 

78 

79 

76 

63 

64 

84 

78 

91 

72 

60 

60 

65 

68 

62 

56 

61 

71 

75 

MIN 

60 

49 

64 

49 

53 

48 

41 

61 

47 

47 

42 

42 

39 

44 

48 

43 

40 

39 

46 

41 

43 

42 

47 

38 

34 

43 

44 

39 

37 

44 

44 

MAX 

52 

60 

68 

72 

76 

72 

70 

64 

66 

64 

60 

62 

64 

62 

58 

58 

60 

66 

66 

62 

70 

62 

36 

35 

40 

50 

40 

37 

46 

53 

58 

MIN 

32 

39 

40 

40 

42 

44 

40 

38 

40 

40 

36 

28 

32 

34 

30 

26 

34 

32 

32 

36 

36 

26 

26 

26 

30 

26 

32 

30 

30 

30 

3  3 

MAX 

61 

71 

78 

82 

76 

74 

67 

68 

64 

63 

56 

58 

67 

57 

51 

66 

62 

62 

61 

64 

55 

41 

47 

53 

55 

53 

53 

62 

69 

69 

62 

MIN 

29 

32 

33 

36 

36 

37 

35 

32 

41 

26 

36 

26 

27 

28 

35 

24 

29 

29 

32 

34 

25 

2  1 

30 

23 

34 

35 

35 

27 

36 

31 

31 

MAX 

82 

76 

79 

85 

89 

85 

76 

78 

83 

85 

75 

62 

79 

79 

77 

60 

83 

84 

83 

86 

81 

64 

54 

59 

68 

67 

59 

55 

68 

75 

75 

MIN 

35 

45 

38 

37 

36 

40 

32 

32 

36 

37 

34 

43 

29 

33 

29 

34 

38 

38 

35 

36 

39 

46 

38 

38 

32 

28 

41 

46 

35 

34 

36 

MAX 

64 

70 

74 

81 

84 

81 

81 

72 

73 

70 

69 

61 

67 

73 

68 

65 

71 

79 

72 

73 

79 

70 

60 

56 

60 

67 

66 

49 

64 

69 

69' 

MIN 

42 

47 

54 

56 

57 

69 

51 

47 

49 

44 

47 

39 

40 

48 

41 

39 

46 

45 

47 

46 

46 

39 

40 

40 

42 

42 

47 

41 

41 

42 

45 

MAX 

86 

90 

92 

96 

96 

89 

86 

83 

79 

75 

70 

73 

86 

84 

81 

69 

91 

90 

89 

89 

85 

75 

64 

65 

69 

68 

69 

67 

74 

86 

61' 

MIN 

58 

64 

48 

48 

49 

53 

46 

44 

48 

50 

47 

44 

42 

44 

43 

50 

46 

47 

48 

47 

52 

5  1 

44 

37 

38 

39 

41 

45 

40 

42 

46 

MAX 

75 

84 

88 

92 

94 

92 

32 

89 

90 

80 

34 

67 

88 

70 

73 

83 

87 

83 

67 

90 

81 

72 

57 

62 

72 

70 

65 

60 

71 

82 

79 

MIN 

46 

62 

42 

46 

55 

64 

52 

52 

55 

52 

48 

47 

52 

49 

62 

52 

53 

62 

55 

41 

43 

44 

33 

40 

45 

45 

45 

48 

48 

MAX 

56 

65 

71 

74 

74 

69 

59 

64 

62 

62 

57 

65 

63 

50 

53 

60 

64 

62 

50 

65 

62 

41 

39 

42 

45 

54 

44 

51 

60 

64 

58 

MIN 

36 

32 

33 

36 

34 

34 

34 

34 

32 

31 

34 

34 

38 

32 

23 

22 

27 

34 

34 

30 

35 

26 

26 

27 

25 

26 

32 

27 

28 

29 

30 

MAX 

72 

86 

86 

84 

83 

84 

75 

69 

65 

65 

65 

54 

69 

55 

64 

72 

72 

76 

70 

76 

65 

59 

60 

63 

65 

60 

60 

60 

62 

70 

6S 

M  I  N 

47 

49 

52 

52 

50 

61 

49 

42 

42 

40 

38 

41 

41 

50 

36 

36 

41 

43 

39 

43 

43 

38 

38 

39 

36 

47 

40 

36 

37 

42 

MAX 

62 

69 

75 

82 

81 

82 

32 

71 

74 

73 

69 

59 

64 

72 

66 

65 

69 

70 

74 

72 

78 

71 

58 

53 

60 

67 

68 

52 

60 

67 

6f 

MIN 

38 

45 

45 

48 

47 

50 

43 

42 

44 

46 

42 

34 

39 

47 

36 

35 

39 

36 

43 

41 

41 

3  2 

34 

37 

37 

35 

45 

37 

36 

40 

4C 

MAX 

58 

72 

76 

81 

75 

62 

65 

69 

65 

64 

53 

56 

68 

63 

51 

68 

59 

61 

63 

64 

51 

50 

47 

54 

54 

52 

53 

56 

66 

63 

6C 

MIN 

40 

34 

36 

40 

39 

40 

39 

36 

44 

26 

34 

29 

31 

32 

34 

25 

30 

35 

37 

34 

30 

26 

28 

25 

34 

29 

30 

32 

30 

34 

32 

MAX 

44 

51 

65 

72 

75 

72 

74 

61 

69 

67 

65 

45 

55 

68 

48 

45 

55 

59 

63 

60 

63 

50 

44 

42 

49 

49 

57 

53 

55 

61 

1 

5Tl 

MIN 

32 

35 

39 

41 

41 

44 

40 

36 

40 

35 

39 

26 

33 

31 

32 

23 

31 

41 

32 

40 

34 

24 

24 

22 

26 

28 

37 

32 

34 

36 

3: 

MAX 

63 

75 

35 

86 

88 

83 

81 

75 

76 

72 

71 

66 

73 

72 

68 

68 

78 

79 

70 

76 

77 

70 

58 

52 

59 

61 

67 

60 

65 

76 

71 

MIN 

46 

49 

46 

49 

48 

50 

45 

46 

40 

46 

36 

40 

48 

36 

34 

40 

45 

44 

43 

45 

46 

42 

40 

39 

39 

45 

44 

38 

43 

46 

4:- 

MAX 

56 

64 

74 

74 

76 

75 

73 

66 

68 

68 

63 

56 

58 

64 

60 

59 

66 

68 

65 

67 

75 

66 

40 

46 

44 

48 

65 

40 

47 

55 

l 

61 

MIN 

32 

41 

42 

41 

42 

41 

36 

36 

37 

39 

38 

25 

32 

36 

31 

30 

35 

35 

36 

36 

38 

22 

24 

24 

26 

27 

29 

26 

26 

34 

3: 

MAX 

58 

68 

75 

73 

71 

67 

63 

62 

55 

60 

65 

59 

54 

60 

65 

60 

65 

61 

45 

39 

41 

40 

54 

52 

51 

62 

61 

5( 

MIN 

35 

29 

28 

26 

28 

26 

27 

26 

32 

21 

26 

31 

20 

20 

23 

33 

26 

30 

26 

29 

25 

23 

24 

31 

24 

23 

25 

2( 

MAX 

75 

85 

83 

87 

86 

79 

76 

77 

75 

71 

65 

71 

72 

72 

63 

76 

78 

72 

75 

79 

78 

65 

54 

59 

61 

67 

63 

65 

77 

75 

7; 

M  I N 

49 

44 

52 

48 

51 

50 

56 

46 

61 

43 

47 

37 

42 

50 

36 

41 

42 

60 

46 

43 

47 

40 

43 

42 

44 

40 

48 

46 

40 

45 

4! 

MAX 

67 

88 

76 

73 

72 

66 

64 

63 

63 

66 

67 

68 

71 

67 

65 

65 

60 

59 

61 

62 

62 

63 

60 

63 

t 

61 

MIN 

48 

51 

52 

54 

47 

55 

57 

52 

46 

48 

50 

47 

51 

52 

57 

56 

48 

48 

44 

46 

51 

54 

50 

48 

5( 

MAX 

84 

88 

88 

91 

90 

84 

77 

73 

76 

72 

64 

71 

81 

77 

78 

65 

87 

86 

80 

86 

74 

63 

59 

61 

67 

66 

64 

65 

68 

79 

71 

MIN 

46 

56 

52 

63 

54 

53 

47 

49 

48 

52 

44 

44 

43 

46 

47 

45 

50 

50 

49 

51 

50 

53 

41 

37 

36 

40 

48 

45 

40 

45 

4 

MAX 

66 

75 

76 

81 

86 

81 

80 

73 

73 

68 

69 

65 

70 

72 

70 

66 

76 

77 

72 

75 

77 

70 

69 

55 

61 

67 

66 

56 

64 

74 

7' 

MIN 

42 

50 

5 1 

5 1 

64 

51 

57 

50 

49 

43 

49 

40 

43 

46 

41 

45 

46 

48 

46 

47 

46 

39 

40 

39 

45 

40 

45 

38 

41 

47 

4 

MAX 

78 

71 

63 

67 

60 

63 

72 

60 

60 

74 

54 

46 

57 

71 

MIN 

45 

43 

42 

45 

43 

36 

45 

43 

31 

41 

32 

30 

MAX 

57 

74 

87 

83 

88 

77 

75 

70 

75 

67 

70 

64 

67 

72 

64 

66 

78 

77 

67 

75 

74 

61 

56 

51 

61 

57 

55 

59 

63 

77 

6-' 

MIN 

46 

51 

54 

54 

52 

51 

5  3 

49 

47 

43 

46 

45 

46 

44 

43 

42 

44 

46 

48 

46 

47 

37 

36 

33 

37 

40 

43 

39 

44 

45 

4' 

MAX 

69 

80 

88 

89 

90 

86 

81 

79 

74 

75 

69 

72 

73 

74 

72 

74 

82 

77 

81 

84 

73 

67 

61 

65 

69 

65 

61 

63 

71 

79 

!• 

MIN 

39 

48 

51 

53 

55 

55 

47 

49 

47 

45 

43 

40 

40 

43 

46 

43 

40 

45 

45 

48 

47 

3E 

36 

35 

42 

4: 

42 

31 

3£ 

45 

MAX 

69 

73 

79 

82 

81 

78 

69 

72 

69 

66 

63 

62 

68 

66 

65 

69 

73 

72 

68 

75 

73 

56 

47 

50 

59 

63 

52 

59 

66 

70 

6 

MIN 

41 

49 

54 

48 

46 

47 

44 

48 

37 

42 

45 

36 

36 

44 

45 

44 

46 

44 

32 

32 

33 

39 

39 

35 

40 

54 

4 

MAX 

75 

84 

83 

88 

81 

83 

74 

78 

77 

72 

68 

72 

77 

71 

70 

77 

81 

75 

75 

83 

73 

62 

54 

63 

65 

65 

63 

66 

77 

76 

7 

MIN 

42 

49 

48 

47 

46 

46 

39 

45 

40 

47 

38 

47 

43 

47 

40 

42 

45 

36 

37 

43 

39 

45 

39 

42 

45 

4 

MAX 

70 

71 

81 

89 

90 

91 

92 

80 

81 

81 

76 

68 

72 

77 

74 

73 

80 

62 

83 

78 

64 

79 

64 

62 

65 

71 

72 

58 

63 

69 

7 

MIN 

64 

64 

48 

49 

49 

46 

48 

40 

42 

53 

46 

38 

40 

42 

46 

47 

39 

42 

45 

42 

53 

44 

44 

43 

4 

MAX 

88 

87 

91 

91 

90 

38 

80 

74 

77 

76 

68 

74 

84 

80 

81 

67 

89 

67 

83 

65 

75 

68 

62 

65 

69 

70 

69 

76 

69 

32 

7 

MIN 

45 

62 

47 

47 

49 

49 

43 

61 

46 

53 

45 

44 

41 

44 

45 

44 

47 

47 

46 

49 

52 

54 

46 

41 

39 

40 

50 

46 

40 

44 

4 

MAX 

53 

69 

79 

83 

85 

77 

74 

72 

72 

61 

67 

58 

66 

70 

59 

57 

75 

70 

62 

70 

71 

55 

55 

45 

61 

51 

56 

53 

60 

73 

6 

MIN 

38 

39 

45 

42 

43 

41 

42 

45 

42 

31 

40 

33 

36 

36 

39 

29 

40 

45 

37 

40 

29 

2? 

31 

39 

4] 

41 

35 

36 

36 

'  3 

MAX 

93 

92 

96 

101 

104 

106 

103 

98 

102 

103 

99 

88 

92 

93 

93 

92 

93 

100 

98 

101 

106 

101 

76 

74 

82 

84 

61 

84 

39 

90 

9 

MIN 

64 

71 

65 

66 

68 

73 

80 

67 

69 

78 

71 

62 

68 

71 

66 

68 

64 

63 

70 

69 

76 

69 

55 

52 

56 

70 

62 

55 

65 

67 

6 

MAX 

54 

61 

60 

65 

60 

72 

67 

62 

67 

58 

56 

55 

58 

67 

54 

56 

57 

55 

56 

57 

55 

53 

54 

57 

59 

61 

59 

52 

59 

57 

5 

MIN 

49 

43 

46 

46 

43 

41 

46 

48 

43 

39 

44 

44 

50 

39 

46 

38 

43 

43 

45 

41 

36 

46 

45 

43 

45 

39 

49 

4 

MAX 

64 

74 

82 

85 

88 

78 

74 

69 

74 

63 

72 

74 

66 

68 

65 

64 

72 

70 

67 

72 

74 

64 

60 

56 

60 

65 

60 

62 

62 

69 

6 

MIN 

49 

55 

56 

54 

55 

53 

48 

53 

51 

45 

50 

47 

49 

49 

50 

46 

47 

54 

54 

52 

52 

34 

42 

40 

40 

4£ 

48 

46 

47 

48 

4 

MAX 

86 

88 

92 

81 

79 

76 

70 

67 

65 

66 

64 

74 

71 

69 

75 

76 

74 

78 

72 

70 

68 

66 

64 

60 

64 

66 

66 

64 

68 

70 

7 

MIN 

61 

38 

58 

54 

52 

55 

49 

56 

52 

55 

49 

52 

50 

51 

50 

51 

51 

51 

52 

54 

55 

54 

46 

43 

45 

48 

49 

49 

47 

48 

i 

MAX 

61 

67 

80 

85 

84 

89 

86 

75 

75 

79 

73 

64 

63 

73 

62 

64 

68 

80 

74 

70 

75 

75 

58 

54 

60 

65 

67 

58 

63 

55 

6 

M  1  N 

40 

44 

43 

45 

47 

46 

37 

41 

41 

38 

36 

33 

36 

41 

38 

35 

36 

39 

40 

42 

41 

32 

32 

32 

28 

39 

43 

33 

33 

36 

3 

MAX 

66 

71 

63 

70 

77 

60 

76 

66 

70 

78 

74 

60 

62 

69 

68 

67 

71 

73 

70 

76 

78 

75 

52 

43 

48 

57 

57 

44 

45 

57 

6 

MIN 

35 

39 

47 

36 

36 

42 

46 

44 

39 

49 

39 

35 

30 

43 

33 

32 

34 

32 

32 

35 

41 

39 

29 

30 

23 

32 

34 

36 

31 

32 

3 

MAX 

81 

79 

85 

92 

96 

96 

88 

89 

94 

91 

78 

74 

85 

82 

82 

80 

85 

91 

88 

92 

92 

63 

61 

66 

73 

74 

69 

67 

76 

82 

S 

MIN 

46 

54 

47 

56 

59 

60 

65 

54 

56 

56 

53 

50 

46 

58 

51 

47 

45 

55 

56 

54 

57 

47 

42 

42 

41 

49 

50 

45 

42 

48 

5 

MAX 

69 

76 

83 

84 

87 

83 

81 

75 

76 

73 

72 

68 

73 

75 

71 

70 

76 

82 

73 

76 

82 

73 

65 

57 

61 

68 

66 

58 

55 

77 

7 

MIN 

43 

68 

51 

53 

48 

53 

61 

47 

47 

37 

49 

40 

43 

44 

43 

50 

42 

47 

46 

44 

44 

38 

40 

36 

43 

43 

45 

37 

42 

44 

t 

MAX 

66 

64 

70 

76 

78 

80 

78 

76 

80 

76 

73 

62 

70 

74 

74 

67 

71 

80 

76 

80 

82 

75 

63 

50 

55 

55 

54 

51 

54 

53 

t 

MIN 

44 

42 

40 

41 

45 

47 

43 

41 

41 

60 

47 

34 

36 

38 

44 

38 

32 

37 

44 

43 

49 

29 

30 

25 

29 

36 

37 

30 

26 

28 

BURNEY 

BUTTONWILLOW 
CABRILLO  NM 
CACHUMA  DAM 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALLAHAN  RS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

CANT  I L 

CANYON  DAM 

CARMEL  VALLEY 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

CECILVILLE  SAWYER 

CEOARVILLE 

CENTERVILLE  PH 

CHERRY  VALLEY  DAM 

CHESTER 

CHICO  EXP  STA 

CHULA  VISTA 

CLAREMONT  POMONA  COL 

CLARKSBURG 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

CLOVERDALE  3  SSE 

COALINGA 

COLFAX 

COLUSA   1  SSW 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

CORONA 

COVELO 

COW  CREEK 

CRESCENT  CITY  1  N 

CROCKETT 

CULVER  CITY 

CUYAMA 

CUYAMACA 

DAGGETT  FAA  AP 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 


Sse  RelereDce  NoIm  Following  Station  Index 
-  116  - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1960 


Station 


Day  Of  Month 


1 

2 

3 

4 

5  1  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19 

1 

20  1 

1 

21 

22 

23 

24 

25 

20 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MAX 

63 

75 

73 

75 

73 

71 

61 

65 

62 

60 

56 

57 

63 

63 

63 

64 

65 

59 

61 

67 

51 

48 

37 

47 

56 

63 

60.2 

MIN 

3* 

34 

38 

38 

38 

38 

40 

35 

35 

33 

38 

29 

32 

42 

27 

28 

31 

33 

37 

33 

34 

31 

31 

28 

30 

28 

33 

32 

30 

32 

33.4 

MAX 

75 

78 

86 

90 

85 

86 

78 

77 

75 

72 

66 

70 

76 

72 

70 

74 

81 

73 

75 

82 

77 

63 

51 

54 

71 

68 

72 

78 

73.8 

MIN 

4a 

45 

61 

52 

53 

51 

48 

46 

46 

40 

44 

46 

41 

50 

47 

43 

39 

49 

48 

44 

51 

36 

38 

39 

45 

41 

49 

36 

39 

44 

45.1 

MAX 

64 

76 

76 

76 

73 

65 

66 

66 

62 

59 

60 

63 

68 

63 

68 

68 

66 

62 

68 

68 

56 

45 

43 

48 

58 

50 

60 

64 

65 

62.5 

MIN 

48 

51 

44 

45 

45 

48 

50 

51 

47 

34 

30 

36 

38 

43 

46 

38 

41 

39 

39 

48 

35 

31 

31 

32 

36 

37 

34 

40 

38 

40.5 

MAX 

72 

81 

82 

65 

82 

79 

74 

75 

75 

71 

70 

66 

71 

67 

63 

73 

76 

76 

71 

77 

72 

60 

50 

68 

75 

70.3 

MIN 

45 

44 

48 

50 

52 

54 

52 

46 

43 

40 

40 

37 

41 

47 

34 

40 

43 

42 

44 

46 

46 

34 

35 

35 

39 

39 

41 

39 

37 

44 

42.6 

MAX 

43 

56 

67 

68 

72 

66 

68 

59 

63 

68 

56 

43 

66 

61 

50 

53 

63 

62 

66 

60 

64 

55 

35 

34 

41 

42 

50 

53 

54.7 

MIN 

29 

28 

27 

27 

27 

29 

34 

28 

30 

30 

33 

19 

25 

34 

20 

20 

23 

29 

34 

27 

32 

21 

19 

20 

23 

20 

28 

25 

24 

23 

26.3 

MAX 

53 

56 

79 

76 

80 

75 

76 

65 

68 

65 

65 

52 

62 

56 

57 

64 

68 

52 

66 

70 

59 

61.9 

MIN 

37 

38 

38 

38 

38 

39 

41 

35 

35 

35 

41 

29 

32 

41 

27 

28 

31 

36 

41 

33 

35 

30 

31 

30 

29 

31 

32 

34 

31 

33 

34.3 

MAX 

53 

59 

69 

74 

77 

74 

77 

62 

7 1 

68 

66 

53 

58 

67 

5  7 

55 

68 

51 

61.2 

MIN 

34 

32 

37 

39 

38 

46 

48 

34 

36 

32 

40 

24 

30 

42 

22 

23 

31 

39 

38 

37 

38 

26 

26 

27 

26 

24 

27 

28 

30 

31 

32.8 

MAX 

66 

71 

78 

80 

80 

76 

67 

69 

69 

65 

61 

70 

69 

68 

74 

66 

45 

56 

69 

57 

64.0 

MIN 

34 

36 

40 

38 

38 

40 

40 

36 

37 

40 

35 

27 

30 

34 

29 

29 

29 

36 

36 

35 

27 

29 

32 

29 

27 

35 

33 

27 

32 

33.4 

MAX 

64 

83 

85 

75 

76 

70 

69 

65 

67 

67 

67 

73 

55 

58.8 

MIN 

44 

61 

52 

49 

51 

60 

40 

40 

42 

47 

43 

40 

46 

42 

44 

37 

35 

41 

42 

38 

40 

43.5 

MAX 

79 

83 

81 

86 

94 

95 

95 

93 

91 

96 

95 

78 

85 

88 

87 

85 

87 

93 

67 

67 

74 

78 

84.4 

MIN 

59 

62 

58 

62 

72 

69 

66 

70 

66 

70 

70 

60 

60 

62 

64 

64 

60 

67 

58 

57 

70 

64 

57 

61 

52 

65 

59 

56 

55 

58 

62.5 

MAX 

61 

71 

80 

78 

81 

77 

77 

68 

72 

69 

6  7 

62 

67 

73 

64 

63 

73 

73 

69 

70 

76 

66 

72 

67.2 

MIN 

40 

43 

46 

47 

47 

45 

42 

42 

45 

38 

48 

34 

40 

44 

37 

40 

38 

44 

39 

39 

43 

37 

32 

30 

35 

39 

42 

35 

36 

42 

40.3 

MAX 

75 

87 

87 

92 

91 

93 

68 

82 

77 

82 

81 

69 

70 

85 

83 

79 

63 

90 

90 

86 

85 

74 

62 

62 

55 

71 

70 

55 

72 

71 

78.9 

MIN 

49 

56 

53 

56 

52 

57 

51 

66 

52 

52 

49 

61 

46 

45 

48 

46 

48 

58 

47 

45 

49 

53 

44 

44 

41 

43 

46 

51 

44 

45 

49.3 

MAX 

68 

64 

90 

95 

98 

96 

98 

93 

97 

95 

90 

81 

89 

94 

90 

92 

93 

96 

95 

96 

95 

87 

70 

74 

78 

8  3 

82 

81 

87 

88.7 

MIN 

47 

52 

47 

59 

56 

57 

56 

58 

56 

59 

59 

55 

49 

62 

47 

53 

52 

55 

52 

64 

55 

59 

47 

55 

40 

52 

55 

69 

45 

50 

53.1 

MAX 

73 

75 

82 

85 

84 

84 

80 

75 

73 

70 

68 

72 

67 

72 

78 

75 

74 

78 

78 

67 

58 

66 

69 

60 

75 

72.2 

MIN 

40 

43 

49 

48 

47 

48 

48 

44 

44 

38 

44 

33 

40 

49 

33 

35 

41 

38 

44 

42 

44 

38 

38 

37 

41 

38 

44 

38 

38 

40 

41.5 

MAX 

60 

69 

75 

80 

79 

75 

70 

63 

53 

62 

53 

52 

61 

60 

52 

61 

61 

52 

55 

54 

48 

60 

52 

52 

54 

50 

57 

52 

67 

53 

60.1 

MIN 

43 

43 

38 

37 

41 

41 

42 

47 

41 

29 

36 

34 

36 

33 

36 

26 

34 

41 

38 

40 

35 

30 

28 

28 

38 

35 

39 

39 

37 

34 

36.6 

MAX 

87 

86 

89 

93 

95 

89 

83 

80 

87 

82 

84 

73 

65 

84 

82 

89 

90 

89 

86 

92 

82 

62 

56 

63 

71 

57 

55 

64 

72 

80.2 

MIN 

33 

44 

40 

40 

42 

44 

40 

62 

45 

50 

41 

44 

35 

39 

39 

39 

43 

42 

41 

45 

44 

45 

39 

41 

34 

37 

47 

30 

37 

41.1 

MAX 

84 

89 

90 

85 

87 

81 

75 

75 

77 

76 

76 

69 

8 1 

80 

79 

79 

84 

85 

78 

80 

54 

52 

61 

64 

67 

68 

50 

65 

70 

76 

75.6 

MIN 

46 

47 

46 

45 

48 

49 

44 

55 

54 

54 

53 

48 

40 

42 

42 

42 

46 

45 

45 

46 

54 

54 

43 

41 

36 

42 

60 

46 

41 

44 

46.4 

MAX 

56 

56 

55 

57 

57 

65 

66 

64 

54 

57 

55 

57 

64 

55 

52 

54 

56 

57 

56 

68 

49 

60 

52 

56 

60 

59 

52 

64 

55 

57 

66.5 

MIN 

52 

49 

49 

47 

45 

47 

48 

48 

45 

40 

45 

45 

48 

44 

45 

38 

40 

48 

47 

46 

42 

40 

38 

37 

47 

46 

46 

45 

48 

50 

45.2 

MAX 

78 

82 

82 

85 

83 

79 

73 

72 

66 

69 

70 

68 

69 

72 

71 

74 

70 

70 

75 

76 

59 

63 

57 

57 

68 

65 

63 

64 

72 

74 

71.3 

MIN 

48 

52 

56 

50 

53 

49 

46 

60 

52 

47 

44 

44 

45 

48 

49 

39 

47 

48 

49 

46 

48 

39 

37 

37 

34 

40 

47 

41 

44 

48 

45.9 

MAX 

57 

66 

74 

83 

84 

84 

78 

72 

80 

79 

72 

56 

56 

78 

60 

68 

75 

80 

78 

74 

76 

75 

60 

48 

53 

63 

54 

51 

47 

62 

57.4 

MIN 

43 

48 

51 

54 

57 

59 

50 

50 

52 

43 

48 

42 

41 

44 

45 

47 

48 

50 

51 

52 

56 

35 

34 

34 

33 

40 

41 

39 

34 

41 

45.4 

MAX 

74 

79 

88 

69 

90 

92 

79 

81 

81 

76 

72 

78 

73 

74 

63 

82 

77 

83 

78 

70 

64 

55 

70 

72 

55 

64 

70 

80 

76.2 

MIN 

45 

47 

48 

56 

55 

39 

46 

49 

50 

46 

44 

39 

42 

40 

48 

48 

43 

44 

50 

44 

50 

34 

35 

35 

42 

37 

42 

38 

40 

47 

44.1 

MAX 

65 

73 

75 

81 

85 

81 

80 

73 

74 

72 

69 

73 

68 

7C 

74 

77 

72 

74 

78 

74 

50 

57 

50 

65 

68 

56 

54 

73 

70.9 

MIN 

47 

49 

52 

55 

61 

58 

56 

49 

51 

45 

48 

42 

45 

62 

46 

42 

46 

60 

47 

48 

48 

41 

42 

40 

42 

45 

42 

39 

42 

48 

47.2 

86 

95 

87 

87 

83 

83 

55 

59 

54 

69 

59 

63 

62 

68 

82 

78.5 

MIN 

50 

58 

57 

55 

57 

59 

64 

64 

50 

50 

48 

48 

48 

48 

49 

54 

55 

54 

55 

51 

53 

43 

43 

41 

44 

48 

48 

43 

36 

50.4 

MAX 

52 

62 

75 

82 

84 

76 

70 

55 

58 

54 

52 

70 

51 

64 

62 

49 

48 

49 

56 

54 

53 

46 

57 

70 

61.4 

MIN 

36 

36 

38 

39 

40 

40 

37 

39 

45 

29 

32 

33 

37 

35 

36 

26 

30 

33 

41 

36 

32 

25 

29 

32 

35 

38 

38 

34 

36 

37 

35.1 

54 

75 

72 

70 

47 

52 

58 

50 

55 

55 

48 

45 

52 

53 

57 

54 

57 

65 

67 

50.3 

MIN 

37 

34 

36 

36 

35 

35 

40 

32 

39 

40 

37 

29 

33 

32 

34 

30 

28 

40 

38 

42 

37 

25 

24 

20 

23 

30 

37 

30 

32 

30 

33.2 

MAX 

56 

63 

57 

60 

56 

61 

50 

59 

64 

64 

64 

52 

57 

59 

60 

57 

58 

60 

59.8 

MIN 

45 

48 

49 

46 

45 

47 

50 

60 

50 

39 

46 

41 

50 

46 

44 

41 

38 

48 

49 

41 

48 

37 

35 

35 

39 

45 

46 

41 

40 

45 

44.2 

MAX 

59 

59 

68 

69 

69 

59 

58 

68 

59 

60 

69 

60 

51 

57 

54 

55 

57 

68 

55 

57 

59 

61 

60 

59.2 

MIN 

50 

49 

45 

44 

41 

43 

50 

48 

48 

3S 

43 

39 

50 

44 

43 

41 

34 

49 

44 

40 

44 

33 

34 

34 

45 

49 

45 

39 

39 

41 

42.9 

MAX 

62 

78 

82 

82 

75 

74 

57 

59 

52 

66 

61 

62 

60 

62 

60 

50 

60 

55 

52 

56 

54 

50 

68 

68 

63.5 

MIN 

39 

40 

35 

38 

38 

38 

38 

35 

44 

26 

38 

29 

.29 

29 

37 

23 

32 

35 

33 

34 

28 

24 

30 

23 

35 

31 

37 

26 

28 

31 

32.7 

57 

65 

59 

63 

61 

51 

51 

53 

57 

55 

53 

57 

55 

51 

50 

59 

52 

61 

50.2 

MIN 

43 

47 

47 

46 

47 

46 

52 

48 

45 

38 

46 

45 

44 

42 

45 

38 

37 

46 

46 

42 

43 

38 

38 

38 

45 

48 

47 

40 

42 

41 

43.5 

88 

88 

73 

79 

75 

8 1 

76 

51 

50 

63 

70 

70 

57 

52 

59 

76 

73.4 

MIN 

47 

50 

53 

52 

52 

54 

51 

49 

49 

48 

45 

43 

44 

51 

43 

42 

44 

44 

52 

48 

46 

39 

44 

41 

44 

43 

47 

43 

43 

49 

•  45.7 

MAX 

67 

67 

79 

88 

89 

74 

70 

72 

32 

82 

78 

84 

78 

53 

60 

64 

71 

71 

57 

64 

72 

74.4 

MIN 

39 

42 

53 

53 

52 

51 

44 

43 

43 

44 

40 

35 

39 

47 

35 

34 

35 

37 

47 

42 

42 

30 

40 

38 

41 

38 

45 

41 

37 

39 

41.5 

MAX 

51 

52 

62 

63 

67 

65 

63 

57 

58 

63 

57 

39 

39 

55 

44 

52 

55 

57 

55 

53 

59 

55 

34 

31 

35 

45 

43 

34 

35 

41 

50.6 

MIN 

30 

33 

30 

38 

39 

39 

33 

32 

34 

34 

32 

27 

29 

32 

30 

29 

33 

33 

35 

36 

37 

21 

20 

21 

20 

24 

24 

26 

27 

21 

30.0 

90 

S3 

76 

79 

85 

87 

8 1 

81 

72 

52 

61 

65 

69 

68 

50 

63 

68 

76 

76.3 

MIN 

44 

47 

44 

45 

46 

49 

44 

56 

55 

54 

54 

51 

41 

44 

42 

45 

48 

45 

45 

51 

66 

55 

46 

43 

39 

42 

53 

51 

43 

46 

47.5 

91 

86 

75 

68 

76 

77 

79 

74 

78 

68 

62 

59 

55 

69 

62 

54 

54 

69 

72.1 

MIN 

54 

48 

48 

48 

48 

48 

47 

48 

48 

38 

38 

38 

45 

48 

44 

36 

38 

45 

45 

41 

44 

37 

40 

36 

43 

39 

49 

38 

37 

42 

43.3 

78 

79 

69 

69 

71 

66 

70 

56 

64 

48 

50 

59 

62 

53 

46 

60 

67 

65.2 

MIN 

33 

35 

40 

40 

43 

44 

34 

38 

39 

39 

37 

38 

33 

36 

29 

3C 

32 

36 

37 

37 

38 

32 

30 

32 

29 

32 

40 

35 

40 

32 

35.6 

60 

64 

66 

63 

57 

68 

61 

58 

36 

59 

59 

57 

56 

62 

56 

31 

31 

35 

39 

45 

33 

35 

45 

51.0 

M*iS 

26 

34 

37 

39 

41 

43 

32 

33 

36 

35 

32 

30 

32 

32 

31 

33 

34 

34 

35 

37 

38 

20 

19 

19 

18 

27 

24 

25 

20 

20 

30.5 

MAX 

56 

67 

75 

78 

SO 

78 

77 

66 

70 
44 

66 

65 

54 

60 

66 

58 

57 

67 

71 

64 

55 

72 

60 

48 

43 

48 

56 

61 

46 

54 

64 

63.0 

MIN 

39 

45 

51 

52 

52 

53 

47 

43 

40 

42 

34 

38 

44 

34 

35 

42 

46 

41 

43 

43 

31 

32 

32 

34 

33 

38 

32 

36 

42 

40.6 

MAX 

78 

82 

80 

83 

72 

75 

67 

68 

68 

62 

68 

68 

68 

69 

66 

72 

72 

68 

70 

73 

68 

58 

51 

58 

50 

56 

60 

63 

71 

72 

68.3 

MIN 

44 

47 

47 

47 

46 

45 

51 

46 

46 

34 

47 

43 

40 

41 

47 

34 

34 

44 

44 

39 

43 

35 

34 

30 

42 

41 

46 

35 

37 

39 

41.5 

MAX 

93 

93 

96 

100 

103 

105 

104 

104 

104 

104 

100 

87 

91 

103 

93 

92 

93 

100 

99 

101 

106 

101 

75 

74 

81 

85 

85 

80 

87 

90 

94.3 

MIN 

59 

72 

64 

65 

64 

72 

79 

70 

66 

77 

76 

62 

69 

72 

67 

70 

63 

64 

70 

67 

77 

71 

56 

52 

67 

62 

62 

63 

66 

68 

66.4 

,OEER  CREEK  PH 

:OENAIR 

OE  SA8LA 

I 

DOBBINS  COLGATE 

( 

OONNER  MEMORIAL   ST  PK. 
30WNIEVILLE  RS 
iJOYLE  5  SSE 
JUDLEYS 

JUTTONS  LANDING 
SAGLE  MTN 
liAST  PARK  RES 
:L  CAPITAN  DAM 

:l  centro  2  ssw 

liLECTRA  PH 
•:LK  VALLEY 
iXSINORE 
ISCONDIDO 
::UREKA  WB  CITY 

AIRFIELD  POLICE  STA 

AIRMONT 

IVE  POINTS  5  SSW 
iOLSOH  DAM 
ONTANA  KAISER 
,OREST  GLEN 
lORT  B I  DWELL 
OUT  BRAGG 
CRT  BRAGG  AVN 
iORT  JONES  RS 
,ORT  ROSS 
RESNO  WB  AP 
RIANT  GOVT  CAMP 
lANT  FOREST 
ILLESPIE  FIELD 
ILROY 
LENNVILLE 
WNT  GROVE 
»ASS  VALLEY 
WTON  1  w 
REENLANO  RANCH 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORN] 
APRIL  19( 


Day  01  Month 


blallon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

HAIWEE 

66 

72 

76 

76 

81 

83 

83 

79 

78 

83 

83 

66 

69 

72 

78 

73 

71 

76 

79 

78 

82 

84 

52 

48 

66 

50 

6C 

53 

62 

65 

Hit 

48 

43 

4' 

54 

51 

56 

44 

36 

39 

39 

HAL  F  MOON  BAY  2  NNW 

61 

63 

71 

66 

64 

62 

71 

64 

64 

60 

60 

59 

60 

63 

69 

60 

60 

64 

60 

52 

64 

57 

68 

59 

59 

64 

66 

51 

68 

60 

HU 

50 

48 

48 

47 

48 

40 

40 

45 

42 

49 

46 

39 

40 

44 

46 

46 

43 

43 

60 

HAMILTON  AFB 

74 

83 

82 

82 

76 

76 

71 

68 

66 

64 

64 

65 

68 

64 

63 

72 

66 

67 

59 

73 

63 

58 

53 

61 

65 

55 

61 

61 

70 

66 

Mir 

40 

5(1 

47 

43 

45 

40 

39 

35 

45 

HANFORO 

70 

80 

88 

86 

90 

89 

82 

81 

81 

77 

73 

72 

77 

75 

72 

74 

83 

61 

77 

83 

82 

62 

56 

71 

72 

54 

62 

68 

76 

Mlh 

50 

40 

HAPPY   CAMP  RS 

MAX 

'.6 

66 

76 

80 

86 

81 

77 

74 

70 

67 

66 

53 

56 

62 

55 

50 

70 

5C 

60 

52 

62 

48 

56 

yi 

62 

65 

61 

57 

48 

74 

MIN 

40 

42 

48 

40 

36 

40 

36 

39 

41 

HAT   CREEK  PH  1 

MAX 

50 

79 

81 

74 

77 

67 

70 

55 

63 

70 

56 

56 

66 

66 

53 

65 

59 

46 

49 

49 

62 

56 

59 

68 

MIN 

30 

30 

26 

27 

HAYFIELD   pump  PLANT 

MAX 

eo 

84 

80 

67 

94 

96 

94 

93 

93 

95 

94 

76 

77 

86 

88 

87 

85 

8( 

92 

94 

9« 

90 

73 

64 

68 

75 

76 

69 

72 

78 

MIN 

53 

56 

64 

HEAL  DSBURG 

76 

85 

84 

87 

79 

76 

70 

74 

70 

70 

62 

70 

72 

68 

67 

76 

76 

5? 

76 

79 

7C 

57 

56 

6; 

59 

56 

65 

66 

77 

73 

MIN 

45 

HENSHAW  0AM 

69 

78 

73 

SI 

85 

86 

81 

73 

73 

80 

78 

66 

61 

76 

75 

72 

80 

62 

83 

78 

62 

77 

54 

51 

55 

63 

61 

52 

55 

64 

MIN 

40 

33 

32 

37 

37 

35 

34 

39 

3C 

HETCH  HETCHY 

MAX 

62 

68 

73 

79 

81 

78 

77 

70 

74 

72 

65 

51 

60 

68 

65 

64 

69 

70 

68 

69 

76 

69 

45 

4; 

48 

56 

58 

40 

48 

56 

MIN 

40 

36 

32 

37 

36 

38 

42 

3£ 

2  3 

30 

32 

33 

HILTS 

47 

55 

70 

76 

78 

72 

72 

60 

69 

56 

66 

52 

56 

63 

50 

47 

64 

56 

58 

68 

60 

43 

43 

47 

52 

47 

55 

53 

55 

64 

MIN 

35 

24 

33 

40 

37 

38 

31 

23 

30 

22 

30 

32 

35 

28 

32 

33 

72 

84 

87 

89 

83 

79 

71 

70 

67 

65 

65 

67 

71 

69 

69 

76 

76 

75 

74 

77 

72 

60 

57 

6< 

58 

51 

6£ 

61 

64 

74 

MIN 

40 

45 

46 

38 

HOOPA 

56 

67 

76 

81 

84 

80 

65 

77 

70 

59 

72 

57 

63 

72 

56 

55 

74 

56 

54 

53 

60 

43 

46 

41 

48 

47 

63 

50 

47 

60 

MIN 

41 

HUN  T I NG  T  ON  LAKE 

55 

60 

63 

63 

63 

62 

55 

56 

56 

51 

46 

39 

62 

48 

45 

52 

55 

52 

61 

68 

56 

46 

26 

31 

39 

40 

32 

32 

42 

49 

MIN 

19 

20 

29 

26 

27 

29 

30 

32 

34 

34 

IDRIA 

68 

74 

83 

83 

82 

81 

72 

74 

73 

68 

54 

64 

71 

69 

67 

65 

75 

74 

70 

77 

74 

66 

48 

55 

60 

53 

48 

54 

53 

71 

MIN 

41 

41 

40 

45 

43 

46 

48 

30 

33 

31 

34 

35 

37 

72 

74 

79 

81 

78 

74 

72 

74 

69 

57 

69 

72 

70 

71 

71 

72 

75 

79 

72 

71 

50 

50 

57 

56 

50 

47 

48 

49 

MIN 

34 

35 

33 

35 

35 

36 

32 

30 

26 

25 

31 

30 

32 

32 

30 

IMPER I AL 

90 

86 

89 

94 

96 

97 

97 

93 

96 

96 

90 

81 

90 

93 

89 

90 

91 

95 

93 

94 

96 

85 

70 

74 

78 

81 

78 

75 

82 

86 

MIN 

54 

61 

54 

55 

60 

61 

64 

63 

66 

67 

67 

58 

57 

61 

61 

60 

60 

62 

52 

48 

47 

56 

58 

52 

52 

56 

INDEPENDENCE 

73 

81 

84 

86 

85 

83 

89 

73 

71 

76 

63 

78 

81 

81 

86 

87 

60 

54 

62 

50 

56 

M*N 

43 

43 

47 

53 

54 

50 

47 

45 

39 

54 

47 

49 

50 

29 

37 

39 

32 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

89 

95 

92 

95 

96 

98 

97 

100 

99 

96 

96 

87 

84 

94 

95 

94 

96 

94 

97 

99 

94 

92 

78 

58 

75 

80 

84 

77 

76 

85 

MIN 

56 

60 

67 

54 

64 

50 

62 

65 

59 

66 

51 

42 

56 

62 

59 

51 

56 

53 

59 

I NYOKERN 

81 

78 

73 

79 

83 

80 

79 

64 

85 

86 

89 

89 

77 

57 

63 

59 

69 

62 

58 

74 

79 

MIN 

41 

50 

62 

46 

50 

50 

43 

41 

61 

45 

45 

49 

38 

37 

47 

I  RON  MTN 

79 

85 

80 

89 

96 

99 

99 

96 

92 

98 

98 

76 

78 

86 

91 

87 

84 

90 

95 

94 

96 

97 

76 

72 

71 

77 

86 

76 

76 

80 

MIN 

60 

60 

61 

59 

55 

65 

JESS  VALLEY 

45 

65 

72 

73 

70 

72 

63 

65 

64 

62 

56 

50 

64 

55 

45 

45 

55 

60 

55 

60 

50 

39 

37 

42 

43 

53 

63 

43 

67 

60 

MIN 

36 

32 

II  II  I  A  M    uvMm  A 

76 

67 

75 

81 

84 

79 

71 

70 

78 

75 

60 

57 

73 

70 

59 

73 

78 

78 

75 

80 

73 

65 

46 

52 

61 

68 

47 

49 

60 

70 

MIN 

39 

36 

38 

45 

37 

43 

KENTF I  ELD 

65 

75 

82 

82 

85 

76 

77 

72 

72 

66 

66 

64 

65 

69 

66 

56 

75 

72 

70 

73 

75 

63 

60 

51 

52 

65 

57 

63 

53 

72 

MIN 

46 

45 

49 

49 

37 

37 

49 

42 

48 

KERN  RIVER  PH  1 

67 

85 

92 

88 

90 

93 

88 

79 

83 

80 

75 

69 

75 

71 

67 

72 

80 

80 

77 

79 

60 

74 

56 

54 

70 

72 

57 

68 

59 

81 

MIN 

47 

54 

50 

47 

47 

54 

55 

65 

66 

57 

50 

KERN  RIVER  PH  3 

67 

83 

84 

87 

89 

87 

80 

80 

84 

82 

75 

64 

78 

70 

71 

75 

82 

78 

75 

78 

78 

72 

62 

65 

67 

58 

57 

57 

65 

74 

MIN 

38 

43 

38 

36 

38 

60 

53 

45 

45 

42 

37 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

71 

73 

84 

88 

89 

92 

89 

80 

80 

81 

77 

64 

78 

60 

73 

73 

75 

84 

66 

79 

84 

80 

66 

50 

66 

71 

73 

65 

64 

71 

MIN 

56 

64 

45 

48 

5 1 

52 

53 

KETTLEMAN  STA 

75 

82 

90 

92 

92 

92 

82 

82 

83 

77 

70 

72 

78 

72 

72 

74 

84 

82 

78 

84 

81 

60 

62 

65 

73 

69 

56 

64 

72 

81 

MIN 

56 

53 

60 

50 

50 

52 

53 

56 

54 

52 

62 

54 

42 

39 

48 

45 

53 

KING  CITY 

76 

86 

92 

95 

87 

84 

79 

76 

70 

66 

63 

68 

76 

70 

69 

76 

79 

79 

74 

81 

62 

61 

66 

71 

71 

55 

62 

59 

75 

MIN 

40 

49 

42 

35 

34 

KLAMATH 

58 

66 

61 

59 

65 

71 

65 

63 

57 

58 

56 

55 

60 

57 

54 

59 

60 

56 

56 

55 

51 

54 

65 

58 

59 

61 

56 

54 

59 

50 

MIN 

49 

50 

50 

34 

38 

47 

46 

42 

35 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

66 

72 

79 

33 

84 

83 

84 

74 

76 

73 

70 

60 

68 

76 

69 

68 

73 

76 

76 

74 

80 

72 

S2 

62 

52 

70 

70 

62 

53 

70 

MIN 

40 

48 

35 

31 

41 

36 

46 

43 

40 

35 

39 

39 

39 

35 

42 

LAGUNA  BEACH 

78 

84 

87 

86 

66 

67 

68 

65 

66 

66 

69 

70 

59 

6« 

59 

73 

72 

63 

65 

61 

62 

64 

55 

54 

56 

70 

MIN 

46 

46 

46 

48 

48 

48 

LAKE  ARROWHEAD 

64 

65 

71 

73 

76 

70 

65 

75 

72 

65 

61 

56 

65 

62 

66 

68 

71 

66 

70 

73 

59 

55 

37 

40 

48 

48 

46 

44 

55 

61 

MIN 

40 

34 

43 

34 

48 

LAKE  CITY 

45 

62 

73 

75 

72 

75 

60 

68 

65 

64 

45 

56 

65 

45 

53 

58 

62 

59 

51 

48 

46 

48 

46 

49 

66 

54 

53 

MIN 

35 

32 

35 

^' 

29 

21 

22 

LAKEPORT 

72 

77 

81 

81 

78 

74 

69 

72 

66 

68 

62 

66 

71 

64 

63 

73 

75 

55 

71 

72 

61 

55 

47 

58 

52 

56 

57 

58 

72 

76 

MIN 

45 

43 

44 

35 

42 

36 

38 

35 

38 

41 

30 

30 

30 

40 

36 

40 

32 

38 

LAKESHORE 

MAX 

70 

85 

79 

84 

78 

80 

74 

70 

66 

66 

59 

65 

68 

63 

63 

73 

55 

66 

68 

73 

66 

56 

50 

64 

46 

53 

51 

63 

75 

71 

MIN 

39 

45 

44 

46 

43 

46 

44 

43 

50 

42 

40 

36 

38 

37 

34 

41 

36 

42 

36 

38 

36 

31 

33 

33 

41 

40 

39 

37 

35 

40 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

66 

69 

70 

74 

69 

66 

59 

59 

59 

55 

50 

64 

60 

56 

50 

61 

51 

57 

69 

54 

59 

46 

32 

40 

41 

60 

41 

42 

56 

58 

MIN 

30 

44 

3S 

37 

36 

38 

36 

36 

36 

34 

32 

24 

30 

35 

23 

29 

29 

30 

32 

30 

30 

23 

24 

22 

24 

24 

30 

27 

27 

29 

LA  MESA 

MAX 

82 

88 

91 

86 

88 

82 

75 

72 

74 

72 

67 

66 

78 

77 

73 

76 

81 

84 

78 

73 

54 

60 

60 

53 

65 

66 

62 

62 

67 

75 

MIN 

49 

58 

53 

55 

54 

51 

49 

55 

54 

55 

53 

50 

45 

49 

46 

50 

51 

62 

52 

53 

55 

63 

46 

44 

42 

46 

52 

51 

46 

48 

LANCASTER 

MAX 

75 

80 

86 

90 

92 

85 

78 

86 

69 

81 

66 

66 

62 

79 

67 

81 

85 

84] 

61 

66 

8*1 

56 

57 

60 

59 

63 

60 

66 

70 

78 

MIN 

43 

38 

38 

43 

43 

57 

51 

50 

45 

41 

46 

42 

41 

39 

49 

40 

37 

45 

52 

48 

51 

37 

36 

35 

34 

44 

44 

40 

41 

39 

See  Relerflnce  Notes  Following  SUtlon  Index 


-  118  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1960 


Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

53 

55 

50 

69 

55 

60 

74 

74 

71.5 

44 

52 

58 

57 

57 

58 

52 

52 

50 

45 

47 

43 

47 

52 

41 

43 

49 

48 

48 

61 

49 

40 

44 

42 

44 

46 

47 

45 

44 

51 

48.2 

MAX 

51 

74 

51 

61 

41 

55 

55 

56 

59 

61 

43 

40 

43 

46 

45 

55 

48 

50 

59 

53.6 

MIN 

27 

37 

39 

28 

30 

21 

32 

24 

27 

16 

33 

36 

27 

34 

28 

17 

22 

20 

26 

27 

31 

25 

29 

34 

28.0 

MAX 

73 

79 

78 

75 

80 

76 

65 

60 

55 

71 

70 

61 

63 

71 

77 

74.4 

MIN 

48 

47 

50 

49 

51 

50 

46 

46 

47 

48 

43 

39 

39 

60 

42 

39 

39 

41 

50 

45 

46 

40 

49 

40 

43 

40 

49 

40 

39 

43 

44.7 

MAX 

72 

62 

89 

75 

71 

77 

84 

82 

80 

84 

81 

59 

61 

55 

71 

74 

59 

61 

70 

80 

75.4 

MIN 

41 

52 

55 

57 

59 

55 

48 

48 

49 

46 

49 

42 

46 

47 

41 

41 

45 

48 

50 

49 

50 

40 

43 

43 

46 

47 

49 

46 

46 

52 

47.7 

MAX 

83 

82 

78 

83 

80 

75 

65 

66 

71 

75 

59 

62 

69 

76 

76.1 

MIN 

38 

49 

48 

49 

52 

54 

42 

45 

46 

45 

44 

36 

41 

45 

39 

36 

43 

41 

46 

44 

45 

39 

42 

36 

36 

43 

47 

44 

44 

43 

43.7 

MAX 

65 

73 

84 

83 

82 

81 

71 

70 

63 

65 

65 

66 

70 

68 

66 

75 

72 

72 

72 

76 

62 

50 

57 

59 

68 

60 

59 

62 

70 

69.4 

42 

47 

47 

49 

51 

46 

50 

47 

48 

44 

44 

38 

40 

46 

36 

35 

36 

46 

45 

41 

45 

36 

37 

35 

38 

37 

39 

40 

37 

41 

42.2 

MAX 

73 

71 

80 

78 

62 

65 

83 

70 

60 

77 

69 

67 

75 

81 

82 

80 

83 

84 

69 

50 

59 

56 

63 

55 

65 

66 

73 

73.1 

43 

48 

48 

56 

55 

55 

48 

47 

49 

46 

42 

38 

40 

46 

42 

41 

44 

49 

45 

48 

52 

35 

33 

29 

36 

40 

40 

36 

36 

42 

43.6 

MAX 

71 

70 

71 

70 

78 

72 

76 

79 

71 

67 

61 

62 

59 

67 

56 

65 

75 

79 

72.8 

MIN 

47 

46 

52 

53 

54 

52 

54 

49 

49 

40 

47 

43 

43 

48 

43 

45 

41 

47 

48 

46 

48 

42 

42 

41 

41 

42 

49 

38 

42 

44 

45.9 

MAX 

80 

63 

61 

63 

69 

67 

70 

74 

69 

70 

68 

60 

66 

56 

69 

61 

61 

61 

56 

59 

63 

65 

57.7 

MIN 

50 

48 

50 

44 

44 

47 

49 

51 

36 

38 

39 

40 

42 

49 

49 

46 

35 

36 

50 

41 

42 

35 

36 

36 

35 

45 

47 

40 

45 

45 

43.3 

MAX 

87 

93 

69 

70 

67 

53 

65 

69 

70 

79 

74.9 

53 

63 

60 

58 

55 

55 

50 

57 

56 

56 

52 

53 

51 

52 

52 

51 

55 

55 

55 

55 

55 

52 

50 

49 

46 

47 

62 

53 

49 

51 

53.3 

MAX 

86 

92 

91 

86 

80 

75 

73 

70 

71 

66 

75 

78 

74 

79 

78 

85 

79 

78 

59 

58 

54 

67 

71 

67 

69 

67 

70 

79 

75.1 

MIN 

48 

57 

56 

53 

54 

54 

48 

55 

55 

52 

49 

48 

46 

49 

52 

49 

51 

51 

52 

53 

50 

62 

51 

43 

44 

45 

53 

51 

48 

49 

51.0 

MAX 

70 

71 

66 

50 

51 

63 

55 

66 

'  69.6 

60 

57 

57 

55 

54 

54 

50 

55 

53 

54 

51 

52 

51 

51 

50 

51 

64 

52 

54 

55 

58 

52 

50 

47 

46 

50 

53 

52 

48 

51 

62.6 

MAX 

71 

79 

8 1 

62 

67 

51 

63 

67 

57 

65 

66 

69 

77 

75.4 

59 

63 

64 

63 

61 

57 

55 

58 

55 

55 

54 

53 

63 

55 

53 

54 

56 

59 

67 

67 

68 

53 

49 

48 

46 

51 

50 

53 

61 

53 

55.2 

MAX 

91 

88 

80 

61 

75 

80 

73 

75 

76 

84 

62 

79 

86 

76 

56 

61 

56 

72 

69 

57 

67 

76 

82 

75.6 

45 

47 

49 

52 

53 

51 

53 

46 

47 

43 

42 

43 

42 

46 

42 

42 

40 

45 

46 

45 

46 

38 

41 

39 

43 

41 

48 

37 

40 

45 

44.6 

MAX 

92 

70 

73 

70 

72 

72 

79 

79 

82 

62 

67 

72 

6 1 

55 

65 

73 

75 

74.5 

51 

48 

47 

48 

48 

49 

49 

53 

46 

38 

40 

39 

39 

45 

44 

35 

39 

38 

39 

40 

40 

36 

36 

34 

42 

41 

45 

38 

38 

38 

42.3 

MAX 

90 

93 

67 

81 

90 

90 

62 

70 

51 

72 

78 

76.8 

MIN 

45 

43 

39 

44 

46 

54 

57 

52 

45 

55 

56 

44 

40 

50 

44 

41 

39 

45 

49 

49 

54 

47 

35 

39 

32 

45 

46 

42 

38 

41 

45.2 

MAX 

73 

77.3 

47 

50 

52 

52 

53 

53 

49 

48 

47 

46 

44 

42 

42 

49 

43 

4C 

42 

41 

42 

46 

46 

36 

39 

37 

42 

41 

47 

40 

42 

46 

44.8 

MAX 

70 

73 

70.1 

51 

54 

48 

59 

52 

49 

50 

49 

42 

42 

46 

46 

41 

49 

47 

41 

39 

47 

49 

43 

50 

40 

35 

37 

46 

40 

45 

42 

46 

39 

45.7 

MAX 

40 

62 

49.1 

MIN 

29 

34 

34 

32 

33 

34 

32 

29 

30 

27 

28 

20 

28 

23 

21 

24 

29 

32 

31 

32 

31 

18 

20 

14 

19 

23 

26 

26 

27 

31 

27.3 

MAX 

83 

90 

69 

61 

70 

72 

81 

77 

75.4 

MIN 

51 

51 

58 

61 

62 

61 

50 

54 

53 

50 

49 

44 

46 

52 

47 

4t 

53 

53 

54 

52 

56 

44 

45 

42 

44 

51 

47 

44 

47 

50 

60.6 

MAX 

80 

80 

80 

70 

70 

67 

70 

67 

66 

72 

69 

62 

72 

69.7 

50 

48 

53 

51 

51 

50 

47 

52 

46 

44 

49 

45 

46 

49 

45 

39 

41 

52 

50 

46 

47 

41 

39 

38 

40 

42 

46 

43 

42 

42 

45.6 

MAX 

83 

85 

63 

61 

76 

75 

71 

66 

71 

76 

69 

6£ 

78 

60 

60 

72 

72.5 

45 

5* 

53 

50 

51 

53 

52 

50 

52 

44 

49 

42 

45 

48 

42 

45 

42 

60 

48 

46 

49 

42 

42 

42 

45 

43 

47 

39 

42 

45 

45.5 

MAX 

48 

60 

75 

74 

80 

70 

73 

63 

63 

59 

61 

52 

56 

62 

54 

55 

56.3 

MIN 

33 

33 

33 

33 

33 

34 

40 

31 

41 

30 

34 

26 

27 

32 

27 

2C 

26 

39 

31 

3C 

25 

17 

28 

25 

32 

34 

33 

32 

27 

29 

30.5 

MAX 

87 

92 

88 

86 

93 

95 

93 

93 

96 

94 

92 

65 

65 

88 

88 

90 

90 

93 

93 

93 

91 

71 

87 

67.5 

MIN 

53 

61 

50 

54 

56 

60 

57 

61 

63 

64 

63 

60 

51 

55 

55 

63 

56 

55 

56 

56 

56 

64 

52 

45 

51 

56 

55 

54 

53 

59 

55.7 

MAX 

78 

87 

84 

87 

67 

86 

80 

77 

74 

73 

70 

77 

77 

70 

72 

82 

81 

61 

8 1 

5C 

70 

79 

76.4 

MIN 

48 

48 

48 

48 

45 

39 

50 

45 

48 

44 

45 

43 

42 

35 

47 

43 

37 

40 

43 

49 

38 

41 

40 

45 

41 

50 

40 

40 

40 

43.5 

MAX 

66 

81 

89 

69 

89 

90 

81 

79 

82 

80 

75 

70 

76 

76 

71 

72 

81 

80 

81 

75 

75.7 

44 

53 

53 

59 

61 

59 

54 

54 

54 

49 

46 

41 

45 

50 

47 

47 

46 

52 

51 

60 

53 

42 

43 

40 

41 

52 

49 

43 

44 

49 

49.1 

MAX 

82 

82 

85 

87 

88 

86 

63 

77 

60 

80 

76 

68 

85 

79 

75 

83 

85 

64 

62 

65 

74 

76.4 

MIN 

51 

56 

52 

57 

64 

59 

50 

41 

50 

51 

49 

43 

43 

55 

46 

46 

60 

69 

53 

54 

54 

45 

34 

37 

36 

39 

43 

42 

35 

45 

48.6 

MAX 

67 

57 

61 

61 

58 

53.6 

MIN 

30 

33 

34 

31 

30 

32 

35 

30 

29 

28 

31 

23 

26 

30 

22 

2; 

22 

33 

32 

28 

30 

2C 

25 

23 

22 

22 

30 

,  29 

27 

28 

27.9 

MAX 

81 

62 

75 

82 

83 

61 

58 

71 

71.8 

MIN 

50 

52 

55 

60 

65 

68 

62 

57 

60 

54 

56 

47 

51 

54 

52 

5; 

51 

61 

5« 

51 

60 

38 

34 

36 

40 

46 

43 

40 

42 

49 

51.7 

MAX 

80 

88 

90 

86 

68 

77 

77 

73 

73 

67 

66 

77 

72 

75 

82 

78 

75 

81 

78 

74.2 

MIN 

46 

46 

52 

53 

54 

51 

49 

47 

46 

40 

4* 

44 

42 

50 

43 

43 

42 

49 

47 

44 

46 

38 

43 

42 

45 

41 

44 

37 

43 

44 

45.1 

MAX 

67 

71 

68 

71 

72 

65 

67 

56 

69 

6C 

65 

64 

67 

48 

52 

61.9 

35 

34 

33 

37 

38 

35 

43 

42 

36 

44 

46 

23 

27 

40 

39 

26 

29 

34 

35 

34 

39 

23 

23 

22 

26 

27 

30 

24 

31 

29 

32.9 

MAX 

67 

78 

83 

82 

82 

69 

65 

63 

62 

63 

64 

62 

62 

65 

63 

70 

62 

65.7 

MIN 

48 

49 

53 

47 

46 

52 

52 

49 

51 

46 

46 

47 

46 

49 

44 

41 

43 

46 

45 

4S 

47 

44 

41 

45 

40 

42 

49 

42 

43 

44 

46.2 

MAX 

67 

76 

82 

81 

84 

61 

78 

72 

73 

69 

69 

67 

72 

71 

69 

69 

77 

76 

6C 

51 

75 

70.5 

MIN 

45 

52 

52 

49 

52 

48 

49 

47 

46 

41 

46 

42 

44 

47 

43 

43 

42 

61 

46 

48 

47 

36 

31 

37 

41 

42 

44 

38 

42 

45 

44.6 

MAX 

66 

83 

75 

69 

67 

72 

64 

63 

61 

60 

62 

60 

67 

63 

66 

73 

72 

74 

66 

75 

6C 

57 

55,2 

MIN 

46 

52 

48 

47 

46 

46 

53 

48 

49 

43 

42 

42 

42 

46 

45 

45 

47 

43 

47 

46 

42 

38 

4C 

41 

41 

41 

49 

38 

42 

44 

44.5 

MAX 

66 

70 

71 

79 

80 

80 

73 

78 

80 

75 

66 

61 

66 

69 

76 

71 

70 

76 

77 

80 

79 

74 

55 

50 

50 

57 

55 

63 

65 

70.0 

MIN 

45 

42 

40 

45 

50 

51 

58 

52 

60 

57 

55 

46 

40 

41 

44 

40 

39 

53 

46 

43 

41 

40 

35 

33 

28 

48 

37 

40 

32 

37 

44.0 

MAX 

60 

66 

75 

60 

80 

78 

79 

67 

65 

61 

61 

60 

63 

61 

60 

6] 

70 

72 

64 

67 

72 

51 

60 

67 

65.0 

MIN 

40 

52 

39 

40 

39 

4fi 

47 

44 

46 

40 

29 

34 

34 

35 

42 

39 

35 

39 

41 

43.3 

MAX 

59 

67 

70 

74 

69 

62 

56 

60 

54 

55 

50 

43 

55 

58 

52 

58 

64 

63 

57 

58 

55 

50 

40 

36 

41 

50 

37 

42 

55 

51 

55.4 

MIN 

39 

49 

57 

57 

57 

43 

42 

44 

44 

40 

35 

30 

38 

33 

33 

37 

49 

46 

37 

46 

42 

25 

27 

26 

33 

37 

31 

30 

33 

42 

39.4 

MAX 

44 

74 

75 

71 

67 

62 

65 

46 

53 

64 

44 

56 

60 

50 

56 

58 

47 

47 

52 

50 

52 

57.0 

MIN 

33 

30 

30 

34 

35 

26 

25 

23 

24 

23 

30 

13 

30 

38 

26 

11 

18 

22 

34 

19 

22 

26.1 

MAX 

60 

66 

74 

78 

70 

73 

60 

62 

62 

61 

52 

56 

62 

51 

47 

50 

56 

55 

60 

54 

48 

38 

43 

46 

41 

53 

43 

55 

63 

64 

57.6 

MIN 

37 

36 

36 

39 

39 

39 

36 

34 

36 

27 

33 

29 

29 

31 

31 

25 

31 

36 

27 

33 

30 

24 

25 

25 

33 

34 

31 

29 

35 

33 

32.2 

'I  lAS  PLUMAS 

"  lAVA  BEOS  NM 
«i  I 

II  IE  GRAND 
II  lEMON  COVE 
ilNOSAY 

tlVERMORE  2  SSW 
4lAN0  SHAWNEE  HILLS  RCH 

4 

iipoi 

u| 

IIPMPOC  SEWAGE  PLANT 
BEACH 

KfjNG  BEACH  WB  AP 

!i 

1II3S  ANGELES  WB  AP 
t: 

«I)S  ANGELES  WB  CITY 

»' 

«i)S  BANCS 

r 

1  1)3  6AT0S 

(I 

ilJCERNE    VALLEY    1  WSW 
KOERA 
1  kNDEVILLE  ISLAND 
I  INZANITA  LAKE 
1  IRICOPA 

I  IRTINEZ  FIRE  STA 

I  iRYSVILLE 

I  :  CLOUD 

I  (CCA  3  SE 

1  fRCEO  FIRE  STA  2 

I  !DDLEWATER 

i  ILL  CREEK  2 

I  |<NERAL 

i  [TCHELL  CAVERNS 
!  DESTO 
;  iNO  LAKE 
mTEREY 
IRTICELLO  DAM 
IRRO  BAY  FIRE  DEPT 
lUNTAIN  PASS 

DIABLO  NORTH  GATE 
lUNT  HAMILTON 
IJNT  HEBRON  RS 
JNT  SHASTA  WB  CITY 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

CALIFORNl 
APRIL  19( 

Station 

Day  Oi  Montli 

Average  | 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MT   WILSON   FC  33eB 

MAX 

70 

70 

71 

7* 

76 

71 

66 

73 

74 

69 

61 

55 

56 

63 

65 

70 

70 

70 

69 

75 

69 

58 

36 

35 

47 

47 

38 

44 

53 

52 

52 

MIN 

"tO 

40 

51 

55 

56 

56 

46 

47 

56 

50 

43 

31 

40 

48 

43 

43 

51 

51 

49 

55 

55 

32 

24 

24 

29 

31 

31 

28 

28 

41 

42 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

77 

84 

88 

93 

89 

79 

77 

82 

77 

78 

72 

73 

80 

74 

74 

79 

85 

60 

62 

85 

83 

64 

63 

65 

69 

53 

54 

61 

79 

75 

MIN 

45 

46 

48 

48 

46 

44 

46 

46 

37 

37 

37 

35 

39 

39 

37 

37 

38 

44 

54 

41 

41 

34 

35 

34 

40 

38 

47 

38 

38 

41 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 

75 

81 

85 

86 

81 

70 

77 

71 

68 

66 

57 

68 

69 

71 

70 

73 

72 

59 

73 

74 

68 

61 

54 

63 

64 

65 

62 

54 

72 

74 

70 

MIN 

AO 

53 

53 

50 

51 

49 

48 

48 

50 

42 

37 

39 

41 

44 

40 

43 

39 

45 

45 

42 

41 

30 

38 

34 

37 

40 

45 

37 

40 

41 

42 

NEEDLES  FAA  AP 

MAX 

83 

80 

88 

95 

96 

98 

97 

93 

97 

97 

85 

82 

65 

91 

69 

81 

89 

94 

94 

97 

95 

82 

69 

71 

76 

81 

73 

74 

61 

85 

86 

MIN 

50 

61 

53 

53 

58 

65 

64 

59 

60 

67 

65 

50 

52 

54 

57 

55 

59 

55 

69 

53 

65 

57 

52 

44 

46 

59 

60 

55 

53 

59 

57 

NEVADA  CITY 

MAX 

55 

65 

74 

77 

78 

77 

76 

65 

69 

66 

66 

52 

59 

65 

58 

57 

65 

71 

63 

65 

72 

62 

48 

44 

48 

53 

60 

45 

52 

54 

52 

MIN 

36 

36 

42 

40 

40 

42 

46 

37 

38 

34 

43 

30 

33 

45 

28 

26 

32 

37 

40 

35 

32 

32 

32 

32 

31 

30 

31 

32 

30 

35 

35 

NEWARK 

MAX 

63 

81 

78 

81 

84 

79 

82 

70 

66 

62 

59 

61 

63 

64 

62 

53 

68 

64 

68 

67 

58 

60 

59 

59 

62 

67 

50 

57 

60 

60 

bt 

MIN 

52 

47 

56 

58 

53 

49 

50 

49 

54 

45 

41 

49 

50 

51 

42 

45 

51 

51 

44 

49 

40 

42 

40 

44 

43 

47 

45 

42 

43 

41 

NEWMAN   2  NW 

MAX 

76 

78 

87 

85 

85 

87 

76 

76 

75 

72 

56 

70 

76 

72 

70 

73 

80 

78 

75 

82 

78 

65 

61 

65 

70 

70 

65 

64 

72 

76 

7< 

MIN 

'>2 

49 

50 

54 

54 

52 

49 

45 

45 

38 

40 

45 

41 

45 

48 

49 

41 

42 

45 

42 

41 

38 

41 

34 

45 

40 

48 

38 

39 

39 

4' 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

MAX 

70 

86 

76 

73 

73 

62 

65 

65 

64 

69 

63 

64 

73 

54 

67 

57 

70 

72 

66 

57 

64 

62 

60 

60 

51 

64 

65 

53 

53 

67 

6( 

MIN 

51 

54 

55 

54 

54 

53 

53 

57 

55 

57 

53 

53 

50 

52 

50 

50 

51 

53 

51 

53 

58 

55 

52 

49 

47 

48 

53 

62 

52 

53 

5i 

NORTH   FORK  RS 

MAX 

61 

64 

76 

81 

80 

61 

79 

71 

72 

72 

71 

59 

56 

68 

57 

65 

69 

73 

71 

75 

70 

50 

45 

52 

62 

62 

45 

50 

6( 

MIN 

37 

39 

44 

45 

46 

46 

39 

42 

43 

42 

41 

31 

35 

41 

35 

35 

39 

43 

43 

43 

31 

32 

31 

31 

34 

40 

35 

33 

31 

NORTH  HOLLYWOOD 

MAX 

88 

90 

91 

90 

91 

83 

76 

74 

74 

72 

55 

75 

82 

76 

83 

85 

66 

82 

80 

83 

71 

65 

62 

65 

68 

55 

54 

68 

56 

82 

71 

MIN 

60 

55 

55 

56 

53 

57 

48 

57 

52 

52 

52 

53 

48 

50 

48 

55 

60 

50 

52 

53 

56 

54 

52 

50 

48 

46 

45 

46 

44 

47 

5:; 

OAICOALE  WOODWARD  DAM 

MAX 

66 

72 

67 

83 

83 

83 

85 

73 

74 

72 

70 

65 

58 

76 

59 

66 

72 

78 

76 

73 

79 

70 

50 

56 

55 

59 

55 

54 

63 

70 

7< 

MIN 

46 

47 

55 

49 

50 

53 

46 

45 

45 

41 

45 

37 

44 

49 

40 

34 

41 

42 

45 

45 

45 

38 

41 

43 

43 

42 

36 

41 

41 

42 

OAKLAND   WB  AP 

MAX 

69 

78 

81 

83 

76 

77 

66 

65 

62 

60 

53 

63 

63 

54 

64 

59 

63 

66 

67 

57 

62 

57 

58 

61 

54 

59 

50 

61 

64 

62 

6' 

MIN 

52 

48 

53 

51 

53 

51 

51 

54 

48 

49 

51 

44 

49 

51 

48 

41 

44 

50 

50 

47 

47 

41 

43 

40 

48 

45 

48 

47 

44 

51 

4' 

OCEANSIDE  PENDLETON 

MAX 

68 

87 

79 

73 

67 

66 

65 

66 

65 

54 

63 

54 

66 

55 

65 

59 

67 

66 

66 

65 

54 

61 

59 

60 

52 

64 

62 

61 

63 

65 

6i 

MIN 

48 

55 

57 

52 

51 

50 

51 

48 

54 

55 

55 

53 

46 

47 

49 

47 

49 

50 

49 

52 

53 

57 

48 

45 

43 

47 

55 

55 

48 

48 

51 

OJAI 

MAX 

87 

91 

92 

93 

92 

85 

60 

75 

76 

73 

71 

76 

83 

83 

66 

87 

69 

91 

85 

89 

81 

70 

80 

67 

71 

59 

63 

69 

74 

85 

S' 

MIN 

48 

52 

50 

49 

50 

49 

43 

53 

45 

49 

44 

44 

44 

45 

46 

45 

44 

48 

49 

48 

46 

49 

37 

36 

37 

41 

48 

40 

40 

42 

4 

ORANGE  COVE 

MAX 

68 

73 

81 

88 

89 

90 

90 

79 

60 

81 

75 

67 

59 

77 

74 

72 

74 

83 

62 

76 

83 

79 

52 

60 

63 

69 

71 

58 

51 

66 

7'i 

MIN 

41 

49 

50 

53 

53 

54 

47 

47 

46 

48 

45 

39 

43 

45 

41 

38 

45 

43 

51 

47 

46 

40 

43 

41 

43 

41 

50 

44 

42 

47 

4'! 

ORICK   PRAIRIE  CR  PARK 

MAX 

54 

68 

64 

73 

73 

66 

65 

57 

60 

57 

55 

62 

55 

55 

59 

57 

59 

58 

56 

54 

53 

54 

57 

58 

62 

66 

53 

69 

51 

5 

MIN 

46 

46 

47 

42 

41 

41 

47 

44 

34 

42 

40 

46 

42 

42 

31 

33 

35 

45 

41 

40 

32 

32 

30 

43 

41 

41 

43 

40 

45 

4 

ORINDA  BOWMAN 

MAX 

72 

79 

83 

82 

80 

77 

70 

68 

65 

62 

62 

55 

54 

55 

72 

70 

70 

68 

70 

73 

54 

58 

52 

62 

56 

58 

59 

63 

69 

68 

6' 

MIN 

46 

42 

47 

45 

46 

43 

44 

46 

47 

40 

43 

40 

43 

44 

43 

31 

41 

47 

43 

43 

44 

35 

34 

31 

40 

36 

44 

39 

38 

* 

ORLAND 

MAX 

64 

75 

85 

82 

87 

80 

80 

74 

77 

75 

71 

56 

70 

75 

69 

57 

77 

76 

74 

73 

80 

69 

61 

51 

60 

62 

66 

55 

67 

78 

7 

MIN 

44 

52 

50 

53 

51 

54 

50 

45 

49 

41 

47 

39 

44 

49 

40 

47 

38 

48 

43 

44 

49 

36 

41 

37 

44 

43 

47 

43 

43 

* 

ORLEANS 

MAX 

68 

76 

81 

86 

80 

72 

77 

70 

63 

69 

59 

56 

67 

58 

59 

73 

57 

59 

62 

55 

56 

56 

64 

50 

60 

56 

60 

74 

71 

6 

MIN 

47 

50 

46 

48 

49 

48 

52 

46 

4« 

38 

42 

42 

45 

40 

42 

34 

37 

48 

42 

40 

33 

35 

33 

44 

42 

42 

43 

40 

42 

4 

OROVtLLE   1  WSW 

MAX 

67 

74 

85 

82 

86 

82 

78 

72 

75 

74 

71 

65 

71 

73 

68 

68 

78 

79 

74 

75 

79 

71 

60 

56 

61 

54 

68 

60 

65 

75 

7 

MIN 

48 

48 

53 

51 

53 

53 

53 

48 

51 

41 

47 

39 

43 

50 

39 

42 

42 

45 

46 

47 

49 

40 

43 

42 

45 

41 

47 

42 

42 

45 

* 

OROVILLE  7  SE 

MAX 

74 

80 

81 

76 

83 

81 

78 

72 

74 

72 

68 

56 

68 

70 

70 

67 

74 

75 

70 

72 

75 

62 

53 

55 

52 

68 

70 

72 

73 

75 

7) 

MIN 

38 

44 

50 

39 

42 

50 

51 

45 

46 

38 

45 

45 

36 

40 

38 

45 

40 

45 

45 

42 

48 

36 

38 

43 

36 

41 

42 

41 

48 

42 

*j 

OXNARD 

MAX 

78 

90 

88 

84 

78 

72 

70 

66 

61 

66 

70 

71 

73 

72 

80 

78 

74 

75 

70 

74 

58 

62 

62 

65 

67 

65 

63 

65 

66 

71 

7 

MIN 

47 

58 

56 

53 

49 

52 

45 

53 

48 

49 

45 

45 

46 

45 

50 

52 

47 

46 

48 

46 

52 

51 

47 

40 

43 

42 

42 

41 

42 

41 

* 

PALHOALE 

MAX 

78 

78 

85 

89 

90 

84 

79 

87 

90 

87 

71 

65 

83 

77 

70 

80 

85 

83 

86 

88 

84 

72 

55 

50 

68 

63 

60 

55 

70 

77 

7 

MIN 

48 

43 

44 

53 

51 

48 

57 

52 

47 

47 

52 

43 

40 

49 

43 

36 

44 

44 

46 

48 

46 

38 

37 

36 

35 

46 

40 

44 

36 

41 

*' 

PALMDALE   FAA  AP 

MAX 

75 

78 

83 

87 

91 

65 

79 

83 

88 

81 

69 

65 

80 

71 

69 

80 

85 

86 

85 

87 

85 

57 

58 

60 

69 

67 

51 

57 

70 

77 

71 

MIN 

48 

41 

42 

50 

48 

56 

52 

48 

44 

54 

45 

44 

40 

53 

47 

36 

39 

44 

50 

44 

46 

40 

38 

36 

33 

45 

43 

40 

38 

38 

* 

PALM  SPRINGS 

MAX 

93 

89 

93 

96 

98 

98 

97 

95 

97 

99 

91 

80 

92 

90 

91 

94 

94 

97 

96 

95 

95 

69 

70 

72 

77 

77 

74 

74 

83 

89 

8 

MIN 

55 

65 

53 

54 

55 

62 

59 

56 

55 

61 

63 

55 

49 

56 

54 

56 

55 

55 

55 

56 

50 

61 

50 

43 

44 

55 

65 

53 

46 

54 

'i 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

70 

81 

83 

85 

77 

62 

70 

67 

65 

62 

62 

54 

68 

64 

63 

72 

68 

71 

70 

74 

51 

59 

61 

62 

68 

69 

60 

51 

69 

65 

6 

MIN 

51 

48 

51 

48 

51 

48 

49 

47 

46 

39 

45 

45 

44 

49 

44 

40 

40 

44 

48 

42 

48 

44 

42 

36 

45 

41 

47 

40 

36 

41 

i 

PALOMAR   MTN  OBSY 

MAX 

59 

68 

66 

77 

78 

78 

78 

71 

77 

77 

72 

54 

67 

69 

69 

70 

72 

72 

70 

76 

77 

72 

52 

44 

52 

53 

53 

46 

53 

53 

t 

MIN 

44 

50 

48 

51 

55 

54 

49 

45 

52 

50 

44 

32 

39 

45 

43 

46 

50 

47 

46 

50 

50 

33 

26 

27 

30 

32 

31 

30 

31 

40 

4 

PARADISE 

MAX 

58 

68 

80 

76 

80 

77 

75 

66 

69 

65 

53 

58 

65 

65 

61 

50 

72 

69 

53 

68 

71 

62 

54 

46 

51 

54 

61 

52 

58 

69 

( 

MIN 

46 

46 

50 

52 

54 

52 

48 

45 

45 

38 

41 

35 

40 

42 

34 

38 

44 

44 

40 

43 

44 

32 

42 

34 

35 

40 

42 

39 

37 

43 

i 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

78 

83 

81 

88 

95 

99 

97 

94 

94 

95 

95 

85 

82 

87 

89 

88 

83 

91 

95 

94 

96 

97 

80 

68 

70 

78 

81 

74 

76 

80 

t| 

M  I N 

55 

62 

59 

60 

67 

70 

69 

64 

67 

69 

71 

59 

58 

61 

62 

61 

54 

62 

67 

56 

68 

68 

53 

48 

50 

56 

52 

56 

62 

68 

i 

PASADENA 

MAX 

89 

89 

90 

91 

91 

84 

79 

73 

75 

74 

72 

75 

82 

78 

79 

85 

87 

86 

62 

83 

76 

66 

66 

56 

67 

67 

52 

65 

70 

79 

MIN 

50 

60 

62 

57 

57 

57 

50 

55 

50 

53 

49 

45 

47 

50 

48 

49 

51 

54 

52 

63 

56 

54 

43 

42 

42 

44 

47 

46 

44 

46 

PASO  ROBLES 

MAX 

75 

84 

89 

91 

89 

61 

77 

80 

78 

75 

59 

72 

79 

75 

72 

60 

65 

83 

80 

86 

63 

69 

57 

63 

69 

62 

54 

63 

70 

80 

MIN 

45 

46 

46 

42 

44 

44 

44 

44 

49 

37 

35 

39 

41 

48 

43 

36 

35 

37 

46 

45 

46 

30 

37 

34 

38 

35 

47 

33 

35 

45 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 

75 

87 

90 

91 

89 

79 

79 

81 

76 

74 

64 

70 

60 

73 

72 

78 

84 

64 

78 

86 

76 

53 

57 

65 

74 

64 

53 

62 

71 

82 

MIN 

40 

44 

47 

45 

46 

44 

43 

45 

45 

38 

39 

38 

37 

45 

40 

33 

35 

37 

45 

42 

43 

36 

37 

34 

40 

36 

41 

34 

37 

41 

PETALUMA   FIRE    STA  2 

MAX 

71 

82 

83 

86 

78 

79 

70 

71 

55 

62 

64 

67 

56 

57 

55 

72 

67 

66 

70 

71 

53 

59 

54 

57 

52 

60 

62 

62 

59 

72 

MIN 

49 

49 

48 

43 

45 

45 

56 

52 

50 

37 

47 

42 

40 

42 

51 

34 

35 

49 

46 

41 

44 

35 

35 

32 

43 

37 

45 

36 

39 

PINNACLES  N« 

MAX 

74 

84 

90 

92 

88 

8L 

80 

79 

74 

72 

68 

65 

77 

75 

58 

76 

82 

79 

75 

83 

80 

58 

55 

64 

56 

65 

50 

65 

59 

78 

MIN 

50 

47 

47 

48 

52 

47 

42 

40 

45 

35 

38 

35 

38 

42 

42 

37 

36 

38 

45 

38 

44 

35 

37 

34 

39 

33 

42 

35 

33 

38 

PISMO  BEACH 

MAX 

76 

78 

77 

66 

65 

68 

68 

70 

69 

65 

65 

59 

76 

75 

74 

60 

76 

64 

78 

84 

76 

53 

59 

60 

61 

62 

57 

52 

70 

74 

MIN 

50 

57 

51 

48 

47 

47 

48 

48 

50 

45 

43 

45 

50 

48 

50 

50 

46 

43 

47 

53 

47 

40 

40 

40 

40 

40 

49 

40 

48 

45 

PLACERVILLE 

MAX 

59 

69 

77 

78 

81 

80 

80 

67 

71 

67 

65 

57 

52 

66 

62 

65 

70 

73 

69 

68 

75 

65 

54 

46 

54 

72 

67 

62 

57 

69 

MIN 

38 

40 

46 

44 

45 

47 

49 

41 

41 

35 

42 

32 

37 

46 

31 

33 

37 

38 

40 

39 

40 

33 

33 

32 

35 

33 

40 

35 

34 

37 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 

57 

66 

72 

76 

79 

78 

76 

66 

68 

64 

63 

52 

59 

56 

60 

58 

55 

71 

64 

65 

62 

62 

49 

42 

48 

58 

62 

43 

53 

63 

MIN 

41 

49 

51 

51 

55 

55 

45 

44 

47 

40 

39 

35 

42 

42 

35 

40 

44 

44 

41 

45 

43 

29 

31 

29 

36 

37 

35 

33 

37 

44 

POINT  ARENA 

MAX 

56 

61 

61 

62 

57 

60 

71 

63 

66 

58 

59 

60 

58 

55 

60 

57 

58 

61 

61 

61 

65 

57 

54 

57 

56 

54 

57 

69 

59 

60 

MIN 

47 

49 

46 

45 

46 

45 

52 

46 

50 

40 

44 

39 

43 

45 

41 

41 

40 

50 

46 

36 

47 

33 

35 

35 

47 

49 

46 

37 

43 

42 

POINT  ARGUELLO  WB 

MAX 

64 

74 

83 

74 

74 

■'I 

61 

56 

57 

56 

59 

56 

60 

58 

60 

68 

55 

62 

59 

56 

57 

57 

58 

60 

56 

60 

51 

66 

58 

62 

MIN 

49 

54 

51 

47 

44 

46 

48 

49 

45 

45 

45 

46 

48 

48 

47 

45 

37 

39 

46 

48 

48 

41 

40 

41 

43 

47 

48 

45 

46 

46 

See  Releience  Notes  following  SUtlon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1960 


Day  Oi  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  1 

18 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avor 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

59 

61 

62 

54 

55 

62 

62 

57 

56 

56 

55 

54 

55 

53 

53 

55 

53 

54 

55 

56 

52 

52 

56 

57 

54 

53 

54 

54 

53 

53 

56.4 

M I N 

49 

48 

47 

48 

48 

50 

50 

45 

51 

47 

50 

48 

46 

46 

48 

46 

46 

47 

49 

47 

48 

46 

41 

44 

44 

44 

48 

41 

44 

48 

POMONA 

MAX 

84 

89 

89 

92 

91 

83 

76 

73 

75 

73 

70 

71 

82 

78 

78 

85 

88 

68 

81 

85 

77 

65 

62 

66 

69 

68 

65 

66 

69 

80 

77.3 

M I N 

43 

51 

49 

47 

50 

50 

45 

53 

48 

50 

44 

44 

41 

44 

44 

43 

46 

46 

45 

48 

54 

54 

43 

38 

37 

39 

49 

46 

39 

43 

45 . 7 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 

67 

73 

62 

63 

65 

82 

62 

71 

70 

67 

68 

64 

67 

70 

66 

62 

70 

73 

70 

72 

75 

66 

62 

57 

61 

68 

62 

60 

63 

70 

69.7 

MIN 

36 

42 

43 

45 

45 

44 

44 

45 

47 

39 

39 

36 

37 

43 

36 

30 

30 

44 

45 

41 

42 

33 

31 

32 

32 

33 

36 

35 

35 

41 

38.7 

PORTERVILLE 

MAX 

69 

70 

83 

91 

90 

91 

92 

80 

62 

63 

77 

72 

69 

77 

71 

72 

75 

84 

83 

79 

83 

80 

64 

62 

67 

72 

77 

60 

62 

70 

76.2 

46 

49 

53 

53 

56 

60 

46 

49 

50 

48 

47 

40 

43 

46 

41 

41 

47 

45 

49 

49 

49 

41 

44 

40 

40 

47 

48 

45 

45 

46.7 

PORTOLA 

MAX 

57 

67 

71 

70 

66 

74 

66 

66 

63 

62 

58 

60 

64 

60 

56 

62 

64 

60 

62 

67 

63 

50 

40 

45 

47 

54 

56 

51 

60 

60 

60.1 

MIN 

34 

30 

31 

28 

30 

34 

36 

28 

28 

27 

22 

24 

25 

37 

18 

20 

22 

30 

32 

25 

28 

25 

26 

25 

24 

21 

28 

28 

23 

27.2 

POSEY  3  E 

MAX 

51 

68 

70 

71 

73 

73 

66 

63 

66 

61 

52 

56 

60 

58 

53 

60 

67 

61 

58 

63 

61 

56 

37 

46 

51 

55 

45 

37 

46 

58 

56.1 

34 

35 

39 

41 

42 

42 

33 

36 

36 

36 

34 

30 

33 

30 

33 

26 

34 

36 

36 

37 

38 

24 

25 

27 

26 

31 

32 

29 

31 

33.2 

POTTER   VALLEY  PH 

MAX 

71 

62 

85 

79 

71 

71 

68 

66 

71 

66 

61 

75 

74 

71 

67 

54 

48 

60 

60 

60 

71 

75 

66.5 

49 

43 

48 

44 

46 

49 

50 

33 

36 

40 

36 

31 

34 

38 

42 

31 

34 

32 

42 

32 

34 

39.2 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

72 

79 

83 

85 

82 

76 

73 

77 

73 

70 

60 

68 

75 

69 

68 

73 

78 

77 

74 

81 

73 

57 

49 

60 

63 

61 

60 

55 

64 

72 

70.2 

41 

39 

42 

40 

41 

43 

39 

38 

38 

33 

32 

34 

50 

36 

44 

32 

26 

32 

32 

34 

34 

31 

34 

31 

34 

29 

41 

32 

30 

36.0 

QUINCY  RS 

MAX 

55 

72 

76 

80 

78 

74 

60 

64 

71 

68 

67 

55 

68 

70 

57 

61 

70 

70 

64 

67 

70 

64 

49 

45 

47 

52 

63 

53 

56 

69 

64.6 

33 

42 

36 

34 

33 

33 

40 

37 

35 

34 

36 

25 

28 

40 

23 

23 

27 

33 

40 

31 

33 

30 

32 

32 

28 

27 

32 

33 

30 

32.4 

RAMONA  SPAUL0IN6 

MAX 

84 

80 

87 

90 

92 

88 

80 

77 

82 

81 

69 

68 

84 

84 

79 

84 

91 

89 

85 

87 

74 

61 

59 

53 

70 

69 

60 

64 

71 

80 

77.7 

MIN 

37 

46 

42 

38 

41 

42 

35 

5i 

39 

47 

40 

45 

32 

33 

31 

35 

38 

37 

37 

38 

41 

50 

36 

36 

31 

33 

45 

46 

36 

37 

RANDSBURG 

MAX 

75 

75 

82 

87 

86 

65 

79 

86 

80 

66 

68 

67 

71 

74 

77 

81 

80 

81 

83 

85 

83 

69 

52 

56 

67 

64 

55 

59 

69 

76 

74.0 

MIN 

41 

53 

52 

55 

57 

60 

54 

51 

50 

49 

42 

43 

52 

46 

44 

50 

55 

55 

52 

51 

56 

36 

35 

34 

33 

44 

40 

38 

40 

47.1 

RED  BLUFF   W8  AP 

MAX 

73 

83 

81 

67 

77 

76 

72 

74 

69 

66 

65 

69 

72 

67 

66 

77 

71 

70 

73 

78 

65 

56 

47 

57 

57 

64 

60 

66 

79 

73 

69.9 

MIN 

45 

49 

52 

52 

52 

54 

53 

47 

52 

43 

48 

43 

46 

49 

42 

48 

41 

51 

43 

45 

46 

39 

40 

40 

45 

42 

46 

41 

45 

REDOING  FIRE  STA  2 

MAX 

72 

65 

65 

86 

84 

60 

75 

72 

72 

70 

67 

69 

73 

71 

68 

76 

77 

70 

71 

77 

73 

58 

50 

55 

53 

64 

61 

66 

76 

76 

71.1 

MIN 

45 

55 

55 

56 

56 

57 

54 

52 

57 

47 

46 

43 

47 

47 

40 

46 

46 

51 

45 

46 

49 

41 

36 

39 

45 

43 

46 

39 

46 

49 

47  .5 

REDLANDS 

MAX 

88 

85 

92 

94 

96 

91 

84 

78 

85 

79 

70 

74 

86 

63 

82 

90 

93 

91 

67 

90 

79 

64 

56 

65 

72 

70 

62 

64 

70 

64 

60.2 

47 

53 

51 

51 

53 

56 

47 

51 

49 

53 

45 

46 

43 

46 

47 

46 

49 

51 

49 

62 

52 

45 

42 

42 

39 

42 

47 

46 

41 

47.6 

REDWOOD  CITY 

MAX 

73 

82 

84 

66 

62 

81 

72 

72 

66 

68 

64 

66 

70 

67 

65 

74 

72 

73 

72 

72 

75 

60 

60 

63 

66 

65 

63 

64 

72 

72 

70.8 

48 

46 

53 

50 

50 

49 

50 

46 

47 

42 

45 

41 

46 

49 

45 

39 

40 

45 

46 

43 

48 

44 

40 

37 

46 

42 

47 

43 

39 

46.0 

RICHMOND 

MAX 

64 

73 

80 

81 

82 

71 

74 

69 

57 

65 

64 

62 

64 

65 

64 

62 

71 

70 

65 

70 

72 

62 

58 

56 

60 

63 

61 

60 

60 

70 

66.8 

MIN 

52 

53 

55 

53 

54 

52 

54 

54 

54 

46 

51 

47 

63 

50 

42 

44 

50 

53 

49 

51 

49 

43 

44 

40 

48 

46 

48 

43 

44 

49.1 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 

88 

69 

90 

92 

92 

86 

80 

76 

80 

77 

71 

74 

85 

79 

80 

89 

89 

87 

83 

87 

80 

68 

62 

65 

70 

70 

69 

68 

70 

63 

79.3 

MIN 

47 

63 

48 

49 

52 

52 

46 

54 

49 

54 

49 

46 

44 

46 

46 

44 

47 

49 

48 

60 

51 

54 

44 

43 

39 

42 

50 

42 

42 

46 

47,9 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

76 

85 

69 

91 

93 

94 

86 

61 

76 

80 

77 

68 

73 

85 

80 

80 

90 

90 

88 

83 

88 

75 

65 

58 

64 

70 

69 

65 

65 

68 

78.4 

MIN 

47 

63 

49 

51 

52 

54 

46 

53 

46 

53 

46 

47 

42 

46 

46 

45 

49 

50 

49 

51 

52 

54 

42 

42 

38 

41 

49 

44 

41 

44 

47.7 

ROCKLIN 

MAX 

66 

72 

80 

63 

84 

83 

80 

73 

75 

75 

72 

64 

67 

74 

73 

66 

74 

79 

74 

75 

60 

70 

62 

67 

66 

70 

70 

58 

64 

73 

71.9 

MIN 

36 

41 

43 

48 

51 

51 

53 

47 

49 

43 

43 

35 

34 

41 

35 

34 

39 

41 

44 

42 

42 

39 

39 

39 

42 

38 

38 

39 

37 

36 

41*4 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 

75 

79 

60 

85 

63 

81 

74 

74 

70 

70 

67 

71 

73 

71 

70 

77 

76 

72 

75 

61 

72 

62 

58 

64 

68 

68 

58 

65 

76 

80 

72.6 

MIN 

46 

54 

55 

54 

55 

55 

52 

49 

46 

42 

49 

43 

45 

49 

44 

49 

46 

48 

49 

47 

47 

42 

43 

42 

47 

45 

44 

39 

42 

46 

47.2 

SACRAMENTO  WB  CI TY 

MAX 

75 

79 

84 

86 

84 

80 

75 

75 

69 

70 

66 

72 

72 

69 

68 

76 

78 

71 

74 

79 

72 

60 

67 

61 

68 

65 

57 

64 

76 

77 

72.0 

MIN 

47 

53 

57 

56 

56 

56 

53 

49 

49 

44 

49 

46 

46 

49 

48 

48 

46 

49 

49 

49 

46 

43 

43 

43 

47 

45 

46 

41 

43 

48 

SAINT  HELENA 

MAX 

78 

85 

84 

89 

80 

78 

69 

72 

69 

69 

67 

71 

70 

69 

69 

78 

77 

69 

75 

79 

70 

59 

50 

60 

60 

69 

60 

63 

73 

75 

70.9 

44 

49 

50 

48 

49 

46 

50 

46 

50 

37 

47 

41 

41 

46 

43 

37 

35 

44 

46 

41 

45 

31 

35 

32 

42 

36 

46 

37 

38 

40 

42  .4 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

MAX 

72 

76 

80 

63 

60 

75 

67 

66 

61 

60 

59 

64 

65 

66 

64 

72 

65 

66 

69 

72 

62 

56 

60 

60 

61 

64 

57 

60 

66 

67 

66.2 

45 

42 

45 

44 

46 

43 

43 

46 

48 

40 

40 

37 

46 

40 

35 

31 

40 

44 

42 

41 

43 

31 

36 

30 

33 

36 

43 

34 

35 

SALINAS  2  E 

MAX 

69 

65 

86 

86 

61 

80 

72 

66 

64 

63 

63 

64 

66 

65 

66 

70 

67 

73 

70 

71 

79 

59 

61 

63 

67 

61 

65 

60 

62 

65 

69.0 

MIN 

48 

44 

49 

48 

45 

49 

53 

48 

47 

42 

45 

40 

43 

52 

42 

35 

38 

40 

49 

42 

46 

36 

41 

40 

43 

43 

47 

41 

40 

47 

SALINAS   FAA  AP 

MAX 

70 

85 

86 

66 

81 

80 

75 

68 

64 

63 

63 

65 

67 

67 

67 

71 

68 

74 

71 

72 

65 

60 

60 

64 

66 

61 

58 

60 

62 

66 

68.9 

MIN 

49 

45 

49 

49 

45 

52 

53 

50 

49 

41 

46 

40 

42 

49 

45 

36 

38 

42 

50 

45 

47 

34 

42 

41 

45 

42 

46 

43 

42 

47 

44.8 

SALT   SPRINGS  PH 

MAX 

71 

76 

78 

80 

76 

80 

76 

71 

69 

65 

62 

61 

67 

66 

66 

68 

70 

70 

68 

75 

73 

64 

46 

44 

50 

60 

53 

50 

61 

67 

66.2 

39 

46 

49 

51 

52 

54 

44 

42 

41 

45 

40 

32 

37 

42 

33 

35 

45 

34 

40 

44 

40 

26 

29 

28 

31 

35 

32 

32 

32 

37 

39.0 

SALYER  RS 

MAX 

54 

76 

83 

85 

86 

62 

76 

75 

70 

58 

60 

72 

67 

57 

70 

58 

63 

67 

67 

60 

50 

58 

59 

59 

62 

55 

60 

68 

66.4 

41 

48 

46 

47 

42 

45 

47 

46 

35 

42 

45 

42 

42 

35 

38 

48 

46 

42 

41 

34 

37 

36 

43 

40 

42 

40 

45 

47 

42.2 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

60 

83 

83 

87 

86 

87 

78 

71 

77 

75 

72 

67 

78 

74 

74 

61 

83 

61 

77 

83 

77 

65 

49 

52 

62 

62 

59 

66 

63 

74 

73.3 

50 

61 

57 

58 

59 

61 

49 

46 

52 

49 

46 

40 

45 

50 

62 

46 

65 

64 

52 

53 

54 

46 

36 

34 

38 

40 

42 

39 

38 

45 

46.  3 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

74 

81 

86 

87 

86 

76 

77 

78 

74 

73 

63 

69 

78 

69 

69 

76 

81 

81 

76 

82 

75 

59 

55 

62 

68 

56 

53 

69 

69 

78 

72.4 

39 

42 

49 

43 

44 

42 

43 

39 

40 

34 

33 

30 

33 

31 

35 

31 

33 

33 

39 

36 

36 

30 

32 

33 

38 

32 

44 

31 

31 

39 

36.6 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

84 

86 

90 

92 

94 

87 

82 

77 

85 

80 

71 

74 

65 

81 

82 

91 

91 

89 

86 

90 

79 

62 

55 

66 

72 

72 

64 

62 

72 

84 

79.5 

44 

60 

46 

47 

49 

54 

45 

52 

47 

53 

46 

46 

41 

44 

46 

43 

46 

47 

47 

49 

51 

63 

44 

42 

36 

41 

48 

47 

39 

43 

46.6 

SANDBERG  WB 

MAX 

55 

70 

77 

76 

80 

74 

68 

68 

75 

68 

60 

49 

70 

61 

61 

67 

74 

65 

63 

67 

70 

45 

42 

46 

57 

51 

43 

40 

50 

66 

61.0 

MIN 

36 

48 

57 

57 

58 

51 

44 

4* 

47 

45 

37 

33 

42 

3S 

36 

36 

50 

46 

43 

46 

37 

26 

27 

29 

34 

36 

34 

30 

33 

41 

40.9 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

77 

92 

89 

83 

81 

73 

70 

69 

70 

69 

64 

67 

74 

75 

71 

71 

76 

77 

72 

69 

64 

61 

62 

64 

66 

66 

64 

63 

67 

71 

71.2 

53 

56 

59 

58 

57 

53 

52 

59 

59 

57 

57 

54 

50 

54 

55 

55 

55 

56 

55 

58 

57 

65 

49 

49 

48 

51 

65 

55 

61 

52 

54.  5 

SAN  FERNANDO 

MAX 

82 

67 

90 

92 

93 

90 

86 

75 

77 

74 

75 

76 

86 

80 

81 

88 

86 

67 

84 

86 

81 

66 

62 

66 

69 

68 

55 

66 

70 

85 

78.9 

55 

64 

56 

51 

52 

50 

44 

55 

47 

50 

50 

48 

46 

44 

54 

65 

46 

50 

52 

50 

53 

50 

41 

37 

40 

42 

49 

45 

40 

44 

48*7 

S  F   RICHMOND  SUNSET 

MAX 

56 

78 

76 

74 

64 

65 

60 

66 

59 

56 

56 

57 

60 

58 

57 

60 

57 

60 

59 

58 

54 

50 

55 

55 

58 

68 

68 

67 

58 

67 

59.9 

MIN 

50 

52 

50 

48 

42 

51 

52 

51 

50 

48 

50 

46 

50 

42 

42 

41 

44 

48 

49 

47 

47 

46 

40 

39 

47 

60 

48 

42 

43 

49 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

63 

76 

77 

61 

70 

75 

67 

64 

60 

59 

61 

62 

63 

62 

61 

66 

62 

67 

65 

65 

60 

57 

58 

61 

64 

67 

59 

60 

66 

61 

64.3 

MIN 

51 

48 

50 

47 

49 

50 

51 

51 

49 

48 

49 

47 

51 

46 

46 

41 

43 

51 

50 

48 

45 

43 

41 

39 

47 

46 

46 

46 

46 

49 

47.2 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 

63 

77 

79 

80 

71 

73 

66 

62 

57 

56 

58 

58 

60 

60 

60 

64 

59 

62 

62 

63 

56 

54 

65 

57 

60 

65 

57 

56 

61 

57 

61.9 

MIN 

52 

54 

52 

53 

51 

56 

52 

52 

50 

46 

50 

50 

51 

50 

62 

50 

48 

50 

52 

50 

47 

46 

45 

46 

SO 

61 

48 

46 

49 

49 

50.1 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

91 

93 

93 

95 

92 

66 

81 

75 

77 

75 

72 

79 

64 

79 

81 

87 

90 

89 

85 

84 

80 

68 

66 

66 

70 

69 

66 

69 

71 

82 

79.8 

MIN 

47 

55 

51 

50 

53 

53 

48 

56 

50 

54 

50 

45 

46 

48 

46 

46 

48 

50 

49 

52 

67 

56 

44 

41 

41 

44 

44 

49 

43 

45 

♦8.7 

SAN  GRE60RI0   3  SE 

MAX 

60 

74 

77 

81 

72 

76 

67 

65 

69 

59 

57 

69 

62 

57 

69 

60 

69 

68 

62 

62 

56 

55 

66 

58 

62 

58 

56 

57 

60 

60 

62.6 

MIN 

50 

42 

45 

41 

43 

47 

47 

44 

50 

40 

39 

41 

50 

47 

35 

33 

32 

48 

45 

37 

45 

42 

37 

36 

39 

39 

46 

38 

47 

47 

42.4 

SAN  JACINTO 

MAX 

86 

67 

90 

94 

96 

90 

88 

65 

68 

64 

70 

73 

86 

83 

83 

90 

91 

90 

67 

92 

83 

64 

60 

64 

73 

67 

61 

66 

71 

80 

80.7 

MIN 

39 

42 

42 

44 

46 

49 

39 

42 

42 

48 

39 

43 

38 

39 

39 

39 

44 

44 

41 

44 

48 

61 

41 

38 

33 

37 

47 

47 

40 

42 

42.2 

Se«  Bslwence  NotM  Following  StaUoo  Indaz 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1960 


Day  Oi  Month  Si 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
> 

SAN  JOSE 

MAX 

70 

81 

86 

87 

81 

81 

74 

69 

65 

65 

62 

64 

67 

65 

64 

71 

57 

72 

70 

72 

62 

59 

59 

64 

69 

60 

57 

62 

59 

68 

58.6 

MIN 

52 

51 

57 

55 

56 

53 

56 

53 

52 

42 

47 

46 

46 

49 

45 

42 

44 

50 

52 

45 

48 

44 

43 

39 

47 

46 

49 

44 

42 

45 

48.1 

SAN  LUIS  OBI SPO  POLT 

MAX 

70 

76 

83 

64 

89 

89 

76 

67 

72 

64 

66 

62 

64 

74 

72 

70 

72 

78 

80 

74 

82 

58 

58 

69 

51 

63 

52 

55 

50 

66 

70.5 

MIN 

49 

54 

52 

52 

47 

49 

53 

50 

50 

44 

44 

46 

49 

48 

49 

49 

51 

47 

48 

51 

50 

40 

41 

39 

40 

41 

45 

39 

40 

48 

46.8 

SAN  MATEO 

MAX 

68 

81 

84 

86 

79 

77 

71 

57 

62 

61 

61 

62 

68 

63 

62 

71 

69 

67 

67 

68 

66 

59 

59 

61 

65 

60 

51 

50 

70 

67 

67.5 

MIN 

51 

50 

54 

51 

52 

51 

53 

49 

51 

46 

49 

48 

60 

49 

48 

57 

50 

49 

41 

46 

48 

44 

41 

40 

46 

44 

48 

45 

45 

46 

48.1 

SAN  PEDRO 

MAX 

82 

84 

83 

80 

80 

72 

65 

64 

62 

63 

63 

69 

69 

68 

69 

70 

74 

72 

73 

67 

66 

61 

59 

58 

61 

53 

55 

64 

65 

71 

68.6 

MIN 

56 

62 

64 

58 

55 

54 

54 

56 

54 

56 

53 

55 

52 

53 

54 

55 

57 

55 

56 

57 

58 

56 

50 

48 

49 

52 

54 

53 

50 

53 

54.6 

SAN  RAFAEL 

MAX 

72 

81 

83 

66 

84 

77 

76 

70 

66 

63 

62 

64 

69 

64 

62 

78 

73 

59 

72 

70 

64 

59 

55 

63 

64 

60 

50 

63 

70 

72 

69.0 

MIN 

52 

51 

51 

52 

53 

51 

54 

51 

51 

50 

45 

46 

49 

48 

48 

42 

43 

46 

51 

48 

46 

42 

39 

40 

38 

43 

47 

44 

43 

45 

47.0 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

MAX 

68 

93 

90 

86 

82 

80 

74 

73 

70 

72 

68 

71 

79 

75 

77 

78 

84 

84 

78 

78 

71 

66 

62 

65 

70 

67 

68 

66 

59 

77 

75.4 

MIN 

<>8 

57 

54 

53 

62 

52 

49 

54 

64 

56 

51 

49 

49 

50 

51 

49 

51 

51 

52 

51 

57 

55 

47 

46 

43 

46 

52 

52 

46 

47 

50.8 

SANTA  BARBARA 

MAX 

86 

88 

88 

83 

82 

75 

74 

66 

69 

65 

75 

78 

77 

78 

84 

80 

79 

80 

77 

76 

68 

66 

60 

64 

66 

65 

62 

70 

71 

78 

74.  5 

MIN 

57 

58 

54 

51 

53 

50 

46 

56 

53 

53 

47 

47 

49 

48 

61 

55 

50 

45 

52 

50 

54 

52 

45 

41 

42 

48 

48 

44 

45 

46 

50.1 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

MAX 

83 

81 

79 

74 

71 

67 

71 

64 

64 

62 

74 

76 

71 

80 

60 

73 

71 

73 

72 

70 

61 

55 

60 

62 

53 

51 

59 

68 

65 

73 

69.8 

MIN 

52 

51 

50 

49 

49 

49 

46 

50 

51 

47 

44 

50 

45 

47 

51 

45 

45 

47 

52 

46 

47 

42 

40 

36 

40 

42 

46 

44 

44 

48 

46.5 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

72 

83 

88 

89 

83 

63 

74 

70 

68 

65 

66 

68 

69 

67 

68 

74 

70 

73 

73 

74 

66 

51 

61 

56 

70 

67 

57 

64 

70 

68 

70.9 

MIN 

50 

47 

52 

51 

52 

47 

52 

51 

47 

38 

43 

40 

43 

46 

42 

38 

40 

45 

47 

42 

45 

41 

39 

36 

44 

42 

45 

39 

39 

41 

44.2 

SANTA  CRUZ 

MAX 

75 

77 

83 

83 

73 

71 

71 

72 

68 

63 

63 

66 

73 

71 

68 

74 

72 

74 

74 

76 

69 

60 

56 

50 

68 

52 

52 

62 

65 

69 

69.1 

MIN 

40 

46 

50 

46 

45 

43 

53 

48 

45 

37 

43 

44 

42 

47 

39 

37 

37 

39 

46 

41 

44 

38 

36 

35 

38 

42 

42 

42 

35 

43 

42.2 

SANTA  MARIA  W8  AP 

MAX 

75 

83 

65 

84 

78 

77 

64 

65 

61 

62 

63 

62 

69 

67 

73 

76 

70 

77 

67 

81 

62 

56 

59 

63 

52 

54 

56 

57 

61 

57 

58.3 

MIN 

50 

54 

51 

48 

45 

45 

46 

47 

45 

43 

43 

39 

45 

44 

48 

44 

40 

40 

47 

47 

45 

33 

39 

40 

39 

44 

45 

38 

42 

43 

44.0 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

78 

82 

72 

79 

74 

68 

65 

64 

61 

63 

76 

68 

68 

68 

66 

73 

70 

69 

70 

68 

66 

61 

60 

66 

50 

52 

55 

52 

61 

55 

67,7 

MIN 

61 

65 

58 

60 

54 

56 

53 

58 

56 

56 

53 

64 

59 

54 

57 

55 

56 

54 

57 

56 

58 

56 

49 

47 

49 

50 

52 

52 

59 

52 

55.2 

SANTA  PAULA 

MAX 

80 

90 

94 

95 

90 

87 

76 

74 

70 

65 

68 

71 

79 

79 

76 

84 

82 

82 

82 

79 

60 

68 

58 

59 

62 

54 

54 

63 

66 

67 

75.6 

MIN 

50 

62 

59 

58 

58 

52 

46 

56 

48 

54 

48 

44 

48 

46 

49 

51 

49 

49 

49 

49 

49 

50 

40 

37 

41 

40 

46 

44 

41 

45 

48.7 

SANTA  ROSA 

MAX 

65 

78 

84 

63 

66 

78 

77 

72 

71 

70 

68 

69 

71 

69 

70 

59 

74 

73 

70 

72 

77 

66 

52 

53 

64 

61 

57 

64 

55 

72 

70.4 

MIN 

40 

48 

48 

47 

48 

44 

48 

50 

46 

38 

40 

41 

41 

41 

40 

35 

36 

39 

44 

40 

42 

36 

35 

31 

34 

39 

42 

35 

38 

40 

40.9 

SCOTIA 

MAX 

60 

63 

64 

71 

72 

69 

74 

74 

69 

55 

64 

57 

59 

69 

57 

53 

60 

60 

59 

62 

60 

51 

49 

54 

59 

57 

63 

51 

58 

68 

61.0 

MIN 

46 

51 

49 

48 

49 

46 

48 

46 

47 

40 

44 

44 

46 

43 

45 

37 

37 

41 

48 

43 

44 

37 

38 

36 

45 

47 

46 

44 

45 

48 

44.4 

SHASTA  DAM 

MAX 

54 

70 

82 

80 

85 

76 

79 

71 

73 

68 

67 

66 

67 

69 

66 

52 

74 

69 

66 

70 

76 

64 

56 

50 

54 

50 

63 

54 

56 

77 

57.6 

MIN 

47 

48 

50 

55 

54 

56 

52 

50 

52 

47 

45 

44 

46 

45 

41 

46 

45 

51 

45 

47 

47 

40 

36 

38 

40 

43 

43 

40 

44 

49 

46.2 

SHELTER  COVE 

MAX 

58 

63 

63 

56 

57 

64 

63 

63 

68 

59 

57 

68 

59 

56 

57 

69 

55 

55 

57 

59 

56 

50 

52 

57 

54 

55 

51 

55 

61 

60 

57.5 

MIN 

51 

50 

50 

46 

45 

46 

52 

51 

50 

44 

46 

46 

46 

42 

41 

46 

44 

48 

49 

47 

46 

43 

42 

41 

46 

49 

46 

45 

46 

46 

46.4 

SIERRA  CITY 

MAX 

51 

62 

72 

75 

79 

76 

72 

62 

68 

64 

62 

47 

62 

65 

53 

66 

66 

67 

50 

64 

70 

60 

41 

40 

44 

46 

57 

42 

51 

62 

59.9 

MIN 

34 

44 

41 

42 

44 

44 

40 

36 

33 

32 

40 

29 

35 

39 

26 

34 

36 

37 

39 

33 

32 

27 

28 

29 

28 

29 

32 

32 

32 

36 

34.7 

SIER1»AVILLE  RS 

MAX 

50 

59 

70 

73 

77 

79 

73 

62 

66 

62 

50 

60 

63 

52 

56 

60 

54 

52 

53 

57 

60 

40 

38 

46 

40 

57 

57 

53 

60 

69.3 

MIN 

34 

29 

34 

30 

31 

34 

37 

28 

30 

30 

24 

28 

34 

21 

21 

24 

39 

35 

31 

35 

23 

23 

22 

24 

19 

30 

27 

24 

26 

28.5 

SNOW   LAB   CENTRAL  SIERRA 

MAX 

35 

49 

57 

60 

62 

57 

58 

50 

63 

49 

47 

36 

47 

60 

44 

44 

62 

51 

46 

60 

54 

47 

29 

28 

33 

34 

43 

34 

37 

46 

45.0 

MIN 

23 

32 

27 

27 

29 

30 

32 

26 

28 

32 

27 

15 

24 

31 

17 

21 

24 

29 

30 

25 

32 

15 

18 

18 

14 

15 

22 

22 

21 

21 

24.3 

SONOMA 

MAX 

73 

83 

65 

88 

65 

80 

79 

72 

66 

64 

67 

67 

67 

70 

68 

74 

73 

68 

73 

74 

69 

64 

55 

65 

64 

60 

52 

63 

71 

75 

70.8 

MIN 

39 

50 

49 

45 

46 

43 

45 

46 

48 

35 

47 

42 

39 

43 

46 

33 

34 

43 

42 

39 

44 

38 

36 

31 

43 

37 

44 

34 

34 

37 

41.0 

SONORA 

MAX 

64 

70 

76 

82 

84 

84 

84 

72 

75 

76 

68 

68 

64 

72 

57 

64 

71 

77 

72 

74 

78 

70 

58 

52 

56 

66 

55 

52 

56 

57 

59.2 

MIN 

40 

44 

46 

50 

50 

52 

48 

48 

45 

46 

44 

34 

40 

46 

38 

36 

40 

41 

44 

45 

43 

36 

36 

35 

37 

37 

42 

39 

36 

40 

42.0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

MAX 

63 

67 

73 

75 

69 

67 

66 

65 

60 

50 

64 

62 

62 

60 

63 

65 

56 

64 

74 

70 

58 

35 

44 

47 

50 

43 

42 

50 

59 

59.5 

MIN 

28 

35 

38 

36 

36 

34 

33 

34 

39 

37 

26 

31 

34 

29 

29 

31 

32 

37 

37 

37 

26 

25 

25 

26 

27 

31 

29 

27 

29 

31.6 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

MAX 

52 

58 

64 

64 

62 

67 

56 

60 

65 

55 

39 

53 

56 

48 

50 

57 

57 

51 

57 

60 

53 

42 

30 

37 

36 

46 

36 

41 

51 

56 

61.8 

PUN 

26 

25 

28 

28 

30 

30 

34 

27 

34 

39 

31 

21 

27 

35 

22 

21 

25 

35 

34 

30 

42 

20 

21 

19 

22 

20 

27 

23 

23 

25 

27.6 

SQUIRREL  INN  2 

MAX 

60 

60 

68 

70 

73 

72 

66 

69 

69 

64 

55 

51 

62 

60 

61 

65 

67 

65 

66 

70 

65 

53 

33 

37 

45 

45 

41 

36 

56 

50 

56.9 

MIN 

35 

45 

46 

50 

54 

54 

49 

41 

53 

49 

39 

32 

37 

47 

36 

36 

47 

50 

42 

50 

50 

32 

25 

26 

34 

33 

31 

30 

26 

35 

40.5 

STOCKTON   FAA  AP 

MAX 

78 

81 

86 

88 

66 

66 

77 

76 

73 

74 

69 

72 

79 

72 

72 

77 

83 

78 

77 

63 

72 

68 

63 

64 

70 

68 

55 

67 

75 

81 

75.0 

MIN 

46 

48 

50 

56 

55 

53 

54 

48 

47 

44 

49 

44 

44 

49 

46 

47 

41 

47 

48 

45 

46 

40 

41 

42 

47 

42 

45 

38 

43 

46 

45.4 

STOCKTON  FIRE  STA  4 

MAX 

66 

67 

79 

64 

65 

62 

62 

74 

73 

73 

71 

67 

70 

76 

70 

69 

74 

79 

74 

75 

79 

71 

65 

60 

62 

70 

62 

55 

55 

73 

71.7 

MIN 

50 

58 

52 

61 

64 

51 

48 

46 

47 

46 

46 

44 

43 

49 

44 

43 

41 

46 

49 

44 

46 

40 

41 

40 

44 

42 

47 

36 

40 

45 

46.4 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

77 

80 

86 

67 

84 

67 

75 

77 

66 

67 

70 

74 

76 

74 

73 

79 

78 

82 

64 

55 

53 

65 

71 

67 

56 

67 

77 

81 

73.9 

MIN 

45 

49 

48 

52 

54 

49 

52 

47 

61 

43 

48 

41 

43 

48 

41 

42 

49 

45 

49 

40 

39 

44 

45 

39 

47 

40 

42 

45 

45.6 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

72 

82 

76 

82 

SO 

76 

69 

73 

72 

68 

67 

68 

74 

65 

55 

74 

74 

70 

70 

77 

73 

57 

69 

56 

59 

61 

62 

63 

74 

75 

69.9 

MIN 

40 

44 

47 

49 

48 

47 

42 

42 

45 

38 

47 

35 

40 

46 

37 

38 

38 

44 

40 

42 

40 

32 

33 

31 

42 

40 

43 

34 

39 

43 

40.9 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

62 

75 

76 

77 

72 

72 

72 

65 

63 

65 

62 

58 

63 

53 

62 

63 

65 

57 

62 

57 

57 

43 

37 

43 

45 

54 

42 

60 

63 

55 

60.0 

MIN 

36 

44 

44 

44 

44 

43 

41 

40 

38 

39 

33 

29 

31 

33 

28 

32 

33 

37 

38 

38 

38 

28 

28 

28 

28 

30 

30 

30 

31 

35 

■  36.0 

SUNLAND 

MAX 

85 

88 

67 

88 

69 

82 

76 

72 

77 

73 

56 

71 

62 

77 

81 

90 

90 

89 

66 

90 

76 

55 

66 

56 

70 

52 

62 

58 

73 

83 

77.4 

MIN 

47 

56 

52 

52 

55 

54 

46 

46 

45 

47 

43 

45 

43 

49 

53 

45 

46 

66 

50 

50 

47 

48 

39 

35 

39 

38 

46 

40 

37 

53 

46.7 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

60 

67 

77 

79 

72 

76 

63 

66 

69 

66 

60 

60 

69 

64 

60 

66 

65 

54 

65 

72 

53 

37 

41 

46 

50 

59 

66 

56 

63 

69 

52.4 

MIN 

39 

30 

34 

32 

34 

39 

39 

32 

33 

32 

39 

22 

31 

36 

24 

18 

29 

39 

35 

47 

34 

29 

25 

24 

26 

24 

34 

31 

32 

30 

31.8 

TABLE  MTN 

MAX 

57 

58 

64 

68 

68 

68 

66 

66 

70 

61 

67 

49 

60 

60 

57 

58 

65 

52 

66 

67 

66 

53 

33 

37 

39 

39 

33 

46 

45 

51 

65.3 

MIN 

35 

37 

38 

36 

42 

48 

44 

44 

50 

47 

40 

26 

32 

42 

35 

39 

42 

42 

43 

49 

49 

23 

17 

20 

28 

30 

25 

17 

20 

33 

36.8 

TAHOE 

MAX 

41 

49 

58 

64 

65 

60 

65 

60 

60 

59 

56 

45 

46 

58 

51 

53 

49 

50 

64 

59 

65 

60 

35 

35 

41 

42 

47 

37 

44 

47 

51.8 

MIN 

29 

29 

30 

30 

30 

32 

34 

29 

31 

35 

32 

23 

28 

33 

24 

24 

27 

29 

32 

29 

31 

19 

17 

19 

23 

22 

29 

22 

26 

28 

27.6 

TEHACHAPI 

MAX 

52 

75 

77 

63 

82 

77 

64 

65 

71 

65 

55 

60 

72 

53 

54 

54 

76 

56 

65 

66 

65 

63 

60 

47 

57 

51 

57 

44 

62 

67 

53.6 

MIN 

39 

35 

40 

42 

42 

48 

44 

41 

42 

45 

38 

35 

32 

39 

33 

31 

32 

44 

39 

41 

45 

28 

26 

31 

28 

36 

39 

32 

36 

29 

37.1 

TEJON  RANCHO 

MAX 

65 

81 

85 

85 

87 

91 

68 

79 

80 

76 

71 

64 

74 

71 

56 

71 

79 

79 

74 

79 

77 

74 

69 

64 

70 

73 

58 

56 

66 

75 

74.2 

MIN 

47 

52 

55 

56 

57 

58 

49 

49 

48 

60 

44 

43 

43 

46 

42 

43 

49 

47 

54 

50 

52 

43 

38 

40 

41 

45 

45 

42 

44 

49 

47.5 

THERMAL  FAA  AP 

MAX 

94 

89 

92 

95 

96 

96 

97 

96 

95 

95 

86 

83 

91 

91 

92 

94 

94 

96 

96 

95 

92 

79 

68 

75 

79 

61 

79 

77 

85 

91 

88.9 

MIN 

53 

57 

51 

57 

56 

62 

62 

66 

64 

67 

62 

61 

53 

55 

56 

62 

57 

56 

63 

59 

60 

57 

46 

48 

53 

60 

55 

59 

56 

58 

58.1 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

MAX 

63 

78 

84 

87 

87 

67 

68 

76 

79 

80 

79 

64 

76 

71 

68 

71 

80 

82 

60 

78 

81 

77 

60 

58 

55 

70 

71 

53 

64 

72 

74.3 

MIN 

42 

45 

48 

49 

50 

51 

43 

47 

49 

47 

60 

48 

41 

46 

46 

41 

41 

46 

45 

48 

48 

43 

38 

40 

38 

42 

47 

44 

42 

42 

44.9 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

68 

76 

78 

81 

60 

77 

72 

72 

68 

64 

63 

62 

68 

65 

52 

70 

73 

71 

70 

76 

76 

50 

45 

62 

57 

62 

53 

54 

53 

70 

57.0 

MIN 

38 

42 

46 

46 

47 

49 

45 

43 

44 

42 

4Z 

34 

37 

41 

34 

34 

39 

39 

42 

42 

40 

34 

34 

34 

34 

34 

40 

37 

34 

38 

39.6 

&*«  R«l«rsiic»  Not**  Following  Station  IndM 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1960 


Station 

Day  Oi  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13  1 

1 

u 

15 

16 

17  j 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TORRANCE 

MAX 

82 

91 

90 

64 

80 

77 

75 

72 

66 

66 

65 

70 

75 

71 

78 

77 

83 

81 

75 

75 

70 

66 

62 

67 

66 

66 

67 

65 

68 

72 

MIN 

54 

56 

55 

51 

48 

52 

50 

46 

51 

50 

47 

4i 

38 

49 

47 

53 

60 

48 

48 

49 

50 

41 

47 

43 

45 

44 

52 

49 

45 

45 

TRACY  CARBONA 

MAX 

71 

77 

81 

85 

87 

67 

85 

77 

75 

71 

71 

68 

72 

78 

77 

71 

77 

60 

78 

60 

82 

76 

64 

60 

63 

68 

66 

61 

65 

75 

MIN 

50 

54 

53 

55 

56 

53 

50 

45 

47 

40 

43 

46 

46 

47 

47 

46 

43 

62 

48 

46 

50 

43 

41 

38 

46 

42 

44 

43 

43 

44 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 

75 

81 

65 

87 

84 

65 

75 

73 

69 

67 

67 

70 

72 

69 

69 

75 

78 

73 

75 

76 

66 

61 

59 

63 

66 

66 

59 

63 

75 

79 

MIN 

53 

50 

48 

53 

54 

50 

51 

52 

40 

48 

49 

46 

50 

50 

44 

48 

48 

51 

51 

51 

49 

42 

36 

39 

46 

40 

48 

42 

47 

46 

TRINITY   OAH   VISTA  POINT 

MAX 

43 

74 

79 

72 

72 

62 

65 

61 

54 

59 

65 

55 

67 

62 

64 

64 

54 

49 

46 

42 

53 

48 

57 

MIN 

32 

40 

39 

41 

46 

37 

42 

32 

29 

36 

32 

33 

28 

37 

34 

32 

25 

31 

30 

37 

34 

30 

31 

TRONA 

MAX 

76 

82 

64 

90 

93 

95 

94 

86 

69 

93 

90 

76 

77 

86 

86 

86 

81 

86 

89 

90 

92 

94 

70 

63 

65 

7 1 

70 

7 1 

69 

77 

MIN 

42 

58 

49 

52 

54 

65 

58 

52 

54 

59 

51 

45 

45 

54 

50 

47 

47 

54 

60 

66 

57 

46 

43 

41 

41 

50 

46 

42 

41 

46 

TRUCKEE  RS 

MAX 

43 

54 

63 

66 

69 

66 

69 

57 

62 

59 

57 

41 

55 

59 

49 

52 

56 

60 

54 

35 

35 

61 

MIN 

26 

26 

27 

26 

26 

29 

32 

25 

29 

30 

30 

19 

25 

33 

20 

18 

26 

23 

31 

29 

34 

19 

16 

19 

22 

16 

25 

24 

22 

22 

TULELAKE 

MAX 

53 

65 

73 

75 

74 

71 

71 

65 

63 

60 

57 

54 

63 

56 

44 

56 

59 

58 

61 

51 

45 

46 

46 

56 

62 

MIN 

36 

35 

34 

34 

34 

37 

36 

32 

36 

24 

33 

25 

26 

24 

27 

17 

25 

21 

31 

34 

29 

20 

23 

18 

22 

22 

36 

21 

30 

26 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

53 

66 

60 

78 

84 

76 

78 

67 

70 

65 

66 

59 

64 

67 

62 

64 

70 

65 

64 

67 

63 

73 

MIN 

41 

46 

50 

54 

52 

50 

51 

49 

51 

46 

45 

41 

46 

42 

40 

44 

45 

48 

43 

44 

46 

36 

35 

39 

43 

45 

40 

43 

46 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MAX 

87 

91 

90 

89 

66 

82 

75 

74 

72 

74 

69 

73 

80 

76 

76 

76 

84 

86 

76 

79 

75 

66 

61 

63 

69 

69 

67 

63 

70 

MIN 

41 

48 

48 

47 

45 

48 

42 

55 

52 

56 

45 

47 

40 

42 

43 

42 

43 

44 

42 

45 

64 

45 

43 

42 

37 

40 

50 

49 

44 

49 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

82 

80 

85 

68 

96 

96 

92 

90 

95 

94 

86 

73 

82 

87 

84 

63 

85 

92 

91 

94 

94 

84 

62 

70 

73 

75 

71 

70 

75 

61 

MIN 

48 

57 

46 

54 

53 

57 

52 

54 

55 

59 

58 

52 

45 

46 

52 

49 

46 

54 

55 

54 

55 

56 

45 

34 

41 

52 

53 

49 

46 

53 

TWIN  LAK.es 

MAX 

50 

59 

59 

62 

59 

56 

52 

56 

52 

46 

42 

47 

50 

45 

44 

51 

50 

45 

51 

54 

50 

40 

25 

34 

32 

41 

33 

37 

43 

51 

MIN 

21 

31 

28 

24 

28 

30 

26 

23 

32 

32 

26 

15 

22 

30 

15 

17 

22 

33 

25 

26 

39 

U 

13 

11 

11 

11 

21 

17 

13 

23 

UK  I  AH 

MAX 

71 

85 

64 

90 

82 

78 

73 

73 

57 

67 

62 

65 

73 

62 

61 

75 

69 

65 

72 

70 

63 

55 

51 

60 

56 

66 

69 

60 

72 

75 

MIN 

49 

44 

50 

48 

48 

46 

49 

49 

49 

37 

45 

40 

38 

45 

43 

33 

33 

45 

49 

39 

39 

36 

33 

36 

42 

41 

43 

41 

36 

41 

UCLA 

MAX 

65 

82 

87 

61 

79 

74 

69 

64 

66 

67 

62 

73 

71 

67 

79 

74 

76 

77 

76 

69 

65 

64 

61 

58 

62 

62 

62 

62 

65 

67 

MIN 

62 

70 

66 

62 

56 

56 

54 

56 

54 

56 

52 

54 

53 

55 

55 

66 

59 

57 

57 

56 

57 

55 

48 

46 

47 

49 

50 

61 

51 

53 

UPLAND  3  N 

MAX 

85 

90 

90 

93 

93 

86 

79 

74 

80 

76 

69 

79 

84 

79 

80 

87 

90 

68 

83 

68 

77 

63 

52 

63 

70 

66 

66 

62 

69 

81 

MIN 

44 

57 

50 

53 

54 

52 

45 

47 

46 

45 

42 

42 

40 

45 

44 

44 

46 

51 

48 

49 

48 

51 

37 

35 

34 

36 

46 

44 

37 

41 

UPPER  LAKE  RS 

MAX 

70 

85 

83 

75 

70 

72 

66 

64 

70 

63 

60 

56 

58 

63 

MIN 

41 

39 

45 

40 

42 

42 

33 

33 

36 

39 

38 

28 

41 

31 

36 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

MAX 

62 

70 

60 

64 

66 

76 

78 

69 

77 

63 

61 

62 

64 

64 

65 

63 

70 

66 

67 

70 

69 

62 

57 

56 

60 

64 

68 

58 

61 

66 

MIN 

42 

49 

50 

52 

52 

52 

49 

49 

48 

40 

44 

40 

42 

46 

42 

41 

41 

41 

48 

46 

43 

35 

39 

36 

36 

42 

44 

41 

42 

44 

VACAVILLE 

MAX 

79 

84 

83 

87 

64 

80 

75 

75 

72 

71 

71 

74 

75 

73 

72 

77 

79 

71 

76 

61 

73 

64 

57 

62 

67 

63 

63 

64 

76 

79 

MIN 

44 

61 

52 

51 

50 

51 

50 

45 

51 

36 

50 

39 

44 

46 

46 

44 

43 

48 

44 

45 

43 

41 

37 

33 

44 

39 

46 

36 

41 

45 

VALYERMO  RS 

MAX 

73 

74 

60 

84 

86 

83 

60 

60 

87 

84 

77 

62 

76 

74 

67 

75 

79 

82 

60 

63 

84 

75 

51 

57 

64 

60 

68 

55 

66 

72 

MIN 

35 

41 

38 

42 

46 

48 

44 

38 

40 

45 

40 

33 

34 

39 

34 

33 

37 

38 

38 

39 

43 

34 

36 

28 

28 

28 

39 

33 

29 

34 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

MAX 

71 

77 

77 

64 

90 

90 

65 

62 

85 

90 

63 

72 

65 

80 

75 

74 

62 

84 

84 

85 

87 

85 

68 

55 

60 

66 

62 

61 

61 

70 

MIN 

40 

42 

40 

46 

47 

54 

60 

44 

45 

52 

50 

43 

37 

46 

44 

37 

41 

43 

48 

45 

47 

41 

37 

34 

34 

45 

44 

39 

34 

38 

VISALIA 

MAX 

71 

78 

62 

69 

90 

91 

90 

79 

83 

83 

77 

68 

71 

76 

76 

73 

75 

84 

84 

79 

84 

80 

64 

61 

66 

72 

73 

59 

66 

70 

MIN 

43 

49 

53 

54 

55 

55 

52 

50 

48 

47 

47 

43 

45 

51 

44 

41 

46 

45 

50 

49 

50 

40 

42 

41 

43 

45 

49 

43 

45 

48 

VISTA   1  W 

MAX 

76 

89 

90 

81 

83 

75 

71 

70 

69 

70 

67 

68 

75 

74 

71 

74 

78 

80 

75 

73 

69 

65 

62 

65 

66 

67 

66 

66 

67 

72 

MIN 

42 

51 

49 

48 

47 

45 

41 

53 

53 

54 

53 

46 

41 

42 

53 

42 

46 

45 

43 

47 

54 

53 

42 

40 

38 

43 

48 

46 

43 

47 

VOLTA  PH 

MAX 

67 

79 

79 

80 

79 

76 

70 

69 

66 

65 

62 

63 

67 

67 

60 

71 

71 

67 

65 

71 

71 

56 

45 

49 

46 

69 

61 

56 

67 

69 

MIN 

46 

46 

49 

46 

50 

50 

50 

44 

45 

39 

39 

34 

34 

37 

36 

38 

40 

44 

36 

42 

37 

31 

31 

30 

35 

36 

39 

36 

39 

42 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

MAX 

67 

75 

61 

84 

85 

84 

60 

73 

73 

72 

65 

66 

69 

69 

69 

67 

75 

74 

71 

74 

76 

68 

60 

55 

65 

68 

61 

60 

66 

72 

MIN 

46 

43 

49 

48 

49 

45 

44 

45 

45 

40 

42 

36 

42 

42 

35 

32 

37 

43 

46 

40 

40 

31 

36 

33 

42 

37 

45 

35 

36 

46 

WALNUT  GROVE 

MAX 

75 

76 

82 

86 

85 

83 

73 

70 

68 

64 

66 

73 

72 

70 

72 

75 

72 

68 

75 

72 

69 

58 

54 

63 

74 

75 

75 

63 

74 

76 

MIN 

40 

41 

40 

41 

54 

51 

50 

49 

47 

41 

41 

39 

46 

45 

39 

38 

39 

36 

39 

36 

39 

37 

35 

38 

38 

41 

47 

38 

37 

38 

WASCO 

MAX 

69 

73 

62 

90 

88 

90 

92 

79 

81 

82 

77 

70 

71 

77 

74 

7  3 

74 

64 

82 

82 

83 

60 

65 

66 

67 

72 

74 

61 

64 

72 

MIN 

47 

49 

53 

56 

56 

59 

52 

53 

52 

51 

50 

43 

46 

50 

46 

45 

46 

48 

52 

51 

60 

44 

45 

39 

39 

46 

51 

46 

47 

60 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

65 

72 

76 

83 

65 

77 

75 

70 

68 

67 

63 

67 

69 

67 

73 

71 

70 

70 

70 

69 

73 

68 

58 

65 

61 

64 

57 

55 

62 

60 

MIN 

45 

46 

50 

48 

47 

49 

56 

51 

47 

39 

43 

48 

42 

47 

39 

37 

36 

42 

44 

42 

45 

36 

40 

37 

43 

42 

46 

37 

39 

45 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

51 

65 

76 

79 

84 

75 

75 

67 

69 

60 

67 

55 

60 

70 

55 

55 

60 

60 

66 

66 

66 

53 

66 

46 

55 

57 

67 

70 

MIN 

36 

36 

41 

38 

35 

39 

39 

33 

39 

28 

38 

29 

32 

37 

37 

24 

28 

40 

37 

34 

37 

26 

39 

39 

38 

28 

31 

32 

WEED  1  S 

MAX 

49 

56 

66 

74 

80 

69 

73 

60 

64 

62 

60 

52 

57 

63 

52 

50 

59 

59 

57 

61 

68 

48 

43 

42 

42 

46 

56 

46 

57 

65 

MIN 

34 

36 

32 

38 

42 

42 

43 

45 

36 

24 

34 

23 

27 

29 

28 

16 

24 

39 

31 

39 

32 

25 

28 

25 

32 

35 

32 

28 

32 

30 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

39 

42 

50 

35 

56 

57 

56 

53 

55 

55 

5  3 

43 

40 

50 

46 

46 

46 

49 

52 

53 

67 

54 

23 

19 

26 

32 

33 

28 

24 

30 

MIN 

26 

25 

24 

23 

26 

29 

31 

22 

24 

33 

31 

U 

19 

23 

22 

22 

19 

22 

26 

24 

32 

14 

3 

13 

8 

11 

18 

13 

7 

5 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

20 

35 

36 

40 

39 

36 

2  7 

34 

31 

27 

30 

35 

36 

36 

40 

39 

6 

2 

9 

14 

16 

14 

14 

18 

MIN 

12 

16 

24 

21 

27 

25 

20 

20 

26 

22 

16 

6 

16 

20 

14 

15 

18 

22 

16 

22 

26 

-  2 

-  8 

-  8 

-  3 

4 

6 

0 

2 

6 

WILLIAMS 

MAX 

67 

83 

85 

60 

88 

86 

63 

60 

78 

77 

79 

75 

76 

75 

71 

70 

75 

62 

76 

74 

63 

74 

56 

60 

61 

66 

65 

65 

66 

65 

MIN 

44 

54 

50 

45 

51 

54 

47 

45 

37 

37 

39 

38 

37 

45 

41 

40 

41 

44 

41 

46 

43 

40 

37 

39 

40 

37 

46 

43 

44 

44 

WILLITS   1  NE 

MAX 

76 

80 

83 

76 

66 

62 

60 

56 

60 

66 

58 

55 

70 

64 

60 

62 

63 

59 

46 

47 

55 

53 

54 

52 

55 

66 

68 

MIN 

47 

47 

46 

44 

42 

41 

43 

48 

47 

34 

41 

34 

38 

38 

37 

29 

32 

46 

47 

37 

40 

26 

30 

32 

40 

40 

42 

35 

37 

42 

WILLOWS 

MAX 

73 

76 

70 

76 

70 

78 

74 

75 

80 

71 

58 

52 

59 

63 

64 

65 

65 

76 

MIN 

42 

52 

45 

50 

49 

51 

47 

44 

50 

41 

48 

37 

43 

46 

37 

49 

39 

46 

42 

43 

45 

35 

42 

33 

43 

42 

47 

39 

42 

44 

WINTERS 

MAX 

73 

76 

66 

74 

74 

75 

79 

73 

74 

80 

82 

73 

79 

84 

73 

64 

57 

62 

67 

66 

64 

66 

79 

MIN 

58 

61 

52 

52 

52 

52 

51 

52 

55 

42 

51 

42 

48 

49 

43 

47 

42 

56 

48 

48 

52 

42 

39 

36 

46 

41 

47 

40 

46 

47 

WOODFORDS 

MAX 

68 

65 

65 

56 

69 

54 

65 

60 

64 

63 

62 

51 

42 

42 

46 

55 

46 

48 

52 

63 

MIN 

30 

32 

37 

36 

41 

41 

35 

34 

35 

43 

35 

22 

31 

40 

29 

21 

30 

37 

33 

40 

47 

20 

19 

21 

25 

24 

28 

26 

26 

30 

WOODLAND   1  WNW 

MAX 

67 

84 

82 

76 

78 

74 

73 

68 

74 

76 

71 

72 

78 

62 

75 

78 

83 

75 

63 

56 

62 

67 

66 

60 

66 

78 

MIN 

42 

56 

50 

51 

48 

51 

48 

43 

48 

38 

49 

39 

41 

44 

39 

46 

43 

50 

43 

43 

44 

36 

40 

33 

43 

41 

46 

39 

40 

44 

YORBA  LINDA 

MAX 

88 

91 

93 

94 

90 

86 

80 

75 

77 

75 

68 

75 

85 

79 

81 

84 

90 

89 

62 

65 

72 

69 

62 

66 

71 

70 

68 

69 

71 

81 

MIN 

42 

57 

48 

45 

47 

45 

41 

51 

47 

53 

42 

41 

39 

42 

41 

41 

44 

44 

42 

45 

62 

61 

41 

39 

35 

38 

48 

47 

42 

42 

YOSEMITE  NP 

MAX 

72 

74 

76 

89 

77 

78 

71 

74 

75 

69 

52 

63 

70 

66 

67 

70 

75 

71 

72 

77 

73 

59 

42 

49 

52 

68 

44 

48 

61 

66 

MIN 

34 

37 

42 

45 

44 

42 

39 

39 

40 

39 

38 

31 

33 

36 

37 

35 

40 

36 

42 

41 

42 

29 

29 

28 

29 

30 

31 

32 

29 

36 

YREKA 

MAX 

48 

61 

69 

79 

80 

75 

72 

69 

70 

62 

64 

54 

64 

68 

54 

62 

62 

63 

64 

62 

64 

61 

49 

51 

62 

52 

57 

58 

59 

69 

MIN 

41 

42 

38 

41 

42 

45 

40 

36 

41 

31 

40 

31 

31 

32 

37 

27 

36 

41 

35 

40 

34 

24 

34 

26 

35 

33 

36 

29 

31 

33 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
APRIL  1960 


Day  of  month 


Dtanon 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

3 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

or 
Avg. 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

EVAP 
WIND 

.14 

.19 

.22 

.19 

.20 

.15 

.27 

.26 

.25 

.23 

.20 

.23 

.25 

.26 

.21 

.25 

.23 

.24 

.24 

.26 

.29 

.34 

.17 

.09 

.15 

.  19 

.05 

.06 

.15 

.21 

6. 17 

AVENAL  9  SSE 

EVAP 

.30 

• 

• 

.50 

.30 

.35 

.75 

.30 

* 

* 

.75 

.24 

.45 

.45 

.58 

* 

* 

1.35 

.71 

.35 

.56 

.40 

* 

* 

.75 

.30 

.30 

.37 

.05 

.15 

10.26 

WIND 

BACKUS  RANCH 

EVAP 

.32 

.24 

.27 

.32 

.42 

.44 

.36 

.34 

.45 

.32 

.30 

.38 

.30 

.40 

.46 

.34 

.30 

.50 

.44 

.45 

.51 

.35 

.20 

.25 

.27 

.30 

.16 

.18 

.31 

.28 

10.16 

WIND 

233 

57 

40 

24 

61 

77 

59 

119 

152 

4 

146 

260 

121 

154 

313 

174 

52 

151 

181 

181 

209 

135 

110 

79 

83 

98 

124 

134 

233 

106 

3870 

MAX 

75 

81 

82 

88 

83 

80 

81 

85 

85 

83 

69 

64 

81 

72 

66 

80 

83 

78 

77 

80 

79 

68 

63 

65 

71 

60 

60 

59 

71 

78 

74.9 

M  IN 

47 

47 

43 

38 

40 

41 

38 

3S 

44 

48 

47 

47 

50 

40 

31 

30 

37 

42 

41 

38 

37 

40 

42 .  5 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.  19 

.33 

.20 

.26 

.15 

.30 

.25 

.19 

.24 

.20 

.05 

.04 

.20 

.22 

.  17 

.30 

.30 

.16 

.  18 

.21 

.23 

.20 

.28 

.03 

.02 

.09 

_ 

_ 

.20 

.22 

B  5.80 

WIND 

44 

22 

66 

41 

27 

42 

8 

42 

37 

32 

43 

40 

35 

35 

31 

59 

22 

44 

22 

60 

14 

20 

23 

17 

49 

30 

13 

46 

16 

33 

1013 

BERRYESSA  LAKE 

■ 

6 . 62 

WIND 

75 

26 

29 

31 

22 

33 

53 

54 

70 

72 

150 

9 

39 

91 

66 

67 

47 

84 

77 

45 

71 

75 

75 

54 

99 

5 

66 

78 

50 

49 

1764 

MAX 

69 

82 

86 

87 

89 

80 

76 

65 

80 

78 

- 

- 

79 

79 

77 

75 

82 

60 

62 

82 

82 

78 

66 

54 

- 

- 

61 

71 

76 

S3 

75.3 

MIN 

44 

57 

56 

56 

57 

53 

54 

55 

53 

48 

52 

48 

49 

48 

46 

47 

45 

60 

57 

52 

50 

40 

42 

41 

48 

48 

47 

43 

43 

47 

49.5 

BURLINGAME 

EVAP 

5 . 62 

WIND 

92 

117 

46 

54 

82 

71 

69 

70 

138 

144 

149 

211 

161 

188 

213 

ioi 

128 

i29 

129 

i59 

311 

265 

44 

31 

70 

31 

80 

82 

i97 

io4 

3666 

73 

82 

81 

85 

84 

77 

76 

74 

72 

70 

69 

67 

73 

72 

66 

74 

73 

75 

74 

73 

68 

74 

66 

72 

73 

73 

68 

68 

73 

73 

73.3 

MIN 

53 

58 

55 

53 

54 

51 

54 

54 

54 

45 

52 

47 

51 

52 

46 

42 

44 

57 

52 

48 

60 

41 

44 

42 

48 

48 

48 

45 

46 

49 

49 . 8 

CACHUMA  DAM 

EVAP 

.25 

.28 

.26 

.27 

.25 

.23 

.30 

.20 

.15 

.17 

.19 

.23 

.26 

.20 

.30 

.31 

.30 

.26 

.28 

.22 

.29 

.30 

.15 

.23 

.25 

.25 

.18 

.05 

.23 

.20 

7.04 

WIND 

1766 

76 

81 

84 

_ 

_ 

_ 

84 

81 

79 

77 

78 

74 

72 

80 

82 

78 

82 

83 

82 

81 

86 

79 

71 

68 

75 

76 

62 

61 

72 

76 

77.0 

MIN 

51 

55 

51 

- 

- 

- 

57 

55 

64 

55 

52 

45 

47 

52 

51 

48 

50 

52 

55 

52 

57 

45 

46 

47 

45 

48 

48 

43 

43 

48 

50.4 

CAMP  PARDEE  (a) 

EVAP 

.09 

.13 

.  12 

.15 

.16 

.13 

.18 

.16 

.  15 

.16 

.14 

.04 

.15 

.16 

.22 

.19 

.17 

.20 

.19 

.19 

.20 

.22 

.13 

.07 

.11 

.16 

.09 

.00 

.13 

.15 

4.34 

WIND 

21 

23 

35 

33 

33 

18 

20 

52 

13 

23 

20 

690 

CHICO  EXP  STA 

EVAP 

.15 

* 

* 

.56 

.19 

.20 

.15 

.19 

♦ 

* 

.63 

.18 

.19 

.27 

.22 

* 

* 

.68 

.16 

.22 

.23 

.31 

* 

* 

.29 

.12 

* 

.34 

.17 

.27 

5.72 

WIND 

37 

+ 

* 

49 

15 

21 

53 

20 

♦ 

* 

151 

7 

39 

79 

36 

* 

* 

142 

23 

27 

25 

89 

* 

♦ 

145 

15 

* 

136 

14 

16 

1139 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.  32 

6 .  6£ 

WIND 

85 

* 

207 

52 

60 

83 

118 

* 

♦ 

301 

159 

74 

103 

'so 

* 

* 

217 

70 

84 

98 

i53 

ise 

io5 

83 

io7 

105 

i51 

i22 

92 

2S95 

77 

- 

- 

82 

83 

80 

78 

77 

- 

- 

78 

74 

77 

77 

78 

- 

- 

81 

82 

80 

SO 

71 

71 

73 

74 

73 

75 

64 

74 

75 

76.4 

MIN 

52 

56 

52 

47 

47 

52 

49 

54 

56 

57 

55 

49 

48 

46 

46 

49 

55 

49 

50 

51 . 3 

COW  CREEK 

EVAP 

.34 

.59 

.28 

.36 

.37 

.  45 

.64 

.36 

.  41 

.72 

.71 

.62 

.30 

.43 

.38 

.60 

.45 

.42 

.45 

.45 

.63 

.98 

.40 

.23 

.35 

.48 

.52 

.30 

.45 

.  50 

14.17 

WIND 

12 

80 

6 

3 

4 

15 

90 

9 

20 

86 

143 

187 

32 

13 

10 

102 

8 

15 

45 

10 

45 

335 

70 

17 

18 

52 

158 

65 

20 

36 

1706 

87 

89 

91 

95 

95 

94 

94 

94 

95 

94 

94 

79 

90 

91 

92 

91 

90 

91 

94 

96 

96 

87 

72 

80 

84 

85 

78 

85 

87 

90 

89.3 

MIN 

60 

65 

67 

67 

49 

49 

53 

60 

57 

52 

57 

59 

60.4 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

EVAP 

.  12 

.25 

.20 

.17 

.22 

.17 

.25 

.21 

.21 

.27 

.20 

.16 

.19 

.25 

.29 

.30 

.26 

.26 

.24 

.22 

.26 

.29 

.19 

.05 

.10 

.19 

.07 

,  10 

.15 

.23 

6.07 

WIND 

38 

125 

34 

19 

41 

12 

75 

21 

59 

86 

70 

40 

78 

108 

1545 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

.  16 

* 

.64 

.24 

.18 

.24 

.28 

♦ 

♦ 

.67 

.28 

.23 

.26 

.31 

* 

* 

.82 

.26 

.28 

.31 

.37 

* 

.53 

.23 

.07 

.19 

.21 

A22 

6.98 

WIND 

102 

* 

• 

171 

49 

59 

142 

122 

♦ 

* 

481 

173 

138 

179 

140 

* 

* 

373 

170 

95 

204 

238 

* 

* 

289 

79 

134 

145 

107 

<104 

3694 

MAX 

69 

88 

88 

78 

75 

81 

- 

- 

74 

71 

72 

74 

72 

- 

- 

77 

71 

78 

76 

71 

- 

- 

75 

72 

56 

67 

69 

- 

74.0 

MIN 

45 

50 

56 

52 

53 

51 

44 

42 

44 

48 

43 

42 

51 

47 

46 

36 

39 

45 

46 

41 

43 

45  S 

FOLSOM  DAM 

.10 

.20 

.18 

.21 

.24 

.19 

.21 

.13 

.20 

.22 

.18 

.12 

.16 

.19 

.26 

.30 

.15 

.21 

.20 

.20 

.25 

.22 

.14 

.36 

.10 

.20 

.08 

.05 

.15 

.15 

5.55 

WIND 

31 

71 

79 

30 

56 

43 

48 

40 

62 

74 

92 

41 

29 

86 

59 

68 

32 

59 

63 

28 

80 

76 

109 

90 

41 

46 

129 

70 

34 

29 

1795 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 

.21 

.15 

.19 

.23 

.24 

.24 

.38 

.29 

.25 

.30 

.28 

.19 

.25 

.25 

.40 

.34 

.22 

.31 

.38 

.35 

.37 

.45 

.25 

.12 

.16 

.23 

.23 

.01 

.26 

.18 

7.71 

WIND 

67 

64 

37 

23 

26 

22 

60 

54 

33 

46 

49 

101 

50 

36 

119 

73 

34 

37 

67 

69 

53 

125 

85 

93 

37 

32 

122 

53 

86 

31 

1784 

71 

75 

83 

88 

87 

88 

S3 

80 

83 

84 

78 

66 

76 

80 

73 

74 

79 

82 

80 

79 

82 

79 

69 

59 

68 

76 

71 

55 

70 

77 

76.  5 

MIN 

43 

58 

59 

50 

51 

40 

41 

41 

41 

46 

47 

44 

44 

44 

47.4 

WIND 

.18 

.13 

.  15 

.18 

.18 

.18 

.22 

.20 

.19 

.22 

.17 

* 

♦ 

.21 

.23 

.21 

.20 

.21 

.22 

.22 

- 

- 

- 

- 

.16 

.17 

- 

- 

.16 

.17 

B  5.20 

TwnTO  lie  nATir  /^4DrM?iJ 

inUHJ    Uo    Un  I  El  uAiUJEiIl 

.35 

.34 

.30 

.31 

.30 

.34 

.39 

.47 

.38 

.33 

.45 

.30 

.35 

.36 

.39 

.38 

.32 

.30 

.45 

.62 

.32 

.37 

.36 

.31 

.31 

.35 

.30 

.22 

.38 

.35 

10.70 

WIND 

MAX 

84 

87 

90 

91 

92 

93 

93 

94 

94 

_ 

96 

77 

84 

91 

91 

92 

_ 

92 

93 

95 

95 

93 

82 

75 

83 

86 

82 

78 

84 

87 

88.4 

56 

59 

55 

58 

60 

63 

60 

59 

61 

65 

62 

53 

53 

58 

59 

59 

59 

59 

60 

62 

64 

53 

48 

47 

51 

52 

56 

55 

51 

51 

56.9 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

EVAP 

.30 

.25 

• 

.28 

.45 

.40 

.56 

.30 

.34 

.40 

.28 

.15 

.38 

.28 

.45 

.45 

.15 

.30 

.33 

.39 

.45 

.43 

.26 

.03 

* 

.43 

.15 

.10 

.18 

.27 

8.74 

WIND 

110 

107 

74 

51 

56 

80 

118 

76 

75 

79 

78 

97 

105 

82 

152 

149 

94 

78 

lOS 

85 

99 

106 

85 

78 

60 

63 

188 

78 

85 

65 

2758 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

.15 

.16 

.  14 

.13 

.16 

.  17 

.20 

.18 

.19 

.20 

.14 

.11 

.19 

.19 

.27 

.24 

.17 

.48 

.24 

.27 

.27 

.15 

.13 

.14 

.21 

.20 

.02 

.17 

.20 

5.  47 

WIND 

41 

45 

21 

9 

18 

17 

27 

24 

25 

37 

28 

35 

39 

36 

51 

55 

22 

20 

33 

35 

32 

44 

32 

49 

15 

17 

86 

22 

29 

21 

965 

LAKESHORE 

EVAP 

.09 

.17 

.17 

.19 

.14 

.12 

.15 

.15 

.15 

.15 

.10 

.11 

.17 

.17 

.18 

.19 

.09 

.13 

.15 

.19 

.20 

.10 

.06 

.06 

.03 

.02 

- 

.12 

.17 

.12 

B  3.97 

WTNTl 

10 

22 

15 

21 

g 

17 

24 

14 

13 

15 

15 

566 

LODI 

EVAP 

.13 

.21 

.16 

.18 

.25 

.18 

.21 

.21 

.27 

.22 

.15 

.22 

.21 

.27 

.26 

.27 

.23 

.26 

.23 

.33 

.30 

.22 

.  11 

.14 

.13 

.  19 

.04 

.08 

.12 

.22 

6.00 

WIND 

95 

39 

20 

43 

30 

27 

65 

71 

69 

61 

75 

97 

75 

112 

103 

99 

37 

91 

90 

65 

144 

138 

57 

50 

24 

76 

106 

44 

64 

53 

2120 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

.  23 

.  25 

15 

.  30 

21 

25 

27 

24 

27 

23 

21 

26 

25 

30 

30 

WIND 

170 

iio 

30 

60 

60 

80 

ioo 

140 

iio 

120 

150 

200 

ioo 

180 

210 

160 

ioo 

i30 

i40 

130 

240 

iso 

iio 

70 

80 

iio 

i40 

ioo 

iso 

60 

370C 

MAX 

78 

81 

84 

87 

83 

82 

82 

77 

76 

75 

73 

75 

78 

76 

76 

77 

79 

78 

80 

80 

77 

68 

63 

72 

77 

67 

58 

79 

80 

81 

76.  e 

UIN 

51 

59 

MONT I CELLO  DAM 

EVAP 

.07 

.16 

.17 

.18 

.17 

.15 

.19 

.14 

.24 

.20 

.20 

.20 

.18 

.21 

.22 

.20 

.19 

.24 

.19 

.19 

.24 

.26 

.10 

.03 

.09 

.  12 

.08 

.11 

.15 

.19 

5.06 

WIND 

26 

19 

13 

18 

12 

tlAX 

69 

83 

85 

85 

88 

80 

78 

80 

82 

79 

78 

76 

78 

80 

78 

78 

82 

81 

74 

82 

83 

78 

68 

55 

66 

70 

63 

67 

73 

83 

76. ■! 

48 

51 

55 

55 

56 

52 

52 

53 

53 

47 

49 

45 

47 

49 

45 

45 

49 

52 

48 

51 

50 

38 

40 

41 

41 

47 

46 

41 

42 

46 

47.7 

NACIHIENTO  DAU 

EVAP 

.13 

.28 

.19 

.28 

.21 

.17 

.25 

.09 

.19 

.22 

.14 

.24 

.17 

.37 

.22 

.11 

.31 

.14 

.20 

.30 

.30 

.25 

.15 

.14 

.13 

.12 

* 

* 

.17 

.33 

5.80 

- 

NEWARK 

EVAP 

.12 

♦ 

* 

.52 

.18 

.  19 

.20 

.21 

* 

* 

.69 

.20 

.21 

.22 

.22 

♦ 

* 

.60 

.22 

.23 

.24 

.29 

* 

* 

.51 

.21 

.05 

.18 

.12 

(118 

5.79 

WIND 

28 

* 

* 

123 

29 

28 

60 

54 

* 

* 

198 

89 

86 

73 

56 

+ 

♦ 

273 

75 

66 

107 

160 

* 

* 

162 

44 

89 

92 

36 

i  49 

1977 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 

.22 

.29 

.16 

.07 

.32 

.23 

.22 

.25 

.24 

.14 

.36 

.10 

.25 

.31 

.34 

.30 

.27 

.27 

.23 

.30 

.32 

.23 

.22 

.12 

.  17 

.19 

.  11 

.01 

.19 

.20 

6.63 

107 

157 

27 

15 

30 

52 

46 

69 

62 

86 

74 

96 

82 

52 

159 

159 

65 

48 

85 

92 

77 

100 

100 

149 

13 

42 

320 

35 

72 

28 

2499 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

.08 

* 

« 

.47 

.17 

.18 

.14 

.13 

* 

.41 

.05 

.14 

.13 

.17 

* 

* 

.50 

.15 

.17 

.17 

.16 

.09 

.10 

.13 

.00 

.06 

6.13 

3.73 

WIND 

49 

* 

* 

162 

34 

61 

35 

25 

• 

93 

73 

48 

45 

67 

* 

132 

53 

38 

31 

62 

* 

* 

100 

40 

95 

14 

46 

i  42 

1345 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 

.21 

.40 

.34 

.30 

.37 

.27 

.29 

.24 

.20 

.20 

.18 

.  18 

.25 

.27 

.22 

.26 

.26 

.32 

.32 

.28 

.26 

.23 

.21 

.13 

.20 

.19 

_ 

.09 

.08 

.25 

B  7.24 

WIND 

- 

SALT  SPRINGS  PH 

EVAP 
WIND 

.12 

.23 

.24 

.28 

.28 

.25 

.23 

.19 

.20 

.18 

.06 

.06 

.15 

.24 

.21 

.21 

.29 

.27 

.17 

.16 

.26 

.16 

.00 

.04 

.06 

.09 

.00 

.12 

.14 

B  5.06 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.05 

.10 

.19 

.15 

.24 

.14 

.15 

.12 

.16 

.13 

.18 

.11 

.15 

.18 

.15 

.24 

.19 

.11 

.13 

.24 

.  15 

.21 

.07 

.21 

.05 

.02 

.05 

.03 

.09 

.24 

4.23 

WIND 

30 

60 

35 

60 

37 

49 

39 

40 

31 

47 

27 

45 

40 

39 

26 

72 

49 

21 

40 

26 

43 

36 

26 

11 

16 

58 

57 

13 

37 

49 

1159 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 

.20 

.15 

.30 

.20 

.15 

.30 

.15 

.30 

.30 

.30 

.05 

.21 

.30 

.30 

.30 

.23 

* 

.60 

.23 

.36 

.30 

.35 

.15 

.24 

.15 

.11 

.04 

.05 

.30 

.30 

6.92 

WIND 

70 

25 

15 

15 

15 

25 

45 

45 

85 

85 

65 

70 

70 

65 

65 

70 

145 

55 

110 

85 

45 

10 

15 

35 

30 

40 

55 

50 

1505 

MAX 

81 

85 

88 

90 

85 

84 

82 

82 

72 

75 

73 

78 

81 

81 

79 

81 

82 

83 

75 

72 

75 

SO 

70 

62 

76 

84 

86 

79.3 

MIN 

49 

53 

57 

53 

51 

56 

55 

52 

53 

45 

50 

44 

48 

51 

45 

44 

49 

51 

50 

42 

46 

52 

49 

50 

42 

46 

50 

49.4 

See  refereaoe  notes  following  Station  Index. 
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I 
1 


Continued 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
APRIL  1960 


Day  of  month 


otaQon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Totj 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.29 

.26 

.  15 

.30 

.  17 

.  53 

.  22 

.33 

.  36 

.35 

.25 

.  40 

.  31 

.37 

.31 

.34 

.  49 

.  38 

.  28 

.  45 

.  43 

.  39 

.  17 

.  14 

.  29 

.  15 

.  06 

.  13 

.  30 

.  40 

9.00 

WIND 

167 

86 

29 

45 

42 

128 

93 

174 

291 

298 

210 

236 

228 

172 

145 

119 

157 

218 

110 

254 

324 

229 

124 

64 

69 

100 

105 

115 

177 

199 

4708 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

EVAP 

. 

* 

* 

.31 

.13 

.07 

.15 

.08 

.08 

27 

.10 

.10 

.  14 

.11 

* 

.31 

.14 

.16 

.20 

.15 

.02 

* 

.34 

.02 

.04 

.11 

6.10 

B  3.24 

WIND 

20 

* 

72 

23 

13 

29 

22 

25 

* 

80 

37 

35 

52 

46 

* 

« 

105 

36 

35 

56 

53 

25 

* 

49 

26 

47 

34 

43 

(<31 

994 

TULELAKE 

EVAP 
WIND 

• 

.  16 

.21 

.14 

.  16 

.  16 

.15 

.15 

.17 

.12 

.09 

.25 

.08 

.25 

.14 

.14 

.12 

.31 

.27 

.21 

.15 

.03 

.  14 

.  17 

.  12 

.  16 

.21 

.  15 

.21 

4.62 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.05 

.09 

.  16 

.  19 

.23 

.  10 

.16 

.  12 

.  17 

.  18 

.03 

.28 

.08 

.  19 

.  16 

.26 

.  14 

.17 

.12 

.16 

.22 

.23 

.  15 

.09 

.02 

.06 

.06 

.17 

.  20 

4  24 

WIND 

10 

28 

13 

54 

29 

32 

42 

10 

30 

31 

31 

29 

12 

62 

42 

38 

16 

26 

44 

17 

43 

65 

14 

7 

23 

39 

32 

26 

36 

881 

WALNUT  GROVE 

EVAP 

.  15 

.  15 

.15 

.30 

.  15 

.15 

.  15 

.15 

.30 

.15 

.03 

.30 

.  15 

.  15 

.30 

.  15 

.30 

.30 

.  15 

.15 

.30 

.  15 

.20 

.  15 

.  15 

.07 

.00 

.30 

.  15 

5.25 

WIND 

79 

32 

8 

13 

14 

26 

32 

66 

94 

70 

66 

31 

68 

50 

39 

66 

50 

89 

68 

64 

118 

85 

44 

20 

15 

45 

64 

41 

53 

46 

1556 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 
^  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL, 
(a)  EVAPORATION  PAN  IS  OF  SHEET  COPPER.  PAINTED. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  diiection 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

i 

< 
o 
o 

a 

< 
o 
o 

o 

m 
n. 

a 
o 
o 

.* 

a 

a 
o 
o 

o 

Trace 

.01-09 

.10-49 

.50-.99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

NW 

16 

6.7 

++31 

NNW 

21 

71 

50 

39 

54 

1 

3 

1 

1 

0 

0 

6 

4.9 

BISHOP  WB  AIRPORT 

16 

12 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

4.0 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

SSW 

B.l 

34 

ENE 

1 

55 

2 

3 

8 

1 

1 

0 

15 

7.3 

BURBANK  WB  AIRPORT 

SSE 

15 

6.9 

++31 

NNW 

12 

64 

42 

36 

55 

4 

0 

0 

2 

0 

0 

6 

4.4 

EUREK.A  WB  CITY 

7.2 

26 

NW 

15+ 

2 

8 

10 

0 

0 

0 

20 

44 

8.1 

FRESNO  WB  AIRPORT 

NW 

45 

8.4 

28 

NW 

21 

82 

50 

35 

63 

3 

0 

2 

1 

0 

0 

6 

84 

4.2 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

W 

12 

7.5 

++29 

W 

12 

80 

54 

47 

74 

4 

1 

1 

1 

0 

0 

7 

4.2 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

WSW 

32 

8.9 

++28 

WNW 

12 

78 

56 

63 

73 

4 

0 

0 

1 

1 

0 

6 

4.6 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

tw 

6.9 

31 

W 

12 

77 

51 

50 

72 

2 

0 

0 

2 

0 

0 

4 

83 

3.9 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

58 

52 

7 

3 

5 

1 

0 

0 

16 

6.4 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

27 

10.8 

++35 

WSW 

6 

84 

62 

53 

76 

4 

2 

2 

0 

0 

0 

e 

4.8 

POINT  ARGUELLO  WB 

11.5 

++30 

NNW 

29 

1 

4 

1 

0 

1 

0 

7 

4.4 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

WNW 

18 

10.6 

38 

SW 

6 

71 

49 

35 

60 

3 

4 

3 

1 

0 

0 

11 

78 

5.8 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SW 

14 

8.4 

29 

W 

13 

83 

57 

42 

72 

2 

2 

2 

1 

0 

0 

7 

82 

4.8 

SANDBERG  WB 

N 

16.5 

++60 

N 

15 

46 

0 

4 

2 

0 

0 

0 

6 

4.0 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

WNW 

11 

7.0 

31 

S 

27 

79 

56 

52 

75 

0 

1 

2 

0 

0 

0 

3 

75 

4.0 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

49 

13.6 

47 

WNW 

21 

88 

69 

63 

83 

4 

5 

2 

0 

0 

0 

11 

4.7 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  SLDG 

}W 

9.6 

36 

W 

21 

75t 

0 

4 

2 

1 

0 

0 

7 

84 

SAN  JOSE 

NW 

48 

6.5 

26 

NW 

21 

54 

0 

4 

3 

0 

0 

0 

7 

75 

2.5 

SANTA   MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

27 

9.5 

++30 

W 

21 

84 

52 

59 

83 

1 

3 

0 

1 

1 

0 

6 

3.5 

t  8:00  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE 
t  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY. 


WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  106"  on  the  21st+  at  Cow  Creek  and  on  the  21st  at  Greenland  Ranch. 
Lowest  Temperature  -8°  on  the  24th+  at  White  Mountain  2. 
Greatest  Total  Precipitation  8.18  Inches  at  Crescent  City  7  ENE. 
Least  Total  Precipitation  0.00  at  15  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  4.12  Inches  on  the  27th  at  Topanga  Patrol  Station  FC  6. 

Greatest  Total  Snowfall  44.0  inches  at  Huntington  Lake. 

Deepest  Snow  on  Ground  128  Inches  on  the  1st  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl. 


See  reference  notes  folloelnK  Stntloa  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  California 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALTURAS  RS 

SNOWFALL 
dh  un  uH  U 

0.2 

0.1 

0.2 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

5.0 

5.0 

7,0 

BIG  CREEK  PH  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

8.0 

2.5 

2.0 

BLUE  CANYON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

2.6 

6.9 

1.2 

T 

1.0 

7.5 

0.6 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

CALAVERAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

2.0 

15.0 

7.0 

6.0 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 

CM    fVU  fWTt 

1.5 

2.0 

0.  5 

1.5 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 

2.0 

T 

T 

2.0 

T 

CUYAMACA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.0 

D£  SABLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

0.5 

T 

T 

FOREST  GLEN 

SNOWFALL 

on  un  unL/ 

T 

T 

T 

T 

FORT  B I DWELL 

SNOWFALL 

a  n  \Jii  un  u 

T 

T 

T 

T 

GLENNVILLE 

SNOWFALL 
&n  Un   un  U 

0.5 

1.0 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 

9.0 

11.0 

12.0 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 
■Sn    UH  (jniJ 

T 

2.5 

8.5 

T 

0.5 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
on  un  un  U 

1.0 

T 

T 

6.0 

11.0 

T 

21.0 

5.0 

T 

IDYLLWILD  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

0.4 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

MANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2 

T 

T 

3.5 

T 

2 

2.0 
2 

2.0 
2 

7.0 

2.0 
g 

T 

9 

2.0 
7 

1.0 
4 

T 

2 

T 

\ 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 

T 

T 

T 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

1.0 
1 

0.5 
1 

3.5 
4 

2.0 
3 

0.3 
2 

1 

3.2 
3 

0.5 
1 

T 

MITCHELL  CAVERNS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MOUNT  HAMILTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

MOUNT  SHASTA  TO  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WTD    mil  TU 
TT  1  n    Eil^U  1  V 

T 

T 

1.2 

9.0 
1 

2.0 
11 

T 
T 

0.4 
T 

1.0 

5.3 
T 

MT  WILSON  FC  338  B 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

NORTH  FORK  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

1.0 

PALOMAR  MTN  OBSY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 

T 

QUINCY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

2.0 

2.0 

SANDBERG  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.7 

0.2 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1.0 

4.0 

T 

2.0 
2 

SIERRAVILLE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

T 

SNOW  LAB  CEN  SIERRA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
74 

68 

1.2 

T 

1.0 
49 

1.0 

1.9 

5.0 

4.2 

6.0 

T 

T 

10.7 

1.5 

T 
39 

35 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.5 

7.0 

L2.0 

3.  5 
10 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

10 

8 

4 

T 

3.0 

3.0 
2 

2.0 
3 

6.0 
6 

T 

6.5 
6 

1 

SQUIRREL  INN  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

3 

4 

3 

1 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

6.0 

6 

2.0 
4 

2 

0.5 
T 

T 

T 

T 

SUSANVILLE  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1.5 
2 

0.3 
T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
APRIL  1960 


Day  of  month 


oration 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TABLE  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T  - 

T 
T 

1.0 
1 

T 
T 

7.0 
7 

5.0 
11 

8 

5 

TAHOE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 
T 

T 

1.0 
1 

1.0 
1 

1.5 
2 

4.0 
4 

1 

TEBACHAPI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

TULELAKI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

54 

52 

49 

47 

45 

43 

1.0 
42 

40 

38 

36 

2.0 
37 

T 
36 

34 

32 

30 

29 

27 

25 

1.5 
24 

21 

17 

5.0 
19 

3.0 
21 

10.0 
26 

T 
25 

T 
24 

12.5 
35 

3.0 
32 

27 

25 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

T 

1.0 

T 
T 

3.0 
3 

T 

2 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

0.5 
1 

1 

T 

1.0 
1 

2.0 
3 

8.0 
11 

9 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 

0.5 

TOSEMITE  NATIONAL  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.6 

4.4 

0.8 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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APRIL  1960 
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APRIL  1960 
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APRIL  1961 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  %  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSEHVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  TEMP. 

PHECIP. 

< 

SPECIAL 

ACTON  ESCONOIOO  FC261QE 

OOl'i 

LOS  ANGELES 

29 

3*  30 

118  17 

2920 

c 

J  C  FAS30LD 

ADELANTO 

0024 

SAN  8ER0IN0 

15 

34  35 

117  25 

28*5 

SS 

FRANK  EBERT 

ADIN  RANGER  STATION 

0029 

MODOC 

2; 

*1  12 

120  57 

*193 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALAMO  1  n 

006A 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  02 

*05 

9A 

GIOVANNI  B  MUZZINI 

ALOERPOINT 

oose 

HUMBOLDT 

*0  11 

123  36 

435 

9A 

MRS  CORA  C  OLSEN 

ALISO  CH  OAT  MT   FC  4<«6 

0115 

LOS  ANGELES 

3*  19 

lie  33 

5P 

c 

ALPINE 

0136 

SAN  DIEGO 

s: 

32  50 

116  46 

SS 

SS 

ALPINE  FIRE  OEPI 

ALTAOENA 

LOS  ANGELES 

1125 

RUBIO  CANON  L+U  ASN 

ALTUBAS  Banger  station 

21 

*1  29 

120  32 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

AMBO* 

SAN  BERDINO 

angiola 

020k 

TULARE 

35  59 

119  29 

205 

ANGIOLA  ELEV  *■  WHSE 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

NAPA 

r 

3B  3* 

122  26 

1815 

6P 

6P 

PACIFIC  UNION  COL 

ANTIOCH  FIBftEBOABO  MILL 

022' 

27 

36  01 

121  46 

26 

3P 

3f 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  J 

0232 

CONTRA  COSIA 

121  44 

60 

U  S  BUB  RECLAMA 1 1  ON 

ANZA 

B  IVERSIOE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

APACHE  CAMP 

VENTURA 

KERN  CO  ROAD  CAMP 

SAN  BEROINO 

APPLE  VALLEY  RANCHOS 

ABROYO  GRANDE 

SN  LUIS  06P0 

COUNTY  ROAD  OEPI 

ARRCO  SECO  RS  FC  508  ( 

LOS  ANGELES 

ASH  MOUNTAIN 

TULARE 

* 

US   NAT    PARK  SERVICE 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

0355 

ORANGE 

26 

33  55 

117  53 

340 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ATLAS  ROAO 

0372 

17 

38  25 

122  15 

1735 

c 

ATWELL  CCC  CAMP 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUBERRY 

F  R  E  S  NO 

UNION  ELEM  SCHOOL 

AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 

LOS  ANGElES 

HARBOR  MASTER 

AVENAL  9  SSE 

8A 

TIDEWATER  OIL  CO 

A?USA  CITY  Park   FC  1*3 

LOS  ANGELcS 

CORNELIUS  SMITH 

BADGER 

TULARE 

MRS  LUCILLE  E  WEDDLE 

BADGER  PASS 

042! 

MARI POSA 

37  *0 

119  40 

7300 

VAR 

US  NAT  TARK  SERVICE 

o'.ab 

SAN  BERDINO 

35  16 

116  04 

940 

SAN  BERDINO 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

BAKEBSFIELD  WB  AIRPORT 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BALCH  POWEH  HOUSE 

P  G  ♦  E  COMPANY 

BALL  MOUNTAtN  LOOKOUT 

BARNESON  PARK 

ORANGE 

BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 

BARRETT  DAM 

SAN  OIEGO 

SAN  DIEGO  WATER  DEPt 

BARSTOW 

SAN  BEROINO 

SO  CALIF  WATER  CO 

BATES  RIOGE 

SNTA  BARBARA 

^< 

U  S  FOREST  SERVICE 

BEARTRAP  MEADOW 

059* 

TULARE 

36  *1 

118  52 

6800 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

060b 

R  I V  E  R  S I  D£ 

2( 

33  56 

116  59 

2613 

8A 

c 

BEAUMONT   1 RR | G  DIST 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

R I  VERS  1 D£ 

BEAUMONT    IRRIG  DIST 

BEAUMONT    I  E 

R 1 VERS  1 DE 

U  S  W6  OBSERVER 

BEEHIVE  MEADOW 

HEICH  HETCHY  WIR  SUP 

LOS  ANGElES 

BEN  LOMOND 

SANTA  CRUZ 

MRS  NELSON  I  SHAW 

BERKELEY 

ALAMEDA 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

SERRYESSA  LAKE 

NAPA 

MABVEY  0  FPYER 

BESWICK    7  S 

OTlS 

SISKIYOU 

12 

*1  52 

122  14 

61*0 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

0731 

21 

*1  07 

121  08 

4130 

c 

SAN  BERDINO 

KENNETH  V  SIMPSON 

SO  CALIF  EDISON  CO 

BIG  PINE  CREEK 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC460-E 

LOS  ANGELES 

WILLIAM  L  CROKE 

BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL 

0811 

LOS  ANGELES 

1: 

3*  1  1 

lie  30 

722 

CORPS  OF  ENGINEERS 

37  IS 

lie  35 

815* 

MID 

SANTA  CLARA 

MRS  MARY  INCERPI 

U  S  WEAlHER  BUREAU 

BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 

U  S  FOREST  SERVICE 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 

HUMBOLDT 

W   FRANK  SWOPE 

BLVTHE 

092' 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

11*  36 

268 

4P 

*P 

STATE  DIV  OF  FSTRl 

092^ 

fl 1 VERSl DE 

S 

33  37 

11*  *3 

390 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLTTHE  FAfl  AIRPORT 

R  I  VERS  1 OE 

FED  AVIATION  AGENCY 

NEVADA 

HAROLD  M  PA6SI 

MENDOCI NO 

STATE  OlV  OF  HWYS 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

CORPS  OF  ENGINEERS 

B0RRE60  SPRINGS  3  NNE 

Dt  GIORGIO  FBUI T 

BOULDER  CREEK 

LOCATELLI  RANCH 

1005 

SANTA  CRUZ 

37  09 

122  12 

2175 

: 

VINCENT  D  LOCATELLI 

1009 

32  *0 

116  17 

3*00 

9A 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

NEVADA   IRRIG  DIST 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BREA  F IRE  OEPT 

BREA  DAM 

ORANGE 

33  53 

117  56 

275 

BA 

CORPS  Of  ENGINEERS 

BRENTWOOD  6  SH 

1060 

CONTRA  COSTA 

27 

37  53 

121  *7 

325 

: 

VERNON  R  CAKEBREAD 

lOTZ 

38  15 

119  1* 

6*70 

bP 

bP 

BRUCE  L  BOElk 

119  17 

U  S  FOREST  SERVICE 

MRS  ALBERT   R  HUNT 

BROOKS  PARNHAM  RANCH 

BRUSH  CBEEK  RANGER  STA 

U  S  FOREST  SERVICE 

BBUSHY  SPRGS  guard  STA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BR YSON 

MONTEREY 

35  *8 

121  05 

ERNEST  A  WEFERLlNG 

BOCKS  CREEK  PH 

P  G  *  E  COMPANY 

BUCKS  LAKE 

PLUMAS 

MRS  FAYE  0  MC  HUGH 

BUENA  VISTA 

117( 

SAN  BENITO 

20 

36  4  6 

121  11 

1640 

MRS   LOLA   F   GALL  I 

use 

6 

39  2  5 

121  09 

1640 

BA 

P  G  ♦  E  COMPANY 

LOS  ANGELES 

1  3 

118  18 

680 

5P 

CHIEF  W  J  TAYLOR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

4P 

CITY  OF  BURLINGAME 

MRS  RUTH  C  ESTES 

BURNT    RANCH   1  S 

MRS  MAR  STIRTON 

8A 

BUENA  VISTA  W  S  DIST 

CABAZON 

RIVERSIDE 

JAMES  A  WAKELAND 

CABfilLLO  NAT  MONUMENT 

125; 

SAN  DIEGO 

33 

32  40 

117  14 

410 

5P 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

CACHUMS  DAM 

SNTA  BARBARA 

32 

3*  35 

119  59 

781 

BA 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SAN  BEROINO 

117  34 

c 

SAN  BERDINO  CO  FCO 

CALAVERAS  BIG  TREES 

CALAVERAS 

39  17 

120  19 

4696 

OA 

6A 

CAL  DIV  BEACH  *  Pus 

CALAVERAS  RANGER  STA 

CALAVERAS 

U  S  FOREST  SERVICE 

S  F  WATER  DEPT 

I MP£R I AL 

IMPERIAL   IRRIG  OIST 

CALIFORNIA  HOI   SPPGS  flS 

35  53 

lie  *i 

2950 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOSEPH  J  SCHOLL  JR 

CALLAHAN  RANGER  STATIOr 

1316 

SISKIYOU 

12 

41  IB 

122  *e 

3136 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  ANGELUS 

I  369 

SAN  BERDINO 

28 

34  09 

116  59 

seoo 

c 

JOSEPH  HOLT 

33 

32  37 

116  28 

2630 

5P 

5P 

ARCHIE  C  LEACH 

1426 

16 

38  15 

120  51 

658 

8A 

8A 

eA 

c 

E  BAT  MUN  UTL  OIST 

1*33 

39  38 

120  34 

5565 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

3S  20 

120  41 

615 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1*TC 

e 

39  27 

121  02 

2760 

BA 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

36  11 

tia  40 

3600 

c 

JESS  L  BURLESON 

1*71 

21 

41  22 

121  03 

4500 

BA 

1*76 

21 

41  27 

120  52 

4312 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

1*B* 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

lie  3* 

794 

*P 

*P 

PIERCE  JR  COLLEGE 

CANT  I L 

KERN 

35  18 

117  58 

2010 

6P 

POSTMASTER 

CANYON  0»M 

PLUMAS 

e 

40  10 

121  05 

4555 

5P 

5P 

P  G  *  E  COMPANY 

CARBON  CANTON  GILMAN 

1511 

ORANGE 

26< 

33  66 

117  *B 

1775 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANTON  WORKMAN 

1520 

SAN  BERDINO 

33  57 

117  *B 

1220 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

PLUMAS 

( 

40  05 

121  09 

ap 

P  G  ♦  E  COMPANY 

CAftMEL  VALLEY 

153* 

MONTEREY 

36  29 

121  4* 

5P 

5P 

A  A  COLLINS  jR 

CATHAY  BULL  RUN  RANCH 

1586 

MARI POSA 

2T 

37  2* 

120  03 

1*25 

9A 

9A 

c 

HM  H  ALISON 

CA2A0ER0 

1602 

SONOMA 

22 

38  32 

123  08 

10*0 

5P 

M1S&  HAZEL  L  eOROTRA 

STATION 

1     INDEX  NO.  1 

rTlITHTV 

v/^un  1 1 

j  DRAINAGE  X  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP.  1 

ei 
1 

< 

SPECIAL 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 

1606 

SISKIYOU 

12 

41 

06 

123  03 

3000 

6P 

6P 

KENNETH  R  JACOBSON 

CEDAR  GROVE 

FRESNO 

BA 

BA 

US  NAT  PARK  SERVK^E 

CEOAR  POl NT  RANCH 

1611 

MARIPOSA 

\\ 

37 

2B 

119  4* 

3230 

5P 

CEDAR  POINT  RANCH 

CeOARVILLE 

18 

41 

32 

120  10 

4670 

8A 

BA 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE 

162* 

BUTTE 

*7 

121  40 

8A 

P  G  +  E  COMPANY 

CHALLENGE  RANGER  SIA 

YUBA 

39 

29 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHATSWORTH  FC   24  0 

34 

15 

118  3b 

VAP 

LONNIE  BATWAY 

CHAISWORTH  RESERVOIR 

1662 

LOS  ANGELES 

34 

14 

116  37 

912 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1697 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

119  55 

BA 

BA 

HEICH  HEICH  WIR  SUP 

CHESTER 

1700 

40 

16 

121  13 

4530 

*P 

MRS  C  B  KROEKER 

CHICO  EkPEBIMENT  STA 

1715 

BUTTE 

23 

42 

206 

*P 

*P 

4P 

c 

US  PLANT   INTRO  GRON 

CHITTENDEN  PASS 

SAN  BENITO 

36 

121  36 

BA 

VICTOR  L  HASKIN 

CHOLAME  MATCH  RANCH 

1743 

SN  LUIS  OBPO 

24 

36 

41 

120  12 

1976 

c 

EVERETT  C  HATCH 

chuchupate  Ranger  sta 

176* 

VENTURA 

10 

48 

6260 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULA  vista 

1756 

SAN  DIEGO 

33 

32 

36 

117  06 

8A 

BA 

BA 

WESTERN  SALT  COMPANY 

CISCO  Hanger  station 

1768 

39 

16 

120  31 

5739 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLAREMONT  POMONA  COL 

LOS  ANGELES 

26 

06 

117  43 

1201 

bP 

F  P  BRACKETI  OBSY 

CLARKSBURG 

178* 

23 

BA 

BA 

AMER  CRYSTAL  SU6  CO 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

1806 

23 

38 

57 

122  38 

1340 

8A 

8A 

c 

MERRIIT  W  LESLIE 

CLOVERDALE   3  SSE 

1636 

22 

38 

122  59 

320 

BA 

BA 

ARIINO  MUZZIN 

CLOVEROALE   11  W 

16*0 

SONOMA 

2: 

38 

123  13 

: 

FRANK  S  ORNBAUN 

CLOVER  MEADOWS  GS 

MADERA 

32 

7002 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

COAL INGA 

186* 

36 

09 

120  21 

671 

bP 

6P 

COALINGA  FIRE  DEPT 

COAL  I NGA  1  SE 

27 

36 

08 

120  20 

66  3 

c 

UNION  OIL  COMPANY 

C0ALIN6A   14  NN 

1869 

27 

36 

1* 

16*0 

5P 

MRS  CHARLES  HOWELL 

COLBYS  FC  53  D 

1696 

LOS  ANGELES 

13 

3* 

18 

118  07 

3675 

*P 

ROBERT  L  CHANDLER 

COLO  SPRINGS  CAMP 

1905 

MONTEREY 

36 

13 

121  41 

3260 

U  S  FOREST  SERVICE 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

1907 

z; 

40 

24 

122  09 

420 

7A 

U  S  F  ♦  W  L  SERVICE 

39 

06 

120  58 

241B 

*P 

SOUTHERN  PACIFIC  CO 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

39 

20 

121  It 

585 

P  G  +  E  COMPANY 

COLUSA   1  SSW 

1948 

COLUSA 

23 

39 

12 

122  01 

6P 

6P 

IVAN  J  STEPHENS 

CONCORD  3  E 

CONTRA  COSTA 

195 

8A| 

HOWARD  R  LEE 

COPCO  NO  1  DAM 

1990 

S  I  SK I YOU 

12 

59 

122  20 

2703 

4P 

CALIF  OREGON  POWER  CO 

CORCORAN    |BR|G  OlSTRICl 

2012 

36 

06 

200 

BA 

SA 

c 

COROES 

2015 

LAKE 

23 

38 

51 

122  47 

2610 

9A 

EDWARD  J  COROES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

23 

39 

54 

122  22 

487 

BA 

FRANKLIN  K  REED 

CORONA 

2031 

R  I  VERS  I DE 

28 

33 

52 

117  3* 

710 

*P 

CORONA  FIRE  DEPI 

CORRAL  I TOS 

2046 

SANTA  CRUZ 

20 

121  *S 

26* 

c 

STATE  OlV  OF  FSIRY 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

36 

118  11 

10600 

VARI 

DEPI  HATER  RESOURCES 

2061 

MENDOCI NO 

39 

*7 

123  15 

BA 

BA 

GRANT  W  HANCOCK 

COVELO  EEL  RIVEB  RS 

206* 

MENDOCINO 

2^ 

50 

123  05 

151* 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

LOS  ANGELES 

6P 

WILLIAM  B  IEMPLE 

COW  CREEK 

2092 

36 

30 

116  52 

-126 

*P 

*P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

2103 

R  IVERSIOE 

33 

2300 

3P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COYOTE  WELLS 

2111 

IMPERIAL 

32 

1  15  56 

250 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRABTPEE  MEADOW 

2114 

10 

36 

lie  20 

10720 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRAWFORD  RANCH 

2139 

SAN  OIEGO 

32 

63 

116  17 

1600 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CBE5CENT  CITY  1  N 

2147 

DEL  NORTE 

1' 

124  12 

40 

*P 

THE  CAL-ORE  PWR  CO 

2148 

DEL  NORTE 

17 

46 

124  05 

120 

8A 

CAL    DIV   BEACH   *  PKS 

CBESCENT  CITY  MNTNC  STA 

2160 

DEL  NORTE 

17 

41 

124  12 

50 

: 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

2163 

SAN  BERDINO 

16 

34 

16 

117  17 

4530 

c 

CR  FST  CO  HATER  DIST 

CROCKETT 

CONTRA  COSTA 

8A 

8A 

C*H  SUGAR  REFINING  CO 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

2191 

LOS  ANGELES 

26 

34 

16 

117  50 

5370 

5P 

U  S  FOREST  SERv 1 CE 

•CULVER  CI TY 

221* 

LOS  ANGELES 

33 

34 

lie  23 

75 

CULVER  CITY  BUS  LINE 

2218 

7 

39 

50 

123  36 

1265 

5P 

CUHNl NGHAM 

2224 

23 

38 

57 

122  52 

14Z1 

2236 

SNTA  BARBARA 

3* 

56 

119  37 

22*0 

BA 

JOHN  S  ROWELL 

CUY AMACA 

2239 

25 

32 

59 

116  35 

4650 

BA 

8J 

CUTAMA  RANCH 

22*6 

SN  LUIS  08P0 

30 

59 

119  *0 

2170 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CUYAMA  RANGER  STATION 

2249 

SNTA  BARBARA 

30 

3* 

51 

119  29 

27*9 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

DAGGETT   1  ENE 

SAN  BERDINO 

34 

52 

116  52 

1975 

c 

COOL  WATER  RANCH 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

225' 

SAN  BERDINO 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

2269 

21 

41 

Ob 

121  31 

3320 

DAVIS  AGB  COLLEGE 

229* 

23 

38 

51 

6A 

8A 

aA| 

CG 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

DAVIS  CREEK 

2296 

21 

120  22 

4760 

BA, 

HICHABD  F  HUGHES 

2306 

21 

41 

13 

121  23 

3650 

C 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

2331 

6 

37 

22 

117  59 

5225 

5P 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

233* 

B 

39 

18 

120  51 

3700 

5P 

5r 

P  G  ♦  E  COMPANY 

DELANO 

35 

119  15 

323 

DELANO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

2362 

MONTEREY 

36 

36 

121  52 

: 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

DEL  Puerto  road  camp 

2369 

STANI SLAUS 

37 

25 

121  23 

1125 

6P 

STANISLAUS  COUNTY 

DENAIR 

STANISLAUS 

r 

6P 

5P 

W  F  MOOBE 

2402 

2: 

39 

52 

121  37 

2713 

*P 

H 

P  G  +  E  COMPANY 

OESCANSO  RANGER  STATION 

2*06 

SAN  OIEGO 

32 

61 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAH  HORSE  CAMP 

LOS  ANGELES 

26 

33 

117  60 

740 

COHPS  OF  ENGINEERS 

DOBS  1 Nf  COLGATE  FOREBAY 

2*58 

39 

21 

121  12 

1550 

P  C  ♦  E  COMPANY 

OONNELLS  DAM 

2466 

TUOL UMNE 

3* 

38 

20 

119  58 

4635 

e'' 

TR  i    DAM  PROJECT 

DONNEP  MEMORIAL   ST  PK 

2467 

39 

19 

120  14 

6937 

BA 

BA 

2490 

MENDOCI NO 

39 

123  21 

927 

eA 

STUART   I  PRICHEIT 

OOUBLEBUNK  MEADOW 

2492 

35 

57 

118  36 

VAR 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

2*9* 

LOS  ANGELES 

33 

33 

56 

118  oe 

1  16 

5P 

DOWNEY  FIRE  OEPI 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

SIERRA 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

2504 

]l 

40 

02 

120  Ob 

4240 

lOP 

JUN 1  US    M  DJ  XON 

2506 

39 

57 

120  06 

4385 

7A 

7A 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

LOS  ANGELES 

29 

118  32 

7A 

DUDLEYS 

2539 

MAR  I POSA 

37 

30OO 

6P 

6P 

DUNN IGAN 

2566 

39 

63 

121  58 

63 

MRS  ALETHA  G  hunt 

DUNN  SIDING 

2670 

SAN  BEBDINO 

16 

35 

116  26 

4P 

EARL  K  WOBSER 

DUNSMUIR  RANGER  STATIO^ 

2672 

S 1 SK I  YOU 

23 

41 

13 

122  16 

2420 

BA 

DUTTONS  LANDING 

2680 

38 

12 

122  le 

20 

8A, 

DAN  STEELE 

EAGLE  LAKE  STONE  RANCH 

2595 

LASSEN 

16 

*0 

39 

120  39 

5130 

6P 

ALBERT  STONE 

EAGLE  MOUNTAIN 

RIVERSIDE 

7A 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

264C 

2: 

39 

22 

122  31 

1205 

8A 

BA 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

EAST  VIDETTE  MEADOW 

2653 

36 

118  23 

VAR 

s 

COHPS  OF  ENGINEERS 

EL  CAPITAN  DAM 

2709 

SAN  DIEGO 

25 

32 

116  49 

BA 

c 

SAN  OIEGO  HATER  DEPI 

EL  CENTffO  2  SSW 

2713 

IMPERIAL 

6 

32 

*6 

115  3* 

5P 

5P 

c 

EL  CENTRO  WATER  DEPT 

ELECTRA  POWER  MOUSE 

2728 

AMADOR 

38 

120  *0 

715 

5P 

5P 

ELIZABETH  LAKE  CANYON 

2735 

LOS  ANGELES 

29 

34 

3b 

118  3* 

2075 

5P 

E  E  STUDLEY 

ELK  VALLEY 

Z7*9 

DEL  NOBTE 

*2 

123  43 

1711 

5P 

5P 

ROBERT  E  60TTEL 

ELLEBY  LAKE 

2756 

MONO 

3B 

37 

66 

119  1* 

9600 

MIO 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

ELLIOTT 

SAN  JOAQUIN 

7A 

C  NORMAN  ADAMS 

EL  MOOENA 

2775 

21 

33 

48 

117  *7 

4b* 

c 

2806 

B  IVERSIOE 

28 

33 

117  21 

1300 

6P 

6P 

STATE  DIV  OF  FSIRY 

ELSINORE  4  SSE 

2812 

R  IVERSIOE 

33 

37 

117  19 

1305 

c 

JOHN  L  EW I NG 

2862 

33 

07 

117  05 

660 

6P 

6P 

OAHW I N  M   11 NG 

ESCONOIOO  PARK  HILL 

2869 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

117  04 

860 

c 

ET 1  WANDA 

2995 

SAN  BEBOINO 

28 

3* 

117  31 

1390 

c 

2899 

SISK lYOU 

12 

*1 

28 

2912 

c 

LAWRENCE  E  BUCMNER 

•EUREKA  we  CITY 

2910 

HUMBOLDT 

40 

*6 

124  10 

*3 

MIDI 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

MARIPOSA 

'* 

37 

35 

120  16 

*84 

MERCED  IRRIG  DIST 

EXETER  FAUVER  RANCH 

TULARE 

CHARLES  0  COULTER 

2933 

23 

38 

16 

122  03 

15 

c 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

293* 

23 

36 

15 

122  03 

19 

*P 

FAIRMONT 

29*1 

LOS  ANGELES 

16 

34 

*2 

Iia  26 

3060 

6A 

L  A  WTR  ♦  PWR  OEPI 

FALLBROOK 

2958 

SAN  DIEGO 

33 

21 

117  15 

5*2 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

2964 

21 

*1 

01 

121  28 

33*0 

PUB  Dl SCONi I NUED 

299* 

e 

3b 

121  15 

2965 

: 

JOE  WHEELER  JR 

FERGUSON  RANCH 

3020 

23 

*0 

21 

122  27 

7A 

MRS  LISA  FERGUSON 

FERNDALE   8  SSW 

3025 

HUMBOLDT 

17 

*0 

30 

124  20 

1*45 

MRS  H  S  HIERONYMUS 

FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

AMADOR 

31 

120  42 

2100 

8A 

WENIWORTH  LYNCH 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

SNTA  BARBARA 

3: 

3* 

120  00 

3160 

U  S  FOREST  SERVICE 

3050 

VENTURA 

3* 

2* 

118  66 

*35 

BA 

FINLEY   1  NNE 

23 

39 

01 

122  52 

3056 

23 

39 

00 

122  56 

1350 

7P 

23 

36 

58 

122  67 

1750 

c 

FIVE  POINTS  5  SSW 

11 

36 

21 

120  09 

285 

6P 

6P 

FLEMING  F 1 SH  ♦  GAME 

3087 

40 

22 

120  19 

*000 

5P 

FLORENCE  LAKE 

3093 

37 

16 

118  58 

734* 

c 

3113 

38 

*2 

121  09 

360 

8A 

BA 

BA 

FONTANA  5  N 

3118 

SAN  BERDINO 

1  1 

117  27 

1972 

6P 

ROLAND  W  GETCHELL 

FONTANA  KAISER 

3120 

SAN  BERDINO 

28 

34 

05 

117  30 

1090 

*P 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3130 

TRINITY 

35 

*0 

23 

123  20 

2340 

BA 

MRS  B  E  ESLICK 

FORESTHILL  RANGER  STA 

3134 

PLACER 

1 

39 

01 

120  50 

3200 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  BIOWELL 

3157 

MODOC 

IB 

51 

120  08 

4498 

5P 

L  J  FEE 

FORT  BRAGG 

3161 

39 

27 

123  *B 

80 

SA 

BA 

CALIF  +  WESTERN  R  R 

FORT   BRAGG  AVIATION 

316* 

MENDOCINO 

i: 

39 

123  49 

61 

UP 

UP 

U  S  WB  OBSERVER 

FORT  DICK   1  NNE 

3173 

DEL  NORTE 

*1 

52 

124  09 

8A 

WILLIAM  M  HILLY 

FORT  JONES  6  ESE 

3176 

SISKIYOU 

35 

122  *3 

332* 

c 

CARL  C  CRAMER 

-  Ul  - 
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STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

UVTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

.  i'lp. 

& 
0. 

1    EVAP.  1 

.  SPECIAL 

FORT  JONES  Ranger  sta 

3182 

41  36 

12Z  5X 

2720 

4P 

FORE 

FORT  ROSS 

FREEDOM  8  NNW 

3232 

SANTA  CRUZ 

121  49 

FCENCH  GULCM 

32*2 

122  38 

FRESNO  HB  AIRPORT 

3257 

27 

36  46 

119  42 

331 

MID 

MID 

FRI  ANT  GOVER*tMENT  CAMP 

27 

8A 

FULLER  TON  ARROUES  BANC*- 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  DAM 

FULLEPTON  HiLLCREST  PESi 

FULLERTON  MUN   W  OEPT 

GARPEOVILLE 

1320 

HUMBOLDT 

40  06 

123  *8 

340 

MRS  N  £  PANCOAST 

GABOEN  VALLEV  2  s 

3331 

EL  DORADO 

38  50 

120  51 

1940 

GASOUE  T  RANGER  STAT  I  ON 

DEL  NORTE 

123  58 

GEM  LAKE 

GEORGETOWN 

3381 

EL  DORADO 

120  51 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

338A 

EL  DORAOC 

120  *8 

8A 

CERLE  CEEK  CAMP 

338( 

38  59 

120  23 

5500 

VAR 

1*02 

119  *1 

GILLESPIE  FIELD 

6ILB0Y 

3*17 

SANTA  CLARA 

20 

37  00 

121  34 

194 

9A 

GILBOr  FIRE  DISTRICT 

3*19 

20 

37  02 

IZl  26 

1050 

C 

6ILR0Y  14  ENt 

GLENDALE   STAPEN  FC  ?95G 

LOS  ANGElES 

LOS  ANGELES 

GLENNV 1 LL  E 

8A 

6LENNVILLE  FULTON  RS 

GOLD  RUN 

GONZALES  9  ENE 

SAN  BENITO 

GOOSE  LAKE  WEST 

GRACE  MEAOOW 

3529 

TUOLUMNE 

3  09 

119 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

GRAN  1 TE  BASIN 

35*e 

11 

36  »2 

118  36 

1 0000 

s 

GRANT  GROVE 

GR*SS  VALLEY 

ERIC  WESTBURG 

6P 

5P 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

U  S  FOREST  SERVICE 

MRS  LAURA  6  CEDERLOF 

GRIZZLY  PEAK 

CONTRA  COSTA 

CITY  OF  BERKELEY 

3669 

37 

37  50 

120  14 

2625 

c 

OUANE  J  COX 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOSEPH  E  6UTTNER 

6P 

U''''EP  FC  367 

LOS  ANGELES 

HAMILTON   8RANCH  PH 

3725 

PLUMAS 

40  16 

121  05 

4560 

ALBION  A  SARGENT 

373* 

17 

38  04 

122  31 

-2 

MIO 

HANFOPO 

HANSEN  0AM 

LOS  ANGELES 

MAPRIS  GAGING  STATION 

6P 

HARRISON  GULCH  HS 

8A 

HATCHET   MT    MNTNC  STA 

HAT  CREEK  RS 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

2* 

SHASTA 

21 

* 

P  G  *  E  COMPANY 

3855 

<■ 

13  42 

115  38 

1370 

BA 

CITY   FIRE  DEPARTMENT 

BA 

8A 

HERNANDEZ   T  SE 

3928 

SAN  BENITO 

20 

120  42 

2765 

MRS  CL:)RENE  AKERS 

3935 

15 

3*  25 

117  IB 

3195 

MOoERGS 

8A 

VAR 

HOEGEES  FC  60  A 

LOS  ANGELES 

13 

lie  02 

20 

36  51 

121  24 

HOLLISTER  2 

•.025 

SAN  BENITO 

20 

121  24 

284 

ARTHUR  W  HOLSWORTH 

1.07* 

IT 

40  1* 

124  09 

375 

HOPlANO  largo  STATION 

8A 

*120 

36   1  I 

118  37 

VAR 

MUCKLEBEBPY  LAKE 

TUOL UMNE 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HUNTINGTON  LAKE 

*1  6 

FRESNO 

3  14 

119  13 

020 

C  H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

4191 

35 

40  37 

123  27 

1260 

c 

SAN  BENITO 

120  40 

6P 

INDEPENDENCE 

7A 

INYOKERN  ARMITAGE 

4280 

KERN 

35  41 

117  41 

2220 

U  S  N  0  I  S 

*2S3 

16 

38  20 

120  56 

280 

120  51 

5P 

8A 

SAN  ScRDINO 

116  19 

33  05 

SAN  DIEGO 

JUNCAL  DAM 

**22 

SNTA  BARBARA 

32 

3*  29 

119  31 

2060 

JOHN  K  CHASE 

4**2 

27 

37  18 

119  06 

9110 

s 

SAN  BEROINO 

34  10 

116  32 

4325 

4*80 

z: 

38  *0 

122  *0 

1800 

122  50 

9A| 

KELSEYVILLE  *  Sw 

23 

38  55 

122  53 

1*80 

c 

KEHTF I ELO 

4500 

37  57 

122  33 

45 

8A 

SA 

KERLTNGER 

SAN  JOAOU 1 N 

121  26 

172 

45ia 

10 

35  57 

118  29 

3650 

7A 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

45  2( 

10 

35  28 

118  47 

970 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

KERN 

10 

118  26 

2703 

SO  CALIF  EDISON  CO 

453* 

36  00 

119  58 

8A 

BA 

KETTLtMAN  STATION 

4536 

36  04 

120  05 

508 

6P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

SILARC  POWER  HOUSE 

*5*4 

23 

40  41 

121  52 

2648 

4555 

MONTEREY 

2* 

36  12 

121  OS 

320 

5P 

4577 

DEL  NORTE 

12 

41  31 

124  02 

25 

MID 

c 

*587 

40  38 

123  54 

2356 

c 

*590 

STANI sl aus 

37  48 

120  39 

316 

8A 

BA 

8A 

*602 

HUMBOLDT 

40  52 

123  57 

1*5 

5P 

EL  DORADO 

38  48 

120  09 

5750 

c 

LA  CRESCENTA  FC  251 

*62e 

LOS  ANGELES 

i: 

34  14 

118  15 

1565 

5P 

CRESCENTA  VLY  CO  W  D 

LAFAYETTE  2  NNE 

CONTRA  COSTA 

37  55 

122  06 

536 

BA 

ROSS  fi  SANBORN 

UAGUNA  BEACH 

itv, 

4650 

ORANGE 

33 

33  32 

117  47 

56 

4P 

*P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

LACUNA  BEACH  2 

ORANGE 

33 

33  33 

117  48 

180 

c 

L  B  WATER  DISTRICT 

LA  HONDA 

4660 

SAN  MATEO 

37  19 

122  16 

670 

6P 

JAMES    C  ALLEN 

LAKE  ALPINE 

ALPINE 

38  28 

120  01 

7500 

VAR 

OEPT  wATtR  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD 

4671 

SAN  BERDINO 

34  15 

117  12 

5250 

5P 

5P 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 

LAKE  CITY 

4675 

MODOC 

1: 

41  38 

120  13 

9A 

9A 

MRS  FERROL  MC  COWIN 

LAKE  ELEANOR 

4679 

TUOLUMNE 

37 

37  58 

119  53 

4662 

VAR 

5 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

.AKC  MOUNTAIN 

4690 

TRINITY 

40  01 

123  2* 

316* 

c 

LEONARD  M  MILLER 

lakeport 

4701 

LAKE 

2 

39  03 

122  55 

13*3 

5P 

5P 

MRS  WILLIE  GREENE 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

LATITODE 

LONGITUDE 

s 

«e 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PHECIP. 

< 

specialI 

LAKEPORT  SCS 

4703 

23 

39 

02 

122 

55 

c 

u  s  SOIL  con  service 

4705 

19 

37 

13 

37 

VAR 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

LAKESHORE 

4709 

23 

40 

53 

122 

23 

BP 

8P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

LAKESIDE  2  ENE 

4711 

SAN  DIEGO 

25 

32 

62 

9A 

HELIX   IRRIG  OIST 

LAKE  SPAULDING 

4713 

39 

19 

120 

18 

5156 

5P 

5P 

P  G  *  e  COMPANY 

LAKE   SPAULDING  DAM 

4714 

39 

20 

120 

36 

4960 

4P 

P  G  »  e  COMPANY 

LAKE  WOHLFORD 

4726 

33 

33 

10 

117 

00 

1500 

C 

ESCONDIDO  HTL  WTR  CO 

4735 

33 

32 

46 

117 

01 

530 

LA  MESA  FIRE  DEPI 

LANCASTER 

LOS  ANGELES 

15 

3* 

42 

09 

MID 

5P 

SO  CAL  IF  EDI  SON  CO 

LA  PANZA  ranch 

4767 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

23 

120 

10 

1550 

c 

ABE   E  ZIMMERMAN 

LA  POPTE 

4771 

39 

41 

120 

56 

4975 

MICHAEL  C  LIBBEY 

LAS  PLUMAS 

4612 

39 

41 

121 

29 

605 

5P 

5P 

P  G  ♦  £  COMPANY 

S I SK I YOU 

i: 

41 

121 

31 

8A 

8* 

US  NAT  PARK  SERVICE 

LAYTONVl LLE 

MENDOCINO 

39 

42 

123 

29 

16*0 

c 

EDWARD  E  DOWNING 

4663 

10 

3* 

50 

SA 

KERN  CO  FIRE  DEPI 

LECHUZA  PATROL 

STAT  ION  FC   352  6 

4667 

LOS  ANGElES 

33 

3* 

06 

lie 

53 

c 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

23 

09 

122 

7A 

MATTHEW  J  KEEGAN 

27 

37 

120 

16 

5P 

LEMON  COVE 

4890 

TULARE 

9 

36 

23 

119 

02 

513 

5P 

5P 

KAWEAH  LEMON  CO 

4920 

11 

36 

46 

lie 

41 

VAf 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

36 

11 

119 

0* 

7P 

FRANK  DE  CHAINE 

4986 

LOS  ANGELES 

13 

34 

19 

118 

16 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LIVE  OAK  CANYON  FC  230C 

LOS  ANGELES 

26 

07 

117 

5P 

LIVERMORE    2  SSW 

ALAMEDA 

37 

39 

121 

7A 

7A 

MRS  M   1  OUARTERMAN 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RC^ 

5002 

LOS  ANGELES 

16 

28 

117 

45 

6P 

6P 

MRS  E  A  EBERlE 

LOCK WOOD  2  N 

501  7 

MON  T  E  R  E  Y 

24 

35 

58 

121 

8A 

ARCHIE  M  WEFERLING 

LOCKWOOO  MESA 

33 

32 

69 

117 

15 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

5032 

SAN  JOAQUIN 

16 

07 

121 

17 

5P 

5P 

5P 

LOOI    sewage   TREAT  PL 

LOGAN  MEADOW 

5040 

MADERA 

27 

37 

20 

119 

19 

3400 

VAR 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

Lowpoc  SEWAGE  Plant 

5064 

SNTA  BARBARA 

32 

3* 

*0 

120 

26 

4P 

LOMPOC  SEW  TREAT  PL 

LONE  Pine  COTTONWOOD  Pf 

19 

36 

27 

lie 

03 

: 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

37 

37 

121 

23 

LONG  BARN  EtP  STATION 

TUOLUMNE 

3' 

38 

11 

120 

01 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

'LONG  BEACH 

5082 

LOS  ANGElES 

116 

12 

3P 

lOP 

JOHN  w  TEED 

LONG  BEACH  W6  AP 

5085 

LOS  ANGELES 

1^  33 

1  18 

09 

HID 

LONG  VALLEY   IN5P  STA 

508f 

161  39 

*1 

120 

01 

lOP 

CHARLES  H  GRAY 

LORA  t  NE 

26 

c 

LOS  ALAMOS 

5107 

45 

120 

17 

SA 

VLOS  ANGELES  MB  AIRPORT 

5114 

LOS  ANGELES 

56 

118 

23 

99 

MIO 

MIO 

^  ■' 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  ANGELES  MB  CITY 

5115 

LOS  ANGELES 

03 

118 

14 

MIO 

HID 

C  J 

5118 

03 

120 

51 

5P 

6A 

5119 

27 

36 

120 

56 

SS 

LOS  GATOS 

5123 

SANTA  CLARA 

4 

37 

13 

121 

59 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

LOS  GATOS  4  SW 

5125 

SANTA  CRUZ 

1  1 

122 

02 

8A 

5147 

33 

119 

5P 

LOST  HILLS 

37 

119 

41 

c 

LOWER  K  IBBEY  R I  DOE 

5160 

TUOLUMNE 

01 

119 

53 

VAR 

s 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

5162 

SAN  DIEGO 

33 

32 

37 

116 

56 

c 

SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

LOYAL  TON 

517] 

SIERRA 

6 

*1 

120 

15 

4936 

SA 

ROLLO  LARSEN 

6182 

SAN  BERDINO 

26 

116 

68 

SS 

SS 

ROY  A  FLETCHER 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

5184 

MONTEREY 

35 

121 

27 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

LYTlE  CR  FOOTHILL  8LVD 

5212 

SAN  BERDInO 

21 

34 

117 

20 

c 

SAN  BERNAfiDINO  FCD 

LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE 

5216 

SAN  BERDINO 

26 

12 

117 

27 

2P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

6218 

SAN  BERDINO 

117 

29 

6A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MADELINE  MNTNC  STA 

120 

28 

8A 

ROBERT  P  LESLEY 

MADERA 

6231 

66 

120 

SA 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

5244 

27 

123 

32 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAGIC  MOUNTAIN 

5256 

LOS  ANGELES 

24 

lie 

17 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAHNKE 

5258 

LAKE 

122 

47 

2380 

c 

MRS  M  E  MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 

628* 

37 

119 

02 

VAR 

s 

MANDEVILLE  ISLAND 

5  296 

02 

121 

34 

MANZ  ANITA  LAKE 

5311 

23 

32 

121 

34 

8A 

SA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

5  326 

26 

33 

117 

15 

UP 

MAR  I COPA 

5318 

05 

119 

23 

BP 

8P 

6  346 

MAR  1 POSA 

29 

119 

58 

9A 

MRS  GABRIELLE  WILSON 

MARKLEEV I LLE 

5356 

42 

119 

c 

MARTINEZ    3  S 

5371 

68 

122 

06 

c 

MARTINEZ   3  SSE 

5372 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

56 

122 

06 

8A 

CHARLES  P  WEAVER 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

5377 

CONTRA  COSTA 

01 

122 

06 

26 

9A 

9A 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

MARYSVILLE 

5  385 

8 

39 

09 

121 

36 

lOA 

lOA 

MRS  J  BANTTARl 

TUOLUMNE 

53 

119 

51 

5P 

CITY  SAN  FRANCISCO 

MC  CARTHY  POINT  RS 

54*4 

23 

40 

1  1 

121 

41 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MC  CLOUD 

5449 

S  1  SK 1  YOU 

2: 

41 

122 

08 

eA 

SA 

C  H 

THOMAS   Wl LL lANS 

MEADOW  LAKE 

5496 

05 

119 

7A 

RADIO  STATION  KRFM 

5502 

R 1 VE  RS I OE 

33 

116 

02 

8A 

8A 

MEDICINE  LAKE 

5505 

S ISK I  YOU 

12 

41 

36 

121 

37 

VAR 

MENDOTA  DAM 

5628 

27 

36 

47 

120 

22 

7A 

FRANK  F  MOITOZA 

MERCED  FIRE  STATION  2 

5532 

14 

37 

18 

120 

29 

4P 

*P 

CITY  OF  MERCEO 

MERCED  2 

5636 

MERCEO 

14 

19 

120 

29 

168 

c 

MERCED   IRRIG  DIST 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

5550 

42 

120 

52 

5P 

MEYERS   INSPECTION  STA 

5572 

EL  DORADO 

36 

38 

51* 

120 

01 

2P 

MICHIGAN  BLUFF 

5586 

39 

03 

120 

c 

5598 

2: 

38 

122 

37 

eA 

MIDOLEWATER 

6602 

10 

35 

30 

49 

5P 

5A 

MILFORD  LAUFMAN  RS 

5623 

LASSEN 

18 

06 

120 

21 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILL  CREEK  NO  2 

5629 

SAN  BERDINO 

28 

06 

117 

02 

3P 

IP 

MILL  CREEK  INTAKE 

6632 

SAN  BERDINO 

26 

3* 

05 

116 

57 

MILO  5  NE 

5669 

17 

118 

c 

Ml  NEPAL 

5679 

TEHAMA 

23 

40 

21 

121 

36 

491 1 

6* 

BA 

C  M 

US  NAT  PARK  SERVICE 

MINERAL  KING 

5680 

TULARE 

9 

26 

118 

35 

VAR 

s 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

5713 

HUMBOLOT 

40 

12 

5P 

c 

MITCHELL  CAVERNS 

SAN  BERDINO 

34 

56 

115 

32 

5P 

CAL  DIV  GEACH  ♦  PK S 

MITCHELL  MEADOW 

5723 

36 

45 

43 

MODESTO 

STANI SLAUS 

3' 

37 

39 

121 

00 

MODESTO  IRRIG  OIST 

MODESTO  2 

57*1 

STANI SLAUS 

3T 

37 

121 

00 

CITY  OF  MODESTO 

MOJAVE 

5756 

35 

03 

lis 

10 

8A 

MONACHE  MEADOWS 

6777 

10 

13 

118 

10 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MONO  LAKE 

5779 

MONO 

38 

38 

01 

1 19 

MONTAGUE  3  NE 

5765 

SISK lYOU 

12 

45 

122 

28 

2640 

c 

TOM  W  WILLIAMS 

MONTEREY 

5  795 

MONTEREY 

36 

36 

121 

54 

SS 

SS 

MONTGOMERY  CREEK   2  SSW 

21 

40 

121 

56 

c 

MONl ICELLO  DAM 

5818 

23 

36 

30 

07 

MOORPARK    1  SSE 

5623 

VENTURA 

33 

34 

17 

116 

at 

33 

32 

41 

31 

MORGAN  HILL  2  £ 

56** 

SANTA  CLARA 

37 

08 

121 

37 

MORGAN  HILL  BOSSANA  RCH 

58*7 

SANTA  CLARA 

2C 

37 

09 

121 

47 

: 

CLOSED  3/3/6O 

MORGAN  HILL  SCS 

5853 

37 

06 

121 

39 

US  SOIL  CON  SERVICE 

MORONGO  VALLEY 

5863 

SAN  BERDINO 

3* 

03 

34 

7a 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

5866 

SN  LUIS  OBPO 

22 

120 

51 

115 

5P 

5P 

MORRO  BAY  F  P  DIST 

MORRO  BAY   1  N 

5869 

SN  LUIS  OBPO 

35 

25 

120 

51 

HID 

MOUNTAIN  PASS 

5890 

SAN  BERDINO 

35 

26 

116 

SS 

SS 

MOUNT  6ALDY  FC  e5G 

SAN  BERDINO 

26 

117 

39 

eA 

MOUNT  DANAHER 

5909 

EL  DORADO 

45 

120 

*0 

8A 

: 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

5915 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

52 

121 

56 

7A 

7a 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PARK 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

SANTA  CLARA 

37 

121 

39 

UP 

IIP 

MOUNT  HEBRON  11  ESE 

i: 

*1 

121 

MOUNT  HEBRON  RANGER  STA 

5941 

SISKIYOU 

12 

41 

47 

122 

00 

eA 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOUNT  MAPONNA 

5971 

SANTA  CRUZ 

20 

37 

01 

121 

*3 

MOUNT   SHASTA  SKI  BOWL 

5980 

SISKIYOU 

23 

41 

22 

122 

12 

7641 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT   SHASTA  SLOPE 

5982 

23 

41 

22 

122 

14 

VAR 

s 

DEPT 

MOUNT   SHASTA  W6  CITY 

5981 

41 

122 

19 

MID 

MIO 

C  HJ 

MOUNT   TAMALPAIS  2  SW 

MARIN 

i: 

37 

122 

36 

4P 

c 

MOUNT  WILSON  FC   336  B 

LOS  ANGELES 

34 

116 

04 

C  H 

MUIR  WOODS 

6027 

IT 

37 

122 

9A 

MUMBO  BASIN 

6032 

35 

41 

12 

122 

VAR 

s 

NACIMIENTO  DAM 

6066 

SAN  LUIS  OBPO 

24 

35 

120 

4P 

NAPA 

IT 

36 

16 

122 

17 

7A 

VNAPA  STATE  HOSPITAL 

6074 

NAPA 

IT 

38 

122 

16 

5P 

NAVARRO   1  NW 

6105 

MENDOCINO 

IT 

39 

10 

123 

220 

c 

MASONlTE  CORPORATION 

NEEDLES 

6115 

SAN  BERDINO 

5 

34 

50 

114 

480 

c 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

6118 

SAN  BEROINO 

6 

34 

114 

37 

MID 

3P 

FED  AVIATION  AGENCY 

NEENACH 

6122 

LOS  ANGELES 

15 

48 

lie 

36 

2890 

L  A  WTR  ♦  PWR  OEPT 

NEVADA  CITY 

6136 

8 

39 

121 

01 

2600 

BA 

BA 

CITY  OF  NEVADA  CITY 

NEWARK 

ALAMEDA 

4 

37 

31 

122 

02 

*A 

SA 

aA 

LESLIE   SALT  COMPANY 

NEWBURY  Park  4  SW 

61*9 

VENTURA 

33 

34 

09 

lie 

5e 

780 

9P 

RANCHO  SIERRA  VISTA 

NEHHALL  SOLEDAD  FC  32  C 

6162 

LOS  ANGELES 

29 

3* 

23 

32 

12*3 

4P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

NEWHALL  U  S  RANGER  STA 

616* 

LOS  ANGELES 

29 

34 

22 

lie 

31 

1342 

SP 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

NEWMAN  2  NW 

6168 

STANISLAUS 

27 

37 

21 

121 

03 

108 

9P 

RICHARD  A  SMI  IH 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

6176 

ORANGE 

33 

UT 

53 

8 

if 

9P 

NEWPORT  HARBOR  DEPT 

138  - 
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EVAP. 
SPECIAL 

li 

NICOLAUS 

6193 

SUTTER 

8 

30  5* 

121  35 

*7 

RECLAMATION  OIST  1001 

SAN  ANTONIO  MISSION 

7714 

MONTEREY 

24 

36  01 

121  15 

1060 

TP 

TP 

SAN  ANTONIO  MISSION 

619T 

33  17 

115  31 

-55 

IMPERIAL   I RR 1 G  DIST 

7716 

120  54 

435 

BA 

SAN  BERNARDO  RANCHO 

NORTH  FORK   HANGER  STA 

U  S  FOREST  SERVICE 

(NORTH  HOLLYWOOD 

5P 

NOVA TO  9  WNK 

OAKPALE  WOODWARD  DAM 

STAN  I SLAUS 

SA 

BA 

lOAELANO  W6  AIRPORT 

ALAMEDA 

'SAN  DIEGO  W6  AIRPORT 

OAKVILLE   1  WNW 

NAPA 

LK 

SAN  DIMAS  FIRE  WRD  FC95 

LOS  ANGELES 

2G 

34  06 

S  N  DIMAS     IR     S  A 

OAKVILLE  A  SW 

635* 

NAPA 

n 

38  23 

122  28 

1465 

RICHARD  PLEInER 

SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 

7750 

LOS  ANGELES 

26 

3*  12 

117  46 

2T20 

EG 

U  S  FOREST  SERVICE 

OCCIDENTAL 

637C 

n 

38  25 

122  59 

1000 

7753 

119  11 

1450 

BA 

(OCEANSIDE  CAMP 

PENDLETON 

OCEANSlOE   PUMPING  PLANT 

OCEANSIOE  WATER  D£PT 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VAR 

VENTURA  CO  FIRE  0£PT 

J     US  WEATHER  BUREAU 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ONO 

MRS  BEATRICE  RYAN 

OPIOS  CAMP  FC   57  6E 

6A6S 

LOS  ANGELES 

26 

3*  15 

lie  06 

4250 

c 

LONG  BEACH  SCH  01  SI 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

LOS  ANGELES 

26 

3*  09 

117  54 

7*4 

SP 

PASADENA  HATER  DEPT 

ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 

26 

33  56 

117  53 

662 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

7779 

117  52 

1481 

5P 

C 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

CAL  DIV  BEACH  *  PARK 

POMPONIO  RANCH 

OR  I CK    10  SE 

AUST I N  E  LYONS 

BYRON  JOHAN5EN 

ORINOA  BOWMAN 

7P 

BA 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

SAN  JOAOU 1 N  EXP  RANGE 

U  S  FOREST  SERVICE 

ORLEANS 

OROVl LLE   1  WSW 

OROVILLE  SE 

ALBERT  E  PALMER 

ORANGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OROVILLE  BRIDGE 

65Z5 

BUTTE 

39  31 

121  3* 

220 

ROBERT  E  SKINNER 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

SN  LUIS  OBPO 

* 

35  18 

120  40 

300 

7* 

Ik 

C 

CAL  STATE  POLY  COL 

6528 

39  32 

121  i* 

c 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

7661 

119  52 

800 

7* 

7A 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

8600 

0£PT  WATER  RESOURCES 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

JEFF  BUILER 

MARINE  EXCHANGE 

PACMECO  PASS 

CITY  ENGINEER 

BA 

FlOYO  R  POOLE 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  P  OHRWALL 

SO  CALIF  EDI  SON  CO 

PALMOALE   IRRIG  DIST 

G  ROBINSON 

PALMOALE  2  NE 

6625 

LOS  ANGELES 

6 

3*  36 

118  06 

2563 

■c 

PALMOALE   IRRIG  DIST 

SANTA  BARBARA 

7902 

SNIA  BARBARA 

33 

34  26 

119  42 

100 

5P 

5P 

c 

S  BARBARA  FIRE  DEPT 

6627 

3*  38 

118  05 

2517 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

7905 

119  50 

MID 

HID 

FED  AVIATION  AGENCY 

R IVERS I DE 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

SNTA  BARBARA 

4000 

TV  STATION  KEYI 

ENGINEERING  DEPT 

SANTA  CLARA 

UNIV  OF  SANTA  CLARA 

JAMES  A  BELL 

ROBERT  E  BURTON 

MIO 

PALOMAR  OBSERVATORY 

SANTA  FE  DAM 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5P 

SANTA  MAPGAR 1 TA  1  SW 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

MISS  LILY  BERG 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

J     US  WEATHER  BUREAU 

A    A  IS 

PARADISE  CEMETERY 

SANTA  MONICA 

PARADISE  MEADOW 

6686 

TUOLUMNE 

37 

38  03 

119  40 

7700 

s 

HEICH  METCHY  WTR  SUP 

WSANTA  MONICA  PIER 

7953 

LOS  ANGELES 

3: 

34  00 

116  30 

15 

9P 

5P 

S  M  LIFEGUARD  SER 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

5 

3*  17 

11*  10 

738 

7A 

c 

SANTA  PAULA 

T95T 

119  04 

282 

lOA 

6A 

SANTA  ROSA 

CLARENCE  S  NEWBERRY 

RAULSTON  P  MORRISON 

SANTA  YNEZ 

SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 

PASADENA  WATER  DEPT 

SANTIAGO  DAM 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 

■  SAUGUS  POWER  PLANT  NO  1 

SP 

CITY  OF  PASO  ROBLES 

,  SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

\\ 

U  S  FOREST  SERVICE 

FRANCIS  F  NELSON 

"SCOTIA 

PACIFIC  LUMBER  CO 

FED  AVIATION  AGENCY 

SEARSVILLE  LAKE 

AUST 1 N  CLAPP  i 

SEBASTOPOL  *  SSE 

GEO  A  NAHMENS 

PAYNES  CREEK 

6761 

TEHAMA 

23 

*0  20 

121  5* 

1650 

MRS  ANITA  V  KUNKLER 

SECRET  VALLEY  MNTNC  STA 

8075 

LASSEN 

11 

40  *0 

120  1! 

4662 

5P 

6767 

36  36 

lie  *o 

9  700 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SEPULVEOA  DAM 

LOS  ANGELES 

118  28 

7*0 

BA 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PEIALUMA  FIRE  DEPT 

SHASTA  DAM 

^       US  BUR  RECLAMATION 

VICTOR  E  CHAIX 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

LOS  ANGElES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

A  PAT  TURNER 

SHELTER  COVE 

HUMBOLDT 

MRS  MAR  1 L  YN  F  MACHl 

7A 

MRS   IDA  H  AKERS 

SHI NGLE 

THEODORE  B  HEUSNER 

VAR 

VENTURA  COUNTY  FCO 

SHINGLETOWN  2  E 

MRS  JANICE  M  SUTTER  1 

SIERRA  CITY 

■\       HARRY  H  ROEBER  1 

LOS  ANGELES  fire  DEPT 

51ERRAVILLE  RANGER  STA 

i       US  FOREST   SERVICE  ' 

SIGNAL  HILL  FC  4l9 

GEORGE    1   OSBORNE  ' 

PIRU  Z  ESE 

69A0 

VENTURA 

29 

3*  2* 

lie  *5 

730 

CAMULOS  RANCH 

SILVERADO  Ranger  sta 

8243 

ORANGE 

^' 

33  *5 

117  40 

1100 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

69*3 

J* 

35  08 

120  38 

80 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

SISOUOC    SOUTH  FORK  CAMP 

8266 

119  46 

2500 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

P  G  *  E  COMPANY 

SKAGG5  SPRINGS 

AUBREY  W  PITTS 

LAS  LOMAS  RANCH 

i       JOHN  K  LEITHOLD 

P  G  >  E  COMPANY 

SLACK  CANYON 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

EL  DORADO 

BA 

eA 

INST  FST  genetics 

SLOAT 

CLARENCE  F  ELWORTHY 

CITY  OF  PLACERVILLE 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

MRS  MABEL  VAN  VLECK 

LORRIN  L  CRAIN 

SNOW  CREEX  UPPER 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 

JAMES  D  MOUNGOvAN 

SNOW  FLAT 

S  DEPT  WATER  RESOURCES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 

H       US  FOREST   SERV 1 CE  ' 

POINT  ARCUELLO 

SODA  SPRINGS 

NEVADA 

39  19 

120  23 

6750 

5P 

5P 

c 

7016 

5NTA  BARBARA 

33 

34  3* 

120  39 

92 

u  s  coast  guard 

833 

MONTEREY 

121  19 

204 

JAN  M  JACOBSEN 

U  S  COAST  GUARD 

SOMESBAR  1  w 

a 

MRS  GEORGIA  ANN  LONG  ' 

POMONA 

LOS  ANGELES 

SOMIS  3  NE 

L AWT ON   INVESTMENT  CO  ' 

s! 

U  S  NAVAL  MAGAZINE 

SOMIS   3  NW 

BERYLWOOD  INVEST  CO 

JOHN  H  DAYBELL 

SONOMA 

LAURENCE  W  DICKEY  i 

4P 

REUBEN  G  DALTON 

SONORA 

H       P  G  •  E  COMPANY  > 

CORPS  OF  ENGINEERS 

tONORA  JUNCTION 

STATE  DIV  OF  HWYS  ' 

WILLIAM  R  BOOTH 

i  E  FARALLON 

OTTO  R  HUGHES 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

H       US  NAT  PARK  SERVICE  1 

POTTER  VALLEY   3  SE 

7108 

MENDOCINO 

22 

39  18 

123  0* 

1100 

RUSSELL   E  NEAR 

SOUTH  LAKE 

640 

INYO 

1 

37  11 

lie  34 

9580 

VAP 

5  CALIF  ELEC  POWER  CO 

7109 

22 

39  22 

123  06 

1014 

3P 

SPADRA  PACIFIC 

COLONY  FC   356  C 

fi  S  HUICHl SON  1 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

MRS  BERTHA  HENNES  1 

SPRINGVILLE   7  ENE 

ELMER  A  SUTTON  1 

VAI 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SPRINGVILIE  RANGER  STA 

U  S  FOREST  SERVICE 

BA 

SPRINGVILLE  TULE 

LOUIS  8  SPAULDING 

HEADWORKS 

P  G  *  E  COMPANY  \ 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

\       SOUAW  VLT  DEVEL  CO  ' 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

SQUIRREL    INN  1 

34  14 

SQUIRREL   INN  HOLD  CO 

RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 

7272 

27 

37  22 

119  5* 

1380 

ROBERT  H  WHIPPLE 

SQUIRREL    INN  2 

8*7 

SAN  BERDINO 

1 

34  14 

117  14 

5723 

5 

5 

H       LEROY  KEMP 

7279 

3*  0  3 

116  *9 

7070 

CALIF  ELEC  power  CO 

5TANDISH   ♦   HICKEY    ST  PK 

123  4* 

850 

B 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 

REO  8LUFF  WB  AIRPORT 

U  S  WEATHER  BUREAU 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

TUOLUMNE 

P  G  4-  E  COMPANY 

CITY  OF  REDDING 

STATE  LAKES 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 

REDDING  FIRE  CHIEF 

STAYTON  MINE 

MERCED 

REDLANDS 

SAN  BERDINO 

21 

REOLANOS  DAILY  FACTS 

STIRLING  CITY  RS 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

5P 

CITY  FIRE  DEPT   STA  2 

STOCKTON  DISPOSAL  PLAN 

THOMAS  M  JAMESON 

(STOCKTON  FAA  AIRPORT 

FED  AV 1 AT  I  ON  AGENCY 

FOLSOM  STATE  PRISON 

STOCKTON  FIRE   STATION  * 

SAN  JOAOU 1 N 

STOCKTON  FIRE  DEPT 

CITY  OF  RICHMOND 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MART  I N  P  MUHS 

RIO  VISTA 

7'>'i6 

SOLANO 

23 

36  09 

121  Al 

22 

U  S  ARMY  DEPOT 

STONYFORO  COOLEY  RANCH 

857 

COLUSA 

2 

39  15 

122  40 

3015 

6 

FRED  H  COOLEY 

ze 

33  57 

117  2* 

820 

5P 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 

STONYFORD  RANGER  STA 

658 

122  33 

116B 

8 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

ORLANO  UNIT  WU  ASSN 

CITRUS  EXP  STATION 

STOUTS  MEADOW 

S  DEPT  WATER  RESOURCES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STRAWBERRY  VALLEY 

\       SOPER-WHEELER  CO 

VAR 

DEPT  WATER  RESOURCES 

SUEY  RANCH 

6A 

RAYMOND  H  JOHNSON 

SUNLAND 

ROSE  MARIE  MEADOW 

SUNSET  BEACH  STATE  PARK 

SURF   2  ENE 

SNTA  BARBARA 

MRS  MARIAN  L  SERTAGNA 

SUSANA  KNOLLS 

VENTURA 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

RUNNING  SPRINGS   1  E 

SAN  BERDINO 

15 

3*  12 

117  05 

5965 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SUSANVI LLE 

870 

LASSEN 

1 

*0  25 

120  39 

4170 

8 

CITY  OF  SUSANVILLE 

37 

38  06 

119  51 

7900 

HETCH  HETCHY  WT R  SUP 

SUSANVILLE  AIRPORT 

870 

120  33 

4148 

10 

10 

H       DAVID  BARR 

763C 

23 

38  Jl 

121  30 

17 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SUSANVI LLE   1  WNW 

970 

120  40 

*555 

c 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

763 

2 

)8  35 

121  29 

23 

Mil 

c 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

871 

120  48 

1580 

e 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

763 

2 

<tO  10 

122  *B 

3850 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TABLE  MOUNTAIN 

7600 

5 

5 

H       SMITHSONIAN  OBSY 

76* 

3t 

39  26 

120  1* 

6337 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

875 

119  26 

1025 

c 

KERN  CO  FSTRY  +  FO 

76* 

n 

38  30 

122  28 

255 

6P 

6P 

EDWIN  L  PAULSON 

TAHOE 

875 

120  09 

6228 

8 

8 

8A 

H       ARTHUR  E  FRODENBERG 

SAINT  HELENA  4  HSH 

76*t 

n 

38  30 

122  32 

1792 

c 

EDWIN  H  LEARNED 

TALBOT  CAMP 

677 

120  22 

6000 

VA 

S  DEPT  WATER  RESOURCES 

76*1 

23 

38  3* 

122  22 

1050 

c 

MRS  CLARA  B  ABREU 

TEHACHAPI 

862 

118  27 

3975 

6 

6 

H       MRS  ANITA  COwAN 

765* 

2, 

39  *3 

122  00 

145 

It. 

JAMES  A  STURGEON 

TEHACHAPI    RANGER  STA 

883 

116  27 

3975 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

SAINT  NARYS  COLLEGE 

766 

CONTRA  COSTA 

37  50 

122  06 

625 

5F 

5P 

BROTHER  U  BENEDICT 

TEJON  RANCHO 

883 

KERN 

1 

35  02 

116  43 

1425 

6 

6 

TEJON  RANCH  COMPANY 

SAL INAS 

766 

MONTEREY 

2« 

36  *0 

121  39 

*fr 

G 

AOR  EXTENSION  SER 

termo 

997 

LASSEN 

1 

*0  52 

120  27 

5300 

: 

SULO  E  LAKSO 

SALINAS  2  E 

766 

MONTEREY 

24 

36  *0 

121  37 

80 

SALINAS  RURAL  F  D 

THE  CEOARS 

888 

PLACER 

39  15 

120  21 

5900 

VA 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 

SALINAS  FAA  AP 

766 

2* 

36  *0 

121  36 

MIC 

MIC 

FED  AVIATION  AGENCY 

THE  GEYSERS 

SONOMA 

122  49 

1600 

: 

MRS  FATE  DEWEY 

SALINAS  DAM 

SN  LUIS  OBPO 

2« 

35  20 

120  30 

1375 

B# 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

RIVERSIDE 

33  38 

116  10 

-120 

Ml 

MI 

c 

FEO  AVIATION  AGENCY 

SALSIPUEDES  GAGING  SlA 

768 

SNTA  BARBARA 

32 

3*  35 

120  2* 

250 

5P 

JOE  CA8RAL  JR 

THOUSAND  OAKS 

890 

VENTURA 

3 

3*  11 

118  51 

BIO 

5 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 

768 

AMADOR 

38  30 

120  13 

3700 

3P 

3P 

3P 

P  G  *  E  COMPANY 

THREE   RIVERS  6  SE 

891 

TULARE 

36  22 

lie  51 

2200 

: 

GLENN  BAKER 

SALYER  RANGER  STATION 

769 

TRINITY 

3" 

*0  53 

123  35 

623 

81 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

THREE  RIVERS  EDISON  PH 

891 

TULARE 

118  53 

950 

2 

2 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SAN  ANDREAS  1  S 

770 

CALAVERAS 

I 

38  10 

120  *0 

654 

7, 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

THREE  RIVERS  EDISON  PH 

891 

TULARE 

36  26 

118  52 

1140 

: 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SAN  ANTONIO  C*N  MOUTH 

771 

LOS  ANGELES 

2 

3*  10 

117  AO 

2394 

4f 

SO  CALIF  EDISON  CO 

TIGER  CREEK  POWER  HOUS 

892 

AMADOR 

1 

3B  28 

120  27 

2355 

* 

4 

c 

P  0  +  E  COMPANY 

134  - 


STATION  INDEX 


STAHON 


TOPANG*  PATROL   ST*  FC  6 
TORRANCE 
TRABUCO  CANrON 
TRACT   2  S5E 
TRACT  CARBONA 

TRACT  PUMPING  Plant 

TBINrTT  CENTER  RS 

TRINITY  DftM  VIST*  POINT 
TRONA 

TRUCKEE  RANGER  STATION 


.L  CR  FC  «70 

tulefield 
tulelake 

tunnel  ranger  station 
tuolumne  meadows 

TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TWENTfNlNE  PALMS 
TWIN  LAKES 

rUKUH 
UK] AH  AW 

UNION  OIL  STEARNS 
ABSORPT ION  PLANT 
lUNI VERS  1 TY  OF  CALIF 

AT  LOS  ANGELES 
UPLAND  3  N 
UPPER  LAKE  7  W 
UPPER  LAKE  RANGER  STA 
UPPER  MATTOLE 

UPPER  SAN  LEANDRO 

FILTERS 
UPPER  TRES  PINOS 
VACAVILLF 
VALLETON 

VALLEY  CENTER  3  NE 
VALYERMO  RANGER  STATION 
VAN  NUTS  CITY 

WAREHOUSE  FC  15 
VENAOO 

VENTURA 

VERMILION  VALLEY 
VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
VINCENT  FIRE  STA  FC  120 
VINTON 


6161  LOS  ANGELES 
8973  LOS  ANGELES 
899;|  ORANGE 

SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
ALAMEDA 
TRINITY 
TRINITY 
SAN  BEROINO 


9049  LOS  ANGELES 
90iZ  KERN 
9053  SISKIYOU 
9061  TULARE 
9063  TUOLUMNE 
9073j  STANISLAUS 
90831  SMAST* 
9087  ORANGE 
9099   SAN  BEROINO 
9105  ALPINE 


ORANGE 

LOS  ANGELES 
SAN  8ERDIN0 
91671  LAKE 
9173  LAKE 
9177  HUMBOLDT 


91S5  ALAMEDA 
9189  SAN  BENITO 
9200  SOLANO 
9221  MONTEREY 
9228   SAN  DIEGO 
925ll  LOS  ANGELES 

926Cj  LOS  ANGELES 


92851  VENTURA 

930l!  FRESNO 

93251  SAN  BERDI  NO 

93*5  LOS  ANGELES 

9351  PLUMAS 

9357  TULARE 

9379  SAN  DIEGO 

9382  EL  DORADO 

9386  SHASTA 

9390  SHASTA 

9418  CALAVERAS 
9420  CONTRA  COSTA 
9423  CONTRA  COSTA 
9426  CONTRA  COSTA 
9*27  CONTRA  COSTA 
9428  SACRAMENTO 

9431  LOS  ANGELES 
9447  SAN  DIEGO 
9452  KERN 


HASIOJA  PATTERSON  RANCI^  9457i  SNTA  BARBARA 
WATSONVILLE  MATERWORKS 
HAHONA  RANGER  STATION 
WEAVEPVILLE  RANGER  STft 
BEED  1  S 
WELDON   1  WSW 
WENOEL   10  SE 

1  PINE  LOOKOUT 
WESTHAVEN 

POINT    3  SW 


VISTA    1  W 

VOLCANOVILLE 

VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 

WALLACE 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  E5E 
WALNUT  CREEK  2  ENE 
WALNUT  CREEK  4  E 
WALNUT  GROVE 
WALNUT  PATROL 

STATION  FC    102  B 
WARNER  SPRINGS 
NASCO 


CX)UNTY 


WES 


VILLE 

MEADOW 

TLAND  2  NE 

LER   SPRINGS  2  SSW 

LER   SPRINGS  7  N 

KEYTOWN 

E  MOUNTAIN  1 

e  MOUNTAIN  2 

E  ROCK 

IE«  CITY  HALL 

106  C 

lAMS 

ITS  HOWARD  FOREST 
NGER  STATION 


ORO  HEIGHTS 
VOOOCHUCK  MEADOW 
WOODFOROS 


1  WNW 
WRIGHTS 
WRIGHTS  LAKE 
TORBA  LINDA 
yORKVILLE 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 
YREKA 


952tij  LASSEN 

SNTA  BARBARA 
9560|  FRESNO 
95B3|  CALAVERAS 

PLACER 
TULARE 
YUBA 
VENTURA 
VENTURA 
SHASTA 
MONO 
MONO 

SACRAMENTO 

96601  LOS  ANGELES 

96771  COLUSA 

96851  MENDOCINO 
9699!  GLENN 
9722  RIVERSIDE 
9742  YOLO 
9754  KERN 
9773  FRESNO 
9775  ALPINE 

9781  YOLO 
9814  SANTA  CLARA 
9816  EL  DORADO 
98*7  ORANGE 
9851  MENDOCINO 
9855  MARIPOSA 
9866  SISKIYOU 


t      X  AMERICAN,     2  CALAVERAS.     3  CARSON,     4  CENTRAL  COAST,     5  COLORADO,     6  DESERT, 
17  NORTH  COAST,     18  N.E.    INTERIOR,     19  OWENS      *     "  *  "  " 

31  SANTA  MARGARITA,     32  SANTA  YNE2 ,     33  SOUTH  COAST 


2  05 

2  02 

22  01 

1  59 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


L  A  CO  FIRE  DEPT 
TORRANCE  MUN  AIRPORT 
ORANGE  CO  PARK  DEPT 
AAGE  R  TUGEL 
8ANTA  CARBONA    IR  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
AMERICAN  P  «  C  CORP 
U  S  FOREST  SERVICE 

LOS  ANGELES  CO  FCO 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
TULELAKE  IRRIG  DIST 
U  S  WEATHER  BUREAU 
DEPT  WATER  RESOURCES 
CARL  A  PEARSON 
U  S  BUR  RECLAMATION 
THE  IRVINE  COMPANY 
US  NAT  PARK  SERVICE 
P  G  ♦  e  COMPANY 


CORPS  OF  ENGINEERS 


LIBERTY  PROVES  CORP 
PETER  V  PEORONCINl 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESLEY  C  ROSCOE 


AMT  CURTIS 
IVERSON 

FOREST  SERVICE 


STAR  FREE  PRESS 
SO  CALIF  EDISON  CO 
VICTOR  CO  WATER  DIST 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
FRANK  DOTTA 
TULARE  CO  C  OF  C 
CHAMBER  OF  COMMERCE 
ELMER  C  OGLE 
WILL lAM  J  VOLLMERS 


E  J  FOOIE 
WESLEY  G  STELLE 
RAT    I  WHITTEMORE 
TOMAS  S  VANASEK 
ERNA  G  IRVING 
PAUL  LACKAS 

E  PEDERSON 
WARNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSIRT  ♦  F  D 

PATTERSON  RANCH 
LEE   F  MAC  GOWAN 
US  NAT   PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
CHESTER    I  KlMfiEY 
VERNON  J  BLOUNT 
ED  FILIPELLI 
U  S  WEATHER  BUREAU 
BOSTON  RANCH  CO 
W  B  MANKER 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
E  CLEMENS  HORST  CO 
VENTURA  CO  FC  DIST 
ROSCOE  6  wlLBER 
U  S  BUR  RECLAMATION 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
MRS  JESSIE  A  PAYEN 

WHITTIER  WATER  DEPT 

CITY  OF  WILLIAMS 

STATE  OIV  OF  FSTRY 
HOWARD  R  ALLARD 
JIM  M  8LACKM0RE 
J  NEWTON  WALLACE 
JAMES  H  JORGENSEN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  WILMA  C  BARR 

COUNTY  OF  TOlO 
MARVIN  E  WARE 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
YORflA  LINDA  WATER  CO 
iRS  LOLA  A  HULBERT 
I  S  NAT  PARK  SERVICE 
I  S  FOREST  SERVICE 
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OBSERVATION 
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NEW  STATIONS 


1  BRIN  MARR  RCM 


8875  LASSEN 


1348 

5360 


FFi       R  FFATHER      9  KAWEAH      10  KFHN,  11  KINGS,     12  KLAMATH,     13  LOS  ANGELES,     14  MERCED,     15  MOJAVE,       16  MOKELUMNE, 
JARO,     21  PIT.     22  RUSSIAN,     23  SACRaSeNTO,  S;  SALIli^S.     2  26  siw  GABRIEL.     27  SAN  JOAQUlN.       28    SANTA  ANA,     29  SANTA  CLARA,     30  SANTA  MARIA, 

3*  STANISLAUS,     35  TRINITY,     36  TRUCKEE,     37  TUOLUMNE,     38  WALKER. 


REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1960 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557  Federal  Of- 
fice Building,   50  Fulton  Street,   San  Francisco  2,  California,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 
issue . 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  and  also 
Beaumont  1  E  and  San  Jose )  are  based  on  the  period  1921  -  1950 ,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location .  Long-term 
means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stat ions  are  based  on  the  period  1931  -  1955 . 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet ,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  resu It  in  apparent  inconsistencies  in  the  record . 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  stand- 
ard time .     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time . 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST, 
and  Mt.   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the 
following : 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  later  in    "Precipitation  Data 
from  Storage -Gage  Stations" ,   Bulletin . 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry . 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  th  is  publication . 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" i 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index, 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,     the  reference  indicates  that  the ' 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  Is  missing.       See     "Daily  Temperature"  Table' 
for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage .       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly     from  the  amounts  to  be  published     later  Id 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  anc 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.    S.    for  each  month  are  described  in  the  publications     MONTHLY  WEATHER  REVIEW,     MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA 
NATIONAL  SUMMARY,     and  STORM  DATA,     all  of  which  may  be  obtained  from  the     Superintendent  of  Documents,     Government  Printing  Office,  Washingtoi 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C.  for  $1.25.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local  Clima- 
tological Data,  obtained  as  indicated  above ,  pricel5cents. 
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CALIFORNIA  -  MAY  1960 


May  was  marked  by  abnormally  cold  weather  at  times  in  the  north  portion  accompanied  b 
more  than  the  normal  amount  of  precipitation;  the  combination  producing  heavy  snowfall  a 
higher  elevations.  In  the  Sacramento  Valley  and  the  San  Francisco  Bay  Region  both  minimu 
and  maximum  readings  around  the  22d  and  the  23d  set  new  records  for  low  temperature  so  lat 
in  the  season.  Eureka  reported  the  heaviest  May  precipitation  since  the  station  was  estab 
lished  in  its  present  location  in  1911.  Under  the  influence  of  the  cold  weather  the  heav 
precipitation  fell  as  snow  above  3,300  feet  in  the  northern  part  of  the  State.  Mt .  Shast 
City  reported  the  greatest  snowfall  and  the  greatest  depth  of  snow  on  the  ground  for  Ma 
since  records  were  started  in  1888.  The  snow  was  heavy  enough  and  fell  late  enough  in  th 
season  to  do  serious  damage  to  trees,  shrubs,  flowers,  and  utility  lines.  By  contrast 
Los  Angeles  reported  the  third  warmest  May  of  record. 

There  was  more  wind  than  usual  in  most  of  the  interior  valley  and  in  portions  of  south 
ern  California.  Thunderstorms  were  reported  over  mountains  of  the  northern  and  centra 
parts  of  the  State,  with  hail  at  a  few  locations.  These  reports  were  limited  to  the  4th 
12th,    21st,   23d,   and  24th. 

•  STORMS 

In  connection  with    one  of  these  thunderstorms     on  the  12th  the  wind    unroofed  a  genera! 

store  in  Sierraville.       There  was  an  unconfirmed  report     of  a  tornado     north  of  the  town  o 

Klamath,  California,     on  the  13th.       Gusty  winds  overturned  a  car    on  Bayshore  Freeway  nea 

San  Bruno  on  the  15th,   injuring  the  driver.     Damage  to  fruit  trees  and  the  young  cotton  cro 

was  reported  in  the  San  Joaquin  Valley  on  the  18th  as  a  result  of  wind. 

C.   Robert  Elford 

State  Climatologist 

U.   S.   Weather  Bureau 

San  Francisco,  California 

MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  116°  on  the  11th  at  Cow  Creek. 
Lowest  Temperature  0°  on  the  23d  at  White  Mountain  2. 
Greatest  Total  Precipitation  12.46  inches  at  Orick  10  SE. 
Least  Total  Precipitation  0.00  at  95  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  4.80  inches  on  the  26th  at  Honeydew  2  WSW. 

Greatest  Total  Snowfall  48.3  inches  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl. 

Deepest  Snow  on  Ground  120  inches  on  the  25th  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl. 
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LYER  RS 

AM 

69.3 

45.2 

57.3 

88 

10 

39 

18  + 

239 

0 

0 

0 

0 

4.78 

1.10 

26 

.0 

0 

10 

3 

2 

N  RAFAEL 

73.1 

49,2 

61.2 

88 

31 

41 

8 

131 

0 

0 

0 

0 

1.46 

0 

OTIA 

AM 

62.3 

47,0 

54,7 

- 

1,2 

82 

10 

41 

21 

315 

0 

0 

0 

0 

4.19 

2.30 

1.44 

26 

.0 

0 

9 

2 

1 

ELTER  COVE 

80 

31 

0 

0 

0 

0 

7.69 

1  .64 

25 

.  0 

Q 

I  \ 

3 

NOMA 

75.4 

44,  1 

59,8 

92 

31 

33 

22 

171 

2 

0 

0 

0 

1.43 

.63 

23 

.0 

0 

3 

2 

0 

INITY  DAM  VISTA  POINT 

65  ♦  1 M 

36  ,  5M 

85 

31 

29 

22+ 

0 

0 

5 

0 

2.99 

.0 

0 

3 

0 

LELAKE 

//R 

64,6 

34, 7M 

49,  7M 

79 

31  + 

22 

22 

466 

0 

0 

11 

0 

2,10 

1.00 

.37 

20 

T 

0 

8 

0 

0 

lAH 

2,7 

89 

31 

0 

0 

0 

0 

1.93 

.84 

.96 

23 

.0 

0 

4 

2 

0 

AVERVILLE  RS 

AM 

69.1 

39,0 

54,1 

_ 

3,9 

88 

30 

29 

24+ 

335 

0 

0 

5 

0 

2.90 

1.42 

.79 

24 

.0 

0 

3 

0 

ED  1  S 

AM 

63,4 

34,3 

48.9 

81 

31 

23 

13 

493 

0 

0 

15 

0 

1.91 

.75 

24 

T 

0 

5 

2 

0 

LLITS  I  NE 

66.0 

40.8 

53.4 

80 

31  + 

30 

22 

349 

0 

0 

2 

0 

2.97 

1.18 

24 

.0 

0 

4 

3 

1 

,EKA 

AM 

58.1 

39.5 

53.8 

- 

2,8 

85 

31 

31 

21 

343 

0 

0 

2 

0 

.95 

- 

.14 

.23 

25 

.0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

54.7 

_ 

2.0 

3.52 

1.78 

I^CRAMENTO  DRAINAGE 

IN  RS 

65.1 

30.2 

47.  7 

82 

30 

18 

22  + 

528 

0 

0 

18 

0 

.92 

.21 

7 

.6 

0 

6 

0 

0 

TURAS  RS 

AM 

54.9 

33.2 

49.1 

_ 

3.2 

83 

31 

23 

22 

488 

0 

0 

13 

0 

1.16 

- 

.12 

.46 

4 

1.2 

1 

4 

4 

0 

0 

BURN 

AM  ' 

75.2 

48.0 

61.6 

_ 

1.7 

91 

31 

39 

22 

135 

1 

0 

0 

0 

.87 

- 

,47 

.64 

24 

.0 

0 

2 

1 

0 

RRYESSA  LAKE 

AM 

76.7 

49,7 

53.2 

90 

31 

39 

22 

97 

1 

0 

0 

0 

.82 

.60 

24 

.0 

0 

1 

1 

0 

4JE  CANYON  WB  AP 

//R 

58.1 

40,5 

49.  3 

- 

2,9 

77 

31 

27 

23  + 

482 

0 

0 

6 

0 

3.15 

.67 

1.11 

23 

16.4 

12 

24 

6 

2 

1 

WMAN  DAM 

61.2 

36,7 

49.0 

- 

3,0 

79 

31 

23 

22 

491 

0 

0 

8 

0 

D  2.49 

- 

.91 

17.0 

u 

24 

OCRS  FARNHAM  RCH 

AM 

78. 4M 

45. 3M 

61. 9M 

- 

3,7 

97 

31 

33 

22 

136 

2 

0 

0 

0 

.92 

.34 

.42 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

ISNEY 

AM 

66.5 

35.0 

50.8 

85 

31 

23 

22 

435 

0 

0 

11 

0 

1.63 

.57 

21 

T 

0 

6 

1 

0 

NYON  DAM 

63. 5M 

33.  IM 

48.  3M 

- 

3,8 

78 

29  + 

20 

22 

510 

0 

0 

12 

0 

2.31 

.59 

1.03 

24 

6 

2 

1 

WERVILLE  PH 

AM 

78.2 

46.8 

62.5 

- 

2.7 

99 

31 

35 

22  + 

134 

5 

0 

0 

0 

2.22 

.57 

1  .68 

24 

.0 

0 

2 

1 

1 

ESTER 

65. IM 

30. OM 

47. 5M 

84 

31 

18 

22 

533 

0 

0 

22 

0 

2.41 

.82 

.60 

24 

2.0 

0 

9 

1 

0 

ICO  EXP  STATION 

79.0 

50.0 

54.  5 

- 

1.4 

99 

30 

37 

21 

84 

2 

0 

0 

0 

1.34 

.24 

.81 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

^RKS6URG 

AM 

75.3 

48.5 

62.4 

95 

31 

37 

22 

115 

1 

0 

0 

0 

.28 

.23 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

■ARLAKE  HIGHLANDS 

AM 

M 

M 

M 

88 

31 

35 

22 

0 

0 

0 

0 

,92 

.0 

0 

0 

.FAX 

73.3 

47.2 

60.3 

- 

1.5 

90 

31 

32 

21 

179 

1 

0 

1 

0 

1.51 

- 

.44 

.86 

24 

.0 

0 

3 

1 

0 

.USA  1  SSW 

80.6 

49.  1 

64.  9 

- 

1.7 

98 

31 

38 

22  + 

76 

4 

0 

0 

0 

.76 

.10 

.53 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

/IS  AGR  COLLEGE 

AM 

79.1 

49.2 

64.  2 

- 

0.5 

97 

31 

40 

22 

81 

3 

0 

0 

0 

.54 

.00 

.40 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

:R  CREEK  PH 

55.9 

35.0 

51.0 

_ 

3.0 

82 

31 

28 

22 

428 

0 

0 

5 

0 

2.89 

- 

.09 

1.59 

24 

4.5 

2 

24 

6 

1 

1 

SABLA 

58. IM 

42. 2M 

55.  2M 

_ 

3.1 

86 

31 

31 

22  + 

301 

0 

0 

2 

0 

3.36 

.90 

1.16 

23 

.0 

0 

4 

2 

2 

SBINS  COLGATE 

75. 5M 

46.  OM 

61. 3M 

93 

31 

34 

22 

145 

3 

0 

0 

0 

1.52 

- 

.29 

.70 

24 

.0 

0 

3 

2 

0 

ilNIEVILLE  RS 

AM 

57.6 

36.7 

52.2 

86 

31 

27 

22 

391 

0 

0 

7 

0 

3.59 

1.44 

24 

2.0 

0 

5 

3 

1 

5T  PARK  RESERVOIR 

AM 

74.0 

45.3 

59.7 

_ 

3.7 

95 

31 

32 

22 

185 

1 

0 

1 

0 

.38 

- 

.28 

.17 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

[RFIELD  POLICE  STA 

77.5 

50.5 

64.  1 

95 

31 

43 

23  + 

59 

2 

0 

0 

0 

.74 

.28 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

.SOM  DAM 

AM 

77,5 

50.9 

64.2 

92 

31 

42 

22 

80 

3 

0 

0 

0 

.72 

.64 

24 

.0 

0 

1 

1 

0 

\SS  VALLEY 

AM 

59.3 

44.5 

56.9 

_ 

5.6 

87 

31 

34 

22 

259 

0 

0 

0 

0 

2.04 

- 

.21 

1.47 

24 

.0 

0 

4 

1 

1 

r  CREEK  PH  1 

AM 

68. 7M 

35. OM 

51. 9M 

_ 

5.5 

89 

31 

25 

22  + 

388 

0 

0 

9 

0 

.96 

- 

.19 

.22 

21  + 

T 

0 

4 

0 

0 

jS  VALLEY 

51,5 

32.7 

47,  1 

77 

30 

16 

22 

545 

0 

0 

12 

0 

1.93 

.01 

.57 

2 

3.0 

0 

a 

1 

0 

CESHORE 

72,1 

44.4 

58,3 

93 

30 

31 

21 

227 

2 

0 

2 

0 

5.89 

2.56 

23 

.0 

0 

5 

3 

2 

;e  spaulding 

62.3 

34.0 

48,2 

- 

2.1 

79 

31  + 

23 

22 

515 

0 

0 

15 

0 

3.27 

- 

.07 

1.31 

24 

14.0 

11 

24 

5 

3 

1 

;e  spaulding  dam 

64, OM 

39, OM 

51, 5M 

80 

31 

29 

4 

0 

0 

3 

0 

3.20 

1,25 

24 

5 

3 

1 

>  PLUMAS 

77. 6M 

52. 6M 

65,  IM 

- 

2.9 

94 

31 

42 

22  + 

79 

3 

0 

0 

0 

2.40 

.55 

1,40 

23 

.0 

0 

3 

2 

1 

(ZANITA  LAKE 

// 

AM 

55.9 

33,4 

45,  2 

78 

31 

20 

21 

612 

0 

0 

14 

0 

4.46 

1,06 

21 

8.0 

6 

24 

7 

5 

1 

RYSVILLE 

AM 

78.8 

50,6 

64,7 

_ 

2.3 

95 

31 

38 

22 

74 

3 

0 

0 

0 

.62 

- 

.17 

,43 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

CLOUD 

AM 

53.3 

34.7 

49.0 

- 

4.8 

84 

31 

21 

21 

489 

0 

0 

1 2 

0 

4.92 

2.48 

2,80 

24 

7.0 

7 

24 

7 

2 

1 

NERAL 

AM 

58.7 

31.7 

45.  2 

- 

3.7 

79 

31 

21 

22 

50  5 

0 

0 

19 

0 

4.88 

2.51 

1,08 

21 

10.0 

9 

24 

7 

4 

2 

ITICELLO  DAM 

AM 

76.1 

48.8 

62.5 

93 

31 

39 

22 

115 

1 

0 

0 

0 

1.51 

1.20 

24 

•  0 

0 

2 

1 

1 

INT  SHASTA  WB  CITY 

//R 

52.4 

37.1 

49.  e 

_ 

3.7 

79 

30 

25 

22 

458 

0 

0 

7 

0 

3,18 

1.51 

1.22 

23 

16.4 

8 

24 

5 

2 

1 

MDA  CITY 

AM 

68.0 

39.1 

53.6 

2.8 

85 

31 

29 

22 

352 

0 

0 

3 

0 

2.00 

.26 

1.41 

24 

.0 

0 

4 

1 

1 

.AND 

AM 

78.2 

50,5 

64.4 

: 

3.4 

100 

31 

37 

22 

91 

4 

0 

0 

0 

.77 

.16 

.29 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

bvlLLE  1  WSW 

AM 

78.5 

49.2 

53.9 

95 

31 

39 

22+ 

95 

3 

0 

0 

0 

1.11 

.75 

24 

.0 

0 

2 

1 

0 

•tADISE 

AM 

59.7 

45.  3 

57.5 

89 

31 

33 

22  + 

238 

0 

0 

0 

0 

2.37 

1.88 

24 

.0 

0 

2 

1 

1 

1  iCERVILLE 

AM 

72.5 

42.4 

57,5 

1.8 

89 

31 

32 

22 

234 

0 

0 

1 

0 

1.06 

.57 

.75 

24 

.0 

0 

2 

1 

0 

I.CERVILLE  IFG 

AM 

58.8 

46.1 

57.5 

85 

31 

35 

22  + 

246 

0 

0 

0 

0 

1.25 

.85 

24 

.0 

0 

2 

1 

0 

l!TOLA 

55.9 

30.0 

48.0 

2.3 

84 

31 

19 

22 

522 

0 

0 

25 

0 

1.18 

.13 

.61 

4 

4.0 

T 

24 

3 

1 

0 

<  NCY  RS 

AM 

70.5 

34.1 

52.3 

2.1 

90 

31 

22 

22 

385 

1 

0 

10 

0 

1.71 

,17 

.80 

24 

.0 

0 

5 

1 

0 

1  '  BLUFF  WB  AP 

R 

77.1 

52.5 

64.8 

3.2 

98 

31  + 

40 

22 

91 

4 

0 

0 

0 

.48 

.58 

.24 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

1  'DING  FIRE   STA  2 

77. 2M 

52.2 

64. 7M 

2.5 

97 

31 

39 

22 

90 

3 

0 

0 

0 

3.23 

1.54 

2.62 

24 

.0 

0 

2 

1 

1 

See  Reference  Noles  Following  Slalion  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFOR 


CONTINUED 


St  ti  n 
ration 

Tempeiarufe 

Pfecipitalion 

i  s 

1  ^ 

*  c 

<  S 

< 

J, 
1 
» 

From  Lor\g 
Term  Means 

I 

1 

V. 

f 

° 

1 

Q 

Q 
O 

No  of  Days 

Toi.)! 

1 
S 

Q 

■  Long 
Teim  Means 

S 
o 

a 

Snow,  Sieet 

No  ol  Da 

Max. 

O  O 

X  O 

S  o 

o 

a 

- 

o 

-  „ 

" 

- 

2 

-f  1 

o« 

AM 

7  6  •  5 

44  4 

61.5 

3.2 

97 

36 

22 

133 

3 

0 

0 

0 

.72 

.19 

45 

24 

•  0 

Q 

2 

SACRAMENTO  WB  AP  R 

80,3 

49.4 

54.  9 

0.9 

99 

3  J 

38 

22 

68 

4 

0 

0 

0 

.55 

.01 

.48 

23 

•  0 

0 

1 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

77.9 

51.2 

64.6 

0.4 

96 

3 1 

42 

22 

74 

4 

0 

0 

0 

.41 

.  16 

.37 

23 

•  0 

0 

1 

0 

SHASTA  DAM 

AM 

72  .8 

51.4 

62.1 

92 

31 

40 

24 

145 

2 

0 

0 

0 

5.20 

2.88 

24 

•  0 

0 

7 

2 

c  T  cDD A   r I  T  V 

O  1  t  KK  A    ^.  i  1  T 

AM 

65.5 

38.2 

51.9 

84 

31 

26 

22 

399 

4.35 

1  .40 

24 

10.0 

6 

24 

5 

3 

SIERRAVILLE  RS 

AM 

65  .CM 

33.0M 

49.  OM 

2.1 

83 

31 

2  1 

22 

486 

0 

0 

16 

0 

.  84 

.25 

,28 

2.0 

1 

24  + 

4 

0 

SNOW  LAB  CEN  SIERRA  //R 

AM 

51.9 

28.4 

40  .  2 

72 

31 

19 

22 

764 

Q 

25 

0 

2.81 

1,36 

24 

17.1 

5 

1 

3  1  (jri  I     Ovr\UC     f\  C.  J  Q  "  V  W  1 

78.1 

47.0 

62.6 

2.2 

97 

30 

35 

22 

119 

3 

0 

0 

0 

,17 

- 

.55 

.10 

23 

.0 

0 

1 

0 

CTO&wRPDRY    UAI  1  FY 

66.5 

39.2 

52.9 

88 

31 

28 

22 

376 

5 

4,07 

2,06 

24 

3 

2 

TURNTABLE  CREEK. 

AM 

70.3 

50.4 

60.4 

90 

31 

39 

22+ 

177 

1 

0 

0 

0 

5,23 

2,57 

24 

.0 

0 

5 

2 

TWIN  LAKES 

53.1 

28.0 

40.  6 

0.4 

70 

31 

12 

22 

750 

0 

1 

24 

0 

.76 

1.35 

,28 

24 

7.0 

23 

1 

3 

0 

UPPER  LAKE  RS 

M 

M 

M 

89 

30 

29 

22 

0 

0 

0 

2.76 

.0 

0 

VACAVILLE 

79 

49 . 5 

64,  5 

0.0 

99 

31 

39 

22 

77 

4 

0 

0 

0 

1  .62 

1.06 

,75 

23 

.0 

0 

3 

2 

VOLTA  PH 

72.2 

44.8 

58,5 

90 

31 

30 

21 

225 

1 

0 

1 

0 

1.74 

.  57 

•  81 

4 

.0 

0 

6 

1 

WALNUT  GROVE 

79.0 

45,9 

62.5 

95 

31 

36 

1 

102 

2 

0 

0 

0 

.27 

,18 

23 

.0 

0 

1 

0 

WHISKEYTOWN  RES 

M 

M 

M 

94 

31 

36 

22 

1 

0 

0 

0 

3.96 

2,02 

24 

.0 

0 

3 

WILLOWS 

AM 

77.9 

49,5 

63.7 

_ 

3.1 

100 

31 

35 

22 

93 

1 

0 

0 

0 

.70 

.09 

.29 

23 

.0 

0 

2 

0 

WINTERS 

AM 

SO. 5 

51.8 

66.  2 

98 

31 

42 

22 

58 

4 

0 

0 

0 

1.46 

.79 

24 

.0 

0 

3 

1 

WOODLAND  1  WNW 

AH 

79.5 

48.6 

64.  1 

_ 

2.7 

95 

31 

39 

22 

86 

3 

0 

0 

0 

.77 

.20 

.49 

24 

.0 

0 

2 

0 

DIVISION 

56.9 

2.4 

1.98 

.27 

NORTHEAST   INTERIOR  BASINS 

BOCA 

AM 

63.4 

25.4 

44,9 

80 

31 

15 

22 

518 

.26 

.19 

24 

2.0 

2 

24 

1 

0 

BRIDGEPORT 

66.8 

25.7 

46,  3 

82 

31 

10 

22 

572 

0 

0 

27 

0 

.13 

.13 

4 

1.0 

0 

1 

0 

CEDARVILLE 

AM 

63.2 

39.1 

51.2 

_ 

4.3 

81 

31 

25 

22 

423 

Q 

0 

Q 

1.84 

.84 

.72 

4 

1.9 

1 

5 

1 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK. 

AM 

61  .0 

29,4 

45.2 

80 

31 

22 

22  + 

502 

0 

0 

26 

0 

1.14 

.40 

24 

7.0 

6 

24 

4 

0 

DOYLE  5  SSE 

AM 

67.7 

35.6 

51.7 

85 

31 

24 

22  + 

405 

0 

0 

9 

0 

.56 

.46 

4 

4.0 

4 

4 

2 

0 

FORT  BIDWELL 

64.5 

35.8 

50.7 

- 

3.2 

85 

10 

26 

22 

438 

0 

0 

8 

0 

1.38 

.25 

.35 

20 

T 

0 

7 

0 

LAKE  CITY 

AM 

63  .7M 

35.2M 

49.  5M 

79 

11 

21 

22 

0 

0 

11 

0 

3.16 

1.02 

21 

T 

0 

7 

3 

MONO  LAKE 

66.6 

35.5 

52.6 

85 

31 

28 

22  + 

377 

0 

0 

8 

0 

.28 

.28 

4 

T 

0 

1 

0 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

58.4 

30.8 

44.  5 

79 

31 

23 

22  + 

625 

0 

0 

22 

0 

1.12 

.53 

24 

9.0 

7 

24 

3 

1 

SUSANVILLE  AP 

69.  9M 

35.3 

52.  5M 

2.6 

88 

31 

24 

22  + 

377 

0 

0 

9 

0 

.51 

.34 

.22 

20 

.0 

0 

2 

0 

TAHOE 

AM 

58.5 

30.3 

44.4 

_ 

1.5 

73 

11 

19 

23 

633 

0 

0 

25 

0 

.92 

.29 

,29 

24 

5.5 

5 

24 
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0 

TRUCKEE  RS 

AM 
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22 
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0 
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0 

See  Releience  Notes  following  Stalior)  Index 


-  140  - 

Mi 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


1!|NTINUED 


CALIFORNIA 
MAY  1960 


Temperafuie 


(a, 


«  I 

£  i 
<  1 

»  1 

<  £ 

i 
< 

*) 

1 
a 
0 

g.  % 
2  1 

e  § 

X 

% 
-3 

Q 

V. 
0 

&> 

Q 

No  of 

3 

° 

2 
S 

From  Long 
Term  Means 

£ 
Z 
6 

Q 

Snow,  Sleel 

No  of  Od^s 

Toial 

1 
0 
g 

e 

& 

* 
0 

£ 

0 
s 

0 

1  00  Of  Wore 

ai 

0  0 

5  0 

AM 

82  8 

53  3 

68  1 

96 

12 

44 

23 

32 

7 

0 

0 

00 

00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

AM 

63.9 

36*5 

50,2 

3.6 

80 

31 

24 

22 

458 

0 

0 

7 

0 

,  ^9 

1.67 

.35 

•  0 

2 

0 

0 

AM 

77,5 

48  •  4 

63,0 

2,1 

94 

31 

38 

22 

110 

3 

0 

0 

0 

.12 

•  71 

•  06 

24 

•  0 

0 

0 

0 

0 

AM 

77, 1 

44,2 

60.  7 

92 

31 

31 

22 

160 

2 

0 

1 

0 

.11 

•  1 1 

.  0 

0 

1 

0 

0 

AM 

69.5 

36,7 

53,1 

65 

29+ 

26 

23 

363 

0 

0 

6 

0 

•  33 

.33 

5 

•  0 

0 

1 

0 

0 

AM 

66  •  3M 

36.6M 

5 1  •  6M 

63 

31 

25 

22 

0 

0 

5 

0 

.57 

.54 

4 

•  0 

0 

1 

1 

0 

83,6 

48,  7 

66,  2 

1.6 

99 

31 

38 

22 

53 

8 

0 

0 

0 

.00 

•  27 

•  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

AM 

82,9 

50,4 

66.  7 

96 

31  + 

42 

22 

52 

7 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

80,9 

48*6 

64.  8 

1.3 

98 

31 

40 

23+ 

67 

4 

0 

0 

0 

T 

•  51 

T 

23 

•  0 

0 

0 

0 

0 

71  ,7M 

36, 4M 

54,  IM 

1.4 

88 

31 

23 

21 

333 

0 

0 

5 

0 

,21 

•  96 

•  19 

4 

•  0 

0 

1 

0 

0 

79,5 

45,4 

62.5 

2.4 

97 

31 

35 

22 

113 

3 

0 

0 

0 

•  34 

•  63 

•  23 

24 

•  0 

0 

2 

0 

0 

8<»  ,6 

50,9 

67,8 

1  00 

31 

35 

23 

39 

B 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

81,2 

51,0 

66.  1 

2,8 

97 

31 

44 

23+ 

54 

6 

0 

0 

0 

.02 

•  26 

. 

.  0 

0 

0 

0 

0 

AM 

83.0 

46»  3 

64.  7 

98 

3 1 

36 

22 

79 

7 

0 

0 

0 

f 

.  0 

0 

0 

0 

0 

AM 

56,7 

34,  7 

45.7 

2,5 

73 

12 

23 

22 

591 

0 

0 

1 1 

0 

•  09 

1^41 

.08 

4 

.0 

8 

X 

0 

0 

0 

72,4 

37,7 

5  5.1 

90 

3 1 

26 

22 

305 

1 

0 

7 

0 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

AM 

56,5 

34.5 

45 .  5 

73 

23 

22 

599 

0 

0 

10 

0 

*M 

5 

.0 

14 

1 

1 

0 

0 

85,0 

50  ,6 

67.8 

0,1 

97 

31 

4 1 

23  + 

34 

8 

0 

0 

0 

.00 

•  20 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

AM 

70  ,0m 

40.  3M 

55,  2M 

1,5 

65 

31  + 

30 

22 

298 

0 

0 

2 

0 

•  63 

1.27 

•  40 

.0 

0 

2 

0 

0 

55,4 

32.5 

44  .  0 

0,8 

69 

3 1 

2  0 

22 

0 

0 

1  6 

0 

•  7 1 

.64 

,58 

2.0 

T 

4  + 

2 

1 

0 

76  ,0 

48,5 

62,  3 

1,9 

93 

31 

34 

22 

140 

0 

0 

0 

.03 

•  4-4 

.03 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

83,6 

58,4 

71.0 

0,6 

1  00 

3 1 

49 

23 

1  5 

^ 

0 

0 

0 

•  00 

•  35 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

80,5 

47.9 

64.  2 

96 

3 1 

36 

23  + 

98 

7 

0 

0 

0 

•  1 0 

.0 

0 

1 

0 

0 

AM 

8  3,5 

51,5 

67.5 

97 

^1 

40 

35 

7 

0 

0 

0 

.  00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

70 . 8 

102 

2? 

g 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

b 

0 

AM 

78*8 

46*8M 

31 

39 

23  + 

114 

3 

0 

0 

0 

_ 

.0 

0 

0 

0 

0 

81,8 

47  .  8 

64  .  8 

2.4 

96 

31 

4 1 

24  + 

63 

4 

0 

0 

0 

,00 

•  36 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

23  + 

9 

0 

0 

0 

T 

•  44 

J 

•  0 

0 

0 

0 

0 

8  3,6 

47  •  5 

65*6 

2,3 

1  00 

31 

37 

22 

63 

7 

0 

0 

0 

,24 

•  14 

.24 

4 

•  0 

0 

1 

0 

0 

7  8,6 

64,  3 

1,0 

96 

3 1 

39 

22 

60 

3 

0 

0 

0 

*  23 

•  32 

•  1  5 

2  3 

.  0 

0 

1 

0 

0 

83.1 

48,7 

65,9 

0.9 

1  00 

3 1 

3  7 

22 

5  3 

5 

0 

0 

0 

.01 

•  28 

.01 

24 

.  0 

0 

0 

0 

0 

AM 

85,7 

47,  2 

66,  5 

1,1 

99 

3 1 

37 

1 6 

43 

10 

0 

0 

0 

•  00 

•  33 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

75,4 

50,0 

62.7 

92 

31 

43 

6 

102 

1 

0 

0 

0 

•  19 

,14 

3 

•  0 

!■ 

0 

0 

83,1 

56  •  1 

69,6 

2.2 

96 

31 

43 

22 

24 

8 

0 

0 

0 

,00 

.  24 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

82,6 

48  ■  1 

65.4 

1.3 

97 

31 

40 

6 

55 

6 

0 

0 

0 

,00 

♦  43 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

84.2 

55.4 

69  ,  8 

0,2 

99 

31 

42 

24 

22 

8 

0 

0 

0 

.00 

•  1 7 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

80.3 

48  .  7 

64,  5 

0.9 

96 

31 

41 

22 

74 

4 

0 

0 

0 

,08 

•  37 

•  06 

24 

*2 

0 

0 

81,4 

47*9 

64.  7 

2,7 

36 

22 

73 

5 

0 

0 

0 

•  00 

•  33 

,00 

«  0 

0 

0 

0 

0 

AM 

73  ,4M 

41.  9M 

57,  7M 

87 

31  + 

29 

22 

2  37 

0 

0 

2 

0 

,31 

•  69 

•  30 

4 

\ 

0 

0 

77  ,7 

6  2.3 

2  4 

22 

117 

3 

0 

0 

0 

J 

.52 

J 

23  + 

•  0 

0 

0 

0 

0 

AM 

82  •  1 

50,2 

66.2 

1.3 

95 

1  2 

39 

22 

53 

5 

0 

0 

0 

•  04 

.27 

,04 

4 

•  0 

0 

0 

0 

AM 

83,0 

51,1 

67,1 

1,0 

97 

1  2 

40 

2  2 

46 

7 

0 

0 

0 

•  04 

.33 

•  04 

5 

.0 

0 

0 

0 

64  ,9 

36.5 

50,7 

8  2 

3 1 

2  4 

23 

437 

0 

0 

10 

0 

,18 

,18 

5 

T 

^ 

0 

70,8 

42,9 

56,9 

85 

31 

32 

22 

259 

0 

0 

1 

0 

.61 

.22 

2 

.0 

0 

AM 

75,4 

45.3 

60  .  4 

2  •  7 

86 

29+ 

34 

22 

1 62 

0 

0 

0 

0 

.12 

1.05 

.12 

4 

.0 

0 

68,5 

34.7 

51,6 

84 

31 

25 

25  + 

406 

0 

0 

9 

0 

•  33 

.28 

4 

•  0 

0 

1 

0 

0 

81,1 

50.5 

65,  8 

1  00 

31 

39 

22 

56 

4 

0 

0 

0 

.14 

•  07 

23  + 

0 

0 

0 

0 

AM 

78  ,4 

50.4 

64.4 

0,3 

93 

31 

42 

5 

71 

4 

0 

0 

0 

.26 

- 

.25 

.17 

24 

*n 

0 

1 

0 

^ 

82. 6M 

49. 5M 

66.  IM 

99 

31 

42 

21 

46 

4 

0 

0 

0 

•  34 

.  1  7 

25 

'n 

0 

2 

0 

0 

68.2 

41,3 

54.  6 

85 

28 

31 

22  + 

315 

0 

0 

3 

0 

.07 

.07 

4 

.  0 

0 

0 

0 

0 

81  .6 

53.0 

67,  3 

1.2 

97 

31 

39 

22 

46 

5 

0 

0 

0 

•  03 

•  51 

.03 

4 

.  0 

0 

0 

0 

0 

81,5 

49,0 

65,3 

1.1 

95 

31  + 

36 

23 

67 

5 

0 

0 

0 

.01 

.  77 

.01 

4 

.  0 

^ 

0 

73.9 

43,  1 

58.5 

- 

1.0 

92 

31 

32 

22 

211 

1 

0 

1 

0 

.93 

- 

1 . 06 

•  39 

24  + 

.  0 

0 

0 

AM 

79  ,  3 

49  ,  3 

64.3 

95 

3 1 

38 

22 

72 

3 

0 

0 

0 

.14 

•  1  3 

3 

.  0 

0 

77  ,8 

52.5 

65,2 

w 

22 

3 

0 

0 

0 

•  25 

,25 

3 

.  0 

0 

AM 

83,6 

50,7 

67.  2 

2,2 

97 

40 

22 

42 

7 

0 

0 

0 

T 

•  26 

T 

5 

.  0 

0 

0 

AM 

83,5 

54*3 

68  •  9 

7 

0 

0 

.  00 

.16 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

73,5 

41*3 

57.4 

0.3 

69 

31 

3  0 

2  3 

2  39 

^ 

0 

2 

0 

.26 

1  .09 

.25 

4 

•  0 

0 

1 

0 

0 

•  16 

.  55 

78,5 

5  2.6 

65  6 

97 

- 

40 

_ 

87 

4 

0 

0 

0 

.  89 

.60 

4 

•  0 

1 

0 

AM 

,  ' 

: 

^A 

_ 

-  VI 

0 

0 

c 

0 

.02 

.15 

•  02 

3 

.  0 

0 

0 

0 

AM 

78,0 

4  5,0 

61*5 

2*0 
• 

9fi 

? 

3 

0 

0 

0 

•  85 

.47 

.61 

4 

•  0 

1 

0 

AM 

75  8 

11 

71 

0 

1 

0 

1,02 

.  44 

.60 

4 

•  0 

1 

0 

35*5 

49  7 

7A 

• : 

24 

23 

468 

0 

0 

1 0 

0 

.32 

.  30 

,25 

4 

•  0 

0 

0 

76,5 

5  3  •  4 

65.0 

2.7 

RQ 

11 

4  7 

5 

40 

0 

0 

0 

.29 

•  02 

•  1  5 

4 

•  0 

0 

0 

77,7 

2.9 

:  • 

^7 

0 

0 

•  02 

.25 

•  01 

4+ 

•  0 

0 

0 

72,0 

57*2 

-  * 

Rl 

: 

31 

0 

0 

0 

0 

.  66 

•  59 

4 

•  0 

0 

1 

0 

AM 

77,4 

44*2 
• 

Q7 

^ : 

143 

0 

0 

0 

.  00 

•  00 

•  0 

0 

0 

78,4 

J : 

in 

^Ii 

5 

0 

3 

0 

.  49 

•  45 

4 

•  0 

0 

0 

nn 

71 

1  2 

0 

0 

0 

,  00 

•  00 

'  n 

0 

c 

AM 

68  *2M 

Ai  *  1  M 

7  A 

iO 

c 

u 

0 

0 

0 

0 

,11 

•  07 

•  09 

4 

0 

78,7 

50*8 

17 

11 

2 

0 

0 

0 

,14 

•  05 

•  0  7 

4  + 

*  ° 

0 

0 

81,8 

50  ,  7 

66*  3 

2*2 

46 

Q 

Q 

0 

0 

.03 

•  1 7 

•  02 

3 

J: 

0 

0 

63*  9M 
• 

20 

_ 

73 

SI 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

3 

*  0 

AM 

76*5" 

on 

on 

0 

1 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

68  •  8 

38*3 

53  6 

* 

RA 

17 

20 

355 

0 

0 

7 

0 

1,5^ 

•  59 

1^00 

4 

.  0 

1 

AM 

80,5 

52,9 

66*  7 

QQ 

17 

44 

62 

9 

0 

0 

0 

,81 

•  55 

4 

•  0 

0 

2 

0 

84  a  1 

65*  8 

0  7 

1  00 

1  11 

34 

68 

1  2 

0 

0 

0 

,01 

•  12 

•  01 

4 

•  0 

0 

0 

0 

78,1 

50,4 

64  •  3 

1.2 

97 

12 

40 

5 

73 

3 

0 

0 

0 

.22 

_ 

.08 

•  1  8 

4 

•  0 

0 

1 

_ 

0 

83  .5M 

54,3 

68,  9M 

99 

1 1 

43 

1  4 

37 

10 

0 

0 

0 

.11 

•  1 1 

4 

•  0 

0 

0 

78  ,  7 

53.5 

66,  1 

95 

1 1 

45 

6 

44 

3 

0 

0 

0 

•  37 

•  37 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

AM 

74  ,2 

40,9 

57,6 

9 1 

1 2 

30 

24 

229 

2 

0 

2 

0 

.54 

•  33 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

73.6 

36. 2M 

54, 9M 

86 

11 

25 

24 

309 

0 

0 

9 

0 

.29 

•  24 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

71  ,9M 

42  .  IM 

57, OM 

86 

1 1 

31 

5 

254 

0 

0 

2 

0 

1.59 

U32 

4 

•  0 

0 

2 

1 

1 

72.4M 

51.  7M 

62.  IM 

0.1 

81 

21  + 

44 

23 

91 

0 

0 

0 

0 

.11 

.12 

•  11 

4 

.0 

0 

I 

0 

0 

75,7 

54,4 

65.1 

90 

11 

45 

5 

62 

1 

0 

0 

0 

.26 

•  24 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

67,1 

45.3 

56.2 

76 

36 

19 

265 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

75.6 

56,7 

66.  2 

2.9 

91 

11 

48 

5 

36 

1 

0 

0 

0 

.09 

.02 

•  09 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

77.3 

54.7 

66.0 

90 

11  + 

46 

23 

34 

2 

0 

0 

0 

.22 

•  21 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

71.4 

56.3 

63.9 

1.8 

79 

20 

49 

23 

55 

0 

0 

0 

0 

T 

.30 

T 

4  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

77.1 

58.3 

bl.l 

2.9 

89 

11 

51 

23  + 

24 

0 

0 

0 

0 

.05 

.21 

•  04 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

79.6 

51.7 

65,7 

95 

12 

37 

24  + 

100 

4 

0 

0 

0 

.55 

•  05 

•  40 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

66.6 

47.9 

57.  3 

82 

31  + 

30 

23 

271 

0 

0 

2 

0 

.02 

•  02 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

Piectpiradon 


tTONWlLLOW 

laveras  big  trees 
hp  pardee 
thay  bull  run  rch 
jar  grove 

iRRY  VALLEY  DAM 
ILINGA 

5C0RAN  IRRI6  DIST 

>IAIR 

)LEYS 

ECTRA  PH 

/£  POINTS  5  SSW 

£SNO  WB  AP  R 

lANT  GOVT  CAMP 

»nt  forest 
-:nnville 
vnt  grove 

,<FORD 

,rCH  HETCHY 
<TINGTON  LAICE 
UA 

?N  RIVER  PH  1 
m  RIVER  PH  3 
rlLEMAN  CITY   1  SSW 
TTLEMAN  STA 
IGHTS  FERRY  2  SE 
GRAND 
HON  COVE 
JDSAY 
>I 

■>  BANOS 
5ERA 

<OEVILLE  ISLAND 
ilCOPA 

KEO  FIRE  STA  2 
)OLEWATER 
JESTO 
«MAN  2  NW 
iTH  FORK  RS 
^DALE  WOODWARD  DAM 
»N6E  COVE 
iTERVILLE 
>EY  3  E 
T  SPRINGS  PH 
lORA 

ENTRANCE  YOSEMITE  NP 
')CKTON  FAA  AP 
)CKTON  FIRE  STA 
JCKTON  MOWRY  BRIDGE 
lACHAPI 
ION  RANCHO 
(EE  RIV  EDISON  PH  2 
iER  CREEK  PH 
iCY  CARBONA 
iCY  PUMPING  PLANT 

ALIA 

CO 

iEHITE  NP 
DIVISION 

UTH  COAST  DRAINAGE 
INE 

LON  PLEASURE  PIER 
IRETT  DAM 

lUMONT  PUMPING  PLANT 

BEAR  LAKE  DAM 
ITA 

IBANK  WB  AP  R 
IRILLO  NM  R 
HUMA  DAM 
IPO 

I06A  PARK  PIERCE  COL 
ILA  VISTA 

.REMONT  POMONA  COLLEGE 
lONA 

VER  CITY 

AMA 

AMACA 

CAPITAN  DAM 
I  iINORE 
I  ONOIDO 
I  ITANA  KAISER 
I  LESPIE  FIELD 
I  ISHAW  DAM 
.  LLWILD  RS 
.  IAN  WYNOLA 
I 'UNA  BEACH 
I  MESA 

I  :POC  SEWAGE  PLANT 
I  &  BEACH 
I  G   BEACH  WB  AP 
I    ANGELES  WB  AP  R 
<    ANGELES  WB  CITY  R 
•  L  CREEK  2 
'  WILSON  FC  3388 


See  Releience  Nole5  Following  Station  Index 


-  141  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Tempetature 


Station 

a  E 

2  i 

1  1 

©  e 
2  1 
<  £ 

■I 

i 

From  Long 
Term  Means 

1 
± 

o 

Degree  Days 

No  oi  Days 

Total 

1 
% 

f  J 
2  5 

% 

o 

J 

Snow,  Sleet 

No  ol  J; 

MaK 

Min 

_ 

1 
6 

J 

s 

o 

i 

c 

s 

5  5 

5  t 
oil 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 
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0 

0 

0 

BLYTHE  FAA  AP 

96.4 

63.7 

80.  1 

113 

11 

52 

5 

0 

2  5 

0 

0 

0 

T 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

B0RRE60  SPRGS  3  NNE 

AM 

90.6 

55.9 

73.3 

107 

12 

45 

5 

7 

1 8 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

BRAWLEY  2  SW 

AM 

93.3 

57,6 

75.  5 

- 

3.5 

111 

12 

46 

5 

1 

19 

0 

0 

0 

T 

.01 

T 

4 

.  0 

0 

0 

0 

CANT  I L 

86.3 

53. IM 

69. 7M 

103 

31 

44 

6 

30 

1 2 

0 

0 

0 

T 

T 

30 

.0 

0 

0 

0 

COW  CREEK 

101.4 

72.2 

85.8 

116 

11 

62 

20  + 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

DAGGETT  FAA  AP 

88,9 

57.5 

73.  2 

105 

11 

45 

5 

9 

1  5 

0 

0 

0 

T 

T 

4 

.  0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

78.3 

43.4 

60.9 

92 

11 

30 

27 

162 

3 

0 

5 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

EAGLE  MTN 

AM 

90.9 

57,8 

79.4 

107 

12 

58 

23  + 

0 

1  5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

95.4 

56.8 

75.  1 

- 

2.2 

110 

11 

45 

5 

0 

25 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

FAIRMONT 

AM 

73.5 

50.8 

62.2 

- 

0.1 

94 

11 

41 

24+ 

154 

2 

0 

0 

0 

T 

* 

.18 

T 

4 

.0 

0 

0 

0 

GREENLAND  RANCH 

100.7 

71.4 

85.1 

0.9 

115 

12  + 

50 

20 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

- 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

HAIWEE 

AM 

78.5 

51.9 

65.2 

- 

0.6 

92 

12 

44 

24  + 

79 

2 

0 

0 

0 

T 

- 

.12 

T 

5 

.0 

0 

0 

0 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

AM 

90.4 

57.8 

74.1 

106 

12 

49 

23 

0 

15 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

93.3 

62.1 

77.7 

- 

0.1 

109 

11 

52 

5 

0 

20 

0 

0 

0 

.01 

.01 

.01 

3 

.0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

AM 

M 

M 

M 

95 

12  + 

39 

22 

0 

0 

0 

.01 

- 

.07 

.01 

5 

.  0 

0 

0 

0 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

AM 

94.7 

64.1 

79.4 

0.3 

108 

13 

55 

20 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

INYOKERN 

86.9 

52.8 

59.  9 

100 

31  + 

42 

4 

29 

1  2 

0 

0 

0 

.04 

.04 

3 

.0 

0 

0 

0 

IRON  MT.N 

AM 

93.7 

55.5 

79.6 

110 

12 

57 

20  + 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

67.2 

41.2 

54.  2 

80 

10 

30 

5 

330 

^ 

^ 

.16 

.15 

4 

.0 

0 

1 

0 

LANCASTER 

83.3 

51.0 

67.  2 

102 

31 

39 

5 

64 

1 0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

79.3 

49.5 

64.  4 

93 

11  + 

35 

23  + 

105 

4 

0 

0 

0 

,00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

VMt_UCi     i  MOW 

85  .6 

49.3 

67,  5 

100 

11 

37 

20 

1  3 

0 

0 

0 

,00 

.  0 

0 

0 

0 

MECCA   3  SE 

AM 

93.5 

61  ,0 

77.  3 

106 

12 

54 

23  + 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

79,6 

57,3 

58.5 

94 

11 

40 

23 

61 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

75,9 

48.4 

62.7 

93 

11 

34 

2 

135 

2 

0 

0 

0 

T 

T 

4 

.0 

0 

0 

0 

NEEDLES  FAA  AP 

94.9 

64.4 

79,7 

110 

11  + 

54 

20  + 

0 

20 

0 

0 

0 

.03 

.03 

4 

.  0 

0 

0 

0 

PALMDALE 

84.2 

49.9 

67.  1 

2.0 

100 

31 

36 

23 

66 

11 

0 

0 

0 

T 

- 

.12 

T 

5 

.  0 

0 

0 

0 

PALMDALE  FAA  AP 

83.0 

49.0 

65.  0 

98 

31  + 

38 

5 

69 

10 

0 

0 

0 

T 

T 

3 

.  0 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

95.0 

58.4 

75.7 

0.9 

111 

11 

48 

24+ 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

AM 

93.7 

67.7 

0 

20 

0 

0 

0 

T 

J 

5 

.0 

0 

0 

0 

RANDSBURG 

82.5 

53.1 

67.8 

97 

31  + 

39 

23 

55 

9 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

SQUIRREL   INN  2 

55.4 

42.1 

53.8 

0.1 

78 

IC 

31 

25 

342 

0 

0 

2 

0 

.16 

.46 

.13 

4 

.0 

0 

1 

0 

TABLE  MOUNTAIN 

61.6 

41.8 

51.7 

0.1 

75 

31  + 

25 

23 

405 

0 

0 

3 

0 

T 

.21 

T 

4  + 

T 

3 

1 

0 

0 

THERMAL  FAA  AP 

94,5 

63.2 

78.9 

111 

11 

55 

20 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

TRONA 

AM 

89.2 

56.9 

73.1 

0.7 

104 

12 

46 

24 

11 

17 

0 

0 

0 

T 

.09 

T 

31  + 

.  0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

91.7 

55,9 

73.8 

105 

11 

45 

24+ 

11 

20 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.c 

0 

0 

0 

VALYERMO  RS 

80.2 

41.8 

61.0 

94 

11 

31 

23 

160 

7 

0 

1 

0 

T 

.16 

T 

30 

.0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

AM 

82,5 

47.6 

55.  1 

98 

11 

38 

23 

93 

8 

0 

0 

0 

.02 

.02 

31 

.0 

0 

0 

0 

WHITE   MOUNTAIN  1 

AM 

50,9 

24,9 

37.9 

65 

12  + 

8 

19 

832 

0 

1 

25 

0 

.09 

.09 

5 

1.9 

1 

5 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

AM 

35.2 

18.9 

27,  1 

50 

11 

0 

23 

1171 

0 

11 

31 

1 

.38 

.17 

5 

3.5 

5 

2 

1 

0 

DIVISION 

68.6 

0.5 

.04 

.10 

See  Releience  Noles  Following  Slafion  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
MAY  1960 


;  Station 

Total 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4  1 

S  1  6 

7  1 

8   1  9 

10  I  U  {  12 

13  1  14  15 

16  { 

17  1  18 

19  I  20  1 

21 

22 

23  1  24 

25  1 

26  1 

27 

28  1  29  1  30 

31 

acton  escondido  fc261be 
adclanto 

.AO!N  RS 
tALAMO  1  H 
ALKRPOINT 

T 

.00 
.92 

i.ia 

6.38 

.15 
.10 

.10 

.13 
.29 
.03 

T 

.10 
.07 
.03 

.21 
.11 

T 

T 

.03 

.26 

.19 

T 

•  13 

•  01 

•  39 

.03 
T  .72 
.7*  2.37 

T 

.10 
.63 

1.37 

T 

.15 

ILISO  CN  OAT  MT  FC**6 
ALPINE 
ALTAOENA 
aTURAS  RS 
-^KNGIOLA 

.00 
.69 
.06 
1.16 
.00 

.17 

.05 
.06 

.60 
.46 

.07 

.16 

.03 

T 

•  22 

.01 

•  18 

.04 

.03 

.02 

T 

T 

tNCWIN  PAC  UNION  COL 
kNTIOCH  FIBREBOARO  MILLS 
*NTIOCH  PUNP  PLT  3 

iPPLE  VALLEY 

1.26 
.3A 
.36 
.09 
.00 

.17 
.31 
.13 

.09 

.17 
.06 

.03 

•97  .03 
.03 

T 

.05 

,RflOrO  GRANDE 
,  iRROYO  SCCO  RS  FC  508  C 
iSH  HTH 

,S50C  OIL  ANAMEIH  1 
UBERRY 

.00 
.1^ 
.04 
.OA 
.3! 

.15 
.35 

T 

.04 

.05 

;ueuRN 

VALOH  PLEASURE  PIER 
VENAL  9  SSE 
ZUSA  CITY  PARK  FC  1*3 
ACKUS  RANCH 

.67 
.02 
.00 
.12 
.00 

.06 

.02 
.03 

.04 
.09 

T 

.13 

T 

T 

.  :aKER  9  NNH 

■  AKERSFIElO  wb  ap  r 
.  ALCM  PH 

ftRNESOn  PARK 
:  KRRETT  DAM 

.00 
T 

.25 
■  19 
.65 

T 

.25 
.15 
.61 

T 

.15 

.03 

.06 

^RSTOW 

EAUNOMT  PUMPING  PLANT 
EAUMONT  1  E 

iL  AIR  FC  10 

.00 
.49 

1.02 
.70 
.00 

.03 
.15 
.27 

.46 

.60 
.43 

T 
T 

.22 

.05 

:N  LOMOND 

IRKElET  r 

:rrtessa  lake 

IG  BAR  RS 
G  BEAR  LAKE  DAM 

.63 
1.00 

.82 
3. 46 

.32 

.05 

.06 
.13 
.07 

T 

T 

.05 
.06 
.29 

.07 

.16 

T 

.14 

.10 

T 

•  23 

.19 

,52  .03 
,25  ,62 
.03  .60 
.10  1.03 

•  07 
.42 

.93 

.03 

C  CREEK  PH  I 

G  OALTON  dam  FC  223  BE 
; G  PINES  PARK  FC  83B 
; 6  SUR  STATE  PARK 

G   TUJUHGA  DAN  FC  *6  OE 

.51 
.27 

T 

.40 

.01 

.06 

T 

.07 
T 

.15 
.01 

.45 
.13 

.25 

T 

.02  .03 

.02 

T 

SHOP  CREEK  INTAKE  2//R 
SHOP  WB  AP  R 
SHOP  UNION  CARBIDE 

1  ACK  MOUNTAIN  2  SH 

LACKS  MTH  BRANCH 

.07 
.01 
.09 
.82 
1.07 

.05 
.20 

.18 
.22 

.07 
.01 
.03 
.24 

.01 

.18 

.01 
.02 

.09 

T 

.08  .26 
.36 

•  03 

T 

luE  CANYON  WB  AP  //R 
vUE  LAKE  REDHOOD  CR 

Iythe 

0  iVTHE  FAA  AP 
P 

3.15 
6.11 

.00 

T 

.26 

.31 

.02 
.03 

.16 

T 

.33 
.62 

.02 

.45 

T 

.06 
.64 

.65 

.38  .42 

.26 
.&!  .27 

.0<> 
.33 

.02 

.29 

1.11  .61 
.46  .37 

.19 

.03 
.29 

,43 

'9NVILLE  HVY  HNTNC  STA 
9REG0  DESERT  PARK 
tREGO  SI>RGS  3  NNE 
fLEVARO 

.29 
2.25 
.00 
.00 
.29 

.09 

.07 

.15 
.04 

.23 

T 

.06 

.1* 

T 

.57  1.01 

•  44 

.03 

OUET  CANYON 
HAN  DAM 

OFORD  RANCH 
WLEY  2  SW 
A  CITY 

.09 
D  2.49 

.le 

T 

.14 

.38 

.05 
.68 
.16 

T 

.12 

.02 

.03 

• 

•  Dl-40 

A  DAM 

DCEPORT 

DG£VILLE  NNW 
iO<S  FARNHAM  RCH 
SM  CHEEt  RS 

.13 
.13 

7.24 
.92 

2.79 

.11 
.23 

.18 

.10 
.13 
.35 

.08 

.03 

.34 

.21 
.01 

.38 

.09 

.68 
T 

.22  1.85 
.42  .28 
.10  2.14 

•  60 
.04 
.09 

1.45 

T 

.14 

.35 

CREEK  PH 
LARDS  BAR  PH 
SANK  FIRE  OEP  FC  226B 
BANK  WB  AP  R 
LINGAME 

3.87 

.01 
.02 
.50 

.28 
.18 

.09 

.01 
.01 
.22 

.12 
.24 

T 

.01 

.11 

.06 
.01 

•  03 

.29 

.03 

.32  2.02 
.07  .21 

.27 
.10 

.09 
•  10 

NEY 

NT   RANCH   1  S 
TON  RANCH 
TONWILLOW 
HOH 

1.63 
5.79 
1.21 
.00 
.06 

.01 

.21 
.08 

.04 
.22 

T 

.10 
.41 
.12 

.06 

.20 
.23 

T 

.09 

.01 
.30 

T 

.50 

.07 

,57 

.10 

.05  .28 
.28  1.03 
.50 

.05 
.63 
.37 

.11 

1  .52 

.18 

■ 

RILLO  NH  R 
NUMA  0AM 

lAVERAS  BIG  TREES 
jAVERAS  RESERVOIR 
ISTOSA 

.at 

.00 
.49 
.51 
1.26 

T 

.27 
.08 

.59 

.35 
.30 
.11 

T 

.02 
T 

.14. 
.08 
.05  .92 

,03 
,18 

I 

c 

.AHAN  RS 
•0 

»  PARDEE 

'  SAN  LUIS  OBISPO 
>TO«VILLE  RS 

.77 
.49 
.12 
.05 
2.52 

.06 

T 

.19 

.08 
T 

.02 

.11 
.45 
.04 
.02 
.92 

.04 
.01 

.06 

.04 
.09 

T 

T 

.06 

T 

.  I'* 

.01 
.02 

T 

.02 

.03  ,13 
.06 
.04  1.32 

,08 
.19 

.01 
,13 

0 

IT  11  SW 

ir  RS 

IGA  PARK  PIERCE  COL 
IL 

ON  DAH 

2.43 
1.64 
.00 

T 

2.31 

.01 

T 

.72 
.20 

.16 

.18 
.08 

.53 
.44 

.12 

.38 
.30 

.22 

.03 
.03 

T 

T 

•  21 
■  03 

T 

.23 
•  SI 

T 

.Cf 

.27 
.03  .16 

.17  i.ns 

.10 
,07 

.11 

T 

.02 

T 

i|o 

BOU  POWER  HOUSE 
'■  EL  VALLEY 
:  AY  BULL  RUM  RCH 

DERO 

LVILLE  SAWYER 

2.85 
.32 
.11 
3.83 
3.55 

.01 

.05 
.15 

.24 

T 

.20 

.83 
.20 

.35 
.12 
.11 

.09 

.21 
.32 

.40 

.02 

•  05 

.06 

.03 
.*7 

.36 

T 

.27 

.07 

.40  1,13 

2,25  .02 
.20  .46 

.06 

.62 
.73 

.01 

.03 
.12 

ap 
oh 

R  GROVE 

R  POINT  RANCH 

RVILLE 

ERVILLE  PH 

jLENGE  RS 

.33 
.39 
1.84 
2.22 
3.20 

.07 
•  14 
.24 
.13 

.01 

T 

.32 
.72 
.06 
.11 

.33 
.01 

.14 
T 

.03 

.01 
.09 

.fc7 

,05 

T 

.02  .01 
.07  1.68 
2.63 

.22 
.06 
.18 

.04 
.09 
.07 

SVORTH  FC  2A  0 
KY  VALLEY  DAM 
TER 

0  EXP  STATION 
»  VISTA 

.00 
.57 
2.41 
1.34 
.11 

.12 
.16 

T 

.24 

.01 

T 

.54 
.15 

.09 

.02 
.02 

.16 

T 

T 

•  34 

.29 

,23  .60 
.81  .10 

.26 
.27 

T 

T 

3  RS 

EM«IT  POMONA  COLLEGE 
(SBURG 

ILAKE  HIGHLANDS 
INGA 

2.93 
.14 
.28 
.92 
.00 

T 
T 

T 

.07 

T 

.06 

.34 
.07 

T 

.60 

T 
T 

l.Sfr 
.02  .23 

.23 

,03 

T 

.86 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     H  15 


22    23     24     25    26  27 


COALINGA   14  NW 

COLBYS  FC530 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

COLFAX 

COLGATE  PH 

COLUSA   1  SSW 
CONCORD  3  E 
COPCO  NO   1  DAM 
CORCORAN    IRRIG  OIST 
COROES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

CORONA 

COVELO 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
COW  CREEK 

COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CROCKETT 

CRYSTAL   LAKE  FC  283C 

CULVER  CITY 

CUHHINGS 

CUNNINGHAM 

CUYAMA 


.761 
.76 
1.5l' 


M  T 
.031 
2.97i 

.oq 


CUYAMACA 

1.52 

DAGGETT   FAA  AP 

DANA  2  SE 

2.3e 

.24 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

.54 

OAVIS  CREEK 

1.92 

■  44 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

.00 

DEER  CREEK  PH 

2.64 

.24 

DELANO 

.00 

DEL   PUERTO  ROAD  CAMP 

.37 

DENA  IR 

T 

OE  SA6LA 

3.36. 

.03 

.4S 

DESCANSO  RS 

1  .09; 

DOBBINS  COLGATE 

1.62 

.02 

.  14 

DONNELLS  DAM 

.33 

.09 

DONNER  MEMORIAL    ST  PK 

1  .lA- 

.14 

DOS  RIOS 

3.28 

.06 

DOWNEY  FIRE  OEPT  FC107C 

.101 

DOWNieviLLE  PS 

3.69 

.15 

DOYLE 

.33; 

DOYLE  5  SSE 

.66 

T 

T 

DRY  CANYON  RESERVOIR 
DUDLEYS 

DUNNIGAN  I 
DUNN  SIDING 
OUNSMUIR  RS 

DUTTONS  LANDING 

EAGLE  LAKE   STONE  RANCH 

EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR  i 
EL  CAPITAN  0AM  j 

EL  CENTRO  2  SSW  ! 
ELECTRA  PH  I 
ELIZABETH  LAKE  FC128B  | 
ELK  VALLEY  i 
ELLERY  LAKE  //  \ 

ELLIOTT 

ELSINORE  I 
ESCONDIDO 

EUREKA  WB  CITY  R 
EXCHEQUER  RESERVOIR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAIRMONT 

FERGUSON  RANCH  ' 
FERNDALE  8  SSW 
FIODLfcTOWN  LYNCH  RCH 

FILLMORE   1  WNW 

F INLET   1   W  I 

FINLEY  5  SW 

FIVE  POINTS  S  SSW 

FLEMING  FISH  ♦  GAME 

FOLSOM  DAM 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 
FORESTHILL  RS 

FORT  9I0WELL 
FORT  BRAGG 
FORT  BRAGG  AVN 
FORT  JONES  RS 
FORT  ROSS 

FRENCH  GULCH 

FRESNO  WB  AP  R 
FRlANT  GOVT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RCM 
FULLERTON  HILLCREST  RES 

GARBERVILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GASOUET  RS 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RS 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GILROY 


GILROY    \h  ENE 
GLENOALE  STAPENHORST 
GLENDORA  WEST 
GLENNVILLE 
GOLD  RUN 
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GOOSE  LAKE  WEST 
GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 
GRATON   1  w 
GREENLAND  RANCH 

GREENVIEW 
GREENVILLE  RS 
GRIZZLY  PEAK 
GROVELAND  RS 
HAINES  CYN  LOWER  FC 


1.20l 


4.91, 
1.28, 


•'1 

.74i 


1  .89< 
.09' 
.00 


1.25 
.41 
2.01. 


.04     .13  T 


.08     T  .01 


53     .42  .01 


.49 
.02 
•B^  .60 

.04 

.02 


.24     .05  .18 


.98     .59.     .66     .90     .84!  1.14  2.15 

■30  1.52   l.Oa      .51    1.15     .18  2.37 
.13     .07  .14 


.03     .36  1.59 


1.16  1.07 


1.77 
1.44 


06     .26  2.06  1.01      .80  .07 


.01  .23 
1.35     .451    .25     .27  .42 


.96      .27  ,07 


2.45  1.13 


.49  .66  2.71  .25  1.80 

.03  .71,  .07  .01 

1.71|     .83  .52   1.12{  .38  2.55  .41 

I     .01  1.38  .05 

i  1.23  .17 


.50  1.09  .06 
T  T  .28 

1.47!    .21  .02 


.58 


.40     .60  .54 
.79     .16  .01 
.42  .70 


DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 


IT  1  jlfeued    MAY  1960 


Station 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  1 

8  9 

10  I  11  1  12 

13     14  1  15 

16 

17  1 

18 

19  20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  j  30 

31 

tINES  CYH  UPPER  FC  367 
VlNEE 

ILF  HOON  BAT  2  NNW 
IMILTOH  AFB 
kNFORO 

.00 

T 

.71 
.79 
.00 

7 

.21 
.16 

.18 

T 

7 

.10 

.42 

.22 
■  21 

T 
T 

iNSEN  DAM 

\PPf  CAMP  RS 

tRRlS  GAGING  STA 

tRRISON  GULCH  RS 

iRRY  L   ENGLEBfilGHT  0AM 

T 

5.»5 
.05 
2.89 
1.29 

.05 

.10 

.11 

•  22 
.05 
.01 

.25 

.16 

T 

.09 

T 

.09 

.78 

.14 
.05 

.11 
.12 

.62 

.86 
1  .04 

.49 

.53 
.14 

2.20 

1.19 

.24 
.02 

iTCHET  MT  MNTNC  STA 
iT  CREEK  PH  1 
lYFIELD  PUMP  PLANT 
lYFORK  RS 

;aldsburg 

3.86 
.96 
.00 
2.76 
1.12 

.09 

.22 

.Oi 

7 
7 

•  21 

•  01 

■  19 
.01 

•  01 

.11 

T 

.07 

T 

.22 
.09 

.05 

T 

.01 

.09 
.84 

•  01 

1,07 
,27 

.02 

.52 
.01 

.05 
.64 

,01 

MET 

NSHAH  0AM 

SPERIA 

TCH  HETCHY 

GHLANO  SPRINGS  RCH 

.02 

.00 
.63 
1.70 

.16 

.03 

7 

.03 

•  33 
.40 

•  18 
.02 

.01 

.03 

.04 

.01 

T 

.60 

1 .03 

LIS 
l>BERGS 
lOGES  0AM 
lEGEES  FC  60A 
ILLISTER 

1.2t 
2.13 
.37 
.27 
.26 

.14 
.23 

.20 
.30 
.02 
.03 

.07 

.04 

.04 

.07 

.0: 

.54 

1.32 

T 

ill 

•NEYDEU  2  MSW 
loPA 

lOPA  2  SE 
INTERS  0AM 
iNTINGTCN  LAKE 

11. 3'. 
7. IS 
8.90 
.16 
.71 

T 

.07 
•  15 

.13 

•  01 

•  02 

T 

124 
.07 
•  14 
.58 

.01 
.20 

T 

.41 

T 

T 

.21 
.22 

.35 
.33 

.28  .05 

.03 
.10 

T 
T 

.0] 
.0] 

T 

.10  T 

.35 
.61 
.63 

lis 

.25 

.39 

.22 
T 

1,5] 
1  .38 
.02 

1  .86 

2.36 
2.40 

.34 

7 

LEHILO  HWY  MNTNC  STA 
1  RIA 

' YLLWILO  RS 

iPERIAL 

; OEPENOENCE 

10.61 
.03 
.29 
.01 
.01 

.03 
.01 

.24 

.05 
.01 

.65 

.23 

•  31 

•  20 

2.65 

•  79 

■  40 

2.18 

.  45 

lOlO  US  OATE  GAROEN 
; YOKERN 

{yokern  ARHITAGE 
NE 

HA  HILL 

.00 
.Ok 
.00 
.?6 
1.77 

T 

•  20 

.04 

.06 
.29 

.03 

.21 
1.02 

T 

.16 

;0N  HTN 

1  SS  VALLEY 
HNSONOALE 
SHUA  TREE 
LI  AN  WYMOLA 

.00 
1.93 
.00 
.00 
1.59 

.16 

•  57 

.03 
.20 

.16 
1.32 

.02 

.26 

T 

.16 

-20 

.27 

T 

.10 

T 

NCAL  0AM 
LLOGG 
LSEYVILLE 
RLINGER 

RN  RIVER   INTAKE  3 

.00 
1.80 
1.25 
.13 
.09 

•  05 

.07 

•  04 

•  11 

.09 
.03 

.09 

T 

.38 
.36 

1.21 
.73 
T 

.03 
.03 
.02 

.02 
*01 

7 

RN  RIVER  PH  1 

RN  RlvER  PH  3 

TTLEMAN  CI TY   1  SSW 

TTLEMAN  STA 

LARC  POHER  HOUSE 

.OC 
.10 
.00 
.00 
3.05 

.02 

•  19 

.10 
.36 

•  35 

.01 

.28 

.02 

.09 

,20 

.21 

.10 

.01 

AHATH  R 
IGHTS  FERRY  2  SE 
5eEL 

CR6SCENTA  FC  251 
l^AYEITE  2  NNE 

11.93 

T 

6.47 
.02 
1.65 

T 

.17 

T 

.27 
.02 
.12 

T 

.20 
.15 

■  22 

•  42 

.40 

.05 

.24 

.62 

•  31 

•  31 

.25 

T 

T 

•  9« 
1.11 

•  92 
.27 

1*20 

jUNA  8EACH 
HONDA 
;E  ARROWHEAD 
CE  CITY 
;E SHORE 

.11 
.81 
■  18 
3.16 
5.89 

.10 

•  21 

.20 
.03 
.04 
.07 

.20 
.15 
.81 

T 

.15 

•  52 

•  03 

.01 

.01 

7 

T 

.06 

1.02 
.01 

.05 

•  14 

.10 
2.56 

.06 

.06 
2.10 

.05 

.28 
.77 

.11 
.05 

RESIDE  2  ENE 
;£  SPAULOING 
;E  SPAULOING  DAM 
MESA 
KASTER 

.67 
3.27 
3.20 
.26 
•  00 

T 
T 

•  43 

•  41 

T 

T 
T 

.63 
.55 
.24 

.01 

T 
7 

.04 
.05 

.01 
•  01 

.59 
.6S 

.04 
.06 

.09 
.08 

1.31 
1.25 

.14 
.15 

T 

>  PLUMAS 
'A  BEDS  NM 
)EC 

:hUZA  PT  STA  FC   352  B 
:SVlLLE  KEEGAN  RANCH 

2.'>0 
1.09 
.03 
.00 
1.04 

•  13 

.01 

.25 
.07 

•  04 

T 

.02 

.01 

T 

.15 

I23 
■  03 

.01 
•  27 

1 10 
.68 

.14 

.02 

7 

GRAND 
ION  COVE 
10  SAY 

'E  OAK  CANYON  FC  230  C 
'ERMORE  2  S5H 

.00 

7 

.24 

.52 
.42 

.30 
.06 

7 

.24 
.22 
.29 

T 

.07 

7 

»N0  SHAWNEE  HILLS  RCH 
KWOOD  MESA 

M 

IPOC  SEWAGE  PLANT 
IE   TREE  CANYON 

.00 
.21 
.23 
.02 
.14 

7 

.01 
.02 

.19 
.12 

.02 

.15 

.07 

T 

•  02 

IG  8EACH 

IG  BEACH  WB  AP 

IG  VALLEY   INSP  STA 

.  ALAMOS 

■  ANGELES  WB  AP  R 

.09 
.22 
.12 
.00 
T 

.01 

7 

.21 
.12 

7 

T 

T 

7 

'  ANGELES  WB  CITY  R 
.  OANOS 

BANOS  ARBURUA  RCH 
.  GATOS 

GATOS  *  SW 

.09 
.01 

T 

.43 
.95 

.17 
.09 

.15 

T 

.26 

.01 

T 

.52 

.19 

1  I 

PRIETOS  RS 
ALTON 

ERNE  VALLEY   1  USW 
LE  CREEK  PH 
LE  CREEK  RS 

.00 
.12 
.00 
.51 
.06 

.02 

7 

.39 
.05 

.10 
.01 

.05 

.07 

ELINE  MNTNC  STA 
ERA 

RIVER  RS 
DEVILLE  ISLAND 
ZANITA  LAKE  // 

.66 
.00 

5.90 
.19 

4.46 

.01 
T 

•  15 
.57 

.05 
.1* 
7 

•  15 
.76 

•  16 
.60 

.12 
.03 

.01 
.45 

T 

.03 

.07 

.42 

1.06 

.14 

.02 

.33 
.05 

2  .00 
.92 

.52 
.20 

1.18 
.30 

.12 

7 

CH  FIELD 

ICOPA 

IPOSA 

T  INEZ  3  SSE 
MNEZ  FIRE  STA 

.02 
.00 
.23 
1.42 
.71 

T 

.25 
.12 

.02 

.23 
.08 
.11 

.07 
.08 

.77 
.25 

.25 
.15 

T 

YSVILLE 
HER 
CLOUO 
,  DOW  LAKE 
CA  3  SE 

.62 
.26 
4.92 
.31 
.00 

T 

.05 

.28 
.03 

7 

.13 

•  26 
.36 

7 

.28 

.09 

T 

.01 

.01 

T 

.03 

.12 
.13 

.43 
2.80 

.01 
.56 

.01 
,42 

.08 
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DAILY  PRECIPITATION 

CALIFC 


Continued 


Station 

Day  of  Month 

To 

1  1 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7   1   8   1  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  IS 

16 

17  1  18 

19  20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28     29  30 

MENOOTA  DAM 
MERCED  FIRE  STA  Z 
MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS    INSPECTION  STA 
MIDDLE  TOWN 

.00 
.00 

.11 

.4{ 

.13 

.04 

.10 
.01 

T 

•  12 

T 

.11 

.58 

.13 
1.41 

T 

.04 

MIDDLEWATEP 
MILL  CREEK  2 
MINERAL 

MIRANDA   SPENGLER  RCH 
MI TCHELL  CAVERNS 

.00 
.33 
4.68 
6.6^ 

T 

.07 

.58 
.03 

.07 

T 

.40 
1.00 
.04 

•  01 

.38 
.23 

.06 
.35 

.03 

T 

.05 

.04 
.05 
■  01 

.09 

1.06 
.12 

.02 
.27 

.03 
1.30 

.95 
1.70 

.46 
1.63 

.27 
.57 

.23 

MODESTO 
MOJAVE 
MONO  LAKE 
MONTEREY 
MONTICELLO  DAM 

.08 
.00 
.28 
.34 
1.51 

T 

.22 
.08 

.26 
.09 
.04 

.03 

T 

.16 

.06 
1.20 

.01 

T 

MOORPARK    1  SSE 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  OEPT 
MORRO  BAY   3  N 
MOUNTAIN  PASS 

.00 
.00 
.05 
.05 

.03 
.05 

.02 

T 

MOUNT  6ALDY   FC  B5G 

MOUNT  OANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT   HEBRON  11  ESE 

.15 
1.23 
.98 
.57 

.21 

.03 

.08 
.33 
.42 

•  15 
.34 

•  40 
.21 

.10 

.09 

.41 

.03 

.02 
.07 

.61 

.44 

.03 
.06 

MOUNT  HEBRON  flS 
MOUNT  SHASTA  SK.  1  BOWL 
MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 
Ml  WILSON  FC  3386  // 
MUIR  WOODS 

1  .06 
6.74 
3.18 
.02 

.13 
.10 
.24 

T 

T 

.43 
.09 
.02 
.19 

•  27 
.65 

.15 

.03 

.12 
T 

T 
I 

T 

.08 

•  14 
.09 
.06 

.14 
.07 

.15 
.10 
1.22 

.23 

.11 
.35 
.94 

.33 

.04 
4.08 
.27 

.02 

.01 
.61 
.15 

.11 
.26 

NACIMIENTO  0AM 
NAPA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  FAA  AP 
NEENACH 
NEVADA  CITY 

.08 
1.70 
.03 
.00 

.14 

.08 
.13 

.03 
.11 

.01 

.06 

.02 

1.30 
T 

.27 
1.41 

.23 

.02 

NEWARK 

NEWBURY  PARK   i.  SW 
NEWHALL   SOLEDAO  FC    32  C 
NEWMAN  2  NW 
NEWPORT   6EACH  HARBOR 

.45 
.00 
.00 
.00 

•  11 

T 

.06 

t 

T 

.15 

.05 

T 

NlCOLAUS 
NILANO 
NIPOMO  2  NW 
NORTH  FORK  RS 
NORTH  HOLLYWOOD 

.74 
.00 
.02 
.31 

.05 

•  02 

•  30 

•  02 
.01 

- 

T 

.67 

T 

oakoale  woodward  dam 

OAK  knoll  RS 

OAKLAND  WS  AP  R 

OAKVILLE    1  WNW 

OCCIDENTAL 

T 

1.46 
.63 

1.28 

T 
T 

.11 

.17 
.16 

T 

.10 

:o: 

.17 

.12 

T 

.05 

.01 

T 

.29 
.04 

T 

T 

.21 
.10 
.69 
.05 

.22 
.36 
.40 
.66 

.07 
T 

.02 

.23 

.07 

OCEANSIDE  PENDLETON 

OCOTILLO  WELLS 

OJAI 

OLINOA 

ONO 

.06 
T 

.00 
.11 

T 

.51 

T 
T 

.03 

.03 

.11 

•  01 

.02 

.05 

.66 

1.20 

.73 

T 

OPIOS  CAMP  FC    67  8E 

ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

ORICK   10  SE 

ORINOA  BOWMAN 

T 

.04 
10,18 
12.46 

.06 
.80 
T 

.01 
.  15 

T 

.74 
.24 

.04 

.05 

.98 
.79 

.95 
.75 

.23 
.27 

.27 

.04  .05 
.22 

1.22 

.40 
1.03 

,66 

.56 

.36 
.75 
1.24 

.62 
.50 
.89 

.93 
2.01 

2.10 
3.63 

1.00 

ORLAND 
ORLEANS 

OROVILLE    1  WSW 
OROVILLE  BRIDGE 
OXNAPD 

.77 
6.53 
1>11 
1.08 

.00 

.07 

.09 

,03 
.02 

.24 

.02 
.03 

T 

.20 

.02 
•  20 

.OS  .68 

.08 

.02 

.05 

.45 

.21 

.42 

.  14 
.31 
.26 

.29 
.90 
,75 
1.02 

.20 
1.66 
.04 
.01 

.03 
.93 

.03 

.01 

OZENA 

PACIFIC  MOUSE 
PACOIMA  0AM  FC   33  AE 
PAICINES  OHRWALL  RCH 
PALM DALE 

.00 

l.so 

.24. 

.  17 

T 

.32 
.24 

.26 
T 

T 

.97 

.08 

PALMOALE  FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PALOMAR  mtn  oesY  R 

.00 
.22 
.36 

T 

T 

.10 
.23 

.09 
.13 

T 

.02 

.01 

PALOS  VERDES  EST   FC  *.3D 

PANOCHE 

PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 
PARKFIELD 

.00 
.02 
2.37 

T 

T 

.24 

T 
T 

.06 

T 

T 

T 

.02 
.09 

1.66 

.03 

.07 

PASADENA 

PaSKENTA  RS 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PATT  IWAY 

.04 
I  .03 
,04, 
,08 

.13 

.02 

.04 
.05 

.02 

.03 

T 

.02 

.06 

.63 

.07 

.12 

PAYNES  CREEK 

PETALUMA  FIRE   STA  2 

PFEIFFER  RANCH 

PIEDRA  BLANCA  GUARD  STA 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

1  .76 
.66 
.  14 
.OC 

T 

.36 

.12 
.14, 

,06 

.66 
.01 

T 

.22 

.01 

.10 
.25 

.21 
-27 

.11 

.08 

PIRU  2  ESE 
PISMO  BEACH 
PIT  RIVER  PH  5 
PITTS  RANCH 
PLACEftVlLLE 

.00 
.02 
7.69 

1  ,40 

,17 

,57 
.03 

T 

.11 

,04 

.02 
.14 

.26 

.07 

.21 

T 

.21 
.01 

.50 
.35 

3.92 
.97 
.75 

1.35 
.04 
.04 

.16 

.02 

PLACERVILLE  IFG 
POINT  ARENA 

POINT  ARGUELLO  WB  R 
POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
PT   PIEDRAS  BLANCA5 

1  ,25 
2.13 

.01 

.07 

,08 
,01 
,01 
.09 

.07 
.02 

T 

T  .01 

.09 

.72 

-5f 

l33 

!ld 

.03 

I  I 

POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 
PORTERViLLE 
POP  TOLA 
POSEY  3  E 

.10 
.89 
.04 
1.18 
.18 

.10 

.21 

.04 
,18 

.16 

T 

.44 
.41 

.14 

potter  valley  ph 
poway  valley 
priest  valley 

ramona  spaulding 

2.6& 
.31 
.10 

1.71 
.46 

.  15 

.16 

.06 
.06 
.03 

.31 
.04 
.16 
.38 

.08 

.06 

.03 

.01 

.01 

.33 

• 

.97 

T 

.60 

1.38 
.18 

.04 

T 

ranchita 
ranosburg 

raymond  whipple  ranch 
red  bluff  wb  ap  r 
redoing  fire  sta  2 

'oo 

.00 
.48 
3.23 

.13 

.04 

.30 

T 

.02 

.01 

T 

T 

.04 

.24 

T 

2,62 

.06 
,48 

T 

,05 

<3 

'a 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


DLANDS 

Idwooo  city 

PRESA 
CHMONO 

0  VISTA 

VERSiOE  FIRE  STA  3 
VERSIOE  CITRUS  E  S 
ICKLIN 

UiNO  MOUNTAIN  1  NNE 
CRAMENTO  WB  AP 

CRAMEHTO  W8  CITY 

SEHEN  CREEK 

INT  MARYS  COLLEGE 

-INAS  2  E 

.1NA$  FAA  AP 

.INAS  OAH 

.SIPUEOES  GAGING  STA 

.T  SPRINGS  PH 

.YER  RS 

!4  ANDREAS  2  S 

1  ANTONIO  CN  MOUTH 
t  ANTONIO  MISSION 

1  AROO 

BERNARDINO  CO  MOSP 
CLEMENTE  DAM 


//R 


lOBERG  HB 

DIEGO  we  AP 
I  DIMA5  FIRE  UDN  FC  96 
I  EHIGOlO  RANCH 

FERNANDO 

RICHMOND  SUNSET 
FRANCISCO  WB  AP 
1  FRANCISCO  F08 
I  GABRIEL  CANYON  PH 
I  GABRIEL  0AM  FC426BE 

I  GABRIEL  FIRE  DEPT 
I  6REGOR10  3  SE 
I  JACINTO 
:  JOSE 
LUIS  OBISPO  POLY 

MATEO 
PEDRO 
RAFAEL 
I TA  ANA  FIRE  STA 
TA  ANA  RIVER  PH  1 

I  TA  ANI TA  FERN  FC  432 
ItA  BARBARA 
ItA  BARBARA  FAA  AP 
ITA  BARBARA   TV  PEAK. 
TA  CLARA  UNIVERSITY 

TA  CRUZ 

TA  FE  DAM 

TA  MARGARITA   2  SW 

TA  MARIA  WB  AP 

TA  MONICA 

TA  MONICA  PIER 

TA  PAULA 

riAGO  DAM 

3US  POWER  PLANT  1 

CERS  BAR  RS 


lA 


?SVILLE  LAKE 
JLVEDA  DAM 
jTA  DAM 
-L  ABS  PLANT 

.TER  COVE 
IGLE 

IGLETOWN  2  E 
IRA  CITY 
tRAVILLE  RS 

lAL  HILL  FC  415 

as  SPGS  LAS  LOMAS 

IGHHOUSE  6  SE 

'  CREEK  UPPER 

I  LA6  CEN  SIERRA  //R 


NTRANCE  YOSEMITE  NP 

I'RA  PAC  FC   356  C 
NGVILLE  7  ENE 
H  VALLEY  LODGE 
RREL   INN  2 
DISH  *  HICKEY  ST  PK 

I  ISLAUS  PH 

ILING  CITY  RS 
KTON  FAA  AP 
KTON  FIRE  STA  4 
KTON  MOWRY  BRIDGE 

YFORD  COOLEY  RANCH 
Y  GORGE  RESERVOIR 
W8ERRY  VALLEY 

RANCH 
AND 

!NA  KNOLLS 
HVILLE 
HVILLE  AP 
ER  HILL  RS 
:  MOUNTAIN 


CHAPl 
I  RANCHO 

3  BRIN  MARR  RCH 
«L  FAA  AP 

5AND  OAKS 

I  RIV  EDISON  PH  2 

CREEK  PH 
<GA  PATROL  STA  FC  6 
*NCE 

'  CARBONA 

'  PUMPING  PLANT 

:TY  DAM  VISTA  POINT 


.15 
1.70 
.24 


5       6      7      8      9      10     11      12     13     14     15      16     17     18     19     20  21 


.16 
.04 


.07  ,02 


.01  T  I 
.06     T  .03 


22     23  24 


.17    .06  i.oe 


.53   1.10  ,35 


28     29     30  31 


.081  .53      .50  .10 

J 

.36|  T  1.36  .30 

.66!     .19     .  34  1  .  lOi     .49  2  . 
.63  .6C^ 


.53     .06  T 
.96   2.91      .46  1.96 


.31  2.23  1.00 
.10  T  .03 
1.11    2.06  .36 


.01  .06 
.06 

.26 


.29     .07  .02 


.02      .39  .06 


.21      .97     .65      .61  .04 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Station 

Day  of  Month 

To 

1   1   2   1  3 

4  1 

5 

6 

7   1  8   1  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16  I  17  1  18 

19  1  20  I 

21 

22  1 

23  1 

24 

25 

26  1 

27 

28  1  29  1  30 

TULEF I  ELD 

TULELAKE  //R 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN    IRVINE  RANCH 

.00 

2.10 

T 

5.23 
.OS 

.18 

.06 
T 

.09 

.24 

T 

.24 

T 

.08 
.05 

.19 
.12 

.08 

.13 

T 

.37 

.03 
.02 

.27 

T 

T 

.11 

.20 
T 

2.57 

.02 
1.92 

T 

.20 

.09 
.12 

■  '  '  1 

1 

TWENTYNINE  PALMS 
TWIN  LAKES 
UK  lAH 
UKlAH  W 

UNION  OIL   STEARNS  A6S 

.00 
.76 
1.91 
2.70 
.19 

.10 
.08 

.03 
.07 

T 

.12 

.27 
.12 
.07 
.17 

.02 

T 

T 

T 

T 

.05 

T 

T 

.96 
.76 

.28 
.62 
1.13 

.08 
.15 
.29 

T 

.19 

T 

UPLAND  3  N 
UPPER  LAKE  7  W 
UPPER  LAKE  RS 
UPPER  MATTDLE 

T 

2.09 
2.76. 
B.  20 

.  10 
.12 

.  10 

.03 
.13 
.OS 
.04 

T 

.27 
.02 

.21 

.32 

T 

•  04 

■  20 

•  le 

.51 

1.03 
1.81 
1.11 

.62 
.56 
1.18 

.17 
.19 
2.65 

1  .68 

T 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTERS 
VACAVI LLE 

VALLEY  CENTER  3  NE 
VALVERMO  fiS 

VAN  NUYS  CITr  WHSE   FC  15 

.96 
1.62 
.24 

T 
T 

.02 
,30 

.20 
.17 
T 

.07 

,75 

.62 
.57 

.12 

T 

VENT  URA 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
VINCENT   FIRE  STA  FC  120 
VINTON 
VISALIA 

.00 
.02 
.00 
.35 
T 

T 

T 

T 

.20 

T 

.06 

.09 

VOLCANOVILLE 
VOLLHERS 
VOLTA  PH 
WALLACE 

.20 
1.75 
6.02 
1.7* 

.22 

>  14 

T 

.lb 

.43 
.17 

T 

.16 
.18 
.18 
.81 

.06 

■  18 

.04 

.05 
T 

.02 

T 

.05 

.55 
.07 
.18 

1.12 
2.99 
.11 
.04 

.23 
.90 
.22 

.81 
.04 

.05 
T 

WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  4  E 
WALNUT  GROVE 

WALNUT  PATROL  STA  FC102B 
WARNER  SPRINGS 

.87 
.69 
.27 
.13 
.63 

.15 
.19 

.38 

.18 

.09 

.13 
.25 

T 

.18 

.44 
.35 
.09 

.10 
.06 

WEAVERVILLE  RS 
WEED  1  S 
WESTHAVEN 
WEST  POINT    3  SW 

.00 
2.90 
1.91 
.00 
.5* 

T 

.50 
.04 

.23 
.21 

.03 

.02 

.05  .02 

.01 
T 

.25 

T 

T 

• 

.04 

■  02 

.40 
.06 

.14 

.79 
.75 

.15 

.64 

.10 

.74 
.12 

.02 
.02 

WHI  SKE  YTOWN  RES 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITE  ROCK 
WHITTIER  FC  106  C 

3.96 
.09 

.51 
.11 

.13 
T 

.02 

T 

.04 

.05 

.09 
.17 

.36 
.08 

2.02 
T 

.42 

.89 
.02 

■  56 

T 

WILLITS   1  NE 

WILLOWS 

WINTERS 

WOFFORO  HEIGHTS 
WOODFOROS 

2.97 
.70 

1.46 
.05 
.05 

.13 

.04 
T 

.06 
.27 

.06 

.03 
.05 
.04 

.04 
.01 

.04 

.05 

.01 

.03 

.86 
.29 
.35 

1.18 
.17 
.79 

.60 
.08 
.02 

.08 
.05 

WOODLAND   1  WNW 
WRIGHTS 
YORBA  LINDA 
YOSEMITE  NP 
YREKA 

.77 
1.33 
.06 
.26 
.95 

T 

.01 

.03 
.26 

.08 

.08 

.08 
.25 

.22     .01  .03 

T 

T 

.15 
.13 

.17 
.29 

T 

.02 

■  49 
.63 

T 

.23 

.03 

.14 

.06 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  Oi  Month 


9      10     II     12     13     14  I  15    16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26    27     28     29     30  31 


DAVIS  AGRICULTURAL  COLLEGE 


4  Inches  (a) 


STATION  1 
12  Inches  (b) 


STATION  2 
18  Inches  (c) 


6  Inches  (d) 


86  79  84 
64     61  62 


75    81  88 

59     62  66 


65  68 
59  62 


68  [  64  66  70 
64    62     62  64 


57  57  56 
56     56  56 


48 


56  55  56 
55     55  55 


70  72 
59  58 


58 


92  91  93 
69     68  67 


72  74  76 
68     69  72 


76  76 
62  63 


66 


94  98  95  94  90  94  91  92  93  86  92 
70    72     73  I  70    68     68     69     69     70  I  69  71 


RIVERSIDE  CITRUS  EXPERIMENT  STATION 


60  61  62 
59     60  61 


77  76 
66  64 


79  78  74 
76     74  72 


62  62  62 
62     62  61 


62     62  62 


61  60  60 
60    60  59 


87  85  65 
65    65  60 


76  75 
73  72 


59  59  58 
59     58  58 


66 


62 


66 


73  83  91 
62     64  69 


75  77  78 
71     72  74 


59  60 
58  59 


76  78  78 
62     63  67 


90  95  96  99| 
70    72     72  76 


79     78     76  77 

75     76  74 


61  61  61 
60     61  61 


(a)  SANDY  LOAM  --  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  ADOLPH  FRESE  SOIL  THERMOGRAPH. 

(b)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  BARE  GROUND.    EXPOSED  TO  THE  SUN.     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM  --  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,    SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL. 
MAY  16  TO  7:00  A.M.   MAY  18   (48  HOURS).      DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(d)  SALINAS  SILTY  CLAY  LOAM,    BARE  GROUND  EXPOSED  TO  SUN.      DATA  FROM  TAYLOR  RECORDING  THERMOGRAPH. 


IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  7;( 


BM  r*f*r«iic«  iwt«B  following  StktloB  tadox. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MAY  1960 


Station 

Day  Ol  Month 

Averag* 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I.DIN  RS 

MAX 

56 

59 

57 

57 

67 

68 

62 

69 

75 

77 

79 

73 

64 

70 

69 

61 

58 

58 

69 

68 

50 

47 

50 

45 

53 

64 

70 

81 

80 

82 

81 

65 

.1 

M 1 N 

34 

34 

32 

26 

24 

31 

41 

33 

33 

34 

38 

37 

21 

24 

26 

31 

25 

23 

26 

34 

18 

18 

25 

27 

31 

33 

30 

32 

43 

33 

38 

30 

•  2 

,.LDER(>OINT 

MAX 

71 

65 

68 

61 

68 

76 

79 

71 

79 

84 

82 

81 

62 

68 

66 

68 

68 

63 

67 

78 

59 

62 

61 

55 

60 

58 

63 

70 

73 

74 

80 

69 

.1 

M 1 N 

47 

47 

46 

41 

47 

44 

53 

51 

41 

48 

51 

50 

45 

49 

46 

48 

38 

38 

39 

46 

39 

38 

44 

43 

45 

50 

49 

61 

52 

52 

51 

46 

•  1 

IPINE 

MAX 

85 

77 

59 

54 

70 

90 

87 

87 

86 

94 

97 

92 

84 

70 

59 

65 

72 

71 

87 

88 

30 

70 

68 

69 

77 

88 

87 

84 

77 

76 

80 

78 

.6 

M I N 

53 

50 

48 

50 

40 

52 

58 

56 

55 

60 

60 

60 

58 

54 

53 

50 

53 

52 

50 

53 

54 

43 

46 

45 

44 

62 

57 

58 

56 

56 

66 

52 

>6 

LTURAS  RS 

MAX 

53 

50 

62 

50 

55 

67 

63 

66 

74 

82 

80 

77 

63 

75 

72 

73 

61 

61 

52 

69 

66 

57 

53 

50 

50 

57 

67 

74 

73 

76 

83 

64 

.9 

MIN 

34 

41 

40 

29 

25 

32 

35 

34 

36 

36 

36 

47 

25 

32 

29 

33 

26 

33 

25 

36 

26 

23 

31 

32 

35 

41 

39 

30 

34 

38 

37 

33 

•  2 

Inghin  pac  union  col 

MAX 

63 

64 

54 

64 

71 

76 

72 

73 

76 

79 

77 

63 

72 

73 

70 

71 

30 

60 

59 

53 

56 

60 

70 

81 

76 

89 

69 

.3 

M  I N 

47 

36 

41 

38 

45 

49 

47 

42 

41 

50 

48 

49 

41 

39 

40 

37 

41 

31 

31 

43 

51 

46 

46 

46 

43 

52 

43 

.1 

InTIOCH  FIBREBOARD  MILLS 

MAX 

75 

73 

71 

68 

74 

78 

84 

80 

77 

80 

84 

80 

74 

78 

60 

73 

76 

77 

83 

88 

75 

75 

73 

71 

72 

76 

83 

86 

89 

88 

94 

78 

.6 

MIN 

50 

49 

47 

48 

54 

50 

44 

52 

50 

56 

59 

58 

52 

55 

50 

54 

54 

50 

57 

55 

47 

46 

48 

51 

52 

56 

57 

62 

54 

64 

63 

52 

.7 

NTIOCH  PUMP   PLT  3 

MAX 

76 

72 

71 

68 

70 

79 

79 

80 

79 

82 

86 

80 

73 

78 

61 

71 

76 

76 

76 

87 

77 

66 

66 

60 

57 

76 

81 

65 

89 

82 

94 

77 

.1 

MIN 

45 

42 

46 

47 

49 

47 

57 

51 

43 

54 

58 

55 

48 

49 

50 

51 

53 

50 

55 

51 

46 

45 

48 

51 

50 

55 

56 

60 

65 

47 

67 

50 

•  7 

!SH  MTN 

MAX 

73 

77 

68 

62 

63 

73 

82 

82 

81 

85 

89 

90 

SO 

79 

78 

76 

78 

76 

75 

60 

86 

58 

66 

66 

71 

78 

84 

64 

92 

90 

92 

78 

.0 

MIN 

47 

51 

45 

47 

42 

48 

48 

54 

56 

57 

59 

51 

54 

53 

51 

47 

50 

46 

42 

53 

49 

38 

36 

40 

46 

53 

53 

56 

62 

60 

53 

60 

•  0 

JBERRY 

MAX 

75 

71 

68 

64 

68 

78 

79 

81 

83 

86 

87 

87 

87 

85 

62 

77 

75 

76 

77 

82 

70 

69 

69 

69 

78 

80 

85 

87 

87 

89 

90 

78 

.7 

MIN 

45 

46 

40 

43 

46 

47 

49 

50 

50 

55 

58 

52 

50 

48 

46 

■.2 

43 

39 

40 

39 

36 

32 

33 

33 

44 

45 

47 

49 

55 

60 

64 

46 

•  0 

JBURN 

MAX 

74 

68 

68 

64 

68 

76 

SO 

79 

78 

82 

89 

83 

73 

77 

79 

80 

75 

76 

71 

83 

74 

65 

66 

53 

57 

71 

79 

31 

87 

84 

91 

75 

.2 

MIN 

48 

49 

43 

44 

45 

47 

49 

51 

50 

51 

55 

54 

46 

46 

45 

47 

46 

43 

44 

50 

40 

39 

43 

44 

46 

49 

50 

54 

55 

56 

60 

46 

■  0 

(ALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

75 

69 

66 

63 

66 

65 

72 

74 

69 

67 

72 

71 

69 

70 

69 

67 

68 

69 

72 

70 

73 

70 

68 

64 

66 

72 

69 

72 

69 

68 

67 

69 

.1 

MIN 

53 

52 

55 

49 

51 

55 

56 

54 

54 

55 

54 

55 

55 

57 

56 

53 

54 

53 

52 

55 

51 

49 

51 

60 

53 

57 

55 

56 

59 

59 

58 

54 

p  1 

irENAL  9  SSE 

MAX 

81 

85 

78 

74 

72 

80 

86 

88 

92 

96 

101 

85 

86 

85 

82 

80 

86 

84 

86 

84 

75 

76 

84 

89 

95 

95 

84 

.8 

MIN 

49 

51 

48 

52 

48 

50 

54 

56 

57 

59 

59 

55 

53 

53 

48 

49 

48 

50 

50 

41 

43 

46 

49 

66 

57 

61 

51 

■  6 

KKUS  RANCH 

MAX 

83 

79 

68 

66 

78 

86 

85 

92 

95 

98 

98 

92 

85 

62 

77 

75 

76 

69 

79 

89 

83 

73 

70 

68 

80 

66 

85 

87 

95 

97 

99 

83 

.1 

M I  N 

55 

54 

51 

48 

47 

44 

62 

61 

63 

65 

53 

53 

54 

57 

52 

45 

56 

52 

41 

51 

49 

44 

42 

42 

52 

60 

60 

69 

59 

69 

72 

53 

.9 

LkER  9  NNW 

MAX 

84 

89 

86 

83 

79 

84 

93 

97 

97 

101 

106 

109 

103 

98 

95 

90 

89 

94 

93 

83 

92 

92 

84 

30 

30 

39 

97 

99 

103 

102 

102 

92 

.7 

MIN 

54 

64 

59 

55 

50 

54 

60 

68 

66 

67 

70 

70 

70 

64 

62 

60 

62 

65 

61 

53 

62 

57 

51 

53 

51 

58 

69 

67 

65 

73 

69 

61 

•  6 

ilKERSFlELO  WB  AP 

MAX 

82 

75 

70 

69 

78 

85 

86 

35 

89 

92 

94 

84 

79 

82 

80 

77 

81 

77 

85 

90 

71 

70 

72 

73 

80 

86 

86 

91 

92 

92 

98 

82 

.3 

MIN 

53 

56 

50 

51 

48 

52 

56 

57 

56 

62 

61 

62 

52 

54 

56 

54 

54 

52 

54 

58 

55 

44 

45 

50 

50 

55 

56 

62 

63 

60 

66 

55 

■  0 

,.RRETT  DAM 

MAX 

76 

83 

70 

56 

55 

70 

84 

85 

88 

89 

94 

98 

92 

85 

69 

59 

63 

72 

71 

82 

88 

81 

71 

68 

66 

79 

89 

87 

88 

79 

80 

78 

•  0 

MIN 

42 

41 

43 

46 

36 

38 

44 

44 

45 

47 

47 

46 

47 

50 

51 

50 

51 

53 

46 

38 

41 

39 

39 

42 

39 

43 

47 

47 

49 

52 

53 

45 

>  0 

RSTOW 

MAX 

84 

85 

72 

69 

80 

88 

91 

92 

97 

102 

103 

97 

94 

90 

84 

86 

38 

62 

87 

89 

78 

77 

75 

74 

84 

91 

96 

96 

97 

97 

101 

87 

.9 

MIN 

50 

53 

37 

51 

43 

47 

54 

58 

57 

59 

60 

64 

55 

53 

52 

55 

57 

57 

47 

46 

55 

46 

42 

41 

46 

63 

61 

58 

61 

63 

61 

53 

AUMONT   PUMPING  PLANT 

MAX 

75 

78 

71 

50 

58 

70 

83 

84 

84 

89 

94 

93 

89 

85 

56 

56 

66 

72 

67 

77 

83 

75 

67 

64 

64 

77 

85 

86 

91 

79 

81 

75 

.8 

MIN 

41 

46 

43 

44 

39 

41 

52 

51 

51 

57 

58 

55 

55 

46 

47 

47 

47 

50 

44 

49 

45 

38 

32 

33 

36 

44 

51 

53 

49 

47 

45 

46 

AUMONT   1  E 

MAX 

80 

73 

51 

58 

70 

85 

85 

86 

90 

95 

95 

90 

86 

60 

57 

70 

75 

72 

77 

85 

76 

70 

67 

67 

79 

89 

88 

94 

80 

64 

88 

78 

.2 

J  j 

MIN 

42 

42 

41 

44 

37 

42 

47 

48 

49 

52 

54 

51 

51 

48 

45 

45 

46 

48 

42 

43 

43 

39 

35 

35 

36 

43 

48 

49 

47 

49 

50 

44 

N  LOMOND 

MAX 

66 

60 

62 

64 

65 

66 

78 

79 

80 

85 

83 

80 

76 

74 

68 

69 

70 

76 

30 

79 

78 

69 

60 

60 

64 

72 

79 

76 

72 

79 

81 

72 

.6 

MIN 

40 

42 

43 

34 

37 

39 

40 

38 

39 

40 

45 

47 

47 

44 

43 

42 

39 

40 

40 

38 

36 

35 

41 

44 

46 

47 

47 

46 

44 

48 

46 

41 

.8 

RKELEY 

MAX 

66 

62 

57 

66 

65 

69 

73 

64 

71 

75 

69 

68 

72 

69 

66 

70 

68 

70 

76 

64 

64 

61 

57 

65 

68 

72 

75 

71 

65 

72 

76 

67 

.9 

MIN 

49 

46 

48 

48 

48 

49 

54 

52 

48 

53 

53 

55 

50 

50 

48 

50 

48 

49 

54 

51 

46 

46 

49 

49 

55 

65 

65 

52 

52 

60 

53 

50 

» 5 

RRYESSA  LAKE 

MAX 

76 

75 

70 

62 

72 

78 

83 

79 

80 

85 

89 

79 

71 

78 

76 

77 

78 

77 

74 

67 

74 

68 

66 

65 

64 

69 

79 

66 

86 

64 

90 

76 

,7 

MIN 

49 

47 

44 

47 

46 

50 

55 

51 

47 

53 

53 

57 

45 

49 

49 

48 

49 

49 

52 

53 

41 

39 

46 

46 

50 

50 

52 

56 

66 

55 

58 

49 

3  BAR  RS 

MAX 

73 

64 

72 

68 

69 

79 

80 

71 

83 

88 

89 

65 

62 

73 

76 

71 

71 

64 

72 

83 

61 

54 

56 

48 

57 

52 

67 

77 

85 

85 

88 

71 

.7 

MIN 

45 

42 

45 

38 

39 

42 

45 

42 

42 

45 

50 

49 

43 

44 

47 

45 

38 

36 

36 

41 

37 

37 

42 

38 

40 

44 

46 

48 

47 

41 

49 

42 

3  BEAR  LAKE  DAM 

MAX 

60 

56 

44 

38 

55 

65 

66 

67 

72 

76 

76 

72 

71 

64 

62 

62 

64 

65 

61 

64 

62 

51 

50 

49 

67 

69 

73 

74 

73 

76 

75 

63 

.8 

MIN 

28 

32 

31 

32 

27 

30 

35 

39 

34 

40 

41 

44 

42 

35 

35 

37 

35 

41 

34 

30 

41 

35 

24 

26 

31 

36 

40 

39 

41 

45 

41 

_  3  CREEK  PH  1 

MAX 

62 

60 

54 

46 

58 

70 

69 

67 

71 

74 

74 

72 

62 

63 

62 

58 

60 

60 

62 

58 

67 

51 

51 

54 

62 

66 

66 

76 

76 

76 

79 

64 

.5 

11 

MIN 

43 

42 

41 

33 

35 

44 

48 

49 

51 

56 

57 

54 

45 

46 

46 

44 

45 

45 

43 

46 

40 

34 

33 

35 

39 

47 

49 

65 

66 

66 

60 

—   iHOP  WB  AP 

MAX 

77 

76 

70 

60 

78 

84 

84 

69 

93 

96 

96 

90 

88 

86 

88 

84 

86 

77 

75 

83 

78 

69 

68 

73 

82 

37 

36 

91 

66 

94 

97 

82 

.9 

MIN 

37 

45 

37 

40 

35 

36 

42 

42 

45 

46 

48 

50 

39 

54 

49 

48 

48 

47 

34 

35 

46 

35 

37 

32 

36 

46 

53 

45 

47 

51 

51 

iHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

54 

50 

51 

51 

46 

56 

57 

59 

65 

71 

71 

68 

59 

60 

58 

59 

61 

64 

59 

58 

63 

50 

48 

43 

65 

61 

64 

65 

67 

63 

68 

58 

.8 

MIN 

30 

32 

31 

23 

21 

34 

36 

38 

42 

41 

46 

48 

43 

38 

36 

36 

36 

37 

23 

36 

35 

22 

19 

24 

31 

38 

41 

40 

46 

43 

45 

!   JE  CANYON  WB  AP 

MAX 

55 

50 

42 

48 

60 

64 

58 

64 

70 

71 

69 

49 

59 

62 

59 

58 

55 

57 

66 

60 

42 

45 

38 

35 

47 

59 

67 

72 

69 

75 

77 

68 

1 

MIN 

39 

36 

37 

30 

37 

43 

44 

49 

51 

46 

36 

36 

45 

42 

41 

39 

36 

40 

32 

27 

27 

27 

31 

35 

41 

43 

53 

54 

57 

57 

40 

,5 

'•THE 

MAX 

90 

90 

88 

81 

88 

93 

97 

100 

102 

106 

110 

108 

107 

106 

94 

90 

91 

89 

88 

94 

97 

96 

89 

64 

89 

98 

100 

105 

104 

99 

100 

95 

.9 

MIN 

54 

55 

59 

51 

52 

53 

55 

60 

62 

61 

62 

62 

65 

66 

62 

62 

62 

63 

59 

49 

56 

60 

54 

55 

51 

55 

60 

59 

63 

62 

63 

[■THE  FAA  AP 

MAX 

93 

92 

82 

83 

88 

93 

99 

101 

104 

109 

113 

112 

106 

96 

90 

92 

93 

92 

88 

97 

99 

92 

84 

86 

91 

100 

102 

106 

103 

101 

102 

96 

.4 

MIN 

60 

62 

59 

54 

52 

59 

59 

67 

68 

67 

71 

74 

76 

70 

63 

64 

67 

66 

62 

57 

61 

65 

59 

54 

57 

62 

71 

67 

67 

68 

68 

63 

'  '-A 

MAX 

63 

57 

58 

54 

49 

67 

70 

63 

70 

77 

77 

77 

59 

66 

69 

66 

65 

60 

53 

68 

62 

47 

50 

47 

44 

66 

65 

72 

79 

75 

80 

63 

.4 

MIN 

23 

30 

23 

30 

18 

25 

32 

27 

29 

23 

29 

38 

20 

21 

24 

24 

27 

29 

17 

24 

26 

15 

26 

28 

31 

29 

28 

26 

33 

27 

33 

26 

■* 

i  ITA 

MAX 

83 

76 

68 

64 

73 

87 

84 

85 

76 

84 

89 

81 

72 

71 

65 

72 

73 

72 

86 

87 

79 

68 

69 

71 

74 

86 

65 

75 

71 

73 

74 

76 

.5 

MIN 

48 

53 

54 

55 

47 

49 

50 

50 

57 

52 

53 

54 

53 

59 

58 

56 

60 

55 

54 

49 

55 

50 

49 

50 

49 

60 

52 

65 

59 

60 

61 

53 

* 

SREGO  SPRGS  3  NNE 

MAX 

87 

90 

83 

71 

73 

87 

92 

96 

98 

97 

102 

107 

105 

100 

89 

80 

87 

91 

90 

84 

94 

88 

81 

82 

30 

90 

96 

99 

101 

95 

96 

90 

6 

MIN 

52 

58 

55 

60 

45 

51 

55 

60 

54 

59 

62 

62 

65 

55 

59 

50 

53 

52 

57 

49 

64 

52 

48 

54 

48 

54 

68 

59 

61 

61 

60 

55 

IHAN  DAM 

MAX 

57 

53 

49 

46 

63 

65 

65 

65 

72 

73 

71 

67 

62 

65 

63 

59 

56 

54 

68 

68 

52 

47 

46 

34 

45 

60 

68 

74 

71 

77 

79 

61 

.2 

MIN 

35 

35 

34 

27 

35 

39 

43 

38 

40 

42 

44 

40 

32 

40 

37 

40 

36 

30 

33 

40 

28 

23 

26 

29 

32 

35 

37 

47 

45 

46 

47 

36 

•    WLEY  2  SW 

MAX 

88 

92 

90 

75 

81 

86 

93 

98 

100 

100 

106 

111 

106 

103 

89 

83 

87 

90 

90 

88 

95 

96 

89 

83 

84 

89 

99 

100 

104 

98 

98 

93 

3 

MIN 

58 

57 

58 

56 

46 

52 

59 

60 

58 

59 

65 

63 

67 

59 

56 

55 

57 

58 

63 

50 

59 

56 

52 

52 

50 

53 

66 

62 

58 

62 

69 

57 

:OGEPORT 

MAX 

64 

57 

57 

53 

65 

70 

65 

73 

80 

80 

77 

71 

70 

70 

67 

66 

65 

60 

65 

66 

59 

51 

50 

52 

65 

70 

71 

76 

75 

80 

82 

66 

8 

MIN 

19 

29 

22 

28 

18 

21 

35 

22 

25 

32 

26 

42 

26 

24 

25 

22 

22 

40 

12 

22 

22 

10 

20 

29 

30 

25 

28 

25 

31 

30 

34 

25 

7 

OKS   FARNHAM  RCH 

MAX 

77 

66 

71 

81 

83 

82 

86 

89 

64 

73 

79 

83 

81 

78 

87 

69 

69 

57 

66 

73 

81 

91 

97 

78 

4 

MIN 

43 

46 

39 

45 

54 

40 

50 

49 

55 

38 

42 

44 

43 

38 

37 

33 

47 

48 

53 

46 

47 

48 

58 

45 

3 

BANK   WB  AP 

MAX 

85 

73 

61 

68 

73 

88 

86 

83 

85 

92 

93 

87 

81 

67 

67 

70 

74 

73 

84 

85 

73 

70 

68 

72 

74 

84 

86 

63 

74 

74 

76 

77 

7 

MIN 

55 

56 

55 

53 

48 

52 

57 

61 

58 

59 

62 

60 

56 

60 

57 

56 

52 

56 

56 

55 

56 

52 

46 

49 

51 

66 

62 

60 

59 

60 

60 

56 

0 

LINGAME 

MAX 

64 

61 

56 

59 

66 

73 
44 

72 

65 

68 

70 

71 

67 

64 

62 

59 

60 

60 

64 

72 

69 

62 

60 

62 

62 

72 

70 

69 

66 

69 

78 

75 

65 

7 

MIN 

44 

47 

48 

39 

41 

49 

50 

41 

49 

53 

56 

47 

48 

46 

39 

43 

44 

42 

49 

39 

41 

50 

51 

55 

51 

53 

49 

52 

48 

50 

47 

0 

Se«  Refereoce  Noles  Following  SlaUoo  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORN 
MAY  191 


Station 

Day  Of  Month 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BURNEY 

MAX 

66 

55 

61 

53 

59 

71 

72 

65 

71 

77 

78 

76 

69 

67 

74 

69 

67 

62 

53 

74 

66 

53 

54 

48 

50 

60 

57 

74 

81 

81 

65 

MIN 

36 

38 

43 

33 

26 

33 

51 

38 

33 

36 

35 

50 

25 

26 

32 

36 

27 

27 

26 

45 

25 

23 

30 

36 

39 

38 

42 

32 

45 

39 

42 

BUTTONWILLOW 

MAX 

76 

82 

76 

73 

71 

79 

86 

86 

86 

90 

94 

96 

64 

80 

84 

82 

76 

83 

78 

85 

92 

72 

72 

73 

74 

81 

87 

85 

92 

93 

94 

MIN 

53 

55 

51 

52 

46 

48 

54 

55 

66 

57 

68 

60 

52 

53 

62 

51 

52 

60 

49 

52 

64 

46 

44 

49 

47 

56 

68 

58 

62 

58 

54 

CASRILLO  NM 

MAX 

69 

66 

68 

70 

69 

71 

75 

76 

76 

78 

81 

73 

72 

70 

71 

70 

72 

71 

70 

75 

72 

71 

67 

70 

71 

74 

74 

72 

76 

71 

72 

MIN 

54 

53 

55 

56 

55 

54 

55 

54 

55 

57 

60 

58 

60 

56 

61 

60 

60 

67 

58 

60 

61 

52 

64 

56 

66 

60 

59 

67 

56 

55 

56 

CACHUMA  DAM 

MAX 

78 

80 

65 

58 

64 

76 

87 

86 

76 

66 

92 

82 

78 

84 

71 

55 

73 

75 

78 

82 

85 

71 

62 

68 

71 

78 

88 

83 

86 

75 

62 

MIN 

41 

48 

46 

49 

40 

41 

46 

49 

46 

45 

48 

51 

43 

41 

46 

43 

41 

40 

41 

44 

45 

36 

38 

40 

43 

44 

50 

42 

48 

49 

45 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

62 

62 

56 

54 

50 

62 

72 

70 

72 

70 

76 

76 

68 

64 

64 

64 

62 

62 

57 

66 

65 

50 

50 

54 

64 

60 

68 

70 

76 

74 

80 

MIN 

30 

30 

32 

34 

30 

34 

38 

42 

44 

40 

46 

40 

34 

37 

40 

34 

34 

34 

38 

36 

30 

24 

30 

35 

34 

36 

35 

42 

44 

45 

CALLAHAN  RS 

MAX 

61 

69 

67 

61 

75 

75 

67 

76 

79 

76 

76 

77 

67 

74 

74 

65 

55 

64 

77 

76 

49 

55 

48 

55 

51 

67 

73 

61 

84 

87 

85 

MIN 

41 

32 

41 

33 

29 

37 

44 

31 

40 

46 

43 

44 

28 

30 

34 

32 

31 

28 

30 

43 

30 

26 

29 

35 

32 

43 

36 

42 

36 

34 

39 

CAM^ 

MAX 

80 

70 

59 

55 

70 

80 

85 

86 

90 

94 

96 

92 

85 

77 

54 

55 

75 

73 

79 

85 

77 

69 

55 

65 

79 

68 

67 

90 

61 

80 

87 

MIN 

38 

36 

44 

45 

35 

37 

43 

39 

39 

46 

45 

45 

42 

43 

49 

48 

61 

52 

41 

34 

36 

31 

40 

30 

30 

39 

42 

42 

42 

47 

41 

CAMP  PARDEE 

MAX 

75 

73 

69 

67 

68 

78 

81 

79 

80 

64 

91 

85 

73 

78 

61 

74 

78 

79 

74 

83 

80 

67 

59 

50 

66 

77 

82 

64 

90 

85 

94 

MIN 

49 

45 

43 

45 

45 

46 

53 

50 

47 

51 

56 

56 

44 

46 

46 

47 

46 

45 

47 

53 

42 

36 

43 

44 

49 

49 

50 

65 

55 

55 

56 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

86 

85 

73 

69 

82 

92 

94 

92 

93 

99 

100 

99 

93 

61 

68 

75 

76 

79 

89 

90 

87 

76 

71 

74 

80 

93 

97 

93 

87 

60 

82 

MIN 

48 

49 

52 

54 

42 

45 

50 

55 

62 

53 

55 

55 

52 

58 

56 

47 

46 

49 

48 

46 

49 

47 

38 

42 

43 

49 

68 

55 

57 

57 

57 

CAN  T 1 L 

MAX 

86 

75 

67 

67 

62 

89 

66 

94 

98 

101 

102 

90 

86 

66 

82 

82 

80 

76 

82 

90 

82 

72 

71 

70 

87 

92 

92 

100 

100 

102 

103 

MIN 

45 

45 

56 

51 

44 

49 

52 

61 

51 

61 

52 

50 

49 

61 

50 

56 

50 

45 

46 

52 

46 

48 

50 

55 

62 

59 

50 

65 

55 

55 

CANYON  DAM 

MAX 

57 

58 

58 

50 

64 

70 

62 

70 

75 

76 

74 

56 

62 

70 

70 

68 

66 

59 

59 

56 

45 

50 

49 

43 

50 

64 

69 

78 

78 

77 

MIN 

34 

35 

34 

32 

27 

34 

42 

37 

34 

37 

36 

44 

28 

32 

34 

34 

31 

29 

29 

35 

25 

20 

28 

30 

31 

34 

34 

36 

41 

37 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

70 

63 

67 

66 

71 

80 

78 

77 

77 

83 

77 

71 

71 

67 

68 

67 

66 

69 

83 

74 

64 

65 

65 

71 

76 

80 

76 

72 

71 

81 

75 

MIN 

43 

46 

43 

47 

37 

43 

49 

45 

41 

48 

45 

50 

40 

43 

49 

46 

41 

42 

42 

42 

38 

34 

38 

39 

44 

47 

44 

42 

48 

44 

43 

CATHAY   BULL   RUN  RCH 

MAX 

73 

76 

68 

68 

53 

73 

60 

75 

79 

63 

87 

86 

73 

76 

79 

74 

75 

78 

73 

79 

66 

56 

67 

58 

70 

77 

83 

84 

90 

89 

92 

MIN 

43 

44 

40 

44 

37 

44 

49 

45 

45 

47 

50 

64 

40 

42 

42 

47 

41 

45 

41 

45 

41 

31 

36 

36 

41 

45 

47 

61 

53 

49 

64 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

65 

67 

61 

62 

74 

73 

65 

75 

76 

79 

78 

71 

65 

71 

67 

53 

58 

65 

76 

59 

47 

50 

44 

55 

60 

65 

78 

79 

73 

84 

87 

MIN 

33 

35 

39 

35 

31 

38 

48 

33 

40 

43 

43 

40 

34 

33 

35 

40 

36 

31 

33 

40 

31 

30 

33 

32 

40 

45 

39 

37 

41 

37 

44 

CEDAR  GROVE 

MAX 

66 

57 

69 

52 

52 

64 

75 

74 

73 

80 

81 

85 

72 

70 

69 

69 

62 

67 

66 

72 

75 

59 

57 

69 

64 

69 

74 

74 

85 

79 

83 

MIN 

32 

41 

39 

38 

27 

33 

36 

37 

36 

42 

43 

42 

38 

33 

36 

37 

36 

35 

34 

35 

39 

27 

26 

29 

32 

36 

50 

40 

42 

40 

45 

CEDARVILLE 

MAX 

66 

59 

59 

53 

51 

61 

72 

61 

70 

77 

79 

78 

61 

60 

67 

71 

58 

57 

55 

66 

68 

46 

45 

50 

48 

55 

55 

67 

77 

75 

81 

MIN 

43 

41 

42 

30 

30 

38 

45 

38 

44 

49 

45 

49 

32 

34 

41 

40 

36 

33 

34 

39 

29 

25 

29 

36 

38 

38 

40 

41 

50 

49 

63 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

77 

70 

72 

66 

72 

80 

82 

80 

82 

85 

91 

87 

73 

82 

83 

78 

80 

78 

78 

67 

75 

57 

69 

51 

62 

64 

80 

91 

90 

92 

99 

MIN 

46 

48 

41 

42 

45 

55 

51 

46 

46 

51 

60 

50 

42 

46 

48 

42 

38 

36 

50 

36 

35 

35 

44 

49 

46 

47 

55 

51 

52 

57 

58 

CHERRY   VALLEY  DAM 

MAX 

64 

64 

60 

51 

51 

63 

71 

77 

80 

76 

66 

58 

67 

67 

56 

69 

70 

51 

55 

66 

73 

83 

MIN 

35 

35 

33 

32 

31 

36 

40 

44 

46 

44 

38 

37 

38 

35 

35 

39 

25 

31 

34 

38 

40 

44 

CHESTER 

MAX 

57 

59 

57 

52 

68 

72 

70 

72 

77 

75 

73 

66 

66 

72 

70 

67 

56 

60 

70 

67 

48 

52 

45 

45 

48 

63 

71 

79 

83 

84 

MIN 

31 

31 

33 

29 

23 

29 

46 

33 

27 

32 

31 

40 

24 

29 

28 

31 

25 

25 

25 

31 

23 

18 

28 

30 

33 

33 

28 

31 

36 

38 

CHICO  EXP  STA 

MAX 

74 

71 

71 

73 

80 

80 

81 

79 

84 

69 

68 

64 

81 

81 

76 

80 

77 

75 

86 

77 

69 

58 

67 

62 

56 

77 

63 

66 

86 

99 

96 

MIN 

47 

50 

49 

45 

41 

48 

59 

54 

49 

53 

57 

59 

40 

46 

52 

50 

45 

50 

43 

57 

37 

41 

47 

48 

48 

59 

51 

51 

59 

56 

51 

CHULA  VISTA 

MAX 

68 

72 

64 

61 

62 

65 

73 

56 

73 

76 

70 

68 

65 

65 

67 

73 

73 

63 

54 

56 

70 

74 

MIN 

52 

65 

55 

55 

49 

50 

52 

55 

56 

69 

55 

56 

59 

57 

55 

62 

51 

50 

51 

53 

55 

57 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 

85 

70 

61 

59 

74 

87 

88 

86 

68 

94 

96 

89 

64 

76 

62 

70 

75 

72 

85 

88 

80 

71 

68 

69 

77 

87 

85 

85 

75 

75 

79 

MIN 

50 

48 

50 

47 

40 

50 

56 

54 

54 

55 

59 

54 

51 

55 

64 

52 

48 

49 

51 

52 

49 

46 

40 

43 

43 

50 

54 

56 

55 

55 

56 

CLARKSBURG 

MAX 

75 

73 

70 

64 

72 

79 

83 

79 

77 

84 

89 

80 

72 

77 

76 

71 

79 

77 

74 

85 

71 

66 

67 

68 

63 

75 

81 

83 

87 

78 

95 

MIN 

47 

46 

48 

46 

42 

47 

55 

50 

47 

52 

53 

54 

48 

47 

49 

47 

48 

43 

52 

53 

39 

37 

44 

49 

51 

47 

48 

53 

53 

51 

57 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

74 

62 

67 

61 

65 

76 

81 

73 

73 

60 

77 

64 

86 

66 

MIN 

49 

43 

45 

44 

37 

50 

54 

49 

47 

35 

51 

55 

52 

69 

COALINGA 

MAX 

83 

76 

71 

69 

79 

35 

83 

85 

90 

94 

95 

87 

85 

62 

83 

79 

83 

77 

85 

92 

77 

75 

70 

73 

62 

66 

86 

92 

93 

94 

99 

MIN 

48 

44 

45 

55 

47 

52 

49 

47 

52 

53 

56 

46 

44 

46 

47 

46 

47 

46 

49 

48 

47 

38 

39 

41 

45 

51 

65 

54 

57 

54 

58 

COLFAX 

MAX 

70 

64 

65 

64 

71 

76 

76 

80 

61 

84 

82 

79 

71 

74 

76 

72 

71 

70 

79 

76 

61 

61 

59 

50 

65 

74 

75 

84 

84 

88 

90 

MIN 

44 

46 

39 

41 

42 

47 

55 

52 

62 

54 

67 

61 

41 

46 

61 

46 

47 

42 

43 

52 

32 

37 

39 

41 

44 

47 

50 

51 

52 

56 

54 

COLUSA   1  SSW 

MAX 

75 

72 

70 

72 

81 

83 

85 

83 

86 

92 

89 

83 

80 

83 

81 

79 

60 

75 

87 

84 

71 

72 

53 

67 

69 

80 

84 

92 

68 

96 

98 

MIN 

46 

47 

46 

45 

42 

49 

56 

60 

45 

45 

54 

56 

45 

46 

49 

47 

47 

49 

53 

55 

38 

38 

45 

47 

53 

49 

64 

52 

56 

65 

62 

CORCORAN    IRRie  DIST 

MAX 

78 

83 

76 

72 

64 

79 

66 

67 

86 

90 

94 

96 

83 

80 

82 

84 

79 

64 

78 

85 

91 

72 

72 

74 

75 

82 

88 

87 

93 

92 

96 

MIN 

48 

53 

46 

52 

45 

45 

51 

53 

53 

51 

64 

68 

52 

45 

47 

48 

49 

48 

48 

51 

50 

42 

43 

45 

57 

57 

55 

55 

64 

61 

CORONA 

MAX 

86 

81 

67 

67 

77 

90 

91 

87 

68 

93 

96 

92 

89 

79 

67 

73 

77 

75 

87 

90 

83 

74 

72 

73 

79 

90 

90 

88 

80 

77 

80 

MIN 

49 

46 

54 

53 

41 

48 

50 

52 

53 

54 

65 

62 

51 

56 

67 

53 

63 

53 

50 

50 

46 

46 

40 

43 

44 

49 

52 

63 

55 

55 

58 

COVELO 

MAX 

72 

64 

77 

65 

68 

78 

80 

73 

78 

82 

80 

78 

67 

72 

74 

71 

70 

53 

70 

81 

63 

58 

69 

47 

54 

50 

65 

77 

83 

84 

86 

MIN 

42 

41 

45 

40 

35 

40 

43 

41 

39 

44 

45 

47 

34 

38 

44 

44 

36 

37 

35 

43 

31 

31 

35 

39 

43 

45 

44 

43 

50 

47 

46 

COW  CREEK 

MAX 

96 

97 

91 

86 

93 

99 

102 

103 

109 

112 

115 

116 

113 

104 

102 

99 

101 

98 

92 

100 

100 

94 

89 

89 

94 

103 

105 

109 

109 

110 

1  12 

MIN 

64 

75 

67 

67 

68 

52 

67 

77 

77 

76 

79 

83 

60 

71 

74 

73 

71 

74 

59 

52 

78 

68 

64 

53 

57 

67 

75 

80 

75 

65 

80 

CRESCENT  CITY   1  N 

MAX 

58 

58 

56 

57 

59 

52 

60 

62 

70 

72 

65 

60 

69 

60 

59 

58 

57 

57 

61 

50 

54 

53 

52 

69 

59 

62 

63 

52 

62 

54 

MIN 

50 

38 

46 

39 

44 

49 

50 

49 

45 

52 

53 

61 

45 

42 

43 

45 

43 

39 

41 

47 

40 

42 

46 

45 

50 

53 

49 

43 

53 

49 

CROCKETT 

MAX 

71 

66 

62 

58 

67 

74 

76 

75 

72 

76 

80 

74 

59 

69 

70 

65 

59 

56 

72 

83 

65 

52 

54 

60 

65 

70 

76 

78 

79 

73 

87 

MIN 

52 

48 

48 

49 

48 

50 

54 

50 

46 

52 

58 

57 

45 

61 

60 

53 

52 

60 

52 

52 

46 

46 

50 

51 

52 

56 

55 

55 

52 

53 

55 

CULVER  CITY 

MAX 

81 

77 

66 

64 

67 

77 

79 

79 

75 

78 

79 

76 

73 

72 

58 

71 

59 

78 

83 

76 

72 

70 

68 

73 

74 

78 

76 

74 

70 

71 

MIN 

52 

53 

53 

55 

49 

51 

51 

56 

54 

54 

57 

53 

62 

59 

62 

52 

55 

55 

56 

54 

52 

47 

48 

51 

53 

55 

57 

58 

50 

59 

CUYAMA 

MAX 

74 

79 

70 

62 

55 

73 

82 

82 

80 

36 

85 

90 

78 

72 

78 

75 

70 

76 

71 

80 

87 

54 

66 

68 

68 

75 

78 

78 

65 

87 

87 

MIN 

36 

45 

38 

44 

35 

39 

44 

47 

45 

47 

50 

51 

42 

40 

39 

37 

42 

42 

37 

42 

47 

34 

29 

35 

35 

43 

51 

46 

50 

48 

62 

CUYAMACA 

MAX 

67 

70 

53 

44 

49 

53 

72 

75 

76 

79 

84 

86 

80 

75 

57 

47 

56 

71 

63 

58 

70 

75 

67 

66 

55 

71 

79 

77 

84 

81 

80 

MIN 

32 

32 

36 

36 

31 

33 

37 

42 

35 

41 

41 

56 

57 

42 

41 

40 

39 

40 

41 

28 

32 

34 

32 

32 

35 

34 

46 

37 

41 

42 

41 

DAGGETT    FAA  AP 

MAX 

87 

81 

76 

73 

82 

87 

92 

95 

98 

100 

105 

98 

94 

90 

85 

87 

89 

86 

80 

91 

65 

79 

75 

76 

64 

93 

96 

97 

99 

97 

100 

MIN 

52 

56 

56 

53 

45 

53 

59 

63 

61 

53 

56 

67 

59 

57 

57 

58 

55 

59 

54 

50 

55 

50 

47 

50 

54 

65 

67 

61 

65 

55 

66 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

MAX 

80 

75 

72 

55 

72 

62 

65 

83 

63 

86 

92 

87 

75 

78 

63 

77 

80 

82 

75 

86 

77 

70 

59 

56 

56 

75 

63 

85 

92 

85 

97 

MIN 

47 

45 

47 

48 

45 

48 

56 

49 

43 

51 

51 

55 

49 

44 

47 

45 

47 

49 

57 

53 

43 

40 

45 

49 

53 

49 

50 

54 

54 

51 

59 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

MAX 

69 

71 

68 

65 

70 

75 

61 

80 

65 

90 

92 

91 

80 

75 

76 

76 

81 

80 

79 

79 

79 

75 

62 

65 

74 

79 

79 

82 

83 

89 

89 

MIN      38     42      41      43      34      38      43      47      5l      51      51      53      34      53     48       53      44      40      32      32      56      36  31 


48      48  54 


See  Refereace  Notes  FollowlQg  Statloa  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  CALIFORNIA 

Continued  may  I960 


Station 

D»y  Of  Month 

Average 

1  1  2 

* 

10 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DEER  CREEK  PH 

MAX 

62 

58 

53 

55 

66 

70 

65 

71 

74 

78 

78 

72 

62 

66 

65 

65 

63 

63 

73 

66 

60 

54 

60 

42 

54 

67 

71 

78 

76 

81 

82 

65 

9 

MIN 

35 

38 

34 

36 

29 

34 

42 

39 

38 

38 

40 

44 

31 

33 

36 

38 

33 

32 

30 

37 

34 

26 

30 

33 

35 

33 

36 

39 

44 

41 

46 

36 

DENAIR 

MAX 

78 

72 

70 

71 

78 

85 

63 

83 

85 

93 

89 

79 

79 

83 

80 

78 

60 

76 

83 

85 

69 

70 

69 

72 

78 

66 

85 

90 

68 

96 

96 

80 

9 

MIN 

<•& 

46 

43 

54 

46 

45 

66 

48 

44 

65 

56 

66 

49 

48 

45 

47 

46 

48 

47 

49 

42 

40 

40 

45 

50 

62 

52 

63 

52 

48 

57 

'3E  SABUA 

MAX 

65 

60 

60 

60 

67 

70 

70 

69 

74 

79 

80 

76 

67 

70 

71 

67 

67 

65 

73 

74 

64 

56 

57 

46 

50 

66 

71 

78 

80 

86 

66 

1 

MIN 

3B 

41 

41 

34 

35 

49 

49 

48 

45 

46 

52 

49 

36 

40 

44 

41 

39 

37 

42 

49 

31 

31 

36 

37 

41 

42 

43 

49 

50 

50 

|X)BBINS  COLGATE 

MAX 

72 

70 

67 

67 

76 

80 

61 

81 

84 

89 

87 

63 

74 

80 

61 

79 

74 

72 

82 

84 

67 

61 

59 

59 

64 

78 

78 

86 

90 

93 

76 

6 

MIN 

1*9 

45 

40 

40 

42 

45 

46 

60 

49 

52 

56 

54 

43 

43 

48 

43 

42 

39 

46 

52 

39 

34 

44 

44 

47 

45 

48 

51 

54 

61 

'30NNER  MEMORIAL   ST  PK 

MAX 

61 

57 

55 

48 

47 

65 

68 

60 

68 

76 

75 

73 

53 

65 

67 

66 

62 

58 

63 

69 

60 

43 

48 

42 

36 

53 

64 

71 

76 

72 

60 

61 

0 

MIN 

26 

32 

27 

30 

22 

26 

39 

29 

29 

28 

33 

42 

24 

26 

26 

29 

26 

31 

22 

30 

27 

22 

29 

28 

31 

30 

30 

30 

37 

31 

36 

i, 

i)OwmEVILLE  RS 

MAX 

70 

64 

62 

54 

60 

70 

73 

67 

76 

79 

61 

79 

60 

68 

71 

69 

67 

66 

67 

79 

70 

64 

55 

42 

44 

64 

69 

76 

82 

62 

86 

67 

6 

MIN 

35 

42 

37 

34 

29 

36 

45 

39 

36 

38 

39 

44 

32 

33 

36 

42 

35 

32 

29 

37 

36 

27 

32 

30 

33 

34 

39 

40 

46 

46 

44 

36 

J')OYLE  5  SSE 

MAX 

66 

66 

61 

59 

51 

66 

74 

68 

76 

81 

61 

61 

63 

64 

72 

72 

67 

68 

66 

67 

70 

52 

66 

54 

54 

63 

72 

72 

82 

80 

85 

67 

7 

MIN 

35 

34 

35 

30 

28 

36 

44 

37 

39 

40 

43 

45 

30 

33 

36 

41 

32 

32 

24 

33 

32 

24 

30 

34 

35 

36 

37 

39 

43 

41 

46 

.1 

,;)UOLEyS 

MAX 

70 

63 

60 

55 

67 

75 

73 

73 

77 

82 

82 

75 

70 

71 

67 

69 

66 

71 

75 

70 

51 

60 

70 

73 

74 

75 

82 

62 

66 

88 

71 

7 

MIN 

35 

37 

34 

39 

31 

35 

42 

42 

39 

41 

43 

42 

35 

35 

36 

34 

35 

31 

36 

23 

29 

30 

34 

36 

37 

37 

42 

42 

40 

42 

36 

bUTTONS  LANDING 

MAX 

70 

66 

59 

67 

70 

76 

78 

SO 

75 

69 

74 

72 

71 

74 

84 

67 

62 

62 

69 

75 

60 

; 

i.AGLE  MTN 

MIN 

40 

43 

46 

42 

46 

42 

45 

52 

53 

43 

45 

45 

47 

46 

51 

38 

49 

52 

50 

49 

50 

MAX 

87 

86 

78 

77 

83 

91 

96 

96 

99 

103 

107 

106 

99 

90 

65 

67 

89 

87 

64 

89 

93 

85 

81 

80 

86 

96 

99 

102 

98 

96 

90 

9 

i 

MIN 

65 

67 

66 

58 

59 

63 

67 

71 

70 

72 

75 

75 

74 

70 

66 

66 

68 

66 

69 

70 

70 

63 

66 

59 

60 

66 

72 

76 

74 

74 

73 

67 

tAST  PARK  RES 

MAX 

72 

66 

66 

62 

68 

76 

76 

78 

77 

81 

65 

82 

66 

75 

80 

75 

76 

74 

71 

63 

75 

61 

64 

55 

60 

64 

76 

81 

89 

64 

95 

74 

0 

MIN 

47 

41 

47 

46 

39 

46 

61 

47 

44 

46 

45 

56 

36 

42 

45 

45 

47 

38 

43 

49 

35 

32 

43 

43 

60 

47 

44 

46 

57 

51 

67 

..L  CAPITAN  dam 

MAX 

81 

87 

70 

58 

67 

75 

90 

91 

90 

89 

95 

99 

93 

62 

71 

60 

67 

76 

76 

69 

92 

80 

71 

71 

70 

80 

92 

91 

66 

79 

60 

80 

5 

1 

MIN 

55 

48 

48 

51 

44 

50 

55 

56 

62 

63 

61 

54 

54 

57 

54 

54 

55 

66 

55 

58 

46 

46 

47 

46 

45 

51 

56 

51 

60 

59 

61 

|L  CENTRO  2  SSW 

MAX 

91 

91 

82 

80 

85 

94 

98 

100 

100 

107 

110 

109 

106 

97 

98 

68 

91 

90 

91 

95 

96 

90 

83 

64 

98 

99 

101 

106 

103 

97 

100 

95 

4 

Lrx»A  PH 

MIN 

52 

51 

51 

54 

45 

49 

56 

61 

60 

73 

66 

65 

64 

59 

51 

60 

55 

57 

56 

59 

60 

63 

49 

52 

47 

54 

60 

63 

63 

62 

57 

g 

(lijLECTRA  PH 

MAX 

74 

70 

69 

67 

76 

82 

82 

80 

84 

90 

89 

83 

76 

80 

60 

77 

77 

77 

62 

63 

76 

67 

67 

67 

76 

63 

83 

89 

89 

94 

97 

79 

6 

MIN 

43 

48 

49 

48 

42 

46 

53 

46 

45 

46 

49 

51 

46 

41 

43 

43 

41 

43 

39 

45 

41 

35 

40 

44 

47 

41 

46 

61 

51 

48 

56 

46 

■hx  VALLEY 

MAX 

60 

64 

55 

63 

70 

70 

62 

74 

70 

70 

72 

56 

65 

67 

61 

60 

56 

62 

74 

66 

46 

47 

48 

57 

54 

56 

71 

77 

79 

81 

84 

64 

4 

MIN 

40 

37 

42 

33 

34 

41 

44 

37 

40 

43 

48 

42 

41 

31 

41 

40 

39 

34 

36 

39 

35 

35 

37 

39 

43 

61 

38 

36 

41 

44 

46 

fi 

iLSINORE 

MAX 

86 

81 

63 

65 

79 

90 

92 

90 

91 

99 

100 

96 

90 

62 

66 

70 

80 

78 

86 

93 

84 

74 

73 

73 

84 

94 

92 

96 

84 

87 

69 

64 

1 

MIN 

34 

40 

49 

48 

38 

44 

40 

46 

60 

45 

54 

61 

49 

50 

66 

54 

57 

64 

48 

46 

43 

42 

37 

38 

44 

47 

51 

61 

64 

55 

56 

47 

4 

\  SCONDIDO 

MAX 

84 

70 

61 

60 

73 

85 

67 

67 

86 

91 

93 

97 

80 

70 

62 

66 

73 

71 

85 

88 

75 

72 

70 

70 

77 

85 

87 

83 

77 

77 

76 

76 

1 

MIN 

46 

46 

50 

49 

40 

42 

44 

46 

51 

61 

62 

62 

61 

57 

66 

54 

57 

68 

63 

48 

46 

48 

46 

44 

48 

49 

62 

62 

56 

58 

66 

50 

4 

'  liREKA  WB  CITY 

MAX 

52 

54 

58 

55 

58 

65 

58 

57 

67 

70 

71 

60 

57 

57 

57 

56 

57 

66 

67 

55 

52 

56 

63 

60 

60 

60 

57 

58 

68 

59 

58 

58 

3 

MIN 

49 

48 

47 

44 

45 

48 

50 

47 

45 

52 

65 

60 

49 

62 

49 

49 

46 

46 

46 

45 

42 

44 

47 

47 

52 

51 

47 

51 

52 

52 

62 

48 

3 

,  MRFIELO  POLICE  STA 

MAX 

75 

71 

65 

72 

77 

83 

82 

77 

81 

86 

83 

75 

78 

76 

74 

75 

78 

77 

67 

84 

68 

69 

66 

65 

73 

75 

65 

84 

79 

90 

96 

77 

6 

MIN 

52 

43 

47 

47 

46 

62 

55 

51 

48 

64 

53 

64 

48 

50 

46 

50 

49 

50 

50 

53 

49 

46 

43 

50 

66 

55 

53 

66 

53 

61 

58 

50 

6 

1  KIRHONT 

MAX 

72 

77 

61 

56 

55 

72 

81 

74 

82 

88 

94 

89 

83 

81 

65 

65 

67 

68 

63 

72 

62 

67 

62 

62 

60 

73 

77 

76 

82 

82 

90 

73 

5 

MIN 

41 

51 

47 

45 

43 

49 

51 

58 

59 

56 

58 

63 

51 

62 

46 

47 

49 

50 

46 

46 

50 

43 

41 

41 

42 

49 

66 

56 

69 

61 

62 

50 

8 

J  IVE  POINTS  5  SSW 

MAX 

84 

81 

73 

71 

60 

86 

66 

86 

90 

94 

94 

86 

80 

86 

63 

79 

83 

78 

65 

91 

68 

73 

74 

76 

83 

86 

86 

92 

93 

96 

100 

84 

6 

MIN 

78 

50 

47 

53 

44 

48 

53 

54 

54 

54 

69 

66 

51 

46 

47 

51 

46 

46 

46 

48 

46 

42 

35 

40 

46 

56 

56 

68 

57 

52 

60 

50 

1 

,  )LSOM  DAM 

MAX 

76 

70 

70 

66 

70 

78 

83 

81 

79 

84 

91 

83 

74 

76 

82 

73 

78 

88 

74 

85 

79 

70 

69 

68 

61 

73 

81 

62 

90 

64 

92 

77 

5 

MIN 

49 

47 

46 

47 

47 

51 

66 

55 

46 

52 

59 

66 

49 

51 

49 

50 

50 

46 

50 

65 

49 

42 

46 

49 

48 

54 

54 

65 

54 

63 

61 

50 

9 

1  MTANA  KAISER 

MAX 

86 

83 

67 

59 

76 

90 

90 

88 

92 

98 

99 

97 

69 

85 

73 

77 

74 

86 

90 

65 

76 

71 

70 

80 

91 

90 

90 

67 

61 

63 

83 

5 

MIN 

49 

53 

51 

51 

52 

54 

60 

58 

59 

61 

63 

60 

57 

43 

56 

54 

65 

55 

54 

56 

54 

49 

44 

46 

47 

65 

59 

61 

66 

66 

57 

54 

3 

JREST  GLEN 

MAX 

70 

60 

67 

61 

64 

75 

75 

65 

78 

61 

80 

76 

53 

63 

70 

66 

65 

57 

66 

77 

60 

60 

62 

46 

52 

67 

63 

73 

82 

83 

86 

67 

2 

MIN 

40 

36 

40 

37 

35 

38 

42 

39 

39 

41 

41 

43 

40 

35 

40 

42 

35 

39 

33 

36 

34 

36 

36 

32 

33 

42 

40 

43 

45 

42 

43 

38 

6 

5RT  BIDWELL 

MAX 

57 

60 

55 

56 

65 

63 

70 

70 

76 

66 

76 

66 

63 

69 

70 

63 

55 

60 

66 

63 

60 

47 

51 

48 

55 

62 

70 

75 

70 

62 

81 

64 

5 

MIN 

42 

35 

39 

35 

28 

35 

43 

39 

39 

43 

40 

41 

38 

31 

37 

39 

31 

32 

29 

40 

29 

26 

29 

35 

39 

40 

38 

36 

46 

44 

43 

36 

8 

)RT  BRAGG 

MAX 

59 

55 

57 

55 

56 

60 

62 

61 

61 

70 

74 

72 

68 

61 

60 

60 

59 

60 

60 

60 

58 

60 

62 

56 

62 

61 

66 

63 

61 

60 

63 

61 

4 

MIN 

45 

41 

46 

47 

41 

45 

49 

46 

46 

50 

64 

53 

47 

50 

46 

50 

46 

47 

43 

50 

40 

41 

46 

48 

51 

51 

50 

45 

51 

46 

60 

47 

1 

)RT  BRAGG  AVN 

MAX 

57 

60 

56 

60 

60 

66 

62 

61 

64 

66 

64 

63 

63 

61 

61 

60 

61 

60 

61 

57 

57 

58 

66 

62 

61 

66 

64 

62 

61 

63 

63 

60 

8 

WT  JONES  RS 

MIN 

41 

36 

45 

46 

37 

42 

47 

41 

41 

48 

54 

51 

44 

48 

48 

46 

46 

46 

41 

47 

37 

39 

46 

48 

50 

54 

46 

42 

61 

42 

49 

45 

1 

MAX 

69 

67 

67 

63 

73 

74 

74 

76 

62 

62 

61 

79 

65 

74 

69 

64 

65 

62 

74 

76 

55 

56 

53 

67 

57 

63 

69 

78 

81 

83 

84 

70 

0 

MIN 

43 

34 

39 

33 

30 

39 

36 

33 

40 

42 

42 

46 

28 

32 

35 

39 

34 

33 

32 

36 

31 

28 

30 

32 

47 

46 

35 

43 

44 

41 

46 

37 

0 

)RT  ROSS 

MAX 

60 

56 

54 

59 

60 

63 

66 

63 

61 

70 

63 

65 

62 

62 

61 

61 

60 

62 

66 

65 

56 

59 

66 

62 

68 

69 

66 

61 

62 

65 

64 

61 

9 

MIN 

46 

41 

45 

43 

43 

41 

49 

41 

42 

47 

60 

49 

43 

46 

44 

44 

44 

41 

43 

46 

39 

40 

47 

60 

52 

56 

48 

45 

46 

45 

48 

46 

3 

EESNO  WB  AP 

MAX 

80 

73 

70 

68 

77 

85 

83 

84 

88 

93 

93 

78 

79 

82 

77 

77 

60 

76 

82 

66 

69 

70 

71 

72 

60 

66 

85 

92 

91 

94 

97 

61 

2 

MIN 

49 

50 

45 

54 

44 

61 

63 

52 

51 

63 

66 

67 

49 

49 

48 

51 

48 

51 

46 

54 

46 

44 

44 

46 

47 

53 

67 

57 

69 

54 

61 

51 

0 

IIANT  GOVT  CAMP 

MAX 

78 

82 

74 

72 

69 

78 

88 

86 

66 

90 

95 

95 

81 

81 

84 

80 

80 

83 

76 

86 

90 

71 

72 

72 

75 

63 

69 

88 

96 

93 

98 

83 

0 

MIN 

45 

49 

40 

44 

40 

45 

51 

47 

47 

50 

62 

64 

44 

42 

45 

45 

42 

47 

41 

51 

46 

36 

39 

43 

44 

47 

51 

52 

54 

60 

51 

46 

3 

:ANT  FOREST 

MAX 

54 

56 

45 

40 

36 

61 

62 

60 

62 

69 

71 

73 

64 

68 

56 

54 

52 

54 

54 

54 

61 

43 

44 

42 

44 

57 

60 

63 

71 

67 

70 

66 

7 

31 

30 

26 

32 

36 

36 

37 

39 

45 

46 

39 

34 

36 

35 

36 

34 

33 

35 

36 

23 

24 

25 

27 

31 

36 

41 

41 

44 

45 

34 

7 

LLESPIE  FIELD 

MAX 

86 

81 

63 

60 

72 

86 

89 

89 

84 

92 

95 

89 

82 

72 

67 

67 

73 

70 

86 

90 

81 

66 

69 

69 

76 

87 

87 

63 

74 

75 

77 

78 

7 

51 

53 

55 

45 

50 

50 

57 

64 

63 

52 

63 

60 

57 

57 

59 

59 

68 

49 

51 

60 

46 

46 

49 

50 

63 

66 

60 

60 

61 

53 

5 

LROY 

MAX 

76 

75 

69 

68 

67 

79 

86 

60 

79 

84 

86 

62 

75 

78 

77 

74 

73 

75 

76 

86 

77 

67 

67 

64 

69 

78 

62 

83 

85 

60 

91 

77 

0 

47 

49 

40 

40 

53 

49 

44 

44 

53 

56 

47 

48 

45 

46 

41 

41 

42 

46 

42 

38 

43 

48 

47 

47 

55 

46 

48 

46 

49 

46 

3 

:  EHNVILLE 

MAX 

70 

68 

60 

55 

66 

75 

73 

73 

79 

81 

83 

32 

71 

68 

68 

67 

68 

66 

72 

77 

74 

67 

59 

61 

70 

76 

76 

84 

83 

82 

90 

72 

4 

33 

32 

30 

33 

49 

42 

43 

44 

43 

46 

41 

38 

36 

38 

43 

34 

32 

33 

36 

26 

28 

31 

30 

37 

39 

42 

44 

44 

45 

37 

7 

*NT  GROVE 

MAX 

55 

55 

49 

40 

39 

54 

62 

60 

63 

70 

72 

73 

60 

59 

66 

55 

62 

54 

66 

57 

61 

41 

43 

40 

46 

67 

61 

62 

66 

64 

69 

56 

5 

MIN 

29 

35 

26 

30 

26 

32 

35 

36 

37 

40 

46 

44 

35 

35 

36 

34 

36 

34 

32 

36 

36 

23 

24 

24 

29 

36 

39 

41 

41 

42 

43 

■    *SS  VALLEY 

MAX 

68 

66 

62 

57 

62 

70 

75 

72 

74 

76 

83 

62 

66 

69 

74 

70 

69 

69 

69 

75 

72 

57 

60 

45 

47 

63 

72 

.  74 

81 

81 

67 

69. 

3 

MIN 

46 

42 

39 

36 

38 

44 

53 

48 

48 

62 

54 

60 

38 

42 

46 

45 

42 

36 

42 

51 

35 

34 

36 

39 

40 

44 

46 

60 

55 

53 

53 

44. 

5 

'    ATOM  1  W 

MAX 

70 

66 

56 

70 

74 

60 

77 

74 

76 

81 

76 

66 

74 

76 

72 

76 

73 

75 

63 

78 

64 

62 

56 

63 

65 

74 

81 

78 

76 

62 

90 

73 

2 

1 

MIN 

43 

37 

46 

43 

39 

42 

49 

44 

39 

45 

48 

62 

41 

42 

39 

49 

40 

46 

41 

44 

39 

35 

46 

48 

52 

54 

48 

48 

47 

46 

50 

44. 

5 

,1 

5    EENLAND  RANCH 

MAX 

96 

96 

92 

84 

92 

99 

102 

103 

109 

111 

115 

115 

109 

101 

101 

96 

101 

96 

93 

99 

100 

93 

89 

87 

94 

103 

105 

107 

108 

109 

112 

100 

7 

1 

MIN 

62 

73 

67 

66 

65 

66 

66 

77 

79 

76 

78 

86 

78 

70 

73 

72 

70 

74 

66 

60 

78 

64 

62 

63 

66 

67 

76 

78 

75 

60 

79 

71. 

4 

See  Beierence  Notes  Following  SUtioa  Imlax 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNI 
MAY  196 


SlaUon 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

10 

12 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

30 

> 
< 

HA  1  WEE 

MAX 

72 

74 

74 

68 

60 

75 

76 

83 

83 

86 

91 

92 

66 

82 

81 

79 

77 

62 

60 

70 

80 

75 

57 

66 

66 

76 

82 

86 

86 

87 

87 

76 

NIN 

44 

46 

49 

50 

47 

45 

46 

54 

54 

54 

57 

63 

56 

57 

52 

65 

54 

53 

49 

50 

64 

44 

45 

44 

46 

50 

53 

61 

68 

69 

69 

51 

HALF   MOON  BAY   2  NNW 

MAX 

60 

63 

59 

57 

56 

58 

60 

62 

68 

70 

62 

67 

66 

63 

60 

63 

61 

61 

63 

66 

63 

69 

63 

56 

61 

64 

66 

70 

67 

56 

64 

62 

MIN 

49 

51 

47 

45 

41 

43 

46 

53 

50 

50 

43 

46 

46 

51 

52 

62 

49 

47 

42 

50 

46 

40 

49 

50 

52 

46 

61 

52 

49 

53 

48 

46 

HAMILTON  AFB 

MAX 

69 

63 

58 

65 

70 

76 

74 

66 

76 

77 

75 

69 

72 

72 

66 

71 

69 

70 

82 

56 

53 

53 

57 

62 

70 

75 

77 

73 

71 

75 

69 

70 

MIN 

45 

43 

47 

46 

41 

45 

47 

46 

42 

51 

50 

52 

46 

46 

46 

47 

45 

49 

50 

49 

46 

41 

47 

49 

54 

60 

51 

50 

48 

47 

52 

47 

HANFORD 

MAX 

90 

86 

78 

73 

78 

85 

66 

85 

87 

93 

95 

95 

89 

82 

61 

76 

62 

83 

83 

69 

69 

70 

73 

74 

82 

88 

67 

91 

92 

93 

97 

35 

MIN 

48 

52 

45 

57 

41 

45 

54 

52 

53 

53 

55 

58 

50 

46 

48 

48 

46 

50 

45 

50 

50 

44 

41 

44 

47 

56 

55 

55 

55 

54 

57 

50 

HAPPY   CAMP  ftS 

MAX 

69 

65 

73 

56 

68 

78 

75 

66 

80 

84 

83 

76 

56 

71 

77 

66 

68 

61 

70 

81 

55 

55 

50 

50 

61 

54 

65 

84 

64 

88 

69 

MIN 

46 

40 

45 

38 

37 

44 

49 

40 

41 

45 

47 

48 

42 

40 

42 

50 

49 

37 

38 

43 

37 

37 

40 

36 

44 

46 

54 

48 

45 

49 

43 

HAT   CREEK   PH  1 

MAX 

69 

64 

56 

60 

73 

75 

75 

60 

83 

82 

62 

69 

76 

69 

66 

64 

77 

59 

57 

51 

54 

51 

69 

76 

89 

66 

MIN 

39 

41 

32 

27 

34 

44 

36 

37 

37 

49 

26 

29 

34 

29 

29 

28 

42 

26 

25 

35 

39 

39 

41 

33 

41 

36 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

MAX 

84 

68 

64 

75 

75 

83 

90 

95 

98 

96 

104 

106 

104 

96 

69 

88 

65 

87 

85 

83 

92 

92 

84 

79 

80 

88 

96 

100 

101 

95 

95 

90 

MIN 

58 

51 

56 

54 

59 

51 

52 

60 

60 

58 

61 

62 

63 

59 

55 

56 

56 

60 

64 

50 

64 

57 

49 

52 

55 

55 

64 

64 

67 

67 

62 

57 

HEALDSBURG 

MAX 

70 

71 

64 

72 

76 

82 

61 

76 

82 

87 

86 

81 

79 

80 

76 

76 

71 

75 

90 

79 

67 

65 

58 

67 

65 

79 

86 

85 

92 

90 

96 

77 

MIN 

45 

40 

47 

47 

43 

44 

51 

44 

46 

46 

47 

52 

49 

49 

44 

51 

51 

46 

53 

46 

43 

38 

46 

49 

54 

57 

59 

51 

49 

49 

54 

48 

HENSHAW  DAM 

MAX 

73 

78 

66 

50 

54 

67 

81 

60 

81 

86 

89 

91 

86 

81 

64 

54 

61 

70 

65 

78 

65 

74 

66 

65 

64 

76 

84 

83 

90 

77 

78 

74 

MIN 

38 

37 

40 

44 

33 

37 

41 

41 

44 

46 

45 

41 

41 

42 

44 

47 

40 

51 

44 

35 

44 

31 

37 

30 

36 

35 

41 

43 

45 

49 

48 

40 

HETCH  HETCHY 

MAX 

68 

68 

65 

56 

57 

69 

76 

74 

75 

81 

65 

82 

66 

71 

71 

69 

69 

70 

56 

71 

73 

56 

67 

53 

59 

69 

75 

78 

83 

86 

70 

MIN 

37 

40 

37 

40 

33 

36 

44 

43 

43 

41 

40 

47 

40 

42 

41 

40 

43 

40 

43 

42 

41 

30 

32 

36 

38 

40 

42 

45 

49 

43 

40 

HILTS 

MAX 

63 

57 

60 

54 

55 

70 

72 

64 

72 

78 

78 

79 

57 

60 

64 

63 

56 

57 

56 

70 

53 

49 

52 

47 

55 

51 

63 

66 

66 

75 

77 

62 

MIN 

42 

32 

41 

35 

30 

37 

43 

36 

40 

41 

43 

45 

33 

33 

34 

40 

29 

36 

27 

40 

31 

29 

32 

36 

38 

42 

37 

36 

42 

41 

48 

37 

HOLLISTER 

MAX 

73 

64 

66 

65 

73 

63 

81 

78 

80 

86 

79 

70 

77 

67 

66 

69 

71 

73 

83 

78 

57 

65 

66 

66 

74 

63 

79 

79 

74 

60 

84 

74 

MIN 

41 

48 

45 

49 

40 

45 

54 

51 

41 

50 

52 

55 

46 

43 

45 

43 

40 

40 

44 

46 

42 

41 

43 

46 

46 

49 

63 

47 

45 

43 

46 

45 

HOOPA 

MAX 

60 

52 

67 

61 

54 

75 

76 

71 

60 

88 

82 

62 

59 

68 

68 

61 

64 

61 

67 

76 

54 

55 

57 

54 

50 

65 

52 

72 

79 

76 

61 

67 

MIN 

'  5 

47 

44 

40 

40 

44 

44 

45 

45 

46 

53 

50 

47 

49 

49 

48 

39 

39 

40 

46 

46 

44 

43 

41 

43 

48 

46 

47 

49 

49 

50 

45 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

52 

49 

40 

36 

50 

59 

56 

59 

67 

68 

68 

65 

56 

55 

62 

50 

51 

50 

52 

57 

58 

41 

41 

43 

62 

66 

68 

66 

67 

56 

69 

55 

MIN 

28 

32 

28 

25 

26 

32 

33 

34 

35 

40 

41 

40 

31 

34 

33 

31 

32 

31 

29 

29 

33 

20 

23 

27 

26 

36 

34 

40 

40 

40 

43 

32 

IDRIA 

MAX 

75 

71 

65 

60 

70 

76 

76 

78 

83 

85 

86 

84 

70 

75 

74 

72 

75 

72 

75 

83 

76 

54 

59 

53 

75 

78 

60 

85 

85 

68 

93 

76 

MIN 

49 

43 

45 

45 

43 

48 

55 

48 

53 

57 

60 

51 

42 

46 

46 

50 

48 

52 

46 

55 

39 

34 

35 

36 

41 

48 

68 

55 

61 

68 

54 

46 

lOYLLKILD  RS 

MAX 

70 

70 

68 

65 

64 

73 

75 

76 

79 

87 

86 

66 

83 

76 

58 

56 

60 

74 

71 

74 

73 

67 

63 

60 

71 

60 

80 

85 

86 

80 

64 

73 

MIN 

32 

28 

27 

28 

27 

33 

36 

37 

38 

43 

47 

46 

46 

37 

36 

36 

35 

39 

35 

42 

32 

28 

25 

29 

40 

41 

35 

45 

38 

44 

36 

IMPERIAL 

MAX 

92 

89 

76 

80 

87 

94 

98 

98 

98 

103 

109 

103 

104 

95 

65 

86 

91 

91 

86 

92 

95 

66 

83 

64 

87 

97 

101 

102 

100 

96 

96 

93 

MIN 

59 

63 

60 

56 

52 

60 

64 

64 

64 

65 

70 

68 

73 

65 

63 

58 

61 

60 

62 

54 

52 

65 

56 

63 

56 

69 

59 

56 

66 

66 

51 

62 

INDEPENDENCE 

MAX 

76 

80 

71 

62 

78 

67 

91 

95 

95 

94 

66 

83 

65 

83 

75 

87 

69 

72 

80 

65 

94 

MIN 

43 

48 

45 

44 

41 

47 

54 

56 

56 

53 

53 

54 

55 

40 

44 

39 

40 

43 

50 

66 

54 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

MAX 

92 

96 

92 

75 

82 

90 

98 

101 

101 

100 

107 

103 

108 

104 

88 

66 

91 

91 

91 

91 

96 

96 

91 

65 

85 

90 

100 

106 

107 

96 

95 

94 

MIN 

59 

58 

61 

60 

56 

60 

66 

65 

66 

69 

75 

73 

66 

65 

63 

63 

66 

65 

60 

65 

66 

66 

67 

59 

62 

63 

71 

74 

69 

67 

67 

64 

INYOKERN 

MAX 

82 

78 

76 

68 

80 

88 

89 

92 

96 

99 

100 

95 

91 

88 

87 

86 

87 

89 

79 

89 

62 

74 

71 

74 

85 

90 

93 

95 

97 

95 

100 

86 

MIN 

51 

58 

56 

42 

55 

44 

50 

54 

54 

56 

56 

58 

56 

61 

49 

54 

60 

60 

56 

47 

57 

44 

45 

44 

45 

50 

63 

57 

61 

56 

61 

52 

IRON  MTN 

MAX 

86 

90 

86 

63 

61 

86 

93 

97 

99 

102 

107 

110 

108 

103 

96 

69 

90 

93 

91 

83 

93 

95 

88 

82 

83 

88 

96 

100 

105 

100 

99 

93 

MIN 

58 

63 

63 

57 

60 

58 

60 

65 

71 

69 

72 

75 

75 

69 

62 

64 

66 

64 

64 

57 

64 

54 

60 

61 

62 

52 

70 

76 

74 

73 

71 

65 

JESS  VALLEY 

MAX 

57 

55 

52 

46 

63 

67 

61 

69 

75 

76 

75 

70 

67 

68 

66 

52 

56 

52 

65 

64 

42 

42 

45 

43 

53 

61 

63 

75 

75 

77 

75 

61 

MIN 

34 

35 

37 

27 

26 

33 

42 

33 

36 

39 

42 

43 

26 

23 

32 

34 

23 

29 

25 

37 

22 

15 

27 

31 

34 

39 

36 

33 

42 

38 

42 

32 

JULIAN  MYNOLA 

MAX 

75 

65 

49 

47 

63 

76 

78 

78 

84 

86 

68 

85 

81 

68 

49 

52 

66 

70 

80 

69 

55 

62 

61 

73 

82 

80 

66 

79 

77 

83 

71 

MIN 

36 

37 

39 

42 

31 

40 

44 

44 

44 

52 

60 

46 

48 

40 

44 

44 

46 

42 

40 

39 

32 

34 

35 

33 

45 

45 

47 

46 

48 

47 

42 

KERN  RIVER  PH  1 

MAX 

61 

78 

77 

71 

78 

87 

67 

85 

67 

91 

92 

89 

83 

67 

60 

78 

82 

82 

86 

88 

63 

72 

71 

71 

81 

84 

65 

92 

92 

91 

100 

83 

MIN 

55 

53 

53 

56 

50 

53 

60 

61 

61 

65 

69 

65 

56 

58 

57 

56 

58 

55 

56 

54 

55 

50 

49 

50 

53 

69 

52 

55 

66 

57 

71 

SS 

KERN  RIVER  PH  3 

MAX 

77 

76 

66 

66 

75 

86 

82 

84 

89 

91 

93 

90 

76 

79 

76 

74 

76 

73 

81 

84 

80 

68 

55 

67 

79 

83 

64 

93 

92 

91 

96 

80 

MIN 

49 

45 

44 

42 

36 

43 

46 

50 

49 

49 

49 

63 

46 

46 

49 

54 

46 

45 

46 

54 

58 

37 

35 

37 

45 

51 

54 

54 

59 

59 

53 

47 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

MAX 

60 

84 

78 

71 

71 

80 

88 

87 

86 

96 

95 

97 

83 

80 

80 

83 

79 

84 

78 

63 

92 

72 

74 

74 

75 

84 

89 

84 

92 

95 

94 

83 

MIN 

52 

49 

49 

52 

46 

55 

59 

58 

58 

59 

59 

60 

50 

40 

52 

49 

49 

51 

53 

61 

42 

42 

45 

46 

48 

48 

52 

52 

56 

51 

58 

51 

KETTLEHAN  STA 

MAX 

85 

77 

74 

70 

80 

88 

86 

66 

92 

96 

96 

88 

61 

86 

62 

80 

83 

83 

86 

93 

84 

73 

74 

76 

84 

66 

66 

94 

94 

96 

102 

85 

MIN 

57 

52 

50 

56 

50 

58 

69 

56 

58 

62 

64 

57 

53 

52 

62 

54 

54 

52 

58 

68 

52 

42 

46 

49 

55 

58 

56 

52 

68 

58 

66 

56 

KLAMATH 

MAX 

57 

59 

56 

56 

61 

66 

63 

67 

71 

71 

71 

62 

60 

60 

61 

58 

56 

59 

62 

57 

52 

52 

51 

61 

55 

61 

63 

53 

54 

65 

57 

61 

MIN 

48 

42 

40 

46 

49 

46 

44 

47 

44 

49 

53 

51 

46 

43 

46 

46 

40 

40 

40 

48 

39 

41 

44 

43 

48 

49 

45 

45 

52 

52 

57 

45 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

76 

76 

70 

69 

66 

71 

81 

81 

81 

83 

90 

86 

75 

76 

80 

76 

78 

79 

75 

84 

82 

68 

69 

66 

79 

79 

65 

65 

90 

67 

94 

78 

MIN 

46 

42 

41 

47 

40 

46 

56 

45 

44 

43 

58 

65 

42 

41 

44 

43 

48 

49 

40 

39 

39 

42 

47 

50 

52 

53 

52 

50 

50 

46 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

74 

74 

66 

63 

67 

76 

77 

78 

73 

75 

76 

79 

79 

69 

67 

69 

70 

69 

76 

81 

81 

57 

56 

57 

74 

76 

75 

67 

69 

72 

MIN 

47 

48 

54 

54 

45 

46 

49 

50 

54 

53 

54 

53 

53 

60 

64 

55 

50 

57 

51 

49 

44 

45 

45 

53 

52 

50 

59 

51 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

65 

59 

49 

42 

62 

70 

72 

69 

77 

80 

79 

75 

70 

66 

52 

67 

70 

72 

64 

70 

64 

65 

61 

61 

67 

72 

75 

79 

78 

78 

79 

67 

MIN 

35 

40 

36 

36 

30 

36 

41 

43 

47 

50 

51 

53 

40 

43 

40 

36 

38 

42 

40 

37 

48 

42 

34 

31 

33 

40 

42 

44 

48 

49 

48 

41 

LAKE  CITY 

MAX 

62 

59 

52 

70 

64 

64 

79 

78 

68 

60 

70 

57 

55 

58 

56 

68 

48 

51 

60 

64 

72 

76 

MIN 

38 

39 

30 

42 

29 

35 

42 

47 

30 

33 

36 

31 

31 

30 

43 

27 

21 

32 

34 

39 

39 

45 

35 

LAKESHORE 

MAX 

60 

68 

56 

69 

77 

75 

74 

76 

79 

82 

80 

69 

78 

80 

72 

73 

72 

72 

80 

57 

60 

60 

46 

55 

62 

57 

79 

66 

87 

93 

92 

72 

MIN 

46 

43 

46 

37 

42 

44 

49 

45 

46 

45 

49 

46 

36 

60 

61 

40 

46 

36 

41 

42 

31 

32 

37 

39 

45 

49 

45 

62 

52 

53 

56 

*4 

LAKE  SPAUL0IN6 

MAX 

56 

54 

52 

46 

62 

67 

66 

67 

73 

74 

73 

68 

62 

66 

64 

60 

60 

55 

70 

70 

55 

46 

46 

36 

48 

51 

58 

74 

74 

79 

79 

62 

MIN 

30 

36 

30 

29 

32 

34 

43 

36 

36 

36 

38 

40 

27 

36 

32 

33 

30 

30 

28 

35 

29 

23 

27 

30 

32 

31 

34 

46 

42 

45 

42 

34 

LAKE   SPAULOING  DAM 

MAX 

67 

66 

67 

73 

74 

74 

67 

64 

64 

63 

60 

60 

57 

71 

70 

58 

46 

45 

36 

48 

51 

58 

74 

74 

78 

80 

6« 

MIN 

36 

38 

35 

29 

36 

34 

35 

36 

42 

48 

42 

41 

39 

45 

40 

37 

35 

36 

30 

31 

34 

36 

45 

46 

46 

57 

LA  MESA 

MAX 

83 

78 

59 

59 

71 

62 

87 

85 

76 

67 

90 

84 

60 

66 

62 

67 

71 

68 

82 

87 

73 

73 

67 

71 

74 

84 

84 

81 

69 

71 

73 

MIN 

54 

54 

50 

53 

45 

51 

53 

53 

56 

57 

59 

56 

56 

57 

55 

55 

57 

56 

56 

66 

56 

50 

60 

50 

61 

63 

67 

58 

57 

57 

59 

LANCASTER 

MAX 

83 

69 

64 

64 

88 

85 

90 

95 

95 

99 

96 

93 

65 

77 

73 

76 

80 

72 

80 

88 

75 

69 

68 

69 

82 

87 

89 

97 

96 

97 

102 

MIN 

45 

52 

49 

48 

39 

54 

56 

52 

52 

53 

55 

63 

51 

49 

52 

53 

63 

51 

40 

42 

51 

43 

43 

43 

46 

54 

67 

53 

58 

57 

63 

5l7 

LAS  PLUMAS 

MAX 

72 

70 

66 

71 

77 

60 

79 

79 

90 

88 

81 

78 

80 

76 

78 

79 

76 

82 

82 

70 

67 

55 

61 

64 

75 

81 

85 

85 

92 

94 

77 

MIN 

54 

50 

50 

44 

46 

52 

60 

55 

58 

60 

60 

49 

51 

50 

50 

50 

45 

52 

66 

42 

42 

46 

46 

53 

52 

55 

69 

63 

51 

55 

52 

LAVA   BEDS  NM 

MAX 

61 

52 

59 

52 

51 

66 

67 

60 

69 

75 

72 

72 

54 

56 

66 

67 

53 

54 

54 

56 

56 

42 

48 

40 

47 

50 

68 

53 

77 

73 

77 

50 

MIN 

31 

32 

36 

27 

30 

36 

36 

34 

42 

42 

50 

42 

27 

31 

35 

32 

30 

27 

29 

40 

22 

20 

28 

30 

29 

32 

38 

37 

46 

44 

46 

34 

See  Reloreace  Holes  FoUowiog  SUtloa  Index 


-  152  - 


I Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MAY  1960 


StaUon 


Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 L 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

eo 

75 

71 

69 

79 

86 

83 

83 

87 

91 

69 

67 

79 

61 

60 

76 

79 

78 

83 

88 

84 

71 

70 

73 

80 

86 

84 

90 

89 

92 

96 

81*8 

MIN 

45 

47 

43 

51 

41 

46 

52 

49 

46 

49 

51 

66 

47 

47 

46 

46 

48 

60 

41 

49 

46 

41 

46 

52 

60 

47.6 

MAX 

8» 

75 

74 

68 

80 

84 

90 

88 

90 

95 

97 

84 

62 

82 

82 

78 

83 

79 

66 

91 

73 

74 

75 

77 

84 

67 

88 

96 

92 

97 

101 

64*4 

MIN 

52 

55 

44 

52 

44 

54 

52 

54 

66 

57 

62 

59 

53 

47 

49 

49 

49 

60 

60 

60 

52 

41 

41 

45 

43 

50 

54 

55 

61.8 

MAX 

84 

77 

70 

66 

79 

87 

87 

86 

89 

94 

96 

86 

80 

84 

60 

77 

82 

77 

85 

90 

84 

72 

72 

75 

82 

86 

87 

92 

92 

95 

100 

83.6 

MIN 

46 

52 

42 

45 

41 

45 

48 

50 

49 

52 

53 

55 

46 

45 

46 

46 

46 

45 

45 

50 

50 

37 

39 

42 

47 

47.5 

MAX 

74 

70 

62 

60 

66 

77 

83 

78 

74 

62 

86 

78 

71 

75 

71 

63 

71 

71 

75 

85 

70 

65 

65 

59 

55 

75 

79 

82 

82 

73 

92 

73,5 

MIN 

40 

45 

46 

45 

39 

41 

46 

46 

39 

43 

49 

51 

41 

45 

45 

46 

45 

44 

41 

46 

42 

38 

47 

47 

48 

47 

50 

43 

44.7 

MAX 

78 

68 

63 

63 

73 

82 

83 

86 

90 

93 

93 

87 

85 

76 

74 

75 

78 

74 

71 

83 

77 

70 

65 

55 

77 

83 

85 

89 

89 

89 

92 

79  3 

MIN 

45 

43 

48 

46 

42 

48 

53 

50 

54 

60 

60 

59 

46 

50 

50 

49 

52 

47 

50 

43 

35 

35 

37 

52 

49.5 

MAX 

75 

70 

66 

71 

78 

84 

84 

79 

84 

90 

81 

76 

79 

80 

74 

78 

77 

76 

85 

79 

70 

71 

51 

63 

75 

83 

84 

89 

83 

94 

96 

MIN 

47 

47 

46 

60 

48 

68 

50 

45 

54 

57 

66 

42 

46 

50 

50 

4  7 

60 

49.9 

MAX 

69 

63 

65 

63 

66 

76 

68 

66 

68 

73 

67 

67 

75 

65 

60 

63 

63 

66 

73 

69 

63 

63 

65 

66 

69 

76 

71 

65 

66 

66 

68 

67.1 

MIN 

46 

60 

45 

53 

39 

45 

60 

47 

47 

41 

43 

5 1 

41 

39 

51 

48 

46 

36 

38 

48 

50 

45.3 

MAX 

84 

68 

65 

66 

72 

87 

84 

65 

83 

89 

91 

85 

70 

69 

69 

70 

69 

70 

86 

87 

69 

59 

66 

72 

71 

83 

84 

71 

67 

59 

71 

75  5 

MIN 

56 

57 

54 

57 

57 

59 

57 

66 

66 

59 

57 

57 

57 

54 

51 

5 1 

51 

58 

65.7 

MAX 

86 

71 

68 

66 

72 

87 

89 

65 

83 

90 

90 

84 

76 

70 

70 

72 

72 

72 

85 

87 

73 

71 

69 

72 

75 

85 

85 

75 

71 

71 

74 

77.3 

MIN 

52 

57 

5 1 

47 

5 1 

56 

54 

56 

57 

56 

57 

54 

68 

66 

55 

54 

54 

50 

54.7 

MAX 

78 

66 

64 

65 

66 

74 

78 

76 

72 

76 

77 

76 

72 

67 

66 

67 

70 

70 

76 

79 

68 

69 

67 

67 

59 

73 

77 

77 

71 

71 

70 

71.4 

MIN 

54 

55 

56 

53 

50 

54 

66 

68 

57 

57 

58 

57 

57 

57 

57 

55 

58 

66 

58 

57 

54 

49 

51 

52 

57 

57 

50 

51 

66.3 

MAX 

86 

72 

66 

66 

72 

85 

66 

84 

82 

87 

89 

85 

61 

65 

66 

71 

74 

73 

84 

87 

73 

72 

59 

71 

75 

82 

85 

81 

74 

72 

76 

77,1 

MIN 

57 

57 

66 

64 

51 

58 

60 

61 

60 

62 

63 

62 

61 

60 

69 

68 

55 

59 

59 

62 

58 

56 

51 

53 

54 

58 

61 

60 

60 

60 

61 

58.3 

MAX 

83 

74 

74 

72 

82 

88 

67 

86 

89 

95 

96 

SO 

81 

83 

74 

80 

82 

77 

86 

86 

72 

73 

68 

71 

84 

88 

87 

93 

89 

97 

100 

83,1 

HIN 

44 

46 

46 

63 

43 

47 

55 

51 

44 

52 

54 

53 

46 

60 

49 

51 

46 

50 

45 

52 

46 

37 

42 

44 

47 

50 

49 

55 

56 

60 

66 

46.7 

MAX 

76 

74 

74 

70 

81 

85 

86 

77 

63 

88 

82 

77 

80 

83 

70 

76 

78 

77 

88 

86 

70 

70 

63 

63 

77 

80 

64 

82 

77 

94 

94 

78.8 

MIN 

43 

40 

40 

46 

41 

42 

42 

46 

46 

48 

51 

56 

43 

43 

41 

41 

40 

42 

47 

40 

38 

45 

50 

48 

47 

4  7 

44.8 

MAX 

83 

76 

66 

68 

79 

86 

90 

90 

96 

99 

100 

96 

94 

86 

79 

83 

85 

84 

77 

88 

84 

78 

70 

70 

82 

90 

93 

94 

97 

95 

98 

86  5 

MIN 

43 

49 

48 

60 

42 

43 

48 

55 

52 

55 

56 

60 

52 

50 

49 

47 

50 

55 

40 

37 

53 

39 

42 

5 1 

49.3 

MAX 

80 

83 

78 

74 

72 

81 

89 

89 

86 

92 

96 

97 

85 

84 

86 

62 

86 

79 

87 

93 

83 

74 

71 

78 

85 

91 

91 

90 

95 

96 

99 

35,7 

MIN 

^7 

42 

56 

37 

48 

46 

53 

39 

40 

42 

42 

5 1 

50 

47.2 

MAX 

71 

69 

63 

68 

77 

82 

81 

76 

77 

81 

80 

74 

74 

75 

74 

72 

73 

73 

85 

84 

65 

65 

64 

53 

75 

76 

83 

83 

82 

79 

92 

75.4 

MIN 

44 

46 

51 

47 

52 

43 

68 

47 

63 

66 

55 

48 

53 

49 

50 

65 

49 

45 

44 

47 

49 

47 

55 

53 

59 

47 

48 

59 

50.0 

MAX 

56 

47 

62 

46 

43 

61 

64 

55 

62 

69 

72 

69 

50 

66 

65 

61 

66 

65 

60 

66 

56 

41 

42 

38 

38 

45 

59 

63 

74 

72 

78 

66.9 

MIN 

35 

31 

33 

26 

26 

35 

39 

36 

32 

41 

40 

43 

25 

34 

29 

30 

26 

29 

39 

20 

21 

25 

26 

28 

33 

33 

40 

42 

45 

55 

33.4 

MAX 

93 

75 

70 

73 

76 

86 

87 

84 

66 

92 

94 

90 

78 

64 

61 

77 

82 

76 

86 

91 

83 

70 

72 

72 

79 

86 

86 

90 

90 

92 

98 

63.1 

HIN 

56 

65 

51 

55 

50 

66 

59 

57 

66 

63 

66 

63 

52 

64 

66 

63 

66 

51 

55 

60 

52 

43 

45 

52 

49 

56 

59 

52 

65 

62 

70 

56.1 

MAX 

75 

70 

68 

68 

69 

77 

79 

73 

76 

80 

82 

77 

72 

76 

77 

71 

73 

69 

70 

82 

72 

67 

58 

58 

66 

75 

78 

83 

84 

78 

90 

74.3 

MIN 

49 

44 

47 

47 

43 

44 

63 

49 

44 

62 

54 

65 

47 

46 

48 

50 

50 

49 

46 

50 

46 

43 

47 

49 

51 

62 

54 

61 

52 

43 

51 

48.8 

MAX 

78 

70 

72 

67 

71 

80 

84 

84 

82 

85 

92 

88 

76 

79 

83 

78 

80 

80 

74 

87 

81 

70 

71 

54 

55 

75 

63 

84 

91 

86 

95 

78.8 

MIN 

47 

51 

48 

49 

50 

54 

66 

42 

38 

46 

49 

53 

48 

53 

55 

55 

53 

51 

60.6 

MAX 

65 

52 

60 

46 

60 

71 

70 

63 

70 

75 

75 

69 

68 

66 

73 

68 

65 

61 

53 

75 

57 

47 

50 

40 

46 

45 

55 

70 

80 

31 

84 

53.3 

MIN 

37 

36 

42 

31 

27 

35 

37 

37 

36 

39 

25 

31 

34 

30 

29 

24 

30 

41 

21 

29 

32 

32 

35 

39 

35 

35 

41 

41 

44 

34.7 

MAX 

92 

93 

95 

78 

83 

91 

93 

97 

96 

96 

102 

106 

104 

100 

93 

89 

86 

88 

86 

91 

93 

99 

91 

83 

84 

87 

95 

99 

105 

101 

101 

93.5 

MIN 

62 

62 

60 

61 

66 

57 

60 

55 

54 

58 

57 

57 

65 

74 

64 

53 

53 

61.0 

MAX 

79 

75 

73 

73 

79 

85 

85 

84 

87 

91 

91 

87 

78 

83 

82 

80 

80 

79 

83 

87 

81 

71 

71 

74 

81 

65 

84 

91 

90 

95 

97 

82.6 

MIN 

47 

52 

46 

48 

48 

43 

46 

48 

45 

42 

43 

44 

50 

44 

55 

54 

55 

51 

58 

48.1 

MAX 

82 

82 

76 

70 

78 

84 

86 

86 

86 

93 

95 

93 

84 

82 

79 

82 

82 

83 

83 

92 

91 

77 

72 

72 

79 

85 

86 

88 

92 

93 

99 

84.2 

MIN 

57 

53 

52 

53 

53 

59 

50 

45 

44 

42 

50 

57 

68 

59 

62 

63 

70 

55.4 

MAX 

79 

80 

72 

57 

70 

83 

85 

84 

88 

91 

94 

95 

90 

86 

56 

62 

72 

72 

79 

35 

85 

75 

71 

57 

86 

87 

89 

88 

79 

84 

79.6 

MIN 

48 

47 

48 

50 

49 

57 

51 

42 

37 

37 

43 

54 

60 

59 

51 

47 

49 

61.7 

MAX 

57 

50 

55 

44 

62 

63 

65 

68 

65 

71 

71 

71 

53 

62 

67 

62 

59 

55 

56 

67 

56 

44 

45 

35 

40 

44 

59 

67 

75 

74 

79 

58.7 

MIN 

29 

28 

25 

27 

35 

23 

2  1 

30 

30 

32 

32 

30 

35 

39 

38 

41 

31.7 

MAX 

75 

72 

67 

64 

70 

80 

82 

84 

86 

91 

94 

90 

87 

61 

77 

75 

78 

78 

75 

77 

79 

77 

57 

66 

75 

84 

65 

86 

85 

88 

89 

79.6 

MIN 

53 

50 

49 

48 

64 

68 

7  3 

70 

61 

54 

55 

59 

55 

47 

55 

59 

45 

40 

41 

45 

62 

65 

65 

57 

68 

66 

67,3 

MAX 

78 

71 

68 

71 

80 

86 

83 

83 

85 

93 

67 

78 

79 

82 

74 

7e 

79 

75 

86 

81 

69 

70 

64 

69 

79 

85 

66 

91 

67 

95 

96 

80.3 

MIN 

5 1 

49 

45 

41 

43 

44 

49 

53 

54 

55 

53 

51 

58 

46.7 

MAX 

67 

59 

57 

54 

61 

71 

70 

74 

81 

83 

61 

74 

70 

72 

71 

70 

68 

65 

64 

69 

64 

64 

51 

55 

68 

67 

73 

75 

75 

79 

66 

68.6 

MIN 

41 

41 

39 

38 

43 

28 

35 

31 

28 

29 

29 

37 

36 

38 

37 

41 

43 

46 

36.5 

MAX 

62 

61 

62 

60 

64 

70 

68 

69 

70 

73 

68 

67 

66 

59 

62 

62 

62 

63 

73 

65 

63 

52 

63 

65 

70 

72 

67 

53 

54 

76 

70 

65.8 

MIN 

48 

49 

45 

44 

48 

43 

40 

45 

49 

48 

51 

50 

49 

50 

49 

48 

47.5 

MAX 

76 

70 

71 

60 

72 

78 

81 

78 

81 

84 

67 

79 

70 

79 

78 

75 

75 

76 

87 

72 

58 

66 

53 

62 

71 

79 

85 

67 

86 

93 

76.1 

MIN 

47 

50 

60 

46 

50 

52 

42 

39 

48 

47 

48 

51 

51 

54 

55 

54 

60 

46.6 

MAX 

67 

60 

60 

61 

61 

71 

70 

63 

65 

81 

64 

64 

75 

60 

61 

61 

64 

61 

73 

62 

64 

58 

53 

65 

67 

71 

64 

64 

61 

60 

60 

64.5 

MIN 

50 

40 

48 

45 

44 

43 

44 

45 

44 

46 

42 

39 

45 

44 

47 

51 

49 

49 

51 

50 

45.3 

MAX 

73 

65 

64 

68 

67 

74 

76 

82 

87 

91 

93 

64 

81 

80 

76 

76 

77 

74 

68 

75 

76 

68 

53 

64 

76 

82 

83 

84 

87 

88 

89 

76.9 

MIN 

40 

34 

43 

43 

43 

43 

44 

48 

53 

54 

56 

60 

60 

46 

47 

68 

39 

40 

43 

50 

43 

46 

41 

57 

57 

57 

55 

55 

56 

48.4 

MAX 

70 

66 

60 

54 

62 

64 

78 

72 

73 

79 

83 

73 

67 

77 

70 

63 

70 

70 

74 

81 

67 

62 

52 

47 

57 

72 

76 

78 

83 

70 

88 

69.9 

MIN 

48 

39 

40 

37 

40 

50 

60 

44 

50 

42 

47 

42 

43 

40 

36 

42 

36 

34 

35 

42 

43 

46 

43 

38 

45 

45 

47 

42.9 

MAX 

61 

53 

48 

47 

62 

67 

65 

64 

68 

53 

61 

60 

61 

57 

60 

58 

68 

64 

47 

49 

61 

55 

59 

73 

57 

77 

80 

61.3 

MIN 

36 

40 

46 

36 

38 

36 

47 

41 

28 

29 

37 

46 

46 

54 

65 

60 

65 

42.6 

MAX 

61 

59 

65 

51 

65 

69 

76 

75 

73 

65 

64 

67 

51.5 

MIN 

23 

31 

29 

24 

33 

28 

43 

47 

44 

23 

24 

26 

31 

26 

24 

21 

35 

21 

32 

35 

41 

36 

39 

31.4 

MAX 

54 

62 

50 

54 

68 

70 

67 

70 

74 

75 

72 

59 

60 

69 

68 

59 

66 

66 

70 

56 

48 

50 

38 

49 

46 

55 

55 

76 

77 

79 

77 

62.4 

MIN 

39 

34 

35 

34 

30 

39 

37 

36 

43 

48 

44 

31 

29 

37 

36 

33 

36 

35 

36 

34 

27 

25 

32 

32 

35 

40 

40 

42 

49 

47 

54 

37.1 

MAX 

65 

68 

47 

42 

61 

70 

71 

70 

77 

62 

80 

77 

72 

64 

46 

62 

66 

67 

66 

70 

65 

51 

50 

46 

70 

72 

75 

80 

78 

60 

82 

56.6 

MIN 

46 

47 

35 

34 

33 

49 

54 

53 

56 

62 

64 

60 

55 

43 

37 

39 

45 

46 

44 

50 

49 

42 

30 

32 

37 

53 

51 

61 

60 

56 

60 

47.9 

MAX 

SI 

74 

72 

76 

80 

87 

86 

84 

90 

96 

92 

84 

83 

80 

75 

76 

81 

81 

87 

67 

80 

80 

77 

69 

84 

89 

86 

86 

92 

97 

99 

63.6 

LE  GRAND 
tEMON  COVE 
'(.INDSAY 

LiVERMORE  2  SSK 

;.LANO  SHAWNEE   HILLS  RCH 

.ODI 

.OMPOC  SEWAGE  PLANT 

.ONG  6EACH 

.ONG  8EACH  WB  AP 

OS  ANGELES  WB  AP 

OS  ANGELES  WB  CITY 

|0S  BANOS 

|0S  GATOS 

JCERNE  VALLEY  1  WSW 
WERA 

VNDEVILLE  ISLAND 
INZANITA  LAKE 
VRICOPA 

IRTINEZ  FIRE  STA 
RYSVILLE 

CLOUD 
CCA  3  SE 

CEO  FIRE  STA  2 
DDLEHATER 
LL  CREEX  2 
ERAL 

CHELL  CAVERNS 
ESTO 
10  LAKE 
TEREY 

TICELLO  DAM 
RO  BAY   FIRE  DEPT 
NTAIN  PASS 
DIABLO  NORTH  GATE 
'•■NT  HAMILTON 
NT   HEBRON  RS 
IT  SHASTA   WB  CITY 
<ILSON  FC  3388 
IMIENTO  DAM 


MIN      38     44     41      40      39      43  49 


42     48     50     50     44     40  41 


39     45      42      42      45      35      35      35     41      42      47      41      44      46  47 


See  Releisoce  Notes  Following  Sutloa  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  cau.o«n,' 

Continued  ,  '^^ 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

o 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Av 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

75 

68 

63 

75 

73 

80 

77 

73 

78 

84 

79 

73 

76 

75 

75 

74 

75 

77 

87 

82 

67 

64 

66 

64 

71 

78 

85 

81 

80 

82 

91 

75 

MIN 

«2 

42 

42 

44 

42 

45 

51 

45 

44 

43 

50 

44 

42 

44 

44 

44 

44 

48 

46 

50 

38 

41 

43 

50 

50 

51 

49 

51 

50 

52 

54 

NEEDLES   FAA  AP 

89 

89 

85 

80 

85 

93 

98 

101 

102 

110 

110 

108 

103 

95 

89 

89 

93 

93 

86 

93 

97 

89 

83 

83 

90 

99 

100 

102 

102 

103 

104 

94 

MIN 

54 

61 

60 

59 

59 

56 

59 

56 

51 

59 

58 

75 

75 

70 

66 

65 

56 

58 

62 

54 

64 

53 

50 

58 

58 

62 

70 

71 

71 

73 

71 

NEVADA   C 1 TY 

67 

66 

62 

56 

60 

69 

74 

70 

73 

77 

80 

80 

63 

68 

72 

70 

68 

67 

66 

70 

71 

57 

59 

45 

47 

51 

72 

72 

80 

80 

86 

68 

MIN 

39 

39 

38 

38 

31 

37 

46 

43 

40 

40 

43 

47 

33 

35 

39 

40 

36 

33 

32 

42 

35 

29 

36 

39 

40 

37 

40 

40 

48 

47 

50 

NEWARK 

63 

65 

60 

61 

64 

63 

69 

74 

71 

74 

75 

72 

59 

68 

70 

57 

66 

58 

67 

79 

77 

68 

69 

58 

67 

73 

74 

55 

69 

66 

83 

58 

MIN 

42 

44 

48 

48 

43 

47 

49 

55 

52 

50 

55 

55 

44 

45 

45 

46 

47 

43 

44 

49 

44 

46 

40 

61 

49 

52 

64 

63 

62 

47 

54 

NEWMAN   2  NW 

77 

72 

70 

70 

79 

86 

85 

81 

86 

91 

89 

82 

78 

82 

80 

77 

80 

77 

85 

85 

78 

70 

70 

74 

79 

84 

85 

91 

90 

96 

96 

81 

MIN 

44 

42 

44 

51 

42 

47 

55 

47 

46 

51 

64 

50 

50 

47 

44 

45 

44 

49 

58 

50 

44 

36 

41 

45 

49 

50 

51 

51 

60 

49 

58 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

71 

70 

65 

63 

65 

70 

71 

71 

59 

73 

72 

70 

69 

68 

55 

65 

68 

58 

71 

75 

72 

66 

65 

55 

65 

70 

73 

70 

67 

66 

56 

68 

MIN 

55 

57 

55 

55 

53 

52 

56 

55 

67 

57 

55 

55 

68 

60 

68 

58 

55 

59 

54 

55 

69 

56 

60 

50 

66 

55 

56 

66 

60 

56 

50 

56 

NORTH   FORK  RS 

70 

72 

66 

60 

58 

79 

78 

77 

77 

80 

84 

85 

74 

71 

74 

68 

69 

73 

70 

76 

80 

63 

61 

62 

65 

75 

80 

80 

87 

87 

73 

MIN 

35 

36 

38 

39 

34 

43 

43 

44 

42 

60 

66 

60 

44 

43 

44 

42 

43 

40 

37 

44 

42 

29 

32 

35 

37 

44 

45 

48 

50 

50 

NORTH  HOLLYWOOD 

86 

82 

68 

68 

74 

90 

88 

89 

85 

93 

94 

72 

68 

85 

83 

78 

58 

68 

67 

70 

76 

85 

82 

76 

70 

71 

78 

MIN 

56 

52 

53 

54 

46 

49 

55 

56 

65 

67 

59 

50 

53 

54 

54 

55 

68 

55 

56 

52 

60 

54 

52 

60 

61 

52 

51 

OAK DA L E   WOODWARD  DAM 

71 

75 

70 

67 

69 

78 

84 

80 

80 

84 

91 

82 

75 

78 

81 

72 

78 

79 

75 

86 

80 

68 

71 

64 

58 

77 

84 

75 

90 

85 

94 

77 

MIN 

41 

43 

43 

49 

43 

42 

55 

46 

49 

53 

53 

50 

43 

41 

44 

45 

46 

43 

42 

49 

42 

39 

42 

47 

49 

50 

52 

64 

51 

51 

59 

OAKLAND  WB  AP 

66 

59 

59 

65 

68 

73 

71 

64 

73 

77 

70 

67 

69 

55 

63 

67 

68 

71 

80 

54 

62 

52 

59 

64 

71 

73 

74 

55 

51 

75 

77 

57 

MIN 

47 

51 

49 

49 

45 

48 

52 

53 

45 

62 

64 

54 

50 

51 

52 

50 

47 

52 

47 

52 

46 

44 

51 

51 

65 

61 

55 

61 

53 

51 

52 

OCEANS  I DE   PE NDLE  TON 

70 

68 

60 

60 

64 

68 

69 

71 

58 

71 

73 

70 

69 

66 

64 

66 

55 

66 

71 

73 

71 

69 

69 

64 

67 

66 

70 

68 

64 

56 

67 

67 

MIN 

50 

55 

54 

55 

46 

49 

52 

54 

59 

58 

66 

68 

54 

50 

58 

59 

59 

60 

55 

53 

68 

56 

47 

48 

51 

54 

62 

50 

51 

51 

56 

OJAI 

86 

80 

73 

69 

81 

90 

90 

90 

90 

97 

97 

92 

87 

80 

57 

75 

79 

79 

88 

88 

80 

75 

71 

73 

81 

91 

98 

93 

64 

79 

80 

83 

MIN 

45 

47 

48 

53 

43 

45 

51 

55 

51 

52 

56 

53 

52 

48 

54 

46 

45 

46 

47 

48 

47 

43 

39 

40 

41 

48 

58 

54 

51 

51 

53 

48 

76 

81 

75 

70 

69 

79 

87 

86 

85 

89 

94 

95 

82 

79 

82 

79 

78 

82 

79 

85 

89 

70 

71 

71 

74 

82 

88 

87 

92 

93 

94 

82 

MIN 

50 

55 

45 

49 

44 

50 

51 

52 

53 

64 

58 

68 

49 

50 

49 

48 

50 

49 

48 

51 

49 

39 

44 

43 

45 

53 

52 

56 

64 

65 

56 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

59 

57 

55 

58 

64 

61 

62 

63 

70 

70 

74 

62 

60 

60 

59 

58 

66 

58 

64 

59 

55 

53 

54 

60 

55 

59 

62 

62 

63 

65 

62 

60 

MIN 

48 

43 

45 

40 

39 

44 

43 

46 

40 

40 

40 

49 

45 

46 

42 

46 

38 

40 

38 

47 

40 

40 

43 

43 

43 

52 

44 

42 

50 

45 

51 

OR  I NOA  BOWMAN 

68 

64 

59 

66 

75 

80 

75 

72 

79 

82 

74 

69 

73 

70 

67 

71 

70 

71 

82 

74 

54 

62 

55 

62 

71 

76 

77 

77 

75 

86 

90 

72 

MIN 

45 

40 

46 

45 

41 

43 

47 

46 

39 

43 

60 

51 

38 

47 

42 

49 

43 

45 

41 

48 

38 

35 

47 

47 

50 

43 

47 

49 

49 

44 

51 

ORLANO 

76 

67 

72 

66 

74 

81 

82 

82 

82 

86 

91 

88 

77 

80 

83 

79 

80 

77 

76 

86 

77 

57 

69 

55 

66 

65 

78 

84 

90 

90 

100 

78 

MIN 

49 

50 

48 

47 

45 

50 

55 

53 

49 

51 

54 

57 

47 

45 

50 

48 

50 

62 

49 

64 

39 

37 

46 

45 

50 

50 

65 

58 

60 

59 

64 

50 

ORLEANS 

69 

69 

60 

69 

78 

76 

70 

81 

86 

81 

82 

51 

72 

70 

58 

68 

61 

70 

82 

61 

55 

55 

52 

67 

55 

50 

75 

73 

81 

86 

88 

70 

MIN 

48 

45 

46 

41 

45 

44 

55 

46 

48 

46 

61 

50 

47 

47 

51 

48 

40 

38 

41 

47 

39 

41 

43 

39 

42 

50 

47 

47 

48 

47 

49 

45 

OROVILLE   1  WSW 

MAX 

77 

72 

72 

69 

72 

79 

83 

82 

81 

85 

92 

87 

75 

80 

83 

80 

80 

78 

76 

85 

79 

70 

58 

56 

65 

70 

60 

84 

90 

67 

95 

78 

MIN 

46 

48 

49 

47 

42 

50 

59 

53 

49 

66 

55 

58 

42 

46 

51 

48 

45 

43 

42 

51 

39 

39 

47 

48 

63 

49 

48 

52 

52 

54 

66 

49 

OXNARO 

MAX 

80 

69 

69 

66 

72 

77 

81 

75 

77 

80 

77 

74 

75 

70 

70 

70 

72 

73 

83 

80 

70 

58 

69 

70 

72 

78 

76 

75 

74 

71 

72 

72 

MIN 

50 

50 

49 

53 

46 

47 

46 

45 

51 

62 

55 

52 

50 

49 

53 

49 

48 

47 

47 

62 

48 

46 

43 

42 

42 

49 

53 

51 

52 

53 

66 

45 

PALMDALE 

83 

80 

69 

63 

78 

87 

87 

89 

94 

98 

97 

94 

90 

90 

72 

80 

82 

77 

78 

88 

83 

75 

67 

70 

82 

86 

90 

95 

92 

95 

100 

8« 

MIN 

42 

43 

48 

46 

40 

46 

51 

63 

52 

65 

69 

56 

60 

47 

47 

50 

48 

54 

42 

47 

50 

40 

38 

40 

47 

60 

56 

57 

60 

59 

63 

PALMDALE    FAA  AP 

84 

71 

62 

65 

78 

86 

87 

90 

93 

98 

97 

92 

91 

78 

74 

80 

82 

75 

76 

88 

78 

70 

69 

70 

82 

86 

88 

95 

94 

96 

98 

MIN 

41 

47 

49 

46 

38 

42 

48 

53 

49 

61 

55 

53 

47 

52 

51 

51 

47 

54 

39 

43 

51 

45 

42 

42 

45 

51 

59 

52 

59 

58 

60 

PALM  SPRINGS 

93 

91 

83 

81 

89 

96 

100 

101 

98 

107 

111 

108 

104 

99 

81 

87 

92 

91 

89 

96 

95 

92 

82 

81 

89 

100 

104 

108 

103 

96 

99 

9! 

MIN 

56 

57 

55 

50 

48 

56 

56 

62 

61 

55 

57 

57 

55 

58 

58 

57 

57 

52 

58 

64 

54 

54 

49 

48 

51 

69 

66 

58 

65 

65 

63 

5f 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

69 

62 

59 

64 

70 

77 

76 

67 

73 

79 

76 

71 

74 

70 

63 

56 

65 

70 

82 

67 

55 

55 

50 

68 

73 

75 

79 

74 

67 

61 

84 

7( 

MIN 

43 

44 

48 

47 

40 

45 

54 

46 

42 

49 

53 

47 

48 

46 

47 

52 

44 

47 

44 

48 

45 

41 

49 

49 

62 

49 

53 

62 

46 

49 

62 

PALOMAR  MTN  OBSY 

MAX 

65 

67 

58 

44 

60 

71 

74 

76 

79 

81 

83 

84 

81 

78 

65 

52 

69 

68 

56 

72 

73 

52 

55 

56 

56 

75 

76 

80 

79 

78 

80 

7( 

MIN 

45 

42 

35 

38 

31 

45 

52 

51 

65 

69 

60 

59 

65 

46 

35 

35 

44 

41 

42 

45 

48 

39 

31 

30 

36 

48 

51 

64 

56 

55 

56 

PARADI SE 

MAX 

69 

65 

63 

57 

66 

71 

74 

72 

73 

77 

82 

79 

56 

72 

73 

70 

72 

69 

68 

78 

68 

50 

60 

45 

53 

61 

72 

77 

82 

80 

89 

b'. 

MIN 

46 

43 

42 

37 

43 

44 

54 

51 

47 

62 

54 

53 

41 

41 

42 

43 

41 

38 

47 

52 

33 

33 

40 

39 

43 

45 

47 

53 

58 

51 

60 

4! 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

85 

90 

87 

82 

80 

85 

93 

97 

100 

102 

109 

111 

108 

102 

94 

88 

90 

90 

88 

84 

94 

95 

88 

82 

83 

90 

100 

100 

105 

102 

100 

9; 

MIN 

62 

63 

63 

59 

60 

64 

68 

71 

73 

74 

75 

77 

76 

76 

67 

55 

57 

59 

65 

62 

65 

65 

60 

58 

60 

65 

72 

74 

78 

73 

73 

PASADENA 

MAX 

86 

83 

69 

63 

74 

88 

88 

86 

85 

93 

94 

90 

87 

81 

63 

71 

75 

75 

85 

87 

83 

72 

59 

72 

77 

86 

87 

87 

83 

76 

79 

81 

MIN 

53 

52 

52 

53 

44 

50 

57 

58 

66 

58 

60 

57 

65 

57 

66 

64 

50 

55 

63 

55 

53 

51 

44 

46 

48 

54 

57 

69 

58 

58 

69 

PASO  ROBLES 

MAX 

83 

78 

70 

68 

80 

88 

89 

86 

91 

95 

95 

90 

84 

83 

72 

79 

81 

81 

84 

87 

83 

71 

65 

68 

83 

69 

69 

94 

93 

96 

96 

MIN 

42 

48 

43 

51 

37 

39 

46 

48 

41 

45 

46 

49 

49 

42 

41 

43 

43 

45 

39 

40 

48 

37 

33 

36 

37 

45 

62 

53 

50 

48 

47 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

MAX 

82 

72 

67 

66 

79 

88 

85 

85 

90 

95 

92 

80 

63 

79 

72 

77 

79 

80 

88 

88 

72 

71 

58 

73 

63 

89 

69 

94 

86 

96 

100 

8 

MIN 

43 

45 

43 

48 

37 

40 

45 

48 

42 

46 

49 

52 

46 

41 

43 

45 

40 

44 

39 

45 

44 

37 

35 

38 

38 

46 

52 

52 

49 

48 

62 

4' 

PETALUMA   FIRE   STA  2 

MAX 

69 

65 

60 

66 

75 

79 

75 

70 

76 

80 

76 

70 

72 

73 

68 

59 

69 

70 

82 

70 

54 

65 

63 

66 

71 

75 

79 

79 

75 

87 

87 

7 

MIN 

42 

38 

44 

45 

40 

41 

48 

41 

45 

45 

62 

64 

44 

43 

41 

45 

45 

45 

45 

46 

39 

37 

42 

49 

53 

48 

49 

47 

47 

49 

60 

PISMO  BEACH 

MAX 

73 

69 

62 

66 

67 

73 

81 

80 

75 

89 

86 

77 

81 

78 

55 

70 

59 

75 

76 

73 

70 

64 

64 

64 

■  74 

87 

87 

82 

70 

53 

61 

7 

MIN 

46 

47 

43 

51 

42 

45 

49 

49 

45 

48 

49 

49 

56 

45 

49 

45 

45 

46 

47 

44 

47 

46 

41 

41 

41 

41 

52 

61 

60 

50 

60 

PLACERVILLE 

MAX 

70 

70 

66 

62 

63 

72 

78 

75 

76 

79 

85 

80 

69 

72 

76 

71 

72 

72 

73 

79 

77 

62 

54 

56 

55 

70 

71 

78 

66 

63 

89 

7 

MIN 

44 

46 

38 

44 

36 

41 

51 

45 

43 

44 

47 

49 

35 

37 

40 

41 

38 

39 

38 

47 

37 

32 

36 

42 

45 

41 

43 

47 

60 

47 

51 

PLACERVILLE  IF6 

MAX 

67 

66 

62 

58 

60 

69 

74 

71 

73 

77 

82 

77 

64 

59 

72 

58 

69 

70 

56 

75 

72 

54 

67 

53 

52 

67 

73 

73 

80 

78 

86 

6 

MIN 

48 

44 

37 

37 

38 

48 

56 

50 

61 

55 

58 

47 

40 

45 

45 

44 

46 

40 

45 

51 

36 

35 

35 

38 

40 

47 

48 

53 

55 

57 

61 

POINT  ARENA 

MAX 

60 

58 

58 

55 

59 

60 

63 

66 

63 

67 

72 

59 

68 

52 

60 

61 

60 

62 

60 

61 

52 

60 

61 

53 

60 

59 

59 

62 

60 

61 

62 

6 

MIN 

44 

44 

46 

43 

41 

47 

49 

45 

39 

49 

53 

49 

46 

48 

47 

47 

46 

45 

46 

49 

35 

39 

45 

48 

51 

52 

49 

48 

60 

48 

49 

POINT  ARGUELLO  WB 

MAX 

64 

57 

61 

59 

58 

69 

58 

50 

52 

67 

69 

52 

64 

58 

59 

60 

68 

59 

68 

58 

68 

68 

62 

54 

53 

53 

50 

66 

57 

50 

52 

MIN 

45 

48 

47 

49 

46 

46 

45 

49 

49 

46 

50 

51 

50 

60 

50 

48 

48 

47 

46 

44 

48 

46 

43 

45 

47 

50 

48 

47 

49 

49 

49 

PT   PIEDRAS  6LANCAS 

MAX 

55 

53 

55 

54 

57 

54 

55 

54 

58 

68 

66 

56 

58 

63 

54 

53 

53 

63 

55 

54 

62 

52 

58 

64 

56 

58 

55 

54 

67 

58 

55 

5 

MIN 

46 

49 

49 

49 

46 

47 

47 

49 

47 

50 

48 

47 

50 

48 

48 

49 

48 

49 

46 

46 

48 

45 

41 

47 

47 

51 

49 

49 

49 

49 

50 

4 

POMONA 

MAX 

86 

80 

65 

62 

74 

88 

89 

88 

88 

94 

96 

90 

85 

75 

53 

72 

76 

73 

85 

89 

81 

74 

69 

73 

78 

69 

87 

86 

82 

75 

78 

8 

MIN 

46 

46 

53 

51 

39 

47 

49 

60 

61 

62 

54 

51 

49 

55 

55 

54 

48 

64 

48 

48 

50 

45 

39 

43 

43 

49 

62 

52 

66 

57 

67 

<, 

PORT    CHICAGO   NAVAL  DEPOT 

MAX 

74 

71 

68 

59 

66 

79 

80 

78 

74 

79 

82 

78 

59 

75 

77 

71 

72 

73 

74 

85 

73 

67 

65 

59 

65 

74 

77 

62 

80 

72 

91 

1 

MIN 

40 

41 

42 

44 

40 

41 

46 

46 

39 

42 

45 

50 

40 

43 

45 

46 

44 

43 

38 

47 

43 

35 

40 

45 

47 

48 

46 

49 

48 

42 

42 

PORTERVILLE 

MAX 

78 

83 

77 

72 

67 

79 

88 

88 

87 

90 

94 

97 

85 

82 

83 

81 

78 

83 

79 

86 

90 

73 

72 

72 

74 

61 

66 

87 

94 

92 

94 

MIN 

49 

54 

46 

49 

46 

48 

54 

55 

54 

56 

58 

58 

50 

50 

61 

48 

60 

48 

50 

53 

60 

40 

42 

43 

45 

51 

54 

65 

59 

67 

61 

See  Relecence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MAY  1960 


StaUon 

Day  Oi  Month 

Average 

1  1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

PORTOLA 

MAX 

61 

56 

54 

50 

67 

70 

69 

70 

78 

74 

71 

69 

67 

70 

68 

66 

64 

58 

69 

68 

55 

53 

52 

48 

55 

66 

74 

79 

77 

80 

84 

65 

9 

28 

30 

22 

30 

41 

30 

29 

30 

31 

39 

24 

25 

27 

37 

28 

27 

22 

30 

29 

19 

27 

30 

32 

28 

31 

32 

40 

34 

38 

30 

0 

POSEY  3  E 

MAX 

62 

58 

49 

50 

59 

69 

67 

67 

72 

74 

76 

75 

61 

62 

61 

69 

61 

64 

66 

69 

67 

52 

51 

59 

62 

66 

69 

75 

74 

76 

82 

64 

9 

30 

32 

28 

33 

37 

39 

42 

44 

44 

44 

41 

38 

37 

37 

41 

32 

32 

34 

37 

26 

24 

27 

31 

38 

40 

40 

45 

44 

47 

36 

5 

POTTER   VALLEY  PH 

MAX 

74 

67 

77 

82 

76 

79 

84 

78 

72 

73 

72 

71 

82 

80 

60 

60 

61 

68 

78 

83 

82 

MIN 

43 

37 

43 

49 

40 

45 

48 

36 

38 

42 

38 

39 

43 

33 

32 

44 

53 

46 

46 

52 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

75 

66 

61 

62 

73 

82 

82 

79 

85 

90 

66 

84 

79 

76 

68 

72 

72 

76 

80 

60 

73 

66 

59 

67 

78 

63 

83 

89 

63 

90 

95 

77 

2 

41 

45 

34 

35 

42 

39 

36 

40 

41 

39 

46 

35 

41 

42 

31 

36 

39 

36 

36 

24 

26 

27 

33 

36 

44 

42 

44 

41 

46 

38 

1 

OUINCY  RS 

MAX 

70 

65 

65 

58 

62 

75 

75 

68 

73 

83 

63 

80 

62 

75 

78 

74 

73 

69 

67 

79 

70 

54 

57 

46 

60 

63 

72 

78 

87 

64 

90 

70 

5 

32 

36 

26 

34 

45 

37 

34 

35 

35 

47 

28 

30 

30 

38 

34 

29 

26 

35 

29 

22 

28 

33 

33 

38 

37 

36 

40 

37 

40 

34 

1 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

87 

77 

58 

57 

72 

88 

90 

90 

90 

97 

100 

95 

86 

74 

61 

65 

75 

74 

66 

91 

81 

72 

71 

71 

80 

93 

90 

90 

80 

61 

65 

80 

9 

MIN 

39 

38 

47 

50 

35 

40 

44 

43 

43 

45 

45 

44 

42 

64 

54 

52 

54 

55 

49 

37 

38 

39 

37 

36 

37 

42 

46 

45 

55 

54 

66 

45 

0 

RANOSBURC 

MAX 

80 

73 

66 

62 

77 

83 

85 

89 

92 

96 

97 

90 

87 

84 

81 

80 

60 

75 

76 

84 

79 

70 

66 

69 

62 

87 

90 

92 

96 

93 

97 

82 

5 

MIN 

50 

50 

48 

46 

46 

59 

56 

55 

61 

62 

64 

65 

54 

47 

54 

53 

55 

50 

52 

52 

45 

39 

43 

49 

60 

60 

56 

62 

61 

63 

53 

1 

RED  BLUFF  WB  AP 

MAX 

65 

71 

62 

71 

79 

78 

79 

80 

64 

88 

65 

73 

79 

84 

77 

76 

73 

76 

85 

73 

65 

67 

53 

62 

63 

77 

64 

92 

91 

98 

96 

77 

1 

MIN 

48 

46 

47 

51 

58 

55 

55 

64 

57 

56 

46 

53 

53 

57 

54 

50 

54 

50 

43 

40 

47 

49 

62 

52 

56 

57 

62 

61 

66 

52 

6 

REDDINO  FIRE   STA  2 

MAX 

74 

70 

71 

72 

78 

78 

78 

ao 

82 

83 

67 

84 

76 

84 

83 

80 

79 

75 

83 

82 

71 

62 

61 

63 

57 

74 

62 

86 

90 

97 

77 

2 

MIN 

49 

50 

47 

50 

52 

49 

55 

63 

55 

59 

69 

47 

55 

65 

50 

56 

47 

53 

53 

42 

39 

46 

44 

49 

50 

53 

61 

64 

63 

71 

52 

2 

REDLANOS 

MAX 

86 

78 

59 

65 

74 

92 

92 

91 

95 

100 

102 

96 

92 

65 

65 

73 

79 

77 

67 

92 

83 

76 

73 

73 

82 

93 

90 

93 

60 

83 

66 

83 

0 

MIN 

49 

60 

50 

48 

43 

48 

53 

54 

65 

57 

59 

56 

56 

66 

55 

53 

56 

66 

60 

50 

50 

47 

41 

43 

44 

51 

56 

56 

56 

56 

57 

61 

REDWOOD  CITY 

MAX 

71 

70 

62 

65 

75 

80 

78 

76 

74 

83 

80 

74 

75 

71 

64 

66 

66 

72 

85 

81 

65 

66 

63 

64 

77 

79 

60 

78 

72 

87 

91 

74 

0 

48 

48 

41 

45 

52 

46 

42 

50 

52 

56 

49 

48 

50 

62 

43 

47 

45 

46 

47 

43 

49 

60 

52 

60 

50 

50 

48 

46 

51 

47 

RICHMOND 

MAX 

64 

70 

65 

60 

65 

67 

72 

76 

66 

72 

77 

72 

68 

72 

70 

66 

69 

62 

69 

82 

66 

61 

60 

66 

63 

67 

76 

78 

67 

64 

66 

68 

0 

50 

50 

49 

53 

54 

64 

49 

64 

54 

68 

50 

53 

51 

53 

50 

61 

64 

54 

48 

45 

51 

52 

62 

54 

55 

56 

56 

54 

55 

*^ 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 

86 

83 

73 

69 

75 

92 

90 

ae 

91 

97 

97 

93 

90 

79 

68 

74 

78 

76 

88 

91 

84 

76 

72 

73 

82 

91 

88 

89 

84 

60 

63 

63 

2 

53 

54 

43 

49 

53 

54 

54 

56 

57 

58 

54 

57 

56 

54 

56 

65 

50 

51 

52 

49 

41 

46 

45 

51 

65 

65 

56 

67 

47 

52 

° 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

83 

86 

77 

62 

67 

75 

92 

91 

90 

93 

99 

99 

94 

89 

67 

66 

74 

77 

75 

88 

90 

81 

75 

72 

72 

82 

92 

89 

91 

80 

81 

82 

3 

52 

52 

41 

47 

49 

51 

63 

50 

55 

64 

53 

57 

55 

63 

64 

64 

48 

45 

48 

49 

39 

42 

42 

49 

53 

53 

63 

53 

58 

50 

3 

ROCKLIN 

MAX 

78 

71 

72 

67 

69 

79 

81 

82 

81 

85 

92 

85 

77 

78 

84 

78 

77 

61 

75 

66 

78 

68 

72 

56 

64 

76 

83 

86 

92 

84 

97 

78 

5 

45 

47 

39 

37 

47 

61 

46 

46 

52 

52 

39 

41 

44 

44 

42 

42 

40 

40 

37 

36 

37 

46 

46 

47 

46 

48 

48 

50 

49 

44 

4 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 

74 

72 

66 

73 

80 

85 

63 

62 

86 

93 

86 

78 

79 

63 

76 

80 

82 

78 

87 

79 

71 

73 

60 

65 

76 

83 

86 

93 

86 

96 

99 

SO 

3 

48 

47 

42 

50 

54 

60 

45 

54 

54 

54 

61 

48 

50 

47 

47 

51 

51 

46 

41 

38 

46 

50 

64 

49 

51 

63 

64 

62 

60 

49 

* 

SACRAMENTO  WB  C I TY 

MAX 

73 

72 

63 

71 

80 

83 

82 

82 

65 

91 

62 

74 

77 

81 

73 

78 

79 

74 

84 

74 

66 

68 

57 

63 

73 

81 

83 

90 

83 

96 

96 

77 

9 

48 

49 

46 

51 

66 

52 

48 

56 

56 

66 

51 

50 

50 

49 

49 

53 

53 

51 

46 

42 

46 

60 

54 

52 

63 

55 

54 

54 

61 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

MAX 

65 

68 

68 

65 

73 

78 

78 

70 

76 

84 

76 

68 

73 

68 

65 

70 

70 

72 

83 

72 

62 

62 

55 

60 

70 

74 

78 

73 

63 

66 

92 

71 

5 

43 

42 

39 

45 

51 

48 

43 

42 

50 

63 

37 

47 

46 

43 

46 

43 

38 

46 

35 

33 

47 

46 

50 

43 

46 

52 

49 

44 

48 

SALINAS  2  £ 

MAX 

66 

63 

64 

64 

68 

73 

76 

74 

72 

75 

73 

70 

70 

66 

62 

67 

66 

67 

76 

69 

64 

64 

66 

69 

72 

75 

72 

70 

71 

71 

71 

69 

2 

47 

50 

44 

46 

52 

49 

43 

48 

51 

65 

44 

49 

49 

48 

47 

45 

40 

49 

47 

37 

41 

42 

46 

42 

50 

46 

62 

51 

47 

7 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

67 

63 

66 

64 

70 

75 

79 

67 

75 

77 

72 

71 

73 

63 

63 

67 

67 

69 

79 

68 

65 

65 

66 

70 

73 

76 

72 

67 

66 

71 

73 

69 

6 

MIN 

41 

49 

48 

50 

43 

45 

60 

50 

42 

47 

60 

63 

44 

51 

53 

50 

49 

46 

39 

48 

44 

36 

42 

41 

46 

45 

51 

50 

52 

52 

46 

** 

SALT    SPRINGS  PH 

MAX 

67 

67 

63 

55 

68 

74 

73 

73 

80 

82 

81 

78 

66 

70 

70 

68 

68 

68 

74 

71 

66 

60 

55 

61 

62 

73 

77 

81 

SO 

84 

85 

70 

S 

MIN 

46 

40 

38 

38 

34 

40 

36 

48 

48 

50 

60 

46 

38 

41 

42 

41 

41 

40 

43 

46 

35 

32 

35 

37 

41 

42 

48 

50 

55 

51 

59 

42 

SALYER  RS 

MAX 

72 

68 

69 

61 

67 

77 

77 

70 

80 

88 

85 

82 

69 

70 

70 

68 

66 

60 

69 

79 

56 

54 

56 

52 

59 

54 

62 

72 

81 

81 

S3 

69 

3 

MIN 

46 

47 

47 

40 

41 

44 

48 

45 

47 

46 

49 

48 

46 

50 

48 

46 

39 

39 

40 

47 

40 

40 

44 

40 

42 

47 

47 

49 

48 

49 

50 

45 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

79 

79 

66 

55 

69 

82 

82 

83 

89 

92 

92 

91 

64 

80 

58 

66 

71 

71 

77 

82 

72 

71 

67 

64 

73 

85 

85 

67 

87 

75 

78 

77 

2 

MIN 

46 

44 

39 

49 

57 

61 

58 

60 

64 

58 

69 

46 

49 

48 

46 

60 

49 

69 

54 

41 

39 

39 

42 

54 

59 

60 

50 

50 

50 

^ 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

79 

72 

64 

63 

78 

84 

81 

62 

88 

93 

91 

83 

78 

79 

73 

75 

77 

76 

84 

66 

75 

69 

63 

69 

82 

86 

88 

92 

87 

96 

100 

80 

4 

MIN 

40 

39 

40 

46 

34 

41 

46 

42 

41 

46 

46 

42 

39 

38 

35 

36 

35 

34 

35 

42 

42 

28 

30 

33 

33 

42 

43 

45 

43 

39 

47 

39 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

87 

79 

65 

63 

77 

91 

92 

96 

101 

101 

96 

92 

80 

66 

75 

80 

78 

66 

92 

81 

79 

73 

74 

84 

94 

93 

96 

63 

85 

90 

84 

3 

MIN 

46 

51 

51 

40 

45 

50 

51 

52 

65 

56 

52 

52 

66 

55 

64 

52 

56 

47 

46 

46 

44 

39 

40 

42 

49 

53 

53 

55 

56 

58 

SANDBERG  WB 

MAX 

67 

57 

51 

52 

62 

77 

69 

72 

82 

83 

86 

70 

69 

66 

65 

60 

64 

59 

67 

74 

54 

57 

66 

54 

64 

68 

69 

85 

77 

81 

86 

67 

7 

MIN 

46 

43 

40 

39 

39 

50 

51 

49 

53 

59 

61 

47 

39 

43 

43 

41 

45 

39 

44 

49 

40 

32 

32 

34 

37 

48 

46 

65 

60 

59 

63 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

78 

65 

61 

63 

70 

79 

83 

60 

74 

79 

81 

76 

69 

67 

66 

68 

70 

68 

76 

60 

70 

66 

66 

68 

71 

76 

80 

69 

68 

68 

68 

71 

7 

55 

54 

51 

54 

57 

59 

61 

58 

61 

61 

60 

60 

58 

56 

59 

60 

59 

59 

68 

65 

54 

66 

55 

57 

60 

60 

60 

60 

61 

SAN  FERNANDO 

MAX 

86 

83 

60 

66 

80 

90 

93 

90 

89 

97 

88 

92 

100 

78 

67 

74 

77 

74 

87 

90 

81 

75 

74 

73 

73 

88 

95 

68 

82 

78 

81 

82 

2 

53 

51 

43 

60 

46 

50 

52 

64 

57 

56 

56 

56 

56 

50 

47 

52 

60 

49 

55 

47 

45 

39 

44 

51 

55 

63 

67 

57 

56 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

56 

59 

70 

61 

64 

67 

67 

64 

62 

59 

57 

59 

58 

58 

62 

61 

57 

59 

56 

62 

66 

66 

63 

58 

66 

60 

65 

61 

3 

47 

49 

44 

47 

51 

51 

46 

49 

52 

53 

46 

50 

46 

46 

44 

46 

45 

49 

47 

43 

61 

43 

44 

45 

50 

48 

46 

49 

50 

*' 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

64 

59 

60 

61 

65 

70 

71 

63 

71 

74 

73 

66 

67 

64 

62 

64 

64 

66 

76 

66 

62 

63 

60 

64 

73 

73 

71 

65 

60 

77 

81 

67 

0 

MIN 

47 

49 

48 

47 

44 

47 

52 

50 

46 

52 

64 

53 

48 

51 

50 

50 

lit 

48 

47 

49 

47 

45 

50 

51 

56 

52 

52 

51 

62 

49 

51 

49 

* 

SAN   FRANCISCO  FOB 

MAX 

61 

56 

56 

59 

61 

66 

64 

59 

66 

70 

65 

64 

63 

62 

58 

59 

6! 

65 

72 

60 

56 

58 

57 

60 

67 

68 

69 

62 

56 

67 

71 

62 

6 

50 

49 

48 

50 

50 

51 

51 

50 

60 

53 

53 

55 

52 

60 

50 

50 

49 

51 

51 

50 

48 

49 

52 

50 

56 

66 

54 

52 

62 

63 

53 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

88 

85 

70 

66 

77 

92 

89 

67 

87 

94 

95 

90 

64 

81 

65 

73 

77 

75 

89 

89 

86 

74 

72 

74 

79 

87 

89 

86 

82 

77 

79 

SI 

8 

MIN 

49 

55 

53 

43 

49 

52 

54 

53 

54 

56 

54 

51 

56 

62 

54 

49 

56 

53 

51 

51 

52 

44 

46 

47 

61 

54 

54 

68 

69 

59 

' 

SAN  GREGORIO  3  SE 

MAX 

62 

57 

60 

57 

62 

66 

68 

62 

69 

71 

70 

65 

63 

66 

56 

58 

58 

66 

67 

70 

67 

64 

59 

62 

68 

69 

65 

62 

56 

68 

67 

63. 

0 

MIN 

38 

48 

44 

43 

40 

40 

48 

45 

36 

45 

46 

55 

38 

49 

48 

60 

42 

40 

36 

49 

36 

34 

41 

49 

48 

44 

51 

43 

60 

47 

41 

44. 

0 

SAN  JACINTO 

MAX 

88 

75 

63 

66 

79 

93 

93 

94 

96 

102 

103 

96 

90 

75 

64 

77 

81 

77 

90 

91 

63 

73 

75 

73 

86 

94 

94 

98 

97 

89 

93 

85 

4 

MIN 

43 

45 

50 

51 

39 

44 

41 

47 

50 

51 

52 

51 

48 

56 

54 

53 

54 

65 

46 

47 

42 

48 

41 

38 

38 

46 

51 

51 

50 

54 

54 

SAN  JOSE 

MAX 

69 

64 

64 

65 

74 

80 

74 

69 

77 

80 

75 

69 

72 

70 

64 

67 

68 

70 

63 

67 

62 

65 

59 

66 

77 

76 

76 

74 

69 

86 

87 

71. 

5 

MIN 

47 

46 

47 

50 

45 

48 

55 

50 

46 

52 

56 

59 

49 

48 

48 

51 

46 

48 

48 

50 

47 

44 

48 

49 

54 

51 

57 

51 

52 

51 

63 

49 

SAN  LUIS   OBISPO  POLY 

MAX 

76 

77 

61 

66 

63 

73 

82 

80 

68 

80 

87 

68 

69 

78 

64 

63 

67 

66 

75 

60 

72 

66 

64 

64 

67 

74 

84 

79 

72 

67 

76 

71. 

9 

MIN 

49 

49 

46 

48 

46 

48 

62 

50 

45 

49 

50 

50 

54 

47 

46 

47 

46 

48 

52 

46 

47 

46 

40 

41 

46 

50 

56 

53 

49 

51 

50 

48. 

3 

SAN  MATEO 

MAX 

66 

60 

63 

62 

71 

75 

66 

68 

74 

74 

69 

69 

69 

71 

61 

62 

63 

65 

60 

71 

60 

63 

69 

65 

74 

74 

75 

71 

63 

81 

80 

68. 

5 

MIN 

46 

48 

47 

48 

45 

47 

49 

50 

46 

62 

50 

50 

48 

57 

54 

50 

48 

48 

48 

50 

46 

41 

61 

57 

55 

52 

52 

61 

52 

49 

52 

49. 

6 

SAN  PEDRO 

MAX 

76 

74 

65 

63 

66 

79 

77 

77 

78 

78 

78 

79 

72 

70 

68 

67 

70 

69 

76 

78 

73 

68 

68 

64 

68 

73 

73 

71 

70 

69 

68 

71. 

8 

MIN 

57 

56 

57 

56 

53 

55 

60 

60 

60 

60 

60 

59 

68 

60 

58 

57 

57 

59 

59 

59 

59 

57 

52 

51 

66 

58 

60 

60 

69 

59 

60 

57. 

8 

SAN  RAFAEL 

MAX 

70 

64 

62 

64 

74 

79 

74 

74 

79 

82 

79 

75 

73 

72 

70 

67 

65 

66 

84 

76 

66 

62 

61 

53 

70 

77 

80 

60 

82 

85 

88 

73. 

1 

MIN 

48 

46 

48 

48 

45 

46 

54 

41 

46 

52 

54 

66 

60 

49 

48 

49 

49 

49 

51 

51 

45 

44 

43 

50 

55 

63 

54 

51 

50 

52 

49 

49. 

2 

S«e  Belerence  Notoa  Following  Statton  Isdm 
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DAILY  TEMPERATURES  'V/.Tdo 


Stalkm 

Day  Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5  1  6 

7 

g 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SANTA  ANA   FIRE  STA 

MAX 

62 

60 

67 

66 

72 

86 

86 

84 

62 

86 

89 

65 

61 

73 

69 

72 

74 

73 

85 

87 

84 

70 

70 

72 

74 

83 

63 

84 

74 

73 

74 

76 

1 

MIN 

53 

54 

53 

54 

47 

47 

56 

56 

49 

50 

56 

60 

60 

61 

54 

2 

SANTA  BARBARA 

MAX 

82 

76 

72 

70 

73 

63 

62 

80 

60 

81 

78 

79 

76 

73 

70 

70 

71 

71 

83 

82 

79 

78 

71 

71 

71 

78 

96 

91 

69 

68 

71 

76 

7 

MIN 

50 

" 

49 

48 

50 

50 

46 

^' 

62 

54 

51 

2 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

MAX 

75 

73 

63 

70 

67 

70 

73 

77 

72 

76 

73 

91 

71 

68 

67 

70 

74 

67 

81 

74 

76 

66 

67 

73 

66 

79 

95 

73 

66 

66 

66 

72 

6 

MIN 

46 

53 

49 

46 

49 

44 

45 

54 

54 

54 

47 

47 

49 

44 

44 

44 

50 

47 

45 

50 

48 

39 

47 

45 

47 

59 

63 

51 

49 

48 

46 

4 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

70 

66 

64 

67 

70 

79 

76 

70 

78 

60 

74 

72 

73 

72 

68 

69 

70 

72 

83 

68 

65 

67 

66 

66 

78 

77 

78 

76 

71 

87 

89 

73 

»1 

MIN 

43 

41 

45 

46 

40 

55 

52 

45 

44 

49 

54 

55 

43 

44 

45 

47 

42 

44 

49 

43 

53 

39 

41 

47 

50 

49 

49 

48 

49 

47 

50 

46 

7 

SANTA  CRUZ 

MAX 

71 

70 

65 

68 

69 

77 

81 

73 

76 

81 

76 

75 

76 

74 

65 

68 

73 

76 

74 

68 

67 

65 

63 

65 

74 

83 

61 

75 

73 

71 

70 

72 

>  5 

MIN 

40 

42 

45 

45 

39 

48 

49 

45 

43 

48 

48 

54 

46 

44 

45 

42 

46 

42 

40 

43 

41 

36 

43 

45 

46 

46 

46 

46 

44 

60 

46 

44 

.7 

SANTA  MARIA  W6  AP 

MAX 

72 

56 

64 

60 

68 

77 

72 

62 

69 

60 

63 

66 

80 

63 

62 

62 

63 

65 

76 

66 

64 

60 

64 

65 

69 

79 

65 

67 

67 

70 

67 

67 

■  3 

MIN 

44 

44 

46 

48 

41 

41 

45 

49 

46 

45 

47 

51 

49 

47 

47 

43 

46 

46 

41 

42 

46 

42 

36 

43 

43 

46 

50 

46 

60 

6 1 

50 

45 

.6 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

74 

71 

63 

64 

67 

66 

71 

73 

70 

70 

73 

73 

70 

72 

65 

65 

67 

69 

71 

72 

70 

66 

63 

62 

64 

69 

76 

76 

73 

68 

65 

69 

■  0 

MIN 

56 

52 

55 

56 

53 

55 

59 

59 

56 

59 

61 

60 

61 

58 

56 

58 

58 

60 

50 

60 

61 

62 

59 

59 

57 

■  1 

SANTA  PAULA 

MAX 

76 

62 

72 

63 

66 

77 

87 

85 

85 

33 

86 

67 

84 

84 

65 

66 

72 

73 

60 

91 

86 

73 

70 

70 

74 

75 

66 

90 

60 

73 

72 

78 

.0 

MIN 

50 

47 

49 

44 

50 

56 

54 

52 

56 

56 

54 

54 

46 

46 

48 

50 

54 

50 

47 

42 

46 

46 

^' 

59 

53 

51 

.2 

SCOTIA 

MAX 

65 

53 

57 

61 

57 

66 

71 

63 

73 

82 

81 

74 

63 

59 

57 

59 

58 

59 

57 

63 

56 

66 

57 

54 

58 

60 

63 

61 

60 

60 

67 

62 

•  3 

MIN 

47 

46 

45 

43 

44 

45 

47 

47 

44 

47 

54 

49 

47 

49 

49 

49 

42 

46 

44 

50 

41 

42 

46 

43 

47 

49 

50 

^' 

5 1 

^' 

47 

•  0 

SHASTA  DAM 

MAX 

74 

60 

69 

56 

69 

76 

77 

76 

79 

80 

85 

63 

72 

76 

62 

75 

75 

73 

71 

80 

66 

63 

62 

46 

57 

53 

71 

77 

65 

91 

92 

72 

•  8 

MIN 

52 

47 

48 

44 

49 

53 

54 

56 

56 

54 

46 

^' 

46 

41 

40 

46 

61 

63 

66 

61 

.4 

SHELTER  COVE 

MAX 

59 

56 

53 

57 

59 

60 

59 

59 

63 

67 

63 

63 

60 

62 

61 

59 

58 

59 

63 

65 

53 

56 

63 

56 

56 

57 

70 

66 

63 

70 

60 

60 

•  6 

MIN 

50 

48 

47 

46 

47 

46 

48 

46 

49 

49 

^' 

49 

50 

54 

48 

52 

54 

49 

•  0 

SIERRA  CITY 

MAX 

67 

62 

60 

51 

53 

69 

72 

64 

73 

80 

60 

77 

54 

70 

72 

69 

67 

64 

61 

75 

68 

48 

55 

42 

41 

52 

67 

76 

60 

79 

84 

65 

•  5 

MIN 

38 

32 

34 

42 

45 

39 

39 

40 

41 

33 

41 

39 

42 

36 

30 

36 

26 

29 

34 

40 

46 

47 

60 

50 

38 

.2 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 

66 

59 

54 

50 

66 

71 

64 

70 

78 

76 

78 

56 

69 

71 

68 

67 

60 

57 

70 

65 

47 

52 

47 

48 

57 

68 

76 

61 

73 

63 

65 

•  0 

MIN 

33 

30 

29 

24 

33 

46 

32 

30 

32 

36 

33 

29 

29 

35 

37 

34 

3 1 

23 

42 

30 

^' 

31 

30 

3  3 

36 

42 

36 

44 

33 

•  0 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 

MAX 

51 

48 

47 

38 

41 

55 

58 

50 

59 

64 

64 

63 

44 

56 

57 

54 

54 

50 

47 

52 

53 

36 

39 

33 

34 

40 

54 

64 

67 

65 

72 

51 

■  9 

MIN 

25 

29 

27 

25 

25 

28 

33 

28 

30 

29 

34 

37 

23 

26 

27 

28 

28 

28 

23 

19 

24 

26 

^' 

28 

35 

35 

36 

26 

.4 

SONOMA 

MAX 

70 

67 

59 

69 

76 

61 

76 

75 

60 

83 

76 

70 

75 

75 

70 

74 

75 

79 

86 

61 

65 

66 

60 

66 

72 

76 

63 

84 

79 

91 

92 

MIN 

41 

36 

43 

45 

38 

42 

48 

41 

37 

44 

46 

50 

39 

40 

40 

^' 

41 

46 

45 

47 

63 

50 

44 

.1 

sonora 

73 

73 

66 

67 

60 

80 

61 

60 

84 

88 

85 

70 

75 

77 

73 

74 

75 

71 

80 

81 

64 

65 

60 

64 

74 

81 

82 

66 

87 

82 

MIN 

40 

44 

52 

45 

.3 

so  ENTRANCE  YOSEMI TE  NP 

62 

56 

50 

51 

69 

70 

75 

79 

79 

76 

77 

68 

66 

70 

73 

66 

66 

67 

67 

58 

55 

55 

67 

72 

70 

79 

76 

81 

84 

MIN 

30 

26 

35 

32 

39 

2  6 

25 

37 

42 

34 

.7 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

53 

52 

44 

44 

61 

65 

57 

66 

75 

72 

70 

51 

60 

62 

61 

60 

55 

51 

65 

56 

41 

45 

39 

34 

46 

60 

68 

73 

70 

76 

79 

56 

•  4 

MIN 

28 

28 

23 

29 

30 

31 

30 

28 

30 

29 

35 

24 

33 

29 

28 

30 

29 

31 

39 

36 

38 

30 

.8 

SOU  I RREL   I NN  2 

62 

55 

49 

42 

66 

71 

74 

78 

75 

74 

69 

68 

50 

67 

69 

70 

63 

71 

62 

52 

49 

50 

65 

73 

77 

75 

77 

75 

77 

65 

•  4 

MIN 

41 

45 

36 

33 

34 

50 

49 

50 

36 

40 

38 

41 

48 

50 

56 

54 

42 

.1 

STOCK  TON  FAA  AP 

MAX 

79 

73 

69 

73 

82 

66 

84 

83 

86 

93 

66 

80 

60 

83 

72 

78 

80 

76 

86 

60 

71 

76 

61 

69 

78 

86 

88 

93 

66 

96 

100 

61 

•  1 

MIN 

45 

49 

50 

45 

47 

^' 

46 

56 

47 

^' 

50 

51 

50 

46 

50 

52 

44 

39 

44 

49 

64 

56 

54 

56 

55 

53 

61 

50 

.5 

STOCKTON  FIRE  STA  4 

MAX 

76 

75 

73 

66 

71 

79 

84 

61 

79 

64 

90 

90 

73 

76 

81 

74 

78 

77 

75 

85 

80 

69 

70 

60 

68 

76 

82 

85 

90 

84 

93 

78 

.4 

MIN 

46 

42 

47 

52 

42 

48 

58 

50 

43 

54 

54 

54 

46 

49 

56 

45 

47 

58 

bZ 

44 

52 

46 

49 

53 

51 

52 

54 

53 

51 

61 

50 

.4 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

66 

74 

82 

86 

86 

83 

67 

94 

66 

80 

30 

82 

78 

78 

68 

78 

71 

69 

78 

65 

68 

92 

60 

96 

99 

62 

.6 

MIN 

47 

48 

43 

43 

58 

50 

45 

56 

44 

46 

47 

46 

49 

52 

42 

48 

49 

50 

52 

65 

53 

48 

58 

49 

.5 

73 

66 

67 

70 

79 

60 

62 

87 

87 

82 

76 

63 

83 

77 

76 

73 

65 

84 

70 

68 

56 

65 

60 

77 

83 

91 

66 

97 

95 

76 

•  1 

MIN 

41 

48 

46 

58 

36 

43 

46 

44 

46 

40 

45 

41 

36 

45 

47 

50 

49 

45 

46 

58 

54 

56 

47 

.0 

STRAWBERRY  VALLEY 

60 

56 

49 

60 

70 

75 

76 

79 

76 

65 

67 

69 

65 

65 

65 

64 

74 

65 

63 

54 

50 

40 

54 

68 

71 

80 

77 

65 

88 

66 

•  5 

MIN 

36 

39 

39 

38 

36 

45 

30 

26 

^' 

40 

50 

39 

.2 

SUNLAND 

66 

72 

56 

67 

92 

66 

91 

98 

99 

94 

89 

69 

63 

70 

79 

79 

65 

90 

74 

72 

72 

69 

80 

89 

90 

91 

79 

79 

85 

81 

>  1 

MIN 

50 

50 

40 

52 

57 

45 

46 

50 

56 

49 

42 

43 

40 

44 

49 

59 

66 

59 

54 

51 

.3 

SUSAN VI LLE  AP 

65 

64 

59 

56 

67 

75 

62 

62 

79 

72 

66 

71 

74 

74 

67 

57 

67 

71 

61 

59 

55 

62 

68 

75 

80 

79 

66 

88 

69 

MIN 

24 

36 

40 

28 

26 

36 

29 

24 

34 

36 

34 

34 

45 

40 

45 

35 

.3 

1  Ho  1-  c.   n  1  n 

58 

50 

46 

44 

50 

55 

60 

72 

75 

75 

70 

70 

67 

60 

60 

63 

63 

69 

65 

60 

61 

50 

50 

60 

66 

66 

74 

72 

72 

75 

61 

•  6 

MIN 

32 

33 

35 

40 

53 

50 

48 

40 

40 

42 

42 

34 

40 

40 

25 

^' 

36 

46 

44 

49 

41 

.8 

T  AHOE 

MAX 

57 

59 

54 

47 

43 

54 

53 

60 

62 

69 

73 

72 

57 

66 

65 

64 

66 

57 

47 

56 

62 

51 

48 

43 

42 

51 

64 

69 

71 

70 

70 

58 

.  5 

MIN 

28 

29 

26 

30 

^' 

29 

31 

35 

43 

26 

30 

29 

30 

29 

26 

19 

29 

30 

30 

34 

39 

36 

40 

30 

.3 

T  EHACHAP I 

66 

60 

54 

51 

63 

80 

75 

71 

78 

77 

79 

72 

63 

66 

64 

61 

64 

60 

73 

75 

66 

60 

56 

55 

65 

68 

68 

85 

76 

77 

83 

66 

•  2 

MIN 

40 

34 

31 

45 

50 

39 

44 

48 

^' 

41 

.3 

TEJON  RANCHO 

79 

77 

70 

67 

76 

62 

84 

63 

87 

69 

92 

91 

80 

81 

79 

75 

79 

76 

85 

89 

83 

70 

70 

70 

78 

62 

62 

69 

90 

91 

97 

81 

•  6 

MIN 

46 

54 

61 

53 

50 

61 

46 

49 

46 

54 

58 

63 

62 

68 

53 

■  0 

THERMAL   FAA  AP 

MAX 

94 

91 

75 

82 

91 

96 

99 

99 

99 

107 

111 

108 

103 

89 

66 

89 

90 

88 

90 

94 

97 

90 

64 

85 

90 

99 

103 

107 

98 

97 

99 

94 

•  6 

MIN 

57 

57 

60 

61 

66 

66 

66 

68 

66 

64 

66 

61 

61 

59 

67 

63 

.2 

inKct   Kiv   cu  1  oun  rri  c 

77 

60 

72 

69 

62 

86 

85 

83 

66 

92 

95 

62 

78 

80 

77 

75 

61 

80 

80 

86 

65 

69 

69 

76 

80 

83 

88 

92 

90 

95 

81 

■  5 

MIN 

40 

45 

52 

54 

* 

54 

59 

50 

50 

39 

60 

50 

61 

49 

.0 

TIGER  CREEK  PH 

70 

69 

66 

62 

70 

77 

74 

60 

85 

84 

SO 

72 

73 

74 

71 

71 

71 

75 

76 

70 

60 

60 

66 

66 

75 

78 

83 

84 

87 

92 

73 

.9 

MIN 

48 

42 

46 

50 

39 

41 

42 

42 

42 

42 

38 

45 

40 

38 

42 

40 

42 

43 

46 

50 

49 

43 

.1 

TORRANCE 

74 

75 

67 

70 

87 

83 

81 

86 

84 

76 

79 

76 

72 

73 

72 

75 

84 

85 

64 

71 

70 

71 

76 

80 

82 

82 

75 

73 

71 

77 

>0 

MIN 

52 

50 

54 

54 

56 

49 

46 

46 

46 

6 1 

65 

56 

60 

59 

59 

52 

.8 

TRACY  CARBONA 

60 

78 

71 

66 

71 

60 

85 

83 

80 

85 

91 

66 

75 

78 

81 

73 

77 

78 

75 

85 

61 

69 

70 

63 

70 

80 

85 

86 

91 

87 

95 

79 

.3 

MIN 

46 

47 

50 

47 

43 

59 

49 

48 

46 

50 

6 1 

64 

50 

47 

36 

44 

60 

50 

54 

62 

55 

52 

49 

57 

49 

,3 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 

75 

67 

66 

71 

80 

76 

81 

76 

85 

92 

76 

75 

79 

77 

67 

76 

75 

77 

87 

83 

67 

67 

63 

70 

77 

63 

66 

67 

76 

96 

98 

77 

.8 

MIN 

47 

48 

48 

50 

50 

58 

51 

49 

58 

57 

58 

50 

52 

51 

52 

49 

56 

57 

53 

46 

44 

48 

50 

51 

55 

56 

61 

64 

49 

65 

52 

.5 

TRINITY   DAM  VISTA  POINT 

MAX 

67 

65 

54 

63 

73 

75 

77 

80 

79 

59 

73 

66 

60 

66 

76 

60 

50 

42 

52 

47 

62 

65 

65 

•  1 

MIN 

35 

39 

33 

33 

37 

36 

43 

46 

47 

34 

36 

35 

31 

36 

42 

29 

29 

32 

32 

36 

43 

39 

36 

.5 

TRONA 

MAX 

61 

65 

82 

80 

72 

80 

90 

95 

94 

95 

103 

104 

96 

93 

92 

90 

89 

88 

90 

82 

91 

60 

77 

60 

80 

86 

93 

98 

9? 

100 

99 

89 

.2 

MIN 

51 

62 

52 

47 

46 

48 

57 

60 

58 

62 

64 

68 

59 

59 

55 

56 

66 

56 

58 

57 

64 

60 

48 

45 

60 

54 

63 

61 

62 

68 

64 

56 

.9 

TRUCKEE  RS 

MAX 

60 

55 

53 

47 

46 

62 

67 

69 

74 

74 

74 

72 

54 

63 

66 

64 

60 

68 

52 

67 

61 

44 

46 

42 

40 

52 

71 

74 

75 

72 

63 

60 

.6 

MIN 

26 

30 

26 

27 

21 

27 

26 

29 

29 

28 

32 

43 

23 

26 

26 

26 

27 

30 

21 

31 

26 

19 

26 

26 

26 

26 

29 

29 

36 

31 

35 

28 

.1 

See  Belerence  Holes  Following  SlaUoa  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  California 


Station 

Day  Oi  Month 

Average 

I  1  2 

g 

Q 

g 

g 

10 

[J 

12 

13 

14 

15 

16 

17  1 

 L 

18 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TULELAKE 

MAX 

38 

58 

59 

53 

65 

66 

69 

69 

77 

78 

75 

74 

59 

68 

68 

66 

56 

68 

72 

68 

45 

49 

50 

48 

53 

62 

65 

76 

77 

79 

79 

64*6 

MIN 

35 

38 

31 

29 

35 

41 

33 

36 

36 

44 

43 

30 

29 

31 

34 

30 

31 

34 

36 

23 

22 

29 

32 

33 

33 

39 

47 

41 

39 

46 

34.7 

Turntable  creek 

MAX 

70 

60 

66 

55 

66 

73 

76 

72 

75 

78 

60 

79 

67 

73 

79 

73 

73 

72 

66 

78 

66 

60 

60 

50 

63 

54 

68 

75 

65 

65 

90 

70»  3 

MIN 

50 

47 

49 

43 

49 

51 

55 

53 

63 

54 

57 

68 

45 

50 

64 

47 

51 

47 

52 

53 

39 

39 

42 

41 

45 

46 

51 

56 

59 

62 

65 

50.4 

TUST IN   IRVINE  RANCH 

MAX 

82 

71 

67 

64 

73 

86 

85 

83 

81 

87 

90 

62 

79 

75 

66 

72 

75 

75 

84 

88 

79 

71 

70 

73 

75 

86 

85 

61 

75 

70 

77 

77.6 

MIN 

47 

48 

53 

53 

40 

44 

46 

49 

61 

50 

50 

60 

60 

54 

56 

56 

50 

50 

47 

45 

60 

49 

40 

42 

43 

46 

60 

50 

56 

57 

55 

49.3 

twentynine  palms 

MAX 

85 

83 

81 

74 

81 

86 

94 

95 

99 

102 

106 

104 

99 

96 

91 

86 

91 

93 

91 

89 

90 

93 

78 

79 

85 

94 

99 

99 

99 

96 

100 

MIN 

52 

55 

53 

45 

50 

51 

67 

59 

62 

61 

65 

61 

59 

56 

57 

68 

69 

55 

48 

45 

56 

50 

46 

45 

50 

57 

54 

64 

62 

67 

55 

55.9 

Twin  lakes 

MAX 

46 

47 

40 

43 

54 

56 

55 

56 

63 

63 

64 

57 

53 

65 

53 

51 

51 

48 

68 

56 

45 

38 

35 

31 

44 

55 

52 

65 

54 

66 

70 

MIN 

21 

27 

24 

21 

23 

27 

35 

29 

29 

31 

38 

42 

24 

32 

26 

24 

25 

27 

29 

29 

23 

12 

21 

22 

28 

25 

25 

39 

37 

37 

36 

28.0 

URIAH 

MAX 

68 

68 

59 

65 

78 

80 

74 

62 

85 

86 

76 

68 

71 

72 

67 

69 

66 

67 

80 

74 

60 

64 

60 

69 

59 

71 

76 

65 

79 

68 

89 

MIN 

41 

44 

46 

44 

40 

44 

52 

42 

42 

48 

48 

61 

41 

46 

47 

49 

46 

46 

41 

48 

36 

34 

45 

46 

45 

56 

60 

48 

54 

52 

62 

45.9 

UCLA 

MAX 

81 

68 

64 

61 

63 

76 

78 

75 

73 

77 

79 

76 

72 

68 

63 

64 

68 

67 

60 

62 

75 

69 

67 

65 

69 

73 

77 

76 

69 

67 

70 

MIN 

63 

56 

53 

55 

51 

56 

62 

60 

58 

59 

63 

66 

66 

60 

58 

64 

54 

56 

57 

63 

58 

55 

50 

52 

54 

59 

62 

62 

62 

60 

51 

57.6 

UPLAND   3  N 

MAX 

86 

76 

65 

56 

75 

68 

90 

88 

92 

97 

99 

93 

86 

77 

65 

71 

76 

75 

86 

90 

81 

73 

70 

70 

79 

90 

90 

90 

82 

79 

82 

MIN 

45 

46 

49 

46 

38 

45 

55 

53 

51 

54 

57 

56 

51 

49 

62 

51 

47 

52 

46 

52 

49 

42 

38 

41 

42 

46 

54 

54 

53 

56 

56 

49.3 

UPPER   LAKE  RS 

MAX 

74 

74 

65 

66 

75 

80 

83 

84 

81 

74 

68 

54 

69 

71 

77 

89 

MIN 

33 

33 

43 

39 

35 

41 

39 

44 

44 

48 

36 

29 

41 

45 

51 

42 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTERS 

MAX 

64 

67 

60 

57 

64 

66 

73 

72 

65 

74 

79 

72 

68 

70 

66 

64 

69 

69 

71 

80 

64 

62 

62 

56 

64 

70 

74 

76 

67 

61 

80 

66  0 

MIN 

45 

45 

45 

46 

43 

43 

46 

50 

43 

47 

51 

63 

44 

44 

46 

45 

45 

44 

43 

45 

42 

38 

39 

47 

48 

48 

49 

49 

50 

47 

48 

45.7 

VACAVILLE 

MAX 

74 

72 

66 

73 

80 

85 

83 

81 

88 

91 

83 

74 

80 

61 

76 

79 

80 

78 

89 

75 

70 

69 

67 

68 

76 

61 

87 

90 

62 

95 

99 

79.4 

MIN 

48 

42 

46 

46 

44 

49 

57 

49 

44 

51 

50 

56 

48 

46 

47 

46 

47 

46 

61 

55 

45 

39 

48 

48 

54 

49 

50 

55 

55 

52 

60 

49.5 

VALYERMO  RS 

MAX 

78 

75 

63 

64 

72 

82 

83 

85 

90 

93 

94 

86 

86 

86 

73 

75 

76 

77 

73 

82 

80 

70 

66 

66 

75 

63 

84 

90 

90 

90 

93 

80.2 

MIN 

35 

39 

41 

41 

33 

36 

42 

43 

45 

51 

52 

45 

40 

38 

41 

42 

40 

44 

40 

37 

41 

35 

31 

37 

35 

42 

46 

46 

66 

51 

49 

41.8 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

MAX 

75 

81 

75 

63 

65 

75 

87 

69 

89 

93 

96 

96 

93 

89 

80 

73 

81 

83 

79 

77 

87 

76 

69 

70 

70 

60 

89 

90 

96 

95 

95 

82.5 

MIN 

42 

49 

47 

45 

40 

42 

46 

53 

50 

52 

54 

52 

50 

46 

49 

46 

45 

53 

42 

40 

52 

41 

38 

40 

41 

47 

55 

50 

54 

57 

56 

47.6 

VISAL lA 

MAX 

80 

63 

76 

73 

69 

80 

88 

68 

68 

90 

96 

97 

83 

82 

84 

81 

79 

84 

78 

85 

90 

73 

73 

73 

76 

63 

88 

69 

94 

93 

95 

83.6 

MIN 

51 

52 

46 

50 

43 

49 

52 

52 

53 

54 

58 

67 

49 

61 

50 

48 

49 

51 

46 

52 

49 

40 

42 

46 

48 

53 

55 

56 

68 

64 

59 

50.7 

VISTA    1  W 

MAX 

79 

77 

60 

61 

70 

80 

62 

62 

86 

82 

87 

33 

77 

73 

64 

69 

73 

71 

79 

85 

80 

71 

69 

70 

73 

SO 

82 

78 

73 

74 

74 

75  6 

MIN 

46 

49 

51 

50 

42 

44 

47 

46 

47 

49 

62 

52 

49 

56 

60 

52 

66 

66 

51 

48 

53 

50 

44 

44 

45 

47 

50 

50 

67 

66 

68 

49.8 

VOLTA  PH 

MAX 

66 

65 

65 

65 

71 

72 

74 

73 

77 

83 

62 

81 

72 

76 

76 

71 

71 

69 

78 

78 

58 

61 

61 

45 

64 

68 

82 

86 

64 

66 

90 

72.  2 

MIN 

49 

42 

42 

36 

40 

45 

48 

49 

45 

50 

51 

64 

37 

60 

44 

40 

46 

37 

40 

48 

30 

33 

36 

41 

43 

45 

46 

56 

68 

65 

55 

44.8 

WALNUT    CREEK   2  ESE 

MAX 

74 

72 

64 

60 

70 

77 

84 

79 

69 

82 

67 

77 

71 

76 

76 

67 

74 

74 

75 

85 

69 

66 

66 

57 

64 

76 

79 

63 

82 

59 

90 

74.0 

MIN 

43 

39 

46 

46 

39 

43 

51 

48 

38 

45 

49 

52 

38 

46 

42 

43 

44 

40 

40 

50 

36 

34 

49 

48 

50 

45 

47 

46 

60 

52 

50 

44.9 

WALNUT  GROVE 

MAX 

71 

75 

78 

75 

78 

84 

61 

77 

64 

86 

64 

80 

79 

76 

76 

80 

80 

80 

85 

63 

66 

67 

65 

66 

75 

78 

83 

85 

84 

90 

95 

79.0 

MIN 

36 

39 

47 

46 

39 

45 

44 

45 

45 

52 

54 

62 

43 

41 

40 

44 

49 

43 

48 

42 

39 

38 

48 

48 

52 

49 

50 

49 

60 

49 

68 

45.9 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

79 

79 

65 

50 

70 

64 

83 

89 

94 

93 

91 

66 

76 

64 

66 

76 

69 

76 

82 

79 

70 

65 

63 

76 

66 

84 

91 

90 

89 

90 

78.6 

MIN 

37 

36 

41 

48 

31 

37 

31 

42 

46 

44 

43 

42 

35 

35 

35 

36 

35 

41 

35 

37 

34 

31 

28 

28 

39 

40 

40 

46 

43 

43 

36.1 

WASCO 

MAX 

60 

85 

77 

73 

70 

81 

86 

68 

87 

90 

91 

96 

86 

81 

82 

82 

79 

83 

78 

87 

92 

73 

74 

75 

75 

61 

88 

67 

93 

94 

94 

83.6 

MIN 

51 

54 

55 

55 

54 

50 

56 

56 

66 

56 

61 

61 

63 

51 

54 

63 

62 

51 

50 

55 

54 

43 

47 

61 

49 

65 

57 

59 

52 

69 

63 

64.3 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

66 

63 

69 

59 

66 

76 

77 

69 

76 

83 

86 

62 

58 

72 

73 

68 

67 

59 

69 

79 

60 

50 

50 

46 

53 

51 

66 

78 

85 

88 

85 

69.  1 

MIN 

43 

34 

42 

39 

32 

39 

47 

34 

40 

41 

44 

47 

32 

33 

37 

46 

36 

30 

33 

50 

34 

29 

34 

29 

40 

41 

43 

40 

45 

45 

47 

39.0 

WEED  1  S 

MAX 

63 

55 

63 

54 

56 

69 

71 

66 

72 

74 

75 

73 

60 

63 

71 

69 

61 

60 

59 

72 

66 

49 

51 

40 

51 

60 

58 

68 

77 

79 

81 

63.4 

MIN 

36 

37 

39 

32 

26 

32 

40 

31 

34 

54 

66 

46 

23 

27 

30 

28 

25 

29 

26 

30 

28 

26 

34 

34 

35 

36 

41 

32 

40 

35 

42 

34.3 

whiskeytown  res 

66 

55 

69 

72 

77 

60 

83 

82 

70 

83 

76 

68 

71 

83 

68 

46 

57 

62 

70 

94 

MIN 

43 

46 

43 

45 

50 

46 

47 

51 

53 

50 

50 

50 

39 

47 

52 

36 

40 

45 

47 

61 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

40 

45 

43 

38 

30 

47 

53 

52 

57 

62 

66 

65 

59 

56 

53 

55 

50 

53 

46 

49 

53 

49 

39 

35 

41 

63 

55 

56 

60 

57 

62 

60.9 

MIN 

18 

22 

21 

24 

13 

23 

30 

26 

29 

31 

36 

42 

33 

24 

23 

23 

8 

24 

34 

13 

12 

16 

16 

24 

30 

23 

34 

33 

32 

24.9 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

27 

29 

26 

21 

16 

30 

38 

35 

40 

46 

60 

48 

44 

40 

38 

40 

34 

36 

28 

36 

37 

32 

21 

19 

26 

37 

40 

41 

45 

44 

46 

35.2 

MIN 

13 

12 

12 

10 

4 

16 

26 

23 

26 

31 

32 

30 

26 

20 

20 

20 

16 

11 

22 

20 

8 

0 

6 

14 

20 

24 

24 

18 

27 

30 

IB. 9 

WILLITS    1  NE 

MAX 

65 

60 

57 

59 

69 

71 

68 

71 

76 

76 

73 

69 

63 

63 

62 

63 

60 

61 

72 

69 

54 

56 

53 

56 

66 

64 

70 

73 

74 

80 

80 

66.0 

MIN 

40 

38 

42 

41 

38 

40 

47 

36 

37 

48 

47 

46 

36 

39 

38 

39 

35 

40 

36 

40 

31 

30 

42 

43 

45 

46 

44 

43 

44 

45 

47 

40.8 

WILLOWS 

MAX 

75 

66 

71 

66 

74 

78 

81 

81 

80 

83 

69 

85 

75 

61 

61 

78 

81 

79 

77 

88 

63 

66 

69 

66 

67 

67 

79 

66 

69 

85 

100 

77.9 

MIN 

49 

50 

49 

45 

44 

48 

55 

53 

49 

50 

52 

59 

46 

46 

52 

48 

46 

47 

53 

65 

38 

35 

47 

47 

52 

48 

54 

55 

62 

46 

63 

49.5 

WINTERS 

MAX 

81 

73 

75 

67 

75 

81 

84 

63 

84 

89 

92 

86 

76 

62 

84 

80 

82 

81 

81 

90 

80 

72 

70 

56 

68 

76 

83 

89 

92 

68 

98 

60.6 

MIN 

49 

47 

47 

48 

47 

49 

60 

49 

44 

54 

66 

59 

51 

52 

49 

60 

53 

47 

62 

60 

45 

42 

48 

48 

53 

53 

53 

51 

56 

54 

61 

51.8 

WOODFORD S 

MAX 

61 

59 

55 

54 

69 

70 

65 

72 

80 

60 

80 

69 

69 

70 

69 

67 

67 

61 

65 

64 

56 

52 

47 

45 

62 

71 

72 

79 

76 

61 

86 

66.8 

MIN 

35 

32 

34 

29 

26 

27 

47 

37 

50 

46 

48 

47 

26 

35 

38 

36 

38 

36 

28 

49 

36 

20 

26 

24 

33 

36 

35 

40 

46 

43 

47 

36.6 

WOODLAND    1  WNW 

MAX 

79 

75 

73 

65 

73 

81 

85 

65 

83 

86 

93 

87 

76 

79 

64 

79 

80 

82 

77 

86 

80 

70 

69 

55 

66 

74 

82 

84 

92 

89 

96 

79.5 

MIN 

46 

45 

47 

47 

45 

48 

58 

50 

43 

52 

53 

53 

47 

46 

47 

44 

46 

54 

52 

40 

39 

47 

48 

51 

49 

51 

53 

54 

52 

56 

48.6 

YORBA  LINOA 

MAX 

88 

80 

67 

64 

75 

90 

90 

89 

88 

92 

97 

90 

64 

74 

68 

73 

76 

74 

89 

91 

82 

74 

71 

72 

78 

88 

87 

84 

75 

76 

78 

80.8 

MIN 

47 

46 

49 

52 

38 

45 

47 

48 

49 

53 

60 

50 

50 

59 

64 

55 

62 

59 

49 

60 

51 

49 

42 

44 

46 

49 

53 

52 

69 

58 

60 

60.8 

YOSEMITE  NP 

MAX 

72 

69 

56 

55 

64 

72 

78 

78 

80 

84 

84 

76 

78 

74 

76 

70 

74 

71 

73 

77 

72 

62 

67 

63 

71 

77 

79 

84 

78 

85 

69 

73.6 

MIN 

39 

41 

35 

41 

33 

40 

40 

44 

44 

44 

48 

48 

39 

42 

42 

44 

42 

41 

40 

39 

43 

31 

30 

35 

37 

40 

45 

45 

46 

49 

50 

41.3 

YREKA 

MAX 

65 

66 

67 

60 

60 

73 

75 

66 

75 

63 

83 

79 

66 

74 

69 

63 

62 

63 

75 

71 

61 

56 

48 

68 

68 

56 

66 

72 

81 

83 

85 

66.1 

MIN 

41 

36 

40 

35 

33 

36 

41 

42 

44 

46 

46 

43 

35 

37 

40 

39 

34 

33 

40 

40 

31 

32 

38 

39 

38 

45 

39 

40 

46 

44 

50 

39.5 

See  Reierencs  Notes  FoUowlsg  SuHod  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Slah&n 

Day  of  montli 

Tot. 

or  1 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AMTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

EVAP 
WIND 

21 

21 

05 

25 

24 

29 

30 

29 

.  31 

.  32 

29 

.  32 

.  29 

.  32 

.  30 

.  30 

.  37 

.  34 

.  34 

.  36 

.  30 

.  30 

.  12 

.  08 

.  22 

.  30 

.  32 

.  34 

.  32 

.  34 

8. 

58 

AVENAL  9  SSE 

EVAP 
WIND 

.  28 

.  30 

.  32 

.  30 

.  56 

.  45 

.  54 

* 

.68 

.53 

.69 

.  73 

.45 

.  58 

.  55 

.  45 

.  47 

.  49 

.  75 

.  50 

* 

* 

1.48 

.  45 

.  52 

.  43 

.  59 

« 

* 

1.62 

.  51 

15. 

22 

BACKUS  RANCH 

EVAP 

.  28 

28 

.  35 

.  36 

.  63 

.  40 

.  46 

.  48 

.  65 

.  49 

.  44 

.  33 

.  48 

.  56 

.  51 

.  49 

.  46 

.  40 

.38 

.  44 

.  30 

.  35 

.  42 

.  52 

.  67 

.  45 

.  45 

.  52 

.  53 

13. 

93 

WIND 

191 

■  . 

149 

123 

102 

127 

104 

202 

209 

182 

251 

231 

235 

126 

40 

73 

151 

117 

149 

192 

193 

260 

175 

75 

127 

136 

4838 

MAX 

81 

70 

^58 

^65 

^77 

83 

^77 

90 

86 

87 

81 

77 

73 

72 

74 

66 

78 

78 

73 

75 

75 

72 

77 

63 

60 

81 

89 

87 

92 

77 

.8 

MIN 

46 

48 

43 

43 

39 

45 

50 

51 

53 

55 

55 

54 

47 

47 

48 

46 

47 

45 

41 

48 

50 

38 

38 

40 

43 

49 

50 

60 

51 

55 

56 

47 

.8 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

56 

.31 

27 

19 

01 

54 

44 

.  03 

.  17 

17 

.  14 

.  66 

.  26 

.  02 

14 

.  16 

30 

59 

27 

.  10 

07 

6. 

05 

WIND 

24 

43 

20 

33 

25 

32 

45 

36 

30 

30 

30 

32 

39 

16 

30 

18 

36 

46 

42 

34 

28 

39 

32 

38 

37 

18 

21 

37 

34 

20 

17 

966 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

30 

30 

.  22 

.20 

.  30 

.  30 

30 

.  30 

.  25 

.  16 

.  30 

.  39 

.  30 

.  30 

.  37 

.  40 

.  36 

.30 

.30 

.  45 

.  37 

.  30 

.31 

.  00 

.33 

.  15 

.28 

30 

.  33 

.30 

.  34 

9. 

11 

■ 

46 

67 

46 

50 

74 

75 

54 

84 

40 

104 

58 

70 

60 

94 

65 

86 

159 

15 

45 

53 

42 

56 

45 

39 

1925 

MAX 

82 

77 

51 

^72 

83 

86 

90 

87 

65 

60 

91 

88 

81 

85 

85 

68 

62 

83 

80 

90 

82 

79 

50 

50 

73 

71 

66 

91 

90 

92 

94 

78 

.2 

UIN 

52 

50 

49 

49 

49 

52 

55 

55 

55 

60 

58 

58 

50 

51 

53 

60 

57 

51 

50 

54 

45 

44 

50 

50 

50 

53 

53 

56 

61 

61 

62 

53 

.4 

BOCA 

EVAP 

21 

.  15 

.  15 

.  23 

.  28 

.  24 

.  25 

.  32 

.  32 

.  43 

.  31 

.  26 

.  29 

.  31 

.  25 

.  31 

.  26 

.  27 

.  34 

.  21 

.  22 

.  14 

.  05 

.  10 

.  25 

.  30 

.  31 

.  24 

.  31 

7, 

70 

WIND 

■  „ 

*  „ 

■ 

71 

74 

28 

38 

51 

26 

33 

44 

111 

98 

33 

38 

65 

46 

87 

72 

36 

151 

59 

62 

72 

66 

40 

46 

33 

33 

25 

27 

1712 

BURLINGAME 

EVAP 

.15 

.30 

.04 

.20 

.25 

.  17 

.30 

.23 

.30 

.18 

.23 

.21 

.26 

.26 

.30 

.23 

.26 

.25 

.29 

.26 

.26 

.30 

.  16 

.05 

.  15 

.  30 

.30 

.28 

.23 

.  15 

.34 

7. 

21 

123 

182 

59 

161 

140 

72 

180 

138 

100 

112 

98 

178 

134 

229 

209 

259 

275 

226 

120 

173 

227 

156 

96 

74 

41 

73 

156 

162 

155 

57 

124 

4495 

MAX 

69 

76 

79 

79 

76 

73 

71 

71 

69 

71 

77 

77 

71 

74 

76 

61 

83 

64 

81 

75 

67 

83 

82 

74 

.8 

MIN 

47 

50 

50 

51 

45 

48 

54 

51 

46 

58 

55 

59 

49 

47 

46 

49 

54 

47 

47 

47 

46 

44 

51 

51 

56 

55 

56 

51 

54 

52 

54 

50 

.  7 

CACeUMA  DAM 

EVAP 

25 

24 

24 

14 

.  23 

.  22 

.  26 

27 

.  25 

.  26 

,  30 

27 

.  30 

.  26 

.  23 

.  23 

.  27 

.  27 

.  30 

.  36 

.  29 

.  30 

.  25 

.  26 

.  28 

.  30 

.  38 

.  30 

.  28 

.  18 

.  27 

8. 

24 

WIND 

42 

58 

96 

70 

83 

25 

37 

52 

37 

38 

31 

24 

66 

26 

48 

60 

73 

67 

78 

48 

44 

76 

76 

65 

70 

69 

62 

52 

31 

26 

26 

1660 

MAX 

82 

S3 

75 

70 

75 

82 

87 

85 

86 

89 

89 

89 

64 

85 

81 

77 

60 

79 

81 

84 

85 

77 

76 

77 

78 

81 

66 

85 

68 

60 

88 

82 

.  1 

MIN 

50 

54 

51 

52 

47 

50 

55 

58 

52 

57 

58 

60 

53 

53 

53 

52 

51 

50 

49 

53 

56 

46 

45 

53 

50 

53 

57 

55 

57 

58 

59 

53 

■  ^ 

CAMP  PARDEE  (a) 

EVAP 

.  17 

.  15 

.  16 

.  08 

.  22 

.  21 

.  21 

.  22 

.  22 

.  23 

.  29 

.  25 

.  21 

.  26 

.  26 

.  22 

.  25 

.  27 

.  28 

.  28 

.  28 

.  23 

.  25 

06 

.  11 

.  15 

.  27 

.  28 

.  31 

.  26 

.  29 

6. 

93 

WIND 

15 

21 

23 

23 

28 

22 

17 

24 

18 

15 

24 

27 

33 

28 

32 

30 

34 

32 

34 

24 

47 

34 

38 

25 

24 

16 

29 

28 

31 

26 

21 

823 

CHICO  EXP  STA 

EVAP 

.  03 

.  10 

.  28 

.  20 

.  21 

.  21 

* 

* 

.  73 

.  30 

.  29 

.  42 

.  33 

* 

* 

.  79 

.28 

.  37 

* 

* 

.  86 

.  24 

.  15 

.  01 

* 

.  15 

.  19 

.  27 

.  26 

.  27 

.  24 

7. 

18 

22 

17 

87 

75 

16 

20 

* 

* 

67 

28 

46 

98 

36 

* 

117 

29 

78 

* 

* 

150 

39 

110 

59 

* 

53 

22 

19 

19 

4 

1219 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.23 

.24 

.17 

.08 

.13 

.23 

« 

* 

.73 

.25 

.25 

.27 

.25 

• 

* 

.64 

.22 

.24 

.26 

.26 

« 

.84 

.31 

.27 

.25 

.27 

* 

* 

* 

.97 

7. 

36  j 

38 

133 

128 

142 

142 

66 

* 

* 

243 

69 

63 

108 

95 

« 

* 

472 

106 

101 

115 

77 

* 

* 

339 

70 

151 

93 

110 

* 

* 

• 

507 

3388 

MAX 

77 

82 

70 

65 

68 

76 

85 

64 

85 

86 

84 

79 

78 

80 

80 

82 

83 

78 

79 

80 

82 

64 

79 

.4 

MIN 

51 

54 

54 

54 

49 

50 

_ 

- 

53 

57 

58 

59 

56 

_ 

_ 

54 

56 

58 

57 

55 

- 

- 

51 

51 

51 

53 

55 

- 

- 

- 

58 

54 

.3 

COW  CREEK 

EVAP 

41 

43 

45 

42 

.  43 

45 

41 

45 

52 

89 

.  70 

.  49 

.  59 

.  51 

.  65 

.  53 

.  59 

42 

.90 

.  73 

.  54 

.  50 

.  45 

.  47 

.  60 

.  52 

.  54 

.  60 

.  51 

16. 

65 

" 

■  ^ 

25 

55 

40 

Q 

0 

g 

12 

9 

13 

95 

75 

3 

57 

32 

22 

38 

68 

10 

140 

120 

101 

68 

21 

5 

15 

20 

5 

17 

25 

1151 

MAX 

93 

94 

88 

82 

91 

95 

96 

99 

100 

103 

104 

102 

96 

97 

97 

94 

95 

93 

91 

92 

93 

88 

86 

89 

94 

96 

98 

99 

101 

101 

102 

95 

.  1 

UIN 

61 

64 

62 

59 

56 

60 

64 

68 

70 

70 

70 

70 

65 

66 

63 

63 

64 

64 

55 

61 

65 

55 

53 

55 

59 

64 

66 

67 

69 

73 

71 

63 

.7 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

EVAP 

.  23 

.  12 

.  23 

.  12 

.  27 

.  29 

.  25 

.  27 

.  28 

.  25 

-  37 

.32 

.33 

.  30 

.  34 

.  26 

.  29 

.39 

.  40 

.  38 

.  35 

.  28 

.  22 

.  00 

.  14 

.  16 

.  27 

.  33 

.  35 

.  26 

.  38 

8. 

45 

WIND 

33 

25 

79 

74 

75 

25 

28 

37 

47 

29 

35 

62 

67 

52 

87 

61 

48 

60 

130 

87 

88 

47 

55 

88 

63 

22 

36 

56 

75 

41 

32 

1744 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

« 

^.45 

.  28 

.  07 

.  30 

.  27 

* 

.  69 

.  30 

.  35 

.  34 

.35 

* 

« 

L.03 

.  35 

.  43 

.  37 

.  44 

• 

1. 00 

.  04 

.  33 

.  23 

.  34 

« 

L.26 

9. 

42 

* 

$208 

154 

109 

116 

86 

* 

423 

100 

128 

222 

167 

* 

* 

414 

119 

228 

115 

151 

* 

535 

204 

136 

66 

167 

« 

« 

* 

426 

4294 

MAX 

77 

72 

65 

75 

78 

83 

81 

84 

81 

77 

80 

79 

73 

78 

84 

75 

56 

71 

79 

82 

65 

MIN 

- 

44 

45 

47 

47 

49 

_ 

_ 

47 

48 

54 

55 

46 

_ 

47 

47 

47 

49 

51 

_ 

- 

41 

49 

51 

54 

52 

_ 

~ 

52 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.18 

.12 

.21 

.14 

.25 

.22 

.25 

.26 

.30 

.27 

.26 

.30 

.28 

.30 

.29 

.26 

.25 

.28 

.35 

.32 

.29 

.28 

.21 

.02 

.05 

.15 

.23 

.30 

.30 

.30 

.25 

7. 

47 

WIND 

41 

55 

81 

63 

55 

39 

44 

57 

46 

41 

29 

79 

55 

38 

67 

75 

41 

46 

82 

55 

79 

59 

79 

89 

38 

40 

31 

41 

57 

41 

31 

1674 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 

.  28 

31 

.  35 

.  20 

.  30 

■  24 

.  37 

.  36 

.  43 

.  37 

.  37 

.  37 

.  36 

.  53 

.49 

.  35 

.  52 

,  39 

.  42 

.  29 

.  38 

.  40 

.  52 

50 

46 

.  50 

46 

12. 

21  'i 

38 

64 

78 

39 

115 

34 

46 

71 

36 

36 

44 

64 

112 

56 

63 

85 

89 

112 

108 

43 

112 

125 

79 

61 

63 

70 

100 

72 

43 

69 

52 

2183 

MAX 

83 

83 

78 

75 

69 

82 

88 

85 

86 

88 

92 

91 

60 

84 

84 

82 

80 

80 

81 

85 

88 

76 

77 

73 

79 

82 

85 

85 

91 

87 

91 

82 

.9 

UIN 

54 

54 

48 

48 

46 

49 

57 

53 

56 

57 

58 

59 

50 

50 

51 

50 

50 

50 

49 

48 

48 

42 

43 

46 

48 

51 

54 

54 

58 

57 

63 

51 

.6 

HETCH  BETCHY 

EVAP 
WIND 

.  09 

.  16 

.  17 

.  10 

.  14 

.  15 

.  29 

.  24 

.  17 

.27 

.  26 

.  24 

.  20 

.  23 

.  23 

.23 

.23 

.24 

.  23 
- 

.23 
- 

25 

.22 

.  27 

.  15 

.  17 

.  20 

.  27 

.25 

.  27 

, 

.  60 

6. 

75 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

EVAP 

.  34 

.  38 

.  33 

.  35 

.  40 

.  39 

.  37 

.  46 

.  35 

.  50 

.  55 

.  49 

.  43 

.  50 

.  45 

.  36 

.  51 

.  38 

.43 

.  41 

.  45 

.  45 

.45 

.  47 

.  34 

.  45 

.  45 

.  45 

.35 

.38 

B13. 

04 

WIND 

51 

24 

56 

95 

43 

41 

35 

30 

29 

28 

34 

43 

33 

43 

59 

53 

70 

49 

46 

28 

24 

44 

43 

45 

57 

31 

32 

44 

26 

44 

34 

1314 

MAX 

92 

95 

90 

74 

84 

90 

95 

96 

98 

98 

100 

103 

101 

98 

90 

92 

95 

95 

91 

94 

95 

91 

90 

83 

93 

102 

100 

100 

97 

97 

94 

.0 

UIN 

56 

60 

57 

55 

53 

56 

61 

64 

66 

67 

67 

66 

64 

66 

58 

56 

63 

59 

56 

59 

55 

52 

52 

55 

56 

63 

66 

69 

66 

66 

60 

.4 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

EVAP 

.30 

.30 

.45 

.21 

.42 

.40 

.45 

.46 

.45 

.50 

.58 

.49 

.45 

.45 

.45 

.30 

.43 

.  52 

.56 

.56 

.44 

.40 

.30 

.34 

.45 

.  53 

.  56 

.55 

.45 

.55 

.42 

13. 

72 

WIND 

59 

84 

73 

46 

129 

69 

75 

104 

73 

71 

107 

87 

68 

36 

170 

70 

100 

113 

149 

110 

92 

90 

68 

108 

65 

87 

113 

101 

63 

69 

64 

2755 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

.22 

.20 

.24 

.16 

.29 

.23 

.24 

.28 

.21 

.29 

.32 

.30 

.29 

.30 

.29 

.29 

.41 

.34 

.37 

.31 

.30 

.28 

.25 

.14 

.18 

.26 

.31 

.35 

.33 

.32 

,31 

8. 

61 

WIND 

18 

30 

39 

31 

47 

30 

21 

39 

26 

32 

33 

48 

50 

42 

* 

136 

« 

55 

60 

26 

46 

46 

39 

34 

33 

39 

54 

46 

30 

38 

30 

1198 

LAKESHORE 

EVAP 

.01 

.  19 

.06 

.17 

.20 

.  15 

.18 

.21 

.19 

.21 

.26 

.23 

.15 

.25 

.26 

.21 

.25 

.23 

.20 

.16 

.16 

.08 

.06 

.01 

.19 

.  25 

.22 

.23 

.30 

B  5. 

63 

WIND 

9 

23 

23 

17 

23 

17 

19 

17 

14 

27 

40 

14 

29 

36 

16 

23 

27 

17 

35 

25 

10 

24 

43 

11 

5 

17 

16 

19 

15 

17 

639 

LAKE  SPAULCING  DAM 

EVAP 
WIND 

.  12 

.  11 

.  14 

.  07 

.  18 

.  29 

.  25 

.  24 

.  29 

.36 

.  41 

.  15 

.  16 

.  33 

.34 

.25 

29 

.30 

.  33 

.  34 

.  26 

.  19 

12 
.12 

« 

* 

.  10 

.  22 

.  38 

.  30 

.  33 

.  42 

7, 

31 

LODI 

EVAP 

.  27 

.  19 

.  15 

.27 

.  21 

.  18 

.  44 

.  25 

.  29 

.28 

.  31 

.  38 

.  26 

.  30 

.35 

.  32 

.  34 

.  35 

.  37 

.  31 

.  24 

.  33 

.  08 

.  12 

.  09 

.  27 

.  39 

.  33 

.  31 

.  31 

-  32 

8. 

63 

WIND 

49 

83 

44 

113 

49 

37 

82 

60 

49 

45 

66 

133 

93 

52 

84 

95 

102 

197 

45 

70 

115 

121 

93 

38 

15 

66 

98 

63 

42 

48 

43 

2310 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

.15 

.35 

.07 

.26 

.26 

.26 

.38 

.30 

.27 

.30 

.39 

.36 

.30 

.30 

.34 

.34 

.40 

.41 

.41 

.36 

.35 

.27 

.24 

.07 

.18 

.27 

.36 

.34 

.30 

.  19 

.  52 

9. 

30 

WIND 

40 

170 

60 

140 

120 

60 

130 

100 

120 

130 

* 

360 

160 

110 

130 

170 

170 

240 

170 

300 

150 

170 

130 

60 

110 

150 

130 

70 

60 

110 

4020 

MAX 

80 

79 

72 

74 

86 

89 

88 

85 

84 

86 

86 

82 

62 

84 

82 

82 

80 

75 

83 

83 

77 

77 

77 

65 

80 

84 

85 

66 

67 

86 

93 

82 

.0 

UIN 

53 

49 

50 

54 

52 

54 

59 

52 

50 

57 

59 

58 

52 

54 

52 

53 

53 

52 

53 

57 

48 

57 

50 

50 

53 

57 

57 

59 

57 

58 

62 

54 

.2 

UONTICELLO  DAM 

EVAP 

.  20 

.  14 

.  19 

.  06 

.  21 

.  23 

.  23 

.  25 

.  23 

.  24 

.  27 

.  29 

.  29 

.  24 

.  27 

.  28 

.  26 

.  30 

.  31 

.  30 

.  30 

.  24 

.  19 

.  01 

.  15 

.  13 

.  25 

.  25 

.  30 

25 

.31 

7 

17 

WIND 

19 

21 

26 

33 

25 

20 

26 

25 

20 

17 

22 

47 

47 

19 

28 

41 

22 

36 

39 

27 

54 

33 

41 

30 

39 

24 

31 

16 

22 

19 

7 

876 

82 

72 

79 

64 

81 

83 

85 

84 

88 

91 

92 

69 

62 

86 

87 

85 

89 

85 

82 

91 

82 

79 

74 

54 

73 

75 

89 

92 

93 

95 

97 

83.3 

UIN 

50 

48 

48 

47 

47 

50 

53 

54 

50 

50 

56 

49 

49 

49 

53 

51 

53 

51 

50 

52 

44 

44 

45 

49 

49 

53 

55 

57 

60 

60 

61 

51.2 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 
WIND 

.30 

.22 

.15 

.21 

.25 

.24 

.32 

.44 

.29 

.19 

.23 

.17 

.33 

.31 

.29 

.37 

.20 

.33 

- 

.13 

.38 

.27 

.27 

.22 

.28 

.30 

.29 

.38 

.35 

.25 

.37 

B  8 

61 

NEWARK 

EVAP 

^.36 

.  17 

.07 

.26 

.20 

* 

* 

.66 

.27 

.16 

.22 

* 

* 

.89 

.24 

.28 

.29 

.30 

♦ 

* 

.75 

.21 

.15 

.22 

.27 

* 

* 

1.01 

B  7 

21 

WIND 

* 

<100 

87 

69 

91 

51 

* 

* 

160 

33 

72 

108 

31 

* 

424 

87 

59 

65 

31 

* 

* 

390 

55 

73 

24 

69 

« 

* 

* 

251 

2330 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 

.15 

.24 

.34 

.16 

.31 

.23 

.22 

.46 

« 

.66 

.32 

.40 

.46 

.40 

.35 

.30 

.34 

.40 

.62 

.30 

.40 

.34 

.28 

.13 

.19 

.36 

.40 

.36 

.55 

.26 

.38 

10 

35 

WIND 

38 

5 

135 

61 

114 

35 

38 

82 

70 

57 

88 

105 

99 

99 

91 

23 

158 

111 

158 

31 

119 

96 

84 

114 

54 

94 

116 

115 

96 

97 

71 

2654 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

• 

i.2S 

.15 

.09 

.17 

.19 

* 

* 

.53 

.22 

.26 

.19 

.11 

* 

* 

.43 

.20 

.21 

.27 

.21 

* 

• 

.56 

.05 

.01 

.15 

.21 

• 

* 

.70 

.29 

5 

48 

WIND 

30 

57 

83 

40 

* 

* 

68 

30 

40 

24 

66 

* 

102 

50 

36 

97 

27 

« 

• 

153 

65 

20 

70 

38 

* 

141 

67 

1388 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.28 

.25 

.02 
- 

.14 

.22 

.31 

.34 

.30 

.31 

.35 

.39 

.34 

.29 

.11 

.13 

.19 

.27 

.25 

.36 

.38 

.32 

.28 

.31 

.27 

.27 

.33 

.36 

.33 

.21 

.23 

8 

14 

SALT  SPRINGS  PH 

EVAP 
WIND 

.21 

.27 

.09 

.10 

.15 

.22 

.22 

.23 

.23 

.30 

.32 

.26 

.15 

.22 

.26 

.23 

.21 

.22 

.30 

.32 

.24 

.21 

.18 

.02 

.10 

.  18 

.28 

.32 

.34 

.32 

.35 

7 

05 

SBASTA  DAM 

EVAP 

.05 

.08 

.15 

.14 

.20 

.21 

.21 

.20 

.21 

.22 

.20 

.26 

.17 

.25 

.23 

.30 

.25 

.22 

.27 

.23 

.15 

.14 

.10 

.00 

.00 

.09 

.30 

.26 

.29 

.32 

B  5 

91 

WIND 

32 

29 

46 

30 

67 

49 

29 

44 

36 

38 

35 

50 

31 

80 

53 

26 

29 

20 

69 

29 

49 

37 

43 

Ii3 

15 

27 

36 

65 

59 

46 

41 

1315 

See  leierence  notes  foUowiiig  Station  Index. 
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Continued 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
MAY  1960 


Day  oi  month 


•3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Tot 

°i 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

* 

.  45 

.  08 

.  20 

.  30 

.  30 

.  30 

.  45 

-  30 

.  37 

B 

8  99 

WIND 

z 

205 

80 

45 

25 

60 

80 

40 

20 

70 

80 

70 

75 

♦ 

330 

85 

60 

90 

90 

125 

25 

20 

40 

60 

50 

120 

40 

40 

2025 

MAX 

- 

- 

74 

81 

86 

90 

90 

85 

89 

94 

90 

86 

86 

85 

~ 

84 

82 

89 

80 

80 

- 

71 

85 

90 

91 

92 

84 

93 

100 

86  .  3 

MIN 

48 

52 

48 

53 

58 

52 

50 

60 

59 

58 

48 

53 

- 

50 

48 

50 

55 

45 

50 

55 

55 

57 

60 

55 

54 

63 

53  4 

TAHOE 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.20 

.19 

.  19 

.16 

.20 

.20 

.19 

.19 

.16 

.  14 

.03 

- 

- 

.  16 

.  18 

.  19 

.  12 

.  18 

WIND 

42 

32 

32 

46 

75 

49 

30 

39 

44 

42 

35 

55 

33 

19 

16 

20 

18 

24 

51 

34 

40 

10 

17 

19 

20 

21 

24 

12 

16 

18 

944 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.  45 

.30 

.  09 

.35 

.30 

.  45 

.  45 

.41 

.45 

.39 

.  45 

.49 

.35 

.55 

.44 

.36 

.52 

.45 

.  50 

.59 

.33 

.41 

.20 

.25 

.25 

.36 

.  50 

.66 

.  55 

.  41 

.43 

12.69 

WIND 

220 

296 

200 

178 

156 

113 

205 

252 

141 

92 

230 

218 

122 

289 

357 

290 

300 

219 

131 

295 

187 

228 

144 

147 

77 

107 

200 

215 

346 

157 

121 

6233 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

EVAP 

* 

^.21 

.  15 

.03 

.20 

.  18 

* 

* 

.54 

.26 

.25 

.24 

.  14 

• 

• 

.69 

.20 

.  18 

.22 

.23 

.27 

• 

.07 

* 

* 

.05 

• 

• 

* 

.88 

4  99 

20 

1164 

TULELAKE 

EVAP 
WIND 

.  13 

.  16 

.  12 

.  11 

.  14 

.  15 

.  11 

.  30 

.  26 

.  38 

.  35 

.  29 

.  18 

.  22 

.  25 

.  23 

.  23 

.  20 

.  25 

.  28 

.  13 

.  14 

.22 

.  15 

.  15 

.  25 

.  30 

.  28 

.  36 

6.32 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.05 

.11 

.16 

.07 

.24 

.  18 

.  18 

.15 

.22 

.19 

.22 

.30 

.22 

.  28 

.24 

.27 

.28 

.26 

.32 

.21 

.  14 

.  19 

.  14 

.00 

.03 

.09 

.34 

.  19 

.  28 

.  28 

B 

6.  02 

WIND 

21 

11 

30 

28 

58 

28 

21 

24 

22 

24 

34 

73 

59 

123 

47 

15 

59 

46 

88 

43 

52 

68 

108 

37 

55 

31 

45 

160 

67 

29 

18 

1524 

WALNUT  GROVE 

EVAP 

.  15 

.  15 

.15 

.  15 

.  15 

.30 

.15 

.30 

.30 

.30 

.03 

.09 

.  15 

.  15 

.30 

.  15 

.30 

.30 

.30 

WIND 

38 

73 

70 

73 

40 

24 

64 

57 

55 

33 

83 

98 

53 

65 

71 

68 

81 

76 

37 

73 

72 

72 

61 

35 

10 

22 

55 

51 

69 

42 

33 

1754 

WHISKEYTOWN  RES 

EVAP 

^.21 

.  18 

.00 

.25 

.  15 

+ 

♦ 

.50 

.23 

.20 

.29 

.26 

.80 

.30 

.30 

.23 

.25 

.36 

* 

* 

* 

1.17 

B 

5.87 

WIND 

i  38 

46 

29 

28 

32 

78 

34 

11 

47 

66 

169 

139 

75 

* 

40 

* 

133 

44 

35 

10 

36 

* 

213 

1303 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OP  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 
«(  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL, 
(a)  EVAPORATION  PAN  IS  OF  SHEET  COPPER,  PAINTED. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relafi 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

4: OOA  PST 

10:  OOA  PST 

4: OOP  PST 

10: OOP  PST 

Trace 

.01-09 

.10--49 

66 -OS 

100-199 

2,00 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

NW 

21 

8.4 

++32 

NW 

20+ 

62 

43 

26 

40 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3.2 

BISHOP  WB  AIRPORT 

15 

9 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

- 

4.2 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

SSW 

8.2 

37 

SW 

20 

44 

0 

4 

4 

1 

1 

0 

10 

5.9 

BURBANK  WB  AIRPORT 

SSE 

22 

6.8 

++28 

NNW 

4 

68 

46 

38 

62 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

3.4 

EUREKA  WB  CITY 

tN 

9.0 

30 

SE 

25 

3 

6 

7 

2 

2 

0 

20 

S3 

7.7 

FRESNO  WB  AIRPORT 

NH 

62 

9.5 

26 

NW 

20+ 

76 

40 

21 

47 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

96 

2.8 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

S 

13 

7.6 

++22 

WNW 

24+ 

79 

59 

51 

73 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

3 

3.7 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

WSW 

34 

7.7 

++20 

W 

24+ 

75 

60 

61 

72 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3.5 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

t" 

6.4 

25 

W 

24 

78 

53 

51 

73 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

80 

3.4 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

58 

50 

2 

5 

3 

1 

1 

0 

12 

5.5 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

31 

11.2 

++28 

WNW 

21 

84 

62 

56 

77 

5 

0 

3 

0 

0 

0 

8 

4.5 

POINT  ARGUELLO  WB 

11.7 

++28 

NW 

21+ 

5 

3 

0 

0 

0 

0 

8 

4.9 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

SSE 

17 

11.6 

40 

SE 

23 

63 

43 

31 

50 

5 

3 

2 

0 

0 

0 

10 

83 

5.4 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SW 

24 

7.6 

31 

SW 

20 

84 

51 

35 

71 

2 

3 

1 

0 

0 

0 

6 

84 

4.3 

SANDBERG  WB 

N 

16.  5 

++55 

NNW 

18 

39 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2.5 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

SSW 

16 

7.6 

22 

SW 

14 

85 

62 

58 

79 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

3 

62 

4.6 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

50 

15.2 

44 

WNW 

17 

86 

63 

62 

82 

5 

0 

3 

0 

0 

0 

8 

4.4 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

tw 

10.5 

34 

W 

15 

75t 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

3 

84 

SAN  JOSE 

{NW 

50 

6.6 

21 

NW 

17 

54 

0 

2 

1 

0 

0 

0 

3 

82 

1.8 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

36 

10.9 

++37 

W 

21 

88 

57 

58 

85 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

2.7 

t  8:00  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.  THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS, 
t  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY. 


See  reference  notes  following  station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
MAV  1960 


Day  of  month 


21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

0.2 

0.3 

7.8 

4.0 

T 

10 

9 

2 

2.0 

2 

T 

2.0 

T 

T 

T 

1.0 

1 

T 

T 

3.0 

1.0 

T 

T 

6.0 

T 

T 

T 

T 

7.0 

T 

T 

T 

T 

0.5 

9.0 

T 

9 

3 

2.0 

1.0 

3.5 

28.0 

4.0 

1.8 

90 

92 

93 

96 

120 

117 

114 

108 

106 

99 

T 

6 

0.8 

6.0 

1.0 

T 

0.8 

T 

ll.O 

2.4 

T 

T 

T 

7.0 

1.0 

7 

3.0 

2.0 

5.0 

5 

T 

T 

3.0 

1.0 

T 

T 

1.0 

T 

1 

ALTURAS  RS 

BLUE  CANYON  WB  AP 

BOCA 

BRIDGEPORT 

CANYON  DAM 

CHESTER 

DOYLE  5  SSE 

FOREST  GLEN 

FORT  BIDWELL 

GRANT  GROVE 

HUNTINGTON  LAKE 

JESS  VALLEY 

MAMZANITA  LAKE 

MC  CLOUD 
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See  reference  notes  following  Station  Index 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1960 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557  Federal  Of- 
fice Building,   50  Fulton  Street,   San  Francisco  2,  California,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Uonthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 
issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau ,  Weather  Bureau  Airport ,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name ,  and  also 
Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term 
means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet, and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  stand- 
ard time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST, 
and  Mt.   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,   will  be  published  later  in    "Storage-Gage  Pre- 
cipitation" Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;       "Snowfall  and  Snow    on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

ff    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,     the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.       See     "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly     from  the  amounts  to  be  published     later  in 
Hourly  Precipitation  Data. ) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C.  for  $1.25.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Clima- 
tological Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION  ! 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1 

U 

a* 

ACTON  ESCONOIOO  FC261BE 

0014 

LOS  ANGELES 

29 

34  30 

118  17 

2920 

SP 

c 

J  C  FASSOLO 

ADELANTO 

SAN  BERDINO 

FRANK  EBERT 

AOIN  RANGER  STATION 

0029 

MOOOC 

21 

41  12 

120  57 

4193 

5F 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALAMO  1  N 

006A 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  02 

405 

9* 

GIOVANNI  B  HUZZINI 

ALDERPOtNT 

oose 

HUMBOLDT 

40  11 

123  36 

435 

9A 

9A 

MRS  CORA  C  OLSEN 

ALI50  CN  OAT  MT  FC 

LOS  ANGELES 

34  19 

lie  33 

2367 

SP 

c 

ALPINE 

0136 

SAN  DIEGO 

33 

32  50 

116  46 

1735 

SS 

SS 

ALPINE  FIRE  DEPT 

ALTADENA 

01** 

LOS  ANGELES 

34  11 

lie  06 

1125 

5P 

RUBIO  CANON  L*W  ASN 

ALTURAS  RaNGE«  STATION 

0161 

MODOC 

21 

41  29 

120  32 

4365 

BA 

OA 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

AMBOr 

0176 

SAN  BEROlNO 

34  34 

115  45 

635 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

ANGIOLA 

020* 

TULARE 

35  59 

119  29 

205 

5P 

ANGIOLA  ELEV  +  WHSE 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

NAPA 

6P 

PACIFIC  UNION  COL 

ANTIOCH  FJBftESOARD  MILL 

0227 

CONIPA  COSTA 

27 

38  01 

121  46 

28 

3P 

3P 

FIBRE8D  PRODUCTS  CORP 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

0232 

CONIRA  COSTA 

27 

37  59 

121  44 

9A 

OA 

BA 

ANZA 

0235 

RIVERSIDE 

33  33 

3915 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

APACHE  CAMP 

0239 

VENTURA 

34  52 

119  20 

4965 

c 

KERN  CO  ROAD  CAMP 

APPLE  VALLEV 

SAN  BERDINO 

15 

34  31 

117  13 

2935 

5P 

APPLE   VALLEY  RANCHOS 

ARROYO  GRANDE 

35  07 

120  34 

105 

8A 

COUNTY  ROAD  DEPT 

ARROYO  SECO 

0322 

24 

36  14 

121  29 

600 

ARROYO  SECO  RS  FC  508  C 

0327 

LOS  ANGELES 

13 

34  13 

118  10 

1220 

5P 

ASH  MOUNTA  IN 

TULARE 

US  NAT  PARK  SERVICE 

ASSOC  OIL   ANAHEIM  NO  1 

035' 

ORANGE 

26 

33  55 

117  53 

340 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ATLAS  ROAD 

0372 

17 

38  25 

122  15 

1735 

GLADYS  A  OUTRA 

ATKELL  CCr  CAMP 

0371. 

9 

36  28 

118  40 

5400 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUBERfty 

27 

37  05 

119  29 

2003 

UNION  ELEH  SCHOOL 

AUBURN 

0  383 

PLACER 

38  54 

121  04 

1297 

7a 

7A 

DAN  BARBER 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0  395 

LOS  ANGELES 

33 

33  21 

118  20 

0 

8A 

6A 

HARBOR  MASTER 

AVENAL  9  SSE 

0396 

K  INGS 

35  5* 

120  03 

550 

8A 

8A 

SA 

AZUSA  CITY  PARK  FC  143 

0410 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

117  54 

510 

5P 

CORNELIUS  SMITH 

BACKUS  RANCH 

0416 

3*  57 

ne  11 

9ADGEP 

0422 

TULARE 

35  38 

119  01 

3030 

c 

MRS  LUCILLE  E  WEODLE 

8ADGEB  PASS 

MARIPOSA 

VAR 

US  NAT  PARK  SERVICE 

BAKER 

0436 

SAN  BERDINO 

35  15 

115  0* 

940 

c 

L  E  METHENY 

9AKER  9  NNW 

0437 

35  23 

116  07 

1045 

L  A  WIR  ♦  PwH  DEPT 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

0442 

IC 

35  25 

119  03 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

9ALCH  POWER  HOUSE 

FRESNO 

IL 

35  55 

119  05 

1720 

5P 

c 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

0466 

23 

39  56 

122  47 

6500 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8ARNES0N  PARK 

050S 

26 

33  56 

117  5J 

575 

8A 

BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 

BARRETT  0AM 

051* 

SAN  OlEGO 

32  41 

116  40 

1623 

7A 

7A 

SAN  OlEGO  WATER  DEPT 

BARSTOW 

051S 

SAN  BERDINO 

I! 

34  54 

117  01 

2142 

SO  CALlF  WATER  CO 

BATES  RIDGE 

0543 

SNTA  BARBARA 

30 

34  55 

119  54 

5300 

VAR 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

BEARTRAP  MEADOW 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

0606 

28 

33  56 

116  59 

2613 

BA 

BEAUMONT    1 RR 1 G  Dl  SI 

BEAUMONT  Pumping  plant 

28 

33  59 

116  56 

30*5 

7a 

BEAUMONT    IRRIG  01  ST 

8EAUM0NI   1  E 

0609 

33  56 

116  57 

2600 

2P 

BEEHIVE  MEADOW 

061T 

37 

38  00 

6500 

VAR 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

BEL  AIR  FC  10 

0619 

LOS  ANGELES 

34  05 

118  27 

5*0 

SP 

BEN  LOMOND 

0674 

SANTA  CRUZ 

37  05 

122  06 

504 

5P 

5P 

MRS  NELSON  T  SHAW 

BENSONS  FERRY 

0682 

36  15 

121  26 

BERKELEY 

0  693 

ALAMEDA 

122  15 

299 

BERHYESSA  LAKE 

NAPA 

lOA 

lOA 

MARVEY  0  FfiYER 

BESWICK   7  S 

SISKIYOU 

12 

41  52 

122  14 

5140 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BIE6ER 

0731 

LASSEN 

2: 

121  08 

4130 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

TRINI lY 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE  DAH 

0  742 

SAN  BERDINO 

28 

34  14 

KENNETH  V  SIMPSON 

BIG  CREEK  PM  NO  1 

FRESNO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

BIG  DALTON  dam  FC2Z36-E 

LOS  ANGELES 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

MONTEREY 

STATE  PARK  SERVICE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC*6D-E 

LOS  ANGELES 

5P 

WILLIAM  L  CROKE 

BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL 

oeie 

LOS  ANGELES 

\] 

34  11 

lie  30 

^722 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CEEK    INTAKE  2 

0919 

I' 

37  15 

118  35 

6154 

MID 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 

0621 

11 

37  06 

lie  34 

1 1040 

CORPS  OF  ENGINEERS 

0822 

37  22 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

0024 

19 

37  22 

lie  43 

9390 

llA 

llA 

UNION  CARBIDE  CO 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

oasc 

37  18 

122  10 

2330 

9A 

MRS  MARY  INCERPI 

BLACKS  MOUNTAIN 

0867 

21 

40  46 

121  12 

7200 

BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 

0870 

2i 

40  44 

121  15 

5600 

7A 

U  S  FOREST  SERVICE 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

0897 

39  17 

120  42 

5280 

MIC 

MIC 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 

HUMBOLDT 

40  55 

123  49 

9A 

H   FRANK  5H0PE 

BLYTHE 

0924 

RIVERSIDE 

33  37 

268 

4P 

STATE  DIV  OF  FSIRY 

BLYTHE   7  W 

0925 

RIVERSIDE 

33  37 

114  43 

390 

c 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

0927 

RIVERSIDE 

33  37 

114  43 

390 

HID 

MI( 

FED  AVIATION  AGENCY 

BOCA 

0931 

36 

39  23 

120  06 

5532 

eA 

8A 

HAROLD  M  PABST 

bonita 

0966 

33 

32  40 

117  02 

105 

5P 

5P 

BOONVILLE  HWY  MNTNC  STA 

0973 

MENDOCINO 

39  01 

123  22 

342 

eA 

STATE  DlV  OF  MW^S 

BORON 

0979 

35  00 

117  39 

2455 

z 

BOHREGO  DESERT  PARK 

33  16 

116  25 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

0986 

SAN  DIEGO 

33  17 

116  21 

625 

eA 

eA 

01  GIORGIO  FflUI I 

BOULDER  CREEK 

LOCAIELLI  RANCH 

1005 

SANTA  CRUZ 

37  09 

122  12 

2175 

VINCENT  D  LOCATELLl 

BOULEVARD 

1009 

32  40 

116  17 

3400 

9A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SOUOUEI  CANYON 

LOS  ANGELES 

BOWMAN  DAM 

1018 

6 

39  27 

120  40 

BRADFORD  RANCH 

1031 

33 

33  29 

116  46 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRAWL EY  2  SW 

1046 

32  57 

115  33 

-100 

8A, 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

BRAT   10  HSM 

1050 

S ISK I  YOU 

41  34 

122  oe 

5759 

VARI 

1056 

Z( 

33  55 

345 

BREA  FIRE  DEPT 

BREA  0AM 

1057 

ORANGE 

26 

33  53 

117  56 

275 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD  6  SW 

CONTRA  COSTA 

: 

VERNON  R  CAKEBRLAO 

BRIDGEPORT 

1072 

38 

38  15 

119  14 

6*70 

6P 

6P 

8R1 DGEPORT  RANGER  STA 

1076 

38 

38  16 

119  17 

6550 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

HUMBOLDT 

40  32 

123  49 

2050 

BA 

MRS  ALBERT  fi  HUNT 

1112 

23 

38  46 

350 

9A 

: 

MRS  JOYCE  A  FARNHAM 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

1130 

BUTTE 

B 

39  41 

121  20 

3560 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

1133 

39  00 

120  35 

4800 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BR T SON 

MONTEREY 

24 

33  48 

121  05 

925 

c 

BUCKS  CREEK  PH 

1159 

8 

39  3* 

121  20 

1760 

2P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

BUCKS  LAKE 

1161 

PLUMAS 

8 

39  34 

121  12 

MRS  FAYE  D  MC  HUGH 

8UENA  VISTA 

SAN  BENITO 

1&40 

MRS  LOLA  F  GALLl 

BULLARDS  BAR  PWR  MOUSE 

1180 

39  25 

121  09 

1640 

eA 

P  6  ♦  E  COMPANY 

BUR6ANK  FIRE  DEP  FC2266 

1192 

13 

34  11 

lie  le 

680 

5P 

I'BUReANK  WB  AIRPORT 

1194 

LOS  ANGELES 

1  3 

34  12 

lie  22 

699 

MID 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BURL  I NGAME 

1206 

4 

37  35 

122  21 

10 

CITY  OF  BURLINGAME 

1214 

2: 

40  53 

121  40 

3127 

MRS  RUTH  C  ESIES 

BURNT    RANCH   1  S 

1215 

40  48 

123  2B 

2150 

8A 

PAUL  F  KAUT 

BURTON  RANCH 

1216 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  05 

560 

8A 

BUTTONWILLOW 

1244 

1( 

35  24 

119  28 

266 

8a 

e* 

BUENA  ViSTA  W  S  DIST 

CABAZON 

1250 

RIVERSIDE 

6 

33  35 

116  47 

1815 

5P 

J&HES  A  WAKELAND 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

SAN  DIEGO 

5P 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

CACHUMA  DAM 

1255 

SNTA  BARBARA 

32 

34  35 

119  59 

781 

8A 

SA 

8A 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CAJON  WEST  SUMMIT 

127? 

SAN  BERDINO 

34  23 

117  34 

4790 

z 

SAN  BERDINO  CO  FCD 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

CALAVERAS 

; 

38  17 

120  19 

8A 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 

CALAVERAS  RANGER  STA 

1280 

CALAVERAS 

38  12 

120  22 

z 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1281 

37  29 

121  49 

605 

7A 

S  F  WATER  DEPT 

1288 

32  41 

115  26 

12 

5P 

IMPERIAL   IRRIG  OlSI 

CALIFORNIA  HOT  SPRGS  R£ 

1300 

TULARE 

35  53 

lie  41 

2950 

z 

U  S  FOREST  SERVICE 

1312 

n 

36  35 

122  35 

365 

7A 

JOSEPH  J  SCMOLL  JB 

CALLAHAN  RANGER  STATION 

1316 

SISKIYOU 

41  18 

122  48 

3136 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  ANGELUS 

1369 

SAN  BEROlNO 

21 

34  09 

116  59 

5600 

JOSEPH  MOLT 

33 

32  37 

116  26 

2630 

5P 

5P 

CAMP  PARDEE 

1*28 

16 

38  13 

120  51 

558 

eA 

eA 

OA 

CAMP  P lONEER  SKI    SHL  TER 

1433 

6 

39  38 

120  3* 

5565 

VAR 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

1444 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35  20 

120  41 

615 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPTONVILLE  RANGER  STA 

1462 

8 

39  27 

2760 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

1470 

36  11 

118  40 

3800 

: 

JESS  L  BURLESON 

CANBY   11  SW 

21 

41  22 

121  03 

4500 

eA 

MRS  VIRGINIA  L  MILLER 

CANBY  RANGER  STAT lOM 

1476 

21 

41  27 

120  52 

*312 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

14B4 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118  34 

794 

*p 

PIERCE  JR  COLLEGE 

CAMTIL 

1488 

KERN 

« 

35  16 

117  56 

2010 

6P 

61 

POSTMASTER 

CANTON  DAM 

PLUMAS 

8 

40  10 

121  OS 

4555 

5P 

5P 

P  G  *  £  COMPANY 

CARBON  CANTON  GILMAN 

1518 

ORANGE 

26 

33  56 

117  48 

1775 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANTON  WORKMAN 

1320 

SAN  BERDINO 

26 

33  57 

117  48 

1220 

z 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIflOU  POWER  HOUSE 

1522 

PLUMAS 

6 

40  05 

121  09 

2966 

5P 

P  6  ♦  E  COMPANY 

CARMEL  VALLEY 

1334 

MONTEREY 

36  29 

121  4* 

425 

5P 

5P 

A  A  COLLINS  jR 

CATHAT  BULL  RUN  RANCH 

1588 

MARIPOSA 

21 

37  24 

120  03 

1425 

9A 

WM  H  ALISON 

CAZADERO 

1602 

SONOMA 

22 

38  32 

123  08 

1040 

5P 

MISS  HAZEL  L  BOROIRA 

1     INDEX  NO.  1 

Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OoSERVER 

TEMP. 

PRECIP.  j 

EVAP. 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 

1606 

SISKIYOU 

12 

41  06 

123  03 

6P 

6P 

MOUNTAIN  VIEW  RANCH 

CEDAR  GROVE 

FRESPW 

11 

4660 

US  NAT  PARK  SERVICE 

CEDAR  POINT  RANCH 

1611 

MAR  I POSA 

37  28 

119  *4 

3230 

5P 

CEDAR  POINT  RANCH 

CCDARVILLE 

41  32 

120  10 

4670 

BA 

eA 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CENTERUILLE  POWER  HOUSE 

1624 

BUTTE 

39  47 

121  *0 

522 

BA 

6A 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

YUBA 

39  29 

121  14 

2575 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHATSWORTH  FC  24  0 

LOS  ANGELES 

13 

3*  15 

118  36 

957 

VAR 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

LOS  ANGELES 

34  14 

lie  37 

912 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1697 

TUOLUMNE 

37  56 

119  55 

4765 

BA 

6A 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

CHESTER 

17O0 

PLUMAS 

40  16 

121  IJ 

4530 

4P 

cHico  Experiment  sia 

1715 

BUTTE 

23 

39  *2 

121  47 

205 

*P 

US  PLANT   INTRO  GRON 

CHITTENDEN  PASS 

SAN  BENITO 

2C 

BA 

VICTOR  L  HASKIN 

cholame  hatch  ranch 

1743 

35  41 

120  12 

1976 

c 

CHUCHUPATE  ranger  STA 

1754 

VENTURA 

34  48 

119  01 

5260 

C 

1758 

32  35 

117  06 

WESTERN  SALT  COMPANY 

CISCO  Ranger  station 

1  758 

39  18 

120  31 

LOS  ANGELES 

34  06 

117  43 

1764 

38  25 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

1806 

38  57 

122  36 

1340 

BA 

CLOVE RDALE   3  SSE 

SONOMA 

CLOVEROALE   11  W 

SONOMA 

22 

38  46 

123  13 

1620 

c 

FRANK   S  ORNBAUN 

CLOVER  MEADOWS  GS 

1844 

MaOERA 

27 

37  32 

119  17 

7002 

VAR 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

COAL INGA 

36  09 

120  21 

671 

6P 

6P 

COALINGA   1  SE 

36  08 

120  20 

663 

c 

COALINGA  14  NW 

1869 

36  I* 

120  3* 

1640 

SP 

COLBTS  FC  53  0 

1896 

LOS  ANGELES 

3*  16 

116  07 

3675 

COLO  SPRINGS  CAMP 

1905 

36  13 

121  41 

3280 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

1907 

40  24 

122  09 

420 

1912 

39  05 

120  56 

2416 

COLGATE  POWER  HOUSE 

39  20 

121    1 1 

COLUSA   I  SSW 

194( 

COLUSA 

23 

39  12 

122  01 

6P 

IVAN  J  STEPHENS 

CONCORD  3  E 

CONTRA  COSTA 

37  56 

121  59 

195 

e* 

HOWARD  R  LEE 

COPCO  NO  1  DAM 

1990 

*1  59 

122  20 

2703 

4f 

CALIF  OREGON  POWER  CO 

CORCORAN   IRRIG  DISTRICT 

2012 

36  06 

119  3* 

200 

BA 

c 

S  S  WHI TEHEAD 

COR0E5 

2015 

36  51 

122  »7 

2610 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

39  5* 

122  22 

467 

2031 

33  52 

117  3* 

COBRALI TOS 

2048 

36  59 

121  48 

264 

c 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

36  29 

118  11 

COVELO 

2081 

MENDOC I  NO 

39  *7 

123  15 

1366 

8A 

H 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

2064 

MENDOCINO 

39  50 

123  05 

1314 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

LOS  ANGELES 

26 

117  52 

575 

WILL  1AM  B  TEMPLE 

2092 

36  30 

116  52 

-125 

4P 

COYOTE  CANYON 

2103 

33  26 

116  30 

2300 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COYOTE  WELLS 

2111 

32  44 

115  56 

250 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRABTREE  MEADOW 

36  34 

116  20 

10720 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRAWFORD  RANCH 

116  17 

124  12 

40 

THE  CAL-Ofi£  PWR  CO 

CRESCENT  CITY   7  ENE 

DEL  NORTE 

124  03 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 

DEL  NORTE 

z 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

SAN  BERDINO 

,5 

4530 

z 

CR  FST  CO  WATER  OlST 

CROCKETT 

217: 

CONTRA  COSTA 

4 

38  02 

122  13 

8A 

SA 

C*H  SUGAR  REFINING  CO 

CRYSTAL  LAKE  FC  2e3C 

2196 

LOS  ANGELES 

34  18 

117  50 

5370 

5P 

"CULVER  CITY 

LOS  ANGELES 

SNTA  Barbara 

M 

DAGGETT  I  ENE 

SAN  BERDINO 

COOL   WATER  RANCH 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

225" 

SAN  BERDINO 

3*  52 

116  47 

1922 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

2269 

41  06 

121  31 

3320 

BA 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

2294 

c 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

119  15 

DEL  MONTE 

2362 

36  36 

121  52 

46 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

2  359 

STANISLAUS 

27 

37  25 

121  23 

1125 

STANISLAUS  COUNTY 

DENAIR 

STANISLAUS 

37 

37  32 

120  48 

124 

5P 

61 

W  F  MOORE 

2402 

39  52 

121  37 

2713 

4P 

P  G  t  E  COMPANY 

DESCANSO  RANGER  STATION 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

2432 

LOS  ANGELES 

117  50 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS  COLGATE  F0RE8AT 

2458 

39  21 

121  12 

1550 

OONNELLS  DAM 

38  20 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

2*67 

120  14 

123  21 

DOUBLEBUNK  MEADOW 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

2494 

LOS  ANGELES 

33 

33  56 

lie  08 

116 

OOWNEY  FIRE  DEPT 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

2500 

SIERRA 

1 

2695 

6A 

al 

U  S  FOREST  SERVICE 

2504 

*0  02 

120  06 

4240 

101 

OOYLE  5  SSE 

2506 

39  57 

120  05 

4366 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2539 

37  45 

120  06 

3000 

DUNN I G AN 

2566 

36  S3 

121  58 

63 

35  03 

DUNSMUIR  HANGER  STATIC 

2572 

41  13 

122  16 

2420 

2580 

38  12 

122  18 

20 

6A 

BA 

6A 

EAGLE  LAKE  STONE  RANCH 

2595 

LASSEN 

16 

40  39 

120  39 

5130 

5P 

ALBERT  STONE 

EAGLE  MOUNTAIN 

RIVERSIDE 

7A 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  Park  reservoir 

264( 

39  22 

122  31 

1205 

8A 

EAST  VIDETTE  MEADOW 

118  23 

10400 

2709 

32  53 

116  49 

600 

6A 

EL  CENTRO  2  SSW 

115  34 

-  30 

: 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

2726 

AMADOR 

36  20 

120  40 

715 

5P 

5P 

ELIZABETH  LAKE  CANTON 

LOS  ANGELES 

E  E  STUOLEY 

2749 

OEL  NORTE 

42  00 

123  43 

1711 

5P 

ROBERT  C  BOTTEL 

ellery  lake 

2756 

MONO 

36 

37  56 

119  14 

9600 

MIO 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

ELLIOTT 

2760 

SAN  JOAQUIN 

16 

38  14 

121  11 

90 

7A 

C    NORMAN  ADAMS 

2775 

ORANGE 

33  48 

117  47 

ELS  I NORE 

2805 

R IVERS I DE 

33  40 

117  21 

1  300 

ELSINORE  4  SSE 

2612 

33  37 

117  19 

1305 

c 

ESCONDIOO 

33  07 

660 

6P 

33  07 

117  0* 

: 

2695 

34  08 

117  31 

1390 

: 

ETNA 

2899 

SI  SK I  YOU 

41  28 

122  54 

2912 

: 

LAWRENCE  E  8UCHNER 

^EUREKA  WB  CITY 

2910 

HUMBOLDT 

40  46 

124  10 

43 

Z  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

MARIPOSA 

14 

37  35 

120  16 

46* 

5P 

MERCED   IRRIG  DIST 

EXETER  FAUVER  RANCH 

TULARE 

: 

CHARLES  0  COULTER 

2933 

38  15 

122  03 

15 

: 

FA  1 RF I  ELD  POL  ICE  STA 

2934 

SOLANO 

36  15 

122  03 

19 

POLICE  DEPARTMENT 

FA  t  RMONT 

LOS  ANGELES 

34  42 

lie  26 

FALLBROOK 

2958 

33  21 

117  15 

542 

US  SOIL  CON  SERVICE 

2964 

41  01 

121  28 

3340 

Pub  DISCONTINUED 

FEATHER  FALLS 

39  36 

121  15 

FERGUSON  RANCH 

40  21 

122  27 

7A 

FERNDALE  8  SSW 

3025 

HUMBOLDT 

40  30 

124  20 

MRS  H  S  HIERONYMUS 

FIODLETOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

AMADOR 

16 

38  31 

120  42 

2100 

BA 

WENIWORTH  LYNCH 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

3048 

SNTA  BARBARA 

32 

34  44 

120  00 

3150 

U  S  FOREST  SERVICE 

3030 

34  2* 

lie  55 

435 

3035 

39  01 

122  52 

3056 

39  00 

122  55 

1350 

7P 

38  58 

122  57 

1750 

BP 

3063 

36  21 

120  09 

285 

FLEMING  FISH  •  GAME 

3067 

40  22 

120  19 

4000 

5P 

3093 

37  16 

lie  56 

3113 

36  42 

121  09 

350 

BA 

6A 

6A 

3118 

SAN  BERDINO 

26 

34  11 

117  27 

1972 

ROLAND  W  GETCHELL 

FONTANA  KAISER 

3120 

SAN  BERDINO 

26 

34  05 

117  30 

1090 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3130 

TRINITY 

35 

40  23 

123  20 

2340 

eA 

MRS  B  E  ESLICK 

FORESTHILL  RANGER  STA 

3134 

39  01 

120  50 

3200 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  BIDWELL 

3157 

MODOC 

41  51 

120  06 

5P 

5P 

L  J  FEE 

FORT  BRAGG 

3161 

MENDOCINO 

39  27 

123  46 

BA 

: 

CALIF  *  WESTERN  R  R 

FORT  BRAGG  AVIATION 

3164 

MENDOCINO 

39  24 

123  49 

61 

1  IP 

IIP 

U  S  WB  OBSERVER 

FORT  DICK    1  NNE 

3173 

DEL  NORTE 

41  52 

124  09 

BA 

WILLIAM  M  RILEY 

FORT  JONES  6  FSE 

3176 

SISKIYOU 

*1  35 

122  43 

z 

CARL  C  CRAMER 

166  - 


STATION  INDEX 


STATION 


FORT  JONES  RANGER  ST* 
FOBT  ROSS 
FREEDOM  8  NNW 
FRENCH  GULCH 
FRESNO  we  AIBPOBI 
FRIAHT    GOve«W*ENI  CAMP 
FUt-LERTON  »ftROU£S  «A'*CH 
FULLERTON  DAM 
FULLERION  HILLCRESI  RES 
GARSERVICLE 

CAROEN  VALLEY  2  S 
GASQUEI  RANGER  STATION 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GERIE  CREEK  CAHP 
GIANT  FOREST 
GIPRALIAfi    0AM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 

GILPOY  S  NE 
GILROr   1*  ENE 
GLENOALE   STAPEN  FC 
GLENOORA  west  FC  1B9 
GLENMVILLE 

GLENNVILLE    FULTON  HS 
GOLD  RUN 
GONZALES  9  ENE 
GOOSE  LAKE  WEST 
GRACE  MEADOW 

GRANITE  BASIN 
GRANT  GRO«E 
GRASS  VALLET 
GRASS  VALLET  2  NNE 
GRATON  1  H 
GREENLAND  RANCH 
GREENV I fW 

GREENVILLE  RANGER  STA 
GRUILT  FLATS 
GRIZZLY  PEAK 

GROVILAND  2 
GROVELAND  RANGER  STA 
GUERNEVILLE 
HATNES  CANYON 

LOWER  FC  36<. 
HAINES  CANTON 

UPPER  FC  36? 
MAIWEE 

HALF   MOON    BAY    2  NNW 
BRANCH  PH 


HAMILTON  AIR  FORCE  8ASE 

MANFORO 

HANSEN  DAM 

HAPPt  camp  ranger  STA 

harris  gaging  station 
harrison  gulcm  rs 
marrt  l  englebright  dam 
hatchet  mi  mninc  sta 
hat  creek  rs 
hat  creek  ph  no  1 

hayfielo  pumping  plant 
HAYFORK  Ranger  station 

HAYWARD  6  ESE 
HEAL0S8URG 
HEALOSeuRG  2  E 
HEUET 

HEMET  RESERVOIR 
HENSHAW  OAH 
HERNANDEZ  2  NW 
HERNANDEZ   T  SE 

HESPERIA 

HETCH  HCTCHY 

HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 

HILTS 

HOBERCS 

HOCKETT  MEADOWS 
HOOGES  0AM 
MOEGEES  FC  60  A 
H0LLI5TER 
HOLLISTEfl  2 

HONEYDEW  ;  WSW 
HOOPA 

HODPA  2  SE 

HOPLAND  a  NE 

HOPLAND  LARGO  STATION 

H05SACK 

HUA5NA 

HUCKLEBERRY  LAKE 
HUNTERS  OAH 
HUNTINGTON  LAKE 

HVAMPOM 

IDLEWILD  HWY  HNTNC  STA 
IDRIA 

lOTLLWILD  RANGER  STA 
IMPERIAL 
INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE  ONION  vLY 
INDIO  U  S  DATE  GARDEN 
INTOKERN 

INVOKERN  ARMITAGE 
I  ME 

lOHA  HILL 

IRON  MOUNTAIN 

IRON  MOUNTAIN  LOOKOUT 

JESS  VALLET 

JOHNSONOALE 

JOSHUA  TREE 

JULIAN 

JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 

KAISER  MEADOWS 

KCE  RANCH 

KELLOGG 

KELSEYVILLE 

KELSEYVILLE  4  SH 

KENTFIELD 

KERLINCER 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 
>KERN  RIvER  PH  NO  I 
KERN  RIVER  PH  NO  3 

KETTLEHAN  CITY  I  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
KILARC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 
KLAMATH 

KNEELANO  10  SSE 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
KORBEL 

KVeuRZ  STRAWBERRY 
LA  CRESCENTA  FC  2S1 

LAFAYETTE  2  NNE 
ILAGUNA  BEACH 
LACUNA  BEACH  2 
LA  HONDA 
LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  CITY 
LAKE  ELEANOR 
LAKE  MOUNTAIN 
LAKE PORT 


SISKIYOU 
SONOMA 
SANTA  CfiUI 
SHASTA 
FRESNO 
FRESNO 
2T3  ORANGE 
ORANGE 
2Sd  ORANGE 
32C  HUMBOLDT 


33« 


EL  DORADO 
DEL  NORtE 
MONO 

EL  DORADO 
EL  DORADO 
EL  DORADO 
TULARE 

SNTA  BARBARA 
SAN  DIEGO 
SANTA  CLARA 

SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 


FRESNO 
TULARE 
NEVADA 
NEVADA 
SONOMA 
INYO 

SISKITOU 
PLUMAS 
EL  DORADO 
CONTRA  COSTA 

TUOLUMNE 
TUOLUMNE 
SONOMA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 
INTO 

SAN  MATEO 
PLUMAS 

MARIN 
KINGS 

LOS  ANGELES 


SNTA  BARBARA 

SHASTA 

NEVADA 

SHASTA 
SHASTA 


RIVERSIDE 

TRINITY 

ALAMEDA 

SONOMA 

SONOMA 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

SAN  DIEGO 

SAN  BENITO 


SAN  8ER0INO 

TUOLUMNE 

LAKE 

SISK lYOU 
LAKE 
TULARE 
SAN  OIEGO 
LOS  ANGELES 


I  TO 


HUMBOLDT 
HUMBOLDT 
HUMBOLDT 
LAKE 

MENDOCI NO 
TULARE 

SN  LUIS  OBPO 
TUOLUMNE 
CALAVERAS 
FRESNO 

TRINITY 

DEL  NORTE 

SAN  BENI TO 

RIVERSIDE 

IMPERIAL 

INTO 

INYO 

RIVERSIDE 

KERN 

KERN 


EL  DORADO 

TULARE 
SAN  BERDINO 
SAN  DIEGO 
SAN  OIEGO 
SNTA  BARBARA 

FRESNO 

SAN  BERDINO 

SONOMA 

LAKE 

LAKE 

MARIN 

SAN  JOAOUIN 

TULARE 

KERN 

KERN 


KINGS 

KINGS 

SrtASTA 

HONTERE' 

DEL  NOR 

HUMBOLD' 

STANISL. 


CONTRA  COSTA 

ORANGE 

ORANGE 

SAN  MATEO 

ALPINE 

SAN  BEROINO 

MODOC 

TUOLUMNE 

TRINITY 

LAKE 


16 

36  OB 
i7  29 
0  16 

38  0'' 


3!  05 
e  06 

e  12 


3e  t.2 

1  16 
5  58 


S  60 

8  59 

3S  5b 

7  57 


3  58 
9  08 
20  51 


22  50 
16  57 
16  60 


•.1 

20  56 

10  51 

5  oe 

0  21 

10  18 

fl  32 

6  19 


2  60 

2  50 

22  53 

2  33 
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A     8A  BA 


MIC 

sa|  ba 


VAR 
5P|  5P 
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'  S  FOREST  SERVICE 


JAMES  E  C  < 
MRS  CLARA  JONES 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

I  W  DEPT 
£  PANCOASI 


R  C  KTLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
WILLIAM  BREEDLOVE 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
US  NAT  PARK  SERVICE 
SANTA  BARBARA  WIR  OEP 
SAN  OIEGO  COUNTY 
GILROT  FIRE  DISTRICT 

WILL lAM   J  KICKHAH 

SETM  E  AUSER 
RALPH  STAPENHORSr 
RS  L  M  WEST 
ERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 
S  FOREST  SERVICE 
JOHN  f  WALL 
MRS  ALIA  M  BOGUE 
I  C  EvERLT 
S  HETCH  HEICHY 


OBSERVER 


SUP 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PARK  SERVICE 
CARL  E  BEYER 
ERIC  WESTBURG 

HOMER   L  PARNELL 

SERVICE 
MRS  EMMA  R  PEREIRA 

U  S  FOREST  SERVICE 

.  8  CEDERlOF 
CITT  OF  BERKELEY 

OUANE  J  COX 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOSEPH  E  BUTTNER 


JAMES  P  KINDRED 
L  A  WTB  •  PWR  DEPI 
SAN  MATEO  DEPT  AGR 
ALBION  A  SARGENT 

U  S  A[H  FORCE 
STATE  DIV  OF  FSIftT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
OLIN  LEWIS 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  OIV  OF  HWrS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  ♦  E  COMPANY 

METRO  WATER  DISTRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ABBIE  S  DRENNAN 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
W  F  IvERSEN 
LAKE  HEMEI  I 
LAKE  HEME!  I 
VISTA  IRRIG 
MAX  0  LEY 
MRS  ClOHENE 


lUN  HATER 
.UN  WATER 
DIST 


ROT  E  WALTERS 
HETCH  HETCHT  WTR  sup 
DANNY  eLACKBURN 
FRUI T  GROWERS  SUP  CO 
GEORGE  G  HOBERG 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  OIEGO  WATER  DEPT 
LOUIS  LUEBKERT 
CITY  OF  HOLLISTER 
ARTHUR  W  HOLSWORTH 

MRS  ANNE  M  ADAMS 
BUR   INDIAN  AFFAIRS 
MRS  DOROTHY  mC  COLLUM 
MRS   CHRI ST INE   M  HuFF 
CLIFFORD  W  CRAWFORD 
CORPS  Of  ENGINEERS 
MRS  ANN  SOTTA 
HETCH  MEICMT  WTR  SUP 
P  G  »  E  COMPANY 
SO  CALIF  EDISON  CO 

FRANCES  V  MOSS 
STATE  OIV  OF  HWYS 
NEW   IDRIA  0-S  MIN  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL    IRRTG  DIST 
L  A  WTR  ♦  PWH  DEPT 
L  A  WTR   ♦  PWR  DEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
U  S  N  0  T  S 

STATE  DIV  OF  HWYS 
I   E  ROSE 

METRO  WATER  DEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
WALTER  CANTRALL 
U  S  FOREST  SERVICE 
DESERT   JOURNAL  PUB  CO 
ZENOS  Y  COLEMAN 
CHARLES  VILINEK 
JOHN  K  CHASE 

S|  SO  CALIF  EDISON  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RUTH  F  RUBINOW 
.JOSEPH  J  GLEBE 
MRS  KAREN  V  BACC I 
MISS  BETSY  A  KLEIN 
PAC  COAST  AGGREGATES 
ALGOT   T  L0FBER6 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EOlSON  CO 

STANDARD  OIL  CO  CAL 
P  G  ♦  e  COMPANY 
P  G  •  E  COMPANY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
HAROLD  DEL  PONTE 
D  LEE  EMERSON 
RAYMOND  WILLHS 
DENNIS    L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VLY  CO  W  D 

ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

8  WATER  DISTRICT 
JAMES  C  ALLEN 

T  WATER  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD  F  D 
MRS  FERROL  MC  COWIN 
S  HETCH  HETCHY  WIR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 
MRS  WILLIE  GREENE 


AKEPORT  SCS 
AKE  SABRINA 
AKESHORE 
AKESIOE  2  ENE 
AKE  SPAULDING 
AKE  SPAULDING  DAM 
,AKE  WOHLFORD 
A  MESA 
ANCASTEft 
A  PANZA  RANCH 

A  PORTE 
AS  PLUMAS 

AVA  BEDS  NaT  MONUMENT 

AYTONVl LLE 

EBEC 

echuza  patrol 
station  fc  352  b 
eesville  keegan  ranch 

.E  GRAND 
EMON  COVE 

EWIS  Cfl  KINGS  CANYON 
INDSAY 

ITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 
IVE  OAK  CANYON  FC  230C 
IVERMORE  2  SSW 
LANO  SHAWNEE  H 
OCKWOOD  2  N 
MESA 


.  RCH 


.001 

OGAN  MEADOW 


OMPOc  SEWAGE  Plant 

ONE  PINE  COTTONWOOD  PH 

ONE  TREE  CANTON 

ONG  BARN  EXP  STATION 

ONG  BEACH 

ONG  BEACH  W6  AP 

ONG  VALLEY    INSP  STA 

ORAINE 

OS  ALAMOS 

OS  ANGELES  WB  AIRPORT 

OS  ANGELES  we  CI TY 
OS  BANDS 

lANOS  ARBURUA  ranch 
OS  GATOS 

GATOS  t  SW 
OS  PRIETOS  RANGER  STA 
LOST  HILLS 
LOWER  KIBBEY  RIDGE 
LOWER  OTAY  RESERVOIR 
LOYAL  TON 

LUCERNE  VALLEY  1  WSW 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS 
LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVO 
LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA  ' 
MADELINE   MNTNC  STA 
MADERA 

MAD  RIVER  RANGER  STA 
MAGIC  MOUNTAIN 
MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 
MANOEVILLE  ISLAND 
NANZANI TA  LAKE 
MARCH  FIELD 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MARKLEEVI LLE 
MARTINEZ   3  S 
MARTINEZ   3  SSE 
MARTINEZ    FIRE  STATION 

HARTSVILLE 
MATHER 

MC  CARTHY  point  RS 
MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 

MECCA  3  SE 

MEDICINE  LAKE 

MENOOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MERCEO  2 

MEPCEY  HOT  SPRINGS 
METERS   INSPECTION  STA 
MICHIGAN  8LUFF 
MIDDLETOWN 
MIDDLEWATER 
MILFORO  LAUFMAN  RS 
MILL  CREEK  NO  2 
MILL  CREEK  INTAKE 
MILO  5  NE 


MINERAL  KING 

MIRANDA    SPENGLER  RANCH 

Ml TCHELL  CAVERNS 

Ml ICHELL  MEADOW 

MODESTO 

MODESTO  2 

MOJAVE 

MONACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 
MONTAGUE  3  NE 

MONTEREY 

MONTGOMERY  CREEK  2  SSW 
MONT ICELLO  DAM 
MOORPAHK   1  SSE 
MORENA  0AM 
MORGAN  HILL  2  E 
MORGAN  HILL  BOSSANA  RCH 
MORGAN  HILL  SCS 
MORONGO  VALLEY 
MORfiO  9aT  FIRE  DEPT 

HORRO  BAT   3  N 


MOUNT  BALDY  FC  85G 
MOUNT  DANAHER 
MOUNT  DIABLO  NORTH  ■ 
MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  11  ESE 
MOUNT  HEBRON  Ranger  STA 
MOUNT  MADONNA 
MOUNT    SHASTA   SKI  BOWL 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 
MOUNT  SHASTA  WB  CITY 
MOUNT   TAMALPAIS  2  SW 
MOUNT  WILSON  FC  338  B 
MUIR  WOODS 
MUMBO  BASIN 
NACIMIENTO  DAM 


NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY  PARK  6  SW 
NEWHALL  SOLEOAO  FC  32  ' 
NEWHALL  U  S  RANGER  STA 
NEWMAN  2  NW 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 


LAKE 
INYO 
SHASTA 
SAN  DIEGO 
NEVADA 
NEVADA 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
SN  LUIS  OBPO 

6773t  PLUMAS 
6S1^  BUTTE 

SISK I  YOU 


COUNTY 


LOS  ANGELES 
COLUSA 
MERCED 
TULARE 

FRESNO 

TULARE 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

ALAMEDA 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

SAN  OIEGO 
SAN  JOAOUIN 
MAOERA 

SNTA  BARBARA 
INYO 

SAN  JOAOUIN 
TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SIERRA 
KERN 

SNTA  8AR8ARA 
LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 
MERCED 
MERCED 
SANTA  CLARA 
SANTA  CRUZ 
SNTA  BARBARA 
KERN 
TUOLUMNE 
SAN  OIEGO 
SIERRA 

SAN  BERDINO 
MONTEREY 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


LASSEN 
MAOERA 
TRINITT 
LOS  ANGELES 
LAKE 

MONO 

SAN  JOAOUIN 

SHASTA 

RIVERSIDE 

KERN 

MARIPOSA 

ALPINE 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSIA 

YUBA 

TUOLUMNE 

TEHAMA 

S ISK I  YOU 

FRESNO 

RIVERSIDE 


FRESNO 
MERCED 
MERCED 


EL  DORADO 

PLACER 

LAKE 

KERN 

LASSEN 

SAN  BEROINO 

SAN  BEROINO 

TULARE 

TEHAMA 

TULARE 

HUMBOLDT 

SAN  BERDINO 

FRESNO 

STANI SLAUS 

STANISLAUS 

KERN 

TULARE 

MONO 

SISKITOU 

MONTEflET 
SHASTA 
NAPA 
VENTURA 
SAN  OIEGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SAN  BEROINO 
SN  LUIS  OBPO 


SAN  BEROINO 
SAN  BERDINO 
EL  DORADO 
CONTRA  COSTA 
SANTA  CLARA 
SISKIYOU 
SISKITOU 
SANTA  CRUZ 
SISKIYOU 

SISKIYOU 
SISKITOU 
MARIN 


NAPA 
NAPA 

MENDOCINO 


LOS  ANGELES 

ALAMEDA 
VENTURA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
STANISLAUS 
ORANGE 


37  39 
37  38 
35  03 


17 

32  6  1 

37  06 

37  09 

37  08 

36  03 

35  22 


5156 
6960 
1500 


6770 
1660 
3565 


36  07 

37  39 
36  2S 


36  27 

37  37 

38  11 


lis  12 
118  09 
120  01 


120  56 

121  59 

122  02 


35  n 

38  01 
32  37 

39  61 


121  27 

117  20 

117  27 

117  29 
120  28 
120  06 
123  32 

118  17 


35  I 

37  29 

38  62 
37  58 

37  58 

38  01 


1  1 

37  05 

33  33 

61  35 

36  67 

37  le 

37  19 


120  21 
117  02 
116  57 


121  00 
121  00 
118  10 


56 

121  56 

122  07 
118  53 
116  31 
121  37 
121  67 
121  39 


38  65 
37  52 
37  20 


122  00 

121  63 

122  12 


122  36 
118  06 
122  36 


38  le 

38  17 

39  10 

36  50 
36  66 
36  60 


36  23 

36  22 

37  21 
33  34 


ep  8P 

9A 

5P  5P 


1160 

2250 
2760 
5300 
268 
2775 
6650 
2  390 


3300 
6685 
-175 
6726 


1  165 
6362 
3600 
1122 

eo3 

6860 

2960 
6958 
3600 


6275 
3608 
2100 
6206 
6  380 
6250 
1800 
7861 

7600 
3566 
1675 
6 '09 


I  S  SOIL  CON  SERVICE 
S|  CALIF  ELEC  POWER  CO 
I  S  BUR  RECLAMATION 
HELIX   IRRIG  DIST 

♦  E  COMPaNT 

♦  E  COMPANT 
E5C0NDID0  MTL  WTR  CO 

L  MESA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 
ABE  E  ZIMMERMAN 

MICHAEL  C  LIBBET 

♦  E  COMPANY 

US  NAT  PARK  SERVICE 
EDWARD  E  DOWNING 
KERN  CO  FIRE  DEPT 

,  CO  FIRE  OEPT 
MATTHEW  J  KEEGAN 
MERCED  CO  FIBE  DEPI 
KAWEAH  LEMON  CO 

'  S  WEATHER  BUREAU 
FRANK  DE  CHAINE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
C  f  ELDER 

M   I  OUARTERMAN 
MRS  E  A  EBERLE 
ARCHIE  M  UEFERLING 
I  OIEGO  WATER  CO 
LOOl    SEWAGE    TREAT  PL 
SO  CALIF  EDISON  CO 

LOMPOC   SEW  TREAT  PL 

WTR  *  PWR  OEPT 
EDWARD  C  GERLACH 
I  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  w  TEED 
I  S  WEAIHLR  BUREAU 
CHARLES   1  GRAY 
CHARLES  W  POOLE 
HENRY  R  GEWE 
I  S  WEATHER  BUREAU 

I   S   WEATHER  BUREAU 
ROGER  C  RICE 
ARBURUA  RANCH 

T  FIRE  DEPARTMENT 
LEON  S  MILLER 
'  S  FOREST  SERVICE 
KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 
HETCH  HETCHT  WTR  SUP 

I  DIEGO  WTR  DEPT 
ROLLO  LARSEN 

A  FLETCHER 
STATE  DIV  OF  H»*TS 
SAN  BERNARDINO  FCD 
SO  CALIF  EDISON  CO 
I  S  FORESI  SERVICE 
ROBERT  P  LESLEY 
STATE  DIV  OF  FSTflT 
.  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
M   E  MAHNKE 

DEPT  WATER  RESOURCES 
JESSE  FIERRO 
IS  NAT   PARK  SERVICE 
S  AIR  FORCE 
BANKLlNE  OIL  COMPANY 
MRS  GABRIELLE  WILSON 
ELOISE  B  FAIRBANKS 
MARGARET    S  PLUMMER 
CHARLES  P  WEAVER 

Y  f IRE  DEPARTMENT 

MRS  J  BANTTARl 
C  I  TY   SAN  FRANC  I  SCO 
S  WEATHER  BUREAU 
THOMAS  WILLIAMS 
RADIO  STATION  KRFM 

W  ALEXANDER 
DEPT  WATER  RESOURCES 
NK  F  MOIIOZA 

Y  OF  MERCED 
MERCED   IRRIG  DIST 

MERCEY  HOI  SPRINGS 
STATE  OF  CALIFORNIA 

ERI  C  WHEELER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
UNION  OIL  CO  OF  CAL 

.  FORESI  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
MRS  ETHEL  WALKER 

NAT  PARK  SERVICE 

J  CORPS  OF  ENGINEERS 
HAROLD  R  CHACE 
CAL  DIV  BEACH  •  PK S 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO  IRRIG  DIST 

T  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 

PS  OF  ENGINEERS 
MONO    I NN 


ROBERT  W  JOHNSON 

AARON  SMITH 

US  BUR  RECLAMAI ION 

SOIL  CON  SERVICE 
SAN  DIEGO  WATER  CO 
MRS  IHELMA  f  OOWNER 
CLOSED  3/3/60 
.  SOIL  CON  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MORRO  BAY  F  P  DIST 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 
MT  PASS  SERVICE  5IA 
I  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  FSIRT 
CAL  DIV  BEACH  •  PARK 
■  WB  OBSERVER 
IN  L  PARSONS 
.  FOREST  SERVICE 
K    1  SCHELL 
MOUNT   SHASTA  SKI  BOWL 

OEPT  WATER  RESOURCES 
I  S  WEATHER  BUREAU 
CALIF  DIV  BEACH  *  PKS 
U  S  WB  OBSERVER 

'^AT  PARK  SERVICE 
OEPT  WATER  RESOURCES 

TERET  CO  FCWCD 
EARL  i  GIPSON 
JOHN  F  ALLEMANI 
MASONITE  CORPORATION 

t  OF  NEEDLES 
FED  AVIATION  AGENCY 

WIR  *  PWR  DEPI 
CITY  OF  NEVADA  CITY 
LESLIE  SALT  COMPANY 
RANCHO  SIERRA  VISTA 
.  A  CO  FIRE  DEPT 
I  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD  A  SMI TH 
NEWPORT  HARBOR  DEPT 


STATION  INDEX 


NICOLAUS 
NILAI*0 
NIPOMO   2  NW 
NORTH  FORK  RANGER 

NOVATO  8 
OAltOALE  ' 
OAK   KNOLl    RANGER  STA 
lOAKLANO  fB  AlfiPORT 


STATION 


OAKVILLE   *>  SW 
OCCIDENTAL 
rOCEANStDE  CAMP 
PENDLEION 
OCEANSIDE  PUMPING  PLANT 
OCOTILLO  WELLS 
0ILFtELD5   JOAOUIN  RIDGE 

ojAr 

OLINOA 
ONO 

OPIOS  CAMP  FC  0E 
ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 
OPANGE  COVE 
OPICK   PPAIRIE  CREEK 
OfiKK    10  SE 
ORINDA  BOWMAN 
OPLAND 
ORLEANS 

OPOVILLE   I  WSW 

"  S£ 


OROVlLLE  BRIDGE 
OROVILLE  RANGER  STATION 
OSTRANDER  LAKE 
OXNARO 
OZENA 

PACHECO  PASS 
PACIFIC  MOUSE 
PACOIMA   DAM  FC    33   A- E 
PAICINES   OHRWALL  PANCM 
PALMDALE 

PALMDALE  Z  NE 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PALOMAB  MTN  OSSERVATOPY 
PALOS  VERGES  EST  FC  430 
PANOCHE 

panoche  junction 
paradise 

paradise  meadow 
parker  reservoir 
parkfield 
parkfielo  7  nnw 
pasadena 
paskenta  ranger  station 
paso  robles 
paso  robles 
paso  robles  faa  airport 
pattiway 

paynes  creek 
pear  lake 

petaluha  fire  station 
petaluma  i  n 
pfeiffer  ranch 
PIEDRA 

PIEORA  RLANCA  GUARD  STA 
PINE   CANYON  PATPOL 
STATION  FC  321  E 
PINNACLES  NATIONAL  MON 

PIRU  I  ESE 
PISMO  BEACH 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE  ' 
PITTS  RANCH 
PLACE RVILLE 
PLACEfiVILLE  IFO 
PLACERVILLE  1  W 
PLYMOUTH 
POINT  ARENA 
POINT  ARGUELLO  W8 

POINT  ARGUELLO 

LIGHT  STATION 
POINT  PIEDRAS  BLANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

PORTERVILLE 

PORTOLA 

POPTUGUESE  MEADOW 
POSEY  3  E 

POTTER  VALLEY  3  NNW 

POTTER  VALLEY   3  SE 

POTTER   VALLEY    PWP  HOUSI 

POWAY  VALLEY 

PRADO  DAM 

PRIEST  VALLEY 

QUAKING  ASPEN 

OUINCY  RANGER  STATION 

RAMONA  SPAULOTNG 

RANCHI TA 

RANOSeuRG 

RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 
PAYWOOD  FLATS 
RED  BLUFF  W8  AIRPORT 
REDDING  1  SE 
REDDING  FIRE  STA  NO  J 
REDLANOS 
REDWOOD  CITY 
REDWOOD  VALLEY 
REPRESA 
•RICHMOND 

RIO  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE  STA  NO 
RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 
ROBERTSON  FLAT 
ROCK  CREEK 
ROCKLIN 

ROSE  MARIE  MEADOW 
POUND  MEADOW 
ROUND 


RUNNING   SPRINGS    )  E 
SACHES  SPRINGS 
SACRAMENTO  W6  AIRPORT 
SACRAMENTO  WB  CITY 

SADDLE  CAMP  Ranger  sta 

SAGEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
SAINT   HELENA   4  WSW 
SAINT  HELENA  T  NE 
SAINT  JOHN 

iAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS 

SALINAS  2  E 

SALINAS  FAA  AP 

SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  SIA 

SALT   SPRINGS  PWR  MOUSE 

SALTER  HANGER  STATION 

SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 


SUTTER 

IMPERIAL 

SN  LUIS  OBPO 

MADERA 

LOS  ANGELES 

MARIN 

STANI SLAU5 


SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
FRESNO 
VENTURA 
ORANGE 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

FRESNO 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

CONTRA  COSTA 

GLENN 

HUMBOLDT 

BUTTE 

BUTTE 


BUT 


EL  DORADO 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
LOS 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
RIVERSIDE 
SANTA  CLARA 
MONTEREY 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 


TUOLUMNE 
SAN  BERDINO 
MONTEREY 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 
TEHAMA 

SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 


50NCMA 
SONOMA 
MERCED 


VENTURA 

SN  LUIS  OBPO 

SHASTA 

LAKE 

EL  DORADO 
EL  DORADO 
EL  DORADO 
AMADOR 
MENDOCINO 
SNTA  BARBARA 


SNTA  BARBARA 
SN  LUIS  OBPO 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 
TULABE 
PLUMAS 
TULARE 
TULARE 
MENDOCINO 


MENDOCI NO 
SAN  OIEGO 
RIVERSIDE 
MONTEREY 
TULARE 

SAN  OIEGO 
SAN  OIEGO 


SHASTA 

SHASTA 

SAN  BERDINO 

SAN  MATEO 

MENDOCINO 

SACRAMENTO 

CONTRA  COSTA 


T<.TJ  RIVERSIDE 
7492  PLACER 
7510  INTO 
7516  PLACER 
T560  FRESNO 
7579(  TULARE 
SHASTA 


SAN  BERDINO 

TUOLUMNE 

SACRAMENTO 

SACRAMENTO 

TEHAMA 

NEVADA 


CONIHA  COSTA 

MbNTEREY 

MONTEREY 

MONIERY 

SN  LUIS  OBPO 

SNTA  BARBARA 

TRINITY 
CALAVERAS 
LOS  ANGELES 


22  28 
2  32 
2  22 


1  37 

21  36 

!0  30 

:o  24 

0  13 

23  35 

:0  40 
40 


10000 
9000 
2117 


OBSERVAnON 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


RECLAMATION  DIST  1001 
IMPERIAL   IRRIG  OISI 
ANDREW  MEHLSCHAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
SN  FERNOO  VLY  TIMES 
EDWARD  L  THOMPSON 
S  SN  JOAOU IN   IR  Dl ST 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
ALLARO  A   CALKINS  JR 


U  S  MARINE  CORPS 
OCEANSIDE  WATER  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  HEATHER  BUREAU 
VENTURA  CO  F|RE  OEPI 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  BEATRICE  RYAN 

LONG  BEACH  SCH  OISI 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN 
CAL  DIV  BEACH  •  PARK 
AUST IN   £  LTONS 
ARTHUR  W  BOWMAN 
ORLAND  UNI  I    UU  ASSN 
E   J  ANDERSON 
CI TT  OF  OHOVILLE 
ALBERT    E  PALMER 

SOBER!   E  SKINNER 

STATE  OIV  OF  FSIfiT 

OEPT  WATER  RESOURCES 

CITY  OF  OXNARD 

JEFF  BUTLER 

U   S   BUR  RECLAMATION 

FLOYD  R  POOLE 

E  K  BARR 

JOHN  P  OHfiWALL 

PALMDALE   IRRIG  OlST 

PALMDALE   IRRIG  OISI 
FED  AVIATION  AGENCY 
PALM  SPGS  FIRE  DEPT 
ENGINEERING  DEPI 
JAMES  A  BELL 
PALOMAR  OBSERVATORY 

R  w  Hurr 

MISS  LILY  BERG 

PARADISE  CEMETERY 

HEICH  HETCHY  WTR  SUP 
METRO  WATER  DISTRICT 
HERBERT  H  DURHAM 
RAULSTON  P  MORRISON 
PASADENA  WATER  OEPI 
U  S  FORESI  SERVICE 
CITY  OF  PASO  R03LES 
FRANCIS   f  NELSON 
FED  AVIAI ION  AGENCY 
HUDSON  RANCH 

MRS  ANITA  V  KUNHLER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PETALUMA  FIRE  OEPT 
VICTOR  £  CMAII 

A  Pat  turner 

MRS    IDA  H  AKEfiS 
VENTURA   COUNTY  FCO 


CAMULOS  RANCH 
POLICE  DEPARTMENT 
P  G  t  E  COMPANY 
AUBREY  w  PITTS 
P  G  »  E  COMPANY 
INST   FSr  GENETICS 
CITY  OF  PLACERVILLE 
LORRIN  L  CRAIN 
JAMES  0  HOUNGOVAN 
U  S  WEATHER  BUREAU 


I  S  COAST  GUARD 
I  S  COAST  GUARD 
E  ADAMSON 


REUBEN  G  OALION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  R  BOOTH 
OTTO  R  HUGHES 

RUSSELL  E  NEAR 
P  G  •   E  COMPANY 
POWA*  MUN  WATER  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  B  SPAULDING 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  FIRE  DEPT 

ROBERT  H  WHIPPLE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
U  S  WEATHER  BUREAU 
TY  OF  REDOING 
DOING  FIRE  CHIEF 
REDLANDS  DAILY  FACTS 
FIRE  DEPT   STA  I 
THOMAS  M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  Pfi 1  SON 
'  OF 


TRUS  EIP  STATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DEPt  WATER  RESOURCES 
lYMONO   H  JOHNSON 
CALIF  EOISON  CO 
AIE  ENG 
AN  L  BERTAGNA 


S  WEA 


HETCHY    WTR  SU( 
HER  BUREAU 
HER  BUREAU 


UNI VERSI 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  B  ABREU 
JAMES  A  STURGEON 

BROTHER  U  BENEDICT 
AGR  EXTENSION  SER 

SALINAS  Rural  f  d 

FED  AVIATION  AGENCY 
SALINAS   DAM  OPERATORS 

P  G  ♦  £  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 


STAnON 

INDEX  NO. 

COUNTY 

1  DRAINAGE  % 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  TEMP. 

j  SPECIAL 

N  ANTONIO  MISSION 

MONTEREY 

121 

1060 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  ARDO 

MONTEREY 

SAN  BERNARDO  RANCHO 

SAN  BENITO 

SAN  BENITO 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SAN  BERDINO 

6P 

S   8   COUNlY  HOSPITAL 

N  CLEMENTE  DAM 

MONTEREY 

7A 

SANDBERG  PATROL 

STATION  FC    130  B 

L    A   CO   FIRE  HARDEN 

SANDBERG  WB 

U  S  WEATHER  BUREAU 

"SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

SAN  DIEGO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  DIMAS  FIRE  WRO  FC95 

774S 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

117  48 

955 

SAN   DIMAS   FIRE  STA 

SAN  DIMAS   TANBARR  FLAT 

LOS  ANGELES 

U  S  FORESI  SERVICE 

N  EMIGDIO  RANCH 

KERN  COUNTY  LAND  CO 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 

SANTA  CLARA 

STATE   OIV  OF  HHYS 

N  FERNANDO 

LOS  ANGELES 

6P 

S  F  HEIGHTS  LEMON  AN 

N  FERNANDO  PH  3 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

N  FRANCISCO 

RICHMOND  SUNSET 

SAN  FRANCISCO 

CITY  SAN  FRANCISCO 

«SAN  FRANCISCO   WB  AP 

U  S  HEATHER  BUREAU 

N  FRANCISCO 

FEDERAL  BUILDING 

7772 

SAN  FRANCISCC 

37  47 

122  25 

52 

HID 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

N  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

LOS  ANGELES 

26 

34  09 

117  54 

744 

Pasadena  water  oept 

N  GABPIEL  DAM  FC425BE 

E  K  DE  VORE 

SAN  GABPIEL  FIRE  DEPT 

LOS  ANGELES 

4P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  GREGORIO  3  SF 

SAN  MATEO 

5P 

N  JACINTO 

R  1  VERS  IDE 

BYRON  JOHANSEN 

N  JACINTO  RANGER  STA 

R  IVERSl DE 

STATE  OIV  OF  FSIRY 

SAN  JOAOUIN  EXP  RANGE 

U  S  FOREST  SERVICE 

•SAN  JOSE 

MIO 

C  J 

E  0  BILLWILLER 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3  SSE 

SAN  BENITO 

615 

c 

MRS  GATE  D  DAY 

N  JUAN  GUARD  STATION 

7837 

ORANGE 

3: 

33  36 

117  31 

730 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

SN  LUIS  OBPO 

35  18 

120  40 

300 

7A 

7A 

J- 

CAL   STATE  POLY  COL 

SAN   MARCOS  RANCH 

SNTA  BARBARA 

7A 

7A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

»SAN  MATEO 

SAN  MATEO 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

VENTURA 

U    S  NAVY 

N  PEDRO 

LOS  ANGELES 

MARINE  Exchange 

N  RAFAEL 

5P 

5P 

CITY  ENGINEER 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

ORANGE 

5P 

SANIA  ANA  FIRE  DEPT 

SANTA    ANA    RlVER   PH  3 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NTA  ana  RIVER  PH  NO  I 

SAN  BERDINO 

IP 

SO  CALIF  EOISON  CO 

SANTA   ANITA   FERN   FC  432 

7B97 

LOS  ANGELES 

34  12 

118  01 

2035 

5P 

G  ROBINSON 

SANTA  BARBARA 

SNTA  BARBARA 

jj 

119  42 

100 

5P 

5P 

(. 

S  BARBARA  FIRE  DEPT 

NTA   BARBARA    FAA  AP 

SNTA  BARBARA 

MIO 

FED  Aw  1  AT  ION  AGENCY 

NTA   BARBARA    TV  PEAK 

SNTA  BARBARA 

32 

34  32 

1  19  57 

4000 

5P 

TV  STATION  KETI 

NTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CLARA 

5P 

5P 

UNIV  OF    SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 

SANTA  CRUZ 

ROBERT   E  BURTON 

NTA  FE  DAM 

LOS  ANGELES 

427 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  MARGAR 1 TA  2  SW 

SN  LUIS  OBPO 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

SN  LUIS  OBPO 

D   DALE  RUSKOVICH 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

MIO 

C  J 

U  S  HEATHER  BUREAU 

SANTA  MONICA 

T95C 

LOS  ANGELES 

33 

34  01 

lie  29 

80 

CITY    SANTA  MONICA 

»SANTA  MONICA  PIER 

7953 

LOS  ANGELES 

34  00 

118  30 

15 

5P 

S  M  LIFEGUARD  SER 

SANTA  PAULA 

VENTURA 

CO  AGRICULTURAL  COHM 

NTA  ROSA 

SONOMA 

7* 

CLARENCE  S  NEWBERRY 

SANTA  YNEZ 

7-376 

SNTA  BARBARA 

3. 

34   3  7 

600 

SNTA  YNEZ  HIGH  SCML 

%t 

NT  1  AGO  DAM 

ORANGE 

eA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAUGUS  POWER  PLANT  NO  1 

LOS  ANGELES 

L    A   HTR    .    PWR  OEPT 

SAWYERS    BAR  OANGER  STA 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

•SCOTIA 

PACIFIC  LUMBER  CO 

SEARSVILLE  LAKE 

SAN  MATEO 

37  24 

8A 

AUSTIN  CLAPP 

SEBASTOPOL  4  SSE 

8072 

SONOMA 

I- 

38  21 

122  49 

145 

c 

GEO  A  NAHMENS 

SECRET  VALLEY  MNTNC  STA 

6075 

la 

120  15 

4662 

5P 

SEPULVEOA  DAM 

LOS  ANGELES 

i: 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  0AM 

SHASTA 

OA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ELL  ABSORPT ION  PLANT 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHELTER  COVE 

HUM8OL0T 

5P 

SP 

MRS   MARILYN    F  MACHl 

SHI NGLE 

EL  DORADO 

1  375 

7A 

THEODORE  6  HEUSNER 

SHINGLETOWN  I  E 

3535 

7A 

MRS  JANICE  M  SUTTER 

SIERRA  CITY 

SIERRA 

HARRY  H  H0E6ER 

SIERRAVILLE  RANGER  SlA 

S  IERRA 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL    HILL    FC  415 

8230 

LOS  ANGELES 

f 

33  48 

lie  to 

100 

c 

GEORGE    I  OSBORNE 

SILVERADO  RANGER  STA 

8243 

ORANGE 

28 

117  40 

1100 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SI50U0C  SOUTH  FORK  CAMP 

SNTA  BARBARA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKAGCS  SPRINGS 

LAS   LOMAS  RANCH 

SONOMA 

8A 

JOHN  K  LEI THOLD 

SLACK  CANYON 

MONTEREY 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SLOAT 

PLUMAS 

CLARENCE  F  ELWORTHY 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

SACRAMENTO 

MRS  MABEL  VAN  VLECK  . 

SNOW  CREEK  UPPER 

R  IVERS 1 DE 

PALM  SPRINGS  wTR  CO 

OW  FLAT 

MAR IPOSA 

DEPT  WATER  RESOURCES 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 

8320 

NEVADA 

39  19 

120  22 

6885 

8« 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SODA  SPRINGS 

933 

NEVADA 

39  19 

120  23 

6750 

5P 

5P 

C  H 

SOLEOAD 

MONTEREY 

JAN  M  JAC06SEN 

S0MES6AR   I  W 

HUMBOLDT 

MRS  GEORGIA  ANN  LONG 

SOMIS  3  NE 

VENTURA 

SA 

LAWION    INVESTMENT  CO 

SOMIS  3  NW 

VENTURA 

8A 

berylhooo  invest  CO 

SONOMA 

SONOMA 

LAURENCE  W  DICKEY 

SONORA 

TUOLUMNE 

P  G  •  E  COMPANY 

SONORA  JUNCTION 

STATE  OIV  OF  MWYS 

E  FARALLON 

SAN  FRANCISCO 

U  S  COAST  GUARD 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

8380 

MARIPOSA 

1 

37  30 

1  19  38 

5120 

4P 

H 

US  NAT  PARK  SERVICE 

SOUTH  LAKE 

118 

9580 

Cfli I F  ELEC  POWER  CO 

SPADRA  PACIFIC 

COLONY  FC  356  C 

LOS  ANGElES 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

MONTEREY 

8A 

MRS  BERTHA  HENNES 

SPRINGVILLE  7  ENE 

7A 

ELMER  A  SUTTON 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE  TULE 

HEAOWOHKS 

TULARE 

P  6  •  E  COMPANY 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

PLACER 

SQUAW  VLY  DEvEL  CO 

SQUIRREL    INN  1 

8476 

SAN  BERDINO 

1 

34  14 

117  15 

5239 

SQUIRREL    INN  HOLD  CO 

SQUIRREL    INN  2 

847S 

SAN  BERDINO 

34  1* 

117  14 

5723 

5P 

LEROY  KEMP 

S 

ANDISH  t  HICKEY  ST  PK 

HENDOCI NO 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

E 

ANI5LAUS  POWER  HOUSE 

TUOLUMNE 

P  G  *  E  COMPANY 

S 

ATE  LAKES 

FRESNO 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

AYTON  MINE 

MERCED 

s 

IRLING  CITY  RS 

8544 

BUTTE 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

s 

ocK TON  DISPOSAL  Plant 

CITY  OF  STOCKTON 

OCK  TON    FAA  AI RPORT 

SAN  JOAOUIN 

FED  AVIATION  AGENCY 

s 

OCK  TON  F IRE   STAT  ION  4 

SAN  JOAOUIN 

STOCKTON  FIRE  DEPT 

OCK TON  HOWRY  BRIDGE 

9562 

SAN  JOAQUIN 

2 

37  51 

121  23 

15 

5P 

6P 

MARTIN  P  MUHS 

s 

ONYFORD  COOLEt  RANCH 

8578 

COLUSA 

39  15 

122  40 

3015 

FRED  H  COOLEY 

ONYFORO  RANGER  STA 

COLUSA 

U  S  FOREST  SERVICE 

s 

ONY  GORGE  RESERVOIR 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

s 

OUTS  MEADOW 

VAR 

DERI  WATER  RESOURCES 

RAWBERRY  VALLEY 

5P 

SOPER-HHEELER  CO 

SUEY  RANCH 

SUEY  RANCH 

SUNLAND 

LOS  ANGELES 

SUNSET  BEACH  STATE  PARK 

SANTA  CRUZ 

CAL    DIV   BEACH    •  PARK 

SURF   2.  ENE 

SNTA  BARBARA 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KNOLLS 

8700 

VENTURA 

34  16 

118  40 

1085 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

SUSANVILLE 

870 

40  25 

4170 

CITY  OF  SUSANVILLE 

SUSANVILLE  AIRPORT 

8702 

LASSEN 

1  20  33 

MID 

DAVID  BARR 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  MILL  RANGER  STA 

B7l: 

AMADOR 

38  23 

120  48 

1580 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

TABLE  MOUNTAIN 

8748 

LOS  ANGELES 

34  23 

117  41 

7500 

SP 

5P 

SMITHSONIAN  OBSY 

8752 

KERN 

35  09 

119  28 

1025 

C 

KERN  CO  FSTRY  ♦  FO 

TAHOE 

8758 

3. 

39  10 

120  09 

6226 

eA 

SA  H 

ARTHUR  E  FROOENBERG 

LBOT  CAMP 

8771 

39  12 

120  22 

DEPT  WATER  RESOURCES 

TEHACHAPI 

8826 

KERN 

K 

35  08 

IIB  27 

3975 

6F 

6P 

MRS   ANI TA  COWAN 

TEHACHAPl    RANGER  STA 

KERN 

IC 

35  08 

118  27 

3975 

C 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

TEJON  RANCHO 

8839 

KERN 

IC 

35  02 

118  45 

6P 

6P 

TEJON  RANCH  COMPANY 

TERMO 

8873 

le 

40  52 

120  27 

C 

THE  CEDARS 

8881 

PLACER 

39  15 

120  21 

5900 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

THE  GEYSERS 

8885 

SONOMA 

2 

38  48 

122  49 

c 

MRS  FAYE  DEWEY 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

8892 

RIVERSIDE 

33  38 

116  10 

-120 

MIC 

MID 

c 

FED  AVIATION  AGENCY 

Thousand  oaks 

8905 

VENTURA 

3 

118  SI 

810 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

TULARE 

36  22 

lie  51 

2200 

c 

GLENN  BAKER 

THREE  RIVERS  EDISON  PH2 

8914 

TULARE 

36  26 

1  18  53 

950 

2P 

2P 

SO  CALIF  EOISON  CO 

THREE  RIVERS  EOISON  PHI 

8917 

TULARE 

9 

36  2S 

118  52 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

TIGER  CREEK  POWER  HOUSE 

8928 

AMADOR 

16 

38  28 

120  27 

2355 

4P 

c 

P  G  +  E  COMPANY 

168  - 


STATION  INDEX 


CONTINUED 


d 
z 

Q 

2 

COUNTY 

-M'  ..tNAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

Q 
C 
g 

M 

OBSERVAnON 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

SPECIAL 

TOPANGA  PATROL   STA  FC  t 

8961 

LOS  ANGELES 

33 

3*  05 

lie  36 

745 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

TORRANCE 

B973 

LOS  ANGELES 

3' 

33  (>e 

1  18  20 

102 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

TRABUCO  CANTON 

ORANGE 

3 

33  39 

1  IT  36 

970 

C 

ORANGE  CO  PARK  OEPI 

TRACY  ;  SSE 

899 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  A3 

121  25 

105 

c 

AAOE  R  TUGEL 

TRACT  CARBONA 

SAN  JOAOUIN 

21 

37  *2 

121  25 

1*0 

12N 

12N 

BANTA  CAReONA   IR  CO 

TRACT   PUMPING  PLANT 

9001 

ALAMEDA 

21 

37  *8 

121  35 

61 

6P 

6P 

6P 

U  S  BuR  RECLAMATION 

TRINITY  CENTER  flS 

902: 

TRINI  TT 

3S 

*l  00 

122  *1 

2295 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

TRINITY  OAM  VISTA  POINT 

TRINITY 

35 

*0  *8 

122  «6 

2500 

8A 

BA 

SA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SAN  BERDINO 

35  AT 

117  23 

OA 

Si 

AMERICAN  P  •  C  CORP 

TRucKEE  Ranger  station 

90a: 

NEVADA 

39  20 

120  U 

4960 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGA  HILL  CP  FC  4T0 

90«.9 

LOS  ANGELES 

13 

3*  2  3 

110  05 

c 

LOS  ANGELES  CO  FCO 

TULEFIELO 

KERN 

IC 

35  09 

119  01 

265 

TA 

KERN  COUNTY  LAND  CO 

TULELAKE 

SISKIYOU 

12 

Al  58 

121  28 

4035 

5P 

5P 

6P 

:  H 

TULELAKE  IRBIG  DIST 

TUNNEL  RANGER  SIATION 

9061 

TULARE 

10 

36  22 

118  IT 

8950 

VAR 

U  S  WEATHER  8UREAU 

TUOLUMNE  MEADOWS 

9063 

TUOLUMNE 

3T 

37  53 

119  20 

8600 

VAR 

OEPT  WATER  RESOURCES 

TURLOCK 

9073 

STANISLAUS 

1* 

37  29 

120  51 

104 

8A 

CARL  A  PEARSON 

TURNTABLE  CREEK 

9083 

SHAStA 

loao 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TUSTIN   IffvlNE  RANCH 

908' 

ORANGE 

33  «* 

117  47 

118 

31 

3P 

THE    IRVINE  COMPANY 

TMENTYNiNE  Palms 

SAN  BERDINO 

3*  08 

116  02 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

TWIN  LAKES 

ALPINE 

120  03 

7829 

3P 

P  G  *  £  COMPANY 

HJKIAH 

9i;2 

MENDOCINO 

22 

39  09 

123  12 

623 

5P 

5P 

CITT  FIRE  OEPARTMENr 

UKIAH  AH 

9126 

MENDOCINO 

22 

39  09 

123  16 

1550 

8A 

MRS  MaRJORIE   S  OORY 

UNION  OIL  STEARNS 

ABSORPT ION  PLANT 

913( 

ORANGE 

2b 

33  56 

IIT  52 

700 

CORPS  OF  ENGINEERS 

KUNIVERSITT  OF  CALIF 

915! 

LOS  ANGELES 

33 

3*  OA 

lie  27 

430 

*P 

UPLAND   3  N 

9156 

SAN  BERDINO 

28 

117  39 

1605 

5P 

LIBERTY  GROVES  CORP 

UPPER  LAKE  T  W 

916T 

LAKE 

23 

39   I  1 

123  02 

1520 

PETER  V  PEORONCINl 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

2: 

39  10 

122  55 

4P 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

UPPER  MATTOLE 

91  77 

HUMBOLDT 

255 

WESLEY  C  ftOsCOE 

UPPER  SAN  LEANORO 

FILTERS 

9185 

ALAMEDA 

37  *6 

122  10 

387 

7A 

7A 

c 

E  BAY  MUN  UTL  OlST 

UPPER  TRES  PINOS 

9181 

SAN  BENITO 

20 

36  38 

121  02 

2050 

c 

ELOON  FANCHER 

VACAVTLLE 

SOLANO 

23 

38  22 

122  00 

175 

6( 

E  H  UHL 

VALLETON 

9221 

MONTEREY 

2* 

35  53 

120  42 

950 

c 

MRS  AMY  CURTIS 
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CALIFORNIA  -  JUNE  1960 


June  1960  was  an  abnormally  warm  and  dry  month 
in  California,  with  a  number  of  new  records  be- 
ing established.  Every  division  reported  average 
temperatures  well  above  normal,  with  the  depar- 
ture in  the  Central  Valley  around  7° .  Bakers- 
field  reported  the  warmest  June  in  60  years  of 
record.  Fresno  had  the  hottest  June  since  1940; 
the  average  temperature  there  on  the  4th  was  the 
highest  for  any  day  in  the  records.  Red  Bluff, 
too,  reported  the  warmest  June  of  record,  while 
Mt.  Shasta  had  the  warmest  June  in  20  years  and 
the  third  warmest  in  the  records.  At  Red  Bluff 
the  minimum  of  83°  on  the  4th  was  the  highest 
minimum  reading  for  a  June  day  ever  recorded. 
Both  San  Francisco  and  Berkeley  had  the  highest 
maximum  reading  ever  recorded  in  June  on  the 
afternoon  of  the  2d,  and  Oakland  set  a  new  all- 
time  record  on  that  date.  Sacramento  set  new 
record  high  readings  for  the  first  three  days  of 
the  month.  Los  Angeles,  too,  was  warm,  the  June 
mean  temperature  being  the  sixth  warmest  in  the 
records . 

All  divisions  reported  subnormal  precipita- 
tion,  no  measurable  precipitation  being  reported 


from  the  central  and  south  coasts  or  the  San  Jo: 
quin  drainage,  while  the  Southeast  Desert  Basi'i 
received,  on  the  average  only  0.01  inch  of  moii 
ture.       There  were  many  stations,   located  in  a 
parts  of  the  State,   that  reported  no  rain  durii; 
the  month.       The  northern  part     of  the  State  rt 
ceived  from  2     to  9  percent     of  normal  moistun 
Mt .   Shasta  reported  the  driest  June     in  34  yea: 
of  record,  while  Eureka  experienced  the  driest 
10  years. 

STORMS 

Strong  wind  on  the  morning  of  the  3d  unroofii 
a  wooden  shed  and  damaged  tree  limbs  in  the  C. 
lexico  area.  The  fruit  crop  was  damaged  in  Yuli, 
and  Sutter  Counties  by  strong  wind  on  the  20tli 
The  same  windstorm  also  took  down  a  number  < 
utility  lines. 


C.  Robert  Elford 

State  Climatologist 

U.S.   Weather  Bureau 

San  Francisco,  California 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  121°  on  the  15th+  at  Cow  Creek. 

Lowest  Temperature  22°  on  the  9th  at  White  Mountain  2  and  on  the  20th  at  Mt.  Hebron  RS. 
Greatest  Total  Precipitation  1.14  inches  at  Fort  Jones  Ranger  Station. 
Least  Total  Precipitation  0.00  at  512  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  1.14  inches  on  the  29th  at  Fort  Jones  Ranger  Station. 

Greatest  Total  Snowfall  2.5  inches  at  White  Mountain  2. 

Deepest  Snow  on  Ground  90  inches  on  the  1st  at  Mt.   Shasta  Ski  Bowl. 
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73.3 

109 

13 

46 

29  + 

2 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

NEWARK 

AM 

79.8 

55.7 

67.  8 

104 

3 

51 

13  + 

26 

5 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

OAKLAND  WB  AP  R 

74.8 

55.5 

55.2 

3.5 

107 

2 

52 

13 

56 

2 

0 

0 

0 

T 

.15 

T 

30+ 

.0 

0 

0 

0 

ORINDA  BOWMAN 

82.1 

51.3 

66.  7 

103 

2 

43 

27 

57 

12 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0  'i 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

79.4 

55.1 

67.3 

105 

2 

49 

19+ 

30 

4 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0  , 

PASO  ROBLES 

89.7 

48.1 

58.9 

106 

13 

41 

24+ 

20 

1  7 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0  ' 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

93.1 

51.4 

72.3 

109 

13 

41 

9 

7 

20 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0  1 

PINNACLES  NM 

95.8 

49.5 

73.2 

107 

13 

40 

9 

2 

27 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

PISMO  BEACH 

66.5 

52.0 

59.3 

89 

20 

44 

9 

176 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

59.1 

51.7 

55.4 

55 

15 

44 

1 

279 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

AM 

67.5 

50.4 

69.0 

105 

3 

45 

28  + 

13 

14 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

93.0 

45.4 

59.7 

104 

2 

38 

29  + 

17 

23 

0 

0 

0 

.00 

- 

.10 

.00 

.0 

0 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

85.2 

54.6 

69.  9 

5.1 

108 

2 

47 

8 

5 

9 

0 

0 

0 

.00 

- 

.12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

RICHMOND 

AM 

70.7 

55.0 

53.4 

104 

3 

52 

28  + 

97 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

82.8 

52.3 

67.  5 

105 

2 

42 

4 

47 

1 1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

SALINAS   2  E 

71.8 

52.2 

62.0 

1  .5 

85 

21  + 

47 

21 

89 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.09 

.00 

.0 

0 

0 

I 

SALINAS  FAA  AP 

71.3 

52.7 

62  .0 

87 

21  + 

46 

20 

89 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

30+ 

.0 

0 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

95.0 

47.1 

71.5 

108 

13  + 

39 

29  + 

6 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

53. 6M 

52. 3M 

58. OM 

81 

2  1 

50 

28  + 

206 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 

74.9 

53.5 

64.  2 

4.5 

102 

2 

50 

26  + 

70 

1 

0 

0 

0 

T 

- 

.13 

T 

29+ 

•  0 

0 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

0.5 

95 

2 

1 

0 

0 

0 

Q 

SAN  GREGORIO  3  SE 

69.4 

48.1 

58.8 

93 

2 

41 

22 

188 

1 

0 

0 

0 

T 

T 

5 

.0 

0 

0 

0 

SAN  JOSE  R 

56.8 

70.1 

4.8 

105 

2 

52 

9 

6 

0 

0 

0 

.10 

•  0 

0 

0 

0  ! 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

AM 

75.2 

52.2 

63.7 

2.0 

98 

22 

45 

9 

53 

2 

0 

0 

0 

.00 

- 

.18 

•  00 

.0 

0 

0 

s  i 

SAN  MATEO 

78.6 

53.5 

66.  1 

105 

2 

48 

12 

49 

5 

0 

0 

0 

.  00 

•  00 

.  0 

0 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

84.2 

55.5 

59.9 

5.1 

108 

2 

51 

9 

3 

8 

0 

0 

0 

.00 

- 

.07 

.00 

.0 

0 

0 

I 

SANTA  CRUZ 

72.5 

52.0 

52.  3 

1.2 

95 

20 

47 

22  + 

88 

2 

0 

0 

0 

.02 

.22 

.02 

15 

.0 

0 

3 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

AM 

75.7 

52.2 

64.  5 

104 

3 

48 

14 

82 

4 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

I 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

AM 

87.4 

52.3 

59.9 

105 

3 

46 

21  + 

11 

14 

0 

0 

0 

.00 

.13 

.00 

.0 

0 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

AM 

68.8 

51.9 

60.4 

90 

21 

47 

22 

141 

1 

0 

0 

0 

.03 

.03 

17 

.0 

0 

0 

0 

DIVISION 

66.0 

3.8 

T 

.13 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH  FI8REB0ARD  MILLS 

89.5 

59.7 

74.7 

4.3 

108 

3 

50 

8 

0 

15 

0 

0 

0 

.00 

.10 

.00 

.0 

0 

0 

0  ' 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

AM 

91  .4 

57.7 

74.6 

109 

3 

47 

30 

1 

15 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

See  Relefence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


lONTINUED 


CALIFORNIA 
JUNE  1960 


Temperalufe 


Slarion 

?  i 

<  5 

»  E 
2  E 

<  S 

« 
< 

Depaflute 
From  Long 
Term  Means 

H.ghesT 

o 

J 

No.  ol  Da/s 

1  

Deparrure 

1  J 

2  5 

Clearest  Day 

Dale 

Snow,  Sleer 

No  o)  Days 

o 

^ 

Degree  Days 

Min 

Tolal 

Man  Deplh 
on  Ground 

a 

o 
5 

" 

o 

i 

0 

§ 

5  . 
|i 

5  I 

hi 

5  J 

&I 

5  * 
hi 

_ 

SH  MTN 

AH 

97.8 

66.9 

82.4 

8.4 

107 

4 

55 

9 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.25 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

JBERRY 

95.3 

59.5 

77.4 

8.0 

102 

13+ 

54 

9  + 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.15 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IfENAL  9  SSE 

AM 

102. IM 

63. 9M 

83. OH 

112 

17 

57 

9 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

AKERSFIELD  WB  AP 

R 

96.6 

68.7 

83.7 

6.8 

109 

3 

50 

9 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

le  CREE>;  PH  1 

81.0 

59.7 

70.4 

8.1 

68 

3 

43 

8 

11 

0 

0 

0 

0 

.00 

.45 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

JTTONWILLOW 

AM 

100.0 

64.6 

82.  3 

109 

4+ 

57 

25 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

4LAVERAS  BIG  TREES 

AM 

82.6 

50.7 

66.  7 

6.0 

94 

3 

42 

30+ 

35 

4 

0 

0 

0 

.00 

.65 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

kMP  PARDEE 

AM 

96.1 

59.4 

77.8 

5.4 

110 

3 

49 

8 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

.24 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ATHAY  BULL  RUN  RCH 

AM 

96.1 

57.7 

76.9 

105 

4 

50 

9 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

;edar  grove 

AM 

87.9 

46.2 

67.  1 

95 

4 

41 

30  + 

18  1  14 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

jSERRY  VALLEY  0AM 

AM 

85. 5H 

51. 2H 

68. 4M 

94 

4+ 

44 

9 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

.JALINGA 

99.5 

62.2 

80.9 

6.5 

108 

3 

54 

8 

29 

0 

0 

0 

.00 

.10 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

!}RCORAN  IRfilG  DIST 

AM 

100.7 

62.5 

81.6 

111 

4 

54 

9 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

:;nair 

95.9 

57.7 

76.8 

5.3 

110 

2 

49 

S 

26 

0 

0 

0 

.00 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

JOLEYS 

89.0 

45.2 

67.  1 

6.1 

95 

13+ 

35 

29 

22 

14 

0 

0 

0 

.00 

- 

.39 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

.ECTRA  PH 

97.9 

53.5 

75.7 

4.7 

109 

4  + 

41 

11 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.38 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

;VE  POINTS  5  SSW 

100.3 

61.0 

80.7 

109 

3 

52 

8 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

iESNO  WB  AP 

R 

97.3 

62.6 

80.0 

4.3 

105 

14+ 

55 

29  + 

0 

0 

0 

.00 

.11 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ilANT  ""OVT  CAMP 

AH 

101.0 

59.0 

80.0 

110 

4+ 

50 

8 

J: 

5Q 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

;ant  forest 

AM 

73.1 

48.5 

60.8 

5.6 

80 

4 

41 

10 

0 

0 

0 

.00 

- 

.45 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

|.ENNVILLE 

91.1 

47.2 

69.2 

98 

3 

41 

9 

Q 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

iant  grove 

AM 

73.7 

47.9 

60.8 

82 

4 

40 

9 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

tNFORD 

98. 8 

61.0 

79.9 

6.0 

108 

3 

53 

9 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

;tch  hetchy 

AM 

86. 9M 

53. 2M 

70.  IM 

7.5 

95 

4  + 

42 

29+ 

3 

Q 

0 

0 

0 

.00 

- 

.77 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

intington  lake 

71.6 

45.2 

58.4 

6.3 

78 

4+ 

36 

9+ 

0 

0 

0 

.00 

- 

.52 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IRIA 

93.2 

64.9 

79.1 

7.6 

104 

3 

55 

7 

2 1 

0 

0 

0 

.00 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

;rn  river  PH  1 

101.4 

72.9 

87.2 

9.1 

no 

3+ 

65 

6 

0 

0 

0 

.00 

.14 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

;RN  river  PH  3 

96.4 

63.7 

80.1 

103 

3 

54 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

:ttleman  city  i  ssw 

AM 

102.5 

67.3 

84.9 

113 

24 

54 

29 

Q 

Ji 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

.ttleman  sta 

101.8 

69.3 

85.5 

112 

3 

58 

8+ 

Q 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

!iights  ferry  2  SE 

AM 

96.2 

58.1 

75.7 

105 

3 

50 

29+ 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

:  GRAND 

95. 7H 

58. 3H 

77.  OH 

3.5 

105 

2 

51 

8 

Q 

2  7 

0 

0 

0 

.00 

.07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

:mon  cove 

100.0 

63.8 

81.9 

6.6 

110 

3  + 

54 

9 

0 

0 

0 

.00 

- 

.18 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ndsay 

99.5 

59.9 

79.7 

6.1 

109 

3  + 

53 

9 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

- 

.14 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

101 

93.2 

56.9 

75.  1 

6.9 

108 

2 

46 

8 

1 

18 

0 

0 

0 

.00 

- 

.10 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

is  bands 

96.8 

57.9 

77.4 

5.0 

109 

2 

51 

8 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

- 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

lOERA 

AM 

102.2 

50.9 

81.6 

8.4 

113 

4 

53 

9  + 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

- 

.09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

iNOEVILLE  ISLAND 

87.8 

58.1 

73.0 

105 

3+ 

44 

8 

4 

14 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

,RICOPA 

99.7 

59.6 

84.7 

5.7 

110 

2 

59 

9 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

- 

.10 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

:rceo  fire  sta  2 

96. 7H 

59.  6M 

78. 2H 

5.7 

107 

2 

49 

8 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

- 

.09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DOLEWATER 

101.4 

68.4 

84.9 

8.9 

110 

4+ 

60 

9 

0 

0 

0 

.00 

- 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IDESTO 

95.6 

57.8 

76.7 

6.0 

109 

3  + 

50 

8 

?s 

0 

0 

0 

.00 

- 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

:WMAN  2  NW 

96.8 

58.0 

77.4 

4.1 

108 

3 

48 

8 

97 

0 

0 

0 

.00 

- 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

«TH  FORK  RS 

AM 

93. 6H 

H 

H 

101 

4 

47 

9 

75 

0 

0 

0 

.00 

- 

.24 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

XOALE  WOODWARD  DAM 

AM 

95,1 

57.8 

76.5 

5.1 

109 

3 

50 

29+ 

74 

0 

0 

0 

.00 

- 

.08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

:ance  cove 

98.3 

61.5 

79.9 

5.6 

1 09 

4 

54 

9 

7ft 

0 

0 

0 

.00 

.11 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

«TERVILLE 

AH 

98.8 

54.5 

81.7 

7.9 

110 

4 

58 

30+ 

29 

0 

0 

0 

.00 

- 

.08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

|ISEY  3  E 

82.5 

49.1 

65.8 

88 

16+ 

41 

9 

31 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

,LT  SPRINGS  PH 

86.7 

57.1 

71.9 

95 

3 

47 

9 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MORA 

94.6 

59.1 

76.9 

7.5 

106 

3 

52 

29+ 

0 

24 

0 

0 

Q 

.00 

.30 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

1  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

84.5 

47.3 

65.9 

93 

3 

40 

9 

3  3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OCICTON  FAA  AP 

96.1 

50.5 

78.  3 

111 

3  + 

52 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OCKTON  FIRE  STA  4 

AH 

93.1 

58.3 

75.7 

6.2 

107 

4 

47 

8 

0 

1 7 

0 

0 

0 

.00 

- 

.09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OCKTON  MOWRY  BRIDGE 

93  .9M 

55.  7M 

74.  8M 

105 

12 

50 

28  + 

^'t 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

HACHAPI 

84.9 

56.2 

70.5 

95 

2 

45 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

JON  RANCHO 

98.8 

67.8 

83.  3 

6.6 

109 

57 

0 

28 

'0 

0 

0 

.  00 

_ 

.11 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IREE  RIV  EDISON  PH  2 

98.1 

61.9 

80.0 

7.6 

106 

15+ 

55 

9 

0 

0 

0 

.00 

- 

.23 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GER  CREEK  PH 

92.1 

54.7 

73.4 

7.8 

103 

46 

0 

20 

0 

0 

0 

.  00 

«  55 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

:acy  carbona 

AH 

94.6 

57.6 

76.  1 

107 

4  + 

47 

28 

? 

2  2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

*CY  PUMPING  PLANT 

94.4 

50.9 

77.7 

110 

3 

54 

26  + 

0 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAL  I A 

AM 

99.5 

61.8 

80.7 

5.3 

110 

4 

52 

9 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SCO 

AM 

100.0 

55.3 

82.7 

7.0 

110 

4 

59 

9  + 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

[iSEMITE  NP 

89.2 

54.5 

71.9 

8.3 

95 

13 

46 

9 

1 

14 

0 

0 

0 

.00 

- 

.65 

.00 
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,  00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

NEEDLES  FAA  AP 

108.7 

79  .0 

93.9 

116 

22 

69 

10 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

Q 

PALMDALE 

97.5M 

8.9 

105 

12 

52 

8 

0 

28 

0 

0 

0 

•  00 

.03 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

PALMDALE  FAA  AP 

98.3 

80  •  9 

106 

1 3 

56 

0 

28 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

69  ? 

6 

* 

115 

22  + 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

•  02 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

Parker  reservoir 

AM 

107*4 

g_  • 

'  Q 

116 

23 

73 

- 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

randsburg 

97.7 

68*1 

82*  9 

104 

14+ 

28 

0 

0 

0 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

SQUIRREL   INN  2 

77.9 

38.9 

68*4 

8*1 

66 

2 

46 

9 

21 

0 

0 

0 

0 

.00 

_ 

•  16 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

TABLE  MOUNTAIN 

76.2 

55.3 

65*6 

6*3 

81 

30+ 

44 

9 

36 

0 

0 

0 

0 

T 

•  07 

T 

5+ 

•  0 

0 

0 

0 

THERMAL  FAA  AP 

107.1 

72.1 

69*6 

115 

21 

64 

27+ 

0 

30 

0 

0 

0 

*00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

TRONA 

AM 

1 04  .3 

69.  8 

67.  1 

6*0 

110 

16 

60 

9 

0 

30 

0 

0 

0 

*00 

.07 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

104.4 

69.5 

87.0 

110 

22  + 

59 

26 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

VALYERMO  RS 

94.1 

54.0 

74.1 

100 

3 

45 

9 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.03 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

AM 

97.3 

59.4 

78.4 

105 

4 

51 

10 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

WHITE   MOUNTAIN  I 

AM 

65.0 

34.7 

49.9 

74 

15 

27 

11  + 

446 

0 

0 

6 

0 

T 

T 

14+ 

•  0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

AM 

49.8 

33.3 

41.6 

56 

17+ 

22 

9 

696 

0 

0 

10 

0 

.25 

•  10 

8 

2.5 

0 

1 

0 

DIVISION 

82.1 

5.9 

.01 

.06 

III 

It 


See  Reference  Noles  Following  Sration  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
JUNE  1960 


Station 

Day  of  Month 

O 
H 

1      2  {  3 

4      5  1  6 

7   1   8   1  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16     17  18 

19     20  21 

22     23  24 

25  ]  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

:TON  ESCONOIDO  FC261BE 

)ELANTO 

>IK  RS 

,AMO  1  N 

.OERPOINT 

.00 

T 

.02 
.00 
•  00 

T 

.02 

.ISO  CN  OAT  MT  FC**6 

-PINE 

.TAOENA 

.TURAS  RS 

IGIOLA 

.00 
.00 
T 
T 

•  00 

T 

T 

T 

4GHIN  PAC  UNION  COL 
ITIOCH  FIBReeOARO  MILLS 
(TIOCM  PUMP  PLT  3 
IZA 

'PLE  VALLEY 

.00 
.00 
.00 
.00 
.01 

•  01 

tROYO  GRANDE 

IROYO  secO  RS   FC  506  C 

.H  MTN 

iSOC  OIL  ANAHEIM  1 
IBERRY 

-00 
.00 
.00 
.00 
.00 

(BURN 

'ALON  PLEASURE  PIER 
'ENAL  9  SSE 

:USA  CITY  PARK  FC  143 
,CKUS  RANCH 

.00 
.00 
•  00 
.00 
.00 

XER  9  NNW 

KERSFIELD  W6  AP  R 
LCH  PH 
RR6TT  0AM 
ft  STOW 

.02 
.00 

•  oq 

.00 
.00 

•  02 

AUHONT 

AUHONT  PUMPING  PLANT 
AUHONT   1  E 
L  AIR  FC  10 
H  LOMOND 

•  00 

•  00 
.00 
.00 

•  00 

RKELEY  R 

RRYESSA  LAKE 

0  BAR  RS 

G  BEAR  LAKE  DAM 

&  CREEK  PH  1 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

G  OALTON  DAM  FC  223  BE 
G  PINES  PARK  FC  83B 
13  SUR  STATE  PARK 
G  TUJUNGA  DAM  FC  46  OE 
SHOP  CREEK   INTAKE  2//R 

.01 
.01 
.00 
.00 
.00 

T 
T 

T         .01  T 
.01 

SHOP  HB  AP  R 
SHOP  UNION  CARBIDE 
ACK  MOUNTAIN  2  SW 
ACKS  MTN  BRANCH 
UE  CANYON  WB  AP  //R 

T 

.00 
.00 
•  14 

.00 

T 

.14 

T 

JE  LAKE  REDWOOD  CR 

TTHE 

tthe  faa  ap 
:a 

St  TA 

.00 
T 

.00 
.02 
.00 

T 

•  02 

3NV1LLE  HWY  MNTNC  STA 
?ReGO  DESERT  PARK 
?REGO  SPRGS  3  NNE 
JLEVARD 
iQUET  CANYON 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

«HAN  DAM 
VDFORD  RANCH 
M<LEY  2  SW 

;a  city 

lA  DAM 

.00 
.00 
.00 

T 

•  00 

T  T 

1D6EP0RT 

X>KS  FARNHAM  RCH 
)SH  CREEK  RS 

:ks  creek  PH 

-LARDS  BAR  PM 

.08 
.00 
.00 
.00 
.00 

.08 

<BANK  FIRE  OEP  FC  226B 
iBANK  wa  AP  R 
<L  INGAME 

(NEY 

INT  RANCH   1  S 

T 
T 

.00 

•  36 

•  00 

T 

T 

T  T 

.36 

T 

!TON  RANCH 
TONWILLOW 
lAZOW 

IRILLO  NM  R 
HUHA  DAM 

•  00 

•  00 

•  00 
T 

•  00 

T  T 

AVERAS  BIG  TREES 
AVERAS  RESERVOIR 
EXlCO  2  NE 
1 STOGA 
LAHAN  RS 

•  00 
.00 

•  00 
.00 

•  00 

1 

i 

t 

I 

:P0 

IP  PARDEE 

IP  SAN  LUIS  OBISPO 
IPTONVILLE  RS 

ev  11  SW 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

1 

I 

iBY  RS 

OGA  PARK  PIERCE  COL 
TIL 
i  YON  DAM 

[  leOU  POWER  HOUSE 

.00 
T 

•  00 
.00 
.00 

T 

iMEL  VALLEY 

'  HAY  BULL  flUN  RCH 

1 AOERO 

ILVILLE  SAWYER 

AR  GROVE 

T 

.00 
.00 
.00 
•  00 

T 

i 

I 

i 

1  1 

4R  POINT  RANCH 
ARVILLE 
TERVILLE  PH 
LLEHGE  RS 
TSWORTH  FC  24  D 

•  00 
.37 
•00 

•  00 

•  00 

.37 

1 
i 

RRY  VALLEY  DAM 

STER 

ITENDEN  PASS 
VISTA 

.00 
.01 

.01 
.00 

•  01 

.01 

I 

i 

CO  RS 

RUS  HEIGHTS 
HKSBUR6 
VEROALE  3  SSE 
.INGA 

•  00 

•  00 
.00 
.00 
.00 

i 

! 

Sm  relereoc«  no1«B  following  Station  lad^x. 


DAILY  PRECIPITATION 


JUNE  19 


Day  of  Month 

Station 

Tot 

1    1   2   1  3 

4   1   5   1  6 

7   1   8   1  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16     17  18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28     29  30 

3 

COALINGA   14  NW 

COLBYS  FC53D 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

COLFAX 

COLGATE  PH 

.00 
.00 
.45 
.00 
.00 

.45 

COLUSA  1   SSW  ! 
CONCORD  3  E  1 
COPCO  NO  1  DAM 
CORCORAN   IRRIG  DI5T  ! 
CORDES  1 

.00 
.00 
.001 
.001 
.OOj 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

CORONA 

COVELO 

COVINA  TEMPLE  FC    193  | 
COW  CREEK 

.00' 
.OOj 
.00 
.00 
.00 

COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CROCKETT 

.001 
.00 
.00 
.00 
.00 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

CULVER  CITY 

CUMMINGS 

CUNN INGHAM 

CUYAMA 

,00 
.00 
.00 
.00 
.00 

CUYAMACA 
DAGGETT  FAA  AP 
DANA  2  SE 
DAVIS  AGR  COLLEGE 
DAVIS  CREEK 

,00 
.01 
.06 
.00 
.07 

.01 

,06 
.07 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 
DEER  CREEK  PH 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
OENA IR 

.00 
,00 
.00 
.00 
.00 

DE  SABLA 

OESCANSO  RS 

DOBBINS  COLGATE 

D0NNELL3  DAM 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

.00 
.00, 
.00] 
.00. 

T  1 

T 

DOWNEY  FIRE  OEPT  FC107C 

DOWNIEVILLE  RS 

DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

.00 
,00 
.00 

T 

.00 

T 

DUDLEYS 
DUNNIGAN 
DUNN  SIDING 
DUNSMUIR  RS 
DUTTONS  LANDING 

.00 
.00 
.07 
.01 

,00 

T  .07 

.01 

EAGLE  LAKE  STONE  RANCH 
EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 
eL  CAPITAN  DAH 
EL  CENTRO  2  SSW 

.86 
.00 
.00 

.00 

T 

T 

.88 

ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FCl2aB 
ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE  // 
ELLIOTT 

.00 
.00 
.00 

.00 

ELSINORE 
ESCONDIDO 

EUREKA  WB  CITY  R 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 

,00 
.02 

T 

.00 
,00 

,02 

T  T 

FAIRMONT 
FERGUSON  RANCH 
FERNDALE  8  SSW 
FIODLETOWN  LYNCH  RCH 
FILLMORE   1  WNW 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

FINLEY  5  SW 
FIVE  POINTS  5  SSW 
FLEMING  FISH  +  GAME 
FOLSOM  0AM 
FONTANA  5  N 

.00 
.00 
T 

.00 
.04 

.04 

T 

FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 
FORESTHILL  RS 
FORT  BIDWELL 
FORT  BRAGG 

.00 
.00 
.00 
-02 

.00 

T  .02 

FORT  BRAGG  AVN 

FORT  JONES  RS 

FORT  ROSS 

FRENCH  GULCH 

FRESNO  WB  AP  P 

.00 
1.14 
.00 
T 

.00 

T 

1.14 

FRIANT  GOVT  CAMP 
FULLERTON  HlLLCREST  RES 
GARBERVI LLE 
GASOUET  RS 
GEM  LAKE 

.00 

.oc 
.oc 
.oc 
,oc 

GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RS 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  Z 
GILLESPIE  FIELD 

.oc 
.oc 
.oc 
.oc 
.oc 

GILROY 

GILROY   14  ENE 
GLENOALE  STAPENHORST 
GLENDORA  WEST  F  C  195 
GLENNVILLE 

.oc 
,oc 
.oc 

.0 

.oc 

.02  ,01 

GOLD  RUN 
GOOSE  LAKE  WEST 
GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 
GRATON  1  W 

.DC 

.ot 

.0 
.0 

T 

T 

T 

T 

T 

GREENLAND  RANCH 
GREENV lEW 

GftOvELAND  RS 
GUERNEVILLE 

T 

.0 
.0 
.0 
*0 

) 
) 

T 

HAINES  CYN  LOWER  FC  364 
HAINES  CYN  UPPER  FC  367 
HAIWEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
HAMILTON  AFB 

.0 
,0 

T 
T 

r 

3 

T 

T 

T 

See  releience  notes  following  Statioa  [ndea. 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


HAHFORD 
HANSEN  DAM 
HAPPY  CAMP  RS 
HARRIS  GAGING  STA 
HARRISON  GULCH  RS 

HARRr  L  ENGLEBRIGHT  0AM 
HATCHET  MT  MNTNC  STA 
HAT  CREEK  PH  1 
HAYFIELO  PUMP  PLANT 
HAYFORK  RS 

HEALOSeURG 
HEALDS8URG  2  E 
HEMET 

HENSHAW  DAM 
HERNANDEZ   2  NW 

HESPERIA 
HETCH  HETCHY 
HILTS 
H0BERG5 
HODGES  DAH 

HOEGEES  FC  60A 
HOLLISTEB 
HONEVDEW  2  WSW 
HOOP  A 

HOOPA  2  SE 

HOPLAND  LARGO  STA 
HUNTERS  DAM 
HUNTINGTON  LAKE 
IDLEWILD  HWT  MNTNC  STA 
IDRIA 

lOYLLWlLD  RS 
IMPERIAL 

IMDIO  US  DATE  GARDEN 
INYOKERN 

INYOKERN  ARMITAGE 
I  ONE 

IOWA  HILL 
IRON  MTN 
JESS  VALLEY 
JOHNSONDALE 

JOSHUA  TREE 
JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 

KEE  RANCH  // 
KELLOGG 

KELSEYVILLE 
KERLINGER 

KERN  RIVER   INTAKE  3 
KERN  RIVER  PH  1 
KERN  RIVER  PH  3 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 
KETTLEMAN  STA 
KILARC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 
KLAMATH 

KNIGHTS  FERRY  2  S£ 
I  KORBEL 

:  LA  CRESCENTA  FC  251 
:  LAFAYETTE  2  NNE 
,  LACUNA  BEACH 

LA  HONDA 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  CITY 
LAKE SHORE 
LAKESIDE  I  ENE 

LAKE  SPAULDING 
LAKE  SPAULDING  DAM 
LA  HESA 
LANCASTER 
I  LAS  PLUMAS 

LAVA  BEDS  NM 
LEBEC 

LECHUZA  PT  STA  FC  352  B 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LE  GRAND 

<  LEMON  COVE 
I  LINDSAY 

LIVE  OAK  CANYON  FC  230  C 
i  LIVERMORE  2  SSW 
i  LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

LOCK WOOD  2  N 
LOCKWOOO  MESA 
LODI 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 
LONE  TREE  CANYON 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 

LONG  VALLEY    INSP  STA 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AP 

LOS  ANGELES  WB  CITY 
LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA  RCH 
LOS  GATOS 
\  LOS  GATOS  h  SW 


LUCERNE  VALLEY 
LYTLE  CREEK'PH 
LYTLE  CREEK  RS 
MADELINE  MNTNC  STA 
MADERA 

I  MAD  RIVER  RS 
'  HANDEVILLE  ISLAND 
I  MANZANITA  LAKE 
' MARCH  FIELD 
I  MARICOPA 

I  MARIPOSA 
I  HART  INEZ  3  SSE 
'MARTINEZ  FIRE  STA 
' MARYSVILLE 
MATHER 

MC  CLOUD 

MEADOW  LAKE 

MECCA  3  SE 
tMENDOTA  DAM 
IMERCED  FIRE  STA  2 


WSW 


13     14  15 


21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


s  (oUowing  Slali 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


9      10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24  25 


MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS   INSPECTION  STA 
MIDDLETOWN 
MtDOLEWATER 
MILL  CREEK  2 

MINERAL 

MIRANDA  SPENGLER  RCM 
MITCHELL  CAVERNS 
MODESTO 
MOJAVE 

MONO  LAKE 

MONTEREY 

MONT ICELLO  DAM 

MOORPARK   1  SSE 

MORGAN  HILL  2  E 

MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY   FIRE  DEPT 
MORRO  BAY   3  N 
MOUNT  BALDY  FC  BSG 
MOUNT  DANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GA-TE 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  RS 

MOUNT  SHASTA  SK I  80WL 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY   / /n\ 

MT  WILSON  FC   338B  //  \ 

MUIR  WOODS 
NACIMIENTO  DAM 
NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

NEEDLES  FAA  AP 
NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY  PARK  b,  SW  I 

NEWHALL  SOLEDAO  FC  32  C  ' 
NEWMAN   2  NW 

NEWPORT  8EACH  HARBOR  I 
NICOLAUS 

NILANO  I 

NIPOMD  2   NW  j 

NORTH  FORK   RS  I 

NORTH  HOLLYWOOD  j 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

OAK  KNOLL  RS  I 

OAKLAND  WB  AP  R 

OAKVILLE   I   WNW  I 

OCCIDENTAL  I 

OCEANSIDE  PENDLETON  ! 

OCOTILLO  WELLS  I 

OJAI  I 

OLtNDA 

ONO 

OPIDS  CAMP  FC    57  BE 
ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

OHICK   10  SE  j 

ORINOA  BOWMAN  j 

ORLAND  I 

ORLEANS  I 

OROVILLE   1   WSW  i 

OROVILLE  BRIDGE  I 
OXNARO 

OZENA  I 

PACIFIC  HOUSE  j 

PACOIMA   DAM  FC   33  A£ 
PAICINES  OHRWALL  RCH  ' 
PALMDALt  I 
PALMDALE  FAA  AP 
PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA  I 

PALOMAR  MTN  OBSY  r| 

PALOS  VEROES  EST   FC  it3D  j 

PANOCHE  I 

PARADISE  I 
PARKER  RESERVOIR 
PARKFIELD  ' 
PASADENA 
PASKENTA  RS 

PASO  R08LES 
PASO  R06LES  FAA  AP 
PATTIWAY  I 
PETALUMA  FIRE  STA  2  j 
PIEDRA  I 

PIEDRA  BLANCA  GUARD  STA  i 
PINE  CANYON  PS   FC321E  I 
PINNACLES  NM 
PIRU  2  ESE 
PI SMO  BEACH 

PIT   RIVER  PH  5  I 
PITTS  RANCH  i 
PLACERVILLE 
PLACERvlLLE  IFG 
PLYMOUTH  I 

POINT  ARENA  ' 
POINT  ARGUELLO  WB  r' 
POINT  ARGUELLO  LIGHT  STAl 
PT   PIEDRAS  BLANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 
PORTERVILLE 

PORTOLA  I 
POSEY  3  E  I 
POTTER  VALLEY  PH  , 

POWAY  VALLEY  ' 
PRIEST  VALLEY 

OUINCY  RS  I 

RAMONA  SPAULDING  j 

RANCHITA  I 

RANDSBURG  I 
RAYMOND  WHIPPLE  RANCH  , 
RED  BLUFF  WB  AP  Ri 
REDDING  FIRE  STA  2 
REDLANDS 


.01     .01  T 


27     28     29     30  31 


T  T  T 


T  T  T 


See  rslorence  noiea  lollowing  Slallon  1^,^,^ 
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DAILY  PRECIPITATION 


ontinued 

"^1 


Day  of  Month 

7  I  8  I  9      10  I  11  I  12     13  I  14  I  15  '  16  I  17  I  18  I  19  I  20  I  21  ^  22  I  23  I  24  '  25  I  26  |  27  I  28  I  29  I  30  31 


1      2      3      4  5 


1E0WO0O  CITY 

tICHHONO 
*I0  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

lIVERSlOE  CITRUS  E  S 
WCKLIN 

lOUND  MOUNTAIN  1  NNE 
SACRAMENTO  WB  AP 
SACRAMENTO  WB  CITY 

^AGEHEN  CREEK 
JAINT  HELENA 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
ALINAS   2  E 
SALINAS  FAA  AP 

SALINAS  0AM 

SALSIPUEOES  GAGING  STA 
SALT  SPRINGS  PH 
SALYER  RS 
SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 

SANDBERG  PTL  STA  FC130B 
SANOBERG  HB  //I 
SAN  OIEGO  W8  AP  I 
SAN  DIMAS  FIRE  WDN  FC  95 
SAN  EMIGDIO  RANCH 

SAN  FERNANDO 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

SAN  FRANCISCO  FOB 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

SAN  GABRIEL  DAM  FC*2SBE 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  GREOORIO  3  SE 
SAN  JACINTO 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MATEO 

SAN  PEDRO 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 
SANTA  ANITA  FERN  FC  432 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  FE  DAM 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

SANTA  MARIA  WB  AP 
SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 

SANTIAGO  DAM 
SAUGUS  POWER  PLANT  1 
SAWYERS  BAR  RS 

SCOTIA 

SEARSVILLE  LAKE 

SEPULVEDA  DAM 
SHASTA  DAM 
SHELL  ABS  PLANT 
SHELTER  COVE 
SHINGLE 

SMINGLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 
SIERRAVILLE  RS 
SIGNAL  HILL  FC  *i5 
SKA6GS  SPGS  LAS  LOMAS 

SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  LAB  CEN  SIERRA  /, 
SOLEDAD 
S0MES8AR  1  M 
50MI  S  3  NE 

SOMIS  3  NW 
SONOMA 
SONORA 

SO  ENTRANCE  YQSEMITE  NP 
SOUTH  FORK  CABIN 

SPADRA  PAC  FC    356  C 
SPRECKELS  MWY  BRIDGE 
SPRINOVILLE  7  ENE 
SCiUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL   INN  1 

SQUIRREL    INN  2 
STANDISH  +  HICICEY   ST  PK 
STANISLAUS  PH 
STIRLING  CI TY  RS 
STOCKTON  FAA  AP 

STOCKTON  FIRE  STA  t* 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
STONYFORD  COOLEY  RANCH 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STPAWBEHRY  VALLEY 

SUEY  RANCH 
SUNLAND 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AP 

SUTTER  HILL  RS 
TABLE  MOUNTAIN 
TAHOE 
TEHACHAPI 
TEJON  RANCHO 

TERMO  BRIN  MARR  RCH 
THERMAL  FAA  AP 
THOUSAND  OAKS 
THREE  RIV  EOISON  PH  2 
f  IGER  CREEK  PH 


T         T  T 


T  T  T 


TIT 


T  T  T 


See  leleience 


notes  loliowingSntion  [nj,, 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFOm 

Continued  J™^ 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1 

2   1  3 

4      5  6 

7      8  9 

10     U  12 

13  ]  14  1  15 

16     17  1  18 

19     20  21 

22  1  23]  24 

25  [  26  1  27 

28     29  30 

31 

TOPANGA  PATROL  STA  FC  6 
TORRANCE 
TRACY  CAR60NA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TRINITY  DAM  ViSTA  POINT 

.00 

T 

.00 
.00 
,00 

T 

TRONA 
TRUCKEE  RS 
TULEFIELD 

TULELAKE  //R 
TURLOCK 

.00 
.00 
•  00 
.00 
.00 

TURNTABLE  CREEK 
TUST IN    IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 

URIAH  *.  W 

.18 
.00 
.00 
.00 
.00 

•  18 

UNION  OIL   STEARNS  ABS 
UCLA 
UPLAND  3  N 
UPPER  LAK.E  7  W 
UPPER  LAKE  RS 

.01 

T 
T 

.00 
.00 

T 

T  .01 
T  T 
T 

T  T 

UPPER  MATTOLE 

UPR    SAN  LEANORO  FILTERS 

VACAVI LLE 

VALLEY  CENTER  3  NE 
VALYERMO  RS 

.00 
.00 
.00 
.03 
•  00 

.03 

VAN  NUY5  CITY  WHSE  FC  15 
VENTURA 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
VINCENT   FIRE  STA  FC  120 
VI NTON 

.00 
.00 

.00 
.00 
.00 

VISALIA 
VISTA  1  W 
VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 
VOLTA  PH 

.00 
.0* 
.00 
.00 
.00 

.01      .01  .02 

WALLACE 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  4  E 
WALNUT  GROVE 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

_ 

WALNUT  PATROL  STA  FCl02e 
WASCO 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
WEAVERVILLE  RS 
WEED  1  S 

.00 
.00 
.03 
.00 

T 

T 

- 

T 

.03 

WESTHAVEN 
WEST  POINT    3  SW 
WHISKEYTOWN  RES 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

.00 
.00 
.00 

T 

T  .05 

.05      .10  .05 

T 

T  T 
T  T 

WHITTIER  FC   106  C 

WILLIAMS 

WILLITS   1  NE 

WILLOWS 

WINTERS 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

WOFFORD  HEIGHTS 
WOOOFORDS 
WOODLAND  1  WNW 
WRIGHTS 
YORBA  LINOA 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

YOSEMITE  NP 
YREKA 

.00 
.21 

.21 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Depth  In  9tii 

Day  CM  Monlh 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DAVIS 

AGRICULTURAL  COLLEGE 

4 

Inches  (a) 

MAX 
UIN 

100 
82 

101 
83 

104 
83 

106 
82 

105 
81 

102 
80 

100 
77 

99 
75 

99 
76 

101 

79_ 

101 
78 

104 

_8i 

106 

107 

_83 

105 
85 

100 
J5 

106 
80 

104 

_  79 

101 
78 

103 
81 

96 
81 

103 
80 

104 
82 

106 
82 

101 
78 

101 
77 

102 
78 

101 

77 

98 
75 

100 
77 

RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT 

STATION 

12 

STATION  1 
Inches  (b) 

MAX 
UIN 

78 
74 

80 
76 

79 
77 

78 

75 

77 
74 

76 
74 

77 
73 

77 
74 

78 
74 

79 
75 

80 
76 

80 
76 

82 
78 

82 
78 

82 

79 

82 
78 

82 
79 

83 
79 

83 
79 

84 
80 

85 
81 

86 
82 

86 
82 

86 
82 

85 
81 

85 
81 

84 

80 

82 
77 

82 
78 

84 

79 

18 

STATION  2 
Inches  (c) 

UAX 
UIN 

61 
61 

62 
61 

62 
62 

62 
62 

62 
62 

62 
62 

63 
62 

63 
62 

62 
62 

62 
62 

62 
62 

62 
62 

62 
61 

62 
61 

62 
62 

63 
62 

63 
63 

64 
63 

64 
64 

64 
64 

65 
64 

65 
65 

66 
65 

67 
66 

67 
67 

67 
66 

67 
66 

66 
65 

65 
64 

65 
64 

(a)  SANDY  LOAM  ~  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  ADOLPH  FRESE  SOIL  THERMOGRAPH. 

(b)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  BARE  GROUND,    EXPOSED  TO  THE  SUN.     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  THEE,    SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.      IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  7:00  t 
JUNE  6  TO  7:00  A.M.   JUNE  8   (48  HOURS),   AND  ALSO  FROM  7:00  A.M.   JUNE  27  TO  7:00  A.M.   JUNE  29   (48  HOURS).     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 


I 
I 


See  relerence  noles  lollowing  Station  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


Season  of       1959  -  1960  CALIFORNIA 


Slalion 

July 

August 

Septenibei 

October 

November 

December  ;  January 

!  February 

1 

March 

April 

May 

June 

Tola! 

ACTON  ESCONDIDO  FC261BE 

ADELANTO 

ADIN  RS 

AFTON  CANYON 

ALAHO  1  N 

T 

8.7 

7.6 

T 

T 

0.6 

.0 
.0 

ALDERPOINT 

ALISO  CN  OAT  MT  FC446 

ALPINE 

ALTADENA 

ALTURAS  RS 

T 
T 
4.5 

T 
T 

19.6 

8.5 

6.9 

0.5 

1.2 

T 

.0 

T 

.0 
♦1.2 

ANSI OLA 

ANGWIN  PAC   UNION  COL 
ANTIOCH  FIBREBOARO  MILLS 
ANTIOCH  PUMP  PLT  3 
ANZA 

2.7 
- 

1.0 

.0 
2.7 

.0 

APPLE  VALLEY 

ARROYO  GRANDE 

ARROYO  SECO  RS  FC  508  C 

ASH  MTN 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  1 

0.5 

T 

.0 

.0 
.5 
.0 

AUBERRY 
AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 

AVENAL  9  SSE 

AZUSA   CITY   PARK    FC  143 

1.0 
1.0 

0.5 

1.5 
1.0 
.0 

.0 

BACHUS  RANCH 
BAKER  9  NNW 
BAKERSFIELO  WB  AP 
BALCH  PH 
BARNESON  PARK 

T 

T 
T 

- 

T 

.0 
.0 
.0 

BARRETT  DAM 

BARSTOW 

BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEAUMONT    1  E 

T 

.0 

T 

.0 
.0 
.0 

BEL   AIR   FC  10 
BEN  LOMOND 
BERKELEY 
BERRYESSA  LAKE 
BIG  BAR  RS 

3.0 

.0 
.0 

.0 

3.0 

8IG  BEAR  LAKE  DAM 

BIG  CREEK   PH  1 

BIG  DALTON  DAM  FC  223  BE 

BIG  PINES  PARK  FC  83  B 

BIG  SUR  STATE  PARK 

4.0 

4.0 

15.5 
2.0 

48.0 
23.0 

28.0 
37.5 

12.1 

6.0 
2.0 

19.0 
14.5 

15.0 

123.5 
79.0 

.0 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC  46  DE 
3ISH0P  CREEK   INTAKE  2 
3ISHCP  W8  AP 
91SH0P  UNION  CARBIDE 
'LACK   MOUNTAIN   2  5W 

1.0 

1.0 

T 
4.6 

1.0 
19.3 

T 

T 

26.1 

1.0 

2.0 

1.0 

.0 

1.0 
56.0 

T 

5LACKS  MTN  BRANCH 
)LUE  CANYON  WB  AP 
JLUE  LAKE  REDWOOD  CR 
■)LYTHE 

iLYTHE  FAA  AP 

6.5 

63.7 

31.9 

15.8 

20.8 

16.4 

155.1 

.0 
.0 

iOCA 
iONITA 

iOONVILLE  HWY  MNTNC 
lORREGO  DESERT  PARK 
iORREGO  5PRGS   3  NNE 

7.0 

32.5 

25.0 

8.0 

T 

2.0 

74.5 
.0 

.0 

.0 

iOULEVARD 
iOUOUET  CANYON 
lOWMAN  DAM 
IRADFORD  RANCH 
IRADLEY 

- 

7.0 

64.0 
1.3 

31.0 

IB'.O 

26.0 
1.0 

17.0 

- 

.0 
.0 
163.0 
2.3 

IRAWLEY  2  SW 
IREA  CITY 
IREA  DAM 
IRIOGEPORT 
IRIOGEVILLE   4  NNW 

T 

1.2 

13.1 
8.0 

14.3 
1.5 

6.2 

T 

1.0 

- 

.0 
.0 

35.8 

'ROOKS   FARNHAM  RCH 
RUSH  CREEK  RS 
UCK5  CREEK  PH 
ULLARDS  BAR  PH 
URBANK  FIRE  OEP  FC  226  B 

T 

18.0 
4.5 
5.0 

T 

.0 

4.5 
5.0 
.0 

URBANK  WB  AP 

URLINGAME 

URNEY 

URNT   RANCH   1  S 
URTON  RANCH 

1.0 
1.5 

T 

le.o 

5.5 

7.0 
2.0 

T 

10.0 
T 

T 

T 

.0 

36.0 

.0 

UTTONWILLOW 
4BAZ0N 
ABRILLO  NM 
ACHUMA  DAM 
ALAVERAS  BIG  TREES 

T 
1.8 

T 

32.5 

28.5 

4.0 

33.0 

.0 

T 

.0 
.0 
99.8 

ALAVERAS  RESERVOIR 

ALEX  I  CO  2  NE 

ALISTOGA 

ALLAHAN  RS 

AMPO 

- 

4.6 

2.2 
2.5 

T 

2.4 

T 

.0 
.0 

9.2 
2.5 

AMP  PARDEE 

»MP  SAN  LUIS  OBISPO 

«MPTONVILLE  RS 

«NBY   n  SW 

«NBY  RS 

T 
6.0 

11.0 
9.3 

13.5 

9.5 

T 

1.0 

0.5 

T 

1.0 
0.3 

.0 
.0 

26.1 

»NOGA  PARK  PIERCE  COL 

*NTIL 

*NYON  DAM 

10.0 

T 

45.0 

17.5 

7.5 

5.5 

T 

.0 

8«e  reference  notes  follovlng  Stfttloo  Index. 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of       1959  -  1960 


CARIBOU  POWER  HOUSE 
CARMEL  VALLEr 
CATHAY  BULL   RUN  RCH 
CA2ADER0 

CECILVILLE  SAWYER 

CEDAR  GROVE 
CEDAR   POINT  RANCH 
CEDARvlLLE 
CENTEPVILLE  PH 
CHALLENGE  RS 

CHATSWORTH  HEYNEMANN  RCH 
CHATSWORTH  PC    ZU  D 
CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 

CHICO   EXP  STATION 

CHITTENDEN  PASS 
CHULA  VISTA 
CISCO  RS 
CITRUS  HEIGHTS 
CLAREMONT    POMONA  COL 

CLARKSBURG 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVEROALE   3  SSE 
COALINGA 
COALINGA    14  NW 

COLBYS  FC53D 

COLEMAN   FISH  HATCHERY 

COLFAX 

COLGATE  PH 

COLUSA    1  SSW 

CONCORD  3  E 
COPCO  NO   1  DAM 
CORCORAN   IRRIG  DIST 
COROES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

CORONA 
COVELO 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
COW  CREEK 
COYOTE  CANYON 

COYOTE  WELLS 
CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

CRYSTAL  LAKE  FC283B 

CULVER  CITY 

CUMMINGS 

CUNNINGHAM 

CUYAMA 

CUYAMACA 
DAGGETT  FAA  AP 
DANA  2  SE 
DAVIS  AGR  COLLEGE 
DAVIS  CREEK 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 
DEER  CREEK  PH 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR 

DE  SABLA 

DESCANSO  RS 

DOBBINS  COLGATE 

DONNELLS  DAM 

OONNER  MEMORIAL  ST  PARK 

DOS  RIOS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

DOWNIEVILLE  RS 

DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

OUNNIGAN 

DUNN  SIDING 

DUNSMUIR  RS 

DUTTONS  LANDING 

EAGLE  LAKE   STONE  RANCH 

EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAJON  2  E 

EL    CAPITAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  PH 

ELIZABETH   LAKE  FC1288 
ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE 
ELLIOTT 
ELSINORE 
ESCONDIDO 
EUREKA  we  CITY 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAIRMONT 
FERGUSON  RANCH 
FERNDALE  8  SSW 

FIDOLETOWN  LYNCH  RCH 
FILLMORE   1  WNW 
FINLEY  1  W 


July 


August 


Seplember  Oclober 


November  December    January     February  March 


3.0 
11.0 


1.0 
2.0 
12.0 

2.0 


1.0 
3.0 


9.0 
S.O 


36.5 
1.0.5 


6.0 
O.A 


21.0 

21.0 
21.0 


11.0 
4.4 
1.0 
36.7 
68.5 


12.5 
12.3 


17.0 
3.5 


2.0 

T 


Se«  referenco  oot«a  following  8t»tloo  iodoz. 
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39.0 
16.5 


34.5 
45.0 


0.5 
6.1 


3.0 
4.5 


0.3 
17.0 


2.0 
18.0 


April 


2.0 
4.0 


27.0 
11.0 


5.0 
3.0 
3.5 


8.0 
3.0 


May 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

[CONTINUED  Season  of       1959  -  1960  CALIFORNIA 


Slation 

July 

Augiisl 

Seplember 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Tolal 

'    FINLEY  5  SW 

FIVE  POINTS  5  SSW 
FLEMING  FISH  +  GAME 
FOLSOM  DAM 
FONTANA  5  N 

i.e 

T 

7.6 
10.3 

3.9 

T 

T 
0.3 

T 

7.6 
.0 
16.3 
.0 

T 

FONTANA  ICAISER 
FOREST  GLEN 
FORESTHILL  RS 
FORT  BIOWELL 
FORT  BRAGG 

T 

1.0 
4.0 

8.0 
5.7 
19.0 

1.0 
22.0 

6.0 

T 
T 

1.0 

T 

.0 
11.0 
5.7 
51.0 

.0 

FORT  BRAGG  AVN 
FORT  DICK   1  NNE 
FORT  JONES  RS 
FORT  ROSS 
FRENCH  GULCH 

i.e 

3.2 
2.0 

0.9 

0.5 

- 

.0 

6.4 
.0 

2.0 

j    FRESNO  WB  AP 
FRIANT  GOVT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RCH 

j    FULLERTON  DAM 

FULLERTON  HILLCREST 

T 

T 

.0 
.0 

1  GARBERVILLE 

GARDEN  VALLEY   2  S 
1  GASOUET  RS 

GEM  LAKE 

GEORGETOWN 

T 
T 

2.3 

T 

7.2 

1.0 
1.8 

3.4 

- 

.0 

1.0 

GEORGETOWN  RS 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
j  GILLESPIE  FIELD 
GILROY 

0.5 

12.0 
T 

50.0 

48.0 

7.0 

30.0 

.0 
147.5 

T 

.0 

I 

GILROY  1*  ENE 
GLENOALE  STAPENHORST 
GLENDORA  WEST  F  C  186 
GLENNVILLE 
GOLD  RUN 

2.0 

A. 5 

7.0 

1.5 

.0 
.0 
.0 
15.0 
.0 

GOOSE  LAKE  WEST 
GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 
GRATON  1  W 
GREENLAND  RANCH 

e.o 

16.0 
38.0 
5.0 

2.5 
50.0 
3.0 

0.5 
8.0 

T 

35.0 

139.0 
6.0 
.0 
.0 

GREENVIEW 
GREENVILLE  RS 
GRIZZLY  PEAK 
GROVELAND  RS 
GUERNEVILLE 

2.0 

6.0 

T 

T 

T 

T 

.0 

HAINES  CYN  LOWER  FC  364 
HAINES  CYN  UPPER  FC  367 
HAIWEE 

HALF   MOON   BAY    2  NNW 
HAMILTON  AFB 

1.0 

.0 
.0 
1.0 
.0 
.0 

HAMILTON  AFB  1  E 
HANFORO 
HANSEN  DAM 
HAPPY  CAMP  RS 
HARRIS  GAGING  STA 

- 

- 

- 

- 

A.O 

- 

12.0 

- 

- 

- 

- 

- 

.0 

16.0 
.0 

HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  L  ENGLEBRIGHT  DAM 
HATCHET  MT  MNTNC  STA 
HAT  CREEK  PH  1 
HAYFIELO  PUMP  PLANT 

*.5 
1.5 

T 

11.0 

41.0 
10.5 

3.5 

31.0 
3.5 

2.0 

6.5 

T 

25.2 
1.5 

0.5 

T 

16.5 
.0 
108.7 
IT.O 

T 

HAYFORK  RS 
HEALDSBURG 
HEALDSBURG  2  E 
HEMET 

HENSHAW  DAM 

0.5 

9.0 

T 

T 

9.5 
.0 
.0 
.0 
.0 

HERNANDEZ  2  NW 
HESPERIA 
HETCH  HETCHY 
HIGHLAND  SPRINGS  RCH 
HILTS 

1.8 
8.0 

2.0 
1.0 
15.8 

10.5 

22.5 
2.0 

1.0 

11.5 

T 

2.0 
1.0 
51.6 

21,9 

HOBERGS 
MODGES  DAM 
HOEGEES  FC  60A 
HOLLISTER 
HONEYDEW  2  WSW 

T 

15.5 
1.0 

0.5 

T 

T 

.0 
.0 
.0 

HOOP  A 

HOOPA  2  SE 
HOPLAND  LARGO  STA 
HUNTERS  DAM 
HUNTINGTON  LAKE 

1.5 

T 
9.5 

1.0 
12.5 
45.5 

4.0 
61.0 

25.0 

2.0 
44.0 

2.0 

1.9 
.0 
1.0 
18.9 
187.0 

lOLEWILD  HWY  MNTNC  STA 
lORIA 

lOYLLWILO  RS 

IMPERIAL 

INDEPENDENCE 

A.O 

0.2 
3.0 

22.3 

6.0 

3.4 

.0 
.2 
38.7 
.0 

INOIO  US  DATE  GARDEN 
INYOKERN 

INYOKERN  ARM  IT AGE 
I  ONE 

IOWA  HILL 

- 

T 
1.0 

5.0 

- 

.0 
T 
1.0 

IRON  MTN 
JESS  VALLEY 
JOHNSONOALE 
JOKE  ISLAND 
JOSHUA  TREE 

T 

7.0 
6.5 

18.0 
14.0 

11.0 

2.5 

T 

2.0 
7.0 

3.0 

.0 
43.9 

.0 

JULIAN  WYNOLA 
tlUNCAL  DAM 

;ee  ranch 

T 

2.0 

6.0 

T 

1.0 

9.0 

T 

S«*  r*f*r«ac«  oofm  lollovlng  Station  loMX. 


CONTINUED 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of       1959  -  1960 


CALIFORNIA 


July 


August 


Seplember 


January 


February 


April 


May 


K EL LOGO 
KELSEYVILLE 
KENTFIELD 
KERLINGER 

KERN  RIVER   INTAKE  3 

KERN  RIVER  PH  1 
KERN  RIVER  PH  3 
KETTLEHAN   CITY    1  SSW 
KETTLEMAN  STA 
KILARC  POWER  HOUSE 

KING  CITY 
KLAMATH 

KNIGHTS  FERRY   J  SE 
KORBEL 

LA  CRESCENTA  FC  251 

LAFAYETTE  2  NNE 
LAGUNA  BEACH 
LA  HONDA 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  CITY 

LAKEPORT 
LAKESHORE 
LAKESIDE  2  ENE 
LAKE  SPAULDING 
LAKE  SPAULDING  DAM 

LA  MESA 
LANCASTER 
LAS  PLUMAS 
LAVA   BEDS  NK 
LEBEC 

LECHUZA  PT   STA  FC  352B 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

LIVE  OAK  CANYON  FC   230  C 

LIVERMORE  2  SSW 

LLANO   SHAWNEE   HILLS  RCH 

LOCKWOOD   2  N 

LOCKWOOD  MESA 

LOO  I 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 
LONE  TREE  CANYON 
LONG  BEACH 
LONG  BEACH  we  AP 

LONG  VALLEY   INSP  STA 
LOS  ALAMOS 
LOS  ANGELES  WB  AP 
LOS  ANGELES  WB  CITY 
LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA  RCH 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

LOS  PRIETOS  RS 

LOYALTON 

LUCERNE  VALLEY    1  WSW 
LYTLE  CREEK  PH 
LYTLE  CREEK  RS 
MADELINE  MNTNC  STA 
MADERA 

MAD  RIVER  RS 
MANDEVILLE  ISLAND 
MANZANITA  LAKE 
MARCH  FIELD 
MARICOPA 

MARIPOSA 
MARTINEZ    3  SSE 
MARTINEZ   FIRE  STA 
MARYSVILLE 
MATHER 

MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA   3  SE 
MENOOTA  DAM 
MERCED  FIRE   STA  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS   INSPECTION  STA 
MIOOLETOWN 
MIOOLEWATER 
MILL  CREEK  2 

MINERAL 

MIRANDA   SPENGLER  RCH 
MITCHELL  CAVERNS 
MODESTO 
MOJAVE 

MONO  LAKE 
MONTEREY 
MONTICELLO  DAM 
MOORPARK   1  SSE 
MORGAN  HILL    2  E 

MORONGO  VALLEY 
MORRO  SAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY    3  N 
MOUNTAIN  PASS 
MOUNT    BALDY    FC  850 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT   DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 


T 
5.5 


3.0 

T 


5.6 

T 
2.0 


T 
1.0 


3.7 
11.7 
0.7 


2.5 
58.0 


2.0 
2.0 


1.0 
1.0 
3.0 
24.0 


13.5 
23.0 


32.0 
2.0 


44.5 

T 

10.0 


6.8 
0.8 
6.7 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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24.0 
8.0 


T 

22.6 


5.3 
1.0 


0.5 
11.0 


1.0 
13.0 


1.0 
19.5 


23.0 
7.0 


2.0 
14.5 


4.0 
8.0 


T 
1.0 


.0 
3.7 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 
40.4 


.0 
3.0 
.0 
.0 
.0 


43.2 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
2.0 


4.0 
1.0 
3.0 
56.3 


118.1 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 

62.9 

53.0 
.0 


.0 
112. S 
2.0 
.0 


104.7 

T 

12.0 

T 


44.9 
.0 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


conriNuED 

Season  of 

1959  - 

1960 

CALIFORNIA 

Station 

July 

Aug\jsl 

Seplember 

October 

November 

December 

January 

Febniory 

March 

April 

May 

June 

Total 

MOUHT  HEBROn  II  ESC 
MOtjnT  HEBRON  RS 

nouirr  shasta  ski  bowl 
MOOHT  SM»STA  WB  cirr 

NT  WILSON  FC  338B 

- 

30.0 
2.2 

150.7 
25.8 

134.8 
17.0 

T 

131.2 
12.4 

43.6 
18.9 

T 

48.3 
16.4 

92.7 

HUIR  WOODS 
NACiniENTO  OAH 
NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  FAA  AP 

0.7 

.0 
.7 
.0 
.0 
.0 

NEENACH 
NEVADA  cm 
NEWARK 

NEWBURT  PARK  *  SW 
NEWHALL  SOLEtMD  FC  J2  C 

T 

0.5 
6.0 

1.5 

T 

.5 
7.5 
.0 
.0 

.0 

NEWHAN  2  RW 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NtCOLAUS 

N I  LAND 

1    NiPOno  2  m 

- 

- 

- 

.0 
.0 

.0 

NORTH  FORK  RS 
'     NORTH  HOLLYWOOD 

OAKOALE  WOODWARD 'DAH 
OmK  KNOU.  RS 
OAKLAND  WB  AP 

0.1 
2.0 

1.0 

T 

2.0 

2.5 
2.0 

1.0 

1.3 

4.9 

T 

.0 
7.0 
.0 

OAKVILLE  1  WNW 

OCCIDENTAL 

OCEANS  IDE  PENDLETON 

OCOTILtO  WELLS 

OJAl 

T 

.0 

T 

.0 
.0 
.0 

OLINDA 
ONO 

OPIOS  CAHP  FC  57  BE ' 

ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

1.0 
11.0 
T 
T 

0.9 

2.0 

.0 

1.0 

T 
T 

OttlCK  10  SE 
ORINO*  BOWMAN 
ORLAND 
ORLEANS 

OROVILLE  1  W5W 

_ 

_ 

_ 

3.0 

12.0 

T 

.0 
.0 
.0 
.0 

OOOVILLE  7  SE 
OaevlLLE  6RI06E 
OXNARD 
OZENA 

PACIFIC  HOUSE 

T 
0.5 

13.* 

3.5 

T 

13.0 

T 

.0 
.0 

30.4 

PACOINA  DAN  FC  T)  AE 
PAICINES  OHRWALL  RCH 
PALNDALE 
PALHDALE  FAA  AP 
PALN  SPRINGS 

T 

T 
T 

T 

T 

.0 
.0 

T 
T 

.0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALONA 

PALOnUt  HTN  OBST 
PALOS  VERDES  EST  FC43D 
PANOCHE 

T 

T 
2.0 

1.0 
13.5 

4.0 

3.5 

.0 
1.0 
23.0 
.0 
.0 

panoche  junction 
paradise 

parker  reservoir 

Parkficlo 

pasadena 

A.O 

4.0 
.0 

.0 

PASKENTA  RS 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PATTIWAT 

PAYNES  CREEK 

T 

T 
3.0 
«.l 

1.0 

- 

T 

.0 

T 
4.0 

PETALUHA  FIRE  STA  2 
PFEIFFER  RANCH 
PIEDRA 

PIEDRA  BLANCA  GUARD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 

- 

1.0 

T 

.0 

PINNACLES  NM 
PIRO  2  ESE 
PISNO  SEACH 
PIT  RjVER  PH  5 
PITTS  RANCH 

5.0 

12.5 

4.5 

1.5 

T 

T 

.0 
.0 
.0 
23.5 

PLACERVILLE 
PlACERVILLE  IFG 
PlYNOUTH 
POINT  ARENA 
POINT  ARGUELLO  WB 

T 

2.0 
2.0 

0.5 

1.0 

2.0 
3.5 

.0 
.0 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
PT  PIEDRAS  BLANCAS 

.0 
.0 

POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 
PORTERVILLE 

.0 
.0 

PORTOtA 
POSEY  3  E 
POTTER  VALLEY  PH 
POWAY  VALLEY 
PRIEST  VALLEY 

8.5 

T 

21.5 
17.5 
3.3 

T 

20.0 
27.0 

T 

9.5 

4.0 

T 

3.3 
.0 

T 

OUINCY  RS 
RAMONA  SPAULOING 
RANCHITA 
RANDSBURG 

RAYNDHD  WHIPPLE  RANCH 

1.0 

T 

20.0 

8.0 
5.0 
1.3 

4.0 

0.0 

5.0 

30.0 
T 
8.0 
5.0 

RAYWOOD  FLATS 
RED  BLUFF  WB  AP 
1  RCWING  FIRE  STA  2 

37.5 

T 
T 

0.4 

T 

.4 

T 

8*«  r«f«reDC«  Dotas  follovlag  Stktion  Inaaz. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

CONTINUED  Seasonof       1959  -  1960  CALIFORNIA 


Station 

July 

August 

September 

Oclober 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

REDLANOS 
REDWOOD  CI TY 
REPRESA 
RICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STA 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.0 
.0 
.0 
.0 

RIO  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  E  STA 
ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 

- 

- 

1.0 

- 

- 

.0 
.0 
.0 

SACRAMENTO  WB  AP 
SACRAMENTO  WB  CITY 
SAGEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
SAINT  JOHN 

T 

T 

T 

- 

.0 
.0 

.0 

saint  marys  college 
salinas  2  e 
salinas  faa  ap 
salinas  dam 

salsipuedes  gaging  sta 

.0 
.0 

.0 
.0 

SALT   SPRINGS  PH 

SALYER  RS 

SAN  ANDREAS  2  S 

SAN   ANTONIO  CN  MOUTH 

SAN   ANTONIO  MISSION 

- 

- 

2.0 
0.5 

23.3 
T 

26.0 

3.0 

27.0 

81.3 

T 

.0 

SAN  ARDO 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN   CLEMENTE  DAM 
SANOBERG  PTL   STA  FC:30B 
SANDBERG  WB 

0.5 
1.9 

7.5 
6.3 

2.5 
2.6 

T 
0.9 

•  0 
.0 

10.5 
11.7 

SAN  DIEGO  WB  AP 

SAN  DIMflS    FIRE   WDN   FC  95 

SAN   EMIGDIO  RANCH 

SAN  FERNANDO 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

T 

.0 
•  0 

.0 
.0 

SAN   FRANCISCO  WB  AP 
SAN  FRANCISCO  FOB 
SAN  GABRIEL   CANYON  P 
SAN  GABRIEL  DAM  FC1.25BE 
SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

T 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

SAN  GREGORIO  3  SE 
SAN  JACINTO 
SAN  JOSE 

SAN   LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MARCOS  RANCH 

- 

- 

- 

.0 
.0 
.0 
.0 

SAN  MATEO 

SAN  PEDRO 

SAN  RAFAEL 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

SANTA   ANA   RIVER  PH  1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

SANTA  ANITA   FERN  FC 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA   BARBARA   TV  PEAK 
SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

T 

T 

T 

.0 
.0 
.0 

T 

.0 

SANTA  CRUZ 

SANTA   FE  DAM 

SANTA   MARGARITA   2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

SANTA  MARIA  WB  AP 

T 

.0 

T 

.0 
.0 

SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTIAGO  DAM 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

SAUGUS  POWER  PLANT  1 
SAWYERS  BAR  RS 
SCOTIA 

SEARSVILLE  LAKE 

SECRET  VALLEY  MNTNC  STA 

- 

1.5 

T 

1.0 

- 

1  .0 

- 

- 

- 

.0 
3.5 

T 

.0 

SEPULVEOA  DAM 
SHASTA  DAM 
SHELL   ABS  PLANT 
SHELTER  COVE 
SHINGLE 

- 

- 

- 

- 

- 

1.3 
0.3 

1.3 
.0 

.3 

SHINGLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 
SIERRAVILLE  RS 
SIGNAL  HILL   FC  415 
SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

1.5 
7.0 
12.0 

12.0 
33.5 
34.5 

6.0 
21.0 
9.5 

5.0 

0.3 

21.5 
9.0 
6.0 

10.0 
2.0 

41.0 
85.9 
64.3 
.0 
.0 

SLOUGHHOUSE  6  SE 
SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  LAB  CEN  SIERRA 
SOLEOAD 
SOMESBAR  1  W 

25.0 

T 

115.9 
3.0 

76.8 

57.8 

33.0 

17.1 

.0 
325.6 
.0 
3.0 

SOMIS   3  NE 
SOMIS  3  NW 
SONOMA 
SONORA 

SO   ENTRANCE   YOSEMITE  NP 

2.5 

4.2 
29.6 

41.5 

3.5 

29.0 

.0 
.0 
.0 
4.2 

106.3 

SOUTH   FORK  CABIN 
SPADRA  PAC  FC   356  C 
SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
SPRINGVILLE  7  ENE 
SOUAW  VALLEY  LODGE 

T 

20.0 

94.0 

49.0 

23.0 

20.5 

9.0 

.0 
.6 
.0 
215.5 

SQUIRREL   INN  1 
SQUIRREL   INN  2 
STANDISH  ♦  HICKEY  ST  PK 

T 
1.0 

T 
0.5 

T 

32.9 

T 

12.3 

9.6 

2.0 

56.3 

T 

Se«  raferanca  DOt«a  (oIIowIdb  Station  Indei. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

WTINUeO  Season  of       1959  -  1960  CALIFORNIA 


Station 

July 

Augusl 

Seplember^ 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

STANISLAUS  PM 

STIRLING  CITY  RS 
STOCKTON   FAA  AP 
STOCKTON   FIRE    STA  4 
STOCKTON  MOWRY  SRIOGE 

3.5 

T 

25.0 

4.5 

T 

.0 
.0 
.0 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 
STONYFORO  RS 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
SUEY  RANCH 

- 

2.5 

9.0 
1.0 
4.5 
27.5 

T 
8.2 

T 

1.0 
8.5 

T 
5.0 

10.0 

4.5 
51.7 

SUNLANO 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AP 
SUTTER  HILL  RS 

- 

5.2 
1.0 

T 

27.1 
22.1 

T 

3.2 
3.7 

T 

4,3 
2.8 

0.3 

T 

.0 

40.  1 
29.6 

TABLE  MOUNTAIN 

TAHOE 

TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 

TERMO  BR  IN  MARR  RCH 

- 

- 

- 

3.0 
- 

4.0 

- 

U.O 
12.0 
3.5 

26.5 
56.0 
11.0 

T 

11.5 
49.5 
6.0 

1.0 
17.0 

13.0 
7.5 

T 

T 

T 
5.5 

70.0 
1*9.5 

20.5 

T 

THERMAL   FAA  AP 

THOUSAND  OAKS 

THREE  RIV  EDISON  PH 

TIGER  CREEK  PH 

TOPANGA  PATROL    STA   FC  6 

6.0 

6.0 

22.0 

.0 
.0 
.0 

34.0 
.0 

TORRANCE 

TRACY  CARBONA 

TRACY   PUMPING  PLANT 

TRINITY   DAM  VISTA  POINT 

TRONA 

T 

9.8 

T 

0.5 

T 

4.0 

T 

.0 
.0 
.0 
14.3 

T 

TRUCKEE  RS 

TULEFIELD 

TULELAKE 

TULELAKE  INSPECTION 
TURLOCK 

10.0 

2.e 

58.0 

42.5 

16.0 

6.5 

4.0 

T 

137.0 
.0 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 
TWIN  LAKES 
UK  I  AH 

0.5 

T 

0.3 

30.0 

66.7 
4.0 

77.5 

42.0 

38.0 

7.0 

.0 
.0 
.0 

4.0 

UKIAH  A  W 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

UCLA 

UPLAND 

UPLAND  3  N 

- 

- 

14.3 

T 

14.3 
.0 
.0 

UPPER  LAKE  7  W 

UPPER  LAKE  RS 

UPPER  MATTOLE 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

VACAVILLE 

T 

4.8 

o     oo  o 
•  1   .  .  . 

VALLEY  CENTER  3  NE 
VALYERMO  RS 

VAN  NUYS   CITY   WHSE   FC  15 
VENTURA 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

1.0 

T 

.0 

1.0 
.0 
.0 

T 

VINCENT  FIRE  STA  FC  120 

VINTON 

VISALIA 

VISTA  1  H 

VOLCANOVILLE 

T 

12.0 
10.0 

12.0 
2.0 

1.5 

T 
6.0 

4.0 

.0 

.0 
.0 
18.0 

VOLLMERS 

VOLTA  PH 

WALLACE 

WALMAR  SCHOOL 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

0.3 

2.8 
6.5 

9.0 

2.8 
15.8 
.0 

.0 

WALNUT  CREEK  4  E 
WALNUT  GROVE 

WALNUT  PATROL   STA  FC102B 

WARNER  SPRINGS 

WASCO 

.0 
.0 
.0 

.0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
WEAVERVILLE  RS 
WEED  !  S 
MENDEL  10  SE 
WE5THAVEN 

i.e 

3.8 
6.1 

5.0 

T 

7.0 

T 

.0 
3.8 
19.9 

.0 

WEST  POINT   3  SW 
WHEELER 
WHISKEYTOWN 
WHISKEYTOWN  RES 
WHITE  MOUNTAIN  1 

T 

7.0 

10.0 

T 
6.5 

5.0 
2.0 
5.5 

T 

19.0 

1.5 

1.0 
4.5 

1.0 

6.0 
55. 0 

WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITE  ROCK 
WHITTIER  FC   106  C 
WILLIAMS 
WILLITS  1  NE 

- 

0.5 
- 

12.5 
- 

24.3 
- 

- 

10.0 
- 

14.5 

T 

13.0 

1.5 

12.5 

3.5 

2.5 

94. S 

.0 

T 

WILLOWS 
WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 
WOOOFORDS 
WOODLAND   1  WNW 

T 

T 

10.5 

8.5 
21.0 

T 

17.0 

5.0 

T 
1.0 

1.0 

.0 
.0 
8.5 

56.5 
.0 

WRIGHTS 
YORBA  LINDA 
YOSEMITE  NP 
TREKA 

4.4 

5.0 

23.3 
3.2 

18.1 
1.3 

1.0 

7.8 

.0 
.0 
54.6 
9.5 

S»m  T9f»T9ae»  Dot««  follo«lDg  Station  Ind«X. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1960 


SlaHon 

Da?  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17  j 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

AI>1N  RS 

MIN 

87 

38 

90 
44 

91 

40 

88 
38 

87 
39 

80 
38 

75 
34 

79 
37 

86 
42 

87 
39 

88 

50 

81 
42 

84 
46 

67 
44 

82 
47 

76 
45 

77 
37 

72 
33 

83 
27 

65 
35 

88 

38 

86 
45 

63 
47 

83 
39 

85 
40 

80 
39 

82 
40 

41 

83.3 
40.1 

ALOERPOIMT 

MIN 

75 

50 

98 

54 

101 
56 

99 

55 

97 
54 

90 
51 

87 
48 

78 

48 

82 
47 

88 
54 

79 

57 

89 
62 

96 

52 

95 
51 

87 
55 

87 
55 

85 

50 

62 
49 

76 
51 

74 
41 

82 
43 

84 
43 

90 
50 

99 
51 

90 
52 

65 

47 

88 
51 

89 

52 

86 
54 

55 

87.4 
60.9 

ALPINE 

MIN 

85 
56 

86 

57 

78 

57 

78 
57 

73 
58 

75 
67 

81 
58 

83 
51 

SO 
4S 

83 
61 

85 
52 

86 
66 

87 
53 

87 
59 

84 
66 

88 
54 

92 
56 

89 

63 

92 
58 

95 
63 

102 
55 

96 
69 

90 
65 

92 
60 

91 
60 

92 
56 

92 
58 

95 

50 

95 
63 

67 

87.7 
58.2 

ALTURAS  RS 

MIN 

83 
♦7 

89 
44 

92 
42 

92 
43 

89 
44 

88 

43 

84 
44 

79 
46 

76 
34 

81 
36 

88 
41 

S6 

43 

90 
45 

90 
48 

86 
49 

85 
45 

91 
51 

85 
49 

79 
45 

78 
34 

75 
33 

62 
38 

87 
44 

90 
42 

91 
45 

80 
39 

64 
42 

90 
41 

67 
44 

87 
43 

85.4 
42.8 

ANGNIN  PAC  UNION  COL 

MIN 

96 
66 

99 
77 

100 
77 

78 
55 

69 

50 

65 
51 

73 
49 

76 
44 

81 
48 

83 
48 

90 
56 

95 
64 

94 

60 

93 
54 

94 
61 

94 
66 

79 

50 

76 
43 

63 
44 

89 
66 

93 
69 

94 

62 

93 
63 

84 
48 

76 
46 

61 
46 

63 
46 

79 
46 

60 
46 

49 

65.0 
55.4 

MIN 

100 
67 

105 
74 

108 

70 

102 
60 

84 

58 

83 
69 

77 
58 

80 
60 

80 
52 

83 
53 

86 
68 

93 
63 

93 
59 

94 
51 

95 

70 

97 
71 

91 
60 

63 
53 

82 
55 

90 
54 

97 
73 

98 
62 

95 

63 

93 
58 

91 

56 

79 
55 

82 
54 

65 
51 

79 

52 

62 

52 

69.6 
59.7 

MIN 

97 
68 

105 
76 

109 
75 

107 
60 

86 
52 

83 
57 

77 
51 

82 
52 

82 
48 

88 

50 

90 
52 

98 
67 

98 
57 

99 
65 

99 
59 

99 
71 

94 

55 

82 
62 

64 
57 

88 
54 

95 
60 

101 

55 

100 
52 

96 
56 

84 

52 

60 
51 

85 

50 

86 
49 

82 
50 

63 
47 

91.4 
57.7 

Aon  n 1 n 

MIN 

97 

70 

101 
69 

106 
75 

107 

71 

101 
67 

97 
65 

90 
64 

87 
59 

82 
56 

88 

62 

96 
68 

99 
71 

104 

73 

106 
72 

106 
71 

101 
72 

103 
69 

100 
63 

100 
65 

96 
54 

93 
65 

100 
68 

104 

69 

103 
71 

100 
63 

95 

65 

94 
54 

97 
67 

95 
53 

90 

65 

97.8 
66.9 

AuDtKKT 

MIN 

97 
62 

101 
68 

101 
67 

102 
60 

100 
60 

91 

56 

85 

54 

84 

56 

86 

54 

89 
57 

100 
62 

100 
54 

102 
55 

100 
62 

101 
62 

99 
63 

95 
62 

93 
57 

92 
55 

91 
57 

95 
59 

98 
66 

99 

60 

96 

52 

95 
55 

95 
55 

93 
56 

93 
55 

92 
55 

92 

59 

95.3 
59.5 

AUBURN 

MIN 

95 
65 

107 
65 

107 
69 

106 
68 

98 
61 

88 

60 

82 

52 

79 
49 

84 

50 

89 
56 

91 
62 

97 
66 

101 
69 

102 
68 

98 
68 

97 
69 

99 

56 

89 
57 

68 
54 

89 
57 

93 
50 

97 
61 

96 
64 

100 
54 

91 

56 

87 
56 

90 
60 

93 
55 

85 
50 

87 
51 

93.6 
59.6 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MIN 

65 
58 

66 

59 

66 

58 

67 

57 

71 
60 

68 

60 

73 
58 

71 

57 

68 

55 

70 
55 

57 
55 

67 
58 

68 

69 

68 

58 

67 

68 

66 

56 

74 

56 

57 

58 

69 
55 

68 
54 

70 
58 

72 

59 

73 
58 

74 

55 

68 
53 

68 

55 

67 
54 

68 

55 

70 
59 

75 
51 

69.1 
57.1 

MIN 

102 
69 

107 
71 

111 

73 

110 
61 

95 
59 

93 
59 

90 
57 

92 
60 

107 
61 

108 
69 

110 
68 

104 
59 

112 
69 

101 
61 

102 
63 

92 
60 

101 
61 

106 
69 

105 
69 

101 
60 

100 
60 

102 
56 

95 
64 

102.1 
63.9 

MIN 

103 
77 

103 
70 

105 
84 

103 
70 

99 
66 

96 
70 

94 
67 

88 
54 

88 

58 

94 

60 

99 
72 

104 
75 

105 
76 

106 
82 

106 
78 

102 
71 

99 
64 

99 
65 

95 
66 

96 
71 

102 
53 

103 
74 

99 
55 

97 
62 

94 

63 

96 

56 

100 

59 

97 

55 

94 
66 

97 

70 

98.8 
68.0 

BAKER  9  NNW 

MIN 

106 
7* 

110 
84 

109 
79 

113 
80 

109 
79 

105 
76 

103 
71 

102 
72 

98 
65 

98 

67 

100 
71 

105 
75 

108 
78 

113 
81 

112 
76 

111 
75 

110 
80 

108 
74 

109 
76 

107 
76 

106 
61 

110 
83 

113 

80 

110 

72 

110 

73 

107 
72 

107 
71 

106 
71 

108 
77 

107 
77 

107.4 
75.6 

a     coca  CI  n  un  AD 

MIN 

102 
69 

108 
78 

109 
77 

103 
77 

98 

72 

91 
66 

91 

63 

89 
62 

89 
60 

95 
65 

99 
68 

104 
72 

105 
71 

106 
72 

99 
74 

104 
72 

100 
72 

99 
71 

95 
67 

93 
65 

97 
56 

105 
69 

103 
59 

101 
71 

96 
68 

97 
64 

98 
55 

97 
57 

92 
53 

63 

96.6 
68.7 

BARRETT  DAN 

MIN 

81 
*9 

85 
52 

88 

55 

77 
55 

80 
56 

78 
57 

78 
65 

85 
46 

82 
46 

85 
46 

86 
47 

89 

«0 

86 

50 

89 
50 

89 
54 

66 
52 

94 

52 

95 
55 

93 
51 

94 
49 

94 

52 

106 
56 

104 
54 

97 
50 

96 
52 

97 
48 

96 
45 

94 
46 

97 
51 

54 

90.0 
51.2 

BAR STOW 

MIN 

105 
66 

105 
70 

106 
69 

104 
74 

102 
68 

99 
66 

95 
65 

90 
60 

93 
57 

97 
58 

100 

63 

105 
66 

107 
69 

107 
72 

106 
69 

106 
66 

100 
57 

104 
67 

101 
65 

102 
65 

104 

69 

105 
62 

105 

69 

102 
64 

99 
53 

101 
52 

103 
62 

100 

65 

lOO 
64 

54 

101.9 
65.6 

BCAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

86 

52 

93 
56 

98 
64 

85 
56 

80 
52 

77 
49 

78 
46 

81 
49 

78 
52 

82 
48 

86 

50 

90 
62 

94 
60 

97 
61 

96 
60 

87 
59 

91 
61 

91 
50 

96 
54 

90 
54 

95 
59 

99 
54 

98 
56 

94 

55 

93 
66 

92 

55 

91 
54 

92 
51 

91 

52 

58 

89.8 
55.2 

BEAUMONT  1  E 

MIN 

95 
*9 

102 
51 

83 

55 

82 
52 

77 
53 

80 
62 

80 

50 

81 

50 

85 
44 

87 
45 

92 
48 

95 
54 

99 

55 

97 
54 

89 
51 

94 

55 

93 
51 

98 

53 

93 
51 

97 
50 

101 

53 

100 

59 

97 
54 

96 
49 

94 

51 

93 
49 

94 

50 

93 
46 

96 
50 

101 
56 

92.1 
51.4 

BEN  LOMOND 

MAX 
MIN 

85 
'>8 

97 

50 

90 
52 

74 

53 

71 

55 

76 
54 

75 
53 

77 
50 

88 
49 

79 
48 

80 
49 

80 
48 

95 
49 

86 

50 

85 
49 

78 
47 

75 
47 

79 
46 

81 
49 

86 
50 

95 
49 

86 
44 

81 
46 

75 
49 

70 
50 

66 
51 

58 

50 

70 
49 

74 

48 

60 
47 

80.1 
49.4 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

79 
60 

102 
62 

73 
56 

65 
54 

69 

67 

66 

57 

65 
55 

65 

53 

66 
54 

67 

53 

71 
54 

68 

55 

78 
61 

76 
52 

79 
68 

69 
57 

65 
54 

65 
54 

71 
54 

90 
65 

83 
59 

72 
54 

66 
54 

65 
56 

53 

53 

63 
54 

64 

51 

59 
51 

63 
51 

64 

52 

70.4 
54.6 

BERRYESSA  LAKE 

MAX 
MIN 

96 

60 

103 
75 

105 
65 

108 
63 

89 
56 

78 
42 

74 
51 

78 
62 

86 

55 

87 
66 

90 
60 

95 
55 

100 
67 

101 
65 

98 
67 

100 
69 

94 
56 

66 

65 

84 
55 

90 
50 

92 
66 

99 
61 

101 
53 

101 
61 

65 
53 

85 
54 

66 

55 

90 
65 

79 
54 

86 

57 

91.6 
59.1 

BiG  BAR  RS 

MAX 
MIN 

91 

50 

104 

51 

106 
51 

107 
52 

102 
58 

100 
49 

93 
46 

89 
44 

91 
45 

95 
49 

95 
50 

98 
62 

102 

52 

101 
64 

93 
56 

93 
55 

95 
45 

97 
50 

91 
42 

83 
42 

92 
43 

94 

48 

100 
52 

105 

53 

101 

54 

97 
48 

99 

50 

99 
50 

94 

51 

96 
51 

96.8 
49.8 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

MAX 
MIN 

79 
<>5 

82 

50 

79 
51 

76 

52 

74 
51 

76 
54 

70 
45 

64 
44 

64 

38 

72 
40 

76 
41 

81 

43 

82 
47 

80 
47 

78 
44 

77 
49 

79 

50 

77 

50 

80 
50 

65 
47 

82 
44 

60 
58 

76 
54 

77 
44 

75 
54 

76 

52 

76 
41 

75 
41 

82 
45 

77.1 
47.3 

BIG  CREEK  PH  1 

MAX 
MIN 

84 

60 

86 

67 

88 
66 

86 
66 

82 

62 

78 
60 

74 
56 

70 
43 

71 
52 

79 

57 

80 
59 

84 
62 

86 
64 

87 
66 

85 
64 

86 
64 

85 
64 

60 
50 

80 
59 

77 
56 

82 
58 

84 

60 

64 

60 

83 

62 

80 
58 

77 
56 

79 
56 

78 

57 

77 
55 

78 

57 

81.0 
59.7 

BISHOP  WB  AP 

MAX 
MIN 

96 
63 

97 
55 

100 
56 

98 
59 

96 
52 

94 
64 

85 

55 

90 
49 

88 
65 

92 
52 

94 

55 

100 
55 

102 
57 

102 
58 

99 
59 

101 
50 

99 
62 

95 
55 

96 
59 

94 
60 

97 
52 

100 
48 

99 
54 

99 
53 

97 
54 

97 
53 

96 
50 

96 
51 

98 
53 

101 

50 

96.6 
55.0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MIN 

7* 
51 

75 
47 

75 
51 

77 
52 

75 
47 

72 
46 

66 
44 

68 
41 

63 
39 

68 

39 

71 
45 

70 
49 

78 
56 

80 
55 

82 
56 

78 

52 

60 
52 

71 
51 

65 
46 

72 
46 

73 
47 

77 
50 

69 
47 

78 
50 

77 
48 

76 
46 

72 
48 

77 
51 

73 
50 

74 

50 

73.5 
48.4 

SLUE  CANYON  WB  AP 

MAX 
MIN 

S3 
63 

85 
66 

87 

67 

84 

65 

78 
63 

72 
57 

67 

51 

66 
49 

72 
55 

74 

56 

78 

60 

80 
51 

81 
61 

79 
53 

79 
62 

60 
54 

73 
59 

71 

57 

70 
54 

75 

55 

77 

57 

76 

55 

80 
64 

76 
58 

73 
56 

73 
55 

74 

55 

72 
51 

71 
51 

72 

65 

76.0 

58. 3|: 

BLYTHE 

MAX 
MIN 

105 
68 

112 
72 

110 
78 

103 
73 

99 
71 

102 
72 

102 
69 

100 
64 

100 
63 

102 
63 

105 
57 

108 
67 

112 
70 

110 
70 

107 
70 

107 
72 

109 
70 

112 
73 

112 
70 

109 
69 

110 
59 

114 

75 

113 
74 

108 
73 

110 
69 

107 
70 

107 
54 

109 
68 

105 
69 

110 
65 

107.3' 

69. e 

BLYTHE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

107 
77 

112 
82 

108 
86 

104 

78 

103 
78 

102 
77 

107 
75 

103 
67 

102 
70 

103 
68 

107 
72 

109 
77 

114 
75 

112 
79 

109 
79 

109 
80 

lU 

60 

115 
82 

114 

83 

112 
77 

116 
77 

119 

82 

115 

83 

112 

80 

111 

77 

110 
79 

111 

72 

112 
76 

111 
79 

111 
81 

109.1 
77. «l 

BOCA 

MAX 
MIN 

83 
37 

81 
38 

85 
32 

87 

33 

85 
33 

84 
31 

79 

32 

76 
32 

74 

30 

77 
31 

81 
35 

83 
37 

85 
34 

85 
34 

85 
41 

84 

40 

84 
41 

60 
35 

76 
30 

75 
27 

73 
25 

82 

30 

60 
33 

85 
36 

62 
32 

79 
29 

79 
29 

81 

27 

78 
26 

76 
26 

! 

80.9, 
32.1 

BONITA 

MAX 
MIN 

75 
62 

75 
62 

74 

60 

74 

62 

68 
62 

71 
61 

75 
61 

75 
57 

73 
56 

77 

53 

75 
58 

75 
60 

74 
51 

74 
61 

74 
61 

75 
61 

81 
55 

77 
50 

79 
61 

79 
69 

65 
52 

81 

55 

77 
61 

79 

59 

60 
55 

79 
56 

80 
57 

84 

54 

85 

52 

56 

77.21 

58.; 

BORREGO  SPROS  3  NNE 

MAX 
MIN 

98 
66 

102 
68 

108 

76 

99 

70 

98 
64 

99 
66 

98 
69 

99 
65 

93 
60 

96 

68 

100 
63 

102 
56 

103 
67 

108 
71 

108 
57 

102 
67 

104 

59 

106 
70 

108 
72 

106 
59 

110 
55 

110 
71 

109 
69 

109 
64 

105 

55 

104 
58 

104 
61 

105 
64 

107 
67 

70 

103.1 
66. S 

BOWMAN  DAM 

MAX 
MIN 

79 
58 

83 
62 

87 
59 

86 
58 

80 
58 

76 
68 

72 
46 

68 
46 

73 
51 

77 
51 

79 
54 

81 

55 

83 
62 

80 
53 

84 

55 

60 
59 

78 
57 

73 
50 

72 
49 

76 
45 

78 

50 

62 
57 

79 
53 

77 

50 

75 
50 

75 
49 

75 
49 

72 
46 

72 
46 

77.'; 

52. 1 

BRAWLEY  2  SW 

MAX 

99 
63 

104 
75 

111 

73 

102 
74 

lot 

67 

100 
70 

100 
64 

103 
66 

97 
67 

99 
64 

102 
65 

103 
56 

106 
55 

111 
69 

110 
68 

105 
59 

105 
69 

109 
73 

111 
80 

111 
73 

115 
69 

114 
73 

113 
69 

109 
55 

111 

67 

110 
70 

109 
67 

106 
67 

112 
73 

111 

106.1 
69.(1 

BRIDGEPORT 

MAX 
MIN 

82 

32 
33 

87 
35 

85 
38 

84 
38 

81 
40 

76 

33 

73 
32 

77 
35 

80 

35 

82 
38 

85 
39 

85 
38 

83 
39 

84 

39 

87 
43 

80 
50 

76 
35 

78 
40 

75 
32 

62 
25 

81 
31 

65 

35 

64 

38 

81 

34 

78 
37 

83 

32 

76 
42 

60 

33 

61 

33 

61.; 

36.1 

BROOKS  FARNHAM  RCH 

MAX 
MIN 

103 
62 

105 
72 

108 
63 

105 
58 

94 

57 

86 

65 

95 
50 

103 
58 

100 
54 

100 
56 

105 
51 

95 
53 

92 
53 

95 
51 

91 

50 

91 

55 

BURBAtaC  WB  AP 

MAX 
MIN 

80 
59 

84 

59 

76 
61 

73 
61 

70 
61 

71 
60 

74 
60 

74 
57 

78 
56 

79 
65 

83 
57 

84 
58 

81 
58 

87 
59 

76 
51 

62 
50 

65 
59 

66 

59 

85 
57 

68 
59 

95 
61 

93 
64 

85 

60 

65 
55 

83 
55 

84 

55 

85 

57 

66 

55 

93 
56 

91 
61 

62.1 
58. 

BURLINGAHE 

MAX 
HIN 

85 

55 

99 

59 

95 

59 

76 

55 

76 

57 

71 

59 

71 
56 

71 

53 

71 
51 

70 
51 

72 
51 

73 
54 

75 
60 

82 
52 

79 
68 

80 
57 

78 
56 

69 

53 

59 
49 

81 
52 

61 
54 

78 
52 

73 

52 

73 
53 

71 

52 

69 

52 

67 
49 

63 
52 

65 
52 

65 

53 

74.'! 
53., 

8e«  Reforeace  Notes  Following  StaUoo  Index 
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I  ConBnued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1960 


Station 


Day  Of  Month 

• 

• 
< 

I 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

86 

90 

92 

95 

89 

90 

84 

77 

78 

82 

86 

89 

90 

90 

86 

66 

89 

63 

82 

78 

75 

65 

87 

90 

88 

84 

83 

84 

82 

80 

85.3 

MIN 

42 

43 

43 

43 

41 

46 

60 

47 

36 

39 

44 

44 

49 

48 

48 

46 

54 

45 

43 

39 

31 

37 

40 

41 

46 

43 

42 

40 

42 

36 

43*0 

100 

104 

109 

109 

105 

99 

93 

92 

89 

91 

96 

100 

106 

106 

107 

101 

105 

100 

100 

96 

95 

100 

104 

106 

103 

98 

99 

98 

98 

93 

100.0 

HIN 

69 

69 

74 

71 

66 

62 

61 

58 

68 

60 

65 

66 

70 

70 

73 

72 

65 

62 

62 

52 

66 

66 

51 

60 

57 

61 

64 

64 

51 

64 

64.6 

70 

70 

70 

71 

70 

71 

70 

71 

71 

70 

71 

71 

70 

70 

71 

71 

71 

70 

70 

71 

75 

73 

74 

72 

70 

73 

72 

73 

73 

74 

71.3 

MIN 

57 

56 

57 

59 

57 

60 

59 

58 

58 

58 

60 

58 

58 

57 

68 

57 

56 

58 

57 

58 

59 

56 

59 

59 

57 

57 

58 

59 

58 

58 

58.0 

MAX 

85 

90 

99 

92 

83 

79 

79 

82 

76 

81 

86 

89 

92 

90 

94 

84 

91 

90 

91 

85 

98 

101 

95 

92 

87 

85 

87 

88 

85 

87 

88.1 

MIN 

51 

61 

53 

56 

59 

66 

66 

52 

47 

50 

48 

48 

50 

51 

49 

51 

54 

51 

50 

45 

51 

47 

47 

49 

47 

48 

48 

49 

48 

50 

50.4 

MAX 

92 

90 

94 

90 

86 

82 

SO 

78 

70 

74 

78 

82 

86 

86 

87 

85 

86 

82 

80 

78 

80 

82 

64 

66 

82 

60 

80 

80 

80 

79 

82.6 

MIN 

70 

70 

60 

60 

52 

54 

42 

44 

44 

44 

49 

50 

60 

52 

52 

50 

52 

50 

48 

44 

46 

49 

52 

52 

48 

49 

48 

49 

48 

42 

50.7 

MAX 

94 

96 

95 

93 

94 

91 

86 

82 

86 

91 

92 

98 

96 

94 

89 

93 

88 

87 

84 

81 

86 

90 

95 

94 

91 

91 

92 

89 

66 

67 

90.4 

MIN 

37 

41 

42 

39 

40 

40 

36 

33 

36 

38 

40 

42 

43 

39 

46 

45 

38 

41 

35 

29 

35 

37 

40 

43 

44 

45 

41 

42 

40 

42 

39.6 

MAX 

91 

97 

85 

84 

80 

79 

85 

83 

84 

89 

92 

96 

97 

98 

89 

93 

96 

95 

95 

95 

102 

■102 

97 

97 

94 

91 

92 

95 

97 

100 

92.3 

MIN 

45 

32 

51 

47 

61 

49 

44 

41 

42 

41 

42 

42 

48 

49 

52 

49 

47 

55 

48 

45 

50 

55 

52 

45 

48 

45 

40 

44 

46 

51 

47.2 

MAX 

98 

107 

110 

109 

97 

89 

84 

85 

85 

90 

94 

96 

106 

106 

103 

101 

102 

92 

90 

91 

94 

99 

102 

104 

93 

90 

93 

96 

89 

89 

96.1 

MIN 

64 

69 

71 

65 

56 

66 

50 

49 

54 

66 

61 

67 

67 

67 

66 

68 

56 

55 

58 

58 

50 

54 

57 

59 

52 

54 

58 

52 

51 

52 

99.4 

MAX 

91 

9i 

86 

77 

76 

79 

79 

80 

84 

89 

93 

92 

91 

91 

93 

91 

93 

96 

96 

97 

102 

100 

95 

95 

92 

89 

95 

95 

102 

101 

91.1 

MIN 

58 

57 

59 

61 

61 

62 

68 

63 

51 

61 

54 

55 

67 

56 

59 

58 

56 

55 

54 

56 

55 

59 

55 

53 

50 

50 

51 

50 

51 

57 

55.4 

MAX 

106 

106 

110 

106 

104 

100 

94 

92 

94 

99 

103 

107 

109 

108 

104 

108 

103 

103 

96 

103 

105 

105 

106 

103 

100 

101 

103 

99 

98 

100 

102.5 

MIN 

65 

79 

78 

75 

68 

62 

70 

68 

55 

58 

64 

66 

76 

88 

82 

75 

76 

73 

72 

73 

61 

53 

71 

64 

59 

60 

51 

76 

70 

70 

59.3 

MAX 

87 

85 

89 

89 

86 

85 

77 

72 

76 

80 

85 

87 

90 

82 

84 

89 

89 

84 

78 

76 

80 

34 

85 

87 

84 

83 

84 

84 

81 

81 

83.4 

MIN 

40 

48 

42 

50 

47 

45 

45 

41 

38 

42 

46 

48 

56 

49 

50 

50 

56 

42 

41 

42 

44 

39 

45 

45 

44 

42 

43 

42 

41 

40 

44.8 

90 

95 

96 

85 

86 

79 

74 

68 

72 

69 

77 

77 

97 

84 

80 

87 

82 

73 

74 

106 

99 

87 

86 

60 

73 

58 

78 

72 

77 

74 

81.5 

MIN 

47 

62 

52 

50 

54 

56 

66 

66 

43 

49 

46 

46 

48 

43 

49 

53 

57 

55 

47 

50 

55 

44 

45 

45 

52 

52 

47 

49 

49 

46 

90.0 

MAX 

96 

102 

104 

105 

98 

93 

87 

87 

84 

88 

92 

97 

102 

104 

102 

100 

102 

95 

95 

92 

93 

98 

101 

103 

99 

92 

94 

95 

93 

90 

96.1 

MIN 

59 

63 

64 

63 

60 

58 

52 

52 

50 

64 

58 

60 

62 

58 

62 

55 

<-2 

62 

57 

53 

58 

58 

60 

51 

59 

55 

55 

56 

51 

53 

97.7 

MAX 

93 

96 

96 

90 

93 

86 

81 

83 

85 

81 

93 

94 

94 

87 

88 

89 

89 

85 

79 

81 

87 

90 

95 

96 

90 

89 

90 

88 

89 

68 

88.8 

HIN 

45 

45 

46 

45 

50 

49 

41 

40 

44 

40 

42 

61 

50 

52 

60 

53 

43 

46 

38 

38 

40 

46 

50 

53 

50 

47 

48 

48 

47 

47 

46.1 

MAX 

88 

93 

93 

95 

90 

87 

82 

80 

78 

79 

83 

89 

92 

94 

94 

89 

87 

90 

83 

84 

91 

91 

92 

91 

91 

90 

86 

85 

65 

85 

87.9 

MIN 

4« 

47 

50 

52 

48 

47 

46 

44 

41 

41 

47 

49 

50 

62 

49 

49 

46 

44 

45 

47 

47 

45 

46 

45 

46 

43 

44 

45 

43 

41 

46.2 

MAX 

80 

85 

87 

87 

83 

86 

84 

74 

72 

77 

82 

83 

90 

89 

86 

82 

90 

61 

83 

66 

77 

82 

86 

91 

83 

84 

85 

87 

67 

86 

83.1 

HIN 

49 

55 

58 

56 

51 

63 

48 

46 

44 

45 

53 

52 

61 

56 

56 

53 

53 

54 

37 

43 

49 

50 

54 

55 

51 

60 

55 

55 

57 

57 

91.9 

MAX 

99 

107 

108 

113 

107 

96 

90 

86 

91 

97 

95 

104 

103 

104 

102 

102 

104 

93 

91 

92 

98 

100 

102 

106 

96 

93 

95 

96 

91 

91 

98.4 

MIN 

59 

65 

58 

56 

57 

55 

50 

61 

65 

58 

61 

63 

62 

61 

63 

64 

55 

51 

50 

54 

55 

57 

58 

53 

53 

54 

53 

48 

53 

69 

96.4 

MAX 

85 

93 

94 

94 

81 

77 

74 

78 

90 

92 

69 

86 

89 

85 

66 

86 

87 

88 

86 

80 

82 

80 

85.5 

MIN 

56 

61 

59 

52 

♦7 

45 

44 

48 

61 

55 

53 

57 

54 

48 

50 

50 

52 

54 

48 

50 

45 

48 

91.2 

87 

89 

92 

89 

86 

82 

79 

74 

79 

84 

86 

89 

86 

84 

82 

83 

81 

61 

80 

HIN 

43 

54 

40 

42 

43 

40 

42 

40 

32 

35 

41 

40 

45 

32 

37 

37 

35 

34 

36 

33 

HAX 

106 

107 

109 

108 

92 

86 

85 

89 

95 

96 

103 

99 

101 

98 

100 

101 

99 

86 

89 

93 

99 

101 

104 

102 

68 

92 

93 

93 

86 

90 

96.3 

HIN 

62 

61 

6« 

66 

62 

59 

67 

61 

57 

59 

61 

66 

68 

66 

70 

65 

65 

59 

54 

58 

57 

58 

60 

55 

67 

56 

58 

56 

51 

58 

60.3 

MAX 

65 

67 

68 

69 

67 

68 

66 

67 

67 

6* 

65 

68 

66 

69 

68 

71 

71 

70 

70 

68 

71 

73 

68.3 

MIN 

62 

62 

61 

62 

62 

62 

61 

69 

60 

61 

60 

61 

50 

59 

55 

59 

61 

61 

59 

60 

55 

58 

60.0 

HAX 

96 

103 

105 

106 

84 

81 

76 

76 

82 

85 

86 

98 

99 

98 

98 

97 

93 

81 

81 

69 

89 

96 

99 

96 

78 

77 

62 

86 

74 

84 

89.2 

HIN 

63 

69 

67 

59 

68 

58 

55 

50 

62 

53 

53 

64 

60 

60 

60 

64 

54 

53 

54 

57 

60 

55 

56 

53 

52 

53 

52 

50 

51 

51 

56.2 

HAX 

93 

105 

109 

104 

80 

76 

74 

76 

82 

84 

82 

97 

97 

96 

96 

97 

91 

83 

60 

98 

96 

98 

98 

92 

76 

79 

83 

85 

73 

83 

88.8 

HIN 

65 

71 

70 

56 

66 

52 

55 

50 

47 

51 

54 

58 

50 

54 

66 

70 

56 

50 

51 

63 

60 

60 

56 

52 

51 

52 

49 

51 

51 

49 

99.5 

HAX 

105 

106 

108 

105 

100 

96 

90 

89 

91 

96 

100 

104 

107 

106 

103 

104 

100 

99 

95 

99 

102 

106 

102 

99 

97 

95 

96 

95 

93 

96 

99.5 

HIN 

60 

71 

73 

69 

64 

61 

56 

54 

55 

59 

62 

64 

68 

67 

66 

69 

66 

65 

60 

57 

62 

60 

54 

53 

59 

60 

52 

60 

55 

56 

62.2 

HAX 

102 

102 

104 

98 

92 

89 

82 

79 

84 

92 

92 

96 

97 

97 

94 

96 

102 

87 

85 

93 

92 

94 

96 

96 

90 

87 

90 

90 

86 

86 

92.3 

HIN 

76 

72 

68 

68 

66 

60 

57 

47 

66 

60 

52 

66 

68 

67 

68 

68 

63 

56 

58 

59 

62 

52 

66 

57 

62 

62 

51 

61 

58 

58 

'  62.6 

HAX 

103 

107 

108 

106 

100 

89 

86 

87 

96 

93 

103 

103 

105 

103 

100 

106 

100 

90 

90 

90 

96 

101 

105 

100 

69 

92 

95 

92 

66 

91 

HIN 

76 

75 

77 

66 

57 

67 

66 

67 

55 

56 

69 

66 

66 

66 

70 

76 

59 

55 

54 

66 

69 

58 

52 

59 

53 

52 

55 

51 

52 

55 

61.1 

HAX 

100 

103 

109 

111 

105 

99 

92 

93 

90 

92 

97 

101 

106 

107 

108 

102 

106 

103 

102 

96 

94 

100 

107 

106 

103 

100 

98 

99 

99 

92 

HIN 

64 

70 

70 

69 

65 

64 

58 

57 

64 

60 

62 

66 

67 

66 

67 

67 

57 

62 

62 

59 

59 

62 

64 

64 

50 

57 

62 

59 

55 

62.5 

HAX 

84 

85 

84 

76 

74 

73 

78 

80 

82 

83 

87 

87 

85 

86 

84 

86 

88 

91 

92 

92 

99 

99 

90 

91 

69 

87 

89 

92 

96 

94 

MIN 

58 

57 

59 

60 

60 

60 

58 

54 

51 

50 

51 

53 

57 

54 

59 

55 

56 

54 

54 

52 

55 

56 

55 

55 

53 

50 

52 

49 

50 

94I7 

HAX 

86 

101 

103 

103 

100 

94 

90 

84 

86 

91 

89 

93 

96 

98 

90 

91 

95 

86 

65 

63 

91 

91 

95 

96 

93 

93 

90 

90 

86 

89 

HIN 

49 

51 

51 

52 

54 

51 

46 

44 

46 

49 

48 

52 

52 

62 

65 

56 

54 

49 

45 

39 

42 

48 

50 

52 

52 

49 

50 

49 

47 

49.4 

MAX 

115 

117 

120 

120 

117 

111 

111 

107 

106 

109 

113 

117 

119 

121 

121 

119 

119 

119 

116 

116 

115 

118 

119 

117 

118 

114 

113 

115 

116 

114 

115  7 

MIN 

85 

95 

88 

91 

88 

85 

82 

84 

79 

80 

87 

86 

94 

96 

90 

93 

97 

90 

89 

91 

82 

63 

93 

93 

90 

86 

90 

80 

87.7 

HAX 

75 

82 

79 

66 

64 

64 

62 

60 

62 

62 

65 

70 

72 

69 

64 

61 

61 

66 

55 

67 

67 

63 

53 

62 

61 

60 

61 

60 

MIN 

45 

54 

56 

49 

42 

41 

48 

51 

51 

50 

50 

52 

52 

53 

45 

4T 

41 

49 

48 

41 

44 

49 

47 

42 

48 

44 

50 

50 

47.8 

HAX 

90 

96 

102 

96 

73 

72 

71 

69 

76 

76 

80 

90 

92 

90 

93 

90 

74 

70 

76 

81 

96 

92 

90 

85 

69 

66 

76 

60 

68 

75 

81.7 

HIN 

60 

64 

62 

56 

57 

59 

57 

53 

54 

53 

52 

68 

53 

56 

58 

63 

54 

53 

52 

50 

60 

53 

54 

55 

54 

54 

56 

55 

55 

96.0 

MAX 

69 

71 

70 

70 

68 

69 

71 

70 

71 

70 

73 

70 

71 

76 

72 

74 

73 

71 

74 

60 

84 

79 

71 

70 

73 

74 

72 

78 

80 

HIN 

59 

58 

69 

61 

61 

61 

60 

56 

54 

57 

57 

58 

57 

58 

59 

59 

68 

55 

54 

56 

59 

56 

57 

57 

53 

52 

55 

57 

97I3 

HAX 

93 

97 

104 

103 

98 

94 

91 

89 

86 

86 

88 

99 

99 

100 

103 

97 

101 

96 

96 

92 

88 

97 

102 

100 

98 

99 

95 

95 

95 

90 

HIN 

57 

60 

61 

55 

53 

60 

44 

42 

44 

47 

52 

48 

58 

58 

56 

57 

48 

50 

51 

50 

52 

54 

48 

47 

42 

46 

45 

53 

47 

52 

90.9 

HAX 

80 

88 

89 

86 

85 

82 

81 

77 

75 

74 

78 

84 

87 

89 

90 

66 

64 

64 

87 

83 

66 

93 

91 

90 

87 

85 

85 

84 

83 

86 

84.7 

HIN 

46 

51 

61 

60 

46 

44 

59 

53 

49 

50 

51 

45 

42 

51 

47 

46 

63 

52 

52 

52 

52 

57 

54 

58 

55 

58 

45 

54 

58 

62 

92.8 

HAX 

104 

106 

97 

102 

107 

108 

107 

105 

102 

104 

104 

106 

1 06 

104 

100 

103 

1 06 

102 

1 02 

105 

103.2 

HIN 

^69 

^77 

'72 

'70 

67 

66 

60 

62 

69 

72 

72 

74 

74 

'73 

*7i 

70 

71 

73 

58 

73 

71 

69 

67 

57 

66 

71 

75 

67 

70.1 

HAX 

97 

103 

106 

108 

98 

93 

85 

83 

86 

94 

93 

101 

104 

104 

102 

97 

102 

90 

39 

91 

90 

99 

100 

103 

87 

84 

89 

90 

84 

87 

94.6 

MIN 

71 

76 

74 

62 

67 

57 

55 

60 

51 

53 

55 

62 

66 

60 

66 

71 

68 

54 

53 

66 

69 

55 

61 

58 

53 

52 

52 

51 

50 

53 

98.7 

MAX 

90 

91 

95 

96 

82 

88 

89 

88 

90 

89 

90 

89 

95 

97 

96 

95 

95 

95 

95 

94 

95 

95 

94 

93 

92 

95 

93 

94 

92 

97 

92.6 

MIN 

51 

64 

61 

58 

55 

55 

48 

49 

50 

62 

55 

55 

58 

62 

60 

62 

65 

62 

63 

60 

58 

57 

56 

55 

55 

59 

55 

52 

48 

61 

96.7 

MAX 

89 

93 

93 

89 

83 

79 

74 

73 

77 

80 

85 

84 

88 

83 

85 

85 

80 

76 

77 

83 

83 

83 

87 

87 

80 

79 

81 

79 

77 

77 

82.4 

HIN 

51 

50 

4« 

49 

47 

49 

45 

42 

42 

44 

46 

48 

48 

47 

52 

53 

53 

46 

45 

40 

40 

43 

46 

45 

43 

44 

43 

41 

39 

41 

45.7 

BURNEY 

iBUTTONWILLOW 
iCABRILLO  NM 
CACHUHA  DAM 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALLAHAN  RS 
CAMPO 

CAW  PARDEE 

JWO&A  PARK  PIERCE  COL 

»NTIL 

lANYON  0AM 

lARHEL  VALLEY 

lATHAY  BULL  RUN  RCH 

XCILVILLE  SAHYER 

£IMR  GROVE 

XOARVILLE 
ENTERVILLE  PH 
KERRY  VALLEY  DAM 
HESTER 

HICO  EXP  STA 

HULA  VISTA 

LARKSBURG 

LOVERDALE  3  SSE 

»LINGA 

3LFAX 

XUSA   1  SSM 
>RCORAN  IRRie  OIST 
>RONA 


IVELC 
in  CREEK 

:escent  city  1  N 

;OCKETT 
LVER  CITY 
YAMA 
YAMACA 

6GETT  FAA  AP 
VIS  A6R  COLLEGE 
EP  SPRINGS  SCHOOL 
ER  CREEK  PH 


S«e  EAlarenc*  MotM  FoUowlng  SUdoo  iaimx 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1960 


I>«y  Oi  Month 


Station 

1 

2 

3 

t 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

OENAIR 

MAX 

105 

110 

106 

97 

93 

86 

66 

86 

91 

93 

98 

104 

103 

102 

100 

103 

92 

91 

91 

92 

98 

102 

102 

94 

92 

93 

93 

90 

89 

91 

95. 

MIN 

6« 

66 

65 

63 

67 

56 

52 

49 

52 

54 

56 

62 

60 

60 

66 

67 

60 

55 

54 

58 

61 

56 

61 

59 

53 

53 

55 

52 

51 

55 

57. 

0£  SABLA 

MAX 

94 

95 

97 

96 

94 

66 

79 

75 

62 

84 

69 

90 

90 

90 

89 

90 

91 

64 

87 

87 

94 

93 

87 

85 

60 

61 

86. 

MIN 

61 

60 

74 

60 

67 

62 

60 

57 

62 

63 

55 

56 

61 

66 

58 

61 

61 

49 

56 

52 

67 

60 

52 

57 

46 

49 

57. 

DOBBINS  COLQATE 

MAX 

103 

104 

103 

103 

101 

96 

85 

83 

86 

90 

92 

97 

98 

96 

95 

96 

96 

96 

93 

92 

94 

95 

98 

97 

92 

90 

92 

90 

91 

68 

94. 

MIN 

6S 

72 

75 

60 

57 

59 

55 

50 

52 

68 

62 

63 

66 

65 

65 

66 

62 

53 

54 

55 

62 

59 

65 

65 

57 

57 

60 

51 

50 

55 

59. 

DONMER  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 

62 

82 

65 

69 

84 

62 

77 

73 

70 

76 

60 

83 

84 

85 

83 

84 

83 

79 

76 

75 

75 

61 

79 

65 

85 

60 

77 

79 

76 

76 

80. 

MIN 

W 

42 

36 

39 

37 

36 

33 

33 

34 

37 

40 

42 

38 

37 

45 

44 

47 

40 

36 

30 

28 

35 

37 

41 

36 

35 

33 

30 

31 

33 

36. 

OOWNIEVILLE  RS 

MAX 

67 

93 

96 

99 

86 

83 

80 

78 

83 

84 

65 

91 

90 

94 

91 

95 

92 

85 

83 

81 

85 

87 

87 

91 

67 

65 

85 

07 

86 

84 

97. 

MIN 

48 

46 

46 

46 

46 

43 

42 

44 

41 

45 

49 

49 

49 

52 

53 

54 

45 

42 

41 

42 

43 

46 

48 

46 

46 

44 

41 

39 

41 

45. 

DOYLE  5  SSE 

MAX 

6& 

65 

90 

90 

89 

90 

67 

81 

75 

60 

88 

87 

93 

93 

90 

85 

92 

87 

83 

82 

74 

64 

85 

69 

90 

86 

86 

87 

85 

85 

35. 

MIN 

49 

55 

46 

57 

63 

47 

47 

46 

42 

45 

56 

60 

53 

52 

66 

56 

58 

50 

45 

42 

40 

46 

52 

54 

46 

44 

43 

44 

44 

44 

48. 

DUDLEYS 

MAX 

93 

95 

96 

92 

86 

63 

76 

76 

80 

66 

89 

96 

96 

93 

92 

94 

88 

90 

66 

88 

90 

■  93 

95 

91 

68 

67 

88 

66 

85 

67 

89. 

MIN 

*7 

53 

51 

52 

49 

48 

44 

42 

40 

44 

46 

46 

48 

45 

46 

52 

50 

45 

41 

40 

43 

42 

45 

47 

47 

45 

40 

43 

36 

40 

45. 

DUTTONS  LANDING 

MAX 

66 

103 

106 

63 

72 

69 

66 

71 

61 

84 

84 

90 

74 

74 

95 

95 

61 

76 

69 

69 

68 

72 

80. 

MIN 

67 

61 

60 

64 

64 

48 

44 

62 

49 

53 

59 

61 

57 

48 

66 

54 

58 

56 

51 

52 

52 

51 

54. 

EAGLE  HTN 

MAX 

96 

107 

108 

101 

99 

99 

99 

99 

95 

96 

99 

102 

106 

111 

110 

105 

106 

107 

109 

no 

111 

112 

113 

110 

109 

106 

104 

105 

108 

108 

105, 

MIN 

78 

81 

88 

82 

77 

78 

78 

74 

71 

74 

79 

83 

83 

83 

63 

83 

82 

84 

63 

84 

83 

66 

88 

79 

63 

75 

75 

79 

64 

61 

80- 

EAST  PARK  RES 

MAX 

95 

100 

103 

106 

102 

93 

87 

60 

65 

92 

92 

99 

100 

100 

99 

97 

101 

67 

65 

67 

88 

95 

96 

101 

93 

89 

90 

90 

87 

67 

93 

MIN 

68 

69 

61 

60 

66 

69 

62 

57 

51 

54 

59 

63 

64 

63 

63 

73 

67 

56 

55 

57 

59 

55 

57 

60 

55 

58 

58 

55 

53 

51 

59 

EL  CAP I  TAN  DAM 

MAX 

64 

87 

67 

76 

79 

75 

77 

66 

62 

84 

87 

88 

88 

87 

88 

83 

90 

96 

91 

96 

98 

103 

100 

91 

94 

92 

92 

94 

97 

96 

89 

MIN 

61 

60 

61 

60 

61 

59 

60 

64 

52 

49 

64 

62 

68 

52 

57 

53 

53 

56 

55 

50 

59 

68 

56 

53 

63 

50 

50 

52 

54 

56 

56 

EL  CEHTRO  2  SSW 

MAX 

105 

111 

106 

99 

100 

99 

105 

99 

100 

102 

106 

108 

110 

110 

108 

107 

109 

112 

112 

111 

113 

114 

106 

111 

112 

110 

106 

112 

115 

116 

107 

MIN 

63 

75 

74 

70 

65 

68 

64 

61 

60 

61 

61 

66 

65 

68 

66 

67 

65 

72 

69 

69 

66 

70 

70 

57 

69 

67 

50 

71 

71 

74 

67 

ELECTRA  PH 

MAX 

107 

109 

106 

109 

99 

90 

86 

67 

89 

93 

99 

104 

103 

104 

102 

102 

102 

94 

94 

95 

98 

101 

103 

102 

95 

92 

95 

95 

90 

91 

97 

MIN 

57 

50 

56 

57 

54 

54 

50 

46 

60 

42 

41 

62 

57 

66 

60 

67 

68 

55 

53 

50 

49 

5ft 

56 

56 

53 

53 

54 

51 

49 

52 

53 

ELK  VALLEY 

MAX 

92 

93 

92 

92 

92 

83 

77 

79 

85 

80 

86 

92 

88 

82 

86 

32 

79 

76 

73 

75 

79 

84 

90 

88 

84 

85 

66 

63 

82 

60 

34 

MIN 

*3 

41 

42 

48 

47 

46 

41 

35 

41 

46 

45 

44 

47 

63 

50 

55 

47 

41 

42 

41 

40 

40 

44 

49 

46 

42 

44 

43 

47 

47 

44 

ELS  I MORE 

MAX 

96 

103 

88 

85 

63 

84 

86 

87 

89 

91 

96 

97 

99 

100 

90 

98 

97 

100 

97 

101 

107 

105 

102 

100 

97 

95 

98 

99 

101 

103 

95 

MIN 

57 

58 

57 

59 

59 

60 

59 

53 

46 

46 

51 

51 

53 

66 

68 

55 

56 

56 

54 

51 

58 

59 

54 

51 

51 

46 

50 

51 

49 

54 

54 

esCONDIDO 

MAX 

60 

83 

77 

75 

67 

68 

79 

76 

60 

76 

81 

85 

80 

63 

79 

63 

66 

89 

91 

95 

96 

94 

91 

86 

84 

66 

88 

86 

92 

96 

83 

MIN 

60 

60 

60 

59 

68 

58 

56 

67 

55 

63 

66 

49 

58 

66 

60 

57 

56 

68 

51 

51 

52 

67 

57 

56 

57 

56 

46 

49 

50 

50 

55 

EUREKA  MB  CITY 

MAX 

69 

67 

68 

66 

57 

66 

58 

58 

65 

56 

57 

66 

58 

60 

62 

59 

58 

57 

56 

57 

57 

59 

57 

56 

58 

57 

55 

57 

59 

59 

56 

MIN 

51 

55 

55 

62 

61 

50 

48 

50 

50 

50 

60 

50 

50 

50 

63 

51 

49 

51 

49 

46 

45 

47 

49 

49 

50 

60 

50 

50 

51 

51 

50 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 

103 

106 

105 

98 

81 

79 

73 

76 

82 

82 

95 

96 

98 

96 

99 

98 

87 

80 

94 

95 

99 

97 

95 

68 

73 

79 

81 

60 

80 

78 

89 

MIN 

60 

69 

60 

59 

56 

66 

56 

53 

64 

63 

58 

65 

56 

69 

60 

64 

56 

54 

54 

55 

66 

59 

62 

55 

53 

62 

51 

51 

52 

51 

56 

FAIRMONT 

MAX 

9* 

96 

98 

100 

86 

82 

65 

80 

75 

78 

90 

91 

96 

97 

98 

94 

90 

69 

90 

87 

90 

97 

93 

90 

68 

84 

86 

89 

89 

83 

Sf 

MIN 

71 

63 

76 

66 

56 

69 

66 

53 

66 

58 

63 

70 

70 

78 

70 

68 

66 

66 

67 

65 

63 

67 

70 

66 

64 

63 

55 

67 

56 

68 

6! 

FIVE  POINTS  i  SSH 

MAX 

103 

108 

109 

103 

101 

96 

91 

89 

92 

97 

100 

106 

108 

107 

102 

106 

103 

101 

97 

94 

100 

107 

105 

103 

101 

97 

96 

95 

94 

97 

IOC 

MIN 

67 

67 

69 

67 

62 

61 

56 

52 

55 

68 

61 

66 

66 

65 

64 

67 

62 

61 

59 

55 

63 

57 

63 

63 

58 

57 

62 

58 

53 

56 

61 

FOLSOH  DAH 

MAX 

98 

105 

107 

106 

99 

62 

81 

60 

84 

90 

93 

97 

100 

100 

100 

100 

101 

90 

88 

91 

93 

99 

101 

99 

87 

85 

89 

92 

61 

65 

9; 

MIN 

67 

66 

72 

66 

65 

56 

55 

61 

54 

56 

59 

65 

65 

66 

67 

66 

57 

58 

55 

58 

69 

66 

59 

52 

65 

55 

52 

63 

55 

5< 

FONTANA  KAISER 

MAX 

86 

90 

84 

80 

77 

75 

79 

82 

86 

87 

90 

91 

91 

91 

90 

91 

93 

95 

94 

97 

102 

99 

98 

97 

93 

92 

95 

95 

98 

98 

'!| 

MIN 

58 

58 

58 

49 

69 

69 

58 

54 

51 

54 

66 

68 

55 

57 

56 

55 

54 

61 

56 

59 

64 

66 

62 

56 

56 

56 

56 

57 

58 

63 

5  ' 

F08EST  GLEN 

MAX 

86 

97 

98 

101 

96 

94 

97 

82 

65 

88 

88 

92 

96 

97 

87 

86 

89 

90 

86 

79 

65 

66 

94 

97 

95 

91 

90 

91 

98 

67 

9: 

MIN 

45 

47 

47 

46 

46 

45 

40 

39 

42 

43 

46 

48 

47 

48 

50 

51 

42 

45 

36 

37 

37 

42 

47 

48 

48 

43 

45 

45 

43 

44 

»' 

FORT  BIDWELL 

MAX 

82 

84 

88 

76 

63 

83 

60 

70 

76 

81 

83 

89 

83 

82 

78 

85 

63 

62 

78 

70 

74 

81 

80 

87 

62 

83 

84 

64 

85 

62 

8 

MIN 

V* 

47 

52 

51 

46 

46 

43 

46 

41 

42 

44 

43 

45 

4* 

43 

47 

48 

52 

37 

35 

37 

42 

43 

46 

42 

42 

43 

44 

44 

46 

4' 

FORT  BRAGG 

MAX 

62 

80 

86 

71 

65 

65 

64 

64 

66 

61 

63 

64 

60 

60 

69 

72 

75 

67 

64 

64 

67 

65 

63 

63 

60 

56 

58 

51 

64 

66 

6' 

MIN 

51 

59 

56 

51 

62 

53 

51 

51 

49 

49 

49 

49 

47 

60 

51 

56 

51 

45 

50 

48 

47 

45 

46 

48 

48 

46 

45 

48 

49 

50 

4- 

FORT  BRAGG  AVN 

MAX 

69 

86 

73 

62 

62 

64 

62 

62 

57 

61 

61 

57 

61 

67 

68 

67 

64 

61 

63 

68 

63 

63 

57 

56 

57 

56 

56 

65 

50 

56 

6 

MIN 

45 

54 

49 

47 

53 

54 

48 

48 

47 

46 

46 

46 

42 

46 

51 

50 

48 

45 

48 

47 

43 

41 

44 

48 

44 

45 

40 

46 

49 

60 

4111 

FORT  JONES  RS 

MAX 

91 

94 

94 

90 

91 

87 

60 

79 

85 

90 

90 

94 

94 

85 

86 

88 

65 

84 

76 

75 

65 

88 

92 

95 

90 

69 

90 

91 

90 

85 

a 

MIN 

42 

49 

47 

42 

45 

44 

41 

38 

39 

37 

35 

46 

46 

60 

50 

49 

43 

45 

43 

34 

36 

41 

41 

49 

51 

42 

45 

39 

36 

50 

* 

FORT  ROSS 

MAX 

69 

87 

71 

62 

64 

64 

60 

63 

64 

66 

66 

64 

62 

71 

71 

64 

63 

63 

61 

71 

67 

65 

61 

60 

58 

60 

64 

53 

62 

53 

i 

MIN 

49 

51 

52 

53 

54 

56 

62 

44 

48 

48 

4« 

47 

50 

48 

52 

52 

51 

47 

44 

47 

44 

45 

50 

50 

49 

50 

60 

48 

49 

48 

A 

FRESNO  KB  AP 

MAX 

102 

106 

106 

102 

95 

90 

69 

66 

90 

95 

98 

103 

105 

106 

100 

104 

96 

97 

93 

92 

96 

102 

101 

98 

94 

94 

96 

95 

91 

94 

9 

MIN 

64 

70 

69 

71 

63 

62 

57 

55 

55 

62 

62 

65 

67 

67 

65 

66 

68 

64 

63 

56 

60 

62 

66 

64 

60 

57 

61 

59 

55 

59 

6 

FRIANT  GOVT  CAMP 

MAX 

101 

106 

110 

110 

105 

99 

94 

91 

89 

93 

98 

101 

106 

109 

108 

104 

108 

102 

100 

96 

97 

102 

106 

105 

102 

97 

96 

99 

98 

96 

10 

MIN 

63 

65 

68 

66 

61 

59 

62 

60 

51 

66 

62 

62 

64 

63 

62 

64 

65 

60 

57 

52 

52 

61 

61 

60 

65 

54 

57 

66 

51 

52 

9 

GIANT  FOR  EM 

MAX 

73 

76 

78 

60 

76 

72 

71 

68 

62 

68 

70 

72 

78 

79 

79 

75 

78 

76 

74 

69 

69 

76 

76 

76 

74 

69 

70 

71 

59 

67 

1 

MIN 

47 

51 

54 

54 

62 

50 

51 

42 

42 

41 

43 

50 

52 

54 

64 

53 

52 

50 

47 

46 

48 

50 

60 

51 

47 

44 

45 

46 

44 

45 

4 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

60 

60 

75 

74 

68 

70 

80 

76 

79 

60 

61 

61 

60 

80 

76 

82 

88 

83 

86 

92 

97 

93 

64 

67 

85 

66 

69 

91 

93 

96 

e 

MIN 

62 

63 

61 

60 

61 

59 

60 

68 

57 

53 

58 

56 

60 

58 

60 

60 

58 

58 

59 

56 

55 

59 

62 

57 

59 

56 

51 

52 

55 

56 

• 

eiLROY 

MAX 

92 

103 

106 

97 

88 

82 

77 

76 

74 

81 

84 

92 

92 

103 

95 

96 

89 

79 

87 

83 

94 

100 

91 

88 

60 

74 

82 

82 

78 

85 

t 

MIN 

53 

52 

52 

64 

64 

58 

58 

63 

46 

46 

48 

60 

50 

50 

53 

55 

58 

51 

50 

50 

52 

51 

50 

60 

55 

53 

50 

50 

53 

51 

SLENNVILLE 

MAX 

93 

97 

98 

94 

69 

66 

64 

79 

81 

86 

92 

94 

96 

97 

95 

96 

95 

92 

89 

69 

92 

96 

96 

94 

92 

90 

90 

87 

87 

87 

< 

MIN 

47 

51 

52 

52 

54 

62 

49 

42 

41 

44 

48 

49 

61 

50 

49 

60 

55 

47 

47 

44 

45 

46 

44 

44 

43 

43 

44 

45 

43 

44 

GRANT  GROVE 

MAX 

78 

78 

79 

82 

76 

72 

66 

65 

62 

65 

69 

73 

76 

81 

80 

79 

78 

72 

73 

69 

72 

78 

76 

77 

74 

70 

71 

72 

72 

70 

MIN 

48 

58 

55 

65 

62 

49 

44 

42 

40 

42 

46 

49 

51 

53 

62 

63 

51 

46 

45 

44 

48 

48 

48 

49 

46 

43 

45 

45 

45 

44 

GRASS  VALLEY 

MAX 

89 

96 

101 

100 

93 

68 

62 

85 

95 

95 

94 

95 

90 

94 

90 

87 

84 

MIN 

65 

74 

72 

66 

62 

67 

53 

49 

52 

56 

68 

62 

62 

64 

64 

64 

64 

56 

53 

52 

60 

60 

64 

61 

58 

56 

56 

57 

54 

■53 

GRATON  1  W 

MAX 

101 

105 

97 

76 

66 

70 

68 

73 

74 

77 

89 

86 

86 

93 

95 

90 

74 

75 

83 

97 

92 

69 

85 

66 

70 

75 

76 

69 

75 

78 

MIN 

56 

64 

56 

54 

54 

56 

62 

47 

50 

60 

48 

49 

47 

47 

56 

60 

53 

49 

43 

49 

49 

47 

49 

51 

50 

50 

48 

49 

48 

46 

GREENLAND  RANCH 

MAX 

112 

114 

119 

118 

116 

109 

110 

107 

106 

109 

113 

116 

119 

120 

119 

118 

118 

117 

116 

114 

115 

lie 

119 

116 

116 

113 

113 

113 

115 

113 

1 

MIN 

60 

87 

65 

89 

62 

83 

64 

62 

77 

82 

86 

62 

85 

92 

89 

89 

94 

92 

90 

85 

88 

83 

87 

90 

89 

84 

87 

87 

86 

85 

HAIHEE 

MAX 

94 

92 

93 

99 

97 

90 

88 

66 

86 

63 

88 

93 

96 

98 

98 

97 

96 

96 

93 

92 

95 

93 

94 

95 

96 

92 

94 

92 

95 

95 

MIN 

62 

68 

66 

66 

67 

62 

62 

62 

66 

59 

62 

66 

67 

70 

69 

69 

71 

68 

67 

64 

66 

62 

64 

68 

67 

60 

52 

64 

64 

66 

S«e  R«l«toiice  NotM  Following  SUtbut  Indn 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  I960 


Station 


Da?  CM  Month 

& 

• 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  j  31 

MAX 

66 

65 

70 

66 

67 

69 

64 

66 

63 

62 

61 

64 

63 

62 

64 

66 

71 

64 

64 

65 

83 

70 

63 

65 

64 

60 

69 

58 

59 

60 

6*. a 

MIN 

46 

48 

60 

56 

58 

58 

54 

56 

52 

54 

54 

52 

50 

51 

48 

54 

54 

54 

55 

50 

48 

48 

50 

56 

52 

54 

52 

92.6 

MAX 

99 

105 

91 

77 

73 

70 

72 

72 

73 

73 

78 

60 

80 

85 

89 

84 

72 

74 

78 

94 

90 

81 

78 

73 

69 

74 

69 

69 

70 

73 

78.8 

MIN 

S6 

59 

56 

55 

56 

58 

51 

46 

50 

50 

51 

51 

50 

52 

60 

56 

52 

50 

49 

51 

55 

52 

54 

54 

52 

51 

49 

51 

52 

50 

92.6 

MAX 

101 

106 

loa 

107 

100 

95 

89 

87 

90 

95 

98 

103 

105 

105 

ISO 

103 

102 

101 

96 

92 

98 

103 

102 

100 

98 

94 

96 

97 

96 

96 

98.8 

MIN 

67 

67 

66 

67 

63 

60 

57 

54 

53 

59 

60 

64 

65 

64 

63 

67 

64 

61 

58 

56 

59 

59 

71 

63 

58 

56 

60 

58 

54 

54 

61.0 

MAX 

90 

96 

102 

98 

96 

96 

90 

85 

88 

92 

86 

95 

99 

96 

88 

94 

93 

92 

89 

79 

83 

89 

94 

100 

95 

93 

95 

95 

94 

93 

92.6 

MIN 

47 

51 

51 

48 

46 

43 

46 

52 

49 

50 

52 

55 

54 

56 

47 

48 

45 

43 

43 

46 

51 

54 

52 

46 

50 

51 

52 

54 

49.4 

MAX 

86 

93 

95 

98 

89 

81 

80 

86 

90 

93 

94 

90 

89 

94 

88 

79 

89 

91 

95 

92 

89 

89 

88 

87 

89.9 

MIN 

43 

44 

44 

43 

53 

48 

37 

40 

45 

44 

49 

50 

48 

56 

39 

35 

39 

42 

43 

46 

43 

42 

44 

38 

44.0 

MAX 

98 

105 

109 

100 

97 

96 

96 

98 

93 

95 

96 

102 

105 

108 

110 

104 

104 

107 

107 

108 

110 

111 

111 

108 

107 

105 

104 

105 

107 

109 

103.9 

MIN 

67 

75 

82 

75 

72 

73 

65 

63 

58 

64 

68 

67 

68 

68 

74 

70 

73 

74 

68 

70 

74 

76 

63 

63 

65 

60 

66 

67 

66 

68.8 

MAX 

109 

111 

107 

78 

73 

75 

75 

81 

80 

82 

96 

96 

94 

100 

101 

93 

82 

79 

87 

99 

99 

97 

92 

74 

77 

81 

83 

75 

82 

82 

88.0 

MIN 

61 

69 

60 

55 

56 

57 

54 

52 

52 

53 

52 

54 

52 

51 

61 

63 

56 

50 

46 

61 

58 

57 

54 

53 

52 

52 

50 

52 

51 

51 

94.8 

MAX 

83 

89 

92 

85 

86 

79 

77 

80 

79 

81 

82 

87 

91 

97 

97 

86 

91 

91 

93 

90 

93 

99 

97 

92 

93 

92 

90 

94 

92 

94 

89.1 

MIN 

46 

50 

55 

52 

53 

52 

44 

41 

39 

41 

44 

49 

50 

45 

50 

50 

47 

52 

47 

45 

44 

50 

47 

42 

44 

42 

37 

42 

42 

45 

46.3 

MAX 

87 

95 

94 

95 

92 

88 

82 

79 

79 

63 

87 

91 

92 

90 

8B 

90 

85 

84 

83 

85 

88 

88 

91 

87 

83 

83 

85 

63 

83 

86.9 

MIN 

55 

71 

59 

60 

56 

54 

42 

50 

50 

54 

55 

56 

55 

55 

57 

56 

53 

51 

51 

51 

51 

54 

54 

52 

50 

49 

50 

42 

49 

93.2 

MAX 

76 

87 

91 

88 

87 

86 

79 

71 

75 

61 

83 

81 

88 

83 

80 

82 

80 

78 

75 

67 

70 

74 

80 

90 

83 

80 

81 

85 

85 

81 

81.0 

MIN 

46 

51 

57 

50 

53 

48 

45 

42 

43 

47 

48 

46 

52 

53 

52 

52 

42 

46 

42 

34 

41 

48 

46 

53 

50 

54 

45 

48 

48 

51 

47.8 

MAX 

89 

97 

84 

73 

74 

73 

69 

68 

71 

74 

83 

84 

96 

67 

86 

74 

71 

74 

73 

95 

97 

86 

76 

68 

67 

71 

73 

70 

78 

75 

78.6 

MIN 

52 

55 

56 

51 

58 

57 

57 

52 

44 

52 

49 

49 

50 

46 

48 

54 

56 

53 

46 

46 

49 

49 

50 

53 

53 

52 

52 

53 

51 

48 

91.4 

MAX 

81 

101 

104 

104 

101 

96 

90 

80 

86 

90 

89 

93 

99 

96 

86 

89 

86 

87 

87 

75 

87 

89 

96 

101 

94 

91 

91 

92 

88 

85 

91.2 

MIN 

51 

55 

56 

55 

54 

50 

45 

45 

49 

50 

50 

50 

52 

57 

56 

57 

47 

47 

45 

47 

47 

49 

54 

55 

53 

50 

48 

50 

90.8 

MAX 

74 

77 

78 

78 

73 

71 

64 

63 

61 

67 

70 

75 

77 

77 

75 

76 

76 

70 

70 

67 

74 

74 

74 

74 

71 

68 

70 

69 

68 

68 

71.6 

MIN 

49 

54 

51 

51 

47 

46 

40 

38 

38 

41 

45 

47 

49 

49 

46 

50 

49 

46 

44 

43 

48 

45 

45 

46 

42 

41 

42 

41 

40 

42 

49.2 

MAX 

99 

100 

104 

100 

96 

90 

84 

82 

85 

89 

94 

98 

101 

100 

97 

98 

94 

89 

88 

88 

93 

98 

96 

9! 

91 

9C 

89 

90 

87 

90 

93.2 

MIN 

66 

71 

75 

74 

66 

61 

55 

57 

56 

60 

65 

66 

72 

72 

66 

7C 

70 

70 

59 

5& 

63 

66 

6t 

63 

64.9 

MAX 

89 

92 

92 

88 

84 

81 

80 

79 

74 

79 

85 

90 

92 

91 

90 

87 

87 

89 

88 

90 

94 

89 

91 

90 

86 

84 

87 

88 

90 

93 

87.3 

MIN 

48 

46 

55 

52 

51 

50 

48 

45 

38 

40 

36 

35 

41 

51 

53 

50 

50 

56 

49 

47 

49 

54 

55 

47 

50 

47 

44 

45 

48 

53 

47.8 

MAX 

104 

110 

108 

100 

99 

100 

103 

99 

97 

100 

104 

105 

110 

109 

105 

105 

107 

110 

111 

111 

113 

110 

108 

109 

110 

110 

107 

110 

112 

113 

106.6 

MIN 

65 

76 

76 

78 

66 

70 

68 

70 

70 

67 

6« 

71 

71 

74 

73 

74 

72 

72 

80 

74 

74 

77 

75 

69 

73 

71 

68 

76 

79 

78 

72.9 

MAX 

97 

102 

116 

100 

99 

101 

98 

103 

99 

102 

105 

105 

103 

111 

108 

105 

105 

109 

111 

113 

115 

114 

112 

111 

111 

110 

111 

107 

111 

112 

106.9 

MIN 

76 

70 

80 

73 

70 

71 

69 

73 

72 

75 

77 

72 

76 

78 

66 

73 

76 

80 

82 

78 

79 

80 

80 

69 

78 

61 

70 

78 

75 

75 

74.9 

MAX 

104 

103 

106 

104 

101 

99 

94 

93 

92 

96 

104 

106 

107 

109 

105 

105 

102 

101 

100 

103 

103 

104 

104 

103 

99 

102 

102 

99 

101 

104 

101.8 

MIN 

65 

81 

83 

71 

70 

74 

63 

57 

56 

60 

65 

75 

75 

75 

74 

67 

71 

66 

79 

83 

84 

81 

61 

57 

73 

59 

60 

57 

67 

60 

69.0 

MAX 

103 

109 

112 

103 

105 

104 

101 

103 

100 

99 

102 

105 

109 

113 

113 

109 

109 

109 

112 

111 

111 

113 

116 

113 

109 

109 

107 

109 

110 

110 

107.9 

MIN 

74 

79 

87 

80 

76 

78 

76 

75 

73 

71 

74 

77 

83 

64 

62 

83 

30 

83 

86 

88 

79 

85 

87 

79 

83 

76 

73 

72 

81 

81 

79.9 

MAX 

84 

85 

84 

83 

84 

79 

72 

69 

77 

80 

80 

65 

85 

61 

77 

83 

80 

79 

73 

66 

77 

79 

85 

89 

82 

80 

•  3 

81 

81 

79 

79.» 

MIN 

44 

45 

45 

45 

49 

48 

41 

40 

36 

41 

44 

46 

49 

47 

47 

46 

52 

44 

41 

29 

32 

39 

44 

47 

42 

44 

43 

43 

42 

42 

43.2 

MAX 

87 

93 

63 

83 

80 

78 

76 

75 

78 

80 

85 

90 

92 

94 

66 

87 

91 

91 

90 

93 

96 

95 

91 

91 

89 

87 

88 

90 

93 

95 

87.6 

HIN 

52 

53 

57 

53 

49 

50 

45 

42 

42 

43 

47 

54 

56 

55 

53 

55 

49 

57 

50 

47 

51 

58 

54 

48 

51 

46 

45 

47 

49 

52 

90.3 

MAX 

104 

110 

110 

108 

104 

98 

95 

94 

90 

96 

101 

105 

103 

109 

103 

105 

104 

102 

98 

92 

97 

107 

106 

104 

103 

100 

100 

101 

98 

96 

101.4 

MIN 

78 

78 

80 

78 

74 

69 

67 

65 

67 

69 

72 

76 

77 

77 

77 

78 

76 

73 

72 

70 

71 

74 

75 

73 

71 

70 

71 

72 

68 

69 

72.9 

MAX 

100 

102 

103 

98 

97 

91 

87 

85 

89 

93 

96 

101 

102 

102 

97 

102 

97 

95 

94 

94 

100 

97 

99 

100 

95 

97 

100 

93 

92 

94 

96.4 

HIN 

63 

60 

72 

62 

67 

67 

59 

55 

57 

56 

60 

66 

72 

66 

70 

70 

67 

68 

'  64 

60 

56 

59 

67 

68 

67 

66 

67 

68 

55 

54 

63.7 

MAX 

102 

107 

111 

112 

107 

101 

95 

94 

90 

95 

100 

102 

109 

110 

109 

104 

106 

100 

104 

100 

95 

101 

110 

113 

104 

100 

99 

100 

100 

96 

102.9 

MIN 

68 

73 

75 

77 

69 

65 

60 

61 

60 

66 

66 

66 

64 

73 

73 

73 

70 

68 

66 

64 

71 

68 

72 

70 

68 

65 

62 

65 

54 

65 

67.3 

MAX 

106 

110 

112 

106 

101 

94 

93 

91 

94 

99 

103 

107 

110 

108 

103 

108 

101 

102 

98 

94 

101 

108 

107 

104 

101 

99 

100 

99 

94 

100 

101.8 

MIN 

72 

80 

82 

78 

66 

63 

56 

56 

60 

68 

67 

74 

64 

74 

70 

79 

70 

68 

67 

67 

70 

75 

71 

71 

64 

65 

68 

66 

60 

63 

69.3 

MAX 

93 

»9 

95 

90 

86 

SO 

79 

74 

75 

79 

89 

90 

97 

91 

90 

87 

84 

80 

78 

96 

99 

90 

87 

80 

75 

82 

78 

79 

80 

78 

•S.2 

MIN 

50 

52 

54 

54 

52 

54 

57 

52 

44 

53 

49 

47 

51 

49 

50 

54 

58 

53 

51 

43 

46 

45 

51 

53 

52 

53 

52 

92 

52 

91 

91.2 

MAX 

89 

81 

95 

98 

66 

62 

70 

73 

63 

64 

64 

65 

67 

71 

66 

70 

68 

67 

65 

74 

73 

75 

67 

65 

66 

69 

60 

61 

60 

S9 

70.4 

MIN 

48 

54 

54 

51 

51 

51 

46 

44 

47 

51 

51 

49 

50 

49 

56 

53 

45 

45 

49 

41 

44 

43 

46 

49 

50 

46 

50 

51 

92 

93 

49.0 

MAX 

97 

104 

105 

100 

94 

90 

86 

87 

84 

89 

93 

98 

100 

103 

102 

99 

102 

94 

93 

90 

96 

98 

101 

101 

94 

91 

92 

99 

90 

88 

99.2 

MIN 

62 

64 

63 

63 

58 

50 

52 

50 

53 

55 

57 

66 

66 

67 

63 

70 

60 

56 

55 

55 

57 

60 

63 

58 

54 

54 

94 

51 

90 

56 

98.1 

MAX 

70 

72 

67 

68 

66 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

66 

69 

70 

73 

71 

71 

71 

77 

76 

71 

71 

71 

71 

76 

77 

T1.2 

MIN 

59 

55 

55 

56 

56 

56 

58 

60 

56 

59 

60 

59 

58 

52 

53 

59 

53 

49 

50 

54 

54 

54 

99. • 

MAX 

86 

88 

86 

77 

79 

74 

72 

65 

65 

75 

79 

64 

84 

85 

62 

78 

78 

81 

77 

80 

84 

84 

80 

80 

76 

75 

77 

83 

84 

87 

79.9 

MIN 

50 

55 

51 

60 

55 

54 

49 

51 

44 

46 

56 

63 

66 

54 

56 

57 

55 

50 

51 

51 

65 

63 

58 

57 

60 

90 

49 

52 

60 

94.9 

MAX 

80 

81 

83 

85 

79 

84 

83 

73 

80 

88 

65 

89 

81 

89 

81 

70 

68 

75 

78 

88 

83 

81.1 

MIN 

51 

51 

53 

49 

47 

46 

52 

54 

51 

45 

46 

40 

34 

38 

44 

46 

48 

46 

46.6 

MAX 

99 

102 

102 

97 

94 

85 

80 

85 

88 

91 

95 

94 

95 

94 

95 

96 

87 

83 

87 

83 

9* 

97 

98 

92 

89 

89 

90 

87 

86 

87 

91.4 

MIN 

55 

59 

60 

65 

57 

54 

5^ 

53 

52 

58 

60 

60 

67 

65 

60 

61 

56 

50 

54 

62 

60 

61 

55 

56 

55 

54 

54 

52 

50 

97.4 

MAX 

83 

84 

88 

84 

83 

82 

72 

70 

73 

78 

82 

83 

64 

83 

63 

83 

78 

75 

73 

75 

SO 

60 

82 

82 

78 

76 

77 

77 

74 

74 

79.2 

MIN 

55 

62 

57 

52 

50 

41 

40 

42 

55 

54 

46 

46 

50 

60 

56 

44 

42 

36 

54 

43 

48 

46 

43 

44 

42 

41 

38 

39 

47.1 

MAX 

83 

83 

89 

87 

84 

81 

74 

70 

74 

78 

83 

84 

84 

83 

83 

SO 

81 

T7 

75 

74 

79 

80 

83 

82 

79 

77 

76 

77 

79 

74 

79.6 

MIN 

55 

59 

62 

40 

58 

58 

57 

56 

46 

46 

50 

60 

61 

65 

64 

46 

59 

52 

55 

55 

54 

50 

51 

90 

32 

53.9 

MAX 

76 

75 

69 

71 

67 

68 

77 

74 

75 

75 

76 

77 

75 

75 

71 

76 

83 

78 

81 

86 

91 

90 

78 

81 

81 

61 

83 

69 

88 

91 

7«.9 

MIN 

58 

58 

59 

57 

59 

58 

57 

58 

58 

56 

59 

63 

60 

57 

58 

56 

55 

55 

56 

61 

97.9 

MAX 

105 

105 

107 

98 

98 

96 

91 

84 

86 

94 

100 

104 

106 

104 

102 

9? 

9< 

9« 

9< 

IOC 

102 

9? 

99 

97 

92 

95 

97 

96 

99 

99 

9«.0 

HIN 

70 

68 

72 

69 

64 

61 

64 

57 

52 

54 

62 

64 

71 

57 

57 

59 

61 

5{ 

56 

69 

64 

68 

63.3 

MAX 

104 

108 

110 

104 

97 

92 

85 

85 

91 

91 

100 

100 

101 

99 

99 

100 

90 

99 

94 

96 

98 

102 

98 

92 

93 

93 

91 

89 

92 

96.3 

MIN 

65 

61 

69 

64 

63 

61 

59 

54 

60 

64 

65 

69 

71 

70 

70 

68 

64 

62 

62 

65 

66 

69 

66 

62 

64 

65 

63 

94 

i2 

64.0 

MAX 

80 

83 

85 

85 

85 

84 

80 

80 

71 

76 

85 

81 

87 

86 

60 

79 

84 

77 

77 

68 

75 

79 

84 

86 

80 

80 

82 

83 

79 

80.7 

HIN 

48 

50 

48 

49 

50 

51 

45 

40 

41 

42 

48 

51 

56 

50 

48 

59 

40 

50 

43 

30 

43 

42 

55 

51 

45 

50 

52 

49 

48 

47.4 

HAX 

101 

105 

103 

102 

95 

91 

85 

85 

89 

93 

96 

101 

102 

99 

97 

101 

100 

93 

91 

90 

97 

100 

99 

100 

94 

90 

92 

91 

92 

99.7 

MIN 

62 

61 

66 

63 

59 

57 

54 

51 

52 

55 

57 

62 

62 

59 

66 

66 

61 

59 

55 

55 

60 

56 

55 

59 

56 

58 

56 

59 

93 

9«.3 

HALF   NOON   BAY   2  NNH 

HAMILTON  AFB 

HANFORD 

HAPPY   CAMP  RS 

HAT  CREEK  PH  1 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

HEALDSBURG 

HENSHAW  DAM 

METCH  HETCHY 

HILTS 

HOLLISTER 

HOOPA 

HUNTINGTON  LAKE 
IDRIA 

lOYLLWILO  RS 
IMPERIAL 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

IRON  MTN 

JESS  VALLEY 

JULIAN  MYNOLA 

KERN  RIVER  PH  1 

KERN  RIVER  PH  3 

KETTLEHAN  CITY  1  SSW 

KETTLEMAN  STA 

KING  CITY 

KLAMATH 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LAGUNA  BEACH 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  CITY 
LAKESHORE 
LAKE  SPAULDING 
LAKE  SPAULDING  DAM 
LA  MESA 
LANCASTER 
LAS  PLUMAS 
LAVA  8E0S  NH 
LE  GRAND 
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DAILY  TEMPERATURES 


ConUniud 


CALIFORNIA 
JUNE  1960 


Day  Of  Month 


StaUon 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avoi 

LENOM  COVE 

105 

110 

110 

103 

100 

92 

91 

90 

92 

98 

101 

105 

107 

108 

102 

106 

101 

99 

95 

94 

100 

106 

103 

100 

97 

98 

98 

98 

94 

97 

HIN 

73 

74 

69 

64 

63 

60 

55 

54 

60 

63 

67 

67 

65 

62 

70 

71 

64 

62 

57 

62 

71 

64 

62 

60 

68 

63 

60 

57 

59 

63.8 

LinOSAT 

MAX 

103 

109 

109 

103 

99 

95 

91 

89 

90 

95 

100 

105 

106 

106 

102 

105 

102 

99 

96 

95 

100 

105 

103 

100 

97 

97 

98 

98 

93 

95 

99  5 

HIN 

61 

66 

67 

66 

62 

62 

57 

56 

53 

57 

56 

62 

64 

63 

62 

65 

66 

61 

59 

55 

59 

60 

62 

59 

60 

54 

58 

57 

54 

54 

59.9 

LIVERNORE  2  SSW 

MAX 

9* 

104 

107 

105 

90 

83 

78 

80 

30 

85 

87 

98 

99 

101 

97 

100 

95 

85 

85 

85 

94 

100 

98 

94 

86 

84 

85 

84 

75 

81 

MIN 

65 

63 

65 

56 

54 

54 

66 

48 

47 

50 

49 

53 

56 

54 

57 

58 

54 

49 

48 

53 

71 

53 

57 

52 

51 

49 

50 

48 

53 

50 

53.7 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

95 

99 

97 

96 

93 

90 

85 

85 

85 

69 

93 

96 

99 

98 

97 

96 

92 

93 

90 

94 

96 

97 

97 

95 

91 

95 

95 

93 

92 

96 

93  6 

MIN 

66 

64 

60 

55 

55 

57 

64 

60 

68 

73 

71 

69 

63 

64 

60 

60 

64 

66 

65 

63 

62 

60 

61 

65 

61 

61 

64.3 

LOM 

MAX 

105 

108 

107 

100 

84 

81 

82 

82 

90 

91 

97 

103 

101 

100 

97 

96 

87 

88 

S8 

91 

98 

99 

100 

97 

83 

89 

91 

89 

85 

88 

MIN 

62 

68 

59 

55 

46 

52 

53 

56 

61 

58 

60 

63 

69 

56 

54 

54 

56 

54 

58 

62 

58 

55 

53 

53 

50 

51 

52 

56.9 

LOIMC  SEHACE  PLANT 

MAX 

67 

78 

84 

81 

71 

68 

69 

66 

67 

65 

65 

65 

66 

69 

73 

79 

75 

68 

67 

73 

84 

75 

66 

67 

66 

65 

66 

67 

66 

MIN 

48 

52 

46 

57 

54 

55 

41 

53 

53 

52 

53 

53 

53 

56 

58 

56 

54 

53 

46 

47 

52 

55 

56 

55 

53 

53 

53 

52 

52.4 

LONG  BEACH 

MAX 

73 

73 

68 

69 

69 

70 

72 

72 

72 

78 

73 

77 

70 

71 

68 

69 

81 

80 

79 

84 

90 

■  32 

75 

80 

77 

82 

82 

84 

88 

MIN 

63 

62 

60 

69 

59 

59 

61 

60 

61 

59 

60 

62 

59 

61 

58 

60 

65 

63 

60 

58 

56 

56 

58 

58 

62 

60.2 

LONS  BEACH  WB  AP 

MAX 

76 

76 

71 

69 

71 

70 

74 

75 

77 

77 

78 

78 

74 

78 

71 

74 

80 

82 

79 

85 

91 

88 

78 

82 

80 

81 

84 

85 

88 

MIN 

62 

62 

60 

63 

69 

58 

59 

68 

58 

60 

60 

61 

60 

61 

60 

60 

60 

55 

56 

62 

6C 

59 

57 

54 

53 

56 

56 

60 

59.1 

LOS  ANGELES  WB  AP 

69 

70 

70 

68 

69 

69 

71 

70 

72 

69 

70 

69 

70 

72 

70 

72 

70 

69 

69 

73 

79 

82 

73 

71 

70 

71 

70 

71 

77 

80 

MIN 

43 

63 

63 

60 

59 

59 

60 

60 

60 

60 

60 

61 

61 

61 

59 

61 

58 

59 

61 

60 

60 

59 

58 

58 

57 

58 

61 

60.  1 

LOS  ANGELES  UB  CITY 

76 

78 

74 

70 

69 

70 

74 

74 

77 

74 

79 

77 

78 

82 

75 

81 

78 

81 

78 

84 

93 

95 

84 

82 

78 

80 

82 

83 

87 

89 

79  4 

MIN 

61 

61 

61 

62 

61 

62 

61 

59 

59 

58 

59 

61 

60 

60 

60 

61 

60 

60 

61 

61 

66 

67 

60 

60 

59 

58 

59 

58 

61 

66 

60.7 

LOS  BANOS 

104 

109 

108 

99 

93 

SS 

86 

83 

93 

97 

100 

105 

106 

103 

101 

102 

91 

95 

94 

93 

100 

102 

103 

95 

89 

94 

97 

91 

93 

93 

96.  8 

MIN 

60 

65 

65 

67 

56 

56 

54 

51 

52 

55 

56 

61 

59 

61 

66 

66 

58 

56 

55 

53 

57 

57 

63 

60 

53 

53 

56 

53 

52 

58 

57.9 

LOS  GATOS 

10* 

109 

105 

86 

79 

72 

78 

79 

86 

86 

95 

99 

98 

98 

89 

88 

77 

87 

88 

96 

102 

97 

95 

82 

74 

87 

85 

80 

82 

81 

88.8 

MIN 

*d 

61 

63 

54 

54 

55 

54 

48 

48 

48 

47 

45 

46 

56 

56 

63 

56 

52 

49 

52 

56 

51 

55 

52 

53 

50 

50 

51 

54 

52 

52.6 

LULCKHt  VALLcT    X  Hon 

102 

103 

100 

101 

97 

97 

93 

90 

90 

95 

99 

103 

106 

103 

104 

104 

97 

102 

99 

101 

104 

104 

101 

101 

95 

1 00 

102 

99 

99 

103 

99.8 

MIN 

60 

65 

64 

72 

62 

62 

52 

59 

63 

53 

58 

60 

66 

65 

63 

59 

69 

69 

60 

60 

60 

65 

71 

64 

63 

55 

57 

63 

64 

60 

61.6 

NAOERA 

105 

108 

112 

113 

106 

101 

100 

69 

90 

96 

101 

103 

109 

110 

110 

105 

109 

101 

100 

98 

92 

102 

106 

105 

102 

98 

97 

100 

100 

97 

102.2 

MIN 

55 

60 

64 

68 

73 

67 

56 

53 

53 

59 

59 

64 

64 

65 

64 

66 

64 

60 

58 

58 

56 

60 

63 

63 

68 

57 

59 

58 

54 

58 

60.9 

MAM&fkf  V  lie    t  CI  Atm 

102 

105 

105 

96 

80 

77 

76 

77 

82 

82 

93 

94 

93 

94 

96 

91 

82 

SO 

83 

90 

96 

97 

96 

88 

76 

60 

82 

81 

79 

60 

87.8 

MIN 

64 

67 

66 

59 

57 

68 

55 

44 

53 

52 

67 

61 

68 

60 

68 

70 

58 

55 

49 

66 

64 

55 

61 

61 

56 

55 

53 

48 

50 

53 

58.1 

ianzamita  LAI^C 

78 

81 

85 

86 

80 

82 

76 

69 

66 

65 

79 

81 

83 

84 

82 

76 

85 

77 

74 

74 

70 

78 

80 

82 

82 

78 

76 

77 

76 

74 

77.8 

MIN 

57 

41 

46 

43 

47 

50 

51 

60 

50 

51 

53 

44 

41 

37 

43 

45 

50 

48 

46 

43 

43 

46 

41 

40 

46.1 

MARICOPA 

103 

110 

109 

106 

98 

94 

92 

88 

90 

97 

100 

105 

106 

106 

101 

104 

101 

100 

96 

95 

98 

105 

104 

102 

97 

97 

97 

99 

93 

96 

99  7 

MIN 

70 

78 

82 

76 

69 

65 

64 

62 

59 

67 

71 

76 

77 

77 

71 

76 

72 

68 

66 

65 

67 

71 

73 

68 

69 

64 

68 

67 

63 

67 

69.6 

92 

106 

109 

96 

78 

77 

72 

73 

78 

81 

82 

90 

95 

94 

96 

94 

87 

75 

80 

86 

96 

100 

89 

90 

73 

74 

79 

82 

72 

80 

86.9 

MIN 

57 

62 

60 

66 

68 

68 

55 

51 

51 

50 

52 

57 

51 

54 

62 

64 

57 

54 

53 

57 

56 

58 

57 

57 

54 

55 

51 

52 

55 

51 

55.5 

97 

104 

106 

108 

104 

92 

93 

85 

68 

93 

95 

102 

103 

103 

102 

100 

104 

91 

88 

91 

91 

99 

101 

103 

92 

88 

91 

94 

87 

88 

96.  1 

MIN 

71 

71 

71 

63 

69 

68 

57 

53 

55 

57 

60 

66 

66 

66 

72 

70 

59 

68 

55 

65 

63 

59 

62 

61 

54 

55 

56 

53 

53 

56 

60.6 

MAX 

S5 

93 

96 

96 

90 

90 

83 

77 

78 

84 

87 

68 

90 

90 

86 

87 

91 

83 

77 

78 

76 

82 

85 

91 

87 

83 

83 

84 

83 

81 

85  4 

MIN 

46 

49 

49 

49 

47 

47 

44 

41 

39 

42 

41 

46 

51 

50 

50 

50 

40 

47 

42 

32 

36 

42 

44 

45 

49 

41 

43 

44 

41 

41 

44.3 

MECCA  3  SE 

95 

100 

110 

96 

95 

95 

96 

101 

103 

103 

103 

101 

105 

106 

101 

101 

108 

105 

110 

106 

109 

109 

108 

108 

112 

109 

104 

105 

106 

MIN 

63 

73 

78 

70 

67 

73 

64 

69 

87 

87 

88 

68 

72 

70 

72 

70 

SO 

82 

69 

69 

72 

69 

67 

69 

66 

63 

68 

71 

73 

72.0 

103 

107 

105 

105 

93 

91 

ee 

04 

88 

94 

99 

102 

101 

94 

93 

91 

99 

102 

104 

103 

97 

94 

97 

96 

91 

93 

96.  7 

MIN 

54 

66 

67 

64 

58 

56 

49 

55 

59 

59 

64 

64 

63 

64 

70 

63 

58 

57 

62 

61 

59 

67 

62 

56 

58 

56 

57 

54 

58 

59.6 

103 

109 

110 

110 

103 

95 

93 

93 

91 

96 

100 

105 

106 

108 

109 

106 

105 

101 

100 

95 

99 

107 

105 

103 

100 

98 

99 

100 

98 

96 

MIN 

73 

78 

77 

76 

69 

63 

64 

65 

60 

66 

69 

70 

71 

71 

75 

76 

70 

65 

67 

66 

64 

70 

71 

66 

61 

62 

68 

69 

63 

66 

68.' 

MILL  CREEK  2 

90 

97 

95 

79 

82 

76 

78 

81 

82 

84 

89 

91 

98 

97 

93 

88 

90 

95 

95 

95 

100 

101 

98 

95 

95 

92 

92 

92 

94 

98 

HIN 

53 

60 

64 

65 

64 

53 

47 

53 

54 

57 

64 

62 

67 

66 

63 

62 

60 

64 

62 

66 

66 

72 

67 

63 

65 

63 

60 

65 

62 

69 

60.' 

MINERAL 

MAX 

eo 

84 

07 

89 

87 

63 

76 

71 

69 

76 

80 

82 

84 

85 

82 

85 

74 

74 

73 

80 

80 

85 

83 

78 

78 

79 

77 

74 

79,8 

MIN 

50 

54 

50 

47 

49 

43 

42 

44 

36 

37 

42 

43 

44 

47 

46 

41 

37 

37 

41 

39 

44 

42 

42 

39 

39 

39 

38 

35 

42.4 

MITCHELL  CAV£RMS 

MAX 

95 

97 

97 

88 

89 

83 

86 

84 

83 

86 

92 

96 

98 

97 

95 

94 

93 

94 

93 

95 

97 

98 

97 

94 

92 

91 

93 

93 

92 

95 

92.6 

MIN 

70 

be 

77 

74 

71 

59 

66 

65 

64 

65 

72 

77 

79 

77 

78 

73 

74 

76 

71 

74 

76 

77 

72 

74 

72 

68 

71 

72 

70 

72 

71. e 

MODESTO 

MAX 

104 

109 

109 

98 

91 

81 

86 

85 

92 

94 

lOO 

105 

104 

102 

99 

103 

92 

90 

90 

92 

99 

101 

104 

94 

90 

92 

95 

86 

89 

90 

95. C 

MIN 

64 

55 

68 

67 

58 

66 

55 

50 

62 

52 

54 

62 

60 

59 

66 

67 

59 

65 

53 

60 

61 

56 

64 

59 

53 

53 

55 

53 

52 

56 

57. f 

Mono  LAKE 

MAX 

SI 

82 

84 

87 

81 

79 

78 

76 

79 

78 

8u 

85 

88 

87 

65 

86 

83 

81 

80 

76 

80 

83 

85 

86 

84 

82 

85 

81 

85 

82.? 

MIN 

52 

49 

47 

48 

47 

48 

46 

46 

44 

45 

46 

47 

48 

62 

53 

54 

55 

50 

52 

46 

44 

45 

47 

48 

47 

49 

45 

50 

49 

48.: 

MONTEREY 

MAX 

63 

92 

82 

77 

71 

70 

65 

63 

65 

61 

71 

69 

60 

75 

73 

73 

68 

64 

65 

75 

82 

68 

67 

65 

61 

65 

60 

62 

65 

65 

70.1 

HIN 

49 

51 

51 

53 

56 

55 

55 

52 

48 

51 

52 

48 

50 

48 

54 

52 

54 

54 

52 

49 

55 

50 

50 

52 

51 

52 

50 

51 

52 

51 

51. ( 

MOHTl CELLO  0AM 

MAX 

96 

102 

106 

108 

92 

83 

77 

77 

85 

88 

92 

98 

100 

102 

100 

101 

91 

88 

86 

93 

94 

100 

100 

103 

8G 

85 

91 

94 

81 

90 

93.] 

MIN 

65 

74 

64 

61 

55 

57 

56 

49 

54 

55 

59 

63 

60 

64 

67 

67 

56 

53 

53 

61 

65 

60 

61 

58 

51 

52 

54 

53 

52 

55 

58.' 

MOftftO  BAY  FiRE  OEPT 

MAX 

60 

62 

64 

64 

65 

67 

66 

65 

66 

64 

61 

61 

60 

63 

69 

69 

69 

65 

65 

77 

89 

66 

63 

66 

65 

65 

64 

65 

67 

64 

65.1 

MIN 

51 

48 

50 

56 

66 

56 

57 

53 

45 

63 

52 

51 

51 

51 

51 

55 

56 

54 

54 

46 

57 

49 

52 

54 

54 

54 

52 

52 

62 

51 

52.' 

MT  DlAfiLO  NORTH  GATE 

91 

92 

101 

103 

87 

78 

72 

75 

78 

86 

87 

94 

98 

99 

97 

95 

95 

83 

82 

85 

90 

98 

96 

101 

84 

79 

84 

85 

76 

81 

88 

MIN 

65 

65 

78 

63 

51 

51 

50 

45 

45 

57 

61 

68 

71 

72 

&3 

69 

52 

50 

49 

53 

63 

66 

61 

60 

49 

49 

52 

45 

46 

48 

57. 

MOUNT  HAMILTON 

S8 

90 

89 

S3 

81 

70 

66 

72 

77 

80 

84 

88 

86 

S3 

83 

75 

73 

73 

80 

79 

82 

76 

72 

72 

72 

73 

73 

70 

78 

MIN 

66 

75 

74 

72 

65 

55 

49 

53 

61 

64 

70 

71 

71 

66 

66 

60 

56 

55 

69 

68 

70 

64 

62 

60 

62 

56 

55 

56 

63. 

MOUNT  HEBRON  RS 

76 

84 

87 

87 

85 

80 

72 

73 

77 

76 

85 

88 

87 

75 

79 

79 

78 

80 

67 

67 

76 

80 

85 

88 

79 

81 

83 

83 

MIN 

37 

47 

42 

37 

40 

36 

32 

32 

37 

26 

39 

43 

43 

43 

42 

29 

35 

31 

22 

29 

34 

37 

42 

40 

33 

38 

41 

41 

41 

36. 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

86 

ee 

87 

85 

86 

82 

73 

74 

79 

86 

83 

88 

87 

81 

80 

87 

81 

76 

71 

68 

77 

81 

8< 

86 

82 

83 

82 

81 

80 

MIN 

57 

57 

61 

60 

67 

53 

48 

45 

43 

47 

52 

48 

56 

56 

55 

54 

4{ 

45 

46 

50. 

MT  WILSON  PC  33SB 

MAX 

88 

90 

88 

(2 

80 

78 

74 

70 

69 

75 

80 

S6 

87 

90 

85 

82 

80 

83 

77 

80 

82 

82 

8: 

8C 

71 

75 

77 

8C 

8; 

87 

81. 

MIN 

64 

68 

71 

67 

61 

62 

59 

49 

49 

53 

61 

66 

69 

70 

69 

5-j 

68 

62. 

NACIHIENTO  0AM 

MAX 

106 

105 

108 

97 

91 

81 

81 

77 

88 

96 

99 

104 

109 

106 

102 

96 

89 

89 

93 

100 

104 

99 

97 

91 

8S 

90 

96 

91 

95 

99 

95. 

MIN 

46 

57 

59 

63 

54 

55 

53 

48 

49 

49 

48 

54 

54 

65 

53 

56 

54 

49 

46 

49 

51 

51 

48 

47 

47 

47 

48 

56 

46 

47 

51. 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

105 

108 

105 

85 

80 

80 

81 

76 

75 

75 

88 

87 

91 

90 

93 

87 

71 

75 

77 

96 

97 

89 

83 

75 

66 

73 

75 

74 

72 

73 

83. 

MIN 

58 

64 

65 

54 

56 

52 

51 

60 

49 

50 

54 

66 

52 

55 

58 

62 

57 

50 

50 

52 

62 

52 

52 

51 

51 

50 

50 

50 

50 

49 

53. 

NEEDLES  FAA  AP 

MAX 

109 

113 

103 

106 

104 

98 

103 

102 

101 

103 

106 

111 

114 

113 

110 

108 

108 

111 

112 

113 

111 

116 

113 

113 

110 

107 

108 

110 

111 

111 

108. 

MIN 

76 

80 

86 

76 

78 

80 

78 

71 

70 

69 

76 

79 

81 

82 

82 

85 

83 

82 

84 

82 

82 

85 

82 

81 

79 

76 

75 

79 

79 

72 

79. 

Sec  Bslaianctt  Notas  FoUowliig  SlaHoa  Inda 


194  - 


Contlniwd 


DAILY  TEDMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1960 


Station 


I>»r  CM  Month 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26  1 

27 

28  1  29 

30 

31 

• 

< 

MAX 

86 

96 

97 

97 

90 

88 

62 

76 

76 

61 

84 

89 

91 

93 

93 

90 

92 

85 

82 

83 

87 

89 

90 

94 

90 

85 

87 

87 

86 

82 

87.6 

MIN 

54 

55 

63 

54 

52 

53 

49 

43 

.  44 

47 

50 

62 

62 

50 

55 

56 

61 

50 

45 

42 

49 

46 

49 

49 

48 

47 

46 

45 

42 

43 

49.4 

MAX 

82 

92 

104 

96 

81 

69 

73 

72 

70 

76 

78 

62 

80 

90 

89 

86 

82 

74 

74 

89 

91 

70 

70 

65 

69 

79. S 

MIN 

55 

59 

60 

61 

58 

56 

59 

52 

61 

54 

56 

66 

51 

63 

68 

62 

60 

55 

54 

52 

55 

54 

56 

57 

56 

55 

55 

53 

55 

54 

MAX 

105 

107 

108 

lOS 

96 

91 

67 

66 

91 

95 

97 

106 

103 

101 

100 

102 

100 

91 

90 

92 

97 

99 

101 

100 

95 

92 

92 

89 

91 

96.6 

MIN 

61 

71 

67 

63 

67 

62 

63 

46 

52 

56 

57 

64 

61 

62 

63 

67 

61 

55 

53 

57 

60 

60 

61 

61 

54 

54 

51 

52 

51 

55 

98.0 

MAX 

67 

68 

68 

67 

66 

66 

66 

66 

68 

67 

67 

67 

66 

67 

64} 

68 

67 

67 

72 

72 

67.8 

MIN 

58 

60 

60 

61 

59 

61 

61 

60 

60 

57 

59 

69 

60 

59 

58 

61 

61 

59 

58 

59 

65 

59 

61 

58 

66 

54 

ii 

56 

55 

97 

58.9 

MAX 

91 

97 

100 

101 

95 

95 

66 

66 

82 

64 

68 

92 

98 

100 

100 

1 00 

98 

92 

93 

90 

91 

93.6 

MIN 

55 

64 

57 

58 

52 

56 

63 

60 

47 

64 

55 

60 

58 

54 

55 

5* 

92 

MAX 

74 

75 

73 

76 

90 

92 

84 

84 

92 

90 

MIN 

61 

61 

62 

60 

59 

56 

60 

59 

56 

60 

59 

5e 

50 

52 

54 

MAX 

97 

106 

109 

108 

92 

86 

63 

67 

84 

92 

92 

99 

105 

103 

102 

99 

1 02 

91 

90 

90 

92 

98 

101 

93 

88 

87 

96.1 

MIN 

62 

60 

66 

64 

57 

56 

54 

50 

53 

55 

57 

66 

66 

63 

66 

71 

58 

55 

53 

54 

52 

60 

63 

^9 

53 

53 

54 

51 

50 

94 

57.8 

MAX 

90 

107 

84 

74 

74 

71 

67 

66 

71 

67 

76 

75 

86 

61 

83 

75 

67 

70 

88 

88 

79 

74 

67 

60 

65 

62 

74.8 

MIN 

57 

60 

56 

56 

58 

69 

55 

55 

55 

65 

66 

65 

62 

54 

59 

60 

55 

55 

54 

54 

56 

54 

55 

58 

55 

53 

54 

63 

53 

54 

99.5 

MAX 

67 

67 

66 

66 

65 

67 

67 

67 

67 

66 

66 

67 

65 

66 

66 

66 

69 

67 

65 

66 

67 

68 

68 

66 

68 

67 

69 

69 

70 

67.0 

MIN 

60 

61 

61 

61 

60 

68 

62 

57 

56 

66 

60 

69 

56 

58 

59 

59 

59 

50 

59 

57 

55 

57 

60 

60 

56 

56 

57 

56 

62 

56 

98.1 

MAX 

87 

96 

81 

73 

70 

73 

79 

77 

81 

63 

89 

88 

87 

89 

88 

84 

90 

94 

94 

95 

91 

99 

102 

88.2 

MIN 

54 

54 

56 

51 

60 

59 

50 

50 

45 

46 

61 

64 

54 

64 

57 

58 

54 

51 

50 

52 

'5I 

56 

52 

51 

47 

49 

5C 

49 

51 

55 

92.6 

MAX 

99 

101 

107 

109 

100 

100 

90 

89 

89 

90 

96 

101 

104 

106 

105 

100 

104 

96 

98 

96 

94 

97 

1 04 

100 

97 

99 

95 

97 

97 

92 

98.3 

MIN 

63 

69 

69 

69 

64 

64 

69 

66 

64 

59 

61 

65 

65 

66 

62 

66 

68 

62 

59 

57 

60 

64 

62 

62 

58 

58 

58 

68 

65 

56 

61.5 

MAX 

89 

92 

86 

99 

77 

69 

64 

66 

64 

66 

66 

66 

69 

69 

73 

71 

67 

63 

62 

72 

71 

74 

69 

66 

68 

65 

68 

59 

60 

70.1 

MiN 

45 

52 

57 

48 

49 

49 

42 

40 

49 

46 

50 

45 

4S 

46 

46 

45 

39 

42 

50 

50 

40 

40 

43 

49 

47 

42 

48 

51 

50 

51 

46.6 

MAX 

100 

103 

99 

76 

75 

64 

69 

70 

77 

76 

93 

96 

96 

93 

96 

84 

75 

74 

77 

93 

96 

94 

91 

72 

70 

72 

76 

69 

74 

70 

82.1 

MiN 

53 

56 

56 

54 

55 

66 

64 

61 

47 

47 

50 

53 

62 

55 

S« 

60 

54 

49 

49 

46 

44 

51 

50 

53 

49 

47 

43 

49 

50 

48 

91.3 

MAX 

99 

104 

107 

110 

105 

94 

86 

83 

90 

96 

93 

102 

101 

102 

101 

101 

103 

89 

90 

91 

9C 

98 

100 

103 

92 

90 

92 

93 

84 

87 

99.9 

MIN 

74 

80 

81 

81 

62 

60 

57 

55 

56 

66 

62 

66 

67 

66 

77 

75 

64 

56 

59 

65 

67 

66 

69 

64 

67 

55 

59 

57 

53 

58 

64.2 

MAX 

101 

102 

101 

99 

97 

90 

S3 

90 

93 

93 

96 

99 

97 

89 

92 

08 

90 

82 

88 

86 

92 

96 

101 

93 

93 

83 

83 

90 

85 

88 

92.0 

MIN 

SO 

53 

54 

64 

53 

49 

44 

4S 

49 

45 

44 

60 

61 

65 

65 

56 

4« 

47 

42 

44 

45 

48 

57 

53 

52 

49 

48 

49 

60 

61 

49.7 

MAX 

99 

108 

108 

109 

105 

94 

89 

85 

SS 

93 

94 

96 

103 

104 

101 

101 

104 

91 

90 

91 

95 

99 

101 

104 

93 

91 

94 

95 

89 

89 

96.8 

MIN 

61 

60 

66 

57 

60 

57 

57 

51 

5^ 

58 

61 

67 

69 

67 

6S 

68 

63 

60 

54 

51 

59 

62 

63 

62 

67 

56 

58 

54 

52 

56 

99.7 

MAX 

70 

72 

69 

72 

68 

72 

76 

73 

73 

72 

73 

72 

71 

74 

68 

74 

74 

72 

73 

79 

83 

80 

77 

71 

71 

75 

75 

75 

75 

78 

73.9 

MIN 

58 

66 

68 

60 

61 

69 

66 

67 

66 

59 

66 

67 

57 

66 

68 

60 

56 

57 

57 

52 

54 

55 

57 

56 

58 

52 

52 

53 

50 

49 

MAX 

104 

104 

104 

99 

92 

80 

87 

94 

99 

106 

104 

103 

100 

98 

95 

99 

97 

100 

102 

99 

98 

96 

94 

95 

95 

»♦ 

94 

99 

97.5 

MIN 

66 

6< 

71 

73 

60 

62 

56 

69 

61 

62 

63 

69 

69 

63 

73 

64 

62 

66 

62 

67 

74 

64 

66 

61 

67 

64 

62 

61 

MAX 

102 

101 

103 

99 

98 

96 

90 

85 

88 

95 

98 

104 

106 

106 

101 

101 

95 

100 

97 

99 

103 

102 

100 

98 

94 

97 

98 

97 

97 

100 

98.3 

MIN 

63 

65 

68 

71 

67 

64 

69 

61 

56 

57 

60 

63 

66 

67 

68 

68 

59 

58 

61 

60 

66 

63 

70 

63 

62 

61 

67 

63 

63 

MAX 

104 

114 

111 

101 

98 

100 

104 

99 

98 

103 

107 

107 

lis 

113 

110 

108 

110 

no 

109 

112 

114 

115 

110 

110 

107 

107 

108 

110 

112 

114 

108.0 

MIN 

66 

73 

81 

75 

69 

69 

65 

66 

60 

63 

66 

69 

70 

71 

73 

73 

70 

73 

74 

69 

69 

72 

73 

67 

70 

65 

63 

65 

65 

73 

MAX 

100 

106 

89 

77 

78 

77 

77 

70 

74 

71 

SO 

78 

86 

86 

8S 

79 

78 

71 

73 

92 

95 

80 

78 

75 

77 

70 

69 

69 

69 

71 

7»,4 

MIN 

55 

5a 

61 

60 

59 

68 

68 

49 

63 

66 

67 

66 

64 

53 

57 

63 

56 

56 

49 

52 

52 

53 

55 

57 

53 

52 

56 

53 

52 

51 

99.1 

MAX 

84 

86 

85 

79 

79 

77 

77 

75 

70 

74 

80 

82 

83 

S6 

86 

62 

80 

83 

82 

83 

85 

87 

86 

89 

83 

79 

80 

81 

83 

87 

81.6 

MIN 

60 

63 

59 

68 

57 

49 

66 

60 

62 

64 

65 

62 

57 

62 

57 

58 

62 

69 

64 

60 

60 

58 

53 

55 

58 

63 

MAX 

90 

97 

98 

102 

98 

•6 

82 

71 

82 

87 

82 

86 

94 

95 

93 

93 

96 

83 

83 

84 

86 

91 

93 

97 

77 

75 

87 

88 

S4 

82 

M.l 

MIN 

66 

66 

71 

63 

66 

6« 

68 

67 

64 

62 

66 

60 

56 

51 

53 

63 

61 

63 

63 

53 

55 

55 

58 

46 

MAX 

100 

108 

112 

108 

102 

100 

97 

101 

99 

99 

102 

106 

109 

113 

113 

108 

108 

109 

113 

113 

111 

112 

1 16 

111 

108 

110 

107 

107 

109 

110 

107.4 

HIN 

80 

84 

85 

79 

78 

80 

79 

75 

73 

74 

80 

78 

SO 

82 

86 

83 

82 

84 

87 

80 

81 

87 

83 

81 

80 

77 

79 

80 

80 

MAX 

82 

85 

84 

75 

74 

69 

76 

77 

80 

SO 

85 

84 

84 

87 

87 

86 

86 

87 

86 

89 

96 

95 

91 

87 

85 

89 

88 

88 

92 

93 

84.7 

MIN 

59 

59 

60 

60 

69 

60 

60 

56 

52 

62 

56 

58 

67 

60 

59 

59 

57 

66 

56 

62 

65 

59 

55 

54 

53 

65 

54 

57 

60 

■  97.9 

MAX 

103 

102 

100 

76 

72 

71 

72 

69 

61 

90 

98 

103 

106 

103 

98 

87 

81 

87 

93 

98 

101 

100 

92 

82 

79 

83 

90 

87 

93 

95 

89.7 

MIN 

50 

54 

66 

68 

56 

52 

48 

41 

44 

44 

49 

51 

4« 

48 

61 

51 

47 

46 

45 

46 

47 

43 

41 

44 

47 

45 

43 

45 

** 

46.1 

MAX 

107 

107 

104 

81 

75 

76 

78 

73 

86 

9* 

102 

106 

109 

107 

99 

92 

86 

91 

92 

99 

103 

101 

93 

84 

82 

66 

96 

93 

94 

95 

93.1 

65 

68 

49 

55 

55 

67 

52 

54 

56 

51 

48 

48 

51 

63 

48 

47 

48 

48 

49 

49 

4« 

50 

MAX 

101 

110 

101 

SO 

77 

73 

75 

78 

76 

S3 

90 

91 

90 

93 

94 

84 

62 

75 

82 

97 

97 

92 

87 

77 

77 

79 

81 

72 

77 

76 

84.9 

52 

57 

55 

68 

49 

50 

50 

4« 

60 

58 

56 

48 

44 

51 

52 

46 

50 

54 

62 

52 

51 

51 

52 

53 

MAX 

1 05 

106 

106 

105 

95 

90 

85 

82 

87 

94 

98 

103 

107 

106 

100 

1 00 

96 

93 

92 

97 

104 

102 

100 

98 

93 

90 

93 

93 

93 

92 

96.8 

56 

59 

46 

64 

66 

66 

54 

57 

44 

50 

43 

48 

52 

51 

48 

47 

48 

44 

43 

43 

48 

50 

MAX 

60 

60 

65 

63 

64 

64 

65 

65 

63 

63 

63 

61 

61 

60 

66 

66 

66 

65 

70 

89 

88 

68 

65 

63 

65 

65 

67 

66 

76 

74 

66.9 

50 

49 

62 

61 

61 

61 

50 

51 

57 

53 

53 

47 

58 

48 

49 

53 

56 

54 

61 

52 

51 

61 

92.0 

MAX 

92 

102 

103 

103 

96 

90 

83 

82 

81 

86 

90 

96 

99 

100 

100 

96 

100 

90 

88 

88 

91 

95 

92 

99 

93 

89 

90 

92 

68 

87 

92.6 

MIN 

68 

57 

65 

58 

56 

49 

45 

48 

52 

62 

66 

67 

63 

66 

«2 

58 

50 

49 

48 

51 

52 

55 

57 

60 

50 

51 

50 

45 

49 

93.3 

MAX 

88 

97 

100 

98 

90 

82 

79 

79 

78 

81 

85 

90 

95 

94 

94 

91 

93 

89 

83 

83 

89 

90 

92 

99 

89 

S3 

85 

88 

84 

S3 

88.2 

69 

76 

63 

67 

70 

66 

66 

70 

61 

53 

53 

55 

53 

61 

66 

67 

60 

59 

58 

59 

54 

61.7 

MAX 

62 

79 

86 

71 

64 

66 

64 

64 

66 

60 

61 

62 

66 

66 

66 

70 

68 

62 

61 

65 

63 

65 

61 

60 

60 

61 

60 

97 

99 

64.6 

49 

56 

49 

48 

45 

49 

60 

53 

49 

43 

47 

48 

47 

47 

44 

48 

48 

47 

48 

48 

49 

90 

49.2 

MAX 

68 

79 

74 

67 

66 

66 

62 

66 

62 

63 

63 

66 

77 

80 

67 

63 

62 

68 

77 

63 

63 

63 

62 

61 

61 

61 

61 

62 

65.9 

51 

47 

50 

56 

64 

63 

63 

63 

64 

56 

55 

53 

52 

50 

51 

50 

50 

53 

53 

52 

51 

SI 

90 

90 

92.2 

MAX 

61 

62 

63 

61 

62 

61 

58 

67 

56 

66 

57 

54 

61 

65 

64 

59 

68 

60 

59 

57 

61 

62 

59 

58 

59 

58 

57 

96 

99.1 

MIN 

44 

47 

49 

66 

65 

53 

61 

60 

61 

49 

61 

54 

56 

54 

53 

49 

49 

51 

52 

52 

54 

53 

52 

52 

53 

46 

51.7 

MAX 

82 

74 

71 

70 

76 

79 

81 

83 

90 

82 

87 

89 

90 

90 

92 

98 

97 

91 

91 

88 

88 

90 

91 

93 

95 

•6.2 

MIN 

67 

59 

59 

69 

69 

69 

68 

" 

50 

54 

63 

57 

56 

69 

57 

56 

53 

54 

52 

56 

55 

56 

55 

52 

50 

50 

48 

50 

95 

99.1 

MAX 

94 

103 

106 

102 

81 

78 

73 

77 

SO 

80 

84 

93 

95 

95 

96 

96 

96 

78 

80 

85 

95 

100 

95 

90 

76 

75 

87 

83 

74 

79 

87.9 

MIN 

52 

62 

64 

52 

54 

66 

64 

49 

46 

49 

60 

50 

47 

49 

53 

58 

52 

49 

49 

48 

4« 

48 

50 

49 

52 

51 

45 

49 

50 

»9 

50.4 

MAX 

100 

103 

109 

110 

103 

98 

91 

91 

88 

91 

96 

99 

104 

105 

105 

101 

104 

100 

98 

95 

94 

99 

103 

102 

100 

95 

95 

97 

97 

92 

«S.t 

MIN 

66 

70 

73 

73 

66 

63 

60 

59 

66 

60 

65 

66 

70 

6« 

67 

67 

67 

63 

64 

61 

64 

64 

67 

70 

64 

61 

60 

63 

58 

58 

64.9 

MAX 

86 

88 

90 

90 

88 

88 

70 

66 

77 

82 

83 

86 

87 

84 

S3 

83 

82 

79 

76 

74 

60 

82 

8« 

89 

80 

77 

80 

79 

80 

80 

•1.6 

MIN 

44 

42 

30 

42 

39 

36 

37 

34 

30 

36 

40 

40 

40 

41 

46 

46 

48 

40 

33 

35 

30 

33 

38 

40 

34 

32 

31 

30 

30 

31 

37.1 

NEVADA  CITY 
NEWARK 
NEWMAN  2  NW 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NORTH  FORK.  RS 
NORTH  HOLLTWOOO 
OAXDALE  WOODWARD  DAM 
OAKLAND  WB  AP 
OCEANS  IDE  PENDLETON 
OJAI 

ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

ORINDA  BOWMAN 

ORLAND 

ORLEANS 

OROVILLE  1  WSW 

OXNARD 

PALMDALE 

PALMOALE  FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMAR  MTN  OBSY 

PARAOISE 

PARKER  RESERVOIR 

PASAOENA 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

PINNACLES  NH 

PISMO  BEACH 

PLACERVILLE 

r>LACERVlLLE  IFG 

POINT  ARENA 

POINT  AR6UELL0  WB 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

PORTERVILLE 

PORTOLA 


Sm  Batenc*  NotM  Folknrtsg  StatlMi  I 
-  196  - 


Ccnttno»d 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1960 


Dar  Of  Montli 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

»i 

88 

83 

85 

80 

75 

78 

77 

72 

77 

63 

86 

68 

86 

86 

88 

86 

83 

78 

78 

84 

85 

87 

85 

85 

62 

84 

80 

79 

79 

82 

5 

MIN 

30 

55 

54 

55 

56 

60 

45 

43 

41 

44 

49 

62 

56 

54 

53 

51 

51 

50 

51 

47 

47 

48 

49 

47 

47 

45 

46 

47 

44 

46 

49 

1 

MAX 

104 

107 

107 

105 

94 

66 

92 

92 

96 

100 

101 

97 

95 

86 

85 

98 

100 

99 

90 

91 

93 

86 

95 

^ 

HIN 

SO 

56 

56 

58 

53 

54 

57 

55 

61 

51 

51 

45 

45 

54 

55 

51 

54 

48 

52 

PfltlEST  VALLEY 

MAX 

101 

104 

102 

95 

89 

65 

62 

85 

93 

90 

95 

100 

103 

101 

96 

96 

90 

92 

90 

93 

100 

98 

97 

91 

87 

90 

83 

90 

80 

90 

93 

0 

MIN 

SO 

53 

53 

55 

50 

50 

36 

36 

40 

44 

48 

47 

62 

50 

49 

54 

50 

53 

45 

42 

45 

45 

46 

45 

38 

41 

45 

41 

38 

45 

46 

4 

QUINCY  R5 

MAX 

93 

93 

95 

99 

96 

92 

66 

82 

85 

87 

90 

95 

93 

96 

90 

92 

93 

86 

84 

83 

85 

91 

91 

94 

89 

86 

86 

89 

86 

66 

89 

8 

HIN 

*2 

43 

44 

44 

40 

39 

44 

35 

37 

39 

46 

42 

46 

46 

SO 

51 

55 

42 

38 

36 

32 

35 

42 

35 

41 

39 

37 

36 

37 

37 

41 

0 

RAMOHA  SPAULOING 

MAX 

89 

94 

83 

81 

77 

75 

84 

82 

85 

66 

69 

91 

92 

95 

85 

92 

96 

94 

95 

99 

\e 

102 

95 

94 

97 

99 

99 

101 

91 

7 

HIN 

it 

56 

56 

55 

56 

57 

58 

46 

40 

40 

43 

47 

51 

48 

55 

49 

47 

52 

45 

45 

55 

50 

45 

45 

43 

42 

45 

45 

52 

49 

2 

MAX 

96 

98 

104 

102 

99 

94 

90 

67 

86 

92 

97 

102 

104 

104 

100 

102 

97 

96 

95 

101 

101 

101 

101 

98 

95 

97 

99 

95 

94 

99 

97 

7 

MIN 

69 

76 

75 

70 

66 

60 

65 

54 

60 

59 

63 

66 

77 

74 

77 

70 

73 

70 

68 

65 

58 

71 

71 

65 

58 

68 

69 

70 

68 

55 

58 

1 

RED  BLUFF  W6  AP 

MAX 

104 

107 

108 

103 

94 

68 

83 

91 

97 

96 

101 

102 

104 

100 

99 

106 

90 

89 

93 

89 

97 

■  1  00 

1  05 

94 

91 

94 

95 

87 

89 

92 

95 

3 

MIN 

79 

81 

76 

83 

68 

63 

61 

61 

60 

62 

68 

69 

72 

74 

76 

79 

70 

62 

64 

65 

73 

67 

75 

56 

53 

54 

55 

63 

59 

64 

68 

4 

REDOING  FIRE  STA  2 

MAX 

101 

104 

104 

102 

101 

91 

88 

86 

93 

95 

98 

101 

99 

99 

96 

102 

98 

89 

89 

89 

94 

99 

1 00 

100 

95 

94 

95 

95 

88 

91 

95 

9 

MIN 

71 

73 

75 

76 

70 

66 

60 

61 

63 

66 

70 

70 

74 

74 

72 

75 

70 

54 

55 

51 

55 

70 

75 

70 

56 

54 

64 

54 

50 

64 

57 

9 

REDLAN05 

MAX 

91 

95 

81 

81 

79 

78 

63 

84 

68 

90 

93 

93 

97 

96 

67 

93 

95 

100 

96 

101 

106 

103 

99 

98 

96 

95 

97 

98 

100 

102 

93 

HIN 

S8 

57 

58 

60 

60 

60 

58 

53 

61 

52 

56 

57 

56 

58 

66 

55 

55 

59 

56 

57 

50 

61 

59 

55 

55 

52 

55 

54 

54 

60 

56 

7 

REDWOOD  CITY 

MAX 

103 

108 

105 

82 

81 

79 

78 

76 

77 

79 

82 

65 

86 

93 

93 

91 

86 

79 

80 

94 

97 

93 

88 

80 

78 

75 

78 

78 

78 

75 

85 

2 

MIN 

it 

59 

60 

60 

55 

57 

66 

47 

66 

56 

57 

55 

52 

54 

56 

61 

55 

50 

48 

52 

52 

53 

55 

58 

51 

54 

55 

53 

51 

51 

54 

5 

RICHNONO 

MAX 

76 

82 

104 

76 

67 

67 

60 

64 

66 

66 

64 

71 

67 

72 

75 

80 

70 

63 

65 

69 

93 

85 

73 

59 

52 

50 

54 

61 

65 

53 

70 

7 

MIN 

59 

61 

60 

57 

66 

58 

57 

54 

66 

54 

55 

58 

53 

66 

61 

60 

55 

53 

55 

57 

61 

55 

57 

56 

53 

53 

52 

52 

53 

53 

56 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 

88 

89 

79 

79 

77 

75 

80 

62 

64 

85 

89 

89 

90 

91 

90 

89 

93 

94 

92 

96 

101 

98 

93 

95 

89 

90 

93 

94 

99 

95 

89 

3 

MIN 

i9 

57 

60 

60 

60 

60 

59 

55 

62 

52 

S3 

55 

56 

57 

60 

57 

55 

55 

55 

55 

58 

59 

58 

55 

53 

52 

54 

52 

52 

57 

56 

1 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

•4 

90 

91 

79 

79 

79 

76 

81 

82 

86 

87 

90 

90 

93 

90 

82 

90 

93 

96 

94 

99 

103 

1  00 

95 

96 

94 

93 

85 

96 

98 

89 

7 

MIN 

S8 

58 

59 

60 

58 

59 

66 

53 

60 

50 

51 

54 

55 

64 

66 

54 

55 

55 

53 

53 

56 

57 

55 

53 

52 

50 

54 

50 

50 

53 

54 

5 

ROCKLIH 

MAX 

100 

108 

109 

109 

103 

92 

64 

82 

88 

92 

96 

101 

106 

106 

105 

100 

104 

92 

90 

93 

94 

100 

1  02 

105 

92 

90 

93 

96 

85 

90 

96 

9 

HIN 

M 

60 

62 

62 

56 

65 

55 

49 

49 

52 

53 

55 

60 

60 

59 

65 

55 

55 

54 

50 

49 

49 

59 

57 

52 

52 

54 

52 

51 

52 

55 

0 

SACRAI^TO  HB  AP 

HAX 

107 

110 

110 

95 

90 

83 

83 

88 

94 

102 

106 

104 

102 

100 

104 

89 

89 

90 

93 

100 

102 

104 

88 

85 

90 

93 

82 

88 

88 

95 

HIN 

67 

74 

69 

61 

59 

59 

54 

53 

54 

64 

56 

67 

62 

65 

64 

62 

58 

54 

55 

52 

54 

50 

50 

57 

54 

54 

53 

53 

55 

54 

59 

1 

SACRAMEIITO  HB  CITY 

HAX 

103 

106 

107 

91 

86 

80 

78 

84 

90 

90 

99 

101 

100 

99 

97 

99 

85 

85 

88 

90 

97 

99 

100 

84 

81 

86 

89 

76 

85 

85 

91 

4 

HIN 

69 

71 

70 

60 

68 

68 

54 

53 

54 

55 

58 

68 

64 

66 

67 

61 

57 

54 

55 

54 

53 

52 

53 

57 

53 

54 

54 

53 

54 

55 

59 

5 

SAINT  HELEMA 

HAX 

104 

107 

103 

89 

75 

74 

76 

79 

84 

86 

96 

96 

98 

98 

97 

91 

80 

81 

86 

95 

99 

96 

92 

80 

77 

82 

83 

78 

83 

81 

86 

3 

HIN 

&8 

67 

57 

54 

66 

58 

65 

60 

48 

51 

56 

56 

63 

54 

56 

51 

55 

50 

47 

52 

53 

51 

54 

52 

51 

52 

51 

52 

67 

49 

53 

9 

SAINT  MARTS  caU.E€£ 

MAX 

102 

105 

101 

87 

73 

66 

69 

71 

78 

75 

95 

93 

97 

93 

96 

85 

74 

76 

78 

94 

95 

95 

88 

79 

72 

72 

74 

53 

72 

67 

82 

8 

MIN 

S2 

58 

54 

42 

64 

54 

63 

SO 

49 

50 

51 

59 

55 

56 

55 

53 

55 

51 

50 

45 

45 

54 

58 

54 

52 

51 

50 

49 

50 

50 

52 

3 

SALINAS  2  E 

MAX 

72 

81 

71 

70 

71 

72 

70 

67 

68 

70 

72 

71 

60 

72 

75 

76 

68 

86 

66 

71 

75 

74 

66 

68 

66 

54 

68 

67 

71 

8 

MIN 

49 

49 

53 

54 

57 

57 

67 

53 

49 

63 

52 

51 

SO 

50 

56 

54 

57 

51 

53 

48 

47 

50 

53 

54 

48 

53 

51 

52 

54 

52 

92 

2 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

73 

82 

79 

72 

72 

72 

66 

66 

68 

64 

72 

71 

62 

73 

71 

67 

65 

56 

64 

69 

66 

71 

3 

HIM 

iO 

50 

SO 

54 

59 

57 

55 

52 

51 

54 

53 

50 

51 

50 

56 

55 

57 

55 

54 

46 

47 

52 

53 

54 

55 

54 

51 

52 

53 

51 

52 

7 

SALT  SPRINGS  PH 

HAX 

86 

92 

95 

93 

69 

85 

61 

77 

79 

62 

87 

91 

92 

92 

90 

89 

88 

85 

82 

83 

90 

90 

86 

85 

82 

83 

86 

7 

MIN 

SO 

55 

58 

63 

66 

66 

56 

49 

47 

53 

55 

64 

64 

66 

64 

59 

50 

53 

52 

53 

48 

59 

64 

56 

61 

57 

59 

54 

50 

52 

57 

1 

SALTER  RS 

MAX 

86 

100 

103 

102 

100 

97 

90 

62 

87 

91 

67 

95 

96 

91 

89 

89 

81 

78 

88 

101 

95 

92 

92 

93 

88 

86 

91 

6 

MIN 

51 

54 

55 

55 

64 

60 

46 

45 

46 

SO 

61 

54 

53 

57 

58 

47 

48 

45 

44 

46 

49 

54 

55 

60 

50 

49 

50 

52 

52 

51 

1 

SAN  ANTQMIO  CN  MOUTH 

HAX 

86 

91 

91 

75 

74 

71 

72 

75 

79 

63 

66 

86 

96 

95 

93 

86 

91 

90 

87 

96 

91 

89 

90 

66 

87 

89 

92 

92 

86 

5 

MIM 

50 

57 

55 

56 

66 

55 

52 

52 

62 

51 

55 

59 

62 

64 

55 

59 

58 

51 

57 

58 

65 

70 

51 

59 

62 

63 

60 

56 

59 

53 

58 

1 

SAN  AMTOMIO  MISSION 

MAX 

106 

108 

107 

96 

65 

86 

64 

82 

67 

95 

98 

106 

106 

106 

102 

100 

90 

94 

92 

97 

103 

100 

98 

93 

92 

94 

96 

91 

93 

92 

96 

0 

HIN 

52 

57 

57 

51 

48 

43 

45 

42 

39 

44 

46 

51 

52 

52 

SO 

54 

52 

49 

44 

44 

51 

50 

47 

42 

40 

40 

44 

40 

39 

47 

47 

1 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

HAX 

94 

97 

93 

64 

83 

60 

65 

85 

89 

91 

95 

95 

100 

100 

88 

95 

96 

100 

98 

103 

106 

104 

99 

100 

97 

97 

98 

98 

102 

104 

95 

2 

MIN 

59 

58 

52 

61 

60 

60 

59 

53 

49 

51 

52 

65 

56 

56 

69 

56 

55 

55 

53 

53 

57 

55 

56 

52 

52 

50 

53 

49 

50 

55 

54 

8 

SANBKR6  MB 

HAX 

89 

94 

93 

87 

80 

62 

76 

70 

73 

82 

87 

92 

91 

91 

66 

86 

87 

80 

79 

91 

89 

85 

83 

86 

82 

79 

80 

84 

3 

HIN 

66 

70 

68 

59 

58 

59 

61 

48 

SO 

58 

63 

66 

66 

71 

67 

54 

53 

54 

60 

59 

61 

55 

62 

50 

57 

58 

61 

52 

57 

50 

61 

2 

SAN  DiEfiO  m  AP 

HAX 

71 

71 

70 

70 

66 

69 

73 

71 

71 

71 

72 

71 

70 

67 

66 

72 

75 

80 

73 

73 

78 

84 

72 

6 

HIN 

62 

62 

61 

62 

61 

61 

61 

60 

60 

59 

60 

60 

61 

59 

59 

50 

50 

52 

50 

58 

57 

61 

50 

60 

51 

50 

5? 

60 

59 

62 

60 

2 

SAN  FERNANDO 

HAX 

73 

60 

76 

76 

71 

69 

73 

69 

81 

85 

90 

90 

90 

92 

86 

90 

93 

94 

93 

100 

96 

91 

90 

88 

89 

91 

91 

100 

95 

86 

5 

HIN 

58 

58 

59 

60 

60 

60 

69 

53 

49 

49 

52 

63 

56 

55 

69 

57 

54 

63 

53 

54 

55 

61 

54 

51 

50 

50 

50 

49 

52 

52 

54 

5 

S  F  RICNHONO  SUNSET 

HAX 

66 

70 

65 

65 

64 

61 

62 

61 

59 

61 

62 

56 

66 

50 

61 

60 

64 

69 

61 

69 

68 

57 

65 

61 

63 

57 

57 

60 

63 

6 

HIN 

SO 

53 

52 

54 

56 

66 

64 

53 

54 

53 

53 

53 

SO 

52 

54 

54 

52 

52 

50 

52 

52 

52 

52 

51 

51 

51 

50 

51 

51 

52 

3 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

HAX 

87 

102 

87 

83 

78 

71 

71 

71 

72 

69 

74 

70 

79 

60 

60 

79 

72 

69 

70 

84 

86 

75 

73 

74 

70 

68 

65 

61 

65 

62 

74 

9 

HIN 

55 

56 

57 

57 

58 

68 

54 

53 

SO 

53 

52 

52 

60 

53 

66 

56 

54 

52 

52 

53 

54 

53 

53 

53 

52 

50 

51 

52 

52 

53 

53 

5 

SAN  FRANCISCO  FOB 

HAX 

73 

95 

66 

66 

65 

64 

60 

60 

63 

60 

66 

61 

67 

71 

75 

64 

62 

59 

53 

79 

79 

66 

54 

62 

60 

60 

57 

58 

58 

60 

65 

6 

HIN 

60 

60 

54 

55 

56 

66 

54 

53 

62 

53 

53 

51 

50 

S3 

59 

55 

52 

52 

53 

57 

64 

53 

53 

53 

52 

50 

50 

51 

51 

51 

53 

5 

SAN  GMRIEL  FIRE  DEPT 

HAX 

82 

85 

62 

72 

70 

70 

78 

79 

62 

60 

85 

65 

83 

68 

86 

85 

86 

88 

86 

91 

98 

97 

88 

89 

87 

87 

86 

90 

93 

95 

85 

2 

HIN 

60 

S9 

60 

60 

60 

61 

60 

54 

52 

52 

64 

56 

59 

68 

59 

59 

56 

55 

57 

55 

58 

50 

59 

55 

53 

53 

57 

51 

53 

55 

55 

8 

SAN  SREGORIO  3  SE 

HAX 

81 

93 

81 

71 

71 

67 

65 

63 

65 

62 

69 

69 

78 

73 

71 

76 

64 

64 

64 

83 

75 

69 

71 

65 

50 

61 

52 

62 

54 

62 

69 

4 

HIN 

46 

50 

SO 

46 

65 

56 

44 

49 

45 

51 

50 

45 

45 

43 

48 

50 

50 

45 

47 

43 

42 

41 

43 

53 

51 

52 

49 

50 

52 

52 

48 

1 

SAN  JACINTO 

MAX 

99 

103 

87 

84 

86 

85 

88 

89 

90 

91 

97 

100 

100 

103 

92 

98 

100 

102 

99 

106 

105 

103 

102 

103 

97 

97 

100 

101 

102 

104 

97 

X 

MIN 

55 

57 

57 

56 

57 

60 

61 

46 

44 

47 

52 

53 

55 

54 

55 

55 

53 

59 

53 

61 

53 

56 

55 

61 

49 

46 

47 

48 

48 

55 

52 

9 

SAN  JOSE 

MAX 

95 

106 

97 

61 

81 

79 

79 

74 

79 

77 

67 

67 

91 

69 

89 

84 

64 

77 

79 

90 

95 

86 

85 

82 

80 

77 

74 

70 

72 

72 

83 

3 

HIN 

59 

63 

65 

57 

68 

60 

69 

64 

52 

64 

53 

60 

57 

56 

60 

62 

59 

55 

54 

55 

58 

55 

56 

55 

55 

54 

54 

54 

57 

55 

96 

8 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

HAX 

72 

76 

62 

76 

70 

68 

70 

71 

68 

72 

72 

74 

75 

76 

81 

74 

72 

73 

75 

73 

95 

98 

80 

76 

73 

71 

72 

73 

72 

77 

75 

2 

HIN 

52 

51 

51 

52 

2 

SAN  MATEO 

HAX 

97 

105 

98 

79 

76 

69 

69 

69 

75 

73 

79 

76 

83 

88 

86 

81 

76 

75 

75 

89 

92 

90 

77 

59 

65 

69 

73 

66 

70 

70 

78 

6 

HIN 

52 

62 

60 

55 

58 

56 

55 

61 

51 

62 

62 

46 

49 

52 

56 

59 

64 

52 

50 

53 

57 

53 

53 

53 

54 

52 

50 

50 

52 

52 

53 

5 

SAN  PEDRO 

HAX 

66 

69 

71 

70 

70 

69 

68 

70 

71 

67 

70 

67 

69 

69 

73 

72 

70 

70 

70 

73 

63 

80 

78 

68 

67 

69 

72 

72 

80 

75 

71 

3 

HIN 

61 

59 

60 

59 

61 

62 

61 

60 

61 

59 

59 

60 

58 

60 

59 

60 

62 

59 

59 

59 

60 

62 

61 

59 

57 

67 

57 

58 

59 

61 

59 

6 

SAN  RAFAEL 

MAX 

101 

106 

104 

69 

82 

69 

71 

72 

75 

76 

62 

87 

84 

90 

93 

83 

72 

74 

79 

97 

95 

95 

85 

80 

82 

74 

72 

71 

73 

74 

83 

0 

HIN 

58 

63 

61 

56 

55 

56 

49 

49 

50 

60 

52 

51 

50 

53 

63 

62 

'54 

52 

53 

49 

58 

54 

54 

69 

59 

57 

50 

50 

52 

50 

54 

3 

Sm  Bslmoca  Nota*  Following  Stitton  Indaz 
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ConUnuttd 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1960 


StaUoD 


SANTA  ANA  FIR£  STA 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  MARIA  WB  AP 

SANTA   MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SANTA  ROSA 

SCOT  I  A 

SHASTA  DAM 

SHELTER  COVE 

SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RS 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 

SONOMA 

SONORA 

SO  ENTRANCE  YOSEHITE  NP 

SQOA*  VALLEY  LODGE 

SQUIRREL  INN  2 

STOCKTON  FAA  AP 

STOCKTON  FIRE  STA  » 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAMBERRY  VALLEY 

SUNLAND 

SUSANVILLE  AP 

TABLE  HTN 

TAHOE 

TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 

THERMAL   FAA  AP 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TORRANCE 

TRACY  CARBONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

TRONA 


Day  Ol  Month 

1 

• 

1  1  2 

3 

4 

5 

$ 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  j 

16 

19 

20 

21 

22 

* 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

75 

71 

69 

70 

76 

78 

77 

78 

75 

60 

75 

76 

81 

81 

84 

83 

86 

88 

83 

80 

76 

78 

81 

83 

69 

88 

79 

0 

MIN 

61 

61 

57 

67 

60 

60 

60 

60 

60 

5B 

60 

60 

56 

59 

61 

59 

58 

54 

53 

57 

64 

57 

58 

5 

MAX 

71 

69 

66 

72 

70 

72 

70 

70 

71 

73 

73 

70 

74 

76 

77 

60 

88 

84 

76 

72 

74 

74 

77 

77 

60 

79 

74 

0 

MIN 

65 

55 

56 

60 

66 

*' 

60 

59 

66 

56 

54 

54 

55 

55 

57 

56 

55 

54 

55 

51 

55 

95 

9 

MAX 

66 

68 

68 

66 

66 

70 

70 

69 

69 

67 

67 

66 

67 

71 

76 

73 

75 

76 

61 

79 

73 

73 

75 

77 

77 

79 

99 

84 

72 

7 

MIN 

«9 

47 

56 

57 

45 

45 

46 

47 

46 

49 

48 

48 

59 

56 

54 

56 

50 

51 

54 

52 

58 

56 

54 

58 

55 

52 

57 

52 

2 

MAX 

98 

106 

95 

63 

82 

60 

60 

76 

60 

76 

66 

88 

92 

91 

90 

85 

82 

76 

78 

94 

96 

87 

as 

82 

80 

77 

76 

71 

79 

74 

84 

2 

MIN 

55 

56 

64 

56 

58 

56 

59 

64 

51 

66 

52 

57 

55 

55 

59 

61 

56 

54 

52 

54 

56 

54 

55 

54 

54 

52 

54 

54 

56 

54 

95 

MAX 

66 

76 

73 

71 

70 

69 

69 

67 

74 

69 

71 

67 

78 

74 

60 

67 

68 

70 

73 

95 

93 

78 

66 

67 

66 

66 

70 

70 

77 

75 

72 

6 

MIN 

49 

46 

49 

55 

55 

67 

66 

53 

51 

51 

62 

61 

51 

46 

50 

59 

56 

52 

52 

47 

47 

47 

54 

55 

54 

53 

53 

54 

49 

51 

52 

0 

MAX 

67 

75 

75 

67 

65 

67 

69 

65 

67 

67 

70 

69 

69 

71 

73 

72 

73 

70 

66 

79 

89 

70 

69 

69 

66 

68 

68 

65 

69 

67 

69 

9 

MIN 

52 

49 

51 

57 

^' 

66 

46 

42 

62 

53 

62 

62 

63 

53 

55 

56 

63 

52 

51 

53 

49 

52 

54 

54 

54 

52 

53 

52 

51 

52 

4 

MAX 

65 

67 

69 

69 

67 

67 

67 

66 

66 

66 

67 

67 

67 

67 

69 

70 

70 

67 

68 

73 

76 

77 

69 

65 

66 

68 

68 

68 

75 

66 

6 

MIN 

60 

59 

60 

62 

61 

61 

61 

59 

57 

68 

60 

61 

59 

69 

60 

61 

60 

59 

60 

58 

60 

62 

60 

59 

59 

58 

58 

56 

56 

60 

59 

5 

MAX 

77 

75 

75 

69 

71 

76 

74 

76 

74 

76 

78 

74 

76 

78 

77 

60 

84 

89 

90 

76 

79 

74 

76 

80 

82 

77 

5 

MIN 

57 

56 

59 

62 

63 

61 

66 

53 

48 

50 

68 

56 

56 

68 

61 

56 

54 

66 

54 

56 

58 

54 

57 

54 

51 

52 

53 

55 

56 

55 

9 

MAX 

109 

96 

74 

70 

72 

78 

69 

89 

89 

67 

92 

95 

81 

78 

74 

82 

97 

95 

90 

63 

76 

73 

75 

78 

72 

63 

8 

MIN 

55 

62 

57 

54 

55 

53 

49 

49 

49 

61 

50 

60 

49 

60 

53 

49 

44 

51 

51 

49 

51 

53 

50 

51 

50 

50 

51 

50 

51 

8 

MAX 

86 

60 

77 

70 

67 

65 

67 

66 

72 

70 

70 

71 

62 

63 

61 

61 

64 

65 

70 

70 

60 

63 

65 

64 

56 

64 

67 

5 

MIN 

50 

52 

53 

50 

^* 

48 

49 

60 

60 

50 

49 

60 

48 

54 

53 

49 

50 

49 

46 

44 

44 

47 

50 

50 

51 

50 

50 

51 

51 

49 

6 

MAX 

99 

100 

95 

97 

88 

90 

94 

94 

99 

99 

94 

95 

101 

91 

87 

90 

85 

90 

95 

96 

95 

90 

92 

94 

91 

89 

92 

9 

MIN 

71 

73 

76 

76 

65 

60 

61 

66 

64 

67 

74 

70 

65 

64 

60 

62 

70 

72 

70 

70 

65 

65 

65 

60 

63 

67 

9 

MAX 

96 

62 

66 

61 

63 

66 

65 

62 

62 

74 

84 

64 

70 

69 

70 

80 

78 

73 

62 

54 

55 

56 

60 

58 

62 

64 

68 

9 

MIN 

50 

52 

53 

49 

53 

50 

52 

49 

56 

53 

64 

50 

49 

54 

56 

53 

5 1 

49 

*^ 

46 

44 

46 

49 

49 

51 

1 

MAX 

92 

94 

92 

68 

82 

61 

65 

66 

69 

91 

89 

89 

88 

84 

81 

80 

82 

66 

66 

89 

66 

63 

82 

65 

82 

82 

85 

4 

MIN 

57 

56 

59 

56 

50 

47 

45 

47 

56 

54 

54 

57 

59 

53 

*^ 

44 

49 

51 

60 

54 

55 

5G 

48 

48 

47 

45 

47 

51 

7 

MAX 

65 

90 

68 

90 

85 

80 

78 

83 

87 

87 

86 

85 

85 

86 

82 

76 

76 

77 

66 

84 

66 

64 

82 

80 

61 

80 

80 

63 

0 

MIN 

46 

37 

39 

38 

40 

46 

46 

53 

56 

** 

39 

36 

38 

48 

** 

39 

36 

35 

42 

44 

42 

5 

MAX 

75 

79 

62 

79 

75 

69 

66 

65 

68 

73 

75 

76 

79 

75 

75 

75 

72 

70 

69 

69 

75 

74 

78 

74 

70 

71 

73 

73 

71 

73 

3 

MIN 

*2 

53 

** 

** 

43 

36 

34 

39 

39 

42 

41 

43 

39 

40 

45 

49 

49 

38 

36 

34 

44 

37 

43 

41 

36 

36 

36 

35 

33 

34 

40 

.3 

MAX 

108 

105 

92 

76 

75 

76 

62 

96 

97 

98 

97 

96 

94 

82 

82 

86 

98 

99 

97 

97 

S3 

78 

83 

83 

62 

62 

81 

99 

2 

MIN 

*5* 

55 

54 

56 

59 

46 

45 

60 

63 

** 

49 

57 

59 

56 

49 

43 

49 

55 

49 

51 

*^ 

50 

49 

52 

48 

51 

7 

MAX 

95 

102 

106 

105 

99 

92 

68 

63 

87 

91 

97 

101 

102 

100 

96 

100 

92 

89 

90 

92 

96 

98 

101 

96 

89 

91 

94 

90 

90 

94 

6 

MIN 

60 

64 

64 

64 

61 

60 

55 

54 

62 

^' 

59 

59 

62 

60 

64 

68 

56 

59 

54 

60 

62 

60 

58 

54 

59 

1 

MAX 

89 

91 

93 

89 

84 

64 

84 

76 

60 

84 

89 

91 

90 

87 

69 

68 

61 

86 

64 

87 

86 

67 

84 

79 

60 

78 

60 

79 

79 

94 

5 

MIN 

Vt 

56 

51 

50 

45 

42 

40 

46 

48 

60 

52 

60 

46 

53 

50 

47 

46 

42 

43 

45 

49 

47 

44 

44 

45 

43 

43 

47 

3 

MAX 

80 

85 

83 

60 

74 

73 

76 

79 

60 

82 

79 

62 

60 

60 

74 

69 

68 

76 

77 

83 

76 

75 

74 

76 

73 

72 

74 

76 

9 

MIN 

42 

42 

40 

*^ 

40 

36 

35 

34 

36 

*^ 

41 

40 

39 

43 

43 

46 

40 

39 

32 

32 

37 

37 

43 

36 

36 

36 

34 

34 

35 

9» 

3 

MAX 

65 

86 

85 

84 

75 

69 

71 

66 

64 

73 

77 

82 

64 

64 

80 

60 

77 

77 

75 

79 

82 

79 

76 

78 

7* 

73 

74 

80 

82 

85 

77 

9 

MIN 

60 

64 

51 

60 

61 

60 

54 

50 

48 

50 

55 

59 

61 

65 

64 

65 

59 

62 

56 

57 

60 

67 

63 

60 

58 

58 

57 

61 

57 

65 

98 

9 

MAX 

107 

111 

111 

96 

69 

83 

86 

85 

93 

94 

102 

107 

106 

104 

102 

103 

90 

91 

92 

94 

101 

101 

104 

91 

90 

91 

93 

87 

88 

92 

96 

1 

MIN 

67 

67 

70 

63 

60 

61 

56 

52 

66 

57 

58 

65 

64 

63 

69 

67 

60 

58 

56 

62 

62 

60 

65 

60 

56 

57 

56 

54 

56 

57 

60 

.5 

MAX 

97 

103 

106 

107 

89 

85 

80 

83 

64 

90 

96 

96 

103 

101 

100 

97 

98 

66 

89 

89 

91 

97 

100 

100 

67 

87 

69 

92 

85 

86 

93 

1 

MIN 

63 

62 

76 

59 

56 

63 

52 

47 

62 

52 

53 

65 

57 

69 

71 

68 

55 

60 

53 

59 

70 

55 

59 

63 

52 

52 

58 

49 

50 

59 

58 

3 

MAX 

98 

94 

84 

86 

85 

93 

94 

99 

106 

103 

103 

101 

103 

93 

90 

91 

93 

99 

100 

102 

91 

87 

91 

92 

83 

88 

87 

93 

9 

MIN 

58 

57 

55 

64 

60 

62 

52 

54 

61 

65 

57 

64 

6T 

57 

55 

55 

58 

57 

55 

61 

56 

51 

50 

50 

54 

54 

95 

7 

MAX 

101 

106 

106 

106 

101 

92 

66 

96 

96 

101 

101 

103 

101 

99 

103 

100 

67 

90 

90 

97 

99 

103 

100 

94 

93 

94 

92 

88 

91 

96 

MIN 

70 

64 

63 

62 

59 

59 

64 

56 

52 

54 

59 

63 

64 

63 

66 

66 

67 

58 

54 

59 

59 

59 

" 

58 

59 

55 

59 

99 

7 

MAX 

95 

94 

91 

64 

76 

74 

60 

81 

86 

88 

90 

88 

89 

69 

60 

80 

80 

84 

86 

86 

91 

66 

86 

82 

83 

63 

80 

80 

MIN 

54 

63 

64 

64 

60 

54 

60 

44 

50 

49 

47 

52 

66 

67 

68 

62 

48 

49 

58 

" 

51 

50 

48 

46 

93 

6 

MAX 

91 

92 

85 

76 

76 

78 

60 

88 

93 

92 

92 

95 

85 

90 

93 

98 

96 

96 

102 

100 

95 

94 

90 

86 

90 

94 

100 

99 

2 

MIN 

56 

54 

64 

58 

56 

57 

53 

50 

44 

48 

56 

64 

52 

^* 

56 

56 

62 

65 

56 

50 

50 

49 

** 

49 

60 

5* 

5 

MAX 

87 

86 

92 

90 

69 

69 

62 

87 

88 

92 

92 

90 

87 

93 

91 

83 

82 

71 

80 

86 

89 

91 

67 

87 

86 

86 

85 

MIN 

50 

47 

49 

48 

46 

50 

47 

47 

36 

41 

47 

58 

52 

53 

63 

53 

46 

42 

35 

** 

43 

46 

46 

*^ 

39 

** 

41 

47 

1 

MAX 

79 

80 

61 

73 

74 

66 

71 

74 

80 

81 

79 

80 

76 

74 

7* 

76 

78 

61 

79 

78 

75 

71 

78 

76 

76 

79 

81 

MIN 

57 

48 

59 

60 

56 

64 

61 

45 

44 

50 

63 

56 

61 

66 

60 

62 

58 

'* 

50 

5* 

60 

62 

59 

66 

56 

52 

61 

99 

3 

MAX 

76 

73 

77 

79 

76 

76 

75 

72 

71 

70 

76 

79 

82 

61 

61 

74 

81 

77 

74 

73 

65 

71 

7( 

73 

79 

7S 

71 

72 

75 

74 

MIN 

44 

45 

43 

45 

43 

39 

37 

39 

39 

38 

43 

43 

40 

40 

47 

49 

48 

43 

39 

36 

34 

*' 

37 

40 

6 

MAX 

86 

95 

91 

90 

65 

77 

76 

73 

75 

60 

85 

86 

66 

86 

66 

90 

87 

86 

80 

66 

69 

90 

90 

90 

87 

87 

84 

80 

79 

61 

84 

9 

MIN 

61 

55 

63 

68 

63 

62 

66 

61 

48 

54 

63 

64 

60 

52 

** 

58 

58 

57 

96 

2 

MAX 

100 

109 

108 

104 

100 

96 

90 

89 

89 

94 

99 

102 

102 

106 

103 

103 

101 

100 

98 

96 

96 

102 

102 

100 

97 

98 

97 

96 

95 

98 

8 

MIN 

71 

76 

61 

75 

66 

62 

56 

66 

57 

65 

66 

76 

73 

75 

73 

7- 

70 

64 

65 

63 

66 

75 

71 

66 

65 

64 

65 

68 

59 

62 

67 

8 

MAX 

103 

114 

96 

100 

98 

100 

103 

96 

100 

103 

107 

106 

112 

110 

104 

106 

110 

112 

112 

111 

115 

114 

111 

110 

111 

109 

106 

110 

110 

111 

107 

1 

MIN 

66 

73 

76 

72 

69 

72 

67 

70 

70 

73 

76 

67 

71 

71 

69 

71 

73 

83 

64 

75 

76 

77 

73 

64 

73 

64 

64 

77 

75 

73 

72 

1 

MAX 

98 

102 

106 

104 

102 

102 

92 

69 

85 

92 

94 

100 

103 

106 

106 

100 

103 

98 

97 

95 

95 

100 

103 

102 

98 

94 

95 

96 

94 

92 

96 

1 

MIN 

62 

63 

66 

65 

65 

64 

62 

57 

56 

57 

61 

63 

66 

66 

62 

65 

68 

65 

63 

62 

62 

61 

62 

62 

60 

60 

60 

60 

58 

57 

61 

9 

MAX 

101 

103 

102 

101 

95 

68 

63 

80 

82 

86 

92 

97 

98 

98 

96 

95 

95 

86 

86 

90 

92 

93 

95 

95 

92 

86 

90 

90 

87 

86 

92 

1 

MIN 

56 

62 

60 

59 

46 

66 

51 

60 

49 

53 

56 

66 

66 

55 

59 

62 

58 

54 

52 

50 

52 

54 

60 

56 

55 

54 

54 

52 

49 

51 

94 

7 

MAX 

70 

73 

72 

72 

72 

73 

69 

74 

75 

73 

75 

73 

73 

75 

77 

76 

75 

75 

78 

78 

66 

65 

75 

79 

74 

75 

75 

74 

90 

87 

79 

6 

MIN 

58 

58 

61 

60 

60 

65 

56 

67 

66 

69 

54 

56 

57 

55 

57 

56 

54 

58 

57 

57 

56 

51 

52 

51 

50 

56 

MAX 

99 

103 

107 

107 

97 

90 

81 

66 

62 

91 

92 

99 

103 

103 

101 

99 

102 

90 

89 

90 

93 

99 

100 

102 

93 

86 

89 

91 

85 

88 

»♦ 

6 

MIN 

64 

74 

73 

63 

57 

55 

53 

48 

50 

53 

63 

56 

56 

58 

73 

76 

58 

53 

49 

57 

66 

57 

61 

58 

50 

52 

50 

47 

50 

54 

97 

6 

MAX 

106 

109 

110 

107 

90 

60 

81 

60 

90 

91 

100 

103 

104 

102 

100 

101 

87 

68 

90 

95 

101 

100 

103 

96 

86 

86 

89 

84 

S* 

84 

»♦ 

4 

MIN 

73 

77 

75 

61 

61 

60 

59 

64 

56 

57 

58 

61 

66 

56 

69 

64 

60 

57 

55 

63 

68 

58 

69 

59 

56 

55 

56 

54 

55 

55 

60 

9 

MAX 

87 

93 

96 

97 

67 

80 

81 

85 

95 

95 

69 

90 

90 

95 

62 

79 

67 

90 

94 

91 

69 

88 

85 

84 

68 

7 

MIN 

36 

53 

53 

52 

47 

46 

44 

60 

61 

55 

54 

54 

46 

53 

43 

42 

49 

52 

54 

54 

50 

52 

51 

49 

49 

7 

MAX 

102 

104 

106 

109 

106 

103 

101 

97 

95 

95 

99 

99 

107 

109 

109 

110 

108 

105 

105 

103 

105 

106 

109 

107 

106 

103 

104 

105 

105 

105 

104 

3 

MIN 

70 

84 

70 

76 

76 

70 

70 

63 

60 

63 

67 

70 

74 

74 

72 

73 

73 

69 

73 

70 

68 

7- 

66 

62 

67 

65 

71 

66 

69 

8 
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DAILY  TEMPERATURES 


SUtlon 

Day  Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5  1  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TRUCK EE  RS 

MAX 

S<> 

83 

86 

87 

85 

81 

77 

72 

70 

77 

60 

61 

83 

65 

83 

83 

81 

77 

76 

73 

75 

81 

79 

84 

80 

84 

78 

78 

76 

75 

79. 

8 

MIN 

41 

45 

38 

38 

37 

35 

32 

36 

32 

30 

30 

38 

36 

36 

45 

44 

48 

38 

35 

29 

28 

34 

35 

41 

35 

32 

32 

27 

31 

31 

35 

6 

TULELAKE 

MAX 

•7 

66 

66 

86 

87 

86 

66 

75 

76 

64 

89 

88 

S3 

79 

81 

78 

68 

77 

81 

85 

88 

86 

82 

84 

64 

82 

82 

83 

1 

MIN 

12 

45 

47 

46 

44 

43 

43 

42 

36 

39 

42 

43 

45 

47 

48 

42 

37 

32 

39 

31 

36 

37 

37 

43 

49 

38 

38 

43 

45 

45 

41 

5 

MAX 

90 

96 

96 

96 

95 

93 

65 

81 

84 

89 

90 

93 

95 

96 

93 

90 

96 

83 

S3 

86 

62 

68 

93 

97 

92 

95 

90 

90 

89 

67 

90 

5 

MIN 

72 

70 

73 

76 

71 

63 

61 

60 

65 

61 

68 

70 

70 

73 

71 

73 

67 

62 

62 

59 

60 

69 

72 

55 

54 

62 

53 

63 

50 

51 

55 

3 

TUSTIN   IRVlNE  RANCH 

MAX 

78 

79 

72 

69 

66 

71 

77 

77 

78 

76 

77 

80 

78 

80 

77 

78 

S4 

80 

84 

85 

87 

90 

87 

83 

83 

83 

80 

84 

90 

88 

80 

2 

MIN 

56 

60 

60 

57 

58 

56 

60 

62 

50 

50 

54 

57 

60 

66 

59 

60 

55 

52 

56 

52 

50 

55 

54 

55 

54 

55 

53 

52 

45 

50 

55 

0 

TWENTTNINE  PALMS 

MAX 

105 

107 

104 

104 

102 

99 

96 

93 

95 

98 

102 

107 

109 

108 

107 

106 

105 

107 

107 

108 

110 

110 

107 

106 

102 

104 

104 

105 

106 

108 

104 

4 

MIN 

67 

81 

75 

66 

69 

71 

67 

65 

60 

63 

67 

70 

73 

73 

70 

69 

72 

71 

76 

69 

70 

73 

72 

67 

59 

59 

61 

59 

64 

68 

59 

5 

UKIAH 

MAX 

107 

108 

111 

102 

89 

83 

63 

87 

92 

91 

98 

102 

103 

93 

92 

95 

89 

83 

82 

95 

93 

101 

104 

95 

90 

91 

93 

86 

85 

61 

93 

5 

MIN 

56 

60 

60 

58 

65 

57 

64 

48 

62 

53 

56 

59 

58 

59 

65 

64 

57 

51 

50 

48 

51 

55 

58 

53 

51 

51 

51 

49 

48 

48 

54 

6 

MAX 

68 

70 

69 

68 

69 

66 

69 

67 

70 

67 

70 

71 

71 

76 

72 

74 

70 

70 

69 

77 

83 

84 

78 

70 

70 

73 

72 

72 

80 

81 

72 

3 

MIN 

S9 

56 

61 

62 

62 

62 

61 

67 

66 

55 

59 

59 

60 

58 

60 

61 

58 

58 

59 

60 

53 

56 

58 

58 

56 

56 

57 

55 

57 

63 

69 

2 

3  N 

MAX 

M 

90 

84 

74 

72 

77 

81 

62 

85 

85 

89 

90 

93 

98 

87 

91 

91 

95 

93 

97 

101 

101 

94 

95 

93 

92 

94 

94 

98 

96 

90 

1 

MIN 

56 

54 

51 

56 

56 

51 

49 

48 

46 

46 

61 

64 

54 

64 

56 

55 

52 

55 

52 

54 

58 

60 

55 

50 

51 

49 

52 

49 

53 

57 

53 

4 

LAKE  RS 

MAX 

98 

104 

105 

103 

102 

65 

S3 

65 

90 

91 

95 

98 

101 

98 

92 

96 

94 

89 

85 

92 

94 

95 

99 

97 

94 

92 

93 

93 

88 

87 

93 

9 

HIN 

53 

57 

54 

54 

63 

53 

46 

46 

46 

49 

62 

56 

63 

53 

58 

5S 

56 

49 

46 

44 

43 

49 

52 

52 

50 

52 

49 

48 

46 

50 

51 

0 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

MAX 

85 

96 

104 

68 

69 

71 

66 

67 

68 

72 

70 

81 

62 

86 

62 

86 

74 

68 

70 

73 

92 

90 

81 

74 

70 

68 

68 

66 

58 

67 

76 

7 

MIN 

52 

56 

64 

63 

53 

65 

62 

52 

61 

51 

52 

53 

49 

48 

52 

56 

54 

51 

50 

50 

52 

50 

50 

51 

52 

52 

50 

50 

50 

50 

52 

2 

VACAVILLE 

MAX 

105 

106 

110 

95 

90 

62 

61 

84 

92 

94 

100 

104 

104 

102 

100 

100 

87 

91 

90 

95 

101 

100 

104 

87 

84 

68 

90 

81 

89 

90 

94 

3 

HIN 

66 

76 

64 

63 

60 

60 

66 

60 

53 

54 

56 

65 

69 

62 

65 

67 

58 

54 

55 

66 

71 

59 

53 

53 

54 

52 

57 

53 

50 

54 

59 

5 

VALYERMO  RS 

MAX 

96 

97 

100 

95 

95 

89 

87 

67 

64 

89 

93 

97 

99 

96 

97 

96 

94 

93 

92 

94 

97 

98 

97 

95 

90 

93 

97 

96 

90 

97 

94 

1 

MIN 

53 

57 

61 

66 

61 

57 

62 

50 

45 

47 

51 

65 

57 

68 

58 

60 

60 

56 

51 

51 

53 

51 

50 

53 

54 

46 

50 

47 

49 

52 

54 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

HAX 

97 

99 

100 

105 

98 

97 

95 

91 

63 

66 

93 

96 

102 

103 

102 

102 

100 

97 

98 

97 

100 

100 

102 

99 

101 

93 

94 

96 

98 

95 

97 

3 

MIN 

60 

62 

64 

70 

61 

60 

52 

56 

54 

61 

66 

66 

63 

63 

62 

62 

61 

60 

57 

57 

57 

61 

52 

59 

70 

58 

54 

55 

59 

57 

59 

4 

VISAL  XA 

MAX 

100 

103 

107 

110 

102 

99 

92 

91 

69 

91 

96 

101 

106 

106 

106 

101 

105 

100 

100 

96 

94 

100 

105 

103 

100 

96 

97 

99 

96 

93 

99 

5 

HIM 

64 

71 

69 

66 

62 

62 

56 

68 

52 

60 

61 

64 

65 

63 

65 

66 

65 

53 

62 

57 

61 

54 

62 

59 

58 

56 

61 

59 

57 

61 

51 

8 

VISTA  1  W 

HAX 

76 

76 

71 

67 

66 

66 

73 

72 

72 

72 

72 

73 

70 

74 

74 

75 

78 

75 

75 

77 

86 

65 

S3 

78 

75 

75 

76 

78 

82 

86 

75 

3 

HIN 

58 

56 

60 

59 

59 

58 

60 

60 

56 

54 

59 

67 

60 

57 

57 

60 

58 

59 

56 

55 

52 

57 

60 

56 

59 

57 

56 

55 

52 

55 

57 

4 

VOLTA  PH 

HAX 

100 

102 

103 

101 

99 

92 

62 

61 

67 

93 

97 

97 

96 

93 

97 

96 

89 

87 

87 

90 

94 

97 

97 

93 

89 

91 

90 

85 

88 

92 

9 

HIN 

70 

65 

78 

75 

62 

57 

55 

52 

53 

56 

62 

64 

67 

61 

70 

62 

54 

52 

55 

66 

57 

66 

61 

56 

57 

57 

59 

54 

50 

61 

0 

HAUnn  CREEK  2  ESE 

HAX 

95 

101 

105 

103 

80 

77 

71 

74 

77 

85 

95 

94 

99 

97 

96 

91 

79 

82 

83 

93 

98 

97 

94 

79 

80 

81 

83 

72 

76 

87 

.4 

HIN 

55 

59 

56 

55 

55 

53 

66 

49 

46 

52 

52 

52 

49 

52 

69 

60 

57 

51 

51 

49 

46 

49 

50 

54 

50 

47 

51 

50 

52 

52 

52 

.3 

MALHUT  MOVE 

MAX 

101 

102 

100 

98 

79 

82 

63 

90 

5 

HIN 

64 

66 

63 

58 

56 

56 

55 

47 

61 

52 

53 

54 

54 

69 

62 

67 

55 

52 

53 

54 

58 

5S 

5C 

55 

52 

53 

49 

5C 

62 

53 

56 

»0 

WASCO 

MAX 

100 

104 

109 

110 

105 

100 

93 

91 

91 

106 

107 

101 

101 

101 

105 

102 

99 

93 

100 

.0 

HIN 

67 

71 

73 

74 

65 

62 

61 

59 

59 

62 

64 

68 

70 

^69 

70 

69 

^69 

64 

64 

51 

64 

55 

'55 

66 

63 

61 

63 

56 

6C 

54 

55 

MATSOBVILLE  WATERHOIKS 

MAX 

66 

69 

74 

71 

68 

68 

65 

67 

90 

64 

66 

69 

68 

MIN 

49 

49 

60 

54 

66 

67 

65 

53 

62 

53 

52 

51 

51 

50 

51 

55 

55 

55 

53 

48 

49 

47 

53 

53 

53 

53 

51 

51 

50 

49 

51 

VEAVERVILLE  RS 

MAX 

91 

96 

102 

101 

96 

95 

89 

66 

86 

89 

95 

98 

89 

91 

91 

90 

87 

81 

84 

90 

93 

97 

95 

94 

92 

92 

89 

89 

92 

.1 

HIN 

45 

46 

46 

49 

46 

40 

41 

41 

42 

46 

47 

40 

50 

50 

53 

52 

45 

47 

40 

40 

37 

44 

46 

49 

50 

46 

47 

47 

47 

47 

45 

»5 

HEEP  1  S 

MAX 

80 

89 

91 

91 

67 

89 

86 

72 

76 

82 

66 

66 

92 

89 

83 

84 

SS 

82 

76 

73 

71 

80 

84 

89 

86 

86 

82 

82 

81 

79 

83 

4 

HIN 

40 

45 

46 

46 

44 

44 

36 

34 

37 

41 

39 

44 

47 

44 

49 

45 

35 

45 

35 

36 

33 

35 

40 

46 

42 

36 

43 

45 

48 

44 

41 

7 

HHISKETTOMM  RES 

MAX 

95 

100 

102 

103 

90 

64 

87 

90 

99 

100 

96 

95 

98 

91 

85 

94 

95 

99 

95 

95 

90 

90 

94 

2 

HIN 

66 

66 

69 

56 

51 

55 

68 

61 

64 

67 

70 

71 

64 

54 

59 

62 

65 

52 

56 

58 

54 

59 

61 

»4 

WHITE  HOUNTAIN  1 

MAX 

65 

62 

64 

66 

67 

64 

60 

59 

68 

59 

60 

62 

66 

70 

74 

67 

70 

67 

65 

64 

62 

66 

67 

68 

70 

65 

65 

66 

57 

66 

66 

.0 

HIN 

46 

36 

37 

37 

34 

34 

36 

29 

28 

27 

27 

37 

36 

37 

37 

38 

40 

45 

36 

34 

33 

31 

32 

35 

35 

32 

33 

34 

33 

32 

34 

■  7 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

46 

51 

60 

54 

63 

50 

47 

44 

44 

43 

43 

46 

62 

54 

56 

56 

56 

43 

51 

51 

49 

54 

54 

49 

50 

48 

48 

50 

49 

48 

49 

.8 

HIN 

32 

31 

35 

36 

32 

31 

29 

26 

22 

28 

30 

34 

35 

36 

36 

37 

36 

33 

28 

34 

35 

37 

34 

38 

35 

33 

35 

37 

35 

37 

33 

>3 

WILLIAMS 

HAX 

98 

102 

107 

108 

104 

96 

90 

82 

66 

99 

100 

103 

104 

106 

103 

100 

104 

97 

99 

100 

98 

99 

100 

104 

96 

88 

90 

94 

84 

86 

97 

.5 

HIN 

69 

72 

71 

73 

57 

56 

62 

53 

67 

58 

61 

64 

69 

66 

70 

75 

54 

52 

56 

55 

56 

63 

62 

60 

54 

53 

64 

52 

53 

54 

60 

*2 

WILLITS  1  NE 

HAX 

101 

102 

100 

96 

62 

74 

73 

60 

62 

63 

91 

94 

95 

91 

65 

89 

83 

78 

74 

87 

85 

92 

92 

88 

80 

83 

S3 

81 

78 

74 

85 

.9 

HIN 

50 

51 

62 

62 

62 

53 

47 

44 

45 

47 

48 

53 

61 

50 

54 

56 

55 

46 

39 

41 

43 

45 

49 

50 

46 

47 

45 

43 

44 

45 

48 

>  1 

WILU>WS 

HAX 

100 

105 

108 

110 

105 

91 

86 

83 

66 

97 

92 

103 

99 

100 

100 

102 

103 

86 

87 

89 

91 

99 

99 

103 

91 

87 

90 

92 

84 

86 

95 

.2 

MIN 

72 

83 

77 

63 

62 

59 

57 

64 

67 

59 

63 

68 

67 

69 

73 

76 

63 

58 

56 

67 

58 

61 

69 

63 

57 

56 

50 

55 

54 

51 

64 

■  3 

WINTERS 

MAX 

100 

105 

108 

111 

105 

90 

83 

64 

86 

95 

97 

102 

105 

105 

104 

100 

103 

93 

92 

92 

95 

101 

102 

105 

94 

90 

92 

95 

89 

90 

97 

.2 

HIN 

74 

83 

75 

67 

59 

69 

57 

52 

66 

56 

57 

65 

69 

62 

70 

76 

61 

59 

55 

66 

72 

51 

56 

60 

56 

55 

55 

52 

63 

55 

61 

•  6 

WOOOFOKOS 

MAX 

85 

85 

66 

86 

64 

63 

78 

75 

76 

80 

66 

87 

69 

66 

66 

89 

87 

82 

83 

84 

85 

84 

66 

87 

87 

85 

84 

61 

82 

83 

84 

•  1 

MIN 

46 

46 

61 

62 

66 

46 

46 

43 

42 

45 

46 

50 

52 

62 

54 

53 

51 

46 

45 

46 

33 

44 

42 

47 

46 

44 

41 

43 

42 

40 

46 

•  9 

WOODLAND  1  WNW 

MAX 

97 

104 

107 

106 

103 

94 

86 

64 

87 

96 

94 

102 

104 

105 

102 

98 

103 

90 

90 

90 

90 

99 

IOC 

104 

92 

85 

90 

91 

66 

SS 

95 

■  5 

HIN 

72 

75 

76 

61 

67 

57 

54 

50 

62 

54 

55 

62 

57 

60 

66 

72 

58 

54 

51 

64 

68 

56 

61 

56 

51 

61 

52 

49 

50 

54 

58 

.5 

YORBA  LINDA 

HAX 

61 

82 

7S 

72 

69 

70 

77 

79 

61 

62 

64 

84 

61 

65 

78 

82 

87 

86 

89 

89 

97 

95 

88 

87 

84 

84 

88 

91 

93 

93 

83 

.8 

HIN 

61 

51 

60 

59 

59 

60 

59 

63 

62 

51 

54 

56 

60 

57 

69 

57 

56 

53 

56 

53 

55 

58 

57 

56 

50 

49 

50 

4S 

50 

55 

55 

,2 

YOSEMITE  NP 

HAX 

89 

91 

94 

94 

92 

86 

83 

61 

61 

86 

69 

94 

95 

94 

90 

92 

84 

89 

87 

89 

91 

92 

94 

92 

88 

89 

87 

68 

87 

90 

89 

.2 

HIN 

57 

61 

59 

60 

58 

59 

50 

46 

46 

60 

54 

54 

59 

59 

56 

57 

57 

55 

52 

56 

52 

54 

57 

55 

55 

53 

51 

50 

47 

52 

54 

.5 

YREKA 

HAX 

65 

93 

96 

94 

90 

91 

67 

79 

81 

85 

68 

90 

94 

93 

86 

88 

88 

86 

86 

77 

77 

S3 

88 

93 

94 

86 

90 

91 

92 

67 

87 

.9 

MIN 

47 

53 

66 

63 

56 

51 

47 

44 

41 

49 

54 

49 

60 

66 

64 

55 

45 

50 

45 

37 

45 

48 

53 

54 

52 

45 

50 

53 

51 

49 

49 

.7 

Sm  Bslsience  Motes  Following  StaUon  Indm 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  of       1959  -  1960  CALIFORNIA 


3lalion 

July 

Augufll 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Horul 

July-June 

ADIN  RS 

266 

45; 

703 

1046 

1183 

948 

751 

636 

528 

101 

AL  DFRPOI NT 

0 

0 

48 

1  47 

448 

682 

639 

471 

338 

317 

230 

15 

3339 

ALPINE 

0 

0 

2 

47 

56 

267 

460 

379 

190 

132 

87 

1 

1621 

ALTURAS  RS 

46 

77 

307 

471 

779 

1113 

1180 

922 

702 

61* 

488 

55 

679^ 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

3 

28 

77 

103 

216 

496 

685 

533 

435 

362 

283 

36 

3257 

ANTIOCH  FIBREBOARD  MILLS 

0 

7 

230 

132 

46 

0 

ANTIOCH  PUMP  PL T  3 

0 

9 

17 

49 

365 

543 

582 

401 

266 

193 

80 

I 

2906 

ASH  MTN 

0 

5 

7 

42 

180 

409 

608 

500 

281 

228 

100 

0 

2360 

AUBERPY 

0 

6 

26 

77 

282 

563 

6*4 

566 

390 

216 

133 

0 

2903 

AUBURN 

0 

4 

30 

55 

216 

484 

628 

460 

312 

272 

135 

1 

2597 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0 

0 

2 

22 

85 

219 

385 

309 

259 

178 

99 

54 

1612 

AVENAL  9  SSE 

0 

8 

42 

286 

603 

300 

123 

25 

0 

BACKUS  RANCH 

0 

0 

17 

37 

303 

567 

704 

522 

245 

174 

54 

0 

2623 

BAKER   9  NNW 

0 

0 

0 

14 

199 

472 

613 

372 

90 

39 

0 

0 

1799 

BAKERSFIELO  WB  AP 

0 

0 

3 

33 

204 

483 

492 

372 

185 

1 18 

31 

0 

1921 

2119 

BARRETT  DAM 

0 

0 

12 

82 

238 

4*5 

630 

513 

305 

215 

139 

1 

2980 

BARSTOW 

0 

0 

5 

45 

321 

579 

697 

483 

182 

97 

34 

0 

2**3 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

0 

10 

53 

87 

211 

421 

672 

560 

328 

233 

173 

5 

2753 

BEAUMONT    1  E 

0 

4 

31 

85 

200 

428 

653 

536 

310 

224 

152 

0 

2623 

28*0 

BEN  LOMONO 

e 

24 

75 

113 

350 

524 

608 

485 

373 

286 

233 

43 

3122 

BERKELEY 

64 

65 

51 

63 

191 

368 

475 

3*6 

283 

236 

172 

107 

2^21 

BERRYESSA  LAKE 

0 

22 

16 

33 

213 

475 

577 

430 

282 

207 

97 

7 

2399 

BIG  BAR  RS 

2 

0 

90 

168 

586 

806 

785 

594 

426 

358 

248 

2 

♦065 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

6 

81 

274 

456 

755 

954 

1234 

1017 

777 

614 

468 

86 

6722 

BIG  CREEK   PH  1 

0 

28 

154 

185 

316 

570 

876 

761 

551 

482 

306 

1 1 

♦2^0 

BISHOP  WB  AP 

0 

9 

68 

175 

482 

751 

979 

707 

♦06 

242 

119 

0 

3938 

♦222 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

38 

100 

335 

456 

603 

900 

1222 

1  024 

812 

703 

549 

125 

6667 

BLUE  CANYON  WB  AP 

13 

59 

227 

234 

310 

632 

983 

827 

691 

629 

♦82 

26 

5113 

9719 

BLYTHE 

0 

0 

0 

15 

96 

336 

467 

306 

44 

11 

0 

0 

1279 

BLYTHE   FAA  AP 

0 

0 

0 

22 

58 

299 

4*1 

243 

27 

10 

0 

0 

1100 

BOCA 

133 

249 

432 

585 

903 

1218 

1339 

1198 

900 

712 

618 

241 

8928 

BONITA 

0 

0 

0 

28 

79 

237 

370 

301 

178 

93 

♦0 

1 

1327 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

0 

0 

0 

16 

109 

313 

469 

268 

70 

♦8 

7 

0 

1300 

BOWMAN  DAM 

61 

242 

222 

404 

716 

10*4 

883 

732 

625 

♦  91 

91 

BRAWLEY  2  SW 

0 

0 

0 

11 

100 

315 

455 

271 

57 

20 

1 

0 

1230 

BRIDGEPORT 

56 

203 

425 

617 

912 

1137 

1316 

1064 

774 

699 

572 

179 

799^ 

BROOKS   FARNHAM  RCH 

0 

6 

613 

637 

466 

306 

2^9 

136 

BURBANK  WB  AP 

0 

0 

1 

15 

54 

234 

417 

292 

137 

82 

♦1 

0 

1273 

isoe 

BURLINGAME 

56 

58 

79 

100 

312 

476 

511 

408 

316 

297 

258 

69 

2936 

BURNEY 

36 

95 

259 

422 

757 

106* 

1117 

8*6 

650 

600 

♦  35 

98 

63*1 

BUTTONWILLOW 

0 

0 

3 

47 

325 

57* 

599 

406 

211 

131 

32 

0 

Z328 

CA8R1LL0  NM 

0 

0 

0 

16 

49 

85 

271 

214 

207 

119 

31 

12 

100^ 

CACHUMA  DAM 

0 

5 

16 

36 

128 

295 

524 

373 

260 

179 

1^3 

3 

1962 

CALAVERAS  BIG  TREES 

n 

65 

227 

274 

458 

656 

9*8 

788 

698 

569 

♦58 

39 

5151 

CALLAHAN  RS 

11 

28 

187 

316 

686 

1001 

9*2 

7T2 

981 

5*4 

377 

39 

9*«* 

CAMPO 

0 

0 

53 

119 

266 

*** 

6«1 

592 

390 

265 

171 

6 

zsn 

CAMP  PARDEE 

0 

2 

18 

51 

213 

471 

973 

4*2 

313 

231 

110 

0 

2*2* 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

0 

0 

6 

22 

81 

2*4 

4*7 

311 

133 

98 

♦3 

0 

1*09 

CANTIL 

0 

0 

5 

19 

344 

578 

699 

»«7 

141 

109 

30 

0 

Z3n 

CANYON  DAM 

50 

108 

303 

462 

739 

1062 

1105 

939 

731 

605 

910 

98 

6668 

CARMEL  VALLEY 

64 

41 

53 

75 

178 

31* 

48* 

356 

2T8 

276 

219 

91 

2389 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

0 

10 

32 

92 

322 

539 

622 

510 

3*« 

30* 

160 

0 

2939 

CECILVILLE  SAWYER 

12 

24 

173 

217 

469 

792 

861 

701 

973 

537 

391 

23 

♦7TJ 

CEDAR  GROVE 

2 

44 

185 

311 

363 

IS 

CEDARVILLE 

12 

27 

234 

362 

675 

1098 

1169 

916 

670 

572 

♦23 

33 

6191 

CENTERVILLE  PH 

0 

7 

22 

52 

277 

538 

6*2 

*«« 

300 

228 

13^ 

0 

2»«» 

CHERRY  VALLEY  DAM 

2 

32 

192 

238 

417 

660 

983 

829 

621 

522 

21 

CHESTER 

46 

127 

280 

417 

730 

1081 

1113 

930 

738 

661 

9r3 

CHICO  EXP  STATION 

0 

0 

10 

41 

297 

578 

612 

439 

280 

178 

8^ 

0 

?919 

CHULA  VISTA 

0 

0 

0 

38 

257 

406 

392 

2*6 

202 

11^ 

22 

CLAREMONT   POMONA  COL 

0 

0 

40 

77 

298 

473 

399 

213 

137 

8* 

CLARKSBURG 

0 

10 

21 

68 

362 

609 

609 

*31 

287 

207 

115 

♦ 

2Tn 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

0 

11 

56 

87 

421 

662 

735 

5*5 

361 

CLOVEROALE  3  SSE 

0 

10 

20 

39 

211 

434 

573 

♦07 

32* 

2^9 

136 

7 

2^10 

COALINGA 

0 

0 

13 

47 

305 

554 

583 

♦37 

2*0 

18^ 

93 

0 

2*16 

COLFAX 

0 

12 

50 

52 

239 

497 

7?9 

957 

♦05 

295 

179 

2 

3017 

COLUSA  1  SSW 

0 

2 

12 

47 

0 

612 

635 

♦30 

293 

197 

0 

230 ♦ 

CORCORAN   IRRIG  01  ST 

0 

0 

2 

45 

317 

589 

♦*9 

219 

1^* 

92 

0 

CORONA 

0 

0 

2 

33 

99 

268 

480 

326 

179 

98 

46 

0 

1531 

COVELO 

4 

5 

107 

202 

539 

800 

806 

609 

♦23 

377 

277 

9 

♦170 

COW  CREEK 

0 

0 

0 

0 

53 

295 

♦SS 

172 

28 

2 

0 

0 

9*9 

CRESCENT  CITY  1  N 

214 

223 

183 

248 

436 

526 

509 

♦71 

♦68 

♦29 

36* 

291 

♦318 

CROCKETT 

0 

1 J 

10 

39 

253 

*84 

558 

389 

288 

192 

132 

23 

2379 

CULVER  CITY 

0 

0 

0 

6 

52 

177 

3*4 

267 

187 

125 

53 

18 

1229 

CUYAMA 

0 

19 

68 

123 

230 

496 

741 

598 

3i7 

327 

190 

0 

3199 

CUYAMACA 

0 

25 

112 

2  54 

473 

695 

970 

7^5 

♦93 

417 

399 

10 

♦9*9 

DAGGETT  FAA  AP 

0 

0 

0 

30 

222 

503 

638 

♦21 

123 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

0 

7 

13 

24 

292 

540 

581 

399 

264 

186 

81 

0 

23»7 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

0 

0 

99 

293 

614 

872 

1131 

826 

501 

335 

162 

0 

♦•33 

DEER  CREEK  PH 

22 

69 

206 

344 

705 

951 

1005 

810 

624 

538 

♦28 

63 

9769 

DENAIR 

0 

2 

18 

60 

357 

595 

585 

♦3* 

268 

177 

67 

0 

2963 

DE  SABLA 

2 

21 

96 

93 

342 

599 

794 

650 

460 

397 

3796 

DOBBINS  COLGATE 

0 

205 

494 

603 

♦  79 

316 

257 

1^« 

0 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

65 

171 

373 

510 

775 

1099 

12*2 

1118 

876 

728 

602 

188 

77*7 

OOWNIEVILLE  RS 

1 1 

43 

193 

270 

567 

615 

966 

791 

587 

500 

391 

23 

9117 

DOYLE  5  SSE 

12 

47 

228 

367 

738 

11*2 

1122 

892 

630 

532 

♦06 

21 

6097 

DUDLEYS 

11 

45 

154 

259 

489 

69* 

863 

723 

541 

♦83 

333 

22 

♦617 

DUTTONS  LANDING 

39 

3^0 

96 

EAGLE  MTN 

0 

Q 

Q 

15 

57 

287 

*74 

2*7 

49 

11 

0 

0 

1140 

EAST  PARK  RESERVOIR 

0 

12 

40 

69 

349 

608 

727 

5*2 

360 

329 

185 

0 

3221 

EL  CAJON  2  E 

0 

0 

1 

28 

EL  CAP  I  TAN  DAM 

0 

0 

0 

16 

60 

187 

363 

289 

165 

89 

62 

0 

1231 

EL  CENTRO  2  SSW 

0 

0 

0 

17 

109 

382 

*99 

294 

52 

14 

0 

0 

1S67 

ELECTRA  PH 

0 

0 

23 

72 

318 

562 

588 

472 

297 

242 

113 

0 

2687 

ELK  VALLEY 

23 

50 

229 

334 

676 

913 

806 

659 

555 

♦92 

396 

92 

9189 

ELSINORE 

0 

0 

0 

32 

1*4 

3*1 

53* 

*e8 

218 

1^0 

68 

0 

18*9 

ESCONDIOO 

0 

0 

2 

38 

1*2 

326 

*88 

376 

208 

12^ 

73 

♦ 

1T81 

EUREKA  WB  CITY 

276 

267 

209 

283 

431 

5J5 

905 

♦76 

4*3 

♦  17 

396 

310 

♦908 

*«32 

Bos  refercttca  not«e  following  Station  Indes. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

COmilWEO  Season  of        1959  -  1960  CALIFORNIA 


Slattos 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

Jime 

Total 

Normal 
July-June 

F*IRFI€l.O  POLICE  STA 

0 

7 

5 

38 

295 

524 

548 

369 

262 

201 

69 

3 

2321 

FAimiOtIT 

0 

11 

41 

62 

271 

532 

753 

578 

32 1 

269 

154 

0 

2992 

FIVE  POINTS  5  SSW 

0 

0 

4 

60 

307 

576 

552 

431 

234 

159 

39 

0 

2362 

FOLSCM  0AM 

0 

4 

15 

38 

201 

469 

572 

415 

271 

190 

80 

0 

2255 

FONTANA  KAISER 

0 

3 

26 

75 

243 

403 

290 

151 

100 

37 

0 

FOUEST  StEB 

16 

24 

162 

306 

705 

935 

917 

719 

544 

496 

368 

20 

5212 

FOPT  BtDWELL 

16 

60 

250 

366 

715 

1141 

1202 

970 

680 

5  39 

438 

69 

6446 

FORT  BRAGG 

21  e 

232 

169 

251 

387 

481 

516 

458 

416 

382 

327 

223 

4060 

FORT  BRAGG  AVIl 

266 

287 

209 

291 

469 

538 

516 

478 

430 

412 

365 

303 

4564 

FORT  JONES  RS 

1* 

24 

201 

367 

760 

1012 

951 

730 

550 

498 

348 

38 

5493 

FORT  ROSS 

21 » 

176 

154 

152 

330 

408 

472 

398 

399 

384 

345 

235 

3667 

FffESMO  W8  AP 

0 

0 

6 

54 

292 

571 

556 

443 

255 

161 

2532 

FRIART  GOVT  CAMP 

0 

4 

12 

62 

268 

531 

572 

466 

319 

222 

79 

0 

2535 

GIANT  FOREST 

41 

166 

349 

429 

623 

886 

1207 

1018 

792 

735 

591 

126 

6963 

GIltESPIE  FIELD 

95 

301 

444 

349 

188 

105 

44 

0 

GILROT 

0 

12 

19 

82 

296 

479 

558 

425 

276 

222 

124 

8 

2501 

GLEWIYILLE 

1 

24 

141 

254 

455 

637 

781 

654 

472 

429 

305 

6 

4161 

GRANT  GROVE 

♦  9 

157 

359 

394 

579 

798 

1143 

992 

760 

720 

599 

133 

6683 

GRASS  VALLET 

0 

18 

88 

102 

266 

541 

786 

629 

453 

392 

259 

1 

3534 

GRATOM  I  W 

6 

35 

54 

110 

367 

571 

588 

441 

371 

296 

186 

55 

3080 

GREENLAND  RANCH 

0 

0 

0 

0 

90 

336 

444 

204 

30 

2 

0 

0 

1106 

HAIWEE 

0 

1 

20 

417 

663 

876 

643 

317 

185 

79 

0 

HALF  MOON  BAT  2  NHH 

1S9 

126 

148 

169 

269 

353 

466 

377 

342 

325 

293 

183 

3210 

HAMILTON  AFB 

1 

24 

30 

68 

339 

549 

549 

386 

301 

253 

186 

48 

2734 

HANFORD 

0 

0 

4 

53 

332 

564 

555 

419 

218 

133 

34 

0 

2312 

HAPPY  CAMP  RS 

5 

S 

116 

200 

552 

847 

847 

635 

464 

410 

271 

8 

4363 

HAT  CREEK  PH  1 

20 

67 

222 

383 

702 

1010 

1039 

810 

657 

556 

388 

26 

5880 

HATFIELD  POMP  PLANT 

0 

0 

0 

23 

102 

339 

556 

333 

78 

31 

0 

0 

1462 

HEALDSBURG 

0 

7 

18 

44 

268 

483 

545 

383 

301 

222 

105 

2 

2378 

HENSHAW  DAM 

0 

9 

60 

142 

352 

526 

740 

580 

397 

323 

229 

21 

3379 

HETCH  HETCHT 

0 

27 

144 

175 

417 

674 

934 

748 

507 

447 

298 

5 

4376 

HILTS 

224 

369 

1027 

833 

635 

563 

459 

66 

MOllISTER 

29 

29 

42 

98 

297 

462 

523 

402 

277 

237 

159 

49 

2604 

HOOPA 

10 

4 

83 

143 

517 

746 

652 

511 

370 

377 

267 

6 

3686 

HONTtNGTOR  LAKE 

50 

180 

407 

466 

661 

856 

1178 

1051 

853 

801 

644 

191 

7338 

ItNtIA 

0 

13 

35 

82 

183 

437 

669 

543 

342 

306 

140 

0 

2750 

IDTLLtfILD  RS 

0 

24 

159 

266 

399 

61 1 

923 

744 

467 

439 

309 

24 

4365 

IMPERIAL 

0 

0 

0 

16 

54 

269 

392 

222 

26 

10 

0 

0 

989 

INBCPINKNCC 

0 

34 

663 

332 

IRMO  OS  DATE  GARDEN 

0 

0 

0 

7 

58 

266 

409 

224 

39 

9 

0 

0 

1012 

INTOHLKN 

0 

0 

2 

33 

329 

540 

727 

500 

177 

163 

29 

0 

2500 

I  RON  MTN 

0 

0 

0 

21 

62 

303 

493 

317 

50 

9 

0 

0 

1255 

JESS  VALLET 

♦0 

88 

316 

446 

683 

979 

1131 

1006 

792 

674 

546 

102 

6803 

JOICE  ISLAND 

0 

15 

18 

JULIAN  WTNOLA 

0 

12 

109 

161 

305 

502 

762 

626 

409 

342 

254 

19 

3501 

KERTFIELO 

e 

33 

72 

374 

535 

590 

423 

318 

236 

174 

KERN  RIVER  PH  1 

0 

0 

0 

14 

339 

422 

351 

162 

100 

19 

0 

1480 

KEM  RtVCK  PH  ) 

0 

1 

16 

86 

258 

488 

706 

518 

267 

213 

98 

0 

2651 

KETTLERRN  CITT  1  SSW 

0 

0 

0 

21 

227 

493 

577 

405 

200 

119 

35 

0 

2077 

KETTLENAN  STA 

0 

0 

0 

13 

113 

410 

462 

332 

152 

98 

19 

0 

1599 

KING  CITT 

* 

11 

33 

80 

256 

429 

537 

396 

256 

236 

137 

9 

2384 

KLAMATH 

178 

193 

174 

230 

424 

581 

563 

507 

468 

419 

350 

183 

4270 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

2 

28 

85 

373 

618 

618 

473 

337 

256 

114 

0 

LACUNA  BCACn 

0 

2 

1 

35 

102 

251 

425 

317 

232 

200 

91 

41 

1697 

LAKE  ARROVHCAD 

1 

39 

158 

224 

563 

750 

990 

777 

495 

442 

330 

30 

4799 

LAKE  CITY 

0 

44 

256 

681 

1178 

966 

682 

601 

71 

LAKEPORT 

1 

12 

64 

124 

398 

659 

685 

547 

372 

361 

LAKESHORE 

0 

10 

53 

112 

298 

580 

745 

577 

430 

346 

227 

0 

3378 

LAKE  SPAOLDING 

42 

110 

269 

305 

509 

779 

1035 

877 

742 

641 

516 

93 

5918 

LAKE  SPAULOING  0AM 

29 

76 

225 

258 

33 

LA  MESA 

0 

0 

0 

19 

48 

215 

383 

297 

174 

117 

62 

5 

1320 

LANCASTER 

0 

716 

534 

264 

185 

64 

0 

2858 

LAS  PLUMAS 

d 

0 

3 

20 

152 

439 

566 

394 

253 

171 

79 

0 

2077 

LAVA  BEDS  NR 

414 

634 

960 

1097 

933 

716 

726 

541 

64 

LE  GRAND 

0 

0 

15 

63 

347 

582 

576 

459 

258 

169 

63 

0 

2532 

LEHOR  COVE 

0 

0 

2 

39 

239 

520 

527 

402 

193 

122 

36 

0 

2080 

L INOSAT 

573 

461 

259 

1 72 

63 

0 

2487 

LIVERRORE  2  SS* 

3 

9 

31 

84 

325 

540 

610 

473 

341 

272 

182 

3 

2873 

LLARO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

0 

7 

31 

83 

284 

562 

754 

542 

268 

215 

106 

0 

2852 

LODI 

0 

2 

23 

71 

370 

595 

557 

391 

248 

172 

80 

1 

2510 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

8S 

58 

128 

221 

389 

499 

388 

308 

284 

265 

113 

330 

237 

136 

76 

38 

2 

1049 

LONG  BEACH  WB  AP 

0 

0 

0 

6 

40 

214 

371 

269 

176 

79 

34 

0 

1189 

LOS  ARGELES  WB  AP 

0 

0 

0 

3 

41 

173 

357 

272 

227 

132 

55 

3 

1263 

2015 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

0 

0 

0 

2 

23 

145 

319 

22 

111 

65 

24 

0 

909 

1451 

LOS  BANDS 

0 

1 

8 

41 

309 

563 

581 

416 

217 

144 

53 

0 

2333 

1  AC  TAC 

374 

247 

207 

114 

3 

2143 

LUCERRE  VALLEY  1  WSW 

0 

I 

27 

71 

372 

611 

762 

537 

248 

136 

59 

0 

2824 

RAOCRA 

0 

0 

17 

42 

269 

545 

592 

438 

250 

140 

43 

0 

2336 

MANOEVILLE  ISLAND 

0 

17 

20 

59 

345 

569 

594 

422 

279 

219 

102 

4 

2630 

RARZANITA  LAKE 

163 

149 

369 

466 

627 

897 

1185 

1059 

875 

795 

612 

114 

7311 

MARICOPA 

0 

0 

0 

13 

159 

445 

493 

344 

164 

108 

24 

0 

1750 

MARTINEZ  FIRE  STA 

0 

14 

9 

43 

308 

534 

608 

407 

275 

216 

120 

6 

2540 

MARYSVILLE 

0 

1 

7 

26 

284 

556 

599 

412 

267 

171 

74 

0 

2397 

MC  CLOUD 

32 

76 

263 

374 

586 

864 

1023 

849 

688 

610 

489 

56 

5910 

MECCA  3  SE 

a 

0 

0 

9 

76 

305 

477 

255 

40 

8 

0 

0 

1170 

MERCED  FIRE  STA  2 

0 

2 

19 

60 

346 

5  06 

572 

419 

236 

167 

55 

0 

2462 

MIDOLEWATER 

0 

0 

2 

24 

244 

512 

563 

420 

213 

118 

22 

0 

2118 

MILL  CREEK  2 

0 

5 

39 

74 

128 

341 

572 

458 

220 

137 

100 

2 

2076 

MINERAL 

33 

123 

322 

430 

631 

899 

1123 

957 

779 

720 

605 

125 

6767 

MITCHELL  CAVERRS 

0 

0 

15 

79 

218 

495 

748 

620 

229 

154 

61 

0 

2619 

MODESTO 

0 

2 

10 

49 

333 

575 

564 

425 

258 

174 

74 

0 

2464 

MONO  LAKE 

0 

34 

215 

398 

715 

972 

1139 

924 

662 

523 

377 

27 

5986 

MORTEREY 

126 

82 

97 

77 

169 

256 

433 

340 

298 

269 

254 

131 

2532 

MORTICELLO  DAM 

0 

5 

14 

28 

221 

473 

604 

431 

301 

219 

116 

2 

2414 

HORRO  BAY  FIRE  DEPT 

ISO 

101 

129 

81 

176 

299 

463 

356 

328 

299 

290 

175 

2847 

MOUNTAIN  PASS 

0 

2 

38 

136 

496 

744 

985 

763 

415 

241 

136 

■BURT  eiMLO  NORTH  GATE 

0 

23 

60 

91 

122 

414 

643 

506 

396 

338 

266 

17 

2876 

Sm  rvfsrcDCa  notes  following  Statloo  Indoz, 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

CONTINUED  Season  of       1959  -  1960  CALIFORNIA 


Slation 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Nomal 

July-June 

MOUNT  HAMILTON 

0 

62 

207 

193 

240 

471 

858 

714 

519 

522 

411 

16 

4213 

MOUNT   HEBPON  RS 

154 

1206 

909 

783 

194 

MOUNT    SHASTA   WB  CITY 

16 

42 

226 

331 

594 

853 

981 

813 

551 

597 

468 

39 

5623 

5913 

MT   WILSON  FC 

0 

32 

127 

148 

270 

553 

835 

587 

408 

375 

271 

12 

3719 

NACIMIENTO  DAM 

0 

6 

18 

35 

207 

427 

572 

435 

273 

199 

90 

2 

226! 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

19 

52 

39 

56 

265 

463 

531 

376 

288 

255 

135 

34 

253! 

NEEDLES   FAA  AP 

109 

345 

531 

371 

58 

14 

0 

0 

1463 

NEVADA  CITY 

6 

35 

159 

262 

532 

750 

868 

730 

553 

476 

352 

16 

47!1 

NEWARK 

A3 

24 

34 

68 

347 

520 

531 

415 

305 

247 

200 

25 

2759 

NEWMAN   2  NW 

0 

1 

22 

68 

377 

535 

612 

433 

251 

191 

73 

0 

2563 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

0 

1 

0 

17 

221 

376 

305 

236 

156 

78 

49 

NORTH  FORK  RS 

340 

757 

657 

451 

378 

237 

NORTH  HOLLYWOOD 

0 

0 

0 

9 

151 

386 

279 

134 

81 

42 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

0 

27 

68 

338 

501 

649 

459 

321 

230 

117 

0 

OAKLAND  WB  AP 

29 

3(1 

25 

62 

272 

446 

497 

373 

282 

240 

174 

55 

2488 

3163 

OCEANSIDE  PENDLETON 

0 

1 

1 

51 

123 

220 

401 

318 

275 

204 

109 

65 

1768 

503 

362 

192 

99 

55 

6 

1679 

ORANGE  COVE 

0 

5 

9 

43 

269 

523 

556 

434 

251 

154 

53 

0 

2307 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

197 

158 

190 

298 

490 

657 

621 

557 

497 

445 

393 

215 

4708 

ORINDA  BOWMAN 

<> 

30 

46 

120 

372 

575 

622 

479 

360 

300 

201 

57 

3167 

ORLANO 

0 

3 

10 

31 

265 

551 

655 

450 

299 

197 

91 

0 

2562 

ORLEANS 

6 

761 

708 

539 

369 

312 

221 

1 

3660 

OROVILLE  1  WSW 

0 

2 

14 

48 

293 

559 

597 

424 

285 

191 

96 

0 

2!19 

OROVILLE  7  SE 

0 

11 

46 

75 

337 

610 

685 

479 

343 

238 

OXNARD 

1 

2 

16 

29 

110 

231 

395 

294 

215 

177 

108 

13 

1592 

PALMDALE 

0 

0 

12 

48 

293 

542 

676 

492 

229 

155 

56 

0 

2!1! 

PALMDALE   FAA  AP 

71  7 

549 

256 

172 

59 

0 

284! 

PALM  SPRINGS 

0 

0 

0 

10 

56 

297 

474 

237 

34 

17 

0 

0 

1135 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

9 

24 

30 

89 

320 

505 

527 

406 

288 

253 

182 

30 

2664 

PALOMAR  MTN  ORSY 

0 

28 

95 

148 

297 

554 

831 

693 

368 

320 

239 

13 

3596 

PANOCHE  JUNCTION 

0 

PARADI SE 

0 

22 

53 

285 

523 

729 

570 

415 

342 

2  38 

5 

3278 

PARKER  RESERVOIR 

0 

0 

0 

16 

75 

311 

472 

297 

56 

13 

0 

0 

1240 

PASADENA 

0 

0 

0 

12 

42 

207 

402 

276 

139 

86 

45 

0 

1211 

PASO  ROBLES 

0 

15 

33 

82 

340 

554 

602 

421 

295 

201 

92 

20 

26!6 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

0 

6 

23 

64 

318 

558 

607 

457 

308 

220 

103 

7 

2691 

PETALUMA   FIRE    STA  2 

5 

27 

27 

307 

520 

535 

391 

320 

279 

1 94 

12 

2696 

PINNACLES  NM 

0 

10 

36 

90 

262 

484 

545 

465 

285 

248 

140 

2 

2568 

PISMO  BEACH 

99 

73 

69 

75 

136 

310 

433 

329 

262 

198 

152 

175 

2322 

PLACERVILLE 

0 

15 

89 

176 

475 

592 

766 

648 

435 

3  57 

234 

1 

3889 

PLACERVILLE  IFG 

0 

18 

72 

88 

199 

475 

735 

597 

442 

391 

245 

0 

326! 

POINT  ARENA 

202 

190 

POINT   ARGUELLO  WB 

18* 

123 

160 

132 

214 

343 

489 

401 

363 

319 

323 

175 

3226 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

21* 

160 

181 

123 

133 

224 

388 

331 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

254 

173 

237 

182 

218 

256 

424 

365 

354 

407 

405 

279 

3576 

POMONA 

0 

0 

1 

25 

109 

307 

490 

366 

206 

125 

63 

0 

1592 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

0 

14 

24 

91 

395 

613 

658 

480 

372 

316 

195 

13 

3171 

PORTERVILLE 

0 

0 

3 

41 

272 

511 

539 

400 

194 

135 

45 

0 

2142 

PORTOLA 

48 

132 

311 

440 

791 

1117 

1144 

928 

741 

635 

522 

150 

6969 

POSEY  3  E 

B 

37 

192 

436 

570 

930 

825 

514 

572 

437 

31 

POTTER  VALLEY  PH 

I 

75 

344 

574 

556 

494 

309 

330 

PRIEST  VALLEY 

1 

29 

86 

1  77 

480 

575 

789 

631 

438 

347 

225 

17 

3896 

OUINCY  RS 

19 

75 

183 

361 

694 

981 

1009 

760 

595 

490 

385 

43 

559! 

RAMONA  SPAULDING 

0 

0 

12 

50 

117 

303 

500 

421 

282 

188 

102 

5 

1980 

RANDSBURG 

0 

1 

17 

63 

260 

544 

760 

563 

238 

173 

55 

0 

2674 

RED  BLUFF  WB  AP 

0 

5 

14 

30 

233 

522 

645 

434 

297 

210 

91 

0 

2479 

25*6 

REDDING  FIRE  STA  2 

0 

0 

8 

27 

189 

476 

627 

427 

282 

188 

90 

0 

2314 

REDLANDS 

0 

0 

1 

24 

90 

317 

485 

360 

169 

95 

56 

0 

1!98 

REDWOOD  CITY 

0 

0 

16 

66 

292 

454 

511 

375 

247 

215 

131 

5 

2313 

RICHMOND 

75 

58 

25 

47 

221 

390 

472 

337 

253 

210 

148 

97 

2333 

RICHMOND  FIELD  STA 

94 

74 

36 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

0 

0 

0 

27 

111 

269 

440 

308 

1 50 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S 

0 

0 

2 

21 

78 

251 

4T7 

3S1 

190 

114 

59 

0 

1!43 

ROCKLIN 

0 

5 

31 

78 

370 

631 

6S2 

493 

352 

250 

133 

0 

299! 

SACRAMENTO  WB  AP 

0 

3 

12 

48 

309 

559 

572 

404 

262 

166 

68 

0 

2403 

2822 

SACRAMENTO  WB  CITY 

0 

2 

10 

34 

250 

512 

S»2 

382 

2*6 

164 

74 

0 

2216 

2600 

SAINT  HELENA 

0 

6 

30 

63 

317 

S18 

577 

411 

312 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

0 

30 

52 

122 

412 

616 

657 

506 

394 

345 

212 

47 

3394 

SALINAS  2  E 

75 

46 

73 

87 

201 

369 

524 

377 

288 

2iO 

210 

89 

2!89 

SALINAS  FAA  AP 

490 

366 

28! 

244 

201 

89 

SALT  SPRINGS  PH 

0 

18 

89 

112 

215 

470 

780 

629 

427 

368 

25» 

4 

3371 

SALYER  RS 

3 

9 

92 

179 

545 

759 

647 

541 

388 

314 

239 

37U4 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

0 

1 

34 

66 

84 

277 

522 

426 

239 

167 

113 

6 

19JS 

SAN  ANTONIO  MISSION 

44 

103 

295 

510 

6*2 

493 

340 

312 

173 

6 

SAN  BERNARDINO   CO  HOSP 

0 

0 

3 

30 

126 

318 

477 

362 

172 

99 

!2 

0 

16*1 

SANDBERG  WB 

0 

31 

134 

145 

331 

647 

882 

717 

450 

422 

282 

10 

40i2 

♦2*3 

SAN  DIEGO  WB  AP 

0 

0 

0 

11 

23 

1 50 

309 

228 

1574 

SAN  FERNANDO 

0 

0 

5 

29 

62 

203 

446 

322 

194 

98 

52 

4 

1*1! 

S  F   RICHMOND  SUNSET 

172 

151 

116 

150 

239 

394 

507 

413 

376 

344 

316 

206 

33a* 

SAN   FRANCISCO  WB  AP 

49 

38 

31 

59 

245 

421 

48  2 

385 

308 

269 

202 

70 

2!!9 

3421 

SAN  FRANCISCO  FOB 

165 

119 

72 

73 

146 

307 

425 

305 

282 

268 

243 

176 

2!81 

3069 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPOT 

0 

0 

0 

7 

38 

215 

391 

273 

124 

SAN  GREGORIO  3  SE 

174 

118 

174 

171 

306 

419 

520 

436 

378 

366 

351 

188 

3601 

SAN  JACINTO 

0 

0 

5 

46 

187 

393 

570 

426 

205 

12! 

!6 

0 

201! 

SAN  JOSE 

1 

5 

6 

47 

209 

397 

450 

335 

212 

211 

139 

6 

2020 

2*10 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

4 

17 

27 

36 

117 

252 

448 

322 

262 

196 

116 

53 

1890 

SAN  MARCOS  RANCH 

0 

1* 

63 

114 

249 

425 

590 

430 

342 

SAN  MATEO 

14 

22 

32 

57 

234 

391 

466 

351 

246 

220 

180 

49 

2262 

SAN  PEDRO 

0 

0 

0 

10 

47 

175 

354 

270 

197 

120 

40 

12 

1226 

SAN  RAFAEL 

5 

22 

13 

31 

201 

375 

470 

333 

258 

214 

131 

33 

2086 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

0 

0 

0 

6 

52 

215 

368 

262 

143 

84 

37 

0 

1170 

SANTA  BARBARA 

0 

2 

2 

20 

78 

220 

394 

297 

193 

113 

63 

19 

1*01 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

2 

4 

12 

44 

197 

342 

488 

380 

307 

203 

lil 

93 

2223 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

0 

4 

19 

61 

264 

459 

529 

395 

244 

231 

162 

3 

2371 

SANTA  CRUZ 

56 

38 

89 

119 

249 

413 

525 

40! 

311 

277 

191 

88 

2761 

SANTA  MARIA   WB  AP 

51 

43 

83 

92 

186 

342 

482 

391 

308 

267 

2!6 

113 

261* 

293* 

SANTA  MONICA  PIER 

0 

1 

2 

6 

65 

162 

340 

275 

214 

117 

70 

35 

1287 

SANTA  PAULA 

0 

0 

4 

37 

68 

193 

388 

285 

169 

132 

75 

13 

131* 

B«*  r«f«reac«  not«s  fellovlnr  Station  Ind«i. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

CONTINUED  Season  of       1959  -  1960  CALIFORNIA 


Stalion 

July 

Augu3l 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

Mcry 

June 

Total 

SANTA  ROSA 

2 

29 

33 

82 

328 

518 

558 

420 

352 

279 

165 

29 

2815 

SCOTIA 

119 

12<. 

121 

194 

370 

559 

559 

475 

430 

351 

315 

196 

3823 

SHASTA  DAM 

0 

8 

19 

46 

206 

448 

677 

491 

334 

249 

145 

C 

2523 

SHELTER  COVE 

373 

446 

393 

424 

383 

313 

184 

SIERRA  CITY 

6 

39 

171 

194 

359 

529 

937 

756 

575 

523 

399 

10 

4598 

SIERRAVILLE  RS 

21 

121 

281 

456 

727 

1085 

1180 

923 

589 

527 

486 

93 

5583 

SNOW  LAB  CEN  SIERRA 

101 

227 

429 

540 

733 

1022 

1279 

1151 

997 

888 

764 

240 

8371 

SONOMA 

2 

8 

31 

89 

361 

553 

564 

408 

315 

271 

171 

2 

2775 

50N0PA 

0 

9 

42 

66 

268 

505 

569 

547 

351 

285 

152 

0 

2905 

SO   ENTRANCE  YOSEMITE 

1  3 

41 

210 

291 

470 

593 

964 

842 

636 

571 

408 

33 

5172 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

92 

207 

421 

484 

723 

1056 

1188 

1047 

874 

755 

525 

215 

7688 

SQUIRREL   INN  7 

1 

44 

164 

213 

491 

750 

973 

816 

523 

451 

342 

21 

4789 

STOCKTON   FAA  AP 

0 

2 

5 

39 

330 

569 

552 

404 

259 

144 

56 

0 

2370 

STOCKTON   FIRE    5TA  4 

0 

1 

18 

61 

349 

582 

590 

417 

263 

189 

71 

0 

2541 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

0 

1 

17 

65 

366 

583 

585 

417 

269 

165 

45 

0 

2514 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

0 

3 

34 

43 

319 

571 

580 

493 

312 

281 

119 

0 

2855 

STRAWBERRY  VALLEY 

5 

33 

163 

189 

339 

630 

920 

738 

592 

517 

376 

13 

4515 

SUNLAND 

0 

0 

2 

10 

42 

226 

448 

327 

224 

140 

80 

5 

1504 

SUSANVILLE  AP 

9 

65 

219 

434 

801 

1172 

1191 

892 

644 

530 

377 

27 

6361 

TABLE  MOUNTAIN 

0 

61 

218 

310 

562 

832 

1072 

904 

540 

663 

405 

35 

5503 

TAHOE 

73 

178 

389 

538 

784 

1015 

1158 

1067 

912 

754 

633 

200 

7712 

TEHACHAPI 

0 

27 

146 

216 

402 

574 

853 

711 

488 

434 

315 

6 

4282 

TEJON  RANCHO 

0 

1 

8 

44 

166 

455 

527 

417 

224 

153 

46 

0 

2071 

THERMAL   FAA  AP 

0 

0 

0 

15 

59 

277 

434 

240 

26 

10 

0 

0 

1061 

THREE   RIV   EDISON  PH 

0 

2 

9 

53 

255 

448 

573 

455 

233 

169 

57 

0 

2265 

TIGER  CREEK  PH 

0 

10 

69 

100 

319 

621 

727 

586 

406 

348 

211 

0 

3397 

TORRANCE 

0 

0 

0 

15 

65 

225 

404 

302 

236 

1  39 

43 

6 

1435 

TRACY  CARBONA 

0 

2 

14 

51 

336 

579 

580 

407 

229 

155 

72 

0 

2425 

TRACY   PUMPING  PLANT 

0 

0 

4 

13 

328 

558 

583 

399 

237 

160 

66 

0 

2348 

TRINITY   DAM  VISTA  POINT 

3 

173 

324 

919 

536 

16 

TRONA 

0 

0 

0 

18 

297 

549 

700 

458 

153 

80 

11 

0 

2266 

TRUCKEE  RS 

6A 

167 

360 

552 

804 

1134 

1254 

1114 

890 

753 

632 

209 

7953 

TULELAKE 

'I'l 

79 

297 

453 

800 

1154 

1101 

903 

734 

637 

466 

87 

6755 

TURNTABLE  CREEK 

0 

S 

23 

63 

177 

452 

679 

507 

363 

284 

177 

0 

2733 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

0 

1 

0 

34 

83 

272 

437 

351 

209 

138 

62 

5 

1593 

TWENTYNINE  PALMS 

0 

0 

0 

42 

213 

460 

636 

421 

116 

48 

11 

0 

1947 

TWIN  LAKES 

119 

244 

437 

546 

711 

972 

1274 

1 166 

986 

897 

750 

UK  I  AH 

0 

6 

34 

86 

324 

555 

618 

458 

317 

293 

185 

0 

2887 

UCLA 

0 

2 

6 

26 

33 

96 

305 

258 

195 

114 

62 

18 

1116 

UPLAND 

0 

0 

15 

UPLAND  3  N 

53 

89 

306 

521 

409 

232 

144 

79 

1 

UPPER  LAKE  RS 

10 

6 

93 

145 

407 

545 

664 

393 

0 

UPR   SAN  LEANORO  FILTERS 

43 

51 

62 

93 

243 

434 

553 

420 

340 

290 

244 

82 

2855 

VACAVILLE 

0 

1 

9 

28 

272 

532 

584 

401 

258 

182 

77 

0 

23*4 

VALYERMO  RS 

0 

17 

84 

132 

394 

603 

819 

600 

360 

284 

160 

0 

3453 

VICTORVILLE  PUMP  PLA 

0 

3 

19 

88 

363 

598 

738 

553 

279 

183 

93 

0 

2917 

VISALIA 

0 

0 

3 

41 

243 

493 

525 

413 

205 

127 

42 

0 

2092 

VISTA   1  W 

0 

0 

1 

32 

85 

251 

442 

345 

258 

171 

80 

10 

1685 

VOLTA  PH 

0 

14 

51 

79 

266 

529 

735 

566 

410 

350 

226 

0 

3226 

WALNUT   CREEK    2  ESE 

0 

12 

32 

73 

374 

575 

523 

462 

329 

270 

181 

11 

29*2 

WALNUT  GROVE 

0 

4 

43 

53 

375 

532 

578 

410 

299 

2*7 

102 

1 

26*5 

WARNER  SPRINGS 

0 

5 

72 

165 

339 

516 

728 

590 

389 

275 

219 

WASCO 

0 

0 

1 

44 

273 

637 

546 

393 

190 

112 

21 

0 

2117 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

113 

101 

103 

133 

275 

40  7 

545 

423 

323 

272 

229 

141 

3065 

WEAVERVILLE  RS 

9 

19 

143 

291 

605 

907 

900 

743 

574 

473 

335 

12 

5011 

WEED  1  S 

57 

49 

301 

434 

747 

1021 

1028 

866 

678 

594 

473 

90 

6358 

WHEELER 

210 

237 

129 

218 

WHITE  MOUNTAIN  1 

291 

422 

627 

785 

989 

1235 

1S2S 

1301 

1086 

976 

832 

446 

10520 

WHITE  MOUNTAIN  2 

554 

712 

930 

1085 

1155 

1425 

1848 

1650 

1439 

1319 

1171 

595 

1398* 

WILLIAMS 

0 

4 

11 

30 

252 

554 

620 

451 

288 

208 

68 

0 

2*96 

WILLITS  1  NE 

583 

449 

411 

349 

38 

WILLOWS 

0 

4 

12 

30 

251 

552 

637 

446 

301 

215 

93 

0 

25*1 

WINTERS 

0 

5 

10 

18 

253 

503 

568 

368 

213 

135 

58 

0 

2131 

WOODFORDS 

1 

39 

272 

373 

616 

999 

1132 

953 

698 

573 

405 

37 

5098 

WOODLAND  1  WNW 

0 

6 

17 

25 

293 

557 

602 

423 

278 

188 

86 

0 

2*85 

YORBA  LINDA 

0 

0 

0 

13 

61 

226 

436 

324 

185 

124 

50 

1 

1*19 

YOSEMITE  NP 

0 

17 

142 

196 

536 

775 

966 

753 

482 

405 

239 

1 

4512 

YREKA 

e 

16 

166 

280 

657 

992 

927 

755 

531 

477 

343 

19 

5191 

tea  r«fer«tic«  notes  followlog  Statloo  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND  <='±h^^'ii 


station 

Day  of  month 

Tot . 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

 1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

EVAP 
WIND 

.  37 

.50 

.  48 

.  50 

.41 

.36 

.  32 

.34 

.  30 

.32 

.33 

.34 

.  41 

.38 

.  41 

.36 

.  41 

.35 

.  37 

.  37 

.  54 

.  45 

.  39 

.  40 

.35 

.  40 

.  35 

.  30 

.  35 

.  30 

11.46 

AVENAL  9  SSE 

EVAP 

.  60 

.72 

.  72 

* 

2.25 

.  65 

.  54 

.  60 

.  45 

• 

• 

2.10 

.91 

.  72 

.60 

.90 

.86 

* 

1.80 

.  69 

.  60 

.  78 

,95 

* 

* 

2.40 

.  60 

.  61 

.  49 

31.54 

WIND 

BACKUS  RANCH 

EVAP 

.82 

.63 

.60 

.59 

.42 

.60 

.  58 

.52 

.43 

.60 

.45 

.57 

.67 

.78 

.70 

.62 

.65 

.72 

.  51 

.63 

.61 

.76 

.60 

.76 

.50 

.73 

.50 

.45 

.90 

.64 

18.  54 

WIND 

183 

122 

112 

95 

71 

106 

118 

121 

58 

41 

124 

76 

92 

111 

87 

81 

94 

93 

67 

133 

85 

114 

91 

128 

111 

102 

65 

48 

156 

202 

3087 

MAX 

90 

94 

92 

84 

89 

89 

88 

78 

83 

89 

92 

95 

91 

92 

90 

90 

90 

87 

86 

90 

92 

86 

80 

81 

81 

83 

88 

87 

83 

83 

87  .  4 

HIN 

60 

60 

63 

61 

60 

58 

56 

54 

50 

53 

57 

59 

63 

61 

61 

60 

59 

56 

57 

55 

56 

58 

55 

55 

S4 

52 

54 

57 

55 

54 

57. 1 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.  34 

.  16 

.  25 

.  19 

.  14 

09 

.  32 

.  16 

.  24 

.  27 

.  43 

.  22 

.  16 

.  37 

.  38 

.  20 

.  42 

.  37 

.  35 

.  24 

.  20 

.  49 

.  29 

.  14 

.  59 

.  35 

.  17 

.  32 

.  29 

.  38 

8.  52 

RIND 

35 

14 

30 

16 

16 

24 

10 

34 

35 

29 

24 

30 

39 

29 

16 

32 

20 

15 

21 

27 

24 

35 

17 

42 

31 

'so 

16 

37 

24 

30 

782 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

.  41 

.  71 

.40 

.45 

.51 

.35 

.  40 

.21 

.30 

.  42 

,  37 

.43 

.50 

.45 

.  45 

.35 

.53 

.38 

.40 

.43 

.75 

.45 

.38 

.  45 

.  45 

.  45 

.30 

.  45 

.  45 

.36 

12.94 

WIND 

48 

92 

25 

48 

94 

130 

81 

120 

58 

117 

20 

43 

53 

40 

67 

28 

142 

82 

68 

69 

97 

31 

35 

66 

108 

68 

75 

67 

77 

67 

2116 

aAx 

98 

95 

99 

101 

91 

61 

71 

65 

90 

90 

91 

95 

95 

96 

93 

91 

88 

90 

91 

94 

99 

91 

87 

88 

85 

86 

90.0 

MIN 

62 

66 

68 

66 

60 

58 

57 

57 

60 

61 

64 

66 

70 

66 

67 

58 

58 

58 

63 

70 

69 

62 

63 

57 

57 

65 

53 

58 

58 

62.0 

BOCA 

EVAP 

.34 

.44 

.43 

.31 

.27 

.38 

.36 

.  40 

.29 

.30 

.25 

.28 

.38 

.43 

.38 

.31 

.34 

.41 

.44 

.38 

.46 

.35 

.38 

.27 

.49 

.34 

.38 

.35 

.  40 

.32 

10. 86 

WIND 

28 

61 

50 

25 

23 

34 

44 

61 

43 

30 

39 

31 

41 

45 

51 

30 

51 

57 

78 

47 

95 

46 

40 

24 

53 

46 

47 

41 

52 

22 

1335 

BURLINCAME 

EVAP 

.28 

.42 

.41 

.30 

.27 

.30 

.25 

.27 

.30 

.28 

.30 

.28 

.23 

.30 

.41 

.22 

.35 

.30 

.29 

.27 

.42 

.34 

.35 

.28 

.33 

.26 

.27 

.21 

.18 

.27 

8.94 

WIND 

109 

17 

152 

84 

63 

121 

48 

42 

73 

95 

67 

200 

70 

107 

164 

103 

105 

88 

90 

83 

99 

118 

107 

84 

91 

59 

109 

91 

131 

141 

2911 

MAX 

88 

95 

94 

86 

86 

79 

84 

86 

86 

83 

85 

84 

82 

82 

80 

77 

79 

HIN 

50 

61 

61 

58 

58 

57 

59 

55 

54 

55 

55 

54 

55 

53 

55 

55 

54 

CACHUMA  DAM 

EVAP 

.  22 

.  28 

.  35 

.30 

.  28 

.  27 

.  27 

.  27 

.24 

.  30 

.  28 

.  27 

.  31 

.  28 

.30 

.28 

28 

.29 

.35 

.  25 

.  36 

.  42 

.  37 

.  30 

.  28 

.  29 

.  32 

.  28 

.  26 

.  30 

8 . 85 

WIND 

31 

24 

30 

28 

32 

33 

47 

32 

36 

36 

31 

30 

34 

30 

30 

25 

27 

34 

26 

33 

30 

35 

32 

28 

29 

32 

31 

27 

38 

936 

MAX 

- 

- 

94 

94 

91 

89 

87 

88 

86 

87 

89 

91 

92 

92 

93 

91 

93 

93 

91 

91 

93 

94 

94 

91 

90 

89 

90 

90 

89 

89 

90.8 

HIN 

- 

- 

59 

65 

66 

64 

61 

78 

58 

59 

61 

61 

62 

63 

56 

62 

63 

63 

61 

59 

62 

62 

60 

60 

59 

61 

60 

60 

59 

59 

61.  5 

CAMP  PARDEE  (a) 

EVAP 

.  34 

.  43 

.  46 

.  44 

.  37 

.  29 

.  27 

.  28 

.  27 

.  29 

.  33 

.  35 

.  40 

.  42 

.  39 

.  36 

.  41 

.  33 

.  33 

.  31 

.  42 

.  41 

.  39 

.  41 

.  32 

.  31 

.  27 

.  35 

.  36 

.  27 

10.58 

WIND 

21 

25 

25 

22 

30 

28 

25 

28 

23 

21 

23 

22 

21 

23 

24 

26 

33 

28 

25 

20 

37 

29 

23 

27 

21 

23 

18 

33 

33 

22 

738 

CHICO  EXP  STA 

EVAP 

.42 

.28 

.41 

« 

* 

1.16 

♦ 

.61 

.34 

.39 

* 

« 

1.07 

.35 

.39 

.39 

.37 

• 

* 

1.08 

.39 

.31 

.36 

.41 

* 

.74 

.31 

- 

- 

.28 

BIO . 78 

20 

17 

23 

« 

• 

97 

« 

105 

19 

32 

* 

* 

66 

23 

39 

30 

57 

* 

140 

40 

IS 

17 

48 

* 

94 

28 

45 

S3 

36 

1043 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.17 

.16 

.  16 

* 

• 

.48 

.  12 

.26 

.21 

.27 

* 

.73 

.14 

.  11 

.20 

.22 

« 

• 

.68 

.26 

.25 

.25 

.23 

* 

• 

.83 

.26 

.27 

.27 

6.  53 

WIND 

95 

107 

94 

• 

* 

349 

113 

115 

119 

101 

* 

♦ 

327 

94 

84 

100 

78 

* 

* 

355 

111 

80 

101 

95 

• 

* 

398 

110 

109 

102 

3237 

BAX 

76 

77 

76 

79 

69 

81 

77 

83 

82 

76 

71 

79 

84 

83 

82 

85 

84 

85 

82 

84 

83 

83 

80.  0 

UIN 

60 

60 

61 

- 

- 

61 

60 

60 

59 

59 

- 

- 

60 

61 

61 

61 

61 

- 

- 

61 

57 

59 

60 

62 

- 

- 

60 

61 

55 

SB 

59.9 

COW  CREEK 

EVAP 

.80 

.88 

.60 

.75 

.57 

.68 

.63 

.72 

.67 

57 

60 

56 

60 

75 

75 

64 

70 

1.04 

.71 

.65 

.84 

.58 

.87 

.72 

.75 

.76 

.  75 

.  75 

.79 

.60 

21 . 36 

WIND 

63 

130 

7 

3 

4 

84 

45 

67 

75 

15 

16 

6 

14 

24 

50 

19 

64 

117 

40 

29 

45 

16 

50 

31 

59 

50 

41 

47 

68 

10 

1289 

MAX 

102 

102 

106 

107 

106 

97 

98 

98 

99 

101 

103 

106 

107 

109 

106 

105 

105 

103 

104 

105 

106 

104 

105 

106 

103 

104 

102 

103 

103 

103 

103.6 

HIN 

72 

73 

78 

76 

76 

76 

73 

68 

66 

69 

71 

74 

75 

75 

74 

76 

75 

71 

73 

72 

69 

72 

71 

72 

70 

68 

72 

71 

69 

72 

72.3 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

EVAP 

.  48 

.  62 

.  64 

.  50 

.  46 

.  38 

.35 

.  34 

.  30 

.35 

.  34 

.  33 

.  38 

.  40 

.36 

.  40 

.  46 

.38 

.42 

.36 

.  76 

.40 

.35 

.47 

.41 

.32 

.39 

.35 

.35 

.30 

12 . 35 

WIND 

82 

127 

93 

62 

86 

73 

89 

99 

40 

41 

49 

22 

24 

2T 

32 

66 

104 

96 

113 

66 

214 

49 

24 

70 

122 

79 

61 

74 

107 

44 

2335 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

.34 

.40 

.47 

* 

* 

1,14 

.  25 

.  28 

.32 

.31 

* 

* 

.94 

.31 

.37 

.37 

.  40 

* 

* 

L.02 

.  58 

.  48 

.36 

.38 

• 

• 

.85 

.27 

.  23 

.24 

^3514 

WIND 

66 

62 

64 

* 

* 

487 

171 

119 

95 

98 

* 

* 

239 

68 

84 

77 

159 

♦ 

* 

340 

105 

107 

98 

164 

* 

* 

493 

132 

169 

117 

MAX 

87 

95 

97 

89 

77 

77 

78 

80 

89 

91 

88 

89 

82 

84 

88 

87 

87 

86 

78 

79 

76 

78 

84.6 

HIN 

56 

62 

64 

- 

- 

56 

55 

52 

55 

55 

- 

- 

55 

55 

58 

62 

58 

- 

- 

52 

59 

56 

57 

55 

- 

- 

52 

S3 

54 

53 

56.1 

FOLSOH  DAM 

EVAP 

.36 

.57 

.53 

.  52 

.40 

.30 

.28 

.30 

.25 

.32 

.31 

.85 

.45 

.42 

.43 

.38 

.42 

.  42 

.  35 

.34 

.  SO 

.  40 

.37 

.  43 

.43 

.32 

.  30 

.37 

.33 

.38 

^1853 

WIND 

58 

103 

84 

48 

69 

108 

91 

82 

43 

59 

42 

49 

36 

35 

34 

34 

83 

60 

67 

54 

84 

42 

35 

56 

81 

60 

54 

60 

86 

55 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 

.  54 

.  56 

.65 

.72 

.62 

.59 

.  47 

.40 

.48 

.50 

.58 

.59 

.66 

.  71 

.59 

.54 

.65 

.54 

.67 

.62 

.59 

.  57 

.63 

.  57 

.  55 

.  55 

.  56 

.  S3 

.  59 

.58 

17.40 

WIND 

58 

58 

53 

68 

71 

62 

56 

48 

57 

52 

58 

52 

63 

65 

54 

42 

68 

42 

69 

68 

70 

49 

44 

44 

56 

54 

49 

47 

68 

52 

1697 

HAX 

97 

94 

95 

96 

93 

97 

94 

93 

91 

89 

92 

94 

94 

94 

91 

91 

92 

91 

89 

93.6 

HIN 

63 

65 

66 

66 

64 

64 

60 

59 

56 

56 

61 

62 

65 

63 

62 

63 

66 

65 

62 

57 

58 

S9 

64 

63 

62 

62 

61 

59 

57 

58 

61.6 

HETCH  HETCHY 

EVAP 
WIND 

30 

38 

45 

40 

34 

21 

53 

24 

.24 

29 

28 

34 

.  34 

.  32 

.  25 

.  28 

.  34 

.  33 

.  30 

.  32 

.  33 

.  30 

.  32 

.34 

.30 

.  30 

.27 

.33 

.30 

9 . 36 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

EVAP 

37 

24 

37 

23 

48 

42 

52 

.  50 

45 

44 

54 

.  45 

.  41 

.  44 

.  56 

.  58 

.  64 

.  59 

.  57 

.  54 

.  55 

.  60 

.60 

.  49 

.  56 

.  S7 

.56 

14.71 

WIND 

25 

34 

43 

19 

57 

54 

39 

40 

92 

4 

45 

31 

35 

37 

23 

23 

24 

40 

42 

57 

44 

36 

33 

39 

57 

31 

24 

35 

39 

32 

1134 

MAX 

100 

99 

104 

89 

97 

99 

90 

100 

96 

100 

101 

101 

102 

104 

102 

102 

104 

101 

102 

100 

103 

103 

106 

105 

105 

98 

104 

102 

105 

104 

100  9 

70 

70 

68 

72 

70 

67 

68 

67 

68 

69 

70 

66 

66 

63 

66 

65 

65 

68 

87 .  S 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

.70 

.53 

.68 

.  74 

.60 

.60 

.45 

.50 

.  57 

.45 

.60 

.66 

.75 

.75 

.  76 

.58 

.69 

.69 

.60 

.60 

.75 

.67 

.71 

.75 

.77 

.68 

.67 

.67 

.66 

.  45 

19.28 

WIND 

79 

84 

74 

90 

71 

73 

77 

75 

82 

62 

70 

66 

79 

99 

81 

78 

76 

94 

80 

77 

125 

80 

96 

99 

108 

85 

77 

74 

81 

65 

2457 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

.37 

.  43 

.46 

.43 

.40 

.39 

.34 

.34 

.34 

.35 

.37 

.36 

* 

.89 

.  41 

.39 

.42 

.39 

.34 

.37 

.38 

.40 

.45 

.40 

.43 

.21 

.33 

.  40 

.  36 

.32 

11.47 

WTNn 

32 

30 

50 

33 

33 

26 

32 

26 

* 

55 

23 

36 

28 

30 

26 

30 

• 

* 

* 

* 

92 

79 

31 

36 

44 

35 

966 

LAKESHORE 

EVAP 

.28 

.29 

.30 

.32 

.31 

.29 

.25 

.28 

.19 

.27 

.27 

.27 

.30 

.30 

.29 

.33 

.35 

.28 

.30 

.33 

.28 

.32 

.33 

.33 

.  32 

.32 

.  30 

.  28 

.39 

.27 

8.84 

WIND 

16 

14 

11 

16 

16 

20 

20 

17 

10 

16 

14 

19 

13 

16 

13 

18 

27 

21 

21 

27 

24 

17 

16 

21 

21 

21 

17 

21 

21 

24 

548 

LAKE  SPAULDING  DAM 

FVAP 
WIND 

57 

70 

58 

55 

48 

45 

36 

.  39 

45 

40 

39 

.  46 

.  58 

.  61 

.  60 

.  59 

.  41 

.  42 

.42 

.  56 

.  47 

.45 

.  50 

.49 

.42 

.40 

.45 

.43 

.45 

.47 

14.50 

LODI 

EVAP 

.48 

.50 

.40 

.22 

.25 

- 

.30 

.32 

.29 

.32 

.33 

.41 

.38 

.37 

.42 

.38 

.31 

.35 

.31 

.54 

.37 

.36 

.  39 

.  39 

.30 

.29 

.32 

.35 

.32 

.33 

WIND 

69 

82 

38 

92 

137 

121 

81 

63 

50 

58 

46 

38 

36 

35 

62 

60 

66 

55 

42 

110 

68 

37 

40 

59 

62 

52 

54 

50 

46 

49 

1858 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

.  51 

.  64 

51 

.  50 

.34 

.39 

.35 

.22 

.36 

.35 

.30 

.34 

.  27 

.  53 

.45 

.45 

.34 

.35 

.30 

.60 

.80 

.27 

.  42 

.40 

.42 

.30 

.35 

.40 

.30 

.30 

12  .  06 

140 

150 

80 

250 

260 

270 

160 

80 

110 

130 

80 

80 

80 

100 

160 

130 

150 

140 

80 

240 

210 

40 

100 

200 

190 

160 

130 

120 

70 

80 

4170 

MAX 

90 

92 

96 

S3 

84 

83 

83 

88 

90 

91 

96 

96 

95 

96 

95 

92 

90 

90 

91 

90 

94 

99 

99 

92 

90 

90 

92 

91 

90 

90 

MIN 

65 

61 

68 

66 

60 

60 

58 

53 

57 

59 

61 

65 

66 

65 

67 

70 

63 

60 

58 

62 

58 

62 

63 

59 

60 

59 

59 

58 

57 

60 

61.3 

HONTICELLO  DAH 

EVAP 

33 

45 

31 

33 

40 

.  39 

.  38 

.  34 

.  43 

.  34 

.  28 

.35 

.  54 

.  38 

.  40 

.  41 

.35 

.30 

.32 

.35 

.30 

.30 

10.63 

WIND 

27 

33 

22 

21 

37 

45 

47 

34 

21 

22 

21 

16 

22 

16 

23 

18 

50 

36 

30 

30 

59 

17 

23 

28 

40 

25 

29 

28 

35 

26 

881 

100 

98 

99 

102 

98 

92 

87 

89 

92 

95 

97 

99 

100 

101 

100 

98 

98 

95 

92 

95 

90 

98 

97 

99 

95 

93 

94 

95 

90 

95 

95. 8 

HIN 

65 

66 

65 

65 

59 

59 

58 

55 

56 

60 

63 

65 

63 

59 

57 

58 

60 

57 

60 

64 

61 

56 

57 

60 

59 

58 

58 

60.8 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 
WIND 

.51 

- 

.31 

.40 

.36 

.31 

.27 

.23 

.37 

.30 

- 

.27 

.47 

.51 

.35 

.37 

.28 

.41 

.49 

.33 

.48 

.32 

" 

.32 

.30 

.35 

.45 

.33 

.30 

.34 

810.81 

NEWARK 

EVAP 

.26 

.37 

.39 

* 

.88 

.23 

.27 

.27 

.26 

* 

* 

.70 

.35 

.31 

.31 

.36 

* 

.85 

.38 

.36 

.31 

.31 

• 

* 

.94 

.26 

.21 

.35 

8.83 

WIND 

33 

47 

17 

* 

« 

199 

45 

72 

44 

32 

• 

* 

149 

18 

50 

44 

64 

* 

* 

233 

58 

38 

27 

S6 

* 

• 

283 

92 

99 

64 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 

.44 

.59 

.51 

.57 

.48 

.  54 

.40 

.27 

.48 

.38 

.37 

.48 

.49 

.68 

.62 

.50 

.  54 

.42 

.33 

.46 

.29 

.38 

.53 

.51 

.47 

.41 

.53 

.43 

.35 

.35 

13.79 

WIND 

77 

85 

71 

79 

141 

140 

130 

81 

63 

59 

75 

53 

51 

58 

64 

73 

99 

98 

75 

148 

84 

37 

35 

69 

99 

106 

73 

94 

121 

86 

3534 

PLACERVILLE  IFG  (b) 

EVAP 

.39 

.  51 

.  56 

* 

* 

LOO 

.22 

.25 

.27 

.26 

« 

* 

IjOl 

.37 

.49 

.49 

.30 

* 

* 

.96 

.43 

.36 

.42 

.34 

• 

.84 

.31 

.33 

.  26 

10.37 

WIND 

158 

28 

57 

26 

35 

♦ 

* 

134 

91 

40 

72 

39 

• 

• 

78 

26 

30 

22 

1418 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.22 

.28 

.39 

.08 

.14 

.19 

.  16 

.25 

.27 

.30 

.31 

.32 

.29 

.30 

.34 

.28 

.32 

.33 

.32 

.37 

.43 

.44 

.44 

.38 

.34 

.35 

.35 

.44 

.39 

.42 

9.44 

SALT  SPRINGS  PH 

EVAP 
WIND 

.58 

.73 

.43 

.41 

.38 

.31 

.32 

.26 

.31 

.28 

.32 

.45 

.40 

.46 

.36 

.28 

.36 

.34 

.30 

.46 

.58 

.41 

.43 

.41 

.40 

.34 

.34 

.38 

.40 

.33 

11.74 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.42 

.38 

.46 

.46 

.51 

.35 

.33 

.27 

.44 

.29 

.34 

.41 

.37 

.40 

.35 

.43 

.45 

.34 

.35 

.42 

.45 

.41 

.45 

.46 

.35 

.34 

.35 

.34 

.36 

.37 

11.65 

WIND 

73 

61 

77 

82 

95 

42 

46 

52 

72 

64 

54 

74 

56 

62 

54 

79 

61 

40 

49 

78 

96 

93 

81 

75 

40 

56 

35 

42 

37 

46 

1873 

See  reference  Dotsi  iollovnng  Station  Index. 


EVAPORATION  AND  WIND  California 

Continued  JUNE  1960 


Station 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STOcrroN  mowry  bridge 

EVAP 

.  38 

.  45 

.  30 

.  36 

.  35 

.  30 

.  35 

.  35 

.  45 

.  36 

.  40 

.  45 

.  45 

.  30 

.  35 

.  45 

.  35 

.  45 

.  30 

.  45 

.  36 

.  30 

.  35 

.  30 

.  40 

.  35 

.  36 

Bll . 13 

KIND 

« 

190 

66 

44 

60 

80 

50 

40 

40 

35 

25 

40 

60 

40 

50 

40 

85 

60 

45 

20 

40 

60 

30 

30 

30 

100 

85 

85 

1530 

IIAJI 

- 

- 

- 

101 

97 

92 

92 

91 

94 

95 

99 

101 

101 

100 

99 

101 

96 

95 

93 

90 

95 

98 

99 

95 

94 

95 

94 

90 

90 

90 

95.4 

UIN 

65 

61 

61 

59 

53 

58 

60 

60 

66 

63 

65 

66 

71 

65 

62 

57 

61 

60 

64 

66 

64 

63 

62 

71 

57 

55 

58 

62 . 0 

TABOI 

EVAP 

.20 

.25 

.27 

.25 

.21 

.23 

.24 

.22 

.21 

.22 

.21 

.22 

.25 

.26 

.25 

.22 

.22 

.25 

.25 

.25 

.24 

.25 

.23 

.21 

.23 

.19 

.21 

.22 

.23 

22 

6.91 

WIND 

20 

29 

17 

25 

20 

24 

18 

14 

22 

18 

16 

15 

18 

16 

15 

15 

23 

16 

22 

30 

16 

B  570 

TRACT  FDHPING  PLANT 

EVAP 

.68 

.72 

.69 

.85 

.60 

.58 

.53 

.52 

.42 

.60 

.53 

.60 

.60 

.60 

.73 

.83 

.45 

.45 

.64 

.60 

.70 

.60 

.70 

.75 

.60 

.49 

.64 

.  55 

45 

.67 

18.37 

WIND 

104 

98 

98 

283 

297 

275 

263 

295 

193 

216 

133 

110 

104 

123 

207 

214 

187 

191 

264 

128 

100 

97 

129 

266 

194 

170 

219 

326 

332 

293 

5909 

TBIHITY  DAM  VISTA  POINT 

EVAP 

.32 

.36 

.38 

* 

* 

Lll 

.35 

.27 

.27 

.30 

• 

• 

.95 

.36 

.29 

.34 

.30 

.31 

• 

.69 

.39 

.28 

.27 

.35 

.27 

• 

.70 

.32 

.35 

.30 

9.83 

WIND 

35 

40 

40 

133 

42 

39 

36 

36 

110 

41 

43 

35 

45 

31 

107 

51 

39 

76 

36 

72 

38 

39 

34 

1198 

TULELAKE 

EVAP 

.28 

.33 

.  45 

.45 

.40 

.37 

.31 

.35 

.27 

.30 

.33 

.32 

.37 

.33 

.26 

.33 

.30 

.32 

.35 

.30 

.30 

.30 

.30 

.25 

.34 

.33 

.30 

.33 

.30 

.31 

9  78 

WIND 

TUKNTABLE  CREEK 

EVAP 

.46 

.35 

.38 

.50 

.47 

.  33 

.27 

.29 

.31 

.29 

.31 

.36 

.26 

.36 

.35 

.43 

.42 

.29 

.30 

.  43 

.  50 

.38 

.38 

.36 

.29 

.32 

.29 

.27 

.29 

.31 

10  55 

WIND 

100 

50 

56 

81 

61 

17 

17 

33 

42 

38 

38 

43 

47 

61 

65 

91 

71 

47 

45 

101 

151 

88 

72 

56 

30 

49 

6 

29 

29 

32 

1646 

WALNUT  GROVE 

EVAP 

.30 

.45 

.30 

.45 

.30 

.30 

.  15 

.30 

.30 

.30 

.30 

.30 

.30 

.30 

.  45 

.45 

.30 

.30 

.30 

.30 

.30 

.30 

.30 

.  45 

.30 

.30 

.  15 

.  45 

.45 

B  9.78 

WIND 

37 

40 

29 

101 

123 

128 

100 

64 

53 

64 

36 

29 

36 

30 

136 

64 

85 

57 

57 

49 

17 

30 

96 

98 

76 

61 

91 

69 

59 

1915 

IBISKBTTOWN  RES 

EVAP 

.49 

.35 

.45 

« 

* 

L02 

.30 

.24 

.27 

.30 

• 

.90 

.30 

.38 

.30 

.53 

1.00 

.35 

.32 

.27 

.30 

.90 

30 

30 

.26 

9.83 

WIND 

2 

18 

34 

* 

* 

52 

25 

8 

29 

20 

* 

60 

61 

18 

30 

85 

* 

108 

39 

32 

41 

11 

68 

8 

20 

22 

791 

HAXimni  AND  mNimm  in  above  table  refer  to  EXmEMES  of  temperature  of  water  in  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 
(»)  EVAPORATION  PAN  IS  OF  SHEET  COPPER.  PAINTED. 

(b)  WIND  DATA  SINCE  AUGUST  27,    1959  FROM  ANEMOMETER  MOUNTED  ON  5-FOOT  FENCE  POST  AT  SW  CORNER  OF  FENCED  ENCLOSURE. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

Day  of  month 


ataaon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MT  SHASTA  SKI  BOWL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

90 

85 

84 

79 

75 

70 

66 

56 

48 

46 

44 

41 

30 

24 

18 

14 

8 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 

0.5 

1.0 

0.5 

T 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Stalion 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  ol 
time  from 
prevailing 

Average 

Faateat 
mile 

Direction 
oi 

fastest  mile 

Date  oi 
fastest  mile 

a 

< 
o 
o 

? 

t- 

i/> 
a 

< 
o 
o 

o 

o 

a 
o 
o 

.» 

1- 

Q. 

a 
o 
o 

o 

Trace 

60-10' 

10-49 

50-99 

1.00-1.99 

2  00 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

NW 

21 

8.5 

++25 

NNW 

17+ 

47 

34 

22 

32 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.8 

BISHOP  UB  AIRPORT 

13 

9 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2.4 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

SSW 

8.5 

49 

ENE 

2 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.7 

BURBANK  WB  AIRPORT 

S 

23 

7.0 

++17 

E 

29 

80 

56 

42 

73 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

3.1 

EUREKA  WB  CITY 

tNW 

7.1 

34 

NW 

20 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

58 

5.7 

FRESNO  WB  AIRPORT 

WNW 

44 

7.8 

17 

W 

20+ 

64 

36 

17 

39 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

1.4 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

16 

6.7 

++18 

WNW 

24 

83 

67 

58 

80 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

4.5 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

WSW 

38 

7.2 

++16 

WSW 

18+ 

88 

75 

70 

86 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

5.2 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

tw 

5.4 

17 

w 

24 

88 

65 

59 

83 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

70 

3.4 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

43 

33 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.1 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

28 

10.9 

++23 

NW 

24+ 

85 

63 

57 

80 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

3.8 

POINT  ARGUELLO  WB 

7.0 

++22 

NW 

29+ 

13 

2 

0 

0 

0 

0 

15 

7.2 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

s 

25 

11.4 

34 

NW 

20 

45 

29 

18 

34 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

97 

2.2 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SW 

27 

10.0 

31 

NW 

20 

74 

45 

27 

62 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

1.3 

SANOBERG  WB 

N 

12.8 

++32 

N 

29+ 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.5 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

NNW 

13 

6.8 

18 

SW 

4 

88 

72 

67 

83 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

50 

5.5 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

37 

12.0 

31 

WNW 

21+ 

86 

62 

56 

81 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

2.9 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLOG 

JSW 

10.7 

26 

W 

2  8+ 

79t 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

68 

SAN  JOSE 

(NW 

45 

6.0 

22 

s 

17 

52 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

88 

1.2 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

37 

7.4 

++28 

WNW 

20 

91 

67 

62 

88 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

4.0 

t  8100  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.  THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS, 
t  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY. 

B«»  r*f9r«DC«  aot«a  follovlns  station  laOax. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORKIA 
DELATED  DATA 


Temperature 


E 
1 

E 
1 

E 

i 

o 

<r 

i 

< 

s 

a 

± 

o 

:3 

MARCH  1951 

POMONA 

71 

.6 

36 

.9 

54 

3 

_ 

0 

.6 

88 

24+ 

27 

3+ 

326 

GILLESPIE  FIELD 

80 

.4 

■  43 

.0 

61 

7 

92 

24 

33 

28 

95 

DECEMBER  1959 

FORT  BRAGG  AVN 

57 

8H 

37 

.IM 

47 

5M 

65 

6 

30 

7 

538 

69 

9 

40 

1 

55 

0 

89 

1 

29 

15 

301 

MANDEVILLE  ISLAND 

59 

2 

33 

6 

46 

4 

71 

1 

26 

16+ 

569 

PINNACLES  NM 

67 

0 

31 

2 

49 

1 

85 

1 

22 

31 

484 

SUSANVILLE  AP 

41 

0 

12 

9 

27 

0 

6 

.1 

55 

12 

0 

15 

1172 

WHITE  MOUNTAIN  2 

AH 

27 

0 

10 

5 

18 

8 

39 

8+ 

-14 

31 

1425 

T  A  NIT  A  DV    1  QCn 
J  AH  U  An  I  i.9DU 

CUYAMA 

AM 

54 

0 

27 

6 

40 

8 

71 

30 

10 

2 

741 

KENTFIELD 

AM 

53 

3M 

37 

9M 

45 

6U 

0 

7 

62 

30 

24 

2 

590 

IfHITE  MOUNTAIN  2 

AM 

12 

7 

-  2 

1 

5 

3 

30 

31 

-25 

4 

1848 

FEBRUARY  1960 

ft  CADI  kW    QT/^in  A  lTT^O 

AM 

57 

6M 

33 

5M 

45.  6H 

66 

21 

25 

17 

565 

SUSANVILLE  AP 

45 

0 

23 

0 

34 

0 

0 

5 

58 

15 

10 

24 

892 

WHITE  MOUNTAIN  2 

AM 

15 

3 

0 

5 

7 

9 

32 

7 

-16 

23 

1650 

WILLITS  1  NE 

56 

4 

33 

0 

44 

7 

68 

21 

26 

24+ 

583 

KENTFIELD 

AM 

64 

7H 

44 

5H 

54.  6M 

1 

g 

81 

21 

33 

10 

318 

LA REPORT 

65 

7 

39 

8 

52 

8 

84 

23 

28 

10 

372 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

47 

7M 

25 

6M 

36 

7M 

62 

23 

10 

10 

874 

WARNER  SPRINGS 

70 

IM 

34 

2H 

52 

2M 

3 

7 

80 

21+ 

24 

4 

389 

APRIL  1960 

WARNER  SPRINGS 

74 

2M 

36 

9H 

55. 

6H 

2 

2 

89 

5 

30 

26+ 

275 

WHISKEYTOWN 

AH 

M 

M 

M 

85 

5 

WHISKEYTOWN  RES 

H 

M 

M 

32 

23 

MAY  1960 

CLOVERDALE  3  SSE 

AM 

73 

9 

49 

1 

61. 

5 

2 

2 

92 

31 

41 

22 

136 

KENTFIELD 

AM 

71 

7M 

46 

8M 

59. 

3M 

0 

7 

85 

20 

41 

17+ 

174 

KING  cm 

77 

6 

43 

8 

60. 

7 

1 

5 

89 

10 

35 

23+ 

137 

PINNACLES  NU 

80 

3 

42 

3 

61. 

3 

95 

31 

34 

23 

140 

SAINT  HELENA 

76. 

4 

46 

2 

61. 

3 

0 

6 

95 

31 

35 

22 

132 

SANTA  ROSA 

AM 

74. 

4 

45 

2 

59.8 

0 

0 

86 

31 

35 

22 

165 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

AM 

68. 

9 

45 

7 

57. 

3 

78 

27+ 

37 

22 

229 

WILLIAUS 

AM 

81. 

4 

48 

8 

65. 

1 

98 

31 

40 

23 

68 

Precrpilatron 


.32 


1.04 
13.07 
1.37 


4.63 
3.  78 
1.21 
17.78 


7.34 
4.80 
8.98 
.51 


1.05 
2. 17 
.13 
.20 
1.01 
.80 
.22 
.58 


'  3  S 

L  E  E 


1.07 
1.37 


1.99 
.34 


.72  24 
.75  24 


.30 
1.28 
.18 


1.68 
.26 
6.66 


1.22 
1.96 
.29 


.0 
.0 
.0 
.0 
1,0 
10.0 


.0 
14.5 


.0 
3.7 
13.0 
.0 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


Samoa 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DECEMBER  1959 
SUSANVILLE  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

MHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

4.0 
4 

4 

4 

1.0 
4 

1.0 

5 

1.0 
3 

2 

1 

1.0 

1 

JANUARY  1960 
WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

2 

2 

2.0 
* 

1.0 

2 

O.S 

2 

2 

1 

1 

1 

1.0 
2 

1.0 
2 

1.0 
3 

1.0 
4 

1.0 
5 

0.5 
4 

0.5 
4 

3 

2.0 
4 

3 

3 

2 

T 

2 

2 

2 

1.0 
3 

1.0 
4 

3 

3 

2 

2 

2 

FEBRUARY  1960 
SUSANVILLE  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

0.8 

3 

3 

2 

2 

0.6 

T 

T 
T 

2.3 

2 

MHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1 

3.0 
4 

0.5 
4 

2.0 
6 

6 

6 

S 

5 

1.0 
6 

0.5 
6 

1.0 
5 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

1.0 
2 

1.0 
3 

3 

3 

2 

2 

T 

2 

2.0 
4 

4 

3 

1.0 

3 

MARCH  1960 
SQUAH  VALLEY  LODGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

37 

36 

1.0 

37 

T 

36 

T 

36 

T 

35 

32 

32 

31 

31 

30 

29 

9.0 
38 

36 

33 

32 

30 

29 

26 

26 

24 

22 

21 

20 

16 

12 

T 

8 

7.0 
15 

12 

• 

9 

e.( 

1 

APRIL  1960 
MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.2 
128 

126 

125 

122 

118 

116 

T 
114 

110 

109 

109 

3.7 

111 

110 

109 

2.2 

110 

T 
110 

106 

105 

101 

97 

93 

89 

1.5 

90 

8.5 

96 

0.5 
96 

1.0 

97 

10.0 

107 

7.0 
114 

8.0 

122 

120 

lie 

See  Reference  Nofes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
DELAYED  DATA 


Day  of  month 


NOVEMBER  1959 
GILLESPIE  FIELD 
HIGHLAND  SPRINGS  RCH 
KEE  RANCH 

DECEMBER  1959 
ALAMO  1  N 
BOULEVARD 
CAZADERO 
CHITTENDEN  PASS 
FORT  BRAGG  AVN 
GILLESPIE  FIELD 
KEE  RANCH 
MANDEVILLE  ISLAND 
MEBCEY  HOT  SPRINGS 
PINNACLES  NM 
SAGEHEN  CREEK 
SOLEDAD 
STONYFORD  RS 
SUSANVILLE  AP 
WHITE  MOUNTAIN  2 

JANUARY  1960 
CAZADERO 
COyOTE  WELLS 
CITYAMA 
KENTF I ELD 
NEWBURY  PARK  4  SW 
SAGEHEN  CREEK 
SAN  ANDREAS  2  S 
WHITE  MOUNTAIN  2 

FEBRUARY  1960 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
DUNSMUIR  RS 
OPIDS  CAMP  FD  57  BE 
SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
SUSANVILLE  AP 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WILLITS  1  NE 

MARCH  1960 
BOULEVARD 
BRUSH  CREEK  RS 
CEDAR  POINT  RANCH 
KENTF I  ELD 
LAKEPORT 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

SAGEHEN  CREEK 

SAINT  JOHN 

SHELL  AB3  PLANT 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

STONYFORD  RS 

TERMO  BRIN  MARR  RCR 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

WALMAR  SCHOOL 

WARNER  SPRINGS 

APRIL  1960 
LOS  PRIETOS  RS 
LOY ALTON 

MOUNT  HEBRON  11  ESE 
MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 
SAINT  JOHN 
STIRLING  CITY  RS 
WARNER  SPRINGS 
WHISKEYTOWN 
WHISKEYTOWN  RES 

MAY  1960 
CALEXICO  2  NE 
CHITTENDEN  PASS 
CLOVERDALE  3  SSE 
GUERNEVILLE 
HEALDSBURG  2  E 
HERNANDEZ  2  NW 
HOPLAND  LARGO  STA 
KENTF I  ELD 
KING  CITY 
LOCKWOOD  2  N 
NAPA 

PINNACLES  NM 
SAINT  HELENA 
SAINT  JOHN 

SANDBERG  PTL  STA  FC  130  I 
SANTA  MARGARITA  BOOSTER 
SANTA  ROSA 
SOLEDAD 
SOU IS  3  NE 
SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
SQUIRREL  INN  1 
WATSONVILLE  WATERWORKS 
WILLIAMS 


2.37 
1.72 
1.00 


4.63 
12.61 
3.27 
3.62 
3.78 
1.21 
17.78 


.30 
14.  50 
4.97 
7.34 
4.80 
2.86 
5.00 
1.  79 

.  74 


1.49  1,74 


1.01 
.83 
.00 
.05 
.80 
.19 
.00 
.23 


.55  1.85  1.27 


.10  1.28  .96 


1.32  1.21 


1.57  6.66  4.04 


1.92  2.72  1.64 


1. 10  1.07 
.36 
.80  .19 
1.04 


.37     .42  .04 


1. 75  1.45 


10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24    25     26     27    28     29     30  31 


1.35 
1.33 
1.  74 


.05     .06  3.12 


.89     .93  .81 


.15     .95  .05 


.26     .42  .16 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  mouth 


oiaaon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  -  ? 

DECEMBER  19S9 

MANDEVtLLE  ISLAND 

EVAP 

.08 

.07 

.12 

.12 

.15 

.09 

.05 

.09 

.05 

.05 

.07 

.10 

.12 

.24 

.09 

.06 

.06 

.05 

.07 

.04 

.04 

.05 

.02 

.00 

.03 

.06 

.04 

.04 

.04 

.04 

.03 

2.16 

WIND 

20 

20 

110 

60 

60 

10 

20 

40 

20 

80 

10 

80 

210 

280 

30 

30 

20 

20 

40 

10 

20 

40 

60 

60 

120 

90 

20 

20 

30 

50 

110 

1790 

MAX 

61 

59 

58 

56 

56 

56 

61 

54 

52 

53 

57 

54 

52 

54 

54 

53 

51 

56 

57 

67 

57 

53 

48 

52 

57 

55 

50 

54 

52 

50 

55 

54.6 

MIN 

41 

40 

41 

41 

38 

37 

33 

32 

36 

38 

35 

40 

40 

36 

32 

32 

39 

40 

33 

34 

34 

37 

45 

47 

43 

35 

33 

37 

33 

36 

35 

37.2 

APRIL  1960 

WHISKEYTOWN 

EVAP 

.01 

* 

« 

.39 

• 

.28 

.14 

.11 

WIND 

5 

« 

47 

« 

25 

31 

14 

« 

72 

35 

20 

38 

WHISKEYTOWN  RES 

EVAP 

* 

.54 

.12 

.14 

.29 

.22 

.19 

.13 

El  10 

WIND 

* 

130 

47 

36 

104 

97 

65 

7 

54 

7 

21 

i  19 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 
t  PROMTED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 
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DAILY  TEMPERATURES  California 


Station 

Day  01  Month 

« 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
< 

MARCH  1951 
POMONA 

MAX 
MIN 

45 

56 

60 
27 

63 
32 

58 
42 

60 
33 

68 
34 

72 
41 

57 

4  7 

65 
30 

78 
34 

84 

35 

86 
38 

88 
34 

84 

42 

67 

78 

79 

86 

82 

8C 

77 

74 

8! 

76 

65 

73 

75 

71 

63 

63 

71.6 
36.9 

NOVEMBER  1959 
GILLESPIE  FIELD 

MAX 
MIN 

73 
40 

68 
52 

68 
52 

72 
51 

64 
48 

89 
35 

85 
34 

89 
35 

89 
42 

86 
41 

81 
49 

80 
41 

78 
49 

72 
48 

67 
60 

74 
41 

83 
42 

76 
53 

70 
56 

80 
47 

38 

36 

61 
40 

92 
42 

41 

40 

84 
35 

33 

34 

34 

60.4 
43.0 

DECEMBER  1959 
FORT  BRAGG  AVN 

MAX 
MIN 

63 
39 

63 
38 

61 
45 

65 
35 

61 
30 

59 
32 

55 
40 

59 
41 

57 
40 

53 
34 

65 
39 

59 
36 

60 
35 

58 
34 

59 
43 

59 

37 

59 
36 

57 
37 

56 
32 

62 
44 

57 
51 

55 
44 

55 
36 

57 
31 

53 
32 

58 
34 

57 
33 

54 
34 

51 
35 

57.8 
37.1 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 
MIN 

89 
34 

88 
38 

79 
35 

81 
34 

79 
33 

82 
31 

74 

39 

66 
46 

68 
44 

67 
56 

71 
42 

75 
37 

67 
46 

64 
33 

71 
29 

70 
32 

73 
38 

76 
36 

79 
43 

65 
49 

62 
54 

62 
43 

62 
49 

61 
53 

60 
50 

65 
39 

65 
34 

63 
34 

66 
34 

61 
32 

66 
48 

69.9 
40.1 

MANOEVILLE  ISLAND 

MAX 
MIN 

71 
35 

67 
36 

70 
37 

67 
38 

66 
36 

66 
33 

66 
26 

62 

27 

60 
29 

59 
33 

63 

29 

63 

29 

55 
38 

63 
41 

61 
27 

59 
26 

57 
33 

61 
34 

60 
29 

45 
29 

67 
30 

68 
33 

64 
44 

54 
46 

55 
43 

53 
36 

50 
31 

56 
32 

64 

27 

66 
38 

47 
36 

69.2 
33.6 

PINNACLES  NM 

MAX 
MIN 

35 

35 

34 

30 

28 

27 

28 

28 

30 

33 

28 

33 

33 

25 

25 

30 

32 

38 

27 

36 

37 

34 

46 

43 

42 

26 

26 

26 

27 

24 

22 

67.0 
31.2 

SUSANVILLE  AP 

MAX 
MIN 

16 

17 

15 

24 

11 

7 

6 

7 

9 

18 

7 

16 

10 

20 

C 

2 

4 

15 

12 

9 

13 

13 

13 

28 

32 

22 

10 

18 

'e 

10 

41.0 
12.9 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 
MIN 

20 

24 

18 

17 

12 

20 

21 

20 

14 

7 

11 

13 

-  7 

-12 

11 

18 

20 

18 

13 

14 

^6 

e 

10 

13 

-  2 

-'9 

10 

15 

6 

10 

-14 

27.0 
10.5 

JANUARY  1960 
CUYAMA 

MAX 
MIN 

18 

10 

17 

13 

45 
12 

22 

25 

26 

34 

32 

55 
33 

31 

25 

25 

2I 

25 

20 

24 

25 

26 

40 

42 

37 

36 

40 

33 

33 

28 

32 

35 

30 

64.0 
27.6 

KENTFIELD 

MAX 
MIN 

55 
27 

48 
24 

47 
25 

53 
27 

56 
27 

52 
32 

52 
38 

55 
48 

53 
43 

50 
43 

53 
40 

54 
38 

52 
27 

49 
28 

47 
32 

60 
29 

49 

56 
31 

47 
36 

52 
40 

66 
43 

55 
47 

65 
47 

55 
49 

57 
52 

56 
48 

56 
49 

55 
47 

61 
42 

62 
41 

63.3 
37.9 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 
MIN 

_  2 
-24 

-18 

7 

-16 

-2  5 

-12 

20 
4 

12 

24 
12 

1 6 
4 

6 

-  4 

9 

-16 

-18 

-13 

5 

-12 

_  2 
-14 

5 

-  9 

-  6 

g 

-  8 

'1 

10 

15 
6 

9 

14 

23 
7 

15 
4 

1| 

16 
6 

27 
14 

26 
10 

30 
8 

12.7 
-  2.1 

FEBRUARY  1960 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 
MIN 

56 
31 

49 
34 

49 
39 

56 
48 

60 
50 

42 

51 
39 

57 
30 

69 
35 

55 
33 

60 
35 

62 
27 

62 
25 

61 
31 

49 
35 

57 
31 

66 
30 

60 
34 

62 
38 

59 
27 

62 
27 

59 
26 

57 
31 

56 
26 

57.6 
33.5 

SUSANVILLE  AP 

MAX 
MIN 

40 
32 

43 
28 

39 
22 

42 
21 

52 
28 

50 
26 

38 

38 

26 

30 

19 

23 

34 

18 

24 

46 
18 

42 
13 

42 
26 

39 
22 

42 
12 

60 
18 

41 
14 

11 

10 

60 
26 

40 

30 

50 
23 

43 
26 

41 
11 

45.0 
23.0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 
MIN 

8 

-  6 

-  6 

5 

14 

14 

19 

18 

-  2 

-  3 

-10 

-  6 

3 

-  1 

10 

4 

7 

1 

-10 

-14 

-S 

-  4 

-16 

-10 

3 

4 

1 2 
-  2 

2 

-  2 

15.3 
0.5 

WILLITS  1  NE 

MAX 
MIN 

42 

36 

40 

34 

42 

38 

46 

48 

40 

38 

31 

32 

31 

30 

38 

27 

28 

31 

28 

27 

30 

26 

26 

26 

30 

29 

27 

30 

27 

66.4 
33.0 

MARCH  1960 
KENTFIELD 

MAX 

MIN 

63 
41 

55 
35 

59 
45 

62 
47 

58 
52 

97 
53 

58 
53 

63 
41 

63 
45 

63 
33 

64 
44 

61 
46 

64 
48 

69 
46 

71 
49 

78 
45 

78 
43 

81 
4* 

69 
41 

67 
41 

65 
41 

66 
60 

64 
42 

64 
52 

67 
39 

63 
38 

66 
52 

64 

40 

64.7 
44.5 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

31 

32 

41 

47 

49 

48 

49 

58 
35 

56 
40 

60 
28 

63 
41 

59 
47 

38 

33 

35 

45 

46 

38 

38 

40 

41 

38 

41 

42 

41 

42 

47 

30 

31 

46 

34 

66.7 
39.8 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

MAX 
MIN 

33 

34 

35 

35 

29 

32 

10 

22 

33 

28 

15 

13 

23 

21 

19 

25 

24 

25 

27 

26 

26 

28 

32 

36 

22 

17 

31 

15 

47.7 
25.6 

WARNER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

41 

31 

30 

24 

30 

36 

35 

37 

30 

30 

31 

33 

43 

34 

30 

33 

43 

38 

36 

35 

80 

35 

77 
35 

71 
35 

75 
34 

72 
34 

53 
45 

72 
30 

67 
30 

73 
34 

70.1 
34.2 

APRIL  1960 
WARNER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

34 

51 

44 

39 

40 

42 

35 

34 

38 

37 

40 

39 

30 

35 

31 

35 

40 

37 

35 

34 

45 

60 
41 

63 
30 

65 
30 

62 
30 

58 
39 

54 
39 

65 
31 

76 
35 

74.2 
36.9 

WHISKEYTOWN 

MAX 
MIN 

36 

42 

42 

53 

42 

38 

42 

42 

43 

WHISKEYTOWN  RES  - 

MAX 
MIN 

36 

66 
39 

69 
43 

76 
45 

62 
34 

32 

55 

53 
41 

60 
44 

63 
34 

63 

37 

MAY  1960 
CLOVER DALE  3  SSE 

MAX 
MIN 

76 
51 

67 
46 

73 
46 

57 
45 

70 
46 

78 

50 

81 

54 

79 
47 

78 
45 

83 

47 

86 

61 

78 
52 

68 

49 

76 
50 

77 
47 

73 
50 

73 
47 

70 
47 

71 
47 

85 
52 

68 
43 

65 
41 

64 
44 

53 
46 

62 
50 

62 
55 

73 
52 

82 
63 

88 
51 

84 

56 

92 
62 

73.9 
49.6 

KENTFIELD 

MAX 
MIN 

73 
43 

71 
43 

67 
47 

61 
47 

65 
41 

77 
43 

80 
61 

76 
46 

74 
41 

79 
47 

81 

50 

76 
54 

70 
51 

74 
45 

73 
47 

67 
52 

69 
41 

69 
49 

70 
45 

85 
48 

68 
46 

65 
42 

65 
45 

54 
49 

62 
51 

70 
49 

77 
52 

80 

47 

78 
47 

75 
46 

71.7 
46.8 

KING  CITY 

MAX 
MIN 

75 
40 

66 
40 

68 
43 

69 
49 

78 
38 

85 
41 

84 
48 

77 
48 

84 
39 

89 
40 

85 
47 

75 
54 

78 
46 

75 
41 

66 
47 

70 
46 

72 
42 

73 
47 

85 
40 

83 
43 

74 
46 

69 
35 

69 
35 

73 
37 

79 
41 

85 
45 

83 

50 

86 
46 

78 

50 

65 

49 

88 

45 

77.6 
43.6 

PINNACLES  NM 

MIN 

78 
39 

68 
42 

67 
41 

63 
45 

78 
37 

85 
41 

85 
49 

82 
43 

88 

■  40 

93 
47 

91 
48 

87 
48 

82 
46 

78 
43 

74 
40 

74 
40 

74 
38 

75 
45 

84 

40 

83 

47 

80 
40 

66 
35 

64 
34 

68 
36 

80 
39 

85 
44 

66 
45 

91 
47 

90 
43 

93 
41 

95 
49 

80.3 
42.3 

SAINT  HELENA 

MAX 
MIN 

69 
43 

71 
39 

61 
45 

73 
45 

78 
41 

82 
44 

80 
51 

78 
47 

85 
40 

87 
47 

77 
48 

70 
53 

78 
41 

79 
45 

77 
44 

78 
47 

74 
48 

77 
44 

87 
44 

80 
46 

67 
42 

65 
35 

66 
48 

64 
49 

65 
63 

76 
49 

84 
48 

84 
49 

78 

50 

93 
53 

96 
53 

76.4 
■  46.2 

SANTA  ROSA 

MAX 
MIN 

71 
43 

72 
39 

68 
44 

60 
40 

73 
40 

74 
43 

80 
46 

80 
42 

71 
43 

77 
45 

82 
52 

77 
51 

70 
40 

77 
43 

77 
41 

77 
47 

77 
47 

74 
46 

77 
47 

84 
45 

73 
39 

68 
35 

65 
45 

68 
47 

67 
51 

69 
56 

78 
46 

64 
48 

81 
48 

78 
50 

86 
51 

74.4 
46.2 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 
MIN 

64 
43 

69 
49 

62 
47 

62 
48 

70 
41 

66 
45 

71 
48 

76 
50 

66 
47 

72 
47 

78 
49 

67 
50 

73 
42 

72 
46 

65 
46 

64 
44 

70 
43 

74 
42 

75 
42 

74 
46 

69 
41 

66 
37 

60 
43 

63 
47 

64 
48 

69 
46 

78 
46 

75 
47 

71 
49 

66 
52 

66 
47 

68.9 
45.7 

WILLIAMS 

MAX 
MIN 

63 
44 

62 
45 

79 
48 

80 
45 

79 
43 

78 
44 

81 
45 

82 
46 

83 
50 

86 

53 

92 
54 

91 
58 

75 
47 

79 
49 

80 
50 

82 
49 

83 
50 

80 
48 

86 
56 

87 
57 

81 
43 

74 
41 

77 
40 

69 
48 

69 
63 

79 
50 

88 
49 

90 
50 

93 
61 

96 
52 

98 
66 

81.4 
48.8 

Se«  fielereoce  Notea  Followlsg  SIaUod  Indax 
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JUNE  1960 
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JUNE  1960 
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JUNE  1960 
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JUNE  1960 


-  211  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

E 

SPECIAL 

ACTON  ESCONOIDO  FC2618£ 

OOfi 

LOS  ANGELES 

29 

3A  30 

118  17 

2920 

5P 

C 

J  C  FASSOLO 

ADELANTO 

SAN  BERDINO 

15 

34  35 

117  25 

2845 

S£ 

0029 

MODOC 

U  S  FOREST  SERVICE 

CONTRA  COSIA 

ooaa 

HUMBOLDT 

0115 

LOS  ANGELES 

01361  SAN  DIEGO 

LOS  ANGElES 

AN  f 

ANGIOLA 

35  59 

119  29 

205 

5P 

ANGIOLA  ElEV  *  WHSE 

AN6WIN  fAC  UNION  COL 

36  34 

122  26 

1815 

8P 

CONTRA  COSTA 

3P 

CONTRA  COSTA 

44 

0235 

RIVERSIDE 

VENTURA 

SAN  BERDINO 

AHROTO  SECO 

0322 

MRS    IRMA  V  OCHJLO 

4OR0YO  -^ECO  RS  FC  506  C 

0327 

LOS  ANGELES 

ASH  MOUNTAIN 

03<i3 

TULARE 

36  29 

116  50 

169B 

eA 

H 

US  NAT  PARK  SERVICE 

0355 

ORANGE 

21 

33  55 

117  53 

340 

71 

CORPS  OF  ENGINEERS 

0372 

NAPA 

ATWELL   CCC  CAMP 

0374 

TULARE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRESNO 

0383 

PLACER 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0395 

LOS  ANGELES 

0396 

K  INGS 

LOS  ANGELES 

0<>1B 

KERN 

GEORGE  L  lURCOTT 

8A0GER 

01.22 

TULARE 

36  36 

119  01 

3030 

C 

MRS  LUCILLE  E  V-EOOLE 

BADGER  PASS 

0A25 

MARIPOSA 

37  40 

119  40 

7300 

VAR 

US  NAT   PARK  SERVICE 

SAN  BERDINO 

BAKERSFlfLD  W8  AIRPORT 

U  S  WEATHER  BUREAU 

i^ALCH  POWER  HOUSE 

FRESNO 

P  G  4  E  COMPANY 

TEHAMA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

■^ARNESON  PARK 

050" 

ORANGE 

BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 

QARRETT  DAM 

SAN  OIEGO  WATER  OEPI 

SO  CALIF  WATER  CO 

BATE^  RTDGE 

0543 

SNTA  BARBARA 

30 

34  55 

119  54 

5300 

VARj 

U  S  fORESI  SERVICE 

6EARTRAP  MEAOOM 

0596 

TULARE 

3£>  41 

118  52 

6800 

VARl 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

0606 

RIVERSIDE 

BEAUMONT    IRRIG  DISI 

0607 

RIVERSIDE 

BEAUMONT    iRR|&  OlST 

fl  I  VERS  1 oe 

'lEEHIVE  MFAPOW 

061' 

TUOLUMNE 

0619 

LOS  ANGELES 

BEN  LOMOND 

0674 

SANTA  CRUZ 

BENS0N5  FERRY 

0662 

SAN  JOAOUIN 

DAVID  P  CAMERON  JR 

0693 

ALAMEDA 

BERRYESSA  LAKE 

0705 

NAPA 

23 

3a  33 

122  14 

480 

lOA 

lOA 

HAHVEY   0  FRYER 

0715 

SISKIYOU 

12 

41  52 

122  14 

VAR 

0731 

LASSEN 

4130 

niG  BAR  Ranger  station 

0738 

TRINITY 

SAN  BERDINO 

0755 

FRESNO 

BIG  DALTON  0AM  FC2Z3B-E 

075B 

LOS  ANGELES 

26 

1575 

5P 

f\C  PINE  CREEK 

DEPT  WATER  RESOURCES 

RIG  PINES  PARK  FC  S3B 

0779 

LOS  ANGELES 

U  S  FORESI  SERVICE 

BIG  SUR  STATE  Park 

0  790 

MONTEREY 

STATE  PARK  SERVICE 

BTG   TUJUNGA   DAM  FCt5D-E 

0798 

LOS  ANGELES 

13> 

34  16 

116  11 

2315 

5P 

flIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL 

oaiB 

LOS  ANGELES 

13 

34   1  1 

116  30 

722 

c 

CORP S  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK   INTAKE  2 

0819 

MID 

BISHOP  PftSS  SNOW  COURSE 

0821 

FRESNO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  WB  AIRPORT 

U  S  WEATHER  BUREAU 

bi'hop  union  carbide 

082'. 

INYO 

UNION  CARBIDE  CO 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

SANTA  CLARA 

MRS  MART  INCERPI 

ALACK S  MOUNTAIN 

0867 

U  S  WEATHER  BUREAU 

0870 

U  S  FOREST  SERVICE 

SLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

0897 

PLACER 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLUE   LAKE  REDWOOD  CREEK 

0903 

HUMBOLDT 

17 

40  55 

123  49 

975 

9A 

W  FRANK  SWOPE 

0924 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

114  36 

268 

4P 

4P 

0925 

RIVERS  IDE 

0927 

0931 

NEVADA 

SAN  DIEGO 

HENDOC I  NO 

BORREGO  OESEPT  PARK 

0983 

BORREGO  SPRINGS   3  NNE 

SAN  DIEGO 

BOULDER  CREEK 

LOCATELL  1  RANCH 

1005 

4 

37  09 

122  12 

2175 

: 

VINCENT  D  LOCATELLI 

BOULEVARD 

1009 

9A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

60U0UET  CANYON 

1013 

LOS  ANGELES 

lOlfi 

NEVADA 

BRADFORD  RANCH 

1031 

R  IVERSIOE 

BPADL  EY 

10  34, 

MONTEREY 

BRAWLEY  2  SW 

1046 

IMPER 1 AL 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

BRAY    10  WSW 

1050 

S  ISK I  YOU 

1056 

BREA  DAM 

ORANGE 

33  53 

117  56 

275 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTwOOO  6  SW 

1  060 

CONTRA  COSTA 

27 

37  53 

121  47 

325 

BR  1 OGEPORT 

1 07^ 

"  „ 

1076 

MONO 

8RI0GEVILLE  U  NNW 

108C 

HUMBOLDT 

1 1  30 

MON  T  E  R  E  V 

BUCKS  LAKE 

39  54 

121  12 

S200 

c 

MRS  Fate  0  MC  HUGH 

20 

36  46 

121  11 

1640 

z 

BULLARD'i  BAR  PWR  HOUSE 

BUPFIANK    FIRE  DEP  FC2?b8 

1192 

LOS  ANGELES 

BURBANK    WB   A  1 RPOR  T 

LOS  ANGELES 

BURL INGAMf 

1206 

4P 

BURNT    RANCH    I  S 

BURTON  RANCH 

CONTRA  COSTA 

MRS  MAR  SIIRTON 

BUT  TONW [ LLOW 

BUENA  VISTA  W  S  OlST 

1250 

R  IVERSIDE 

33  55 

116  1*7 

1815 

5P 

JAMeS  A  HAKELAND 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

SAN  DIEGO 

3; 

32  40 

117  14 

5P 

5P 

CACHUMA  0AM 

1253 

SNTA  BARBARA 

78° 

1272 

SAN  BEBOINO 

1277 

CALAVERAS 

1290 

CALAVERAS 

CALAVERAS  RESERVOI R 

1281 

ALAMEDA 

I MPER I AL 

I30( 

TULARE 

C4L I STOGA 

1  312 

H  MOLL 

CALLAHAN  RANGER  STATION 

1316 

SISKIYOU 

12 

41  16 

122  48 

3136 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  ANGELUS 

I  369 

SAN  BERDINO 

2a 

34  09 

116  59 

5800 

c 

1424 

SAN  OIEGO 

33 

32  37 

116  28 

2630 

5P 

5P 

CAMP  PARDEE 

1426 

CALAVERAS 

lb 

38  15 

120  51 

8A 

K 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTER 

1433 

SIERRA 

120  34 

5565 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35  20 

120  41 

8A 

camptonville  ranger  SIA 

1462 

B 

39  27 

121  02 

2760 

SA 

CAMP  WISHON 

14  70 

TULARE 

9 

36  11 

lie  40 

z 

CANBY   1 1  SW 

1475 

MOOOC 

21 

41  22 

121  03 

4500 

8A 

CAN9Y  RANGER  STATION 

1476 

MODOC 

21 

41  27 

120  52 

4312 

SA 

U  S  FORESI  SERVICE 

canoga  park  pierce  col 

LOS  ANGELES 

34   1  1 

794 

PIERCE   JH  COLLEGE 

CANI IL 

1481 

KERN 

35  16 

117  58 

2010 

6P 

6P 

POSTMASTER 

CANYON  DAM 

PLUMAS 

40  10 

121  05 

4555 

5P 

5P 

P  G  »  E  COMPANY 

CARBON  CANYON  OILMAN 

ORANGE 

2( 

33  55 

117  47 

1625 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

SAN  BERDINO 

26 

33  57 

117  48 

1220 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

152; 

PLUMAS 

40  05 

121  09 

2986 

5P 

P  6  ♦  E  COMPANY 

CARMEL  VALLEY 

1534 

MONTEREY 

36  29 

121  44 

425 

5P 

5P 

A  A  COLLINS  JR 

CATHAY  BULL  RUN  RANCH 

1566 

MARI POSA 

2: 

37  2* 

120  03 

1425 

9A 

9A 

c 

WM  H  ALISON 

CAZAOERO 

1602 

SONOMA 

22 

38  32 

123  08 

6P 

MISS  HAZEL  L  BOROTRA 

STATION 

1     INDEX  NO. 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UOotiii  Vc>n 

g 

e 

SPECIAL  1 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 

1606 

SISKIYOU 

12 

06 

123  03 

3000 

6P 

MOUNTAIN  VIEW  RANCH 

160' 

11 

36 

47 

lie  40 

4650 

8A 

8A 

US  NAT  PARK  SERVICE 

CEDAR  POINT  RANCH 

1611 

27 

37 

28 

3230 

6P 

1614 

IB 

32 

120  10 

4670 

SA 

eA 

US  SOIL  CON  SERVICE 

1624 

23 

39 

47 

522 

8A 

SA 

P  6  *  E  COMPANY 

1653 

39 

29 

121  14 

2575 

1660 

i: 

34 

15 

ue  36 

957 

VAR 

LONNIE  BAIWAY 

1682 

34 

14 

118  37 

912 

C 

1697' 

37 

37 

58 

119  55 

4765 

8A 

1700 

18 

121  13 

4530 

MRS  C  8  KROEKER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

1715 

BUTTE 

^3 

39 

42 

121  47 

205 

4P 

4P 

US  PLANT   INTRO  GRDN 

1739 

20 

36 

54 

121  36 

125 

BA 

1743 

24 

35 

120  12 

1975 

C 

chuchupate  Ranger  STA 

10 

34 

119  01 

5260 

117  06 

8A 

BA 

8A 

CLAPEWONI    POMONA  COL 

bC 

6P 

23 

38 

25 

121  32 

6^ 

6A 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

38 

57 

122  38 

1340 

BA 

8A 

CLOVERDALE   3  SSE 

SONOMA 

SA 

CLOVEROALE    11  W 

1840 

SONOMA 

22 

38 

46 

123  13 

1620 

: 

FRANK  S  0RN8AUN 

CLOVER  MEADOWS  GS 

27 

37 

32 

119  17 

7002 

VAR 

s 

120  21 

671 

6P 

COAL  1 NGA   1  SE 

COALINGA    14  NW 

120  34 

1640 

5P 

COLBYS  FC   53  0 

LOS  ANGELES 

16 

4P 

COLD  SPRINGS  CAMP 

MONTEREY 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

4P 

COLGATE  POWER  HOUSE 

COLUSA  1  S5W 

1946 

COLUSA 

23 

39 

12 

122  01 

60 

6P 

6P 

IVAN  J  STEPHENS 

CONCORD  )  E 

1962 

CONTRA  COSTA 

37 

58 

121  59 

195 

8A 

COPCO  NO  1  DAM 

S  I  SK I  YOU 

06 

c 

51 

122  4T 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

FRANKLIN  K  REED 

CORONA 

R  IVERSIDE 

710 

4P 

CORONA  FIRE  DEPT 

CORRAL  1 TOS 

SANTA  CRUZ 

20 

c 

COTTONWOOD  CREEK 

DEPT  WATER  RESOURCES 

123  IS 

8A 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

2084 

MENDOCINO 

39 

50 

123  05 

1514 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

COVINA  TEMPLE   FC  193 

2090 

LOS  ANGELES 

34 

05 

117  52 

575 

5P 

WILLIAM  B  TEMPLE 

COW  CREEK 

6 

36 

30 

116  52 

-125 

4P 

COYOTE  CANYON 

R  1 VERSI DE 

26 

1  16  30 

2300 

211 1 

I MPER I AL 

115  56 

250 

36 

34 

116  20 

10720 

s 

CRAWFORD  RANCH 

116  17 

41 

124  12 

40 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

DEL  NORTE 

CRESCENT  C 1 TY  MNTNC  STA 

DEL  NORTE 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CROCKETl'^    """^  GREGORY 

2163 

SAN  BERDINO 

15 

15 

117  17 

4530 

c 

CR  FST  CO  WATER  OlST 

2177 

4 

38 

02 

122  13 

8A 

SA 

26 

4P 

CUMMI NGS 

MENOOC I  NO 

CUY AMAC A 

SN  LUIS  OBPO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CUYAMA   RANGE  R  STATION 

SNTA  BARBARA 

U  S  FOREST  SERVICE 

DAGGETT    I  ENE 

2255 

SAN  BERDINO 

34 

52 

116  52 

1975 

c 

COOL  WATER  RANCH 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

2257 

SAN  BERDINO 

34 

52 

116  47 

1922 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

OANA  2  SE 

HARL  EY  NEUERBURG 

OAV I S  AGR  COLLEGE 

8A 

8A 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

DAVIS  CREEK 

R  1  CHARD  F  HUGHES 

HERMAN  L  LORENZEN 

DEEP   SPRINGS  SCHOOL 

5P 

DEEP  SPR INGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

5P 

119  15 

DELANO  FIRE  DEPT 

2362 

36 

36 

121  52 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

2369 

STANISLAUS 

27 

37 

25 

121  23 

1125 

6P 

STANISLAUS  COUNTY 

y 

37 

32 

124 

5P 

5P 

OESCANSO  RANGER  STATIOF 

2432 

740 

: 

P  G  *  E  COMPANY 

TUOtUMNE 

l\ 

TRl   DAM  PROJECT 

19 

1  20  14 

Ba 

D0U6LEBUNK  MEADOW 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

2494 

LOS  ANGELES 

33 

33 

56 

1  le  08 

116 

5P 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

2500 

39 

34 

120  50 

2895 

8A 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

02 

120  05 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

LOS  ANGELES 

29 

2539 

37 

45 

120  06 

3000 

6P 

2566 

121  58 

63 

MRS  ALETHA  G  HUNT 

DUNN  S I D 1 NG 

SAN  BERDINO 

EARL  K  WOBSER 

OUNSMUIR  RANGER  STATION 

2572 

S I SK 1  YOU 

122  16 

U  S  FOREST  SERVICE 

38 

122  18 

eA 

8A 

EAGLE  LAKE  STONE  RANCH 

2595 

LASSEN 

18 

40 

39 

120  39 

5130 

6P 

ALBERT  STONE 

259) 

33 

48 

115  27 

973 

7A 

7/ 

METRO  WATER  DISTRICT 

122  31 

8A 

ORLANO  UNIT  WU  ASSN 

2653 

36 

118  23 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2709 

eA 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

2713 

115  34 

-  30 

EL  CENTRO  water  DEPT 

2728 

3B 

20 

120  40 

715 

5P 

P  G  *  E  COMPANY 

2735 

34 

36 

1  18  34 

2075 

27*9 

42 

00 

123  43 

1711 

5P 

ROBERT   E  60TTEL 

ELLERY  LAKE 

2756 

MONO 

38 

37 

56 

119  14 

9600 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

2760 

38 

14 

121  11 

90 

7A 

C  NORMAN  ADAMS 

HOMER   F  WANNAMAKER 

117  21 

6P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

2812 

21 

33 

37 

117  19 

2662 

07 

6P 

DARW IN  M  T 1  NO 

ESCONOIDO  PARK  HILL 

07 

1  17  04 

CITY  OF  ESCONOIDO 

2895 

28 

34 

08 

117  31 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2899 

12 

28 

LAWRENCE  E  BUChNER 

^EUREKA  WB  CITY 

2910 

HUMBOLDT 

40 

124  10 

*3 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

MARIPOSA 

14 

37 

35 

120  16 

484 

5P 

MERCED  IRRIG  DISI 

2922 

36 

21 

119  04 

439 

: 

CHARLES  0  COULTER 

15 

122  03 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

4P 

POLICE  DEPARTMENT 

01 

8A 

8A 

JOE  WHEELER  JR 

MRS  LISA  FERGUSON 

3025 

MRS  H  S  HIERONYMUS 

FIDOLETOWN  LYNCH  RANCH 

30381 

36 

31 

120  42 

2100 

BA 

HENTWORIH  LYNCH 

SNTA^BARBARA 

32 

34 

120  00 

3150 

U  S  FORESI  SERVICE 

305C 

VENTURA 

29 

34 

24 

118  56 

435 

eA 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

3055 

25 

39 

01 

122  52 

1340 

: 

1056 

23 

39 

00 

122  55 

1350 

LESTER  W  BOARDMAN 

3057 

23 

36 

58 

122  57 

1750 

BP 

MRS  HILDA  K  GRAHAM 

30S3 

36 

21 

120  09 

265 

6P 

6P 

RAYMOND   THOMAS  RANCH 

FLEMING  FISH  *  GAME 

3007 

11 

40 

22 

120  19 

4000 

5P 

CAL  DEPT  FISH  *  GAME 

FLORENCE  LAKE 

3093 

37 

16 

118  56 

7344 

SO  CAlIF  EDIsON  CO 

FOLSOM  DAM 

3113 

SACRAMENTO 

42 

121  09 

350 

eA 

SA 

BA 

U   S   BUR  RECLAMATION 

FONT ANA  5  N 

SAN  BERDINO 

28 

1  1 

117  27 

1972 

6P 

ROLAND  W  GETCHELL 

FONTANA  KAISER 

3120 

SAN  BERDINO 

34 

05 

117  30 

1090 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3130 

T  RIN I TY 

40 

23 

123  20 

2340 

8A 

FORESTHILL  RANGER  STA 

3134 

PLACER 

39 

01 

120  50 

3200 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  BIOWELL 

3157 

MODOC 

li 

51 

120  06 

4496 

5P 

L  J  FEE 

FORT  BRAGG 

3161 

MENOOC 1  NO 

27 

123  48 

eo 

eA 

8A 

: 

CALIF  *  WESTERN  R  R 

FORT   BRAGG  AVIATION 

3164 

MENDOCINO 

24 

123  49 

61 

UP 

IIP 

U  S  WB  OBSERVER 

FORT  OICK   1  NNE 

3173 

DEL  NORTE 

41 

52 

124  09 

FORT   JONES  6  ESE 

3176 

S ISK 1  YOU 

41 

35 

122  43 

3324 

c 

CARL  C  CRAMER 

-  212  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

1  DRAINAGE  |  | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
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OBSERVER 

PRECIP. 

< 

SPECIAL 

FORT  JONES  RANGER  STA 

3182 

SISKIYOU 

12 

38  3* 

122  51 

2720 

4P 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  ROSS 

SONOMA 

C  A  CALL 

FREEDOM  S  NNW 

SANTA  tRUI 

JAMES  E  C  CURRENS 

FRENCH  GULCH 

SHASTA 

MRS  CLARA  JONES 

FRESNO  WB  AIRPORT 

FRESNO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FRIaNT  GOVERNMENT  CAMP 

BA 

U  S  8UR  RECLAMATION 

FULLERTON  ARROUES  RANC- 

ORANGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  DAM 

ORANGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  HiLLCREST  RES 

FULLERTON  HUN  W  DEPT 

GARRERVILLE 

HUMBOLDT 

MRS  N  E  PANCOAST 

GARDEN  VALLEY  I  S 

WW 

EL  DORADO 

36  50 

1940 

7A 

R  C  KYLE 

GASOuET  Ranger  station 

DEL  NORTE 

123  58 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

EL  DORADO 

WILLIAM  BREEOLOVE 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

i"i 

El  DORADO 

U  S  FOREST  SERVICE 

gerle  creek  camp 

EL  DORADO 

U  5  WEATHER  BUREAU 

GIANT  FOREST 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GIBRALTAR  DAM  f+0  2 

SNTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  WTR  DEP 

GILLESPIE  FIELD 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO  COUNTY 

GILROY 

SANTA  CLARA 

GILROY  FIRE  DISTRICT 

SILROY  e  NE 

3*19 

SANTA  CLARA 

20 

37  02 

121  26 

1050 

C 

WILLIAM  J  KICKHAM 

GILROY   14  ENE 

3*2Z 

SANTA  CLARA 

6A 

SETH  E  AUSER 

QLENDALE   STAPEN  FC  Z95G 

LOS  ANGELES 

RALPH  STAPENHORST 

GLENDORA  WEST  FC  ]8i 

LOS  ANGELES 

26 

34  08 

117  5Z 

622 

5P 

MRS  L  M  WEST 

GLENNV  t  LLE 

35  43 

116  42 

3140 

5P 

6A 

KERN  CO  FSTRy  *  F  0 

GLENNVlLLE  FULTON  RS 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  RUN 

3b91 

8 

39  10 

120  52 

4P 

GONZALES  9  ENC 

3502 

SAN  BENITO 

24 

36  3  3 

121  18 

2350 

c 

MRS  AlIA  H  BOGUE 

GOOSE  LAKE  WEST 

GRACE  MEADOW 

35Z9 

TUOLUMNE 

37 

36  09 

119  36 

8900 

VAR 

s 

HETCH  hetchy  WTR  SUP 

GRAN  1 TE  SAS 1 N 

FRESNO 

1 1 

36  52 

10000 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GRANT  GROvE 

sin 

11 

lie  58 

6580 

8A 

6A 

C  M 

US  NAT   PARK  SERVICE 

GRASS  VALLEY 

357] 

NEVADA 

39  12 

121  02 

2693 

8A 

8A 

CAHL   E  BtYER 

GRASS  VALLEY  2  NNE 

JSTZ 

NEVADA 

39  14 

121  02 

Z710 

c 

ERIC  WESTBURG 

GRATON   1  W 

3578 

SONOMA 

22 

38  26 

122  53 

210 

6P 

6P 

HOMEft    L  PARNELL 

GREENLAND  RANCH 

3603 

INYO 

36  27 

116  5Z 

-166 

5P 

5P 

US  NAT   PARK  SERVICE 

GREENVIfW 

361<i 

S  ISK I  YOU 

IZ 

41  33 

122  54 

2816 

12fi 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

GREENVILLE  RANGER  STA 

3621 

PLUMAS 

8 

40  08 

120  56 

3560 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 
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PINE  CANYON  Patrol 

STATION  FC  321  E 
PINNACLES  NATIONAL  MON 

PIRU  2  ESE 
PISMO  BEACH 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE  5 
PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 
PLArERvlLLE   1 FG 
PLACERVILLE  1  W 
PLYMOUTH 
POINT  ARENA 
POINT   ARGUFLLO  WP 

POINT  ARGUELLO 

LIGHT  STATION 
POINT  PIEDRAS  8LANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

PORTEftVlLLE 

PORIOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  J  E 

POTTER  VALLEY  3  NNW 

POTTER  VALLEY  3  SE 

POTTER  VALLEY  PWP  HOUSE 

P0W4Y  VALLEY 

PRADO  OAH 

PRIEST  VALLEY 

QUAKING  ASPEN 

OUINCY  RANGER  STATION 

RAMONA  SPAULDING 

RANCHITA 

RANDSBURC 

RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 
PAYWOOD  FLATS 
RED  BLUFF  WB  AIRPORT, 
REDDING  1  SF 
REDOING  FIRE  STA  NO  2 
REDLANOS 
REDWOOD  CI TY 
REDWOOD  VALLEY 
REPRESA 
r RICHMOND 

RIO  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  3 
RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 
ROBERTSON  FLAT 
ROCK  CREEK 
ROC KLIN 

ROSE  MARIE  MEADOW 
ROUND  MEADOW 
ROUND 


RUNNING  SPRINGS   1  E 
SACHES  SPRINGS 
SACRAMENTO  we  AIRPORT 
SACRAMENTO  WB  CITY 
SADDLE  CAMP  RaNGER  STA 
SAGEHEN  CREEH 
SAINT  HELENA 
SAINT  HELENA  *•  WSW 
SAINT  HELENA  7  NE 
SAINT  JOHN 

SAINT  MARYS  COLLEGE 


SAL 


NAS  I 


.  DAM 


IPUEDES 
SPRINGS  PWR  HOUSE 
'ER  RANGER  STATION 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 


SUTTER 

IMPERIAL 

SN  LUIS  OSPO 

MADERA 

LOS  ANGELES 

STANISLAUS 
S  ISK I  YOU 
ALAMEDA 
NAPA 


6371   SAN  DIEGO 
637?j  SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
63951  FRESNO 
6399"  VENTURA 

ORANGE 
6*iS5]  SHASTA 

6'.65  LOS 


6525  BUTTE 
6528  BUTTE 
6552j  MARIPOSA 
6569"  VENTURA 
6576^  VENTURA 
65831  MERCED 
65971  EL  DORADO 
6602  LOS  ANGELES 
5610|  SAN  BENITO 
LOS  ANGELES 


mumbolot 
contra  costa 
Glenn 
humboldt 

BUTTE 
eUTTE 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
RIVERSIDE 
SANTA  CLARA 
MONTEREY 
SAN  OlEGO 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 


TUOLUMNE 
SAN  BERDINO 
MONTEREY 


LOS  ANGELES 
TEHAMA 

SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
KERN 

TEHAMA 

SONOMA 
SONOMA 
MERCED 
FRESNO 
VENTURA 

LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 

VENTURA 

SN  LUIS  OBPO 

SHASTA 

LAKE 

EL  DORADO 
EL  DORADO 
EL  DORADO 
AMADOR 
MENOOC INO 
SNTA  BARBARA 


SNTA  BARBARA 
SN  LUIS  OBPO 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 
TULARE 
PLUMAS 
TULARE 
TULARE 
MENDOC INO 

MENDOCINO 

MENDOCINO 

SAN  DIEGO 

RIVERSIDE 

MONTEREY 

TULARE 

PLUMAS 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

KERN 

MARIPOSA 
SAN  BERDINO 
TEHAMA 

SHASTA 

SAN  BERDINO 

SAN  MATEO 

MENDOC INO 

SACRAMENTO 

CONTRA  COSTA 


RIVERSIDE 

PLACER 

INYO 

PLACER 

FRESNO 

TULARE 

SHASTA 

SAN  BERDINO 

TUOLUMNE 

SACRAMENTO 

SACRAMENTO 

TEHAMA 

NEVADA 

NAPA 


CONTRA  COSTA 

MONTEREY 

MONTEREY 


SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
AMADOR 
TRINITY 
CALAVERAS 
LOS  ANGELES 


St  15 

33  56 

36  37 

'•1  20 


39  *5 
41  18 
39  30 


3A  56 

'•0  20 
36  36 
38  1* 
38  15 
36  53 

36  48 
34  31 


39  22 

32  57 

33  53 
36  11 


40  49 

34  12 
38  06 
38  31 

38  35 
40  10 

39  26 
38  30 
38  30 


21  35 
15  31 
20  30 

19  30 
18  23 

22  43 

20  52 
22  51 
22  12 
22  25 


17  24 

17  21 

16  08 
20  24 
19  15 

17  51 
22  37 

18  06 
IT  S3 

19  18 
24  02 


22  12 

23  32 
21  34 
21  29 


19  33 

19  11 

19  19 
21  11 

20  30 
18  24 

21  22 
18  07 

18  06 


21  54 

18  40 

22  38 
22  38 
21  08 

19  23 
19  11 


18  45 

20  38 

21  59 

22  52 


17  46 

22  01 

19  01 

20  26 

18  34 
18  38 

23  06 

23  04 


22  28 

22  32 

22  22 

22  00 

22  06 
21  39 
21  37 
21  36 
20  30 
20  24 
20  13 

23  35 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


RECLAMATION  DIST  1001 
IMPERIAL  IRRIO  OIST 
ANDREW  MEHLSCHAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
SN  FERNDO  VLY  TIMES 
EDWARO  L  THOMPSON 
S  SN  JOAOUIN   IR  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
ALLARO 


RICHARD 
ANDREW  J  BLANET 

U  S  MARINE  CORPS 
OCEANSlOE  WATER  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
VENTURA  CO  FIRE  DEPI 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  BEATRICE  RYAN 

LONG  BEACH  SCH  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN 
CAL  DlV  BEACH  +  PARK 
AUSI IN   £  LYONS 
ARTHUR  W  BOWMAN 
ORLANO  UNIT  MU  ASSN 


S  WEA 


ROBERT  E  SKINNER 

STATE  DlV  OF  FSTRY 

DEPI  WATER  RESOURCES 

CITY  OF  OXNARD 

JEFF  BUTLER 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FLOYD  R  POOLE 

E  K  BARR 

JOHN  P  OHRWALL 

PALMDALE  IRRIG  DIST 

PALMDAUE  IHRIG  DIST 
FED  AVIATION  AGENCY 
PALM  SPGS  FIRE  DEPT 
ENGINEERING  DEPI 
JAMES  A  SELL 
PALOMAR  OeSERVAIORT 
R  W  HIATT 
MISS  LILY  BERG 

PARADISE  CEMETERY 

HETCH  HETCHV  WTR  SUP 
METRO  WATER  DISTRICT 

HERBERT  H  Durham 

RAULSTON  P  MORRISON 
PASADENA  HATER  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PASO  H06LES 
FRANCIS  F  NELSON 
FED  AVIAT ION  AGENCY 
HUDSON  RANCH 

MRS   ANITA   V  KUNKLER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PETALUMA  FIRE  DEPI 
VICTOR  £  CHAIK 
A  PAT  TURNER 
MRS   IDA  H  AKERS 
VENTURA  COUNTY  FCD 


AU6RET 


INSI   FSI  GENEl ICS 
CITY   OF  PLACERVILLE 
LORRIN  L  CRAIN 
JAMES  D  HOUNGOVAN 
U  S  WEATHER  BUREAU 


U  S  COAST  GUARD 
U  S  COAST  GUARD 
J  E  ADAHSON 
U  S  NAVAL  MAGAZINE 
JOHN  H  DAtBELL 
REUBEN  G  DALTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM   R  BOOTH 
OTTO  R  HUGHES 

RUSSELL  E  NEAR 
P  G  *■  E  COMPANY 
POWAY  MUN  WATER  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON   H  PALMER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  B  SPAULDING 
CORPS  OF  ENGINEERS 
I  CO  FIRE  DEPT 

ROBERT  H  WHIPPLE 
CLOSED  b/l/bO 
u  s  weather  bureau 

of  redding 
redding  fire  chief 
reolands  daily  facts 
■ire  depi  sia  z 
thomas  m  jameson 
folsom  state  prison 
ty  of  richmond 


TRUS  EXP  STATION 
ENGINEERS 
ER  RESOURCES 
H  JOHNSON 

ED  ISDN  CO 
ATE  ENG 


OF  HWYS 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
HER  BUREAU 
HER  BUREAU 
HER  BUREAU 
TY  OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  B  ABREU 
JAMES  A  STURGEON 

BROTHER  U  BENEDICT 

AGR  Extension  ser 

SALINAS  RURAL  F  D 
FED   AVIATION  AGENCY 
SALINAS  DAM  OPERATORS 

P  G  >  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 


STATION 

1     INDEX  NO. 

COUNTY 

■  -  INAGE  t  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

1 

OBSERVER  1 

1  TEMP. 

ei 

EVAP. 

SPECIAL 

SAN  ANTONIO  MISSION 

771* 

MONTEREY 

24 

36  01 

121  15 

1060 

7F 

SAN  ANTONIO  MISSION 

7716 

MONTEREY 

24 

36  01 

120  54 

435 

SAN  BERNARDO  RANCHO  | 

SAN  6ENI TO 

SAN  BENITO 

SAN  BERDINO 

MONTEREY 

CALIF  WTR  +  IEL  CO 

4P 

SANOBERG  WB 

LOS  ANGELES 

SAN  DIMAS  TAN6ARK  FLAT 

7750 

LOS  ANGELES 

26 

34  12 

117  46 

2720 

CG 

U  S  FOREST  SERVICE 

7753 

10 

35  00 

119  U 

1450 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 

SANTA  CLARA 

SAN  FRANC  I  SCO 

MID 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

WSAN  FRANCISCO 

SAN  GABRIEL    CANYON  PH 

7776 

LOS  ANGELES 

26 

34  09 

117  54 

744 

PASADENA  WATER  DEPT 

7779 

26 

117  52 

1461 

C 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  GREGORIO  3  SE 

SAN  MATEO 

POMPON  10  RANCH 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

ORANGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35  16 

120  40 

300 

7A 

CAL  STATE  POLY  COL 

SAN  MARCOS  RANCH 

7861 

SNTA  BARBARA 

32 

34  3  3 

119  52 

600 

7A 

c 

CLOSED  &/1/6O 

VENTURA 

LOS  ANGElES 

MARINE  Exchange 

5P 

Cl  IT  ENGINEER 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

ORANGE 

SANTA  ANA  FIRE  DEPt 

SANTA   ANA   RIVER   PH  3 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  ANA  RIVER  PH  NO  1 

SAN  BERDINO 

SO  CALIF  EOISON  CO 

SANTA  ANl TA  FERN  FC  432 

LOS  ANGELES 

G  ROBINSON 

SANTA  BARBARA 

7902 

SNTA  BARBARA 

34  26 

119  42 

100 

5P 

c 

S  BARBARA  FIRE  DEPI 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

790* 

SNTA  BARBARA 

3: 

34  26 

119  50 

MID 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

SNTA  BARBARA 

4000 

TV  STATION  RETT 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CLARA 

UNIV  OF    SANIA  CLARA 

ROBERT   E  BURTON 

LOS  ANGELES 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SN  LUIS  OBPO 

6P 

JOSEPH  C   MC  KUSICK 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

SNTA  BARBARA 

U  S  WEATHER  BUREAU 

4P 

CITY  SANTA  MONICA 

WSANTA  MONICA  PIER 

7953 

LOS  ANGELES 

33 

34  00 

118  30 

15 

5P 

S  M  LIFEGUARD  SER 

7957 

29 

34  21 

119  04 

282 

101 

CO  AGRICULTURAL  COHH 

CLARENCE  S  NEWBERRY 

SANTA  YNE2 

7976 

SNTA  BARBARA 

32 

34  37 

600 

c 

SNTA  YNE2  HIGH  SCHL 

7987 

33  48 

117  43 

1025 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOS  ANGELES 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

5  ISK I  YOU 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

HUMBOLDT 

PACIFIC  LUMBER  CO 

SEARSVlLLE  LAKE 

SAN  MATEO 

8A 

AUSTIN  CLAPP 

SEBASTOPOL  4  SSE 

SONOMA 

GEO  A  NAHHENS 

SECRET  VALLEY  MNTNC  STA 

8075 

LASSEN 

18 

40  40 

120  15 

4662 

8092 

LOS  ANGELES 

13 

34  10 

US  28 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA 

1076 

eA 

&A 

C  H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHELTER  COVE 

HUMBOLDT 

5P 

MRS  MARILYN   F  MACHl 

SMI NGLE 

7A 

THEODORE  B  HEUSNER 

SHINGLETOWN  2  E 

SHASTA 

7A 

MRS  JANICE  M  SUTTER 

SIERRA  CITY 

SIERRA 

HARRY  H  R0E8ER 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL  HILL  FC  415 

LOS  ANGELES 

GEORGE    I  OSBORNE 

SILVERADO  RANGER  STA 

8243 

ORANGE 

26 

33  45 

117  40 

1100 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8266 

SNTA  BARBARA 

3C 

119  46 

2500 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  K  LEITHOLO 

STATE  DlV  OF  FSTRY 

CLARENCE  F  ELWORTHY 

SACRAME  NTO 

8A 

MRS  MABEL  VAN  VLECK 

RIVERSIDE 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 

MAR  1 POSA 

DEPT  WATER  RESOURCES 

U  S  FOREST  SERVICE 

SODA  SPRINGS 

B331 

NEVADA 

39  19 

120  23 

6750 

5P 

C  H 

8331 

MONTEREY 

24 

36  26 

121  19 

204 

JAN  M  JACOBSEN 

S0MES6AR  1  W 

HUMBOLDT 

MRS  GEORGIA  ANN  LONG 

VENTURA 

LAWTON   INVESTMENT  CO 

BERYLWOOO  INVEST  CO 

5P 

LAURENCE  W  OICkEY 

SONORA 

TUOLUMNE 

BA 

P   G   ♦    E  COMPANY 

STATE   DIV  OF  HWYS 

SAN  FRANC  1  sec 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

MAPI POSA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

SOUTH  LAKE 

8406 

INYO 

i; 

37  11 

118  34 

9580 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

LOS  ANGELES 

R  S  HUTCHISON 

MRS  BERTHA  HENNES 

Elmer  a  sutton 

U  S  FOREST  SERVICE 

P  G  *  E  COMPANY 

SQUAW  VLY  DEVEL  CO 

SAN  BERDINO 

SQUIRREL   INN  HOLD  CO 

SQUIRREL    INN  2 

8479 

SAN  BERDINO 

1' 

34  14 

117  14 

5660 

5P 

H 

LEROY  KEMP 

8490 

39  53 

123  44 

860 

CAL  DlV  BEACH  *  PKS 

TUOLUMNE 

P  G  »  E  COMPANY 

FRESNO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

STOCKTON   DISPOSAL  PLAN 

CI  TY  OF  STOCK  TON 

•STOCKTON  FAA  AIRPORT 

SAN  JOAQUIN 

FED  Aviation  agency 

STOCKTON  FIRE   STATION  4 

SAN  JOAQUIN 

STOCKTON  FIRE  DEPT 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

SAN  JOAOUIN 

MARTIN   P  MUHS 

STONTFORO  COOLEY  RANCH 

8578 

COLUSA 

2 

39  15 

122  40 

3015 

FRED  H  COOLEY 

STONYFORD  RANGER  STA 

8580 

39  23 

122  33 

1168 

U  S  FOREST  SERVICE 

ORLANO  UNIT  WU  ASSN 

OEPT  WATER  RESOURCES 

SQPER-WhEELER  CO 

51 

LOS  ANGELES 

FRANK    I  STEVENS 

CAL  DlV  BEACH  *  PARK 

U  S  AIR  FORCE 

SU5ANV1LLE 

870 

LASSEN 

1 

40  25 

120  39 

4170 

CITY  OF  SUSANVILLE 

8702 

1 

40  23 

120  33 

4148 

HID 

DAVID  BARR 

8703 

40  26 

120  40 

4555 

c 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

8713 

38  23 

120  48 

1580 

STATE  01 V  OF  FSTRY 

8746 

LOS  ANGELES 

34  23 

117  41 

7500 

SMITHSONIAN  OBSY 

8752 

ic 

35  09 

119  28 

1025 

c 

KERN  CO  FSTRY  •  FD 

8756 

3( 

39  10 

120  09 

6228 

8A 

8A 

ARTHUR  £  FRODENBEHG 

TALBOT  CAMP 

8771 

39  12 

120  22 

6000 

VAR 

DEPT  WATER  RESOURCES 

8826 

11 

35  08 

118  27 

3975 

6P 

6P 

MRS  ANl TA  COWAN 

8832 

35  08 

118  27 

3975 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

TEJON  RANCHO 

KERN 

35  02 

lie  45 

6P 

TEJON  RANCH  COMPANY 

TERMO 

LASSEN 

40  52 

120  27 

5300 

c 

SULO  E  LAKSO 

THE  CEDARS 

6861 

PLACER 

39  15 

120  21 

5900 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

THE  GEYSERS 

6885 

SONOMA 

2 

38  48 

122  49 

1600 

c 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

RIVERSIDE 

33  38 

116  10 

-120 

MIO 

c 

FED  AVIATION  AGENCY 

THOUSAND  OAKS 

8905 

VENTURA 

3 

lie  51 

810 

51 

VENTURA  CO  F 1  RE  DEPT 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

TULARE 

36  22 

lie  51 

2200 

c 

GLENN  BAKER 

THREE  RIVERS  EDISON  PH2 

8914 

rULARE 

116  53 

950 

2P 

2P 

SO  CAL IF  EDI  SON  CO 

THREE  RIVERS  EOISON  PHI 

TULARE 

36  28 

1  18  52 

1140 

: 

SO  CALIF  EDISON  CO 

TIGER  CREEK  POWER  HOUSE 

8928 

AMADOR 

38  28 

120  27 

c 

P  G  ♦  E  COMPANY 

-  214  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

■HAINAGE  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

< 

SPECIAL 

TOPANGA  PATROL  STA  FC 

896 

'  LOS  ANGELES 

34  05 

118  36 

745 

5 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

897 

3 

33  48 

US  20 

102 

4 

4 

899 

3 

33  39 

117  36 

970 

C 

TRACY  2  SSE 

899 

SAN  JOaQU ] N 

2 

37  43 

121  25 

105 

c 

AAGE  P  TUGEL 

SAN  JOAQUIN 

2 

37  42 

121  25 

140 

12 

12 

BANTA  CARBONA    IR  CO 

ALAMEDA 

2 

37  48 

121  35 

61 

6 

6 

6 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRINITY   CENTER  RS 

902 

3 

41  00 

122  41 

U  S  FOREST  SERVICE 

TRINITY   DftM  V15TA   PO I N 

90? 

TRINITY 

3 

40  48 

122  46 

2500 

8 

8 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TPONA 

SAN  9ERDIN0 

8 

AMERICAN  P  *  C  CORP 

904 

NEVADA 

3 

39  20 

120  U 

5960 

S 

8 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

rujUNGA  MILL  CR  FC 

90<> 

LOS  ANGELES 

1 

34  23 

118  05 

4645 

c 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

905 

1 

35  09 

119  01 

265 

7 

KERN  COUNTY  LAND  CO 

TULEL AK  E 

905 

1 

41  58 

121  28 

4035 

5 

C  H 

TULELAKE   IRRIG  DI5T 

TUNNEL  RANGER  STATION 

906 

1 

36  22 

118  17 

8950 

U  S  WEATHER  BUREAU 

906 

3 

37  53 

119  20 

8600 

DEPT  WATER  RESOURCES 

STAN  I SL AUS 

8 

CARL  A  PEARSON 

908 

SHASTA 

2 

40  46 

122  18 

1080 

6t 

8 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TUSTIN   IftVINE  RANCH 

908 

ORANGE 

3 

33  44 

117  47 

118 

3 

THE   I RVlNE  COMPANY 

rwENTVNTNE  Palms 

SAN  BERDINO 

6 

US  NAT  PARK  SERVICE 

910 

ALPINE 

38  42 

120  03 

7829 

3 

H 

P  G  +  E  COMPANY 

912 

MENOOC I  NO 

2i 

39  09 

123  12 

623 

5F 

5 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

912 

MENDOCINO 

23 

39  09 

123  16 

1550 

a; 

MRS  MAfiJORlE  S  DORY 

UNION  OIL  STEARNS 

ABSORPTION  PLANT 

913 

ORANGE 

2« 

33  56 

117  52 

710 

6f 

CORPS  OF  ENGINEERS 

"UNIVERSITY  OF  CALIF 

A  r  LOS  ANGELES 

915 

LOS  ANGELES 

32 

34  04 

118  27 

430 

UCLA 

SAN  SERDINO 

28 

34  08 

117  39 

1605 

5P 

51 

LIBERTY  GROVES  CORP 

'JP^ZP    LAKE    7  W 

LAKE 

?: 

39  11 

123  02 

1520 

PETER  V  PEORONCINI 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

917 

LAKE 

U  S  FOREST  SERVICE 

9177 

17 

40  15 

124  11 

255 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

37  46 

122  10 

387 

7A 

7fl 

C 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

SAN  BENITO 

21 

36  38 

121  02 

2050 

c 

ELDON  FANCHER 

122  00 

175 

6P 

6P 

35  53 

120  42 

960 

: 

MRS  AMY  CURTIS 

9221 

3: 

33  16 

117  01 

6P 

C   F  IVERSON 

VALYEftMO  RANGER  STflT ION 
VAN  NUYS  CITY 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

WAREHOUSE  FC  15 

9260 

LOS  ANGELES 

34  11 

118  27 

695 

BA 

LEONARD  SWINNEY 

'  VENADO 

9273 

22 

38  37 

123  01 

1260 

c 

JOHN   B  HARPER 

34  17 

119  18 

45 

8A 

STAR  FREE  PRESS 

VERMILION  VALLEY 

27 

37  22 

lie  59 

7520 

VAR 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

VICTORVTLLE  PUMP  PLANT 

117  18 

2858 

6A 

c 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

34  29 

118  08 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

120  11 

4945 

FRANK  DOTTA 

36  20 

119  18 

354 

9A 

9A 

TULARE  CO  C  OF  C 

33 

33  12 

117  15 

400 

5P 

5P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

VOLCANOVILLE 

EL  DORADO 

1 

38  59 

120  47 

3036 

SA 

ELMER  C  OSLE 

VOLLMERS 

93e( 

SHASTA 

23 

40  57 

7A 

WILLIAM  J  VOLLMERS 

9390 

23 

40  28 

121  52 

2200 

4P 

4P 

c 

P  G  *  £  COMPANY 

38  12 

120  59 

197 

5P 

E  J  FOOTE 

37  57 

122  05 

115 

12^ 

MRS  M  VIVIAN  MA2LUM 
RAY    1  WHITTEMORE 

9A23 

37  53 

122  02 

245 

8A 

37  54 

122  01 

TOMAS  S  VANASEK 

9*i27 

37  54 

121  59 

320 

9A 

ERNA  G  IRVING 

9'i28 

SACRAMENTO 

23 

38  14 

121  31 

5P 

5P 

5P 

PAUL  LACKAS 

STATION  FC   102  B 

9431 

LOS  ANGELES 

26 

34  00 

117  52 

488 

4P 

E  PEDERSOH 

WARNER  SPRINGS 

9647 

SAN  01  EGO 

33 

33  17 

116  38 

3180 

4P 

4P 

c 

WARNERS  RESORT  CO 

9452 

10 

35  36 

KERN  CO  FSTRv  t  F  0 

30 

34  59 

119  5* 

2175 

c 

PATTERSON  RANCH 

9473 

20 

36  56 

121  46 

95 

8A 

8A 

LEE  F  MAC  GOWAN 

37  32 

119  40 

3975 

c 

US  NAT  PARK  SERVICE 

35 

40  44 

122  56 

2050 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

12 

122  23 

3630 

8A 

8A 

CHESTER   I  KIMREY 

10 

35  40 

118  18 

2680 

c 

VERNON  J  BLOUNT 

9526 

18 

120  04 

4035 

3P 

EO  FILIPELLI 

32 

34  42 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WESTHAVEN 

9560 

FRESNO 

119  59 

^lll 

7A 

BOSTON  RANCH  CO 

WEST  POINT   3  SW 

9583 

CALAVERAS 

16 

38  22 

120  33 

2400 

6P 

W  B  HANKER 

WESTV  I  LLE 

PLACER 

1 

39  11 

120  39 

5200 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

10 

36  22 

118  32 

9200 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

39  02 

121  24 

E  CLEMENS  HORST  CO 

33 

34  29 

119  18 

875 

c 

VENTURA  CO  FC  OlST 

WHEELER   SPRINGS   7  N 

34  36 

119  20 

4150 

z 

ROSCOE  G  WILBER 

9620 

23 

40  38 

122  33 

1090 

eA 

8A 

CLOSED  V 14/ 60 

9632 

37  30 

118  11 

0150 

SA 

8A 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE  MOUNTAIN  2 

9633 

MONO 

6 

37  35 

118  14 

2470 

8A 

8A 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE  ROCK 

9639 

SACRAMENTO 

16 

38  34 

121  05 

353 

7A 

MRS  JESSIE  A  PAYEN 

9660 

LOS  ANGELES 

26 

33  56 

118  02 

310 

5P 

WHJTTIER  WATER  DEPT 

96T7 

23 

39  09 

122  09 

86 

8A 

8A 

CITY  OF  WILLIAMS 

WILLITS  HOWAPO  FOREST 

RANGER  STAT !0N 

39  21 

123  19 

1926 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

WILLOWS 

GLENN 

23 

39  32 

122  12 

140 

8A 

SA 

HOWARD  R  A L LARD 

9722 

RIVERS  I OE 

33  42 

117  05 

1470 

JIM  M  SLACKMORE 

WOFFORO  ME IGHTS 

9T42 

YOLO 

23 

38  32 

121  58 

135 

8A 

8A 

J  NEWTON  WALUCE 

9754 

KERN 

10 

35  43 

118  27 

2700 

SS 

JAMES  H  JORGENSEN 

WOOOCHUCK  MEADOW 

9773 

FRESNO 

37  02 

118  54 

9200 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOOOFORDS 

9775 

ALPINE 

3 

119  49 

5671 

5P 

5P 

MRS  WILMA  C  BARR 

WOODLAND  1  WNW 

9781 

YOLO 

23 

38  41 

121  48 

COUNTY  OF  YOLO 

WRIGHTS 

9814 

SANTA  CLARA 

37  08 

121  57 

1600 

5P 

MARVIN  £  WARE 

WRIGHTS  LAKE 

9816 

EL  DORADO 

38  51 

120  14 

6800 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

YORBA  LINOA 

9847 

ORANGE 

26 

33  54 

117  49 

406 

6P 

YORBA  LINDA  WATER  CO 

VORKVILLE 

9851 

MENDOCINO 

17 

38  55 

123  16 

1100 

MRS  LOLA  A  HuLSERT 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

9855 

MARIPOSA 

14 

37  45 

119  35 

3985 

5P 

6P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

YREKA 

9866 

SISKIYOU 

12 

41  43 

122  38 

2626 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

STATION 


NEW  STATIONS 


TEfiMO  BRIN  MARB  RCH 
"HISKEYTOWN  RES 


COUNTY 


LASSEN 
SHASTA 


40  55 

40  37 

36  42 
34  04 


120  16 
122  32 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


en  IN  MARR 

U  S  8UR  RECLAMATION 


'     li  AMERICAN,     2  CALAVERAS,     3  CARSON,     4  CENTRAL  COAST,     5  COLORADO,     6  DESERT,     7  EEL,     8  FEATHER,     9  ICAWEAH,     10  KERN,   11  KINGS,     12  KLAMATH,     13  LOS  ANGELES,     14  MERCED,     15  MOJAVE,       16  MOKELUMNE, 

17  NORTH  COAST,     18  N.E.    INTERIOR,     19  OWENS,     20  PAJARO,     21  PIT,     22  RUSSIAN,     23  SACRAMENTO,     24  SALINAS,     25  SAN  DIEGO,     26  SAN  GASRIEL,     27  SAN  JOAQUIN,       28    SANTA  ANA,     29  SANTA  CUBA,     30  SANTA  MARIA, 
32  SANTA  YNE2,     33  SOUTH  COAST,     34  STANISLAUS,     35  TRINITY,     36  TRUCKEE,     37  TUOLUMNE,     38  WALKER. 


31  SANTA  MARGARITA, 
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CORRECTED  DATA 


CALIFORKIA 


JUNE  1951 

NOVEMBER  1958 
SEPTEMBER  1959 
OCTOBER  1959 


DECEMBER  1959 


JANUARY  1960 


FEBRUARY  1960 


MARCH  1960 


POMONA 

ELSINORE 

SANTA  PAULA 

SANTA  PAULA 

TOPANGA  PATROL 
STA  FC  6 

GRATON  1  W 

SANTA  PAULA 

URIAH 

DEER  CREEK  PH 
SAN  JOSE 


STOCKTON  MOWRY 
BRIDGE 


ELIZABETH  LAKE 
FC  128  B 


Delayed  Data  for  March  1951;  delete  record  for  the  entire  month.     See  Delayed  Data  of  this 
Issue  for  corrected  record. 

Precipitation  on  10th  should  be  .00;   11th,  ,12;  12th  .09;  and  monthly  total  .21. 

Precipitation  on  12th  should  be   .02;   17th,    .01;  and  monthly  total  .03. 

Precipitation  on  1st  should  be   .08  and  monthly  total  .08. 

Precipitation  on  1st  should  be  .07  and  monthly  total  .07. 

Lowest  temperature  should  be  25  on  7th.     Annual  lowest  temperature  should  be  25  on  Dec.  7th. 

Precipitation  for  entire  month  should  be  lOth,    .03;  21st,  .27;   24th,    .73;   25th,    .36;  and 
monthly  total  1.39. 

Precipitation  on  22d  should  be  1.05;   23d,    .00;  24th,    .30;  and  greatest  day  1.05  on  23d. 

Precipitation  on  15th  should  be   .05,  monthly  total  15.47,  and  departure  +2.86. 

Min  temperature  on  9th  should  be  47  and  12th,  39.  Mean  min  should  be  42.6,  mean  50.1,  depar- 
ture 0.8,   and  total  degree  days  457. 

Evaporation  on  31st  should  be   .05  and  monthly  total   .66.     Wind  movement  on  31st  should  be 
80  and  monthly  total  965. 


Precipitation  on  22d  should  be   .14;   23dj.OO;   24th,    .00;  and  25th,  .80. 
AVALON  PLEASURE  PIER   Precipitation  on  28th  should  be   .00;   29th,   2.03;  monthly  total,   6.03;   and  departure  +3.05. 


APRIL  1960 


AZUSA  CITY  PARK 
FC  143 

BIG  PINEY  PARK  FC 
83  B 

ELIZABETH  LAKE 
FC  128  B 

SANTA  ANITA  FERN 
LODGE  FC  432 

ALTURAS  RS 

AZUSA  CITY  PARK 
FC  143 

BURBANK  FIRE  DEPT 
FC  226B 

HAMILTON  AFB 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 

TOPANGA  PATROL 
STA  FC  6 


Precipitation  on  28th  and  29th  should  be  accumulated  amount  .35  and  monthly  total  2.63. 
Precipitation  on  29th  should  be   .92  and  monthly  total  2.40. 
Precipitation  on  19th  should  be  .70  and  monthly  total  3.70. 
Precipitation  on  29th  should  be  1.35  and  monthly  total  5.04. 

Max  temperature  on  31st  should  be  50,  min  24,  mean  max  56.4,  mean  min  27.7,  mean  42.1,  de- 
parture 4.0,   and  total  degree  days  702. 

Precipitation  on  1st  should  be   .49  and  monthly  total  1.04. 

Precipitation  on  2d  should  be   .00  and  28th  .27.     Monthly  total  should  be  .37. 
Min  temperature  on  28th  should  be  42. 
Min  temperature  on  28th  should  be  47. 

Precipitation  on  28th  should  be  .54  and  monthly  total  1.12. 
Precipltaton  on  23d  should  be  .02  and  monthly  total  4.14. 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1960 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologlst ,  557  Federal  Of- 
fice Building,  50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this 
issue. 

Divisions,   as  used  In  "Cllmatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  In  "F. ,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  GS^F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  and  also 
Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term 
means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet, and  ice. 

Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  stand- 
ard time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  P5T,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST, 
and  Mt.   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  later  in    "Storage-Gage  Pre- 
cipitation" Bulletin. 

No  record  In  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  Is  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;      "Snowfall  and  Snow    on  Ground" 
Table;  "Dally  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,     the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  Is  entered,     less  than  10  days  record  Is  missing.       See     "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly     from  the  amoonts  to  be  published     later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S,  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C.  for  $1.25.  Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Cllma- 
tological Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


USCOMH-WB-Ashevllle  -  8/3/60    -  2300 
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ASHKVILLE:  1960 


CALIFORNIA  -  JULY  1960 


Temperatures  averaged  well  above  normal  over  most  of  the  State.  At  Mount  Shasta  it  wa 
the  warmest  July  in  the  last  27  years  and  the  third  warmest  of  record.  Red  Bluff's  avera§ 
maximum  of  106 . 5°  from  the  15th  through  the  29th  has  been  exceeded  only  once  (in  1933)  sine 
records  were     started  in  1877.       The  114°  reading    on  the  17th    was  the  warmest  temperatui 

since  September  1950.       Sacramento  reported  the  sixth    warmest  July     in  84  years  of  recorc  < 

ij 

Their  maximum  temperature  was  100°     or  higher  on  8  days  out     of  9  from  the  16th  through  tt  j 

)i 

24th,   setting  a  new  record.     A  maximum  of  91°  recorded  at  Blue  Canyon    on  the  19th  was    tl  jl 
highest  reading    ever  made  there  in  July.       The  110°  observed  at  Fresno  on  the  20th  was  th 
highest  reading  since  September  1955. 

In  southern  California  Burbank  reported  the  third  warmest  July  of  record.     San  Diego  ha 

i 

15  days  of  80°  or  higher,  a  figure  that  has  been  exceeded  in  only  two  months  since  recorc 
were  started  in  1875.  Sunshine  was  well  above  average,  the  80  percent  value  setting  a  nei 
record  for  July. 

Precipitation  was  about  normal  for  the  month,  but  the  fire  situation  was  critical,  ar 
there  were  a  number  of  disastrous  forest  and  range  fires  in  various  parts  of  the  State.  Se 
eral  lives  were  lost  in  fighting  the  fires,   and  some  homes  were  destroyed  in  the  blazes. 

STORMS 

Thundershowers  were  widespread  in  the  southern  California  area  on  the  18th,  19th,  an 
20th.  Property  losses  resulted  from  the  storms,  and  several  forest  fires  were  blown  out  c 
control  by  the  wind.  On  the  23d  a  thunderstorm  in  the  Camp  Angelus  area  brought  one-hal 
inch  of  hail  and  gusty  winds  along  with  a  cloudburst  that  produced  a  mud  slide  which  close 
the  highway  in  Snow  Creek  Canyon.  Locally  strong  winds  in  the  Imperial  Valley  on  the  after 
noon  of  the  27th  blew  down  trees,   and  damaged  property.  | 

C.   Robert  Elford 

State  Climatologist 

U.S.   Weather  Bureau 

San  Francisco,  California 

MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature  129°  on  the  18th  at  Greenland  Ranch. 

Lowest  Temperature  27°  on  the  11th  at  Boca.  I 
Greatest  Total  Precipitation  1.65  inches  at  Jess  Valley. 
Least  Total  Precipitation  0.00  at  253  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  1.43  inches  on  the  30th  at  Jess  Valley. 
Greatest  Total  Snowfall  Trace  at  White  Mountain  1  and  White  Mountain  2. 
Deepest  Snow  on  Ground  Trace  on  the  3d+  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl. 
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79,  7 

1,8 

113 

20 

50 

lu- 

0 

29 

0 

0 

Q 

,00 

,00 

•  00 

SACRAMENTO  WB  AP  R 

98.0 

59,8 

78,  9 

4,3 

111 

21  + 

50 

ll 

0 

27 

0 

Q 

Q 

,01 

.01 

•  01 

30 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

9*. 5 

60,5 

77,5 

2%2 

107 

19 

52 

11+ 

0 

2  3 

Q 

Q 

T 

.00 

T 

30 

SHASTA  DAM 

AM 

99.5 

70,0 

84,  8 

110 

19 

59 

9 

0 

30 

() 

Q 

0 

.00 

.00 

SIERRA  CITY 

AM 

91.3 

56.3 

73,8 

1 03 

1  9  + 

44 

1 1 

2 

21 

0 

0 

0 

.02 

.02 

6 

SIERRAVILLE  RS 

AM 

88.0 

45,8 

66,  9 

3,3 

1 00 

1 9+ 

35 

1 1 

27 

12 

0 

0 

0 

,22 

.02 

.18 

28 

SNOW  LAB  CEN  SIERRA  //R 

AM 

78.8 

45.5 

62,2 

89 

19 

35 

1 1 

102 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

5 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

101  .0 

62.7 

81.9 

2,6 

1 1 1 

17 

53 

1 1 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

•  02 

.00 

STRAWBERRY  VALLEY 

91.0 

56.9 

74,0 

101 

18 

49 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

T 

T 

30 

TURNTABLE  CREEK 

AM 

97.7 

69  .  3 

83,5 

106 

20+ 

59 

11 

0 

29 

0 

0 

0 

.05 

.04 

e 

TWIN  LAKES 

74  .  5M 

44, 9M 

59, 7M 

4.0 

84 

18 

36 

15  + 

168 

0 

0 

0 

0 

1*25 

,81 

.50 

7 

UPPER  LAKE  RS 

98.2 

52«4 

75,3 

105 

22  + 

41 

11 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

VACAVILLE 

99.6 

59  ,  3 

79,5 

4,1 

110 

21  + 

51 

11 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

VOLTA  PH 

98.4 

63,2 

80,8 

107 

20+ 

50 

11 

0 

30 

0 

0 

0 

.10 

.05 

.08 

8 

WALNUT  GROVE 

93  .4 

51,4 

72,4 

105 

25+ 

43 

24 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

.  00 

WHISKEYTOWN  RES 

M 

M 

112 

1 9 

54 

1 1 

0 

0 

0 

T 

29+ 

WILLIAMS 

AM 

101.3 

60.8 

81,1 

111 

1 8 

45 

11 

31 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

WILLOWS 

AM 

97.5 

63  ,4 

1,9 

114 

1 6 

3 1 

28 

0 

0 

0 

T 

.01 

30+ 

WINTERS 

AM 

101.0 

60.0 

77  ^ 

110 

20 

50 

1 1 

31 

0 

0 

0 

T 

31  + 

WOODLAND  1  WNW 

AM 

97,7 

57.2 

77,  5 

0.2 

1  09 

18 

49 

15  + 

0 

28 

0 

0 

0 

.01 

•  01 

•  01 

30 

DIVISION 

75,6 

2.9 

.10 

.02 

NORTHEAST   INTERIOR  BASINS 

BOCA 

AM 

86  ,0 

38.4 

62,2 

97 

19 

2  7 

1 1 

110 

7 

0 

5 

0 

T 

T 

31  + 

83,6 

41  .4 

62,5 

92 

19+ 

31 

11 

84 

5 

0 

1 

0 

1*25 

•  49 

30 

^tUAKVlLLt 

9 1  «9 

58  .  4 

75.2 

2.1 

104 

19 

51 

11 

0 

23 

0 

0 

0 

.93 

•  65 

•  78 

31 

AM 

85  •  3 

43  .  3 

64.3 

96 

19 

34 

15+ 

66 

0 

0 

Q 

.15 

•  11 

8 

UUTUt    5  bit 

AM 

AM 

92  »U 

52«6 

72.5 

104 

19 

40 

11 

4 

23 

Q 

Q 

•  78 

•  46 

30 

cr»DT    D  I  rvu  CM  1 

88,9 

50,0 

69.5 

0,9 

99 

18 

43 

12 

4 

1 7 

0 

0 

.28 

.00 

•  26 

30 

1  A  f  C    ^  I  TV 

AM 
AM 

M 

M 

102 

19 

42 

11 

0 

0 

0 

.  76 

•  39 

28 

53.5 

69  ,  0 

93 

1  9  + 

46 

1 1 

1 

fj 

0 

0 

0 

,28 

•  14 

27 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

61*7 

44.9 

63,3 

91 

1  8  + 

38 

31  + 

80 

3 

0 

0 

0 

*  1  3 

.05 

28  + 

92*3 

50,3 

71.3 

1,2 

lOl 

18 

39 

1 1 

5 

22 

0 

0 

0 

•  14 

•  02 

•  10 

27 

TAHHF  rtTV 

AM 

47.6 

64.  1 

90 

2  0 

39 

1 1 

68 

0 

0 

,24 

•  01 

.13 

7 

TDI ICK  PP   R  ^ 

AM 

84,6 

41  .4 

63.  1 

1.2 

95 

19+ 

33 

1 5 

78 

Q 

0 

0 

,29 

•  03 

.12 

28 

WOODFORDS 

86  ,8 

48  .4 

67,6 

97 

1 8 

42 

3  + 

25 

10 

0 

0 

0 

•  97 

•  61 

29 

DIVISION 

67.  1 

2.0 

.48 

.07 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

BEN  LOMOND 

85,8 

46  •  6 

67,  2 

45 

1 2 

24 

\  I 

0 

0 

.00 

•  00 

BERKELEY  R 

69,3 

53.8 

61,6 

0,3 

84 

2  0 

52 

16+ 

107 

Q 

Q 

0 

Q 

T 

.02 

T 

30  + 

BURLIN6AME 

71  « 1 

52  •9 

62  ,  0 

78 

20 

48 

11 

89 

Q 

Q 

.00 

•  00 

CARMEL  VALLEY 

80  ,  5M 

49,  5M 

65  •  CM 

92 

20+ 

43 

3  + 

41 

3 

Q 

Q 

Q 

.00 

•  00 

CROCK  ET  T 

83,1 

54.  1 

68  ,  6 

99 

20 

5  0 

11 

15 

T 

.01 

T 

30+ 

6ILR0Y 

AM 

91,1 

52.7 

71,9 

1  04 

21 

47 

2 

0 

1 9 

Q 

0 

Q 

T 

T 

30+ 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

AM 

63  ,  8 

51.9 

57,9 

68 

14+ 

42 

19 

213 

Q 

Q 

Q 

Q 

T 

T 

29+ 

HOLLISTER 

81  ,8 

51,6 

66,7 

1.1 

98 

20 

45 

12+ 

29 

g 

Q 

T 

•  02 

T 

29 

KING  CITY 

8  5  ,0m 

51  #  3M 

68,  2M 

0.2 

105 

20 

45 

12  + 

5 

0 

0 

T 

.01 

T 

29 

LIVERMORE  2  SSW 

AM 

92,5 

54.0 

73,3 

1.7 

1 09 

21  + 

47 

11 

2 

Q 

.02 

.01 

.02 

30 

LOS  GATOS 

92,9 

53.4 

73,2 

4.0 

108 

20 

47 

19+ 

0 

1 9 

0 

0 

T 

•  00 

T 

30 

MARTINEZ   FIRE  STA 

AM 

87#8 

55.6 

71.7 

103 

20 

47 

11 

7 

T 

T 

30 

MONTEREY 

68,9 

51*2 

60.1 

81 

20  + 

47 

20 

146 

Q 

Q 

•  03 

•  03 

9 

MORRO  BAY  FIRE  OEPT 

65,1 

51.8 

58.5 

73 

23 

48 

20  + 

196 

Q 

0 

Q 

Q 

T 

T 

29  + 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

AM 

92,2 

63,9 

78,  1 

1 07 

2 1 

45 

10 

2 

1  9 

0 

0 

0 

T 

T 

30 

MOUNT  HAMILTON 

83  ,  5M 

68,  8M 

76  .  2M 

5.1 

95 

20 

56 

1 

0 

0 

Q 

Q 

.00 

.01 

•  00 

NACIMIENTO  DAM 

52.2 

76  ,  3 

114 

20 

46 

13+ 

0 

29 

0 

Q 

Q 

.00 

.00 

NEWARK 

AM 

75  'i 

21 

48 

16 

21 

2 

0 

0 

0 

T 

T 

31  + 

OAKLAND  WB  AP  R 

1,3 

Q7 

5 1 

2 

62 

0 

0 

0 

T 

•  01 

T 

31  + 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

77  n 

55.5 

7^'  B 

on 

90 

2 

48 

13+ 

19 

1 

Q 

Q 

Q 

T 

T 

31  + 

PASO  ROBLES 

*7 

OB 

51,9 

I  f 

113 

20 

44 

12+ 

0 

23 

0 

0 

Q 

♦  00 

•  00 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

76,5 

115 

20 

48 

2 

0 

27 

0 

0 

0 

,00 

•  00 

PINNACLES  NM 

1  on  7 

AB  I 

54.  7 

77  e  7 

113 

20 

45 

2 

0 

3 1 

Q 

Q 

Q 

,00 

•  00 

PISMO  BEACH 

51.9 

60  ,  2 

78 

1  3+ 

48 

21  + 

142 

Q 

0 

Q 

Q 

,00 

•  00 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

5  8,2 

51.3 

54,  8 

67 

21 

46 

15 

312 

Q 

Q 

Q 

•  00 

•  00 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

AM 

90.0 

50,1 

70  ,  1 

1 04 

21 

45 

1 5 

4 

1  6 

Q 

Q 

T 

T 

31  + 

PRIEST  VALLEY 

97,5 

53.0 

75  ,  3 

110 

20+ 

43 

12 

0 

29 

0 

0 

T 

.01 

T 

29+ 

REDWOOD  CITY 

82.9 

55.2 

69.  1 

1.4 

93 

1 6 

49 

13 

4 

Q 

Q 

T 

* 

•  01 

T 

30 

RICHMOND 

AM 

68,3 

55.2 

61,8 

76 

1  6 

53 

28+ 

98 

Q 

0 

Q 

Q 

T 

T 

29 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

85,7 

54.1 

106 

2  0 

50 

1  7  + 

28 

11 

0 

0 

0 

,03 

•  03 

30 

SALINAS  2  E 

71  ,5 

52.1 

61,8 

0,1 

84 

23 

49 

18  + 

96 

0 

0 

0 

0 

,00 

- 

.03 

.00 

SALINAS  FAA  AP 

70  ,  7 

52  •  3 

61,5 

81 

26 

48 

16 

105 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

28  + 

SAN  ANTONIO  MISSION 

101,4 

51  ,4 

76,  A 

115 

20 

41 

2 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

0 

,00 

•  00 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 

71  ,6 

53.1 

62,4 

2,0 

86 

20 

50 

19  + 

79 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.01 

T 

31  + 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

63,4 

52.8 

58.1 

0.8 

75 

20 

51 

28+ 

206 

Q 

Q 

Q 

Q 

T 

.01 

T 

30+ 

SAN  GREGORIO  3  SE 

69,6 

49.4 

59,5 

82 

25 

40 

19 

162 

0 

0 

0 

0 

,03 

•  03 

30 

SAN  JOSE  R 

82,0 

56,8 

69.4 

1,7 

97 

20 

52 

13+ 

4 

6 

0 

0 

0 

.02 

,02 

.02 

30 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

AM 

79,4 

53.1 

66,3 

1,6 

95 

21 

49 

20+ 

24 

5 

0 

0 

0 

,00 

- 

,03 

.00 

SAN  MATEO 

77.1 

53.3 

65,2 

89 

20 

49 

17 

28 

0 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

82.5 

55,6 

69,1 

1.4 

97 

20 

50 

12 

6 

6 

0 

0 

0 

.01 

•  01 

•  01 

30 

SANTA  CRUZ 

75.4 

51,6 

63,5 

0.5 

85 

22 

45 

1 3 

56 

0 

0 

0 

0 

.02 

•  01 

•  02 

30 

UPR  SAN  LEANORO  FILTERS 

AM 

76.3 

52.5 

64,4 

93 

20 

48 

2 

70 

2 

0 

0 

0 

,00 

•  00 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

AM 

90,8 

53.7 

72.3 

107 

21 

48 

16 

4 

16 

0 

0 

0 

.02 

•  01 

.02 

31 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

AM 

69.8 

51  .6 

60.7 

80 

23 

48 

17+ 

125 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

DIVISION 

67.  1 

2.0 

T 

.02 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH  FIBREBOARD  MILLS 

90. 8M 

59. 2M 

75. OM 

0.9 

102 

21 

53 

31 

0 

0 

0 

0 

.05 

.05 

.05 

30 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

AM 

94,9 

55.8 

75,4 

108 

21 

48 

11 

0 

25 

0 

0 

0 

,03 

•  03 

30 

See  Relefence  Notei  Following  Slalion  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 

bsTINUED  ^  -""-Y  1960 


'  Station 

1 
1 
1 
1 

Ter„ 

ierarure 

p 

recip 

tation 

<  s 

Average 

2 
< 

5 

i 

^  1 

J  S 
E  e 

J 

X 

Dale 

Lowest 

J, 

Q 

5. 

No  of  Days 

- 

1 
i 

3  5 

E  E 

Snow,  Sloer 

Nc 

ol  Days 

Ma. 

Mm 

Total 

% 
s 

g 

6 
g 

a 

* 
1 
s 

0 

.50  or  More 

4) 

0 
2 

1 

'  I 

^5 

5  » 

1  

-5H  MTN 

AM 

101 ,3M 

72. 8M 

87,  IM 

3.9 

113 

20 

65 

12 

0 

3 1 

0 

0 

0 

•  10 

•  06 

.10 

30 

•  0 

0 

1 

0 

0 

;JBERRY 

63.6 

81,6 

3.0 

109 

20 

56 

12 

0 

Q 

•  03 

•  01 

•  03 

10 

•  0 

0 

0 

0 

0 

:;enal  9  SSE 

AM 

M 

M 

M 

117 

21 

51 

1 2 

3 1 

Q 

0 

•  00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

Hkersfield  WB  AP 

R 

100,3 

71.8 

86,1 

1.9 

110 

19 

63 

1 3 

0 

3 1 

0 

0 

Q 

•  00 

•  01 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

Jig  creek  ph  i 

83  ,6 

64.6 

74,2 

2.5 

95 

19+ 

58 

11 

0 

0 

Q 

Q 

•  07 

•  00 

•  04 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

OJTTONWILLOW 

AM 

100*9 

68.3 

84,  6 

112 

20 

60 

1 3 

0 

Q 

0 

Q 

•  00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

Hlaveras  big  trees 

AM 

ft6,l 

53,5 

69,8 

0.6 

98 

21 

46 

1 1 

10 

Q 

T 

~ 

•  08 

T 

31  + 

•  0 

0 

0 

0 

0 

HmP  PARDEE 

AM 

99.2 

64,4 

81,8 

3.0 

114 

20 

52 

10 

0 

29 

Q 

Q 

Q 

•  00 

•  00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

(\THAY  BULL  RUN  RCH 

AM 

100.6 

64.5 

82,6 

1 1  2 

22* 

56 

12  + 

0 

3 1 

0 

0 

•  00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

irOAR  GROVE 

AM 

B9  «9 

50,4 

70,2 

101 

20 

44 

1 2 

1 

14 

Q 

0 

1*13 

.61 

29 

•  0 

0 

3 

1 

0 

!<ERRY  VALLEY  DAM 

AM 

M 

M 

M 

100 

21  + 

49 

11 

•  06 

«06 

7 

•  0 

0 

0 

0 

0 

bALINGA 

101.8 

65.7 

83,  B 

1.9 

112 

20 

57 

30 

0 

Q 

T 

•  04 

T 

21 

•  0 

0 

0 

0 

0 

)RCORAN  IRRIG  DIST 

AM 

102.5 

65.4 

84,0 

115 

21 

57 

13 

0 

3  1 

^ 

•  03 

•  03 

30 

•  0 

0 

0 

0 

0 

:nair 

97.5 

60.3 

78,9 

1.9 

106 

20+ 

53 

11  + 

0 

T 

•  01 

T 

30 

•  0 

0 

0 

0 

0 

JOLEYS 

9i*.6 

50.8 

72,7 

3.6 

105 

19 

42 

11 

0 

26 

Q 

0 

Q 

T 

•  02 

T 

29+ 

•  0 

0 

0 

0 

0 

.ECTRA  PH 

101  .4 

58.8 

80,  1 

2.4 

114 

19 

47 

11 

0 

3 1 

Q 

Q 

Q 

•  00 

•  02 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

VE  POINTS  5  SSW 

102. 'fM 

65. 2M 

83,  8M 

113 

20 

55 

13 

0 

^1 

Q 

Q 

•  00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ilESNO  WB  AP 

R 

99.3 

66.4 

82,9 

0.8 

110 

20 

58 

11 

0 

0 

Q 

Q 

T 

.01 

T 

29  + 

•  0 

0 

0 

0 

0 

»IANT  GOVT  CAMP 

AM 

103.4 

63.1 

83,  3 

114 

21  + 

54 

26+ 

0 

31 

•  00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

'ANT  FOREST 

AM 

75  .5 

52.8 

64.  2 

0.0 

86 

19 

47 

1  3+ 

62 

Q 

Q 

Q 

Q 

•  32 

•  20 

•  31 

30 

•  0 

0 

1 

0 

0 

i.ENNVILLE 

94.5 

53.1 

73.8 

104 

18 

45 

13 

0 

2  7 

0 

0 

Q 

•  03 

•  03 

21 

•  0 

0 

0 

0 

0 

"ANT  GROVE 

AM 

76.8 

52.1 

64,  5 

87 

20+ 

45 

2 

55 

Q 

Q 

Q 

Q 

•  24 

•  24 

30 

•  0 

0 

1 

0 

0 

I'.NFORO 

99.6 

63. 8M 

81, 7M 

1.2 

106 

20 

0 

•  02 

.01 

•  02 

29 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TCH  HETCHY 

AM 

90  .6M 

58, IM 

74,  4M 

2.8 

100 

21  + 

52 

11  + 

0 

1  ft 

Q 

•  06 

•  04 

•  03 

10+ 

•  0 

0 

0 

0 

0 

INTINGTON  LAKE 

74,5 

50,2 

62,4 

1.4 

86 

16 

42 

11 

101 

ft 

Q 

•  28 

•  17 

•  20 

9 

•  0 

0 

1 

0 

0 

■RIA 

96.6 

69,2 

82,9 

2.8 

109 

19 

60 

11 

0 

^7 

- 

.00 

•  01 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

RN  RIVER  PH  1 

103.1 

77,9 

90,5 

3.4 

112 

19 

71 

13+ 

0 

3 1 

•  00 
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1 09,6 

75»  1 

0,5 

117 

67 

31 

0 

0 

0 

BLYTHE  FAA  AP 

96*9 

119 

1  A 

74 

ft 

31 

0 

0 

0 

*  17 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

AM 

106  ,0 

70,  1 

88.  1 

113 

17 

5  8 

5+ 

Q 

31 

0 

0 

0 

'n? 

BRAWL EY  2  SW 

AM 

109,2 

74.3 

91,8 

—  1.2 

116 

63 

1 0 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

CANT  I L 

117 

58 

7^ 

31 

0 

0 

0 

00 

COW  CREEK 

119.5 

91.1 

105*  3 

1  26 

8  2 

Q 

31 

0 

0 

0 

.  00 

DAGGETT  FAA  AP 

1  06*2 

7  3.0 

89 . 6 

115 

1  fl 

1  3  + 

Q 

31 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

94  .  3 

55.8 

75,1 

103 

1  ft 

45 

1  A 

Q 

30 

0 

0 

0 

.05 

EAGLE  MTN 

AM 

107,0 

95,7 

117 

76 

1  n 

31 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

109,9 

71.8 

90  ,  9 

-   1  4 

115 

1  7+ 

62 

Q 

31 

0 

0 

0 

,06 

FA  I RMONT 

AM 

93,3 

69  .  5 

81,4 

2*1 

1 09 

19 

61 

12 

19 

0 

0 

0 

•  00 

GREENLAND  RANCH 

118,1 

90  •  8 

104,  5 

3,1 

1  29 

1  6 

8  2 

1 4 

0 

31 

0 

0 

0 

•  00 

HAIWEE 

AM 

95,8 

68,4 

82.1 

0.9 

106 

19 

62 

1 3 

Q 

29 

0 

0 

0 

•  06 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

AM 

106.7 

76.0 

91,4 

116 

6  3 

1 0 

0 

31 

0 

0 

0 

J 

IMPERIAL 

107,7 

78.  5 

93,1 

1.5 

1 6 

10 

31 

0 

0 

0 

,03 

INDEPENDENCE 

M 

M 

M 

Aft 

1 3+ 

0 

0 

0 

J 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

AM 

108,8 

76,2 

93,5 

1.6 

115 

2 

A7 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

INYOKERN 

104  , 1 

69.4 

86,  6 

1  \n 

Al 

1 5 

Q 

31 

0 

0 

0 

,07 

IRON  MTN 

AM 

111.0 

82.5 

96.  6 

1  7 

7A 

14+ 

0 

31 

0 

0 

0 

.05 

LAKE  ARROWHEAD 

81,8 

57.4 

69.6 

96 

1  7 

49 

g 

4 

0 

0 

0 

LANCASTER 

10 1  , 1 

65.2 

83.2 

114 

58 

]^  1 

Q 

31 

0 

0 

0 

,  00 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

95,9 

68.  3 

82,  1 

107 

18 

59 

1 2 

30 

0 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY  1  WSW 

103,0 

64.8 

83,9 

113 

1  8 

57 

1 0 

0 

31 

0 

0 

0 

•  50 

MECCA  3  SE 

AM 

105,4 

76.8 

91,1 

116 

2 

65 

1 0+ 

0 

31 

0 

0 

0 

,07 

MITCHELL  CAVERNS 

95,4 

75,1 

85,  3 

106 

65 

Q 

31 

0 

0 

0 

NEEDLES  FAA  AP 

111,0 

82.8 

96,  9 

120 

1 6 

75 

1 3 

Q 

31 

0 

0 

0 

.03 

PALMOALE 

1 00  ,6 

70,0 

85,3 

4.1 

111 

1 8+ 

59 

13  + 

0 

31 

0 

0 

0 

J 

PALMDALE  FAA  AP 

101,7 

67.  3 

84,5 

111 

56 

31 

0 

0 

0 

00 

PALM  SPRINGS 

109,9 

75.6 

92,8 

2.4 

120 

16 

63 

9 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

PARKER  RESERVOIR 

AM 

110,0 

83.6 

96.8 

121 

17 

75 

22 

0 

31 

0 

0 

0 

.43 

RANDSBURG 

101  ,0 

70,7 

85.9 

111 

n 

64 

10 

0 

31 

0 

0 

0 

,03 

SQUIRREL   INN  2 

80.2 

62.5 

71,4 

2.4 

95 

1  <l 

55 

13+ 

4 

3 

0 

0 

0 

.08 

THERMAL  FAA  AP 

108,9 

77.6 

93,  3 

116 

18 

64 

10+ 

0 

31 

0 

0 

0 

.16 

TRONA 

AM 

107.6 

74,? 

90.9 

1.6 

117 

19 

66 

13 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

TWENTYNINE  PALMS 

106.3 

72,8 

69,6 

116 

17 

61 

10 

0 

31 

0 

0 

0 

1.13 

VALYERMO  RS 

96,1 

59,8 

78,0 

106 

13 

51 

13+ 

0 

31 

0 

0 

0 

,06 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

AM 

100.6 

63.0 

61.8 

112 

19 

50 

13 

0 

31 

0 

0 

0 

.03 

WHITE  MOUNTAIN  1 

AM 

67.1 

38.9 

53.0 

75 

20+ 

31 

12 

364 

0 

0 

3 

0 

.86 

WHITE  MOUNTAIN  2 

AM 

49,0 

36.9 

43,0 

58 

30+ 

31 

11 

675 

0 

0 

2 

0 

1.08 

DIVISION 

85,7 

1.6 

.17 

I  1 

E  E 

: 

s 

6 

2 
a 

•  00 

19 

'?fl 

00 

•  18 

,  35 

22 

•  00 

•  01 

29 

1 8+ 

.00 

•  00 

.01 

*ni 

0 

•  01 

*nn 

*02 

9ft 

•  03 

,00 

.  02 

T 

2  0 

•  00 

•  02 

*  00 

•  04 

J 

1 9 

•  02 

.04 

2 1 

•  01 

J 

27+ 

•  01 

•  00 

7 

2 1 

.02 

,06 

27 

,00 

•  00 

•  02 

7 

21  + 

,04 

7 

29 

T 

22+ 

,03 

T 

22  + 

,00 

•  00 

,00 

.00 

.00 

7 

26 

,00 

•  00 

.08 

.50 

22 

•  00 

.00 

•  01 

•  07 

21 

•  00 

•  1 4 

•  1 1 

22 

•  09 

•  11 

29 

•  25 

28 

•  13 

*  12 

21* 

•  02 

1 9 

* 

7 

26 

,  00 

.06 

20 

♦  03 

.08 

2  3 

•  06 

,05 

26 

•  02 

•  00 

•  00 

•  02 

.05 

7 

20 

,  06 

.03 

27 

.15 

7 

28+ 

*  1 3 

.00 

.07 

2 1 

,05 

22 

•  12 

20 

•  00 

•  35 

22 

•  49 

21 

•  07 

19 

•  30 

21 

•  03 

21 

•  03 

7 

20 

.00 

.31 

T 

23 

•  43 

22 

•  03 

19 

•  01 

•  08 

20 

,16 

16 

.04 

T 

29+ 

1  ,09 

22 

.10 

•  03 

20+ 

.02 

23 

,30 

23 

,45 

30 

.04 

See  Reference  Notes  Following  Srarion  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

ACTON  E5COh6ID6  FC261BE 

*0ELANTO 

AOIN  RS 

ALAMO  1  N 

ALDERPOINT 

ALISO  CN  OAT  MT  FC**6 

ALPINE 

ALTAOENA 

ALTURAS  R5 

ANGIOLA 

ANCWIN  PAC  UNION  COL 
ANTIOCH  FIBREBOARO  MILLS 
ANTIOCH  PUMP  PLT  3 
ANZA 

APPLE  VALLEY 

ARROrO  GRANDE 
ARROYO  SECO  RS   FC  506  C 
ASH  MTN 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  1 
AUBERRY 

AUBURN 

4VAL0N  PLEASURE  PIER 
AVENAL  9  SSE 
AZUSA  CITY  PARK   FC  143 
3AKER  9  NNW 

iAKERSFlELO  W9  AP 
ULCH  PH 
JARNESON  PARK 
JARRETT  DAM 
lARSTOW 

j  lEAUMONT 

lEAUMONT  PUMPING  PLANT 
[lEAUMONT   1  E 

EL  AIR  FC  10 

Ef*  LOMOND 

I  ERKELEY 

I  ERRYESSA  LAKE 

I  IG  BAR  RS 

IG  BEAR  LAKE 

IG  BEAR  LAKE  DAM 

4  IG  CREEK  PH  1 

IG  DALTON  DAM  FC   223  BE 

16  PINES  PARK   FC  838 

'I  IG  SUR  STATE  PARK 

ilG  TUJUNGA  DAM  FC  46  DE 

llSHOP  CREEK   INTAl^E  2//R 
I  I  SHOP  we  AP 
llSHOP  UNION  CARBIDE 

|.ack  mountain  2  sw 
Lacks  mtn  branch 


Day  of  Month 


13     14     15  I  16     17  18 


I.UE  canyon  we  AP 

I  .ythe 

i.YTHE  FAA  AP 
|)CA 
llNITA 

I,)0NV1LLE  HWY  MNTNC  STA 
[jRREGO  DESERT  PARK 
liRREGO  SPRGS  3  NNE 
llHOUET  CANYON 
VwMAN  DAM 

f  ADFORD  RANCH 

AWLEY  2  SW 
t|EA  DAM 

IDGEPORT 

lOGEVILLE  4  NNW 

|0OKS  FaRNHAM  RCH 

luSH  CREEK  RS 

tCKHORN 

fCKS  CREEK  PH 

IlLARDS  bar  PH 

pBANK   FIRE  DEP  FC  226B 
pSANK  WB  AP 
l?L INGAME 
|*NEY 

ImT  RANCH  1  S 

liTON  RANCH 
■  ''TONHRLOW 
llAZON 
IlRlLLO  NM 
7 "HUM A  DAM 

L.AVERAS  BIG  TREES 
L  AVERAS  RESERVOIR 
[exICO  2  NE 
7 ISTOGA 
I  LAHAN  PS 

[po 

|p  PARDEE 

llP  SAN  LUIS  OBISPO 

Iptonville  RS 

|BY  11  SW 


19     20     21     22     23     24     25     26  27 


.02  .03 

.11  .06 
.29     .09  .10 


.01     .11  T 


I ^EL  VALLEY 
I  HAY  BULL  PUN  RCH 
IlLVlLLE  SAWYER 
l»R  GROVE 
^lIl^R  POINT  RANCH 

JWlLLE 
llfERVILLE  PH 
"  .LENGE  RS 

'SWORTH  FC  24  D 
ItRY  VALLE*  DAM 

fiTER 

I  0  EXP  STAT  ION 
TENOEN  PASS 
A  VISTA 
US  HEIGHTS 

I  K5BURG 

1  ERDALE  3  SSE 

INGA 
1  INGA   lb  NW 
|YS  FC530 


.27  ,10  .13 
•2S     .61  .22 


m  following  Slallon  Ij^d*!. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


COLfMAN  FI<iH  HATCHERY 
COLFAX 
COLGATE  PM 
COLUSA   1  5SW 
CONCORD  3  E 

COPCO  NO  1  DAM 
CORCORAN   IRRIG  OtST 
COROES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 

COVELO 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
COW  CREEK 
COVOTE  WELLS 
CRESCENT  CITY  1  N 

CRESCENT  CITY  7  ENE 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC  2fl3C 
CULVER  CTTY 
CUMMINGS 

CUNN INGHAM 
CUYAMA 
CUYAMACA 
DAGGETT   FAA  AP 
DANA  7  SE 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

DAVIS  CRfEK 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  DM 

DELANO 

DEL   PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR 
DE  SABLA 
DESCANSO  RS 
DOBBINS  COLGATE 

0ONNELL5  DAM 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

DOS  RIOS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 
OOWNIEVILLE  RS 

DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

OUNNIGAN 

OUNN  SIDING 

OUNSMUIR  R-; 

DUTTONS  LANDING 

EAGLE  LAKE   STONE  RANCH 

EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESFOvOIR 
EL  CAPITAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 
ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE  // 

ELL  lOTT 

ELSINORE 

ESCONDIDO 

EUREKA  WB  CITY  R 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  5TA 
FAI RMONT 
FERGUSON  RANCH 

FERNDALE  8  SSW 
FIDDLETOWN  LYNCH  RCH 
FILLMORE   1  WNW 
FINLEY  5  SW 
FIVE  POINTS  5  SSW 

FLEMING  FISH  *  GAME 
FOLSOM  DAM 
FONTANA   5  N 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 

FORESTHILL  RS 
FORT  HIDWELL 
FORT  BRAGG 
FORT   BRAGG  AVN 
FORT  JONES  RS 

FORT  ROSS 
FRENCH  GULCH 

FRESNO  WB  AP  R 
FRIANT  GOVT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RCH 

FULLERTON  HILLCREST  RES 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GASOUET  RS 
GFM  LAKE 
GEORGETOWN 

GFORGE'^OWN  RS 
GERBER  RANCH 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 

GILROY 

GILROY   14  ENE 
6LEN0ALE  STAPENHORST 
GLENDORA  WEST  F  C  185 
GLENNVILLE 

GOLD  RUN 
GOOSE  LAKE  WEST 
GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 
GRATON  1  W 

GREENLAND  RANCH 
GREENVIEW 
GREENVILLE  RS 
GROVFLANO  RS 
GUERNEVILLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC  364 
HAINES  CYN  UPPER  FC  367 
HAIWEE 

HALF   MOON   BAY   2  NNW 
HAMILTON  AFR 


.26 
.01 

.00 


.00 
T 

.00 


T  T  T 


T        T  .20 


.06     .14  .04 


T        T  T 


.16     .10  .21 


T         T  T 


Sm  i«lManC0  ootM  lollowing  Station  indvi. 
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DAILY  PRECIPITATION 


^tinued 


Day  of  Month 


HANFOfiD 
HAPPV  CAMP  RS 
HARRIS  GAGING  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARPv  L   ENGLfBRIGHT  DAM 

HAT  CREEK  PH  1 
-lAYFIELD  PUMP  PLANT 

■  HAYFORK  RS 

'  HEALDSBURG 

, ^EALDSeuRG  2  E 

;jHEMET 

HENSHAW  0AM 

HERNANDEZ   ?  NW 

HE5PERIA 
■"lETCH  METCHY 

'  1ILTS 
10E&EES  FC  60A 
'  40LLISTER 
'  (ONEYDEW  2  WSW 
'  lOOPA 

llOOPA  2  SE 

jlOPLAND  LARGO  STA 

HUNTERS  0AM 

ItUNTINGTON  LAKE 

1  OLEWILO  MWY  MNTNC  STA 

\  DRIA 

'  OYLLWILO  RS 

'  MPERIAL 

'  NOEPENOENCE 

f  NDIO  US  DATE  GARDEN 

!NYOKERN 
NYOKERN  ARMITAGE 
.ONE 

OWA  HILL 
fRON  MTN 

'ess  VALLEY 
' OMNSONOALE 
OSHUA  TREE 
i  ULIAN  WYNOLA 
I JNCAL  DAM 

ELL0G6 
ELSEYVILLE 
EMTFIELO 
ERLINGER 

ERN  RIVER    INTAKE  9 

ERN  RIVER  PH  1 
fRH  RIVER  PH  3 
ETTLEMAN  CITY  1  SSW 
ETTLEMAN  STA 
tLARC  POWER  HOUSE 

I  NO  CITY 

.AHATH  I 
ilGHTS  FERRY  2  SE 
)RBEL 
CRESCENTA  FC  251 

tFAYETTE  2  NNE 
kGUNA  BEACH 

HONDA 
iKE  ARROWHEAD 
iKE  CITY 

.KESHORE 
.KESIDE  2  ENE 
KE  SPAULDING 
.KE  SPAULDING  DAM 
MESA 

NCASTER 
S  PLUMAS 
VA  BEDS  NM 
BEC 

CHU2A  PT  STA  FC  392  B 

ESVILLE  KEEGAN  RANCH 

GRAND 
MON  COVE 
NO  SAY 

ve  oak  canyon  fc  230  c 

vermore  2  ssw 
and  shawnee  hills  rch 
::kwood  2  n 
ckwooo  mesa 

51 

HPOC  SEWAGE  PLANT 

SI  TREE  CANYON 

iG  BEACH 

tG  BEACH  we  AP 

^G  VALLEY   INSP  STA 

>  ALAMOS 

■  ANGELES  WB  AP 
ANGELES  WB  CITY 

■  BANOS 

■  BANOS  ARBURUA  RCH 

'  GATOS 
PRIETOS  RS 

:erne  valley  1  WSW 

LE  CREEK  PH 
LE  CREEK  RS 

•ELINE  MNTNC  STA 
lERA 

'  RIVER  RS 
OEVILLE  ISLAND 
ZANITA  LAKE  /. 

I  COP  A 
IPOS  A 

TINEZ  3  SSE 
T1NE2  FIRE  STA 
VSVILLE 

CLOUD 

DOW  LAKE 

CA  3  SE 

DOT A  DAM 

CEO  FIRE  STA  2 

CEY  MOT  SPRINGS 
ERS  INSPECTION  ST* 
:}LEWATER 
L  CREEK  2 


2      3      4      5      6  7 


9      10     11     12     13     U     IS     16     17     18     13     20     21  :  22     23     24     25     26     27  28 


T  T  .20 


T         ,05  T 


.03     T  T 


T         T  T 


Sm  rateranc*  noua  following  SuUod  indas. 
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DAILY  PRECIPITA  TION 

JULY  196i 


Continued 

Day  of  Month 

Station 

Tot; 

1   1   2   1   3  1 

4  I  5   1  6 

7      8   1  9 

10  I  11  1  12 

13     14  15 

16  1  17  1  18 

19  1  20  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  I  27 

28     29  30 

31 

MIRANDA  SPENGLER  RCH 

MITCHELL  CAVERNS 

MODESTO 

MOJAVE 

MONO  LAKE 

MONTEREY 
MONT ICELLO  DAM 
MOORPARK    1  ^^E 
MORGAN  HILL   2  E 
MORONGO  VALLEY 

.00 
.57 
•  00 
.00 
.29 

.03 
.03 
.00 
T 

.00 

T 

T 

.05 
.03 

.27  .30 

T 

.04  .14 

.04  .01 
.02 

TIT 
T 

•o: 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MORRO  BAY  3  N 

MOUNT  8ALDY  FC  950 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  OIASLO  NORTH  GATE 

.no 
.00 
.00 
T 

T 

T 

MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  RS 
MOUNT  SHASTA  SK!  SOWL 
MOUNT  SHASTA  WR  CITY  //R 
MT  WILSON  FC  3380  // 

.00 
.63 

.15 

.00 

T 

.63 

.  14     T  T 
.10 

T 
T 

T  T 
T  .01 

MUIR  WOODS 
NAC IMIENTO  0AM 
NAPa 

NAPA   STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  FAA  AP 

.no 

.00 
.00 
.00 
.03 

T 

.03 

NEENACH  1 

NEWBURY  PARK.  4  SW 
NEWHALL   SOLEDAD  FC  3?  C 
NEWMAN  2  NW 

.00 

T 

•  00 
.00 
.00 

T 

T  T 

T 

NFWPORT   BEACH  HARBOR 
N  ICOLAUS 
NI LAND 
NIPOHO  2  NW 
NORTH  FORK  RS 

T 
T 

.00 
.00 

T 

T  T 

T          T  T 
T 

T 

NOPTH  HOLLYWOOD 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
OAK   KNOLL  RS 
OAKLAND  W6  AP 
OAKVILLE  1  WNW 

T 
T 

.21 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T  T 
.21 

T          T  T 

T 

OCCIDENTAL 
OCEANSIDE  PENDLETON 
OCOTILLO  WELLS 
OJAI 
OL INDA 

ONO 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 
ORANGE  COVE 
ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 
ORICK   10  SE 

ORLANO 
ORLEANS 
OROVILLE 
OROVILLE  BRIDGE 
OXNARD 

OZENA 

PACOIMA  DAM  FC  33  AE 
PAICINES  OHRWALL  RCH 
PALM DALE 
PALMDALE  FAA  AP 

.00 
T 

.00 
.00 
.00 

.2B 
.00 

.02 
.00 

■  01 

T 

.01 
.01 
.00 

T 

,00 
T 

.00 

.15 

T 

TIT 

T 

T 

.01 
T 

.11  .02 
.02 

.01 
T 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 
PALOS  VEROES  EST   FC  i.3D 

PANOCHE 
PAP ADI SE 

PARKER  RESERVOIR 

PARKFIELD 

PASADENA 

T 
T 

T 

,00 
T 

,oe 

.A3 
.00 
.00 

T 

T 

•43 

T 

T 

T 
T 

•  OS 

T 

PASKENTA  RS 

PASO  RORLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PATTIWAY 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

.00 
,0(1 
.00 
T 

.oc 

T 

PIEDRA 

PIEORA  BLANCA  GUARD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NM 

piRu  2  esF 

T 

.2C 

.OC 
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See  leference  notes  following  Station  index. 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


1      2      3      4      5      6      7      8      9      10     11     12     13     M     15     16     17     18     19    20  21 


28     29     30  31 


UPPER  LAKE   7  W 

UPPER  LAKE  R5 

UPPER  MATTOLE 

UPR   SAN  LEANORO  FILTERS 

VACAVILLE 

VALLEY  CENTER  3  NE 


VINTON 
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VISTA  1  W 
VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 
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WALLACE 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
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WALNUT  GROVE 
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WATSONVILLE  WATERWORKS 


LE  RS 


WEAVERVI L 
WEED  1  S 
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WEST  POINT    3  SW 
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WHITE  MOUNTAIN  2 
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WILLITS  1  NE 

WILLOWS 

WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 
WOOOFOROS 

WOODLAND   1  WNW 
WRIGHTS 
vnpQA  LINDA 
VOSEMITE  NP 
YBEKA 


.11      .03  .02 


T  T  T 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Depth  in 

Soil 

Dar  Of  Month 

1 
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14 
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BRAVLEY  2  SW 

4 
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99 

96 

9a 

UAX 

lis 

113 

113 

111 

113 

111 

111 

111 

110 

110 

111 

111 

112 

112 

112 

113 

115 

114 

lis 

lis 

114 

111 

110 

113 

115 

116 

113 

114 

114 

110 

111 

112 

UIN 

89 
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AGRICULTURAL  COLLEGE 
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RIVERSIDE  CITRUS 
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69 

69 

69 

1 1 


(a)  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  SUN,   FLAT  SURFACE  WITH  NO  SLOPE.     UAXIMUU  AND  UINIUUM  READINGS  ARE  FROM  INSTRUMENTS  CORPORATION  THERMOGRAPH  1 
AT  9:00  A.M.  COVERING  PREVIOUS  24  HOURS.     9:00  A.M.   READINGS  ARE  FROM  H.  J.   GREEN  MERCURY-IN-GLASS  THERMOMETERS. 

(b)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  ADOLPH  FRESE  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  BARE  GROUND,    EXPOSED  TO  THE  SUN.     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(d)  RAMONA  SANDY  LOAM  ~  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.     IRRIGATION  WATER  0NJ8-INCH  DEPTH  7:00  A. Ml"': 
JULY  18  TO  7:00  A.M.  JULY  20  (48  HOURS).     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 
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55 

93 

99 

106 

98 

104 

58 

63 

71 

73 

75 

92 

93 

93 

95 

99 

40 

41 

40 

43 

39 

91 

87 

95 

99 

100 

62 

66 

86 

90 

91 

92 

97 

55 

59 

54 

56 

60 

86 

93 

94 

98 

100 

52 

56 

50 

55 

59 

94 

96 

100 

104 

107 

66 

67 

70 

73 

75 

91 

100 

103 

103 

104 

56 

60 

62 

62 

63 

90 

94 

97 

99 

102 

63 

65 

64 

65 

62 

71 

68 

68 

72 

70 

53 

56 

58 

60 

62 

95 

98 

102 

63 

62 

67 

106 

110 

113 

115 

119 

73 

74 

76 

79 

81 

94 

98 

102 

105 

103 

63 

68 

67 

70 

71 

97 

97 

105 

109 

107 

47 

52 

59 

60 

65 

104 

108 

109 

110 

112 

63 

68 

63 

68 

71 

93 

97 

102 

103 

106 

56 

62 

70 

67 

70 

99 

104 

106 

no 

111 

50 

53 

61 

62 

64 

87 

88 

90 

95 

95 

46 

47 

46 

47 

46 

78 

68 

72 

76 

70 

55 

55 

54 

52 

54 

91 

95 

94 

101 

104 

57 

62 

59 

63 

65 

97 

96 

99 

105 

107 

47 

49 

55 

56 

54 

22    23    24  25 


ADIN  RS 
ALDERP0IN7 
ALPINE 
ALTURAS  RS 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

ANTIOCH  FIBRE80ARD  MILLS 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

ASH  M7N 

AUBERRV 

AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AVENAL  9  SSE 
BAKER  9  NNW 
BAKERSFIELO  WB  4P 
BARRETT  DAM 
'3ARST0W 

iJEAUMONT   PUMPING  PLANT 
lEAUMONT   1  E 
lEN  LOMOND 
lERKELEY 
lERRYESSA  LAKE 
IG  BAR  RS 
llG  BEAR  LAKE 
16  CREEK  PH  1 
ilSHOP  WB  AP 
ISHOP  UNION  CARBIDE 
'!1-UE  CANYON  WB  AP 
YTHE 

YTHE  FAA  AP 
riCA 


miTA 

I'l  liiRREGO  SPRGS  3  NNE 

MAN  DAM 

lAWLEY  2  SW 

ISllilOGEPORT 
I 

10  JOOKS  FARNHAM  RCM 
>BANK  WB  AP 
7LINGAHE 
WEY 


83  87 
63  62 


102  103 
55  51 


80  80 
52  54 


79  82 
60  59 


112  114 
71  75 


114  116 
80  61 


87  65 

32  28 


76  83 
60  57 


102 
72 


103 
43 


55 
104 


106 
72 


109 
69 

120 


107 
75 


109 
72 


106 
69 


75 
54 

106 
62 

106 
56 

90  89  91 
45     46  45 

87  89 

66  67 


97  97 
49  51 


96  98 
52  50 


112  103 
75  72 


94  68  90 
49     48  53 


96  95  95 
46     47  49 


100 
72 


100 
61 


107 
50 


103  102 
66  71 


96  100  102 

63  64 

101  103  106 

57  58  60 

111  113  105 

76  80  80 


106 
70 


109  105 
78  79 


106  107 
72  72 


115  117 
71 


116  114 
86  86 


109  108 
77  83 


105  108 
66  70 


104  105 
75  78 


98  95 
50  49 


78  84 

53  54 

109  110  110 

65  67  68 


105  107 
54  60 


81  83 
54  54 


85  90 
63  70 


lis  113 
75  75 


no  111 

60  54 


92 
71 

105 


65  63 

59  57 


89  88 
66  68 


114  no 

78 


119  115 
67  84 


89  90  95 
31     34  37 


59     58  59 


70  66  66 
50     48  54 


107  108 
66  71 


60  84 

53  53 


111  109 
75  75 


87  89 

39  33 


98  99 
54 


94  102 
61  63 


72  73 
51  52 


86  86 

41  41 


76  79 
62  62 


109  113 
74  72 


86  92  92 
56    60  62 


114  115  112 

88  67  90 

97  93  93 

39  38 

84  86  92 

65  63  66 

111  107 

78  75  80 

92  90 

61  60  60 


114  115 

73  77 


90  92 
35  40 


112  115 
77  84 


113  112 
79  82 


102 
58 

100  9 
67     66     65|  66 


106  110  no 


103 
71 


73  73 
51  52 


73  74 
49  52 


91  94  99|  101 
40     39     46  50 


98  97 
43  46 


98 

72 

95 
68 

91 
65 

91 
66 

95 
43 

94 

40 

93 
48 

96 
50 

95 

62 

96 
64 

92 
66 

92 
55 

98 
63 

92 
64 

96 
66 

98 
58 

100 
59 

99 
60 

101 
57 

96 
59 

106 
78 

105 

77 

105 
74 

103 
71 

102 
68 

99 
60 

100 
65 

99 
65 

101 
66 

101 
68 

102 
71 

101 
68 

79 
63 

76 
64 

75 
65 

111 
70 

74 
68 

106 
72 

105 
80 

no 

81 

114 
81 

114 
87 

105 
75 

104 
75 

102 
74 

95 

72 

101 
66 

99 
63 

95 
61 

93 
63 

105 
70 

108 
72 

107 
70 

105 
72 

97 
65 

96 
61 

94 

59 

92 
65 

99 

60 

97 
60 

95 
59 

96 
60 

93 
51 

91 
52 

89 
53 

90 
52 

73 
54 

76 
53 

77 
55 

69 
53 

103 
67 

100 
66 

105 
72 

97 
65 

104 
48 

103 
50 

107 
52 

98 
59 

80 
44 

65 
45 

82 
47 

86 
50 

87 
65 

87 
68 

85 
71 

84 

66 

98 

55 

99 
61 

100 
61 

99 
62 

72 
47 

72 
53 

76 
55 

75 
54 

63 
67 

65 
66 

82 
66 

82 
63 

107 
63 

no 

80 

110 
81 

no 

81 

109 
84 

111 

87 

113 
87 

111 

86 

87 
35 

84 

35 

86 
47 

88 
46 

92 
66 

67 
65 

67 
66 

63 
69 

101 
76 

105 
75 

107 
75 

109 
77 

77 
57 

79 
57 

83 
65 

83 
58 

103 
79 

106 
79 

111 
78 

112 
8L 

84 
37 

87 
41 

87 
43 

85 
46 

107 

106 

108 

106 

92 

69 

69 

67 

89 

66 

90 
65 

70 
53 

73 
53 

72 
55 

69 
55 

94 
45 

90 
42 

93 
55 

92 
49 

94  99 

59  58 

92 

70 

97 
52 


79  60 
67  66 


80  78 
62  60 


92{  94 

50  51 


93 

80 

83 

91< 

5 

61 

61 

49 

47. 

9 

104 

97 

94. 

2 

58 

54 

52. 

7 

93 

92 

92 

95. 

0 

66 

66 

65 

64. 

6 

97 

93 

84 

94. 

0 

51 

59 

46 

45. 

5 

85 

63 

79 

90. 

3 

58 

50 

47 

57. 

1 

88 

88 

87 

90. 

8 

59 

59 

53 

59. 

2 

91 

92 

91 

94. 

9 

59 

57 

51 

55. 

8 

103 

92 

96 

101. 

3 

73 

71 

68 

72. 

8 

98 

95 

94 

99. 

5 

66 

65 

60 

63. 

6 

97 

93 

88 

97 

3 

71 

64 

61 

65. 

0 

77 

76 

74 

72. 

5 

65 

66 

60 

60. 

7 

109 

102 

76 

72 

112 

112 

107 

no. 

7 

88 

85 

82 

79 

6 

97 

96 

96 

100 

3 

74 

72 

70 

71 

8 

98 

94 

94 

98 

0 

66 

61 

60 

57 

5 

102 

100 

100 

104 

8 

75 

69 

68 

68 

5 

96 

93 

92 

95 

9 

65 

59 

59 

62 

8 

97 

94 

94 

98 

0 

65 

59 

57 

56 

7 

88 

89 

88 

85 

8 

51 

49 

48 

48 

6 

65 

65 

64 

69 

3 

54 

53 

53 

53 

8 

96 

91 

90 

96 

8 

65 

64 

65 

62 

a 

109 

104 

100 

103 

5 

61 

55 

53 

54 

0 

82 

60 

79 

61 

5 

45 

46 

43 

43 

1 

84 

77 

78 

83 

8 

65 

64 

62 

64 

6 

96 

90 

95 

98 

4 

63 

60 

57 

58 

4 

78 

72 

69 

75 

.6 

53 

50 

48 

51 

2 

82 

74 

73 

81 

1 

65 

60 

54 

63 

•  0 

106 

106 

110 

109 

6 

77 

82 

77 

75 

1 

109 

107 

112 

111 

2 

86 

85 

84 

82 

6 

85 

85 

77 

66 

0 

46 

49 

43 

38 

4 

85 

65 

86 

82 

6 

69 

65 

62 

61 

1 

106 

102 

104 

106 

0 

77 

72 

70 

70 

1 

84 

78 

74 

82 

I 

61 

60 

53 

57 

2 

107 

105 

106 

109 

2 

78 

78 

78 

74 

3 

82 

72 

77 

83 

6 

45 

46 

43 

41 

4 

105 

102 

.3 

69 

88 

83 

90 

.2 

66 

66 

64 

6'3 

.3 

67 

66 

65 

71 

■  1 

55 

55 

54 

52 

.9 

95 

91 

62 

91 

.4 

63 

63 

44 

46 

.0 
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Conttnued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1960 


Station 


Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

97 

92 

96 

100 

102 

102 

97 

98 

102 

98 

94 

95 

95 

95 

99 

101 

109 

107 

109 

112 

107 

108 

100 

102 

109 

105 

97 

104 

104 

95 

95 

100.9 

MIN 

66 

64 

68 

70 

55 

67 

66 

69 

72 

55 

64 

63 

60 

63 

67 

68 

58 

70 

70 

71 

76 

74 

72 

71 

57 

55 

73 

71 

73 

70 

58 

58*3 

76 

74 

75 

74 

75 

74 

72 

72 

74 

73 

74 

75 

74 

75 

78 

78 

77 

79 

80 

79 

85 

85 

83 

82 

80 

79 

80 

78 

80 

78 

79 

77.4 

MIN 

59 

50 

59 

59 

60 

60 

58 

59 

50 

60 

60 

61 

60 

50 

61 

50 

60 

61 

61 

51 

62 

64 

63 

65 

65 

66 

55 

66 

67 

67 

67 

61.8 

88 

87 

86 

91 

85 

85 

89 

87 

91 

86 

86 

87 

83 

94 

99 

102 

no 

110 

103 

106 

112 

103 

92 

101 

99 

97 

97 

95 

93 

89 

92 

94.4 

HIN 

50 

47 

47 

48 

50 

47 

47 

49 

52 

53 

50 

48 

47 

48 

48 

49 

50 

49 

48 

59 

66 

65 

58 

50 

55 

55 

54 

54 

52 

52 

52 

51.9 

77 

78 

78 

82 

85 

85 

84 

88 

85 

82 

80 

82 

78 

82 

84 

89 

90 

92 

96 

97 

98 

93 

90 

88 

92 

88 

85 

86 

88 

85 

80 

86.1 

MIN 

47 

48 

50 

53 

52 

52 

53 

54 

54 

52 

46 

50 

48 

48 

49 

52 

54 

56 

56 

56 

58 

64 

54 

54 

60 

54 

58 

58 

59 

58 

52 

53,5 

89 

91 

94 

97 

101 

101 

100 

100 

98 

89 

98 

90 

93 

95 

100 

101 

103 

105 

105 

101 

105 

104 

100 

93 

95 

95 

101 

100 

100 

90 

85 

97. 4i 

MIN 

38 

35 

40 

42 

50 

48 

55 

48 

45 

46 

46 

45 

46 

49 

47 

43 

50 

53 

55 

55 

51 

51 

43 

54 

53 

53 

45 

55 

61 

55 

52 

48.8 

99 

97 

92 

90 

92 

93 

94 

92 

90 

91 

95 

94 

97 

103 

105 

108 

107 

106 

103 

101 

98 

95 

97 

93 

93 

93 

93 

94 

92 

93 

93 

96.2,| 

HIN 

58 

53 

48 

40 

39 

45 

41 

45 

41 

42 

48 

46 

42 

52 

59 

50 

63 

61 

67 

62 

66 

61 

61 

58 

56 

59 

64 

59 

63 

55 

55 

53.8) 

92 

93 

97 

102 

99 

93 

95 

96 

99 

91 

87 

94 

91 

97 

99 

102 

106 

109 

109 

114 

111 

111 

104 

105 

108 

100 

101 

93 

101 

91 

85 

99.21 

MIN 

55 

50 

67 

67 

51 

57 

50 

63 

50 

52 

56 

56 

57 

59 

63 

67 

59 

71 

73 

73 

77 

78 

73 

72 

71 

64 

68 

66 

52 

61 

58 

54.4 

107 

101 

95 

88 

90 

95 

94 

89 

89 

91 

96 

96 

99 

101 

110 

115 

113 

110 

112 

113 

102 

104 

101 

98 

97 

99 

100 

103 

101 

97 

97 

100.1 

MIN 

65 

57 

51 

53 

52 

62 

53 

54 

55 

56 

53 

53 

53 

55 

57 

53 

56 

53 

55 

67 

69 

65 

65 

64 

61 

63 

68 

52 

65 

63 

63 

59*7 

102 

99 

102 

104 

104 

105 

106 

107 

101 

100 

100 

100 

105 

109 

111 

111 

U5 

117 

114 

113 

109 

107 

108 

109 

108 

109 

106 

107 

105 

103 

102 

106.4 

MIN 

75 

55 

70 

71 

72 

73 

73 

57 

58 

69 

70 

58 

55 

62 

60 

62 

68 

69 

71 

73 

73 

78 

6fl 

72 

79 

74 

74 

58 

73 

59 

70 

69. C 

a*! 

84 

87 

90 

85 

90 

92 

90 

86 

88 

89 

91 

95 

99 

102 

99 

97 

96 

95 

92 

92 

91 

92 

95 

94 

92 

89 

82 

91.4 

MIN 

»1 

48 

45 

48 

47 

48 

49 

39 

44 

43 

44 

43 

45 

46 

52 

47 

48 

50 

47 

45 

42 

50 

53 

54 

55 

58 

44 

47.; 

76 

74 

78 

75 

78 

75 

77 

80 

75 

77 

71 

74 

82 

80 

83 

92 

85 

78 

88 

92 

83 

86 

88 

84 

91 

88 

80 

72 

72 

80  • ' 

MIN 

47 

43 

43 

52 

49 

50 

50 

52 

55 

53 

53 

45 

44 

47 

45 

48 

48 

46 

45 

58 

55 

52 

51 

51 

52 

52 

5  2 

53 

49 . ; 

93 

93 

95 

99 

99 

98 

98 

100 

103 

97 

93 

94 

91 

95 

99 

103 

105 

106 

109 

112 

110 

112 

105 

105 

106 

102 

103 

102 

102 

95 

94 

100  •  <„ 

MIN 

56 

59 

59 

54 

63 

64 

53 

65 

58 

63 

56 

55 

57 

58 

59 

62 

65 

61 

67 

65 

76 

64 

65 

76 

64 

74 

7C 

69 

68 

59 

64.: 

88 

92 

95 

98 

100 

101 

102 

99 

94 

89 

88 

91 

90 

94 

98 

99 

101 

103 

103 

102 

103 

99 

95 

99 

89 

95 

100 

98 

98 

91 

87 

96.; 

MIN 

42 

42 

50 

53 

55 

55 

57 

55 

47 

47 

45 

48 

45 

49 

52 

53 

52 

55 

59 

59 

52 

52 

46 

5C 

61 

56 

57 

55 

55 

53 

49 

51.' 

MAX 

87 

87 

87 

88 

88 

87 

87 

91 

92 

85 

83 

88 

84 

89 

93 

96 

97 

98 

95 

101 

98 

88 

91 

94 

96 

93 

87 

86 

90 

80 

ai 

89.', 

MIN 

47 

45 

45 

47 

48 

47 

47 

51 

52 

46 

45 

44 

45 

45 

45 

46 

51 

55 

53 

55 

52 

54 

54 

53 

61 

52 

55 

52 

53 

52 

50 

50.' 

MAX 

85 

85 

83 

86 

90 

92 

95 

95 

95 

92 

87 

88 

92 

91 

94 

93 

98 

100 

104 

101 

92 

90 

89 

92 

94 

93 

95 

93 

95 

93 

77 

91.'y 

MIN 

54 

53 

52 

58 

57 

59 

53 

61 

59 

57 

51 

54 

58 

57 

60 

53 

58 

60 

53 

61 

61 

54 

59 

53 

65 

50 

66 

62 

60 

50 

52 

58. < 

93 

98 

99 

106 

102 

100 

99 

103 

105 

95 

91 

98 

97 

100 

99 

104 

108 

114 

108 

114 

111 

110 

105 

104 

105 

105 

104 

105 

105 

101 

92 

102.^ 

MIN 

57 

58 

60 

60 

60 

52 

62 

60 

50 

49 

54 

53 

56 

56 

59 

60 

53 

63 

53 

64 

5  • 

60 

60 

6E 

51 

55 

66 

65 

65 

53 

50 

59. 

82 

89 

89 

91 

93 

85 

85 

88 

88 

96 

99 

100 

100 

94 

94 

90 

91 

87 

93 

MIN 

50 

53 

53 

56 

49 

52 

51 

54 

52 

5T 

61 

61 

65 

66 

56 

56 

61 

51 

60 

MAX 

83 

82 

87 

90 

90 

89 

93 

88 

82 

85 

87 

87 

89 

93 

98 

101 

98 

97 

95 

94 

93 

90 

91 

92 

90 

91 

89 

78 

90. 

MIN 

38 

44 

41 

43 

43 

45 

46 

37 

34 

39 

41 

40 

37 

39 

38 

45 

46 

40 

43 

45 

37 

60 

46 

49 

50 

53 

60 

39 

43.! 

MAX 

96 

95 

106 

99 

95 

97 

97 

99 

98 

85 

95 

92 

97 

96 

101 

105 

113 

104 

109 

108 

105 

105 

99 

101 

102 

101 

103 

100 

96 

95 

85 

99. 

MIN 

57 

51 

62 

63 

56 

63 

56 

69 

53 

55 

52 

59 

59 

50 

58 

63 

61 

56 

65 

63 

54 

63 

63 

62 

71 

55 

66 

69 

67 

63 

67 

62. 

76 

69 

70 

58 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

73 

75 

78 

80 

82 

78 

77 

76 

80 

75 

MIN 

65 

57 

56 

58 

55- 

58 

61 

50 

60 

61 

63 

66 

59 

68 

67 

71 

69 

67 

69 

67 

81 

87 

92 

97 

88 

84 

85 

88 

88 

76 

75 

89 

84 

92 

90 

95 

100 

101 

100 

103 

105 

102 

94 

98 

103 

92 

95 

95 

87 

82 

83 

MIN 

53 

54 

59 

55 

58 

54 

54 

57 

54 

51 

51 

52 

50 

55 

51 

56 

57 

56 

60 

61 

63 

63 

64 

56 

53 

55 

57 

56 

53 

57 

53 

MAX 

81 

89 

91 

93 

86 

78 

86 

89 

88 

79 

77 

87 

87 

93 

90 

97 

105 

108 

104 

104 

107 

105 

97 

100 

98 

102 

94 

95 

90 

85 

86 

MIN 

48 

51 

55 

51 

53 

54 

54 

54 

51 

51 

45 

47 

56 

54 

50 

54 

55 

54 

59 

57 

59 

5  3 

57 

55 

59 

54 

53 

51 

54 

52 

51 

ll'l « 

MAX 

94 

98 

101 

102 

99 

99 

101 

102 

101 

95 

97 

95 

96 

100 

103 

105 

107 

109 

110 

112 

109 

105 

106 

107 

109 

101 

99 

103 

101 

94 

95 

101»  J 

MIN 

64 

64 

54 

56 

55 

65 

55 

67 

70 

65 

63 

52 

60 

52 

64 

66 

67 

67 

67 

70 

70 

75 

59 

72 

72 

62 

58 

61 

71 

57 

55 

65. 

MAX 

87 

93 

95 

94 

93 

94 

96 

97 

95 

88 

90 

89 

91 

93 

94 

98 

103 

104 

105 

106 

104 

104 

98 

101 

98 

97 

96 

95 

94 

86 

95.  ,. 

MIN 

60 

63 

64 

52 

57 

67 

68 

70 

70 

52 

61 

62 

61 

64 

65 

68 

71 

73 

72 

68 

74 

74 

70 

71 

76 

70 

70 

70 

71 

70 

67. 

95 

98 

106 

101 

95 

96 

99 

102 

97 

87 

95 

94 

98 

98 

101 

106 

111 

108 

111 

110 

108 

103 

103 

105 

103 

103 

103 

101 

96 

92 

88 

100. 

MIN 

56 

58 

62 

50 

59 

58 

60 

62 

55 

51 

50 

55 

53 

58 

53 

59 

62 

63 

65 

52 

64 

52 

60 

61 

69 

60 

62 

64 

60 

56 

53 

59. 

MAX 

97 

95 

98 

104 

103 

102 

100 

101 

105 

101 

97 

98 

94 

96 

100 

104 

105 

107 

110 

114 

115 

110 

109 

108 

106 

103 

94 

102 

104 

96 

97 

102<  J, 

HIN 

62 

61 

64 

67 

64 

62 

64 

69 

72 

65 

58 

59 

57 

59 

61 

63 

65 

60 

56 

56 

78 

74 

58 

67 

56 

55 

73 

69 

69 

68 

57 

65. 

MAX 

102 

92 

88 

82 

85 

88 

88 

87 

84 

88 

92 

92 

95 

93 

107 

103 

99 

98 

104 

108 

101 

100 

97 

96 

94 

94 

95 

95 

93 

92 

94 

94.  J. 

HIN 

63 

51 

50 

52 

53 

5  3 

53 

51 

53 

53 

54 

54 

54 

57 

51 

62 

51 

65 

66 

58 

67 

65 

64 

61 

54 

65 

55 

66 

63 

62 

59. 

MAX 

87 

88 

96 

98 

102 

97 

101 

104 

101 

95 

88 

89 

89 

92 

93 

97 

99 

100 

105 

105 

105 

103 

101 

98 

99 

95 

96 

100 

99 

96 

91 

MIN 

49 

49 

52 

52 

54 

55 

56 

55 

48 

47 

44 

46 

46 

51 

52 

53 

51 

51 

57 

57 

51 

51 

48 

49 

60 

55 

55 

55 

57 

52 

51 

11 

MAX 

119 

119 

114 

117 

117 

117 

118 

119 

119 

115 

113 

114 

116 

120 

121 

125 

124 

126 

126 

126 

123 

121 

116 

120 

123 

121 

120 

120 

120 

115 

116 

MIN 

90 

92 

86 

89 

89 

95 

89 

92 

95 

85 

87 

87 

83 

85 

85 

88 

89 

94 

102 

98 

96 

95 

82 

90 

93 

97 

98 

96 

96 

88 

89 

MAX 

65 

65 

58 

62 

65 

54 

66 

55 

67 

65 

53 

65 

67 

65 

64 

54 

65 

65 

69 

66 

51 

60 

61 

60 

MIN 

43 

50 

49 

44 

48 

41 

52 

54 

56 

54 

45 

46 

52 

48 

47 

44 

50 

52 

52 

51 

50 

51 

52 

' 

MAX 

71 

83 

82 

90 

78 

73 

76 

80 

76 

72 

67 

78 

77 

85 

84 

88 

94 

94 

94 

99 

96 

85 

86 

91 

89 

88 

84 

86 

80 

73 

76 

83  ,(, 

MIN 

^' 

53 

56 

55 

56 

54 

55 

54 

54 

50 

55 

58 

56 

51 

54 

53 

51 

54 

54 

58 

54 

53 

56 

56 

54 

54 

53 

54 

53 

54 

54° 

MAX 

81 

76 

75 

75 

70 

70 

70 

71 

72 

72 

71 

71 

76 

73 

78 

82 

80 

75 

84 

87 

92 

87 

85 

84 

80 

78 

78 

81 

84 

80 

78 

MIN 

62 

58 

59 

57 

58 

55 

55 

57 

58 

59 

57 

55 

55 

56 

56 

60 

50 

62 

59 

62 

67 

66 

65 

65 

63 

62 

63 

63 

64 

63 

63 

50  '■ 

MAX 

90 

93 

93 

96 

97 

96 

95 

97 

98 

95 

95 

97 

88 

90 

95 

101 

103 

101 

106 

110 

110 

103 

97 

103 

103 

100 

94 

100 

100 

95 

94 

*, 

MIN 

56 

50 

53 

55 

50 

52 

54 

55 

57 

50 

53 

49 

51 

53 

56 

57 

52 

59 

53 

62 

72 

67 

60 

65 

56 

55 

65 

62 

61 

59 

55 

57j 

MAX 

88 

88 

85 

84 

83 

83 

82 

83 

85 

82 

82 

85 

85 

92 

95 

98 

100 

99 

98 

94 

95 

89 

87 

88 

87 

85 

88 

86 

87 

85 

86 

861 

MIN 

69 

65 

58 

4  1 

49 

57 

55 

59 

43 

46 

55 

57 

39 

51 

53 

59 

58 

55 

60 

54 

57 

56 

57 

63 

62 

64 

62 

53 

53 

54 

53 

55 

MAX 

107 

102 

103 

104 

104 

104 

105 

107 

102 

99 

102 

103 

104 

110 

111 

111 

113 

115 

113 

110 

109 

100 

106 

109 

108 

105 

108 

107 

104 

102 

104 

MIN 

72 

72 

71 

69 

70 

70 

70 

73 

70 

69 

68 

67 

67 

70 

71 

76 

75 

78 

78 

77 

72 

76 

73 

75 

76 

76 

80 

74 

79 

73 

74 

73 

MAX 

85 

90 

95 

99 

92 

88 

91 

91 

93 

83 

81 

91 

87 

93 

92 

97 

101 

104 

103 

105 

105 

104 

99 

99 

100 

97 

98 

97 

92 

88 

87 

MIN 

52 

53 

59 

55 

56 

56 

55 

57 

54 

51 

47 

53 

51 

55 

48 

52 

58 

56 

59 

57 

60 

65 

57 

56 

54 

57 

58 

59 

56 

59 

52 

MAX 

92 

91 

94 

94 

95 

92 

93 

95 

93 

94 

95 

91 

95 

93 

95 

95 

97 

103 

101 

99 

100 

95 

100 

94 

91 

92 

90 

96 

90 

90 

89 

MIN 

54 

51 

53 

57 

59 

53 

55 

57 

57 

55 

59 

50 

58 

57 

45 

45 

54 

58 

54 

54 

59 

52 

58 

54 

57 

55 

60 

64 

56 

54 

56 

MAX 

80 

81 

87 

84 

85 

85 

89 

89 

85 

80 

84 

80 

84 

84 

88 

89 

94 

95 

97 

95 

94 

92 

91 

91 

88 

89 

84 

86 

90 

83 

81 

HIN 

43 

50 

48 

49 

50 

51 

51 

51 

52 

43 

41 

44 

45 

44 

43 

47 

47 

50 

52 

50 

48 

55 

47 

48 

58 

51 

56 

54 

54 

61 

50 

MAX 

94 

95 

101 

98 

97 

94 

97 

98 

92 

90 

92 

90 

95 

98 

99 

103 

104 

106 

106 

106 

103 

104 

105 

103 

100 

98 

86 

96 

95 

86 

89 

HIN 

55 

54 

62 

58 

57 

56 

59 

61 

59 

53 

53 

56 

54 

56 

55 

61 

64 

61 

64 

55 

67 

73 

53 

52 

67 

62 

67 

64 

52 

61 

56 

1,1 

BUTTONWILLOW 
CABRILLO  NM 
CACHUMA  DAM 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALLAHAN  RS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

CANTIL 

CANTON  DAM 

CARMEL  VALLEY 

CATHAY   BULL   RUN  RCH 

CECILVILLE  SAITfER 

CEDAR  GROVE 

CEDARVILLE 

CENTERVILLE  PH 

CHERRY  VALLEY  DAM 

CHESTER 

CHICO  EXP  STA 

CHULA  VISTA 

CLARKSBURG 

CLOVEROALE  3  SSE 

COALINGA 


COLUSA   1  SSW 


CORCORAN   IRRIG  DIST 


COW  CREEK 

CRESCENT  CITY  1  N 

CROCKETT 

CULVER  CITY 

CUYAHA 

CUYAHACA 

DAGGETT   FAA  AP 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  PH 

DENAIR 


Sm  Heieieucfl  Notes  Followliig  Station  Indax 
-  232  - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1960 


Station 


Day  Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

84 

85 

94 

94 

90 

92 

93 

85 

86 

86 

88 

92 

96 

102 

101 

100 

100 

99 

98 

94 

95 

96 

93 

93 

94 

94 

91 

62 

92 

7 

HIN 

51 

52 

55 

57 

58 

59 

60 

51 

53 

51 

53 

55 

55 

56 

67 

64 

62 

55 

63 

61 

64 

64 

61 

60 

60 

61 

69 

56 

58 

0 

MAX 

92 

95 

95 

100 

101 

100 

94 

90 

93 

93 

98 

100 

107 

111 

108 

110 

106 

103 

106 

104 

102 

104 

105 

100 

96 

100 

7 

MIN 

57 

62 

63 

62 

64 

67 

58 

55 

58 

60 

60 

52 

62 

70 

67 

68 

68 

56 

67 

74 

68 

58 

72 

70 

72 

54 

6 

MAX 

77 

80 

74 

85 

84 

83 

85 

87 

66 

83 

76 

79 

81 

84 

83 

88 

90 

95 

96 

93 

92 

92 

87 

64 

68 

89 

88 

86 

66 

66 

78 

86 

3 

MIN 

40 

47 

39 

41 

42 

40 

42 

43 

43 

39 

34 

39 

37 

37 

34 

38 

40 

44 

44 

44 

40 

53 

42 

42 

50 

48 

57 

56 

49 

54 

45 

43 

3 

MAX 

82 

85 

87 

92 

95 

92 

91 

95 

95 

90 

84 

87 

86 

36 

90 

92 

95 

100 

100 

102 

100 

100 

98 

93 

95 

91 

94 

85 

95 

92 

85 

92 

1 

43 

46 

48 

48 

50 

48 

50 

49 

52 

49 

41 

45 

44 

44 

48 

43 

48 

50 

62 

60 

61 

51 

54 

55 

56 

62 

50 

49 

6 

MAX 

86 

86 

79 

88 

91 

93 

96 

94 

94 

91 

84 

87 

90 

93 

93 

94 

98 

101 

104 

100 

100 

99 

95 

92 

94 

96 

96 

92 

68 

91 

80 

92 

4 

43 

52 

49 

49 

51 

49 

53 

56 

54 

50 

40 

48 

48 

49 

47 

49 

53 

55 

69 

57 

53 

55 

53 

50 

55 

69 

64 

50 

56 

59 

52 

52 

5 

MAX 

86 

90 

93 

92 

92 

92 

95 

96 

90 

87 

90 

88 

90 

93 

95 

99 

100 

103 

106 

104 

105 

99 

99 

100 

96 

94 

97 

96 

93 

87 

86 

94 

5 

MIN 

44 

45 

47 

50 

50 

50 

49 

51 

55 

50 

42 

45 

44 

45 

45 

46 

47 

50 

50 

50 

50 

66 

49 

55 

68 

52 

62 

56 

56 

55 

49 

50 

6 

MAX 

70 

78 

70 

74 

73 

72 

79 

77 

80 

74 

85 

82 

87 

91 

83 

87 

79 

80 

77 

71 

MIN 

50 

53 

56 

53 

53 

48 

52 

52 

52 

54 

52 

55 

56 

56 

57 

55 

52 

54 

51 

53 

MAX 

109 

112 

108 

105 

104 

104 

107 

106 

105 

101 

101 

105 

106 

108 

110 

114 

117 

115 

114 

108 

109 

107 

100 

105 

108 

110 

107 

102 

104 

103 

104 

107 

0 

MIN 

85 

86 

80 

78 

78 

81 

85 

82 

84 

78 

80 

64 

84 

82 

84 

88 

92 

89 

90 

87 

87 

83 

83 

65 

86 

68 

85 

84 

65 

85 

86 

84 

4 

MAX 

88 

92 

97 

101 

101 

99 

99 

103 

101 

94 

85 

91 

93 

94 

94 

98 

100 

108 

107 

108 

105 

106 

102 

100 

102 

100 

98 

102 

95 

96 

87 

98 

4 

MIN 

58 

58 

60 

61 

63 

65 

65 

65 

57 

53 

52 

56 

55 

52 

58 

59 

51 

63 

65 

68 

63 

51 

62 

59 

74 

67 

67 

76 

68 

68 

57 

52 

2 

MAX 

100 

103 

97 

89 

87 

89 

92 

92 

90 

38 

90 

97 

95 

93 

100 

106 

98 

101 

104 

104 

112 

104 

103 

101 

94 

95 

92 

94 

99 

95 

94 

96 

7 

M 

68 

51 

51 

50 

50 

53 

50 

51 

49 

50 

54 

53 

52 

54 

59 

59 

58 

60 

64 

59 

68 

59 

70 

65 

63 

65 

66 

54 

67 

53 

61 

69 

3 

MAX 

115 

113 

107 

108 

108 

110 

110 

107 

107 

108 

108 

110 

110 

109 

114 

115 

115 

113 

112 

111 

109 

107 

105 

112 

110 

112 

109 

108 

109 

105 

109 

109 

9 

73 

72 

66 

65 

64 

68 

62 

68 

62 

67 

69 

65 

62 

73 

70 

70 

75 

74 

82 

74 

84 

79 

72 

76 

77 

77 

81 

72 

78 

78 

72 

71 

8 

MAX 

93 

97 

101 

99 

100 

97 

99 

100 

100 

91 

95 

95 

95 

99 

102 

105 

107 

109 

114 

112 

110 

109 

105 

107 

106 

101 

102 

102 

101 

95 

92 

101 

4 

MIN 

50 

57 

58 

58 

58 

57 

59 

61 

60 

51 

47 

53 

52 

55 

53 

57 

59 

66 

60 

67 

61 

73 

51 

50 

57 

50 

67 

65 

53 

63 

64 

58 

8 

MAX 

80 

84 

86 

90 

96 

98 

95 

92 

93 

79 

79 

82 

81 

87 

91 

88 

95 

95 

94 

93 

92 

90 

88 

93 

92 

91 

97 

98 

91 

82 

80 

69 

4 

MIN 

46 

45 

44 

50 

49 

51 

52 

48 

47 

44 

41 

42 

42 

49 

48 

52 

51 

52 

68 

49 

47 

48 

46 

43 

66 

54 

63 

56 

57 

56 

47 

49 

0 

MAX 

105 

98 

97 

95 

98 

98 

98 

98 

92 

95 

100 

99 

103 

107 

111 

114 

115 

111 

108 

111 

105 

105 

100 

104 

102 

99 

98 

98 

102 

3 

MIN 

55 

59 

'>9 

48 

50 

54 

54 

52 

47 

51 

51 

50 

50 

51 

59 

54 

64 

62 

69 

68 

57 

66 

60 

61 

65 

68 

52 

61 

67 

6 

MAX 

97 

97 

86 

81 

82 

85 

85 

85 

85 

86 

87 

85 

89 

93 

98 

94 

95 

98 

97 

105 

99 

98 

96 

93 

91 

88 

91 

96 

92 

89 

90 

91 

3 

MIN 

61 

58 

55 

52 

53 

55 

51 

55 

54 

55 

55 

53 

52 

61 

57 

58 

58 

59 

66 

64 

66 

66 

63 

52 

62 

55 

66 

54 

66 

62 

61 

58 

9 

MAX 

59 

60 

58 

57 

55 

58 

59 

56 

56 

55 

60 

63 

61 

60 

58 

62 

59 

59 

60 

58 

55 

58 

57 

55 

58 

59 

68 

66 

58 

60 

60 

58 

3 

MIN 

49 

47 

49 

50 

48 

50 

49 

50 

49 

49 

49 

49 

54 

53 

51 

51 

54 

53 

52 

52 

61 

50 

49 

43 

50 

49 

51 

50 

50 

61 

52 

60 

3 

MAX 

85 

92 

96 

94 

79 

84 

84 

84 

81 

74 

86 

81 

90 

88 

98 

102 

100 

102 

106 

106 

104 

102 

97 

100 

99 

94 

95 

91 

79 

79 

77 

91 

2 

M I  N 

53 

54 

62 

54 

55 

56 

55 

54 

49 

49 

48 

53 

55 

51 

55 

56 

58 

58 

60 

54 

62 

62 

63 

61 

50 

55 

56 

57 

53 

66 

53 

56 

1 

MAX 

86 

93 

88 

88 

85 

86 

89 

94 

88 

84 

83 

87 

89 

98 

95 

101 

100 

103 

109 

103 

104 

96 

95 

96 

98 

91 

92 

95 

93 

92 

68 

93 

3 

MIN 

68 

65 

67 

68 

66 

66 

67 

69 

58 

63 

63 

61 

65 

67 

67 

75 

75 

78 

80 

70 

75 

73 

74 

72 

71 

70 

70 

73 

73 

67 

67 

69 

5 

MAX 

95 

98 

102 

100 

99 

102 

103 

102 

94 

97 

96 

96 

101 

104 

106 

107 

110 

112 

113 

109 

105 

107 

107 

103 

100 

100 

104 

102 

96 

102 

4 

60 

62 

65 

64 

62 

65 

67 

67 

62 

59 

59 

55 

59 

60 

59 

65 

69 

70 

72 

74 

74 

57 

64 

57 

54 

75 

73 

71 

51 

65 

2 

MAX 

89 

92 

97 

103 

97 

91 

93 

97 

97 

83 

84 

92 

90 

96 

96 

100 

105 

109 

106 

109 

109 

108 

102 

102 

105 

99 

100 

96 

97 

96 

88 

97 

7 

MIN 

54 

54 

60 

62 

59 

57 

60 

62 

57 

51 

53 

56 

57 

61 

57 

65 

68 

59 

71 

73 

78 

74 

68 

75 

73 

53 

64 

68 

50 

59 

55 

62 

7 

MAX 

101 

92 

89 

93 

92 

90 

95 

97 

97 

100 

106 

108 

108 

107 

109 

111 

102 

104 

102 

99 

96 

96 

96 

98 

96 

95 

94 

99 

1 

HIN 

70 

51 

58 

60 

59 

54 

55 

59 

63 

61 

63 

67 

62 

75 

74 

70 

75 

78 

73 

74 

70 

66 

68 

71 

71 

66 

65 

66 

65 

9 

MAX 

85 

87 

95 

96 

100 

99 

101 

101 

97 

92 

86 

89 

88 

95 

92 

96 

96 

102 

102 

104 

104 

102 

98 

96 

100 

92 

94 

100 

101 

95 

89 

96 

0 

MIN 

40 

45 

47 

49 

50 

51 

51 

52 

48 

42 

42 

44 

42 

50 

50 

50 

47 

46 

53 

64 

48 

46 

43 

45 

54 

54 

53 

65 

57 

60 

46 

48 

6 

MAX 

82 

83 

85 

87 

88 

91 

91 

89 

86 

84 

84 

85 

90 

89 

90 

92 

95 

99 

96 

94 

92 

92 

90 

90 

86 

93 

90 

91 

90 

76 

85 

88 

9 

HIN 

48 

46 

45 

45 

50 

55 

52 

54 

48 

45 

47 

43 

45 

50 

47 

50 

52 

49 

55 

62 

53 

57 

48 

45 

66 

53 

52 

53 

55 

47 

50 

50 

0 

MAX 

68 

65 

68 

68 

60 

59 

60 

58 

60 

62 

63 

62 

68 

65 

66 

60 

56 

64 

61 

64 

65 

68 

62 

60 

69 

75 

77 

71 

73 

61 

66 

54 

9 

MIN 

48 

46 

49 

48 

49 

51 

49 

49 

50 

49 

49 

45 

50 

49 

49 

48 

47 

50 

49 

48 

48 

46 

45 

46 

51 

50 

48 

48 

49 

51 

62 

48 

6 

MAX 

64 

60 

63 

58 

58 

60 

56 

59 

60 

60 

64 

66 

55 

62 

61 

66 

64 

52 

64 

63 

60 

64 

62 

61 

69 

63 

62 

65 

52 

2 

MIN 

43 

42 

45 

45 

49 

52 

49 

49 

47 

49 

48 

42 

50 

45 

47 

43 

41 

60 

45 

46 

45 

42 

41 

42 

50 

51 

52 

52 

46 

6 

MAX 

86 

88 

91 

93 

98 

100 

100 

98 

94 

88 

89 

92 

88 

92 

95 

98 

99 

103 

102 

101 

101 

95 

94 

96 

91 

95 

97 

98 

96 

91 

96 

95 

2 

MIN 

45 

44 

47 

49 

51 

55 

54 

53 

46 

46 

46 

45 

46 

51 

52 

53 

53 

55 

57 

68 

51 

50 

48 

48 

48 

54 

51 

54 

59 

57 

50 

60 

9 

MAX 

64 

62 

63 

58 

62 

64 

60 

61 

63 

60 

65 

67 

68 

66 

65 

70 

67 

63 

64 

66 

66 

66 

62 

63 

56 

54 

63 

64 

65 

66 

56 

64 

1 

MIN 

47 

44 

46 

47 

52 

54 

51 

51 

50 

45 

42 

44 

47 

48 

46 

45 

43 

46 

46 

46 

46 

47 

46 

46 

50 

49 

50 

49 

50 

48 

47 

47 

.3 

MAX 

94 

97 

98 

101 

98 

97 

98 

100 

96 

93 

96 

92 

94 

99 

102 

104 

104 

107 

108 

110 

105 

103 

105 

103 

101 

91 

100 

102 

92 

93 

94 

99 

3 

MIN 

61 

62 

66 

69 

64 

63 

65 

71 

70 

65 

58 

60 

59 

64 

62 

65 

66 

57 

67 

68 

75 

73 

69 

67 

71 

67 

73 

72 

70 

68 

63 

66 

4 

MAX 

98 

97 

99 

102 

103 

102 

101 

102 

105 

101 

98 

100 

96 

99 

103 

107 

109 

109 

112 

114 

114 

109 

107 

109 

108 

105 

96 

104 

106 

94 

97 

103 

4 

HIN 

57 

58 

62 

66 

61 

60 

63 

66 

68 

63 

54 

55 

55 

59 

58 

62 

63 

68 

56 

67 

71 

73 

68 

57 

65 

64 

54 

70 

57 

66 

60 

63 

1 

MAX 

71 

69 

71 

72 

73 

72 

74 

77 

78 

72 

68 

72 

69 

74 

75 

80 

81 

81 

86 

81 

80 

79 

78 

78 

79 

78 

78 

78 

78 

72 

70 

75 

6 

HIN 

49 

47 

49 

52 

55 

50 

51 

51 

55 

51 

48 

47 

47 

49 

49 

50 

55 

55 

59 

62 

61 

57 

55 

55 

56 

54 

57 

54 

54 

53 

50 

52 

8 

MAX 

97 

91 

85 

80 

82 

85 

85 

84 

82 

85 

89 

87 

87 

92 

99 

89 

92 

96 

99 

103 

100 

100 

98 

91 

90 

89 

90 

96 

90 

97 

91 

91 

0 

MIN 

65 

62 

57 

54 

56 

54 

53 

57 

54 

54 

58 

57 

58 

55 

59 

62 

63 

61 

68 

68 

68 

69 

70 

68 

67 

69 

69 

67 

59 

55 

52 

61 

9 

MAX 

85 

83 

82 

90 

83 

85 

87 

86 

84 

60 

82 

91 

86 

90 

93 

96 

100 

101 

93 

97 

104 

99 

98 

101 

95 

93 

97 

92 

92 

91 

86 

91 

1 

HIN 

51 

47 

51 

50 

50 

50 

52 

54 

54 

54 

52 

48 

48 

48 

55 

53 

52 

50 

52 

52 

57 

62 

57 

56 

55 

54 

66 

56 

56 

55 

56 

62 

MAX 

92 

89 

91 

92 

92 

90 

92 

93 

93 

88 

92 

90 

89 

93 

99 

99 

98 

104 

103 

103 

102 

97 

96 

98 

95 

94 

95 

96 

95 

90 

66 

94 

5 

M  I  N 

51 

49 

48 

52 

51 

48 

51 

57 

60 

52 

49 

45 

45 

49 

48 

49 

52 

52 

56 

57 

64 

56 

56 

67 

66 

54 

56 

57 

58 

57 

54 

63 

1 

MAX 

72 

71 

70 

72 

73 

73 

73 

77 

79 

73 

74 

70 

70 

74 

77 

81 

81 

83 

87 

87 

86 

82 

79 

79 

80 

60 

79 

79 

79 

72 

70 

76 

8 

MIN 

48 

45 

47 

49 

50 

50 

50 

52 

52 

50 

46 

46 

47 

48 

49 

52 

64 

65 

60 

60 

60 

56 

54 

66 

57 

54 

56 

56 

56 

53 

50 

52 

1 

MAX 

84 

85 

89 

95 

93 

91 

92 

95 

96 

90 

85 

88 

87 

89 

92 

94 

98 

101 

101 

105 

104 

103 

99 

97 

99 

97 

94 

93 

92 

94 

85 

93 

6 

MIN 

54 

59 

61 

64 

63 

62 

63 

64 

67 

66 

57 

58 

56 

59 

61 

53 

64 

66 

67 

70 

72 

68 

65 

57 

70 

65 

67 

67 

66 

66 

58 

63 

MAX 

83 

81 

84 

70 

69 

75 

77 

78 

71 

82 

83 

90 

85 

90 

97 

92 

94 

99 

100 

92 

89 

90 

95 

91 

87 

84 

79 

60 

78 

80 

84 

8 

MIN 

47 

46 

49 

47 

52 

54 

62 

51 

50 

49 

45 

43 

44 

47 

46 

46 

46 

45 

50 

50 

60 

48 

48 

46 

51 

49 

4a 

48 

51 

50 

50 

48 

6 

MAX 

118 

117 

113 

115 

115 

115 

116 

117 

116 

112 

112 

112 

115 

120 

120 

124  124 

129 

124 

124 

121 

118 

115 

ua 

121 

122 

121 

119 

119 

115 

115 

118 

1 

HIN 

88 

92 

87 

91 

85 

90 

89 

89 

95 

90 

91 

87 

84 

82 

84 

85 

87 

90 

102 

94 

97 

96 

86 

87 

97 

98 

97 

97 

97 

90 

92 

90 

8 

HAX 

96 

97 

92 

93 

93 

93 

93 

96 

95 

90 

86 

91 

89 

95 

98 

102 

104 

103 

106 

103 

102 

94 

92 

96 

98 

98 

97 

97 

97 

92 

92 

96 

8 

MIN 

66 

66 

68 

67 

67 

66 

66 

70 

70 

68 

64 

66 

52 

63 

68 

68 

70 

72 

72 

72 

7? 

:: 

56 

6a 

70 

72 

73 

71 

72 

67 

65 

66 

4 

MAX 

65 

60 

65 

65 

64 

65 

65 

65 

64 

60 

63 

63 

68 

58 

64 

64  67 

63 

51 

56 

6^ 

63 

62 

65 

64 

63 

63 

64 

62 

61 

63 

8 

MIN 

54 

53 

52 

52 

55 

55 

55 

55 

54 

54 

53 

48 

56 

56 

52 

51 

48 

53 

42 

48 

49 

51 

49 

60 

47 

55 

54 

53 

62 

53 

51 

51 

>9 

DE  SABLA 
lOOBBINS  COLGATE 
joONNER  MEMORIAL  ST  PK 
DOWNIEVILLE  RS 
DOYLE  5  SSE 
5UDLEYS 

5utt0ns  landing 
!:agle  mtn 
east  park  res 
•l  capitan  dam 
':l  centro  2  ssw 

lECTRA  PH 
::Llt  VALLEY 
LSINORE 
SCONOIDO 
UREtCA  WB  CITY 
AIRFIELD  POLICE  STA 
AIRHONT 
'■flVE  POINTS  5  SSW 
OLSOM  DAM 
ONTANA  KAISER 
pREST  GLEN 
'3RT  B I  DWELL 
3RT  BRAGG 
')RT  BRAGG  AVN 
*|3RT  JONES  RS 
)RT  ROSS 
lESNO  WB  AP 
lANT  GOVT  CAMP 
ANT  FOREST 
LLESPIE  FIELD 
LROY 

ENNVILLE 
ANT  GROVE 

IStASS  VALLEY 

'  t 

lATON  1  W 

I 

t  lEENLAND  RANCH 
IWEE 

!LF  MOON  BAY  2  NNW 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNI 
JULY  196 


Station 

Day  Ol  Month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  j 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

HAMILTON  *FB 

MAX 
MIN 

73 
48 

77 
50 

82 

53 

77 
49 

79 

56 

78 

53 

75 
53 

79 

55 

68 

50 

72 

75 
46 

75 
48 

67 
49 

76 
50 

81 
49 

eE 

63 

81 

6( 

e< 

81 

8: 

88 

8C 

67 

5] 

66 

82 

7( 

74 

52 

72 
65 

73 
51 

73 
52 

79 

51 

HANFORD 

MAX 
MIN 

95 
54 

97 
58 

99 
62 

99 
68 

99 
60 

98 

98 

101 

100 

95 

95 

94 

94 

98 

101 
67 

104 
61 

103 
61 

106 
64 

101 

108 

10; 

104 
70 

10! 

103 
62 

100 

98 

100 
7] 

100 
68 

99 
66 

94 
67 

95 
6( 

99 
63 

HAPPY  CAMP  RS 

MAX 
MIN 

91 
46 

89 
45 

95 
50 

97 
52 

102 
56 

104 
57 

106 
59 

106 
55 

104 
54 

94 

51 

90 

94 

50 

94 
46 

94 
55 

93 
55 

101 

102 

101 

108 

106 

101 

106 

9S 

100 
5i 

102 

8« 

100 
6( 

104 

6C 

106 
57 

103 
59 

95 
54 

99 
54 

HAT  CREEK  PH  1 

MAX 
MIN 

86 
43 

99 
49 

100 
46 

99 
49 

100 
61 

93 
46 

90 
46 

91 
46 

92 

92 

96 

104 

107 

106 

103 

102 

99 

96 

97 

97 

99 

98 

97 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

MAX 
MIN 

112 
78 

110 
76 

107 
68 

106 
72 

103 
66 

103 
68 

106 
70 

106 
66 

103 
66 

99 
63 

101 
66 

104 
66 

105 
68 

107 
67 

110 
75 

114 

90 

118 
82 

114 

8] 

113 
63 

112 
81 

11c 

8! 

106 
79 

101 
82 

106 
80 

106 
79 

109 

83 

106 
82 

101 
8C 

103 
80 

103 
78 

101 
77 

106 
76 

HEAL0S8URG 

MAX 
MIN 

88 
51 

89 

50 

90 
53 

82 
49 

76 
54 

81 
55 

85 

55 

86 
54 

76 

62 

76 
52 

85 
49 

86 
47 

97 
50 

92 
62 

96 
50 

102 

99 
52 

103 
6( 

105 

106 

10( 

95 

62 

97 
61 

101 

52 

96 
56 

90 

53 

92 

5] 

85 
52 

81 
54 

62 

55 

80 
55 

90 
62 

HENSHAW  DAM 

MAX 
MIN 

97 
54 

91 
52 

93 

90 
39 

88 

87 
40 

90 
43 

90 
45 

90 
40 

68 

89 
45 

93 

93 
42 

97 
43 

103 
53 

105 

106 

IK 

107 

106 
60 

104 
6( 

102 
63 

91 

9! 

93 

91 

94 

6; 

96 
59 

95 
63 

92 
66 

92 
54 

95 
52 

HETCH  HETCHY 

MAX 
MIN 

83 

84 

82 

90 

88 

88 
54 

90 
55 

94 

60 

67 

84 

86 

84 

5  3 

68 
65 

89 
53 

93 

96 

9! 

100 

100 

10( 

97 

92 

94 

6] 

96 

93 

91 

89 
62 

94 
61 

89 
60 

82 
6( 

90 
56 

HILTS 

MAX 
MIN 

78 

76 

74 

82 

89 

95 

96 
56 

94 

65 

90 

80 

87 

89 

67 

84 

89 
65 

95 

98 

9< 

93 

90 

91 

96 

67 

8! 

92 

86 

9; 

96 

97 

60 

91 

60 

87 

6] 

89 
53 

HOLLISTER 

MAX 
MIN 

75 

76 

81 

70 

71 
52 

74 
53 

79 
52 

72 
64 

66 
56 

71 
53 

75 
49 

76 
45 

66 
49 

85 
50 

66 
49 

93 

93 

8; 

91 

98 
50 

9( 

84 

93 

90 

5; 

84 

9C 

65 

5; 

79 
54 

77 

53 

79 
56 

77 
62 

81 
51 

HOOPA 

MAX 
MIN 

85 

82 

98 

94 

103 

106 

101 
58 

104 
67 

98 
50 

96 

87 

86 
48 

68 

65 
55 

90 
55 

96 

96 
53 

99 
5' 

102 
61 

101 
59 

102 
5( 

100 
54 

94 

5C 

95 

62 

100 
53 

99 
60 

100 
67 

104 
64 

103 
62 

93 
58 

90 
54 

96 
54 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 
MIN 

68 

69 

72 
46 

74 

71 

73 

73 
49 

75 

50 

70 
50 

67 

70 

69 
45 

72 
46 

73 
48 

77 
45 

79 

61 

8< 

86 

82 
66 

61 

71 
56 

77 

76 
54 

76 
66 

75 
52 

73 
66 

77 
64 

76 

63 

70 
51 

68 
41 

74 
50 

IDRIA 

MAX 
MIN 

89 

90 

96 

95 

95 

95 

97 
69 

99 
71 

95 
70 

92 

90 

89 

90 

94 

97 

100 

101 

10: 

109 

108 

10( 

100 

103 

102 
75 

100 

96 

95 

7] 

97 
72 

94 
71 

90 
66 

69 
6; 

96 
69 

IDYLLWILD  RS 

MAX 
MIN 

93 

92 

86 

85 

85 

87 

85 
48 

67 
47 

85 

63 

66 

85 

92 

94 

97 
57 

100 

101 

100 
6] 

97 

96 
60 

9' 

84 

90 

81 

90 

6! 

61 

89 
56 

88 

65 

55 

63 
42 

89 
52 

IMPERIAL 

MAX 
MIN 

113 

112 

106 

107 

106 

106 

107 
72 

106 
73 

106 
70 

105 

107 

106 

109 
71 

108 
79 

112 

116 

112 

113 
82 

110 

no 

10: 

101 

106 
61 

108 
62 

110 

loe 

104 
82 

106 

103 
81 

105 
62 

105 
8( 

107 
78 

INDEPENDENCE 

MAX 
MIN 

101 

95 

97 
66 

99 
70 

100 
61 

94 
58 

94 
58 

100 

102 
60 

105 
62 

108 

106 
69 

10' 

100 
71 

101 
61 

100 

66 

99 
69 

94 
70 

100 
72 

INDIO  US  DATE  CARDEN 

MAX 
MIN 

110 

115 

112 

108 

107 

107 

109 
82 

106 
77 

107 

106 

105 

111 

113 

109 
75 

106 
74 

110 

114 

76 

10( 

111 

110 
76 

11; 

105 
62 

105 
76 

106 
66 

111 

87 

114 
81 

109 
85 

104 

82 

105 
79 

106 
84 

108 
69 

108 
78 

INYOKERN 

MAX 
MIN 

103 

99 

100 

102 

101 

102 

104 
64 

104 
71 

100 
70 

99 

99 
62 

97 
63 

103 
62 

106 
62 

109 
61 

109 

112 

115 

112 

109 

10! 

103 

104 

107 
7] 

106 

106 

10' 

105 
70 

103 
75 

IOC 

100 
6( 

104 
69 

IRON  MTN 

MAX 
MIN 

112 
83 

114 
88 

112 
79 

109 

110 
78 

106 

110 

60 

110 
81 

109 
79 

105 
75 

105 
80 

107 
62 

109 
78 

111 
75 

114 
82 

116 

120 

116 
90 

lie 

114 

11' 

111 

106 

10! 

112 

113 

111 

106 
83 

110 
84 

109 
85 

110 
86 

111 
82 

JESS  VALLEY 

MAX 
MIN 

80 

81 
42 

83 

87 
43 

87 
48 

90 
52 

89 
49 

89 
52 

85 
48 

81 
44 

81 
41 

89 
45 

69 
45 

89 
45 

89 
46 

92 

97 

100 

95 

96 

9! 

93 

86 

8E 

91 

92 

9C 

91 

90 

76 

75 
46 

88 
49 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 
MIN 

94 
62 

92 
54 

87 

85 
46 

85 
47 

68 
49 

67 
47 

67 
61 

84 
47 

87 
46 

92 
51 

91 
62 

94 
46 

100 
55 

104 
61 

105 

104 

101 

100 

96 

95 

7] 

91 

93 

90 
6E 

90 
66 

93 
59 

83 

51 

89 
61 

85 
63 

88 
56 

86 

61 

91 
S7 

KENTFIELO 

MAX 
MIN 

81 
52 

87 

77 

76 

52 

80 

62 

80 
53 

61 
48 

72 

74 

80 
51 

79 
47 

87 
60 

64 
60 

69 

95 

90 

90 

96 

10( 

99 

90 

90 
5C 

91 

83 

86 
52 

84 

82 

78 
56 

60 
5( 

85 
50 

KERN  RIVER  PH  1 

MAX 
MIN 

95 

101 

103 

104 

104 

103 

102 
76 

103 
80 

100 
79 

99 

96 
7  3 

97 
71 

95 
71 

96 
74 

103 
76 

106 

108 

110 
81 

112 

111 

101 

108 

110 

108 

82 

106 
60 

103 

91 

107 

101 
60 

99 

97 

103 
77 

KERN  RIVER  PH  3 

MAX 
MIN 

97 

92 

95 

97 

97 

99 

102 
62 

103 
66 

97 
72 

92 
61 

95 

95 
66 

99 
63 

101 
63 

104 
64 

104 

105 

108 

106 

106 

10! 

101 

101 

104 

103 

100 

102 

103 

98 

96 

9; 

100 
67 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

MAX 
MIN 

99 

96 

100 
71 

104 
76 

105 
74 

102 
72 

104 
69 

104 
76 

106 
62 

103 
62 

99 
63 

100 
66 

96 
64 

99 
64 

104 
67 

107 

110 

110 

113 

114 

11! 

110 

107 

110 

111 

105 

98 

101 

107 

99 

9! 

104 

71 

KETTLEMAN  STA 

MAX 
MIN 

96 

100 
70 

104 

71 

105 

102 

102 

104 
74 

105 
73 

101 
72 

96 
66 

100 
62 

95 
66 

98 
65 

103 
68 

106 
68 

108 

109 

113 

114 

115 

110 

108 

110 

110 

105 

102 

96 

107 

102 

107 

9f 

104 
73 

KING  CITY 

MAX 
MIN 

78 

82 

87 

81 

80 

82 

83 
52 

80 
45 

78 
51 

79 

79 
50 

79 
46 

86 
5 1 

85 
63 

86 
51 

93 

91 

105 

92 

90 

92 

90 

88 

91 

66 

62 

78 

60 

7S 

85 
91 

KLAMATH 

MAX 
MIN 

65 

78 

70 

67 

63 

60 
60 

65 
50 

66 

50 

65 
49 

61 

63 
49 

66 
44 

66 
49 

65 
47 

63 
53 

66 

66 

70 

71 

71 

68 

67 

65 

64 

70 

67 

66 

64 

64 

63 

5! 

66 
49 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 
MIN 

91 

92 

60 

95 
60 

100 
64 

97 
57 

95 
67 

94 
60 

96 
63 

96 
57 

92 
54 

91 
53 

92 

55 

90 
66 

95 
62 

96 
61 

101 

104 

106 

106 

109 

109 

106 

106 

105 

104 

100 

100 

91 

99 

92 

8S 

98 

62 

LACUNA  BEACH 

MAX 
MIN 

77 

77 

76 

69 

77 
51 

70 
51 

71 
59 

72 
65 

73 
53 

73 
52 

73 
53 

73 
54 

74 
62 

76 

75 

74 

76 

84 

104 

67 

66 

83 

80 

83 

79 

60 

78 

78 

77 
58 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 
MIN 

82 

78 

77 

75 
50 

74 
59 

76 
51 

83 
52 

77 
55 

74 

52 

73 
64 

79 
62 

78 
53 

86 
49 

86 
54 

90 
62 

94 

96 

94 

88 

86 

83 

64 

84 

86 

78 

82 

82 
62 

80 

79 

76 
5  7 

7« 

81 

"1 

LAKE  CITY 

MAX 
MIN 

92 
59 

42 

92 
49 

91 
62 

92 
54 

96 

96 

99 

102 

101 

99 

96 
60 

94 

92 

60 

91 

95 

96 

92 

94 

94 

59 

78 
51 

LAKESHORE 

MAX 
MIN 

92 

97 
62 

100 
63 

106 
65 

101 
59 

101 
58 

106 
61 

103 
61 

92 
54 

84 

53 

90 
51 

91 
53 

94 
54 

94 
67 

99 
57 

101 

107 

109 

106 

106 

104 

101 

98 

100 

100 

99 

102 

106 

100 

90 

86 

98 

ti 

LAKE  SPAULDING 

MAX 
MIN 

76 

76 

83 
46 

84 

84 
49 

80 
46 

63 
39 

84 
43 

84 
51 

60 
44 

77 
42 

77 
46 

80 
43 

80 
48 

62 
43 

86 

89 

90 

90 

90 

90 

68 

63 

65 

82 
60 

82 

81 
5 1 

81 

63 

78 

76 

82l| 
*« 

LAKE  SPAULDING  DAM 

MAX 
MIN 

78 
55 

76 
53 

84 
56 

86 
49 

84 
66 

85 
41 

86 
32 

87 
41 

87 
56 

60 
49 

79 
46 

78 
47 

87 
58 

62 
53 

65 
43 

88 
51 

93 
67 

93 
53 

93 

93 

92 

91 
61 

66 

86 
52 

85 
51 

65 

85 
64 

82 
47 

85 
66 

80 
62 

75 
66 

85 1 
92 

LA  MESA 

MAX 
MIN 

91 

86 

78 
57 

76 
55 

78 
56 

80 
56 

81 
54 

76 

52 

76 
56 

79 
65 

63 
58 

83 
56 

79 
57 

63 
67 

91 
69 

78 
61 

84 
61 

66 
60 

91 

96 
67 

93 

96 

94 

89 
67 

87 

86 

66 
66 

91 
66 

86 
68 

86 
61 

86 
64 

ei|| 

61 

LANCASTER 

MAX 
MIN 

101 
65 

96 
59 

96 
63 

97 
68 

93 
61 

96 
62 

102 
64 

99 
65 

94 

63 

91 
63 

96 
58 

96 

69 

103 

60 

105 
60 

107 
60 

109 
66 

102 
67 

114 
67 

114 

70 

110 
71 

98 
66 

106 
65 

105 
73 

106 
71 

100 
66 

102 
73 

104 
71 

101 
66 

99 
69 

95 
69 

96 
64 

101 
6! 

LAS  PLUMAS 

MAX 
MIN 

93 
63 

94 
65 

104 
67 

100 
68 

98 
66 

96 
66 

99 
70 

102 
71 

100 
66 

91 
56 

94 
62 

92 
62 

95 
65 

98 
67 

101 
67 

104 
67 

111 

70 

106 
73 

110 
76 

110 
74 

108 
76 

106 
75 

102 
72 

103 

102 
79 

100 
72 

102 
74 

103 
75 

100 
73 

95 
70 

90 
62 

lOC'l 
6f 

LAVA  BEDS  NM  | 

MAx| 
MIN 

78 
44 

79 
43 

81 
48 

84 
61 

86 
54 

89 
57 

92 
59 

92 
66 

89 
64 

67 

51 

79 
43 

80 
63 

87 
52 

86 

62 

88 
56 

94 
58 

96 
62 

lOi 
63 

96 
61 

96 
62 

90 
55 

87 
64 

:; 

64 

86 
61 

90 
61 

93 
61 

94 
65 

90 
62 

79 
55 

ell 
9! 

Sm  B*f«f anc*  Nolu  FoUowtats  SUUott  Index 
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ContiBued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1960 


Day  Oi  Month 


SUUon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

la 

11 

12 

13 

14 

15 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1 

31 

Aver 

LE  GRAND 

MAX 

90 

95 

96 

97 

96 

95 

99 

97 

94 

95 

99 

102 

103 

104 

107 

109 

105 

106 

103 

106 

103 

100 

99 

99 

99 

99 

88 

92 

99 

2 

MIN 

56 

57 

62 

61 

59 

60 

64 

68 

54 

54 

64 

56 

60 

64 

60 

65 

55 

73 

74 

66 

55 

70 

55 

73 

73 

66 

66 

60 

62 

6 

LEMON  COVE 

MAX 

97 

100 

101 

101 

100 

100 

100 

100 

99 

98 

97 

94 

96 

101 

104 

107 

10! 

110 

112 

106 

112 

109 

107 

105 

104 

93 

101 

104 

97 

96 

95 

101 

7 

MIN 

63 

62 

63 

65 

63 

62 

62 

71 

71 

66 

61 

69 

56 

63 

64 

56 

67 

72 

72 

73 

81 

74 

72 

66 

58 

66 

73 

70 

71 

70 

62 

66 

9 

LINDSAY 

MAX 

95 

98 

100 

101 

100 

98 

99 

102 

98 

96 

97 

93 

94 

99 

103 

105 

104 

108 

110 

109 

112 

109 

105 

104 

103 

97 

101 

103 

98 

96 

95 

101 

0 

MIN 

59 

60 

60 

60 

62 

60 

61 

66 

72 

62 

57 

57 

57 

59 

59 

60 

61 

64 

65 

67 

74 

70 

67 

66 

66 

64 

68 

67 

67 

65 

62 

63 

4 

LIVERMORE  2  SSW 

MAX 

79 

85 

90 

98 

89 

86 

87 

90 

91 

83 

80 

84 

76 

86 

89 

99 

102 

102 

106 

109 

109 

108 

101 

103 

104 

95 

97 

93 

63 

83 

81 

92 

5 

MIN 

50 

48 

52 

63 

51 

53 

52 

53 

52 

62 

47 

50 

52 

63 

50 

62 

65 

52 

52 

61 

62 

64 

61 

61 

61 

54 

56 

55 

64 

54 

51 

54 

0 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

MAX 

95 

94 

92 

96 

91 

92 

95 

94 

91 

90 

69 

93 

96 

99 

102 

104 

106 

lOT 

103 

98 

92 

97 

96 

98 

97 

96 

96 

95 

92 

92 

93 

96 

9 

MIN 

65 

63 

64 

68 

66 

66 

65 

69 

66 

63 

65 

59 

61 

66 

68 

74 

71 

75 

78 

77 

74 

67 

68 

72 

70 

71 

73 

70 

72 

63 

67 

68 

3 

LOO  I 

MAX 

91 

94 

99 

92 

88 

90 

91 

91 

88 

85 

90 

84 

91 

92 

98 

100 

102 

102 

105 

106 

105 

100 

102 

100 

97 

96 

94 

92 

89 

66 

84 

94 

3 

MIN 

55 

58 

61 

58 

58 

58 

58 

69 

56 

60 

50 

64 

63 

59 

53 

58 

62 

51 

67 

68 

69 

70 

67 

62 

70 

60 

62 

66 

59 

60 

62 

59 

6 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

MAX 

68 

65 

64 

66 

66 

66 

66 

65 

75 

72 

66 

67 

69 

67 

66 

73 

70 

70 

74 

94 

74 

75 

76 

76 

71 

69 

68 

67 

65 

67 

66 

69 

9 

MIN 

52 

52 

52 

52 

55 

55 

52 

54 

66 

56 

56 

54 

63 

52 

60 

50 

50 

50 

47 

53 

63 

65 

54 

64 

53 

56 

54 

56 

54 

55 

66 

53 

2 

LONG  BEACH 

MAX 

91 

80 

76 

77 

77 

80 

76 

71 

71 

61 

82 

84 

75 

73 

88 

79 

74 

85 

62 

99 

68 

96 

65 

83 

86 

90 

86 

90 

85 

89 

88 

62 

9 

MIN 

65 

61 

56 

58 

60 

68 

68 

59 

59 

63 

69 

59 

67 

59 

58 

59 

60 

63 

64 

56 

67 

59 

69 

68 

68 

65 

67 

56 

67 

58 

67 

62 

6 

LONG  BEACH  WB  AP 

MAX 

89 

83 

79 

76 

79 

79 

82 

75 

75 

61 

82 

64 

84 

85 

89 

66 

84 

67 

88 

99 

97 

100 

93 

8T 

90 

90 

91 

90 

66 

89 

89 

86 

2 

MIN 

64 

58 

55 

57 

60 

55 

56 

59 

60 

61 

60 

67 

53 

57 

51 

67 

60 

64 

63 

55 

67 

69 

67 

65 

66 

65 

67 

66 

59 

56 

67 

61 

.5 

LOS  ANGELES  WB  AP 

MAX 

78 

72 

68 

69 

71 

66 

70 

71 

72 

72 

70 

72 

74 

70 

74 

82 

78 

74 

77 

63 

92 

65 

62 

82 

80 

76 

77 

78 

83 

79 

77 

76 

.1 

MIN 

6* 

59 

58 

58 

59 

59 

59 

59 

62 

61 

60 

59 

59 

59 

60 

62 

63 

61 

51 

64 

70 

69 

66 

67 

65 

55 

66 

65 

57 

57 

55 

62 

.5 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

MAX 

90 

83 

79 

76 

78 

77 

79 

61 

79 

78 

81 

64 

87 

86 

92 

93 

90 

88 

97 

100 

96 

96 

93 

92 

89 

86 

86 

88 

89 

88 

86 

86 

7 

MIN 

68 

61 

57 

56 

60 

59 

69 

68 

61 

62 

59 

60 

61 

63 

63 

65 

64 

65 

66 

71 

71 

73 

71 

69 

57 

66 

69 

66 

67 

68 

65 

64 

3 

LOS  BANOS 

MAX 

95 

98 

103 

96 

98 

96 

101 

101 

66 

92 

96 

94 

97 

101 

103 

104 

106 

109 

112 

110 

105 

105 

106 

106 

102 

102 

94 

102 

91 

93 

95 

100 

2 

MIN 

56 

60 

62 

61 

66 

56 

68 

61 

59 

53 

51 

56 

54 

59 

56 

50 

62 

62 

54 

63 

57 

74 

65 

53 

71 

53 

66 

57 

63 

54 

56 

61 

0 

LOS  6AT0S 

MAX 

86 

91 

97 

86 

88 

68 

89 

90 

64 

83 

82 

82 

91 

89 

95 

99 

100 

100 

107 

108 

104 

98 

101 

104 

96 

94 

94 

94 

92 

84 

81 

92 

9 

MIN 

52 

48 

56 

53 

52 

52 

55 

66 

54 

49 

50 

47 

49 

48 

48 

50 

49 

47 

47 

56 

52 

67 

66 

57 

55 

55 

57 

59 

67 

56 

56 

53 

4 

LUCERNE  VALLEY  1  HSW 

MAX 

102 

98 

99 

102 

101 

101 

104 

103 

99 

96 

96 

99 

104 

105 

109 

110 

111 

113 

110 

109 

103 

95 

102 

107 

103 

104 

102 

103 

101 

100 

102 

103 

0 

MIN 

68 

70 

62 

62 

62 

62 

60 

62 

56 

57 

60 

65 

59 

60 

64 

68 

69 

67 

67 

70 

64 

65 

67 

67 

69 

68 

73 

66 

69 

67 

63 

64 

8 

MADERA 

MAX 

100 

96 

103 

103 

106 

103 

103 

104 

104 

99 

99 

100 

97 

101 

105 

107 

109 

no 

110 

111 

112 

112 

111 

no 

no 

105 

101 

102 

105 

100 

98 

104 

5 

MIN 

59 

59 

65 

64 

62 

58 

62 

67 

67 

62 

66 

55 

57 

68 

71 

62 

64 

63 

65 

66 

73 

77 

70 

66 

71 

69 

72 

70 

68 

66 

59 

66 

0 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 

85 

66 

91 

92 

80 

61 

83 

88 

83 

76 

61 

80 

87 

87 

93 

96 

96 

95 

99 

102 

102 

97 

97 

96 

94 

93 

90 

90 

84 

82 

81 

89 

4 

MIN 

49 

56 

62 

57 

56 

56 

57 

57 

60 

53 

46 

48 

49 

53 

51 

57 

60 

58 

50 

60 

55 

66 

60 

60 

64 

69 

61 

60 

67 

69 

48 

56 

.5 

MANZANITA  LAKE 

MAX 

75 

74 

77 

84 

82 

83 

80 

81 

87 

62 

77 

79 

79 

80 

61 

64 

87 

93 

95 

92 

93 

91 

67 

85 

82 

84 

86 

87 

87 

84 

71 

83 

.5 

MIN 

42 

49 

48 

51 

49 

46 

54 

53 

61 

44 

43 

46 

45 

43 

44 

46 

48 

56 

63 

51 

53 

61 

49 

48 

55 

51 

51 

54 

56 

43 

42 

49 

0 

MARICOPA 

MAX 

93 

98 

103 

104 

101 

100 

102 

103 

101 

97 

98 

93 

90 

92 

103 

106 

105 

111 

112 

no 

111 

108 

107 

107 

106 

99 

103 

105 

98 

98 

96 

101 

9 

MIN 

68 

70 

72 

76 

70 

69 

73 

75 

76 

68 

67 

67 

64 

69 

74 

76 

77 

79 

80 

60 

64 

77 

77 

60 

78 

71 

80 

77 

77 

75 

70 

74 

1 

MARTINEZ  FIRE  STA 

MAX 

SO 

87 

84 

94 

60 

78 

80 

85 

81 

71 

74 

81 

81 

89 

69 

94 

98 

101 

90 

103 

102 

95 

96 

94 

96 

94 

90 

90 

65 

60 

81 

87 

8 

MIN 

52 

54 

59 

56 

56 

57 

56 

57 

55 

52 

47 

54 

54 

55 

57 

54 

56 

56 

57 

58 

69 

60 

59 

50 

50 

54 

59 

55 

56 

56 

51 

55 

6 

MARYSVILLE 

MAX 

92 

94 

96 

104 

99 

95 

92 

98 

103 

90 

89 

98 

95 

99 

98 

101 

108 

100 

106 

111 

109 

111 

105 

104 

105 

105 

107 

105 

107 

96 

99 

100 

7 

MIN 

55 

61 

63 

61 

61 

59 

63 

63 

58 

53 

51 

56 

55 

60 

5S 

60 

64 

64 

65 

62 

66 

66 

65 

62 

71 

62 

65 

65 

52 

62 

56 

51 

0 

MC  CLOUD 

MAX 

81 

64 

87 

90 

94 

95 

97 

96 

96 

87 

76 

83 

85 

86 

87 

91 

94 

99 

102 

97 

97 

97 

94 

89 

92 

91 

90 

89 

96 

91 

82 

90 

9 

MIN 

44 

43 

45 

47 

46 

49 

53 

62 

46 

43 

37 

41 

42 

45 

41 

41 

47 

61 

54 

54 

50 

51 

46 

46 

58 

61 

61 

62 

61 

61 

44 

46 

2 

MECCA  3  SE 

MAX 

106 

116 

111 

103 

101 

102 

104 

104 

103 

100 

100 

105 

109 

106 

105 

107 

108 

106 

110 

109 

109 

103 

100 

109 

107 

109 

105 

102 

103 

100 

103 

105 

4 

MIN 

81 

85 

66 

68 

66 

72 

74 

70 

65 

65 

71 

75 

71 

75 

81 

83 

78 

60 

79 

79 

62 

84 

80 

62 

82 

83 

84 

62 

80 

78 

81 

75 

8 

MERCED  FIRE  STA  2 

MAX 

95 

95 

101 

100 

96 

95 

96 

100 

100 

100 

95 

93 

95 

99 

102 

104 

105 

108 

111 

109 

109 

107 

104 

103 

102 

102 

101 

99 

92 

92 

100 

4 

MIN 

52 

58 

65 

63 

57 

69 

62 

66 

56 

67 

58 

57 

48 

59 

66 

59 

62 

60 

65 

72 

74 

67 

67 

67 

55 

72 

67 

65 

64 

68 

61 

3 

HIOOLEWATER 

MAX 

96 

99 

101 

103 

103 

101 

102 

104 

103 

99 

98 

99 

95 

104 

105 

107 

107 

112 

113 

113 

no 

no 

106 

108 

106 

104 

100 

107 

106 

100 

92 

103 

7 

MIN 

69 

69 

72 

73 

70 

71 

70 

74 

73 

67 

67 

66 

62 

70 

72 

73 

74 

75 

78 

60 

85 

81 

72 

80 

77 

73 

79 

78 

77 

74 

76 

73 

4 

MILL  CREEK  2 

MAX 

98 

99 

94 

91 

89 

91 

91 

92 

93 

91 

93 

94 

94 

103 

105 

107 

108 

107 

101 

104 

99 

99 

97 

95 

95 

93 

95 

96 

96 

91 

89 

96 

5 

MIN 

75 

69 

61 

59 

43 

60 

60 

63 

62 

61 

66 

70 

66 

68 

75 

77 

66 

81 

78 

62 

81 

68 

69 

67 

53 

66 

72 

69 

67 

55 

63 

68 

2 

MINERAL 

MAX 

75 

77 

84 

86 

86 

87 

86 

90 

89 

65 

77 

80 

80 

83 

67 

89 

94 

96 

93 

94 

68 

85 

69 

65 

87 

89 

90 

86 

74 

85 

9 

MIN 

39 

42 

43 

45 

49 

46 

47 

47 

49 

40 

36 

41 

39 

39 

41 

41 

46 

48 

46 

48 

45 

44 

56 

49 

49 

48 

56 

57 

40 

45 

4 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

97 

95 

93 

91 

92 

93 

95 

93 

91 

90 

91 

94 

96 

96 

99 

103 

106 

102 

99 

98 

97 

91 

94 

97 

97 

95 

94 

95 

96 

92 

92 

95 

4 

MIN 

78 

75 

72 

70 

72 

73 

75 

77 

72 

65 

74 

75 

74 

80 

83 

76 

89 

60 

60 

80 

69 

66 

73 

75 

79 

74 

74 

75 

75 

75 

72 

75 

1 

MODESTO 

MAX 

93 

95 

102 

99 

94 

95 

96 

100 

93 

89 

92 

89 

96 

98 

100 

104 

106 

107 

109 

108 

108 

106 

105 

105 

98 

99 

95 

98 

90 

88 

89 

98 

3 

MIN 

55 

56 

62 

59 

55 

66 

59 

61 

58 

63 

52 

64 

56 

66 

57 

50 

64 

60 

63 

63 

bi 

72 

62 

62 

68 

63 

65 

63 

60 

60 

55 

59 

9 

MONO  LAKE 

MAX 

85 

77 

81 

79 

60 

62 

88 

79 

81 

76 

86 

63 

65 

84 

92 

92 

91 

93 

93 

90 

66 

85 

67 

85 

88 

85 

78 

65 

82 

78 

80 

84 

4 

MIN 

54 

55 

50 

61 

48 

60 

52 

53 

66 

54 

46 

60 

52 

53 

50 

53 

56 

54 

56 

56 

59 

61 

55 

56 

65 

57 

56 

56 

64 

53 

62 

53 

5 

MONTEREY 

MAX 

66 

66 

73 

63 

65 

66 

69 

64 

60 

67 

66 

69 

71 

64 

69 

70 

63 

66 

81 

81 

70 

79 

79 

75 

75 

75 

66 

65 

62 

69 

65 

68 

9 

MIN 

51 

51 

49 

52 

51 

62 

53 

53 

64 

52 

52 

50 

50 

62 

51 

50 

50 

49 

46 

47 

50 

52 

50 

50 

62 

63 

52 

52 

52 

64 

52 

51 

2 

MONT  I  CELLO  DAM 

MAX 

69 

93 

97 

104 

100 

92 

95 

99 

100 

85 

83 

93 

90 

98 

97 

103 

107 

109 

106 

109 

111 

111 

102 

105 

107 

99 

100 

104 

101 

94 

90 

99 

2 

MIN 

56 

59 

64 

61 

60 

58 

63 

63 

57 

60 

54 

57 

56 

61 

56 

61 

66 

65 

66 

66 

57 

66 

55 

54 

71 

64 

65 

67 

66 

51 

55 

61 

6 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

63 

63 

61 

63 

65 

65 

62 

64 

65 

69 

65 

65 

65 

63 

60 

65 

62 

62 

61 

68 

72 

72 

73 

70 

59 

68 

63 

65 

64 

64 

63 

66 

1 

MIN 

50 

51 

50 

51 

53 

54 

61 

53 

55 

66 

63 

51 

50 

50 

49 

49 

50 

46 

48 

46 

52 

54 

54 

54 

54 

64 

63 

53 

63 

53 

62 

51 

8 

MT  DIABLO  NORTH  GATE 

MAX 

80 

66 

89 

96 

91 

86 

84 

91 

92 

80 

80 

62 

80 

89 

90 

96 

100 

103 

103 

102 

10-* 

106 

99 

102 

102 

92 

92 

97 

90 

86 

63 

92 

2 

MIN 

60 

60 

60 

60 

61 

60 

63 

64 

56 

46 

66 

61 

53 

58 

63 

68 

72 

71 

73 

60 

60 

72 

74 

74 

73 

51 

68 

72 

62 

53 

56 

63 

9 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

74 

64 

64 

68 

77 

74 

76 

79 

79 

62 

94 

90 

91 

96 

90 

90 

90 

81 

65 

81 

60 

74 

83 

5 

MIN 

56 

67 

70 

71 

65 

64 

62 

61 

62 

69 

75 

77 

80 

60 

74 

74 

71 

66 

70 

72 

57 

61 

68 

8 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

80 

77 

82 

86 

86 

69 

91 

92 

89 

84 

80 

61 

86 

84 

68 

88 

92 

94 

95 

94 

94 

96 

90 

85 

90 

64 

90 

91 

91 

67 

79 

67 

6 

MIN 

37 

35 

37 

40 

42 

46 

60 

50 

43 

41 

41 

42 

43 

49 

49 

49 

55 

61 

61 

62 

52 

56 

40 

43 

57 

47 

51 

61 

53 

60 

42 

47 

3 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

MAX 

81 

82 

66 

89 

94 

95 

94 

94 

86 

79 

82 

86 

87 

87 

91 

93 

96 

97 

97 

97 

96 

93 

90 

92 

88 

90 

94 

96 

91 

82 

79 

89 

8 

MIN 

51 

62 

53 

56 

53 

64 

64 

59 

46 

46 

46 

47 

48 

52 

52 

49 

60 

62 

62 

59 

65 

51 

61 

49 

60 

55 

57 

57 

64 

61 

48 

54 

6 

MT  WILSON  FC  338B 

MAX 

85 

78 

77 

77 

76 

80 

61 

78 

73 

75 

60 

77 

65 

85 

93 

95 

96 

95 

91 

93 

62 

85 

66 

85 

80 

85 

65 

64 

60 

76 

77 

83 

2 

MIN 

67 

62 

59 

62 

61 

62 

63 

63 

56 

67 

59 

60 

62 

66 

69 

75 

77 

79 

73 

74 

73 

65 

67 

68 

54 

63 

66 

65 

66 

59 

60 

65 

4 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

93 

96 

100 

95 

93 

97 

102 

100 

92 

86 

89 

94 

98 

102 

104 

no 

110 

111 

113 

114 

109 

100 

102 

106 

99 

102 

102 

102 

97 

96 

95 

100 

4 

MIN 

50 

47 

50 

49 

48 

49 

46 

49 

54 

49 

47 

46 

46 

48 

48 

51 

51 

ii 

66 

57 

65 

60 

60 

59 

55 

54 

55 

56 

54 

5". 

51 

52 

2 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

77 

80 

84 

81 

76 

76 

77 

76 

74 

70 

79 

82 

81 

79 

85 

91 

90 

86 

95 

99 

9! 

88 

90 

94 

92 

90 

86 

60 

75 

79 

76 

S3 

5 

MIN 

50 

53 

55 

50 

52 

53 

53 

52 

52 

51 

54 

60 

54 

52 

66 

52 

64 

62 

53 

55 

55 

55 

65 

54 

55 

54 

52 

61 

50 

52 

52 

52 

a 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1960 


Day  Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

112 

108 

107 

108 

110 

110 

106 

106 

104 

107 

110 

112 

114 

117 

1  20 

118 

116 

113 

114 

111 

105 

110 

113 

115 

111 

109 

111 

111 

107 

109 

111 

0 

MIN 

84 

85 

62 

79 

81 

78 

79 

85 

80 

78 

78 

77 

75 

75 

61 

77 

81 

88 

86 

87 

80 

81 

66 

84 

90 

89 

89 

89 

87 

89 

84 

8? 

6 

MAX 

67 

78 

83 

75 

77 

73 

58 

67 

73 

74 

78 

1 

MIN 

55 

56 

57 

52 

54 

53 

55 

57 

55 

54 

52 

55 

64 

55 

54 

4£ 

50 

5C 

49 

54 

55 

58 

54 

54 

55 

55 

55 

57 

55 

57 

56 

54 

3 

MAX 

97 

9 

MIN 

54 

57 

62 

51 

58 

58 

60 

53 

50 

54 

52 

53 

52 

57 

58 

50 

61 

66 

65 

51 

74 

65 

5  = 

69 

62 

55 

65 

62 

6C 

54 

60 

7 

MAX 

73 

70 

71 

73 

4 

MIN 

53 

59 

56 

57 

58 

56 

54 

57 

58 

61 

57 

55 

55 

57 

57 

5£ 

54 

51 

63 

63 

6: 

66 

68 

b( 

67 

65 

55 

54 

55 

65 

55 

50 

6 

MAX 

91 

91 

95 

95 

95 

96 

85 

6 1 

80 

94 

95 

1  02 

102 

108 

104 

102 

92 

98 

93 

93 

95 

1 

MIN 

50 

57 

59 

50 

51 

53 

54 

55 

55 

5C 

51 

61 

52 

6") 

66 

5? 

50 

55 

51 

53 

65 

54 

52 

58 

59 

6 

MAX 

90 

78 

6 1 

92 

96 

94 

100 

96 

106 

95 

98 

94 

92 

69 

8  2 

8  5 

67 

85 

85 

88 

8 

MIN 

60 

60 

54 

52 

55 

54 

57 

55 

55 

57 

56 

61 

60 

64 

52 

62 

64 

58 

58 

70 

66 

69 

67 

64 

64 

63 

55 

61 

56 

61 

3 

MAX 

92 

92 

95 

96 

97 

98 

92 

92 

90 

96 

1 00 

103 

105 

108 

109 

107 

.  108 

104 

104 

104 

98 

99 

94 

97 

89 

88 

97 

6 

MIN 

55 

57 

54 

62 

57 

56 

50 

62 

57 

51 

52 

55 

55 

59 

57 

55 

55 

63 

65 

70 

72 

74 

68 

68 

68 

63 

56 

65 

61 

60 

54 

51 

3 

MAX 

68 

72 

78 

69 

70 

66 

59 

66 

64 

67 

57 

58 

79 

81 

7 1 

65 

62 

72 

6 

MIN 

54 

51 

55 

55 

56 

57 

57 

57 

55 

54 

55 

55 

57 

56 

55 

52 

55 

54 

55 

56 

51 

58 

56 

5£ 

56 

55 

55 

54 

55 

56 

55 

55 

4 

MAX 

66 

68 

69 

69 

69 

68 

75 

71 

9 

MIN 

61 

58 

58 

55 

57 

59 

57 

57 

55 

56 

60 

57 

57 

58 

57 

56 

53 

61 

50 

66 

5S 

57 

68 

61 

65 

63 

56 

56 

70 

67 

57 

61 

6 

MAX 

91 

1 00 

107 

96 

6 

MIN 

63 

54 

50 

50 

53 

50 

51 

50 

51 

54 

49 

49 

51 

53 

55 

51 

55 

5« 

52 

63 

5! 

64 

52 

63 

57 

5? 

61 

54 

53 

59 

6C 

57 

1 

MAX 

101 

99 

6 

MIN 

61 

50 

53 

69 

69 

53 

55 

59 

73 

54 

59 

50 

59 

63 

62 

65 

66 

5£ 

59 

70 

71 

76 

70 

61 

67 

66 

72 

59 

70 

58 

7C 

66 

7 

MAX 

70 

55 

66 

68 

3 

MIN 

40 

45 

47 

47 

46 

46 

50 

41 

47 

41 

47 

53 

52 

47 

55 

51 

52 

47 

5C 

49 

42 

46 

42 

48 

49 

51 

50 

51 

51 

47 

7 

MAX 

90 

95 

100 

106 

101 

98 

98 

99 

99 

90 

66 

93 

91 

95 

96 

102 

103 

103 

100 

9C 

99 

3 

MIN 

60 

51 

69 

53 

64 

53 

55 

69 

60 

52 

52 

55 

56 

63 

56 

52 

68 

61 

70 

66 

5! 

62 

61 

6; 

70 

63 

56 

70 

69 

55 

55 

63 

1 

MAX 

96 

105 

105 

105 

1 06 

103 

95 

88 

91 

91 

90 

1 00 

96 

6 

MIN 

50 

49 

52 

54 

58 

55 

57 

58 

52 

51 

45 

48 

44 

56 

54 

55 

53 

5£ 

50 

59 

5; 

53 

5C 

5; 

52 

60 

6C 

61 

50 

55 

54 

54 

6 

MAX 

102 

^63 

100 

7 

MIN 

55 

62 

55 

52 

61 

60 

53 

64 

51 

53 

51 

57 

55 

59 

56 

63 

6£ 

57 

55 

6'i 

64 

59 

6C 

74 

56 

74 

58 

61 

59 

52 

6 

MAX 

77 

7 

MIN 

57 

51 

52 

53 

56 

54 

53 

57 

57 

58 

55 

50 

51 

55 

53 

55 

56 

5£ 

52 

57 

6: 

52 

5C 

5C 

63 

59 

52 

5C 

59 

59 

5£ 

55 

6 

MAX 

106 

97 

102 

100 

6 

MIN 

66 

55 

65 

73 

70 

56 

56 

74 

70 

56 

59 

59 

59 

61 

65 

58 

70 

59 

61 

76 

7; 

^71 

70 

7; 

73 

75 

78 

75 

72 

73 

72 

70 

0 

MAX 

102 

107 

101 

7 

MIN 

53 

57 

62 

70 

67 

65 

55 

59 

55 

55 

55 

55 

56 

58 

59 

.  66 

55 

67 

72 

73 

6E 

70 

66 

72 

72 

76 

76 

72 

74 

73 

59 

67 

3 

MAX 

112 

109 

107 

107 

117 

109 

9 

MIN 

82 

76 

66 

57 

67 

59 

70 

69 

63 

58 

59 

70 

69 

68 

75 

77 

81 

65 

86 

82 

85 

63 

75 

8C 

79 

81 

65 

61 

82 

77 

75 

75 

5 

MAX 

78 

77 

0 

MIN 

54 

49 

55 

50 

57 

59 

56 

59 

60 

58 

50 

48 

48 

55 

55 

55 

53 

54 

53 

55 

5£ 

6G 

54 

5; 

60 

51 

57 

57 

57 

56 

54 

55 

5 

MAX 

87 

78 

65 

2 

MIN 

68 

51 

55 

55 

55 

58 

55 

55 

55 

55 

57 

56 

55 

50 

69 

71 

74 

71 

70 

70 

6E 

53 

64 

54 

51 

62 

55 

62 

65 

52 

55 

52 

1 

MAX 

85 

107 

105 

102 

98 

65 

95 

0 

MIN 

56 

55 

58 

61 

59 

61 

62 

62 

51 

48 

50 

57 

58 

63 

51 

53 

61 

64 

72 

71 

72 

66 

61 

64 

7C 

54 

55 

68 

57 

62 

56 

51 

9 

MAX 

112 

117 

121 

115 

115 

114 

115 

110 

107 

110 

111 

lie 

107 

106 

107 

107 

110 

0 

MIN 

83 

86 

85 

79 

79 

60 

61 

62 

62 

81 

78 

80 

79 

80 

85 

85 

90 

86 

85 

91 

69 

75 

82 

85 

86 

84 

85 

86 

65 

67 

85 

63 

6 

MAX 

95 

87 

83 

64 

92 

2 

MIN 

68 

61 

55 

55 

55 

55 

56 

56 

57 

58 

56 

59 

57 

60 

62 

65 

55 

64 

67 

73 

7C 

70 

58 

5£ 

64 

65 

67 

68 

66 

54 

54 

52 

5 

MAX 

95 

95 

7 

MIN 

51 

44 

46 

49 

47 

45 

45 

46 

54 

50 

46 

44 

52 

54 

54 

51 

54 

52 

53 

53 

5S 

57 

55 

5( 

54 

52 

57 

61 

56 

57 

51 

51 

9 

MAX 

81 

101 

107 

110 

104 

105 

95 

96 

3 

MIN 

52 

48 

52 

52 

49 

49 

51 

53 

55 

52 

49 

49 

52 

53 

54 

55 

59 

56 

57 

58 

65 

57 

59 

5C 

57 

56 

52 

61 

56 

55 

53 

54 

7 

MAX 

72 

90 

92 

91 

9 1 

94 

91 

83 

76 

69 

70 

63 

4 

MIN 

51 

48 

50 

54 

54 

55 

52 

54 

53 

51 

51 

48 

46 

50 

47 

47 

49 

46 

46 

48 

5C 

50 

49 

46 

51 

51 

51 

50 

52 

52 

52 

50 

3 

MAX 

91 

101 

103 

110 

110 

110 

111 

113 

112 

107 

107 

105 

101 

101 

IOC 

97 

93 

91 

100 

7 

MIN 

48 

45 

49 

48 

47 

47 

49 

53 

53 

46 

47 

50 

52 

60 

52 

64 

58 

56 

59 

60 

55 

54 

59 

54 

66 

57 

58 

58 

57 

55 

49 

54 

7 

MAX 

78 

76 

73 

67 

71 

55 

71 

69 

68 

68 

69 

6£ 

58 

5 

MIN 

51 

49 

51 

51 

54 

53 

51 

54 

55 

55 

54 

52 

46 

48 

49 

5C 

51 

48 

50 

48 

4£ 

55 

54 

55 

55 

54 

53 

54 

53 

54 

53 

51 

9 

MAX 

97 

5 

MIN 

50 

55 

55 

59 

57 

57 

56 

55 

55 

49 

48 

57 

49 

49 

51 

57 

57 

50 

51 

60 

5C 

61 

55 

5t 

69 

51 

66 

52 

52 

64 

54 

57 

2 

MAX 

83 

87 

94 

1 

MIN 

58 

51 

65 

59 

56 

55 

67 

57 

67 

54 

56 

62 

52 

63 

52 

68 

71 

74 

75 

72 

7; 

74 

71 

71 

77 

5E 

72 

7C 

71 

66 

5C 

57 

4 

MAX 

54 

0 

MIN 

47 

45 

47 

48 

50 

52 

50 

49 

48 

50 

46 

46 

51 

51 

49 

48 

50 

50 

48 

47 

4E 

50 

47 

47 

49 

49 

49 

49 

50 

51 

52 

48 

9 

MAX 

66 

53 

62 

65 

1 

MIN 

49 

50 

50 

50 

52 

53 

53 

53 

55 

54 

54 

54 

52 

50 

50 

49 

48 

46 

47 

47 

53 

55 

54 

5; 

52 

51 

51 

52 

52 

52 

51 

51 

4 

MAX 

61 

58 

55 

53 

58 

2 

MIN 

51 

51 

51 

51 

52 

49 

52 

53 

54 

54 

53 

52 

51 

51 

45 

47 

46 

46 

48 

49 

52 

53 

53 

5; 

53 

52 

52 

53 

53 

52 

52 

51 

3 

MAX 

93 

92 

9  3 

95 

105 

101 

1 00 

94 

2 

MIN 

64 

55 

50 

53 

53 

52 

53 

53 

52 

55 

53 

54 

53 

54 

56 

6C 

62 

60 

65 

57 

68 

67 

65 

6! 

60 

54 

64 

54 

66 

52 

62 

59 

0 

MAX 

82 

87 

8 1 

92 

90 

102 

102 

1 04 

101 

98 

90 

0 

MIN 

49 

48 

46 

50 

50 

51 

52 

52 

51 

45 

50 

50 

49 

48 

5C 

5C 

50 

52 

51 

52 

49 

50 

1 

MAX 

96 

95 

97 

99 

101 

99 

98 

99 

101 

100 

94 

97 

93 

94 

98 

103 

105 

103 

106 

110 

109 

110 

106 

105 

104 

103 

95 

102 

101 

93 

95 

100 

4 

MIN 

58 

51 

64 

59 

68 

65 

65 

52 

75 

65 

59 

61 

61 

63 

64 

64 

69 

59 

68 

71 

78 

72 

59 

72 

70 

71 

71 

73 

71 

69 

65 

57 

3 

MAX 

84 

82 

81 

81 

85 

92 

90 

91 

90 

86 

82 

65 

88 

67 

90 

93 

100 

102 

98 

96 

94 

92 

66 

90 

90 

89 

91 

88 

90 

82 

81 

89 

0 

MIN 

33 

45 

35 

36 

41 

40 

42 

42 

42 

35 

33 

35 

35 

35 

32 

35 

40 

42 

43 

42 

39 

55 

39 

39 

55 

45 

53 

51 

49 

58 

40 

41 

6 

MAX 

80 

80 

82 

63 

83 

83 

85 

85 

82 

84 

63 

84 

85 

85 

92 

92 

90 

96 

95 

96 

93 

89 

69 

90 

68 

90 

89 

89 

84 

82 

80 

65 

8 

MIN 

50 

49 

49 

53 

51 

51 

51 

56 

55 

55 

54 

45 

48 

47 

49 

53 

57 

56 

59 

60 

62 

54 

55 

56 

55 

57 

54 

54 

55 

54 

52 

53 

5 

NEEDLES   FAA  AP 
NEWARK 
NEWMAN  2  NW 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NORTH  FORK  RS 
NORTH  HOLLYWOOD 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
OAKLAND  WB  AP 
OCEANSIOE  PENDLETON 
OJAI 

ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

ORLAND 


PALMDALE  FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CI TY  HALL 

PALOMAR  MTN  OBSY 

PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 

PASADENA 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

PINNACLES  NM 

PISMO  BEACH 

PLACERVILLE 

PLACERVILLE   I FG 

POINT  ARENA 

POINT  ARGUELLO  WB 

PT   PIEDRAS  BLANCAS 

POMONA 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

PORTERVILLE 

PORTOLA 


POSEY  3  E 


S«e  Relerence  Notes  Following  SlaUon  Index 
-  236  - 


DAILY  TEMPERATURES  calipor^.a 

Conlinued  JULY  1960 

Day  Of  Month  g, 


Statioo 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

POTTER   VALLEY  PH 

MAX 

87 

96 

101 

100 

100 

100 

101 

90 

92 

93 

100 

101 

107 

108 

108 

104 

102 

103 

103 

101 

100 

96 

90 

99.3 

MIN 

52 

53 

57 

56 

56 

60 

5 1 

49 

45 

53 

53 

54 

52 

56 

56 

66 

53 

53 

56 

56 

61 

53 

50 

54.2 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

90 

91 

98 

95 

95 

95 

96 

97 

85 

90 

90 

88 

95 

96 

103 

105 

105 

108 

110 

110 

106 

100 

102 

104 

97 

101 

98 

98 

92 

90 

90 

97.5 

50 

47 

48 

51 

50 

54 

50 

58 

51 

48 

43 

46 

46 

60 

50 

51 

56 

50 

55 

59 

60 

53 

66 

57 

53 

60 

62 

50 

59 

52 

53.0 

OUINCY  RS 

MAX 

85 

86 

86 

95 

99 

98 

95 

100 

97 

93 

65 

90 

89 

93 

91 

95 

9B 

104 

106 

101 

101 

104 

99 

93 

95 

95 

95 

98 

96 

95 

85 

94.9 

MIN 

36 

45 

42 

42 

46 

45 

47 

45 

48 

39 

33 

41 

40 

39 

39 

41 

42 

45 

47 

43 

43 

48 

42 

41 

50 

46 

53 

55 

54 

56 

43 

44.  8 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

103 

98 

92 

90 

91 

94 

94 

93 

91 

93 

97 

98 

97 

104 

111 

106 

106 

107 

104 

112 

104 

107 

102 

97 

97 

95 

98 

99 

96 

96 

96 

99.0 

MIN 

62 

56 

44 

37 

42 

45 

44 

47 

42 

45 

47 

50 

44 

47 

58 

59 

51 

61 

67 

67 

66 

57 

53 

60 

58 

62 

55 

53 

64 

59 

58 

55.2 

RANDS6URG 

MAX 

100 

94 

97 

99 

98 

99 

93 

105 

96 

94 

94 

95 

100 

102 

106 

105 

111 

109 

110 

108 

106 

102 

101 

105 

103 

103 

100 

100 

102 

97 

97 

101.0 

MIN 

72 

65 

70 

66 

66 

68 

69 

72 

66 

64 

69 

65 

55 

67 

71 

75 

76 

78 

79 

76 

77 

71 

72 

75 

73 

70 

75 

74 

74 

67 

55 

70.7 

RED  BLUFF  WB  AP 

MAX 

95 

101 

105 

108 

98 

99 

104 

103 

92 

87 

95 

93 

99 

98 

103 

107 

114 

109 

112 

111 

109 

105 

104 

106 

103 

102 

105 

105 

102 

92 

87 

101.7 

MIN 

65 

66 

70 

70 

70 

69 

72 

73 

68 

58 

60 

53 

64 

71 

66 

65 

73 

73 

74 

74 

74 

73 

70 

68 

76 

71 

75 

78 

74 

69 

62 

59.5 

REDDING  FIRE   STA  2 

MAX 

96 

100 

103 

105 

103 

101 

106 

103 

98 

94 

90 

97 

94 

97 

99 

104 

109 

109 

105 

105 

105 

.104 

101 

101 

99 

99 

101 

103 

100 

101 

89 

100.7 

MIN 

66 

70 

73 

74 

72 

71 

75 

75 

70 

61 

59 

65 

67 

71 

69 

69 

72 

75 

79 

77 

76 

73 

73 

73 

79 

71 

75 

77 

76 

73 

64 

71.6 

REDLANDS 

MAX 

104 

100 

98 

93 

92 

96 

96 

95 

94 

93 

99 

101 

101 

105 

111 

113 

112 

105 

108 

114 

105 

106 

103 

99 

98 

99 

100 

101 

98 

95 

95 

101.0 

MIN 

65 

60 

56 

53 

54 

56 

56 

58 

54 

54 

57 

59 

56 

59 

53 

66 

70 

55 

59 

70 

72 

70 

67 

55 

64 

55 

71 

59 

70 

65 

53 

62.8 

REDWOOD  CITY 

MAX 

eo 

80 

84 

83 

78 

80 

80 

78 

79 

77 

78 

75 

83 

85 

84 

93 

90 

87 

88 

92 

85 

85 

85 

90 

90 

87 

80 

77 

80 

80 

75 

82.9 

50 

50 

55 

59 

59 

58 

56 

59 

55 

50 

50 

49 

59 

57 

54 

53 

52 

55 

54 

56 

59 

54 

55 

56 

58 

65 

57 

57 

58 

53 

55.2 

RICHMOND 

MAX 

63 

63 

68 

71 

64 

65 

68 

58 

65 

61 

64 

71 

75 

73 

56 

75 

72 

66 

69 

72 

72 

68 

71 

69 

72 

70 

69 

56 

63 

68 

67 

68.3 

53 

54 

56 

58 

54 

56 

56 

53 

54 

55 

57 

55 

54 

54 

66 

54 

54 

57 

58 

55 

57 

56 

56 

55 

53 

53 

64 

57 

55 

55.2 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 

103 

95 

91 

87 

87 

89 

89 

90 

88 

88 

95 

95 

96 

98 

109 

105 

104 

105 

107 

110 

103 

102 

100 

95 

95 

95 

98 

97 

96 

93 

93 

96.7 

63 

59 

64 

51 

54 

54 

55 

54 

51 

57 

56 

58 

61 

63 

64 

54 

59 

69 

70 

69 

57 

61 

63 

55 

58 

67 

68 

64 

64 

50.9 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

100 

104 

97 

94 

90 

89 

94 

92 

93 

89 

91 

97 

97 

99 

100 

111 

108 

107 

107 

106 

113 

103 

104 

102 

98 

97 

97 

100 

100 

97 

95 

99.1 

63 

59 

53 

50 

52 

53 

56 

52 

53 

55 

54 

55 

59 

51 

65 

62 

67 

66 

69 

68 

56 

65 

50 

63 

58 

66 

58 

52 

61 

59.8 

ROCKLIN 

MAX 

93 

95 

99 

106 

101 

96 

97 

100 

100 

87 

87 

96 

94 

96 

100 

103 

105 

110 

100 

113 

111 

112 

105 

105 

107 

104 

103 

103 

100 

95 

90 

100.6 

MIN 

54 

53 

59 

62 

59 

58 

55 

60 

60 

50 

52 

55 

55 

68 

56 

59 

60 

60 

64 

52 

68 

69 

51 

64 

64 

52 

56 

61 

59 

64 

58.9 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 

93 

97 

104 

96 

91 

93 

96 

96 

84 

83 

94 

91 

97 

98 

101 

105 

109 

107 

111 

109 

111 

101 

104 

105 

99 

101 

101 

96 

91 

89 

87 

98.0 

MIN 

55 

57 

62 

59 

58 

57 

59 

60 

55 

52 

50 

54 

56 

59 

57 

60 

52 

60 

67 

67 

68 

69 

68 

64 

65 

60 

62 

62 

59 

58 

54 

69. 8 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

90 

93 

101 

93 

87 

90 

92 

92 

80 

60 

91 

87 

94 

94 

98 

102 

105 

104 

107 

106 

106 

98 

100 

102 

97 

98 

98 

89 

86 

85 

83 

94.5 

MIN 

55 

57 

64 

58 

57 

57 

59 

59 

54 

52 

52 

55 

55 

50 

57 

63 

66 

62 

67 

69 

71 

69 

59 

55 

67 

50 

63 

52 

58 

59 

54 

60.5 

SAINT  HELENA 

MAX 

87 

89 

95 

85 

82 

87 

89 

88 

82 

80 

89 

87 

94 

89 

98 

103 

99 

101 

107 

106 

102 

93 

100 

98 

91 

95 

96 

87 

63 

63 

83 

91.9 

MIN 

55 

53 

54 

55 

53 

55 

54 

53 

52 

51 

44 

45 

46 

61 

54 

53 

52 

53 

55 

54 

54 

54 

62 

53 

58 

53 

56 

54 

54 

55 

53 

52.8 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

76 

84 

93 

83 

79 

77 

77 

60 

67 

70 

76 

72 

86 

83 

95 

99 

98 

100 

106 

105 

104 

95 

97 

100 

86 

89 

88 

80 

72 

73 

57 

85.7 

MIN 

50 

50 

59 

56 

52 

54 

53 

54 

53 

50 

50 

52 

53 

64 

61 

53 

50 

54 

52 

58 

57 

53 

53 

59 

61 

53 

58 

62 

61 

62 

51 

54.1 

SALINAS   2  E 

MAX 

67 

68 

74 

67 

67 

70 

67 

68 

57 

66 

68 

70 

73 

71 

71 

75 

73 

68 

69 

77 

73 

75 

64 

77 

77 

80 

72 

66 

59 

77 

59 

71.5 

MIN 

52 

51 

52 

53 

52 

53 

54 

54 

52 

53 

51 

62 

53 

51 

51 

49 

49 

50 

50 

53 

53 

51 

50 

52 

55 

53 

53 

54 

65 

52 

52.1 

SALINAS   FAA  AP 

MAX 

66 

68 

72 

67 

56 

69 

70 

68 

63 

66 

57 

69 

74 

68 

71 

75 

74 

57 

71 

78 

73 

76 

77 

76 

78 

81 

72 

67 

68 

69 

67 

70.7 

MIN 

52 

52 

52 

52 

53 

55 

54 

54 

53 

52 

53 

53 

51 

51 

48 

49 

49 

60 

50 

63 

54 

51 

49 

53 

56 

53 

54 

54 

64 

52 

52.  3 

SALT  SPRINGS  PH 

MAX 

84 

83 

89 

89 

87 

89 

88 

93 

92 

86 

86 

86 

87 

89 

91 

95 

97 

98 

101 

101 

100 

98 

95 

.  95 

96 

92 

92 

93 

94 

68 

84 

91.6 

MIN 

53 

58 

59 

59 

55 

60 

59 

61 

58 

55 

59 

62 

57 

57 

64 

57 

72 

65 

70 

74 

74 

71 

69 

68 

70 

63 

68 

65 

70 

68 

56 

63.7 

SALYER  RS 

MAX 

87 

87 

97 

97 

103 

104 

103 

106 

100 

94 

87 

94 

88 

88 

92 

99 

98 

101 

105 

103 

104 

102 

96 

98 

102 

91 

99 

104 

103 

96 

96 

97.6 

MIN 

49 

50 

54 

55 

58 

58 

59 

61 

52 

51 

48 

52 

52 

53 

55 

55 

64 

59 

61 

60 

56 

54 

50 

52 

54 

60 

61 

65 

52 

57 

55 

55.9 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

95 

93 

87 

86 

84 

87 

87 

90 

89 

87 

90 

91 

93 

99 

105 

107 

109 

105 

105 

106 

99 

96 

94 

92 

69 

92 

97 

97 

97 

89 

88 

94.4 

MIN 

70 

64 

61 

57 

58 

59 

59 

54 

53 

61 

61 

52 

64 

55 

73 

76 

83 

74 

74 

76 

79 

71 

58 

67 

54 

55 

70 

71 

69 

64 

.  63 

57.0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

93 

97 

101 

99 

97 

100 

102 

103 

88 

92 

92 

98 

98 

102 

105 

109 

108 

111 

114 

115 

108 

103 

107 

108 

100 

102 

102 

102 

96 

94 

95 

101.4 

MIN 

45 

41 

4S 

49 

44 

44 

47 

51 

52 

46 

46 

49 

43 

49 

49 

61 

54 

53 

53 

55 

51 

52 

57 

58 

57 

62 

56 

59 

57 

58 

48 

51.4 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

107 

100 

98 

93 

95 

97 

97 

97 

95 

94 

100 

100 

102 

107 

111 

113 

113 

109 

107 

111 

107 

107 

106 

100 

98 

101 

102 

103 

99 

98 

96 

102.1 

MIN 

63 

59 

53 

50 

52 

56 

55 

56 

51 

55 

53 

56 

55 

55 

60 

63 

55 

64 

67 

67 

70 

67 

66 

65 

61 

64 

59 

67 

68 

63 

61 

60.6 

SANDBERG  WB 

MAX 

88 

84 

83 

80 

85 

65 

90 

83 

79 

77 

61 

82 

89 

92 

98 

93 

92 

100 

98 

98 

90 

90 

90 

90 

67 

89 

90 

90 

88 

86 

83 

88.0 

MIN 

61 

60 

60 

59 

59 

54 

55 

61 

61 

55 

60 

59 

59 

64 

69 

74 

73 

75 

75 

75 

72 

68 

70 

55 

62 

65 

59 

68 

64 

61 

63 

65.0 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

81 

77 

72 

72 

74 

74 

74 

73 

74 

74 

76 

75 

76 

75 

74 

74 

75 

80 

81 

85 

84 

87 

89 

33 

83 

60 

81 

83 

81 

80 

80 

78.3 

MIN 

65 

61 

59 

59 

60 

50 

60 

50 

58 

59 

53 

60 

60 

50 

60 

62 

51 

63 

66 

67 

56 

59 

70 

69 

69 

71 

70 

69 

59 

69 

66 

54.  0 

SAN  FERNANDO 

MAX 

98 

91 

86 

84 

85 

89 

66 

87 

85 

87 

93 

91 

97 

100 

109 

113 

110 

103 

109 

99 

113 

103 

97 

94 

93 

97 

98 

96 

96 

95 

94 

96.1 

MIN 

64 

57 

51 

52 

53 

52 

53 

54 

55 

56 

51 

64 

54 

54 

57 

64 

79 

52 

66 

58 

68 

66 

65 

53 

60 

53 

66 

56 

64 

62 

62 

60.0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

62 

63 

61 

62 

52 

51 

60 

68 

67 

62 

64 

67 

55 

59 

63 

63 

59 

MIN 

53 

53 

52 

54 

55 

54 

55 

52 

62 

52 

54 

56 

53 

51 

51 

51 

51 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

67 

72 

74 

74 

74 

72 

68 

75 

66 

57 

66 

68 

73 

69 

76 

74 

71 

75 

76 

85 

72 

76 

71 

77 

75 

69 

68 

57 

57 

57 

65 

71.6 

MIN 

53 

50 

54 

51 

54 

55 

55 

55 

53 

53 

51 

55 

55 

54 

53 

51 

51 

50 

50 

52 

64 

53 

53 

53 

54 

54 

53 

53 

54 

55 

54 

53.1 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 

62 

63 

63 

61 

52 

62 

62 

62 

58 

57 

63 

53 

68 

60 

67 

66 

62 

67 

67 

75 

52 

68 

63 

59 

72 

63 

59 

59 

50 

59 

61 

63.4 

MIN 

51 

52 

53 

53 

54 

55 

55 

53 

53 

52 

52 

53 

54 

53 

51 

51 

51 

51 

51 

53 

64 

54 

54 

54 

54 

53 

52 

51 

53 

64 

53 

52.8 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

95 

90 

84 

80 

84 

84 

85 

87 

84 

85 

69 

89 

91 

94 

101 

100 

95 

95 

102 

107 

103 

100 

98 

94 

94 

90 

93 

94 

93 

91 

92 

92.4 

MIN 

63 

56 

53 

54 

55 

54 

54 

55 

56 

55 

54 

55 

54 

59 

57 

50 

62 

53 

63 

68 

56 

68 

65 

65 

53 

64 

64 

66 

66 

62 

63 

60.1 

SAN  GREGORIO  3  SE 

MAX 

66 

70 

76 

67 

67 

69 

68 

69 

52 

63 

54 

66 

73 

69 

71 

69 

67 

69 

75 

78 

71 

75 

72 

75 

82 

69 

58 

67 

67 

66 

56 

69.6 

MIN 

51 

48 

47 

52 

53 

54 

51 

53 

63 

52 

50 

42 

55 

53 

50 

45 

46 

49 

40 

43 

45 

48 

44 

45 

45 

52 

53 

52 

63 

63 

52 

49.4 

SAN  JACINTO 

MAX 

108 

100 

96 

95 

95 

100 

99 

97 

94 

97 

101 

101 

104 

110 

112 

116 

115 

112 

113 

114 

104 

106 

105 

100 

JOO 

102 

96 

104 

101 

100 

100 

103.1 

MIN 

58 

51 

48 

47 

49 

45 

45 

49 

45 

49 

52 

53 

53 

51 

61 

62 

66 

62 

72 

68 

72 

54 

64 

54 

61 

62 

71 

55 

68 

61 

55 

57.5 

SAN  JOSE 

MAX 

75 

84 

87 

80 

78 

79 

79 

80 

76 

73 

73 

74 

61 

77 

86 

87 

86 

89 

94 

97 

91 

88 

90 

92 

90 

81 

81 

73 

73 

76 

72 

82.0 

MIN 

55 

52 

59 

55 

65 

55 

56 

56 

58 

65 

54 

52 

52 

57 

66 

56 

56 

57 

59 

60 

61 

62 

59 

59 

59 

57 

58 

58 

67 

58 

57 

56.  8 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

75 

74 

71 

77 

74 

74 

73 

72 

75 

74 

74 

72 

72 

84 

81 

62 

92 

90 

77 

85 

95 

80 

91 

90 

88 

83 

81 

77 

78 

71 

78 

79.4 

MIN 

51 

49 

52 

52 

53 

54 

52 

53 

65 

55 

54 

53 

62 

56 

51 

49 

50 

49 

49 

49 

52 

59 

59 

58 

56 

65 

54 

56 

53 

64 

53 

53. 1 

SAN  MATEO 

MAX 

74 

75 

80 

76 

73 

74 

74 

74 

71 

74 

74 

72 

75 

77 

80 

84 

76 

60 

64 

89 

63 

86 

80 

84 

83 

76 

74 

73 

73 

72 

68 

77.1 

MIN 

59 

50 

54 

53 

58 

54 

53 

54 

53 

50 

50 

53 

54 

52 

52 

50 

49 

61 

50 

63 

54 

63 

52 

56 

56 

53 

53 

53 

53 

54 

53 

53.3 

SAN  PEDRO 

MAX 

84 

75 

68 

67 

71 

68 

67 

69 

71 

70 

70 

71 

73 

73 

80 

79 

77 

74 

76 

93 

88 

80 

80 

79 

76 

79 

75 

80 

80 

78 

77 

75.8 

MIN 

63 

59 

56 

57 

59 

58 

59 

57 

59 

51 

56 

59 

60 

57 

58 

59 

62 

63 

63 

65 

67 

69 

67 

67 

55 

67 

67 

56 

57 

57 

66 

62.1 

SAN  RAFAEL 

MAX 

77 

78 

79 

60 

84 

81 

77 

82 

81 

72 

77 

75 

82 

80 

84 

91 

87 

90 

94 

95 

91 

92 

87 

89 

89 

83 

83 

79 

78 

83.3 

MIN 

52 

51 

52 

52 

50 

56 

54 

65 

50 

50 

48 

55 

52 

53 

61 

51 

54 

51 

55 

55 

53 

52 

55 

55 

56 

53 

54 

53 

54 

52.8 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

MAX 

84 

84 

78 

76 

77 

80 

79 

77 

76 

82 

82 

32 

62 

86 

93 

89 

85 

85 

85 

107 

106 

94 

91 

86 

88 

90 

87 

87 

67 

85 

88 

85.8 

MIN 

61 

56 

53 

58 

58 

56 

55 

54 

59 

58 

59 

55 

65 

58 

54 

58 

60 

63 

62 

65 

67 

61 

66 

66 

67 

61 

66 

64 

66 

64 

64 

60.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1960 


StatloD 


SANTA  BARBARA 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  MARIA  WB  AP 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SANTA  ROSA 

SCOTIA 

SHASTA  0AM 

SHELTER  COVE 

SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RS 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 

SONOMA 

SONORA 

SO  ENTRANCE   YOSEMITE  NP 

SOUAW  VALLEY  LOOOE 

SQUIRREL  INn  2 

STOCKTON  FAA  AP 

STOCKTON  FIRE  STA  4 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 

SUNLANO 

SUSANVILLE  AP 

TAHOE  CITY 

TEMACHAPI 

TEJON  RANCHO 

THERMAL  FAA  AP 

THREE   RIV   EOISON   PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TORRANCE 

TRACY  CARBONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

TRINITY  OAH  VISTA  POINT 

TRONA 

TRUCKEE  RS 
TULELAKE 


Day  Of  MonOi 

Average 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

77 

75 

75 

74 

71 

72 

75 

72 

73 

73 

73 

62 

60 

76 

85 

80 

77 

77 

79 

85 

93 

91 

87 

83 

61 

80 

83 

84 

61 

82 

80 

79 

3 

MIN 

59 

55 

53 

56 

56 

54 

53 

57 

57 

57 

54 

54 

55 

54 

53 

55 

56 

59 

57 

56 

62 

62 

59 

62 

61 

60 

62 

61 

61 

60 

59 

57 

4 

MAX 

62 

79 

72 

73 

69 

72 

75 

71 

73 

74 

73 

80 

80 

76 

81 

81 

73 

73 

78 

83 

87 

92 

64 

82 

80 

79 

80 

80 

61 

60 

80 

78 

2 

MIN 

63 

55 

56 

56 

57 

56 

57 

61 

61 

56 

56 

51 

53 

55 

54 

60 

57 

60 

57 

62 

65 

64 

63 

65 

62 

64 

66 

65 

64 

62 

59 

59 

5 

MAX 

77 

65 

88 

82 

78 

80 

60 

79 

77 

76 

73 

74 

81 

79 

81 

66 

67 

90 

95 

97 

90 

85 

90 

93 

69 

81 

86 

73 

74 

75 

72 

82 

5 

MIN 

53 

51 

57 

54 

54 

54 

56 

56 

56 

54 

53 

50 

51 

51 

56 

55 

55 

56 

57 

57 

59 

62 

57 

59 

59 

56 

57 

56 

56 

58 

56 

55 

6 

MAX 

72 

69 

67 

67 

67 

69 

73 

69 

67 

69 

75 

76 

60 

80 

76 

79 

80 

78 

72 

82 

62 

85 

84 

78 

77 

76 

82 

73 

75 

76 

77 

75 

4 

MIN 

48 

52 

54 

54 

55 

49 

54 

56 

53 

47 

46 

45 

52 

51 

51 

48 

52 

49 

50 

53 

51 

50 

50 

54 

54 

53 

54 

54 

57 

53 

51 

6 

MAX 

69 

64 

69 

71 

69 

66 

68 

69 

70 

71 

67 

66 

71 

68 

70 

78 

73 

67 

76 

85 

89 

78 

82 

63 

75 

74 

69 

70 

68 

71 

66 

72 

1 

MIN 

51 

52 

52 

53 

55 

54 

50 

54 

56 

55 

54 

53 

52 

50 

52 

51 

50 

50 

50 

49 

57 

59 

56 

55 

53 

54 

54 

54 

55 

55 

53 

53 

2 

MAX 

75 

76 

70 

69 

66 

66 

66 

70 

71 

68 

71 

70 

70 

70 

68 

76 

72 

68 

70 

76 

80 

79 

79 

74 

77 

74 

78 

72 

77 

74 

73 

72 

4 

MIN 

62 

62 

56 

56 

54 

59 

59 

51 

59 

54 

53 

51 

59 

56 

56 

59 

63 

62 

52 

60 

69 

66 

67 

66 

64 

58 

58 

65 

66 

66 

65 

60 

1 

MAX 

S6 

78 

74 

73 

72 

74 

75 

75 

77 

77 

80 

82 

62 

90 

88 

86 

82 

94 

92 

100 

92 

87 

84 

83 

84 

65 

83 

82 

82 

6 

MIN 

57 

50 

45 

53 

55 

50 

48 

56 

56 

50 

48 

47 

51 

49 

53 

55 

56 

59 

58 

63 

61 

69 

62 

58 

61 

59 

59 

57 

55 

3 

MAX 

77 

84 

85 

85 

77 

77 

76 

77 

77 

75 

70 

76 

79 

92 

83 

90 

95 

92 

96 

97 

99 

92 

90 

89 

95 

9C 

83 

63 

77 

75 

76 

84 

2 

MIN 

50 

46 

50 

49 

51 

55 

52 

53 

51 

50 

48 

45 

45 

49 

48 

46 

48 

46 

52 

50 

51 

50 

48 

49 

49 

50 

51 

51 

51 

53 

52 

49 

6 

MAX 

63 

63 

65 

64 

69 

68 

66 

71 

62 

63 

63 

65 

71 

66 

65 

70 

70 

66 

70 

65 

64 

66 

70 

70 

75 

72 

70 

67 

68 

69 

67 

3 

MIN 

52 

45 

47 

52 

46 

49 

51 

50 

50 

46 

46 

45 

50 

53 

52 

48 

50 

53 

52 

51 

51 

50 

45 

46 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

52 

49 

5 

MAX 

90 

95 

94 

95 

98 

102 

102 

104 

101 

94 

88 

92 

93 

96 

96 

98 

100 

108 

110 

108 

lOE 

1 07 

103 

100 

102 

95 

99 

106 

107 

101 

90 

99 

5 

MIN 

65 

68 

74 

76 

74 

61 

63 

64 

59 

62 

62 

65 

66 

69 

69 

68 

71 

76 

77 

77 

75 

74 

71 

72 

74 

72 

74 

75 

76 

72 

70 

70 

0 

MAX 

69 

70 

62 

57 

59 

62 

58 

63 

66 

65 

65 

65 

66 

67 

65 

69 

70 

66 

66 

61 

63 

67 

6 1 

61 

57 

63 

62 

62 

63 

8 

M I N 

46 

52 

49 

49 

46 

50 

50 

49 

52 

55 

54 

50 

52 

52 

54 

56 

51 

51 

51 

49 

51 

50 

50 

49 

50 

53 

53 

51 

0 

MAX 

81 

84 

79 

90 

92 

90 

91 

93 

93 

89 

65 

86 

67 

67 

89 

103 

103 

1 00 

96 

92 

9C 

92 

94 

63 

91 

3 

MIN 

45 

57 

54 

55 

58 

54 

57 

59 

56 

47 

44 

52 

51 

52 

52 

57 

59 

62 

60 

59 

6C 

61 

52 

55 

66 

6C 

6: 

63 

62 

63 

52 

56 

3 

MAX 

80 

84 

80 

90 

89 

85 

66 

67 

90 

65 

76 

82 

64 

88 

66 

92 

92 

100 

100 

95 

94 

92 

9C 

86 

69 

89 

9C 

85 

85 

91 

80 

88 

0 

MIN 

44 

50 

49 

44 

46 

42 

45 

46 

47 

41 

35 

40 

40 

39 

36 

40 

43 

47 

41 

47 

44 

50 

43 

44 

58 

54 

57 

53 

50 

56 

46 

45 

6 

MAX 

70 

75 

69 

78 

78 

72 

75 

79 

62 

81 

79 

74 

72 

78 

77 

82 

84 

8' 

85 

84 

85 

81 

79 

80 

81 

82 

7€ 

78 

77 

73 

78 

8 

MIN 

39 

46 

43 

45 

43 

44 

49 

47 

45 

39 

35 

41 

38 

40 

36 

42 

45 

52 

48 

46 

45 

56 

43 

44 

52 

48 

54 

55 

50 

61 

46 

45 

5 

MAX 

87 

90 

97 

93 

61 

84 

87 

69 

79 

76 

82 

78 

91 

87 

96 

101 

99 

95 

106 

105 

102 

97 

99 

97 

92 

94 

94 

89 

79 

8C 

76 

90 

4 

MIN 

48 

51 

51 

47 

54 

55 

54 

54 

52 

51 

46 

43 

44 

48 

47 

48 

47 

49 

51 

50 

52 

51 

50 

49 

53 

51 

50 

50 

53 

51 

51 

50 

0 

MAX 

90 

91 

96 

91 

98 

97 

97 

97 

101 

93 

91 

94 

91 

95 

98 

102 

104 

106 

107 

112 

110 

1 09 

1 04 

104 

105 

100 

100 

101 

101 

96 

92 

99 

1 

MIN 

54 

60 

60 

61 

64 

63 

63 

66 

66 

60 

56 

57 

58 

60 

61 

64 

63 

66 

68 

67 

69 

63 

64 

65 

72 

66 

69 

70 

69 

68 

62 

63 

7 

MAX 

79 

81 

86 

86 

65 

66 

85 

86 

86 

65 

84 

82 

85 

86 

87 

91 

96 

96 

89 

91 

92 

73 

85 

80 

81 

92 

86 

9 

MIN 

50 

48 

50 

53 

52 

51 

43 

52 

50 

48 

45 

45 

47 

46 

48 

5C 

48 

45 

50 

51 

53 

55 

45 

56 

62 

4e 

51 

49 

49 

48 

54 

49 

7 

MAX 

76 

72 

82 

80 

80 

82 

84 

85 

80 

72 

77 

76 

82 

80 

84 

9 1 

91 

90 

86 

84 

82 

8C 

8  3 

83 

7C 

70 

81 

7 

MIN 

43 

48 

40 

41 

43 

43 

43 

45 

45 

42 

42 

39 

39 

41 

38 

.  ""C 

43 

46 

47 

46 

45 

61 

44 

43 

54 

48 

55 

56 

49 

42 

38 

44 

9 

MAX 

79 

75 

74 

73 

76 

77 

82 

75 

71 

69 

75 

83 

85 

89 

86 

8C 

84 

85 

81 

8C 

7fi 

76 

72 

80 

2 

MIN 

65 

61 

56 

59 

59 

60 

60 

61 

57 

55 

57 

56 

55 

64 

68 

61 

67 

7C 

71 

67 

6^ 

62 

65 

67 

63 

65 

62 

64 

67 

59 

60 

62 

5 

MAX 

93 

96 

104 

98 

92 

95 

97 

98 

91 

68 

92 

90 

96 

98 

101 

105 

1 09 

10' 

111 

111 

111 

1 04 

107 

107 

101 

1 OC 

99 

99 

94 

88 

9C 

99 

2 

MIN 

56 

60 

67 

61 

60 

60 

61 

62 

60 

53 

54 

57 

57 

62 

59 

61 

66 

65 

69 

67 

72 

76 

65 

66 

71 

66 

68 

68 

62 

53 

56 

63 

0 

MAX 

88 

92 

95 

100 

92 

88 

90 

94 

93 

88 

85 

88 

87 

93 

95 

98 

101 

105 

105 

106 

107 

106 

101 

104 

102 

97 

98 

97 

95 

94 

86 

95 

6 

MIN 

53 

51 

63 

56 

55 

62 

56 

56 

62 

49 

49 

55 

52 

55 

62 

57 

61 

69 

61 

60 

75 

69 

63 

73 

65 

59 

65 

62 

57 

64 

SO 

59 

6 

MAX 

93 

96 

103 

97 

93 

94 

97 

96 

85 

88 

92 

65 

95 

97 

99 

103 

107 

106 

108 

106 

107 

103 

99 

98 

96 

90 

87 

85 

96 

6 

MIN 

54 

53 

63 

54 

56 

55 

58 

58 

58 

57 

46 

54 

54 

57 

53 

56 

61 

57 

59 

56 

62 

68 

56 

62 

61 

58 

59 

54 

57 

3 

MAX 

94 

98 

103 

102 

99 

98 

102 

102 

102 

92 

93 

93 

97 

96 

101 

103 

111 

110 

106 

109 

106 

106 

1 04 

103 

100 

1  02 

103 

105 

101 

100 

88 

101 

0 

MIN 

59 

59 

60 

62 

63 

64 

65 

67 

57 

54 

53 

56 

58 

61 

60 

61 

64 

64 

68 

66 

64 

62 

60 

61 

74 

66 

67 

68 

75 

65 

58 

62 

7 

MAX 

84 

85 

92 

90 

91 

91 

94 

94 

87 

85 

66 

85 

64 

82 

91 

94 

100 

101 

100 

96 

98 

93 

93 

94 

92 

91 

92 

9C 

88 

82 

91 

0 

MIN 

49 

55 

58 

56 

58 

58 

60 

59 

56 

52 

50 

53 

52 

51 

54 

58 

59 

62 

61 

62 

61 

60 

53 

59 

56 

5! 

60 

60 

59 

59 

53 

55 

9 

MAX 

98 

97 

87 

65 

65 

91 

89 

66 

86 

89 

90 

94 

97 

100 

110 

111 

107 

101 

110 

110 

94 

101 

9G 

92 

94 

98 

100 

98 

95 

93 

94 

96 

2 

M 

67 

59 

53 

50 

53 

57 

56 

54 

50 

63 

50 

58 

54 

60 

65 

77 

77 

65 

72 

78 

68 

72 

66 

64 

60 

63 

67 

64 

65 

66 

66 

62 

6 

MAX 

88 

80 

88 

90 

91 

94 

95 

96 

96 

89 

86 

90 

91 

91 

94 

97 

99 

101 

99 

97 

96 

93 

93 

95 

89 

69 

90 

64 

64 

92 

3 

43 

46 

44 

49 

46 

51 

55 

55 

54 

43 

39 

48 

48 

45 

45 

45 

47 

54 

57 

50 

46 

46 

50 

46 

65 

55 

59 

59 

57 

64 

44 

50 

3 

MAX 

76 

76 

64 

77 

76 

80 

60 

77 

80 

75 

75 

79 

62 

63 

89 

82 

84 

83 

85 

8C 

7! 

80 

6 

42 

49 

42 

46 

44 

46 

44 

46 

47 

45 

39 

42 

42 

42 

41 

4« 

46 

49 

49 

50 

48 

48 

41 

57 

56 

53 

60 

57 

53 

53 

49 

47 

5 

MAX 

82 

82 

86 

90 

87 

90 

84 

90 

85 

79 

67 

79 

81 

65 

92 

90 

9C 

93 

85 

92 

85 

82 

8C 

68 

1 

MIN 

59 

51 

59 

63 

60 

61 

61 

63 

56 

59 

52 

48 

54 

63 

46 

55 

61 

55 

79 

80 

68 

59 

52 

66 

65 

63 

62 

60 

65 

61 

56 

60 

2 

MAX 

94 

96 

99 

102 

101 

100 

100 

102 

100 

96 

97 

96 

94 

98 

102 

^71 

105 

108 

110 

110 

111 

1 OG 

106 

105 

105 

IOC 

103 

100 

97 

96 

101 

5 

64 

66 

68 

73 

70 

69 

66 

70 

74 

64 

63 

63 

62 

68 

66 

71 

78 

81 

78 

81 

79 

79 

78 

75 

7C 

75 

73 

73 

66 

67 

71 

1 

MAX 

115 

113 

106 

105 

105 

108 

108 

108 

103 

102 

110 

110 

110 

110 

112 

114 

111 

116 

114 

115 

106 

102 

1  09 

110 

112 

1  09 

107 

107 

103 

107 

109 

108 

9 

86 

80 

70 

64 

70 

79 

80 

73 

64 

64 

76 

77 

72 

72 

77 

79 

77 

78 

79 

77 

83 

84 

79 

85 

87 

81 

86 

81 

82 

81 

63 

77 

6 

MAX 

99 

97 

96 

98 

96 

95 

95 

94 

95 

100 

106 

106 

110 

110 

106 

1  07 

105 

104 

104 

103 

97 

IOC 

103 

96 

95 

100 

0 

63 

62 

62 

67 

65 

65 

65 

69 

72 

67 

62 

64 

65 

63 

65 

64 

67 

67 

68 

70 

77 

71 

69 

69 

72 

63 

71 

70 

71 

70 

66 

67 

1 

MAX 

95 

95 

96 

94 

96 

97 

98 

92 

90 

92 

93 

96 

1 00 

102 

103 

108 

108 

106 

103 

100 

102 

100 

96 

96 

97 

96 

91 

68 

96 

6 

52 

56 

58 

59 

59 

60 

60 

59 

61 

54 

52 

54 

55 

55 

56 

58 

60 

62 

62 

62 

63 

68 

60 

62 

66 

62 

69 

64 

65 

65 

58 

59 

9 

MAX 

70 

79 

75 

75 

78 

78 

79 

76 

76 

86 

64 

83 

87 

85 

95 

89 

6S 

86 

83 

64 

82 

81 

89 

85 

80 

81 

1 

60 

57 

56 

54 

56 

53 

54 

55 

54 

55 

53 

53 

54 

54 

53 

54 

57 

60 

60 

60 

65 

65 

63 

63 

61 

62 

65 

61 

64 

65 

64 

58 

4 

MAX 

93 

98 

98 

95 

86 

90 

87 

95 

98 

99 

102 

106 

105 

106 

106 

106 

105 

103 

103 

96 

100 

96 

98 

97 

89 

97 

6 

MIN 

54 

54 

62 

56 

55 

55 

56 

61 

57 

51 

55 

52 

63 

56 

53 

56 

62 

62 

62 

60 

63 

73 

63 

64 

67 

62 

64 

65 

59 

61 

51 

59 

0 

MAX 

94 

104 

94 

90 

91 

93 

94 

85 

83 

88 

83 

93 

93 

99 

105 

107 

105 

110 

107 

108 

102 

104 

106 

99 

99 

99 

95 

88 

87 

82 

96 

0 

MIN 

55 

58 

70 

60 

58 

59 

60 

61 

59 

56 

54 

55 

57 

57 

51 

57 

65 

61 

61 

61 

64 

66 

70 

70 

70 

65 

71 

67 

58 

58 

55 

61 

0 

MAX 

99 

97 

94 

94 

81 

83 

84 

85 

88 

94 

99 

97 

95 

95 

91 

67 

100 

48 

57 

57 

50 

50 

53 

54 

50 

61 

56 

55 

5 1 

57 

59 

59 

63 

MAX 

107 

106 

102 

104 

104 

105 

106 

108 

107 

102 

99 

103 

102 

106 

109 

113 

114 

115 

117 

115 

115 

111 

105 

106 

110 

110 

106 

107 

109 

108 

103 

107 

6 

MIN 

73 

72 

70 

59 

73 

72 

71 

76 

75 

69 

67 

67 

66 

69 

67 

72 

73 

75 

61 

81 

82 

81 

73 

77 

78 

76 

82 

77 

81 

76 

75 

74 

2 

MAX 

77 

80 

72 

84 

84 

83 

85 

67 

66 

83 

78 

74 

65 

85 

64 

87 

69 

95 

95 

91 

92 

90 

86 

91 

89 

87 

87 

84 

83 

80 

75 

84 

8 

MIN 

39 

47 

38 

40 

41 

40 

41 

42 

41 

39 

35 

36 

35 

37 

33 

38 

39 

43 

40 

38 

41 

59 

43 

42 

40 

39 

41 

52 

50 

52 

42 

41 

4 

MAX 

82 

83 

86 

89 

90 

93 

95 

94 

91 

62 

61 

89 

65 

89 

90 

94 

96 

99 

98 

96 

96 

92 

88 

91 

91 

93 

9< 

95 

93 

88 

82 

90 

5 

MIN 

45 

41 

43 

46 

43 

46 

51 

52 

47 

43 

44 

41 

40 

42 

49 

46 

46 

50 

53 

51 

48 

52 

44 

42 

48 

49 

51 

51 

61 

60 

48 

47 

6 

S««  Bsiareiic*  NoIm  FoUowlDg  SuOod  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1960 


SlaUon 

Day  Of  Montli 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

92 

93 

95 

103 

102 

93 

84 

69 

91 

93 

96 

99 

99 

10* 

106 

106 

105 

104 

101 

97 

100 

93 

9t 

102 

l04 

100 

9] 

97 

•  7 

MIN 

63 

70 

71 

74 

71 

69 

73 

71 

68 

62 

59 

63 

6ft 

67 

66 

68 

71 

71 

7ft 

74 

73 

72 

58 

58 

69 

70 

72 

74 

75 

74 

6! 

69 

.3 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

104 

106 

105 

10ft 

104 

10ft 

106 

105 

102 

100 

102 

103 

106 

110 

112 

115 

116 

11« 

111 

110 

107 

103 

10ft 

107 

109 

106 

104 

105 

104 

102 

1 04 

106 

.3 

MIN 

73 

75 

66 

65 

66 

73 

71 

74 

70 

61 

69 

67 

57 

68 

71 

81 

79 

76 

76 

77 

74 

65 

71 

73 

79 

79 

83 

75 

79 

75 

77 

72 

•  8 

TWIN  LAKES 

MAX 

71 

69 

7ft 

7ft 

73 

71 

69 

70 

74 

77 

79 

83 

64 

81 

77 

75 

79 

77 

74 

76 

66 

•  5 

MIN 

42 

ftO 

ft6 

46 

42 

46 

36 

42 

36 

43 

46 

4G 

ft9 

51 

44 

44 

52 

52 

48 

45 

4( 

44 

•  9 

U<IAH 

MAX 

86 

96 

102 

100 

94 

96 

103 

102 

94 

87 

91 

65 

88 

93 

102 

99 

103 

109 

110 

111 

106 

102 

1 02 

105 

99 

99 

105 

102 

95 

68 

84 

•  2 

MIN 

52 

56 

61 

57 

53 

54 

5ft 

57 

52 

62 

41 

ft9 

iZ 

55 

66 

56 

52 

56 

6ft 

63 

52 

50 

56 

57 

68 

59 

51 

60 

69 

54 

55 

66 

.ft 

UCLA 

MAX 

63 

76 

69 

66 

66 

68 

70 

69 

71 

72 

71 

74 

77 

78 

84 

86 

80 

78 

86 

92 

91 

66 

65 

64 

81 

77 

79 

61 

82 

60 

7( 

78 

>2 

MIN 

67 

62 

5ft 

57 

56 

58 

57 

54 

58 

59 

58 

68 

50 

62 

59 

64 

63 

54 

61 

55 

59 

68 

57 

66 

66 

63 

56 

64 

66 

66 

54 

.  *2 

.0 

UPLAND  3  N 

MAX 

102 

95 

91 

66 

88 

91 

90 

92 

89 

68 

95 

97 

97 

101 

109 

111 

111 

106 

109 

110 

106 

103 

99 

96 

95 

97 

100 

99 

95 

95 

94 

96 

0 

MIN 

60 

58 

52 

ft9 

50 

53 

55 

55 

50 

51 

5ft 

57 

53 

57 

62 

56 

72 

66 

68 

73 

73 

66 

56 

54 

51 

6ft 

65 

65 

65 

52 

60 

60 

.5 

UPPER  LAKE  RS 

MAX 

90 

96 

100 

99 

99 

97 

102 

101 

99 

68 

91 

91 

90 

9ft 

98 

100 

10ft 

105 

10ft 

105 

105 

105 

103 

99 

99 

99 

100 

100 

94 

67 

2 

MIN 

50 

51 

5ft 

53 

54 

57 

57 

56 

47 

ftft 

41 

45 

46 

51 

49 

51 

51 

53 

58 

56 

53 

52 

50 

51 

61 

56 

56 

55 

65 

51 

47 

62 

ft 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

MAX 

75 

60 

72 

71 

6ft 

66 

70 

69 

71 

76 

82 

64 

61 

66 

93 

92 

86 

84 

66 

68 

82 

79 

76 

59 

3 

MIN 

51 

46 

ft9 

51 

52 

53 

5ft 

54 

53 

51 

51 

62 

54 

5ft 

53 

61 

51 

61 

53 

66 

55 

57 

64 

53 

53 

53 

52 

50 

52 

53 

6; 

52 

,6 

VACAVILLE 

MAX 

97 

102 

95 

101 

66 

86 

96 

92 

97 

96 

102 

106 

106 

108 

110 

110 

110 

103 

104 

10( 

10ft 

1 03 

10ft 

96 

92 

94 

88 

.6 

MIN 

5« 

55 

62 

56 

58 

69 

59 

59 

68 

52 

51 

56 

54 

56 

58 

58 

61 

62 

63 

64 

66 

56 

63 

52 

57 

69 

63 

62 

56 

59 

64 

59 

.  3 

VALYERMO  RS 

MAX 

95 

93 

93 

94 

90 

90 

90 

90 

96 

100 

102 

103 

105 

106 

103 

99 

92 

97 

98 

99 

97 

97 

96 

96 

96 

93 

9! 

95 

.  1 

MIN 

59 

59 

51 

55 

55 

56 

56 

59 

56 

56 

54 

54 

51 

53 

59 

62 

59 

62 

58 

65 

66 

54 

51 

56 

65 

57 

68 

55 

65 

60 

63 

59 

.  8 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

100 

101 

95 

95 

102 

97 

91 

93 

96 

95 

102 

101 

107 

106 

109 

112 

106 

107 

101 

98 

102 

103 

101 

102 

101 

101 

99 

96 

100 

■  6 

MIN 

62 

64 

56 

56 

60 

60 

56 

61 

62 

65 

57 

55 

50 

56 

56 

64 

63 

65 

71 

71 

67 

68 

64 

66 

69 

67 

73 

66 

69 

55 

62 

63 

.0 

VISALIA 

MAX 

97 

95 

99 

100 

^62 

99 

100 

102 

99 

97 

97 

93 

96 

98 

104 

106 

105 

109 

106 

107 

109 

106 

106 

10ft 

103 

9] 

100 

101 

92 

9^ 

1 00 

•  6 

MIN 

63 

62 

61 

67 

61 

6ft 

68 

70 

67 

60 

69 

68 

62 

61 

63 

53 

59 

67 

67 

75 

72 

56 

66 

65 

63 

59 

70 

70 

67 

63 

55 

.3 

VISTA   1  W 

MAX 

85 

74 

72 

74 

76 

76 

77 

77 

77 

79 

63 

80 

82 

82 

66 

92 

9ft 

91 

90 

87 

85 

82 

66 

85 

82 

82 

82 

81 

.ft 

MIN 

61 

59 

57 

55 

58 

67 

55 

56 

56 

56 

69 

56 

65 

55 

54 

59 

51 

60 

6ft 

63 

66 

56 

66 

65 

65 

67 

65 

66 

56 

65 

66 

60 

7 

VOLTA  PH 

MAX 

96 

101 

101 

102 

102 

100 

68 

90 

90 

93 

9ft 

95 

95 

102 

106 

107 

107 

10ft 

104 

100 

99 

98 

96 

101 

102 

101 

96 

90 

96 

ft 

MIN 

57 

60 

66 

67 

6ft 

6ft 

67 

65 

63 

52 

50 

56 

56 

60 

52 

57 

58 

66 

68 

59 

68 

67 

62 

64 

71 

64 

66 

69 

55 

63 

57 

53 

2 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

76 

84 

92 

96 

66 

87 

76 

80 

82 

74 

90 

89 

96 

102 

101 

103 

105 

107 

106 

95 

103 

100 

92 

95 

96 

65 

82 

81 

90 

6 

MIN 

52 

54 

54 

55 

6ft 

53 

5ft 

54 

66 

ft9 

49 

50 

5ft 

5ft 

51 

46 

62 

50 

62 

53 

64 

64 

55 

63 

52 

66 

66 

57 

5ft 

67 

62 

53 

7 

WALNUT  6R0VE 

MAX 

86 

94 

97 

97 

85 

9ft 

88 

8ft 

78 

90 

8ft 

92 

93 

95 

100 

98 

102 

103 

105 

104 

100 

100 

98 

105 

95 

100 

89 

66 

62 

78 

93 

MIN 

53 

52 

53 

53 

63 

62 

51 

60 

ft6 

52 

50 

5ft 

53 

65 

53 

51 

53 

50 

ft9 

46 

50 

47 

48 

43 

ft8 

66 

59 

45 

65 

54 

53 

51 

ft 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

96 

93 

69 

91 

69 

89 

92 

92 

98 

101 

105 

107 

109 

109 

10ft 

104 

100 

98 

95 

92 

92 

9ft 

95 

94 

92 

91 

92 

95 

9 

MIN 

50 

52 

46 

ftl 

ftft 

ft6 

ftft 

46 

39 

ftO 

43 

ft5 

44 

45 

61 

52 

63 

60 

46 

50 

57 

60 

59 

66 

55 

57 

50 

57 

53 

66 

52 

61 

>7 

WASCO 

MAX 

97 

9ft 

96 

99 

100 

101 

102 

100 

95 

96 

9ft 

96 

99 

102 

106 

104 

106 

110 

109 

108 

108 

105 

10ft 

104 

96 

103 

103 

96 

97 

101 

2 

65 

6ft 

66 

67 

68 

66 

66 

70 

72 

67 

66 

61 

60 

66 

67 

57 

67 

59 

70 

72 

75 

76 

70 

71 

66 

66 

7* 

73 

73 

71 

56 

68 

ft 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

66 

65 

67 

65 

67 

66 

66 

65 

68 

70 

75 

76 

67 

73 

73 

65 

57 

74 

73 

80 

76 

77 

75 

76 

70 

66 

68 

70 

69 

MIN 

52 

fte 

48 

fte 

53 

53 

53 

54 

55 

62 

52 

50 

46 

53 

52 

51 

46 

49 

ft9 

50 

51 

52 

52 

50 

53 

5ft 

53 

64 

5ft 

55 

53 

51 

5 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

86 

90 

94 

97 

1 00 

101 

102 

103 

103 

96 

102 

90 

92 

92 

95 

97 

100 

102 

105 

105 

104 

103 

99 

97 

99 

95 

97 

101 

102 

98 

90 

98 

0 

MIN 

'•6 

ft6 

47 

51 

51 

53 

5ft 

5ft 

ftft 

41 

ft6 

ft6 

46 

52 

62 

48 

50 

51 

6ft 

67 

50 

49 

45 

46 

62 

56 

57 

55 

60 

55 

49 

50 

8 

WEED  1  S 

MAX 

60 

65 

86 

96 

93 

65 

77 

81 

64 

65 

65 

89 

92 

95 

97 

96 

94 

93 

91 

89 

69 

87 

87 

91 

93 

89 

60 

68 

7 

MIN 

*2 

37 

40 

43 

47 

51 

50 

ftB 

42 

ft6 

50 

ft9 

42 

45 

50 

47 

50 

49 

50 

51 

48 

47 

42 

43 

56 

50 

53 

51 

55 

64 

65 

48 

2 

WHISKEYTOWN  RES 

MAX 

102 

101 

107 

10ft 

9ft 

94 

96 

97 

109 

112 

109 

109 

109 

105 

101 

102 

105 

107 

MIN 

60 

64 

68 

69 

5ft 

56 

61 

56 

63 

68 

70 

72 

71 

70 

6ft 

56 

69 

70 

71 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

67 

52 

62 

67 

67 

6ft 

60 

62 

66 

70 

72 

74 

74 

75 

7ft 

76 

74 

66 

50 

67 

56 

69 

69 

56 

70 

70 

60 

57 

1 

MIN 

32 

37 

33 

35 

33 

33 

40 

39 

41 

32 

33 

31 

36 

36 

33 

37 

40 

47 

ft3 

43 

46 

ft5 

40 

42 

ftft 

ft2 

48 

42 

42 

41 

40 

36 

9 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

40 

41 

ft6 

45 

39 

39 

ftO 

46 

46 

56 

52 

66 

57 

57 

54 

56 

60 

50 

49 

56 

53 

53 

51 

53 

58 

46 

49i 

0 

MIN 

35 

32 

37 

33 

33 

36 

37 

37 

33 

31 

3ft 

36 

37 

37 

40 

42 

40 

37 

45 

43 

35 

35 

34 

37 

39 

38 

35 

40 

40 

35 

35. 

9 

WILLIAMS 

MAX 

99 

106 

101 

101 

100 

103 

100 

96 

95 

95 

9ft 

95 

100 

104 

109 

111 

107 

110 

109 

107 

104 

103 

99 

103 

102 

102 

101 

97 

96 

101* 

3 

M  I  N 

56 

58 

63 

64 

59 

59 

62 

6ft 

50 

ft6 

ft5 

56 

67 

60 

51 

51 

65 

59 

66 

55 

57 

63 

69 

67 

60 

61 

66 

66 

51 

58 

64 

60 

6 

WILLITS   1  NE 

MAX 

9ft 

97 

9 1 

90 

87 

79 

79 

76 

80 

64 

91 

90 

95 

100 

100 

99 

99 

93 

92 

96 

92 

88 

93 

91 

68 

66 

79 

89, 

6 

MIN 

43 

46 

50 

50 

52 

52 

51 

54 

44 

42 

38 

ftO 

ft2 

46 

48 

46 

46 

49 

54 

53 

49 

49 

45 

45 

61 

62 

51 

52 

53 

66 

52 

48 

6 

WILLOWS 

MAX 

96 

103 

96 

95 

96 

98 

90 

86 

91 

91 

96 

96 

99 

102 

114 

103 

112 

105 

103 

99 

98 

100 

99 

98 

100 

99 

96 

88 

97, 

5 

MIN 

61 

61 

67 

65 

66 

63 

66 

68 

60 

53 

63 

55 

56 

63 

50 

62 

65 

67 

70 

69 

59 

56 

54 

64 

70 

63 

58 

59 

57 

60 

52 

63, 

ft 

WINTERS 

MAX 

99 

104 

100 

102 

10ft 

92 

90 

97 

96 

99 

100 

103 

104 

107 

107 

no 

109 

109 

105 

105 

102 

10ft 

103 

102 

101 

99 

94 

101, 

0 

MIN 

56 

56 

61 

59 

60 

60 

61 

62 

51 

52 

50 

5ft 

66 

58 

66 

60 

63 

53 

56 

6ft 

66 

63 

50 

64 

71 

50 

63 

63 

52 

64 

54 

60, 

0 

WOOOFORDS 

MAX 

6ft 

72 

87 

86 

86 

66 

76 

82 

85 

90 

69 

92 

93 

95 

97 

96 

9ft 

93 

86 

85 

91 

91 

86 

65 

85 

64 

80 

79 

85, 

MIN 

42 

47 

42 

45 

ft3 

fte 

45 

46 

ft8 

ft5 

ft3 

43 

ftft 

ft8 

ft3 

45 

47 

50 

56 

56 

54 

63 

52 

52 

56 

5ft 

54 

46 

49 

46 

44 

46. 

ft 

WOODLAND  1  WNW 

MAX 

94 

97 

101 

97 

93 

94 

97 

98 

90 

86 

95 

93 

96 

96 

101 

105 

109 

104 

107 

106 

105 

101 

99 

10ft 

97 

100 

98 

97 

93 

69 

97. 

MIN 

55 

56 

61 

67 

57 

56 

59 

59 

55 

50 

49 

5ft 

5ft 

57 

49 

65 

60 

58 

60 

57 

62 

61 

56 

57 

56 

68 

60 

50 

59 

51 

52 

57. 

2 

YORBA  LINDA 

MAX 

96 

90 

62 

81 

62 

87 

85 

64 

82 

65 

66 

69 

88 

91 

101 

97 

93 

93 

97 

105 

103 

101 

97 

94 

92 

93 

95 

94 

92 

92 

92 

91. 

MIN 

60 

54 

48 

54 

51 

50 

60 

61 

56 

54 

62 

52 

52 

51 

53 

56 

55 

50 

60 

63 

65 

64 

62 

61 

60 

62 

61 

62 

55 

59 

52 

57. 

0 

YOSEMITE  NP 

MAX 

86 

6ft 

91 

93 

90 

90 

91 

93 

86 

82 

88 

84 

89 

91 

95 

97 

100 

103 

103 

102 

92 

93 

96 

97 

95 

9ft 

66 

95 

88 

84 

67 

91. 

9 

MIN 

53 

52 

52 

60 

60 

58 

56 

55 

63 

63 

53 

52 

56 

66 

67 

57 

59 

67 

56 

57 

66 

56 

63 

61 

64 

59 

69 

59 

69 

59 

69 

57. 

9 

YREKA 

MAX 

66 

66 

69 

92 

9ft 

98 

100 

100 

99 

91 

90 

90 

93 

90 

93 

97 

100 

103 

102 

101 

101 

100 

95 

93 

96 

93 

95 

98 

99 

95 

91 

96. 

2 

MIN 

51 

46 

52 

5ft 

58 

69 

59 

57 

53 

51 

50 

52 

52 

55 

58 

67 

59 

61 

62 

62 

66 

66 

54 

53 

66 

69 

62 

69 

60 

64 

64 

56. 

5 

S—  R*i««nc«  NotM  FoUowlng  SuUon  Index 
-  239  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
JULY  1960 


Day  of  month 

Tot . 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

EVAP 
WIND 

.  37 

.  36 

.36 

.35 

.37 

.37 

.34 

.34 

.33 

.37 

.31 

.34 

.37 

.34 

.39 

.35 

.40 

.42 

.36 

.39 

.39 

.40 

.42 

.39 

.44 

.45 

.40 

.37 

.36 

.36 

.27 

11.52 

AVENAL  9  SSE 

EVAP 

.69 

* 

3.07 

.72 

.67 

.60 

* 

, 

2.72 

.55 

.60 

.59 

.57 

, 

♦ 

1.88 

.57 

.63 

.60 

.91 

* 

* 

2.17 

.87 

.72 

.43 

.65 

.53 

(<.63 

21.37 

WIND 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.  11 

.  70 

.39 

.35 

.12 

.31 

.24 

.  11 

.63 

.33 

.  12 

.  38 

.  38 

.  39 

.  11 

.  66 

.  45 

.  33 

.  34 

.  26 

.  25 

.  55 

.  49 

.  33 

.  03 

.  17 

.  30 

.  17 

.  45 

.  50 

.  29 

10.  44 

WIND 

17 

41 

27 

28 

33 

38 

24 

39 

45 

26 

46 

40 

24 

39 

45 

34 

40 

55 

10 

32 

21 

44 

17 

37 

34 

44 

26 

30 

32 

42 

40 

1050 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

.42 

.40 

.42 

.53 

.45 

.45 

.44 

.45 

.45 

.45 

.38 

.45 

.45 

.45 

.45 

.45 

.45 

.50 

.57 

.58 

.60 

.45 

.60 

.45 

.50 

.  45 

.60 

.60 

.40 

.33 

.44 

14.  61 

WIND 

77 

66 

51 

79 

80 

71 

73 

68 

81 

119 

104 

60 

66 

65 

60 

42 

46 

67 

41 

48 

38 

51 

50 

72 

36 

90 

57 

75 

84 

45 

23 

1965 

BOCA 

EVAP 

.35 

.  35 

.  12 

.32 

.  32 

.  27 

.  22 

.  26 

.35 

.  43 

.  40 

.  36 

.  34 

.  38 

.  39 

.  37 

.  39 

.  39 

.  43 

.  43 

36 

40 

41 

31 

32 

36 

28 

06 

14 

.  a7 

10. 15 

WIND 

49 

34 

15 

28 

35 

22 

29 

42 

32 

50 

55 

28 

30 

28 

34 

22 

26 

20 

26 

36 

34 

26 

33 

41 

21 

24 

26 

15 

14 

20 

27 

926 

BURLINGAME 

EVAP 

.  22 

.  24 

.  25 

.  30 

.  30 

.  26 

.  26 

.  23 

.  21 

.  30 

.  30 

.  30 

.  28 

.  30 

.  27 

6.  42 

WIND 

114 

70 

101 

96 

70 

71 

125 

124 

80 

58 

136 

57 

248 

145 

101 

157 

179 

109 

36 

152 

169 

130 

iio 

121 

107 

213 

175 

123 

202 

151 

153 

3885 

MAX 

80 

84 

85 

85 

85 

85 

83 

85 

85 

81 

62 

76 

80 

81 

83 

68 

65 

64 

86 

88 

88 

83 

85 

82 

63 

65 

62 

80 

80 

76 

77 

83.  0 

MIN 

54 

53 

56 

55 

57 

58 

56 

58 

52 

53 

51 

53 

55 

55 

56 

S3 

53 

51 

53 

54 

55 

55 

52 

53 

56 

54 

55 

54 

56 

56 

56 

54.5 

CACHUUA  DAM 

EVAP 

.33 

.30 

.29 

.30 

.28 

.26 

.30 

.30 

.29 

.28 

.27 

.30 

.26 

.27 

.34 

.35 

.44 

.39 

.34 

.S9 

.37 

.35 

.25 

.30 

.41 

.35 

.39 

.30 

.30 

.28 

.32 

9.90 

WIND 

44 

30 

26 

29 

29 

27 

31 

32 

26 

27 

24 

32 

27 

24 

29 

26 

31 

^® 

39 

39 

870 

MAX 

68 

87 

89 

90 

87 

89 

89 

69 

91 

90 

91 

89 

88 

93 

94 

94 

97 

96 

94 

95 

95 

93 

83 

oo 

93 

93 

00 

91.3 

MIN 

60 

61 

59 

55 

61 

60 

60 

61 

63 

63 

63 

61 

60 

61 

61 

62 

63 

62 

62 

64 

71 

70 

66 

CO 

CK 

65 

63 

cc 

62.  5 

CAMP  PARDEE  (a) 

EVAP 

.31 

.31 

.27 

.38 

.39 

.33 

.35 

.35 

.38 

.36 

.29 

.36 

.32 

.35 

.37 

.39 

.41 

.45 

.43 

.47 

.43 

.44 

.46 

.43 

.44 

.41 

.37 

.21 

.29 

.28 

.25 

11.28  ! 

WIND 

23 

22 

19 

22 

25 

32 

33 

34 

36 

33 

27 

35 

36 

34 

30 

28 

24 

29 

27 

29 

23 

30 

29 

25 

29 

35 

26 

16 

26 

27 

29 

873 

CHICO  EXP  STA 

EVAP 

.  30 

1.09 

.37 

.  38 

.  35 

.  35 

1.27 

.  32 

.  38 

.  40 

.  37 

1.26 

.  37 

.  47 

.  40 

.  41 

I 

1. 17 

41 

33 

42 

.  36 

65 

11 . 85 

WIND 

27 

* 

81 

43 

45 

39 

39 

* 

♦ 

211 

29 

49 

35 

30 

♦ 

83 

37 

18 

26 

35 

* 

68 

47 

25 

39 

50 

* 

132 

1210  1 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.  26 

1 .07 

.  28 

.  26 

.  25 

.  79 

I 

7.92 

WIND 

96 

* 

* 

437 

107 

121 

129 

* 

* 

331 

120 

113 

84 

71 

* 

248 

66 

73 

96 

66 

237 

94 

118 

96 

il5 

175 

3015 

MAX 

86 

- 

- 

- 

85 

82 

81 

81 

- 

- 

64 

82 

82 

83 

83 

- 

- 

85 

87 

68 

69 

69 

- 

- 

92 

90 

81 

86 

89 

- 

89 

MIN 

59 

60 

59 

59 

59 

~ 

~ 

59 

60 

61 

61 

62 

~ 

62 

65 

66 

66 

67 

~ 

~ 

66 

67 

68 

66 

67 

67 

COW  CREEK 

EVAP 

.  72 

1.32 

.  60 

.  71 

.  68 

.  65 

.  60 

.  66 

1.26 

.65 

.  75 

.  75 

.  64 

.  75 

.  71 

.  60 

60 

85 

73 

70 

81 

60 

60 

67 

75 

69 

78 

60 

90 

65 

B22 . 71 

WIND 

23 

132 

20 

23 

44 

11 

16 

22 

93 

70 

45 

55 

15 

34 

42 

17 

17 

7 

51 

20 

78 

85 

30 

14 

30 

58 

36 

'59 

12 

75 

67 

1303 

MAX 

105 

104 

104 

105 

103 

104 

106 

105 

106 

102 

103 

104 

104 

106 

106 

108 

108 

109 

110 

109 

106 

105 

105 

106 

106 

104 

104 

105 

107 

107 

101 

105 .  4 

MIN 

74 

73 

73 

75 

76 

75 

76 

77 

74 

73 

74 

72 

73 

72 

72 

72 

76 

78 

78 

80 

77 

79 

65 

77 

78 

78 

60 

60 

80 

79 

79 

75.6 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

EVAP 

.33 

.31 

.26 

.44 

.36 

.35 

.35 

.35 

.36 

.37 

.31 

.41 

.34 

.31 

.35 

.30 

.31 

.43 

.33 

.38 

.37 

.41 

.36 

.35 

.36 

.40 

.36 

.34 

.32 

.36 

.32 

10. 90 

WIND 

84 

56 

27 

70 

85 

103 

73 

80 

124 

161 

107 

95 

90 

60 

76 

37 

23 

57 

33 

43 

41 

78 

64 

52 

55 

86 

53 

52 

96 

144 

121 

2348 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

.  29 

130 

33 

.  38 

.  33 

92 

36 

38 

39 

30 

1  01 

28 

36 

41 

36 

1  03 

35 

42 

33 

27 

* 

^  58 

10.  38 

WIND 

150 

* 

* 

613 

229 

232 

161 

« 

♦ 

531 

147 

161 

121 

141 

• 

* 

304 

73 

82 

75 

il4 

* 

330 

85 

207 

117 

171 

♦ 

(<344 

4388 

MAX 

78 

- 

- 

- 

65 

78 

80 

80 

- 

- 

61 

80 

80 

85 

82 

- 

- 

88 

87 

90 

89 

87 

- 

- 

87 

83 

85 

84 

80 

- 

- 

MIN 

53 

55 

56 

54 

55 

52 

52 

52 

52 

56 

54 

56 

58 

59 

56 

57 

52 

56 

54 

53 

- 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.32 

.39 

.27 

.29 

.34 

.35 

.33 

.36 

.35 

.32 

.37 

.35 

.35 

.33 

.36 

.39 

.44 

.41 

.41 

.45 

.43 

.45 

.49 

.44 

.38 

.39 

.45 

.22 

.33 

.37 

.21 

11.34 

WIND 

63 

46 

37 

52 

66 

87 

64 

55 

78 

101 

71 

72 

67 

52 

46 

40 

43 

39 

44 

33 

46 

48 

58 

42 

41 

71 

47 

31 

64 

65 

69 

1762 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 

57 

50 

55 

59 

63 

61 

67 

57 

66 

59 

53 

56 

55 

57 

57 

60 

72 

66 

61 

71 

61 

47 

62 

70 

57 

67 

42 

47 

63 

32 

45 

17.97 

WIND 

59 

54 

55 

57 

60 

65 

73 

60 

68 

66 

46 

62 

74 

61 

55 

46 

€2 

60 

45 

49 

42 

34 

52 

64 

55 

61 

'39 

46 

61 

53 

60 

1748 

91 

88 

93 

93 

94 

93 

92 

94 

93 

93 

90 

92 

90 

92 

93 

96 

95 

96 

96 

97 

96 

90 

91 

95 

93 

93 

66 

93 

96 

85 

89 

92.6 

HIN 

59 

62 

62 

60 

65 

64 

63 

64 

65 

65 

60 

60 

59 

60 

63 

63 

64 

64 

66 

66 

67 

70 

70 

65 

65 

74 

62 

70 

70 

68 

63 

64.5 

HETCH  HETCHY 

.30 

.29 

.28 

• 

.57 

.29 

.27 

.28 

.26 

.33 

.29 

.30 

.29 

.30 

.30 

.36 

.36 

.34 

.36 

.36 

.36 

.36 

.35 

.36 

.37 

.36 

.36 

.34 

.34 

.23 

.15 

9.  71 

WIND 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

EVAP 

.52 

.54 

.68 

.52 

.58 

.49 

.60 

.56 

.49 

.45 

.47 

.58 

.63 

.52 

.41 

.45 

.47 

.44 

.47 

.42 

.45 

.32 

11 

.42 

.57 

.60 

.37 

.45 

.38 

.45 

.49 

15. 10 

WIND 

65 

36 

27 

51 

54 

31 

20 

27 

13 

27 

27 

15 

19 

14 

10 

30 

50 

52 

1002 

MAX 

104 

103 

99 

103 

102 

102 

105 

103 

103 

103 

103 

103 

105 

102 

105 

105 

109 

105 

106 

104 

105 

101 

100 

105 

107 

106 

103 

105 

108 

105 

103 

103.9 

MIN 

72 

70 

65 

64 

65 

68 

67 

68 

64 

67 

68 

68 

67 

69 

72 

73 

75 

77 

78 

78 

78 

80 

77 

74 

72 

73 

73 

76 

81 

72 

72 

71.8 

KETTLEMAN  C ITY  1  SSW 

EVAP 

.56 

.55 

.56 

.60 

.60 

.60 

.64 

.60 

.60 

.60 

.60 

.60 

.60 

.60 

.60 

.60 

.60 

.82 

.60 

.66 

.69 

.59 

.56 

.64 

.73 

.  56 

.54 

.45 

.56 

.45 

.  52 

18.50 

WIND 

71 

62 

66 

62 

72 

76 

75 

66 

79 

65 

76 

80 

75 

76 

66 

64 

70 

75 

47 

54 

66 

64 

56 

66 

60 

68 

69 

57 

71 

78 

77 

2129 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

.37 

.36 

.46 

.39 

.43 

.42 

.40 

.40 

.39 

.41 

.39 

.45 

.38 

.43 

.45 

.48 

.49 

.49 

.46 

.49 

.47 

.51 

.51 

.51 

.51 

.45 

.51 

.35 

.40 

.32 

.30 

13.40 

WIND 

39 

29 

37 

32 

42 

51 

44 

36 

34 

40 

29 

47 

43 

40 

32 

32 

34 

29 

25 

24 

27 

24 

31 

25 

37 

30 

31 

38 

39 

40 

37 

1078 

LAKESHORE 

EVAP 

•  ~^ 

.  30 

.  32 

.  29 

.33 

,  37 

.  30 

•  30 

•34 

.  33 

.34 

•  32 

.  32 

.  33 

.  38 

.  42 

.  40 

.  37 

.  31 

.  35 

.  28 

.  Jl 

.  35 

.40 

.  35 

* 

.  27 

10.42 

WIND 

15 

'  oo 

* 

17 

11 

19 

26 

21 

15 

22 

20 

21 

15 

16 

12 

17 

19 

20 

20 

22 

23 

21 

11 

19 

19 

21 

24 

26 

22 

592 

LAKE  SPAULDING  DAM 

EVAP 

.48 

.53 

.30 

.45 

.45 

.27 

.34 

.38 

.44 

.45 

.32 

.42 

.41 

.45 

.47 

.48 

.52 

.51 

.57 

.54 

.60 

.55 

.59 

.60 

.41 

.43 

.36 

.25 

.36 

.30 

.27 

13.  52 

WIND 

- 

LODI 

EVAP 

30 

34 

33 

.  35 

35 

.  36 

28 

.  36 

.  35 

.  31 

.  35 

.  34 

.  30 

.  44 

.  24 

.  34 

.  34 

.  35 

.  36 

.  38 

.  23 

.  42 

.  40 

.  35 

.  42 

.  36 

.  27 

.  26 

.42 

.  18 

.  29 

10.  37 

WIND 

44 

53 

34 

69 

63 

92 

72 

58 

60 

39 

61 

68 

61 

66 

36 

26 

36 

32 

23 

27 

23 

42 

28 

32 

56 

66 

42 

49 

71 

49 

40 

1520 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

.  42 

.27 

.  34 

.  35 

.  38 

.  40 

.  37 

.37 

,  41 

.  30 

10.83 

WIND 

60 

70 

iio 

160 

170 

210 

170 

150 

150 

130 

iio 

120 

ioo 

70 

60 

70 

60 

60 

70 

50 

60 

70 

50 

80 

100 

120 

70 

90 

130 

70 

80 

3090 

93 

93 

95 

92 

93 

87 

91 

91 

90 

89 

68 

68 

94 

95 

98 

99 

99 

99 

101 

103 

102 

97 

99 

99 

96 

95 

95 

93 

93 

92 

85 

94.3 

MIN 

60 

62 

65 

61 

60 

60 

60 

62 

60 

58 

56 

56 

58 

63 

61 

65 

66 

65 

66 

67 

69 

69 

66 

c  c 

65 

67 

64 

66 

66 

62 

65 

58 

62!8 

.33 

.35 

.36 

.40 

.39 

.38 

.34 

.36 

.39 

.34 

■30 

.35 

.36 

.35 

.39 

.37 

.43 

.44 

.47 

.44 

.46 

.39 

.45 

.39 

.43 

.41 

.41 

.30 

.34 

.30 

11.  83 

WIND 

ll 

22 

24 

20 

26 

22 

33 

23 

25 

31 

785 

MAX 

95 

96 

96 

100 

98 

96 

97 

100 

100 

92 

91 

93 

93 

98 

97 

97 

100 

101 

98 

100 

101 

100 

98 

97 

96 

97 

98 

100 

96 

94 

93 

97.0 

HIN 

61 

63 

66 

64 

63 

61 

62 

66 

61 

55 

58 

58 

59 

60 

60 

61 

62 

66 

67 

65 

67 

66 

66 

63 

65 

64 

64 

67 

66 

64 

59 

62.9 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.  23 

.  39 

.  30 

.  28 

.  40 

.  27 

.  15 

.  33 

.  36 

.  46 

.  50 

.  50 

.  18 

.  47 

.  34 

.  43 

.  24 

.38 

.  13 

.  37 

.  33 

.  49 

.  20 

.  28 

810.46 

WIND 

NEWARK 

EVAP 

* 

.  81 

.  24 

.  32 

.  32 

.  29 

.  87 

.  21 

.  27 

.  26 

.  12 

i.  46 

8.21 

WIND 

74 

* 

• 

» 

223 

63 

64 

62 

304 

56 

89 

56 

60 

* 

75 

53 

130 

48 

23 

* 

* 

151 

65 

67 

55 

80 

<174 

1972 

OAICDALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 

.49 

.47 

.44 

.50 

.50 

.52 

.62 

.38 

.57 

.33 

.37 

.59 

.54 

.45 

.42 

.46 

.62 

.49 

.60 

.57 

.48 

.64 

.45 

.66 

.65 

.  57 

.46 

.43 

.43 

.36 

.32 

15.40 

WIND 

102 

88 

88 

80 

125 

143 

124 

105 

107 

115 

103 

123 

105 

88 

80 

77 

67 

79 

47 

66 

53 

17 

113 

88 

50 

82 

79 

60 

119 

106 

97 

2816 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 
WIND 

.30 

« 

* 

1.05 

.26 

.32 

.32 

.37 

• 

* 

.96 

.30 

.34 

.34 

.32 

, 

1.25 

.43 

.41 

.41 

.36 

* 

1. 15 

.30 

.35 

.20 

.21 

* 

i.  48 

10.43 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 

.  J7 

■ 

.  40 

.  37 

.  35 

.33 

.  34 

.  35 

.  39 

•  ^° 

•  32 

■  ^0 

.  38 

.  37 

.  41 

.  47 

.  42 

.  38 

.  44 

.  34 

.36 

.  40 

.  43 

.  38 

.  33 

.  41 

.  37 

.  32 

.  41 

.  35 

.  37 

11.61 

SALT  SPRINGS  PH 

EVAP 

.35 

.21 

.20 

.38 

.42 

.19 

.24 

.24 

.47 

.34 

.39 

.37 

.37 

.37 

.40 

.46 

.63 

.46 

.52 

.50 

.44 

.34 

.41 

.46 

.37 

.39 

.29 

.24 

.43 

.30 

.17 

11.  35 

WIND 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.38 

.36 

.42 

.47 

.41 

.42 

.37 

.39 

.43 

.40 

.32 

.36 

.35 

.35 

.41 

.36 

.36 

.45 

.44 

.45 

.43 

.42 

.43 

.41 

.42 

.25 

.35 

.37 

.44 

.42 

.35 

12.23 

WIND 

51 

85 

68 

88 

71 

67 

32 

48 

48 

46 

47 

47 

49 

49 

56 

62 

55 

62 

52 

53 

57 

38 

45 

59 

56 

46 

44 

56 

53 

50 

50 

1694 

STOCKTON  HOWRY  BRIDGE 

EVAP 

.30 

.36 

.30 

.45 

.30 

.  36 

.30 

.36 

.45 

.36 

.45 

.  40 

.30 

.37 

.38 

.30 

.36 

.38 

.  30 

.36 

.30 

.45 

.30 

.30 

.36 

.30 

.30 

BIO. 85 

WIND 

75 

45 

30 

40 

30 

45 

40 

35 

95 

90 

45 

125 

85 

60 

35 

20 

20 

25 

10 

20 

15 

35 

« 

180 

35 

35 

85 

75 

75 

1505 

MAX 

93 

93 

99 

97 

95 

94 

95 

95 

90 

88 

91 

87 

93 

95 

96 

99 

100 

100 

101 

102 

100 

100 

96 

90 

90 

85 

87 

94.5 

MIN 

57 

60 

67 

65 

64 

63 

64 

66 

62 

57 

57 

56 

56 

60 

61 

65 

67 

65 

69 

67 

69 

75 

64 

67 

61 

60 

55 

62.9 

ence  aotes 

oUow 

■ing  S 

Index 

-  240  - 


Continued 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
JULY  1960 


Day  of  month 


btaaon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
Avg. 

TAHOE 

EVAP 
WIND 

.21 

.21 

.09 

.21 

.14 

.20 

.23 

.  18 

.22 

.6^ 

.25 

.26 

.22 

.20 

.24 

.24 

.24 

.24 

.26 

.24 

.25 

.27 
8 

.25 
7 

.25 
8 

.26 
6 

.22 
6 

.22 
10 

.  22 
4 

.  13 
3 

.  16 
0 

.  12 
3 

.  17 
12 

6.60 
135 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 
WIND 

.53 
271 

.  43 
167 

.71 
178 

.  70 
213 

220 

254 

266 

261 

320 

.52 
306 

.  48 
225 

.  55 
355 

.45 

268 

.67 
274 

.38 
115 

.53 
97 

.75 
164 

.56 
117 

.51 
66 

.60 
93 

.69 
95 

.65 
155 

.75 
178 

.75 
150 

1.17 
313 

.55 
203 

.56 
169 

.60 
244 

.60 
299 

.45 
284 

.60 
306 

B18. 02 
6626 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

EVAP 
WIND 

.29 
37 

* 
* 

* 

* 

1.41 
150 

.35 
35 

.34 
35 

.35 
37 

I 

* 

1.12 
123 

.35 
35 

.30 
38 

.34 
39 

.35 
36 

.32 
34 

• 

.74 
74 

.42 
38 

.38 
37 

.40 
38 

.  40 

40 

: 

♦ 

L.09 
114 

.29 
34 

.29 
33 

.34 
34 

.35 
39 

• 
* 

^.58 

10.80 
1158 

TULELAKE 

EVAP 
WIND 

.  24 

.36 

.27 

.30 

.30 

.32 

.38 

.38 

.30 

.31 

.30 

.30 

.33 

.36 

.32 

.35 

.34 

.33 

.39 

.37 

.38 

.30 

.39 

.30 

.30 

.31 

.  32 

.33 

.  31 

.34 

.30 

10. 13 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 
WIND 

.29 
35 

.36 
49 

.42 
73 

.43 
105 

.  41 
40 

.34 
35 

.31 
14 

.36 
30 

.32 
25 

.  41 
30 

.28 
30 

.33 
35 

.30 
27 

.28 
21 

.36 
28 

.23 
31 

.25 
49 

.41 
15 

.39 
27 

.36 
22 

.28 
23 

.31 
11 

.35 
77 

.  43 
37 

.42 
50 

.24 
38 

.31 
34 

.37 
40 

.39 
37 

.  40 
54 

.20 
30 

10.  54 
1152 

WHISKEYTOWN  RES 

EVAP 
WIND 

.30 
23 

• 

* 

L.31 
102 

.38 
22 

.30 
19 

.30 
20 

* 
* 

.92 

69 

.30 
16 

.30 
22 

.33 
24 

.30 
19 

* 

* 

* 

68 

1.50 
26 

.35 

20 

.42 

23 

.38 

35 

* 

• 

1. 12 
72 

.34 
25 

.35 
20 

.32 
19 

.37 
21 

• 

<.  52 
S  43 

10.  41 
708 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION, 
(a)  EVAPORATION  PAN  IS  OF  SHEET  COPPER,  PAINTED, 
ei  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

« 

s 

Station 

Prevailing 

Percent  oi 
time  trom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
oi 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

4: OOA  PST 

10:  OOA  PSl 

L:O0P  PST 

tlO:00P  PSl 

Trace 

60-10 

10-49 

66 -OS 

100-1.99 

2  00 
and  over 

3 

0 
H 

Percent  oi 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

NW 

14 

6.4 

++21 

WNW 

17+ 

45 

31 

21 

33 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.2 

BISHOP  WB  AIRPORT 

19 

14 

4 

2 

1 

0 

0 

0 

7 

3.8 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

SSW 

6.1 

32 

E 

4 

30 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

6 

3.2 

BURBANK  WB  AIRPORT 

ESE 

29 

7.2 

++17 

ESE 

18+ 

74 

44 

32 

64 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2.2 

EUREKA  WB  CITY 

IN 

6.1 

17 

N 

2 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

47 

7.0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

WNW 

53 

7.6 

17 

S 

29 

58 

36 

19 

38 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

95 

2.1 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

20 

7.0 

++20 

NW 

20 

62 

59 

50 

76 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2.7 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

WSW 

41 

6.7 

++15 

WSW 

11+ 

89 

70 

71 

85 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3.6 

LOS  ANGELES  WB  CITY  ' 

tw 

5.5 

18 

NW 

20 

84 

52 

SO 

78 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

90 

1.9 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

40 

29 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

5 

1.4 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

39 

10.5 

++23 

WNW 

12+ 

88 

71 

60 

84 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

3.8 

POINT  ARGUELLO  WB 

7.2 

++22 

WNW 

4 

12 

1 

0 

0 

0 

0 

13 

7.5 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

S 

29 

9.8 

26 

SE 

29 

46 

28 

17 

33 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

98 

1.3 

SACRAMENTO  KB  AIRPORT 

SSW 

27 

7.6 

24 

SW 

10 

73 

48 

26 

58 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

99 

1.7 

SANDBERG  WB 

N 

11.5 

++29 

N 

16 

23 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

2.0 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

NW 

14 

6.6 

16 

S 

21 

88 

66 

60 

84 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

80 

3.0 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

54 

14.0 

33 

W 

13 

89 

67 

60 

86 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

2.8 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

tw 

11.5 

28 

SW 

17 

8St 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

65 

SAN  JOSE 

JNW 

54 

5.5 

17 

NW 

13+ 

54 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

81 

2.2 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

36 

6.5 

++24 

WNW 

1 

91 

65 

62 

89 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3.8 

t  8:00  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE 
t  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY. 


WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


a  following  StfttloD  index 
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JULY  1960 


-  242  - 


JULY  1960 


-  243  - 


-  244  - 


JULY  1960 
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STATION  INDEX 


INDEX  NO.  1 

,  DRAINAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION  ' 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

1    TEMP.  1 

PHEcnu 

1    EVAP.  1 

g8 

ACTON  ESCONDIOO  FC2618E 

LOS  ANGELES 

5P 

c 

J  C  FA5S0LD 

ADELANTO 

002' 

SAN  BERDINO 

1! 

3*  35 

117  25 

28*5 

ss 

FRANK  EBERT 

AOIN  RAP4CER  STATION 

0029 

MODOC 

2: 

41  12 

120  57 

4193 

5P 

5P 

U  &  FOREST  SERVICE 

ALAMO  1  H 

0064 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  02 

406 

GIOVANNI  B  HUU  INI 

ai OERPOINT 

00S8 

HUMBOLDT 

40  11 

123  36 

*35 

9A 

9A 

MRS  CORA  C  0L5EN 

ALISO  CH  OAT  MT  FC  4*6 

0115 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

118  33 

2367 

5P 

T  J  HALL 

ALPINE 

0136 

SAN  DIEGO 

33 

32  50 

116  46 

1735 

SS 

SS 

ALPINE  FIRE  OEPT 

ALTADENA 

Ol** 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

ue  08 

1125 

5P 

RUBIO  CANON  L+W  ASN 

ALIURA5  RANCER  STATION 

016L 

MODOC 

21 

*1  29 

120  32 

4365 

BA 

SA 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

AMBOY 

0176 

SAN  BERDINO 

6 

3*  3* 

115  45 

635 

C 

STATE  DlV  OF  HWYS 

ANGIOLA 

TULARE 

ANGIOLA  ElEV  *  WHSE 

ANGWIN  PKC  UNION  COL 

02i; 

NAPA 

r 

38  34 

122  26 

1815 

BP 

BP 

PACIFIC  UNION  COL 

ANTIOCM  FIBREBOARO  MILL 

0227' 

CONTRA  COSTA 

27 

IZl  46 

28 

3P 

3P 

FIBREBD  PRODUCTS  CORP 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

0232 

CONTRA  COSTA 

27 

37  69 

121  44 

SA 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ANZA 

0235 

RIVERSIDE 

33 

33  33 

116  40 

3915 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

APACHE  CAMP 

0239 

VENTURA 

30 

34  52 

119  20 

4965 

KERN  CO  ROAD  CAMP 

APPLE  VALLEY 

OZUi 

SAN  BERDINO 

15 

34  31 

117  13 

2935 

5P 

APPLE    VALLEY  RANCmOS 

ARROrO  GRANDE 

0320 

SN  LUIS  OBPO 

35  07 

120  34 

105 

8A 

ARROYO  SECO 

0322 

MONTEREY 

2* 

36  14 

121  29 

600 

c 

MRS    IRMA  V  GOULD 

ARROTO  SfCO  R5  FC  50  9  C 

0327 

LOS  ANGELES 

34  13 

116  10 

1220 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASH  MOUNTAIN 

03*3 

TULARE 

36  29 

118  50 

1696 

BA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

035! 

ORANGE 

26 

33  55 

117  53 

340 

7A 

MERSCMEL  P  CLAUSEM 

ATLAS  ROAD 

0372 

NAPA 

17 

38  25 

122  16 

1735 

c 

GLADYS  A  DUTRA 

ATWELL  CCC  CAMP 

0  37*. 

TULARE 

36  28 

118  40 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUBERRif 

0  379 

FRESNO 

2' 

37  05 

119  29 

2003 

UNION  £L£M  SCHOOL 

AUBURN 

0383 

PLACER 

36  54 

121  04 

1297 

7A 

DAN  BARBER  ' 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0  395 

LOS  ANGELES 

3: 

33  21 

lie  20 

0 

8A 

6K 

HARBOR  MASTER 

AVENAL  9  SSE 

0  39B 

KINGS 

10 

35  54 

120  03 

550 

BA 

8A 

TIDEWATER  OIL  CO 

AZUSA  CITY  PARk  FC  1*3 

0410 

LOS  ANGELES 

26 

34  08 

117  54 

610 

5P 

CORNELIUS  SMIIH 

BACKUS  RANCH 

0416 

KERN 

34  57 

118  11 

2645 

5P 

5P 

5P 

GEORGE  L  TURCOTT 

BADGER 

0422 

TULARE 

36  38 

119  01 

3030 

c 

MRS  LUCILLE  E  WEDDlE 

BADGER  PASS 

0U2b 

MARI POSA 

I' 

37  *0 

119  40 

7300 

VAR 

s 

US  NAT   PARK  SERVICE 

BAKER 

0436 

SAN  BERDINO 

35  16 

116  04 

940 

c 

L  E  METHENY 

BAKER  "J  NNW 

0437 

SAN  BERDINO 

35  23 

U6  07 

1045 

CA 

L  A  WTR  •  Pwfi  OEPT 

BAKERSFIELO  WB  AIRPORT 

04*2 

1( 

35  25 

119  03 

HID 

MIO 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

8ALCH  POWER  HOUSE 

FRESNO 

11 

36  55 

119  05 

1720 

5P 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

046E 

TEHAMA 

23 

39  56 

122  47 

6500 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BARNESON  PARK 

0509 

26 

33  56 

117  51 

575 

8A 

BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 

BARRETT  OAM 

0514 

SAN  DIEGO 

33 

32  *1 

116  40 

1623 

''A 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  OEPT 

6ARST0W 

0519 

SAN  BERDINO 

15 

34  54 

117  01 

21*2 

*P 

SO  CALIF  WATER  CO 

BATE5  RIDGE 

0543 

SNTA  BARBARA 

30 

119  54 

5300 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

BEARTRAP  MEADOW 

0596 

36  41 

118  52 

6800 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

06oe 

26 

33  56 

116  59 

2613 

8A 

: 

BEAUMONT    IRfilG  DIST 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

0607 

RIVERSIDE 

2a 

33  59 

116  56 

304& 

7A 

BEAUMONT    IRRIG  OIST 

BEAUMONT    1  E 

0609 

R  IVERS IDE 

33  56 

116  57 

2600 

U  S  WB  OBSERVER 

BEEHIVE  MEADOW 

0617 

TUOLUMNE 

3' 

36  00 

6500 

VAR 

HEICH  HEICHY  WTR  SUP 

8EL  AIR  FC  10 

0619 

LOS  ANGELES 

34  05 

118  27 

540 

5P 

c 

T  J  LE  BLANC 

6EN  LOMOND 

0674 

SANTA  CRUZ 

37  05 

122  06 

50* 

5P 

5P 

MRS  NELSON  T  SHAW 

BENSONS  FERRY 

0682 

SAN  JOAQUIN 

121  26 

17 

7A 

DAVID  P  CAMERON  JR 

BERKELEY 

0693 

ALAMEDA 

37  52 

122  15 

299 

8P 

8P 

c 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

BERRYESSA  LAKE 

0705 

NAPA 

25 

38  33 

122  14 

480 

IDA 

lOA 

HARVEY  0  FRYER 

BESWICK  7  5 

0715 

SISKIYOU 

12 

41  52 

122  14 

6140 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BIEBCR 

0731 

LASSEN 

2L 

41  07 

121  08 

4130 

c 

MARK   P  HICKS 

6IG  BAR  RANGER  STATION 

0738 

TRINITY 

35 

40  45 

123  15 

1272 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE  OAM 

0742 

SAN  BERDINO 

116  58 

6815 

7* 

:  M 

KENNETH  V  SIMPSON 

BIG  CREEK   PH  NO  1 

0755 

FRESNO 

27 

37  12 

119  15 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

BIG  DALTON  DAM  FCa236-e 

LOS  ANGELES 

26 

34  10 

1  575 

5P 

D  E  WILSON 

BIG  PINE  CREEK 

INTO 

19 

37  oe 

116  26 

10000 

OEPT  WATER  RESOURCES 

BIG  PINES  PARK  FC  838 

LOS  ANGELES 

34  23 

c 

U  S  FOfiESI  SERVICE 

BIG  SUR  STATE  PARK 

MONIERET 

36  15 

121  47 

235 

BA 

SIAIE  PARK  SERVICE 

BIG  lUJUNGA  OAM  FC46D-E 

0798 

LOS  ANGELES 

34  16 

118  11 

2315 

5P 

WILLIAM  L  CROKE 

BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL 

081B 

i; 

116  30 

722 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK    INTAKE  2 

0819 

I  NYO 

37  15 

8154 

MID 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 

0S21 

FRESNO 

11 

37  06 

116  34 

11040 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  we  AIRPORT 

0S22 

19 

37  22 

lie  22 

4106 

MIO 

MIO 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

0824 

INYO 

19 

37  22 

118  43 

9390 

llA 

llA 

UNION  CARBIDE  CO 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

0850 

SANTA  CLARA 

37  18 

122  10 

2330 

9A 

MRS  MARY  INCERPl 

BLACKS  MOUNTAIN 

0867 

LASSEN 

2i 

121  12 

7200 

VAR 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 

0870 

LASSEN 

40  44 

121  15 

5600 

U  5  FOREST  SERVICE 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

0897 

PLACER 

a 

39  17 

120  42 

5280 

MIt 

MID 

C  MJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 

0903 

HUMBOLDT 

40  55 

123  49 

976 

9A 

W  FRANK  SWOPE 

BLYTHE 

0924 

RIVERSIDE 

's 

33  37 

114  36 

268 

4P 

4P 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

BLYTHE  7  W 

0925 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

114  43 

390 

c 

SIAIE  DlV  OF  FSIRY 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

0927 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

390 

MIO 

MIC 

FED  AVIATION  AGENCY 

BOCA 

0931 

NEVADA 

36 

39  23 

120  06 

5532 

8A 

8A 

6A 

HAROLD  M  PABST 

eONITA 

0966 

SAN  DIEGO 

33 

32  40 

117  02 

106 

5P 

5P 

R  M  ALLEN 

eOONVILLE  HWY  MNTNC  STA 

0973 

MENDOC 1  NO 

39  01 

123  22 

342 

BA 

STATE  DIV  OF  HWTS 

BORON 

0979 

KERN 

35  00 

117  39 

2455 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

BORREGO  DESERT  PARK 

0983 

SAN  DIEGO 

33  16 

116  25 

7*5 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

80RREGO  SPRINGS   3  NNE 

0986 

SAN  DIEGO 

33  17 

116  21 

625 

6A 

8A 

DI  GIORGIO  FRUIT 

BOULDER  CREEK 

LOCATELLI  RANCH 

1005 

SANTA  CRUZ 

37  09 

122  12 

2175 

c 

VINCENT  D  LOCATELLI 

BOULEVARD 

1009 

SAN  DIEGO 

6 

32  40 

116  17 

3*00 

9A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BOUQUET  CANYON 

1013 

LOS  ANGELES 

29 

34  35 

118  22 

3055 

MID 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

BOWMAN  DAM 

1018 

NEVADA 

8 

39  27 

120  40 

5P 

5P 

c 

NEVADA    IRRIG  DIST 

BRADFORD  RANCH 

RIVERSI DE 

35 

33  29 

116  48 

33*5 

5P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2* 

35  52 

120  48 

540 

BA 

BRAWLEY  2  SW 

IMPERIAL 

32  57 

115  33 

-100 

SA 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

BRAY  10  WSW 

1050 

S  ISK 1  YOU 

12 

41  34 

122  06 

5759 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BREA  CITY 

ORANGE 

26 

33  55 

117  54 

3*5 

SA 

BREA  FIRE  OEPT 

BREA  OAM 

1057 

ORANGE 

26 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD  6  SW 

1060 

CONTRA  COSTA 

27 

37  53 

121  47 

326 

c 

VERNON  R  CAKEBREAD 

BRIDGEPORT 

1072 

MONO 

38 

38  15 

119  14 

6*70 

6P 

6P 

BRUCE  L  BOElk 

BRIDGEPORT   RANGER  STA 

1076 

MONO 

38 

36  16 

119  17 

6550 

c 

y  S  FOREST  SERVICE 

BRIDGEVILLE  A  NNW 

1080 

HUMBOLDT 

7 

40  32 

123  49 

2050 

8A 

MRS  ALBERT   R  HUNT 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

YOLO 

23 

36  *6 

122  09 

350 

9A 

9A 

MRS  JOYCE  A  FARNHAM 

BRUSH  CREEK  RANGER  SIA 

1130 

BUTTE 

8 

39  *1 

121  20 

3560 

BA 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

PLACER 

39  00 

120  35 

*800 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRYSON 

MONTEREY 

2* 

35  *e 

121  05 

926 

c 

ERNEST  A  WEFERLING 

BUCKS  CREEK  PH 

1159 

PLUMAS 

39  5* 

121  20 

1760 

2P 

P  6  ♦  E  COMPANY 

BUCKS  LAKE 

1161 

PLUMAS 

39  54 

121  12 

5200 

c 

MRS  FATE  D  MC  HUGH 

eUENA  VISTA 

1170 

SAN  BENITO 

20 

36  *6 

121  11 

16*0 

c 

MRS  LOLA  F  GALL  I 

BULLAROS  BAR  PWfi  HOUSE 

iieo 

YUBA 

8 

39  25 

121  09 

1775 

8A 

P  6  •  E  COMPANY 

BUR8ANK  FIRE  DEP  fCZZbQ 

LOS  ANGELES 

13 

118  18 

680 

5P 

CHIEF  W  J  TAYLOR 

8URBANK  wg  AIRPORT 

1194 

LOS  ANGELES 

13 

118  22 

699 

MID 

MID 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BURL  1 NCAME 

1206 

SAN  MATEO 

37  35 

122  21 

10 

CITY  OF  BURLINGAHE 

21 

40  53 

121  40 

3127 

BA 

BA 

MRS  ROTH  C  ESIES 

BURNT  RANCH  1  S 

TRINITY 

35 

123  26 

2150 

BA 

PAUL  F  KAUT 

BURTON  RANCH 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  05 

560 

8A 

MRS  MAR  STIRION 

BUTTONWILLOW 

KERN 

10 

35  2* 

119  26 

266 

8A 

8A 

BUENA  VISIA  W  S  DIS1 

CABAZON 

1250 

RIVERSIDE 

33  55 

47 

1B15 

5P 

JAMES  A  WAKELAND 

CA6RILL0  NAT  MONUMENT 

1252 

SAN  DIEGO 

3! 

32  *0 

117  1* 

410 

5P 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

CACHUMA  DAM 

SNTA  BARBARA 

32 

3*  35 

119  59 

781 

SA 

8A 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CAJON  WEST  SUMMIT 

SAN  BERDINO 

6 

34  23 

117  34 

*790 

c 

SAN  BERDINO  CO  FCO 

CALAVERAS  BIG  TREES 

CALAVERAS 

2 

36  17 

120  19 

*696 

8A 

BA 

H 

CAL  DIV  BEACH  *  PKS 

CALAVERAS  RANGER  STA 

1280 

CALAVERAS 

3*. 

38  12 

120  22 

33*3 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1261 

ALAMEDA 

11 

37  29 

121  49 

605 

7A 

S  F  WATER  DEPT 

CALEXICO  2  NE 

128{ 

IMPERIAL 

6 

32  41 

115  26 

12 

5P 

IMPERIAL    IRRIG  DIST 

CALIFORNIA  HOT   SPBGS  RS 

1300 

TULARE 

35  53 

lie  *1 

2950 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALISTOGA 

1312 

NAPA 

17 

38  35 

122  35 

365 

7A 

JOSEPH  J  SCMOLL  JR 

CALLAHAN  RANGER  SIATIOf 

1316 

SISKIYOU 

12 

41  16 

3136 

5P 

»P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  ANGELUS 

1369 

SAN  BERDINO 

2a 

34  09 

Il6  59 

6800 

JOSEPH  MOLT 

1424 

SAN  DIEGO 

32  37 

116  28 

2630 

5P 

ARCHIE  C  LEACH 

1*26 

CALAVERAS 

38  15 

120  51 

BA 

SA 

c 

E  BAY  MUN  UIL  DIST 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTER 

1*33 

( 

39  36 

5565 

VAR 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

14*4 

SN  LUIS  OBPO 

35  20 

120  41 

616 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPTONVILLE  RANGER  STA 

1*62 

YUBA 

( 

39  27 

lai  02 

2760 

8A 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  HISHON 

1*70 

36  11 

116  *0 

3800 

: 

JESS  L  BURLESON 

CANBY  11  SW 

MODOC 

2] 

41  22 

121  03 

*500 

•A 

MRS  VIRGINIA  L  MILLER 

CAMBT  RANGER  STATION 

1*76 

MODOC 

21 

*I  27 

120  52 

*312 

6A 

U  $  FOREST  SERVICE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

i*a* 

LOS  ANGELES 

34  11 

116  34 

79* 

*P 

PIERCE  JR  COLLEGE 

CANTIL 

i*ae 

6 

35  16 

117  58 

2010 

6P 

6P 

POSTMASTER 

CANYON  DAM 

PLUMAS 

6 

40  10 

121  05 

4665 

5P 

5P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

CARBON  CANYON  GiLMAN 

1516 

26 

33  55 

117  47 

1625 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANTON  WORKMAN 

1520 

SAN  BERDINO 

26 

33  57 

117  *a 

1220 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

PLUMAS 

a 

*0  05 

121  09 

2986 

5P 

P  G  t  E  COMPANY 

CARMEL  VALLEY 

1534 

MONTEREY 

36  29 

121  4* 

*25 

5P 

5P 

A  A  COLLINS  JR 

CATHAY  BULL  RUN  RANCH 

15S( 

MARIPOSA 

2: 

37  2* 

120  03 

1*25 

9A 

9A 

WN  H  ALISON 

CAZADERP 

1602 

SONOMA 

3B  92 

123  08 

10*0 

5P 

Hl&S  HAZEL  L  SOROTRA 

S 1  n  1 

1     INDEX  NO.  1 

^OflMTV 

vA.'un  1 X 

Q 

u 

3 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSEBVER 

g 

gl 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 

SISKIYOU 

12 

41  0« 

6P 

6P 

MOUNTAIN  VIEW  RANCH 

CEDAR  GROVE 

160^ 

FRESNO 

U 

36  *T 

11*  40 

4*90 

US  NAT  PARK  SERVICE 

CEDAR  POINT  RANCH 

1611 

MARIPOSA 

27 

37  36 

lt«  44 

3230 

CEDAR  POINT  RANCH 

CEOARVILLE 

161* 

1« 

*1  32 

120  10 

4670 

us  SOIL  CON  SERVICE 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE! 

1624 

BUTTE 

23 

39  *7 

922 

BA 

■A 

P  G  *  E  COMPANY 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

YUBA 

a 

39  29 

121  14 

2975 

aA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHATSWORTH  FC  2*  D 

1680 

LOS  ANGELES 

13 

3*  15 

116  36 

997 

LONNIE  BATWAY 

chatsworth  reservoir 

1662 

LOS  ANGELES 

13 

3*  1* 

912 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1697 

TUOLUMNE 

37 

37  98 

119  99 

4769 

BA 

BA 

HETCH  H£TCH  wTR  SUP 

CHESTER 

170Q 

PLUMAS 

*0  18 

121  13 

4930 

4P 

HRS  C  6  KROEkER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

BUTTE 

23 

39  42 

4P 

*F 

US  PLANT  INTRO  GRDN 

CHITTENDEN  PASS 

1731 

SAN  BENITO 

20 

121  36 

129 

VICTOR  L  HASKIN 

cholame  hatch  ranch 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

35  41 

1975 

EVERETT  C  HATCH 

chuchupate  Ranger  sta 

175* 

VENTURA 

10 

34  48 

119  01 

6260 

U  S  FOREST  SERVICE 

chula  vista 

175a 

SAN  DIEGO 

33 

32  36 

9 

8A 

BA 

BA 

WESTERN  SALT  COMPANY 

CISCO  HANGER  STATION 

1768 

PLACER 

120  31 

5739 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLAREMONT  POMONA  COL 

1779 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

117  43 

1201 

6P 

6P 

F  P  BRACKETT  OBSY 

CLARKSBURG 

178* 

YOtO 

23 

38  25 

121  32 

1* 

8A 

8A 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

1606 

LAKE 

23 

38  57 

13*0 

8a 

8A, 

C 

MERRITT  W  LESLIE 

CLOVEROALE  3  SSE 

1636 

SONOMA 

22 

38  46 

122  69 

320 

BA 

ARIINO  MU2ZIN 

CLOVERDALE   11  W 

1840 

SONOMA 

22 

36  *6 

C 

FRANK  S  ORNBAUN 

CLOVER  MEADOWS  GS 

184* 

MADERA 

27 

37  32 

119  17 

7002 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

COALINGA 

1864 

FRESNO 

27 

36  09 

120  21 

671 

6P 

6P 

COALINGA  FIRE  DEPT 

COALINGA   1  SE 

1867 

FRESNO 

27 

36  06 

120  20 

c 

UNION  OIL  COMPANY 

COALINGA   1*  NW 

1869 

120  34 

16*0 

9P 

MRS  CHARLES  HOWELL 

C0L6YS  FC   53  D 

1896 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  07 

3675 

ROBERT  L  CHANDLER 

COLO  SPRINGS  CAMP 

1905 

MONTEREY 

36  13 

121  41 

3260 

VAft 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

1907 

23 

40  24 

122  09 

420 

7A 

U  S  F  +  W  L  SERVICE 

COLFAX 

19IZ 

PLACER 

8 

39  06 

120  68 

2*ia 

SOUTHERN  PACIFIC  CO 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

YUBA 

a 

39  20 

121  11 

585 

4P 

P  6  *  E  COMPANY 

COLUSA   1  SSW 

1948 

COLUSA 

23 

39  12 

122  0 

6P 

6P 

IVAN  J  STEPHENS 

CONCORD  3  E 

1962 

CONTRA  COSTA 

37  58 

121  59 

195 

BA 

HOWARD  R  LEE 

COPCO  NO  1  OAM 

1990 

5ISK  1  YOU 

i; 

41  69 

122  20 

2703 

CALIF  OREGON  POWER  CO 

CORCORAN   IRRIG  DISTRICT 

2012 

KINGS 

36  06 

200 

BA 

BA 

c 

S  S  WHITEHEAD 

coRoes 

2015 

LAKE 

2: 

36  51 

122  *7 

2610 

EDWARD  J  CORDES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

T GHANA 

23 

39  54 

122  22 

*87 

FRANKd.IN  K  REED 

COffONA 

2031 

RIVERSIDE 

28 

33  52 

117  34 

710 

*F 

CORONA  FIRE  OEPT 

CORRALI TOS 

2048 

SANTA  CRUZ 

20 

121  48 

26* 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

INYO 

19 

36  29 

iia  u 

10600 

VAR 

OEPT  WATER  RESOURCES 

COVELO 

2081 

MENDOCINO 

39  47 

123  15 

1385 

BA 

BA 

GRANT  W  HANCOCK 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

20B* 

MENDOCINO 

7 

39  90 

123  05 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

209< 

LOS  ANGELES 

26 

3*  05 

117  92 

575 

9P 

WILLIAM  B  TEMPLE 

COW  CREEK 

2092 

INYO 

6 

36  30 

116  92 

-125 

*P 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

COYOTE  CANYON 

2103 

RIVERSIDE 

6 

33  26 

116  30 

2300 

3P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COYOTE  WELLS 

2111 

IMPERIAL 

6 

32  *4 

115  58 

250 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRABTREE  MEADOW 

2114 

TULARE 

10 

36  3* 

118  20 

10720 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRAWFORD  RANCH 

2139 

SAN  DIEGO 

6 

32  63 

116  IT 

1500 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY  1  N 

2147 

DEL  NORTE 

IT 

*1  46 

12*  12 

*0 

THE  CAL-ORE  PWR  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2148 

DEL  NORTE 

17 

41  *B 

124  05 

120 

BA 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 

CRESCENT  CITY  MNTNC  STA 

2150 

DEL  lORTE 

17 

41  46 

124  12 

50 

c 

STATE  OIV  OF  HWYS 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

2163 

SAN  BERDINO 

15 

3*  15 

117  17 

4530 

: 

CR  FST  CO  WATER  DIST 

CROCKETT 

2I7T 

CONTRA  COSTA 

36  02 

122  13 

9 

BA 

BA 

C*H  SUGAR  REFINING  CO 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

219a 

LOS  ANGELES 

26 

3*  18 

IIT  50 

5370 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

»COLVER  CITY 

2214 

LOS  ANGELES 

33 

34  01 

118  23 

76 

*P 

CULVER  CITY  BUS  LINE 

CUMMINGS 

2218 

MENDOCINO 

1269 

9P 

DONALD  E  INGRAM 

CUNNINGHAM 

2224 

LAKE 

23 

38  57 

122  62 

1421 

MRS  M  V  CUNNINGHAM 

CUYAMA 

22  36 

SNTA  BARBARA 

30 

3*  56 

119  37 

2240 

8A 

b! 

JOHN  S  ROWELL 

CUYAMACA 

2239 

SAN  DIEGO 

25 

32  59 

116  36 

4650 

8A 

BA 

A  M  LEWIS 

CUYAMA  RANCH 

22*8 

SN  LUIS  OBPO 

3( 

34  59 

119  40 

2170 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CUYAMA  RANGER  STATION 

2249 

SNTA  BARBARA 

30 

34  51 

119  29 

2749 

z 

U  S  FOREST  SERVICE 

DAGGETT    1  ENE 

2255 

SAN  BERDINO 

34  52 

116  52 

1976 

z 

COOL  WATER  RANCH 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

225' 

SAN  BERDINO 

( 

116  47 

1922 

HID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

2269 

21 

*1  06 

121  31 

3320 

BA 

HARLEY  neuerburg 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

2294 

YOLO 

23 

36  32 

121  46 

51 

8A 

BA 

BA 

CG 

UNIVERSI lY  OF  CALIF 

DAVIS  CREEK 

2296 

2: 

41  *4 

120  22 

4750 

8A 

RICHARD  F  HUGHES 

2  306 

121  23 

3650 

HERMAN  L  LORENZEN 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

2331 

37  22 

117  59 

5225 

5P 

6P 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

2334 

NEVADA 

I 

39  IB 

120  51 

3700 

5P 

9P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

2346 

35  47 

119  15 

323 

8A 

DELANO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

2362 

MONTEREY 

36  36 

121  62 

c 

U&N  POSTGRAD  SCHOOL 

DEL  PUERTO  ROAO  CAMP 

2369 

STANISLAUS 

27 

37  25 

6P 

STANISLAUS  COUNTY 

OENAIR 

2389 

STANISLAUS 

37 

37  32 

120  46 

124 

5P 

5P 

W  F  MOORE 

DE  SABLA 

2402 

BUTTE 

23 

39  52 

121  37 

2713 

*P 

P  G  +  E  COMPANY 

DESCANSO  RANGER  STATION 

2406 

SAN  DIEGO 

33 

32  61 

116  37 

3500 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

2*32 

LOS  ANGELES 

26 

33  59 

117  50 

7*0 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

2*58 

YUBA 

8 

39  21 

121  12 

1650 

P  G  ♦  E  COMPANY 

DONNELLS  OAM 

2465 

TUOLUMNE 

3* 

38  20 

119  58 

4835 

6A 

TRI  OAM  PROJECT 

CONNER  MEMORIAL  ST  PK 

2467 

NEVADA 

36 

120  14 

5937 

BA 

BA 

CALIF  DlV  BEACH  t  PKS 

DOS  RIOS 

2490 

MENDOC 1  NO 

7 

39  4  3 

123  21 

927 

8A 

STUART   T  PRICHETT 

DOUBLEBUNK  MEADOW 

2*92 

TULARE 

10 

36  57 

UB  36 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

LOS  ANGELES 

33 

33  56 

5P 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

OOWNIEVILLE  RANGER  STA 

250( 

8 

39  3* 

120  50 

2695 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

DOYLE 

260* 

LASSEN 

18 

*0  02 

120  06 

lOP 

JUNIUS  M  DIXON 

DOYLE  5  SSE 

2506 

LASSEN 

IB 

39  57 

120  05 

*389 

7A 

7A 

FRANIC  M  ROWLAND 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

LOS  ANGELES 

29 

3*  29 

lie  32 

1515 

7A 

JAMES  B  RAY 

DUDLEYS 

2539 

MARIPOSA 

14 

37  *5 

120  06 

3000 

6P 

W  0  MC  LEAN 

OUNNIGAN 

2568 

YOtO 

2; 

36  53 

121  58 

63 

9A 

MRS  ALETHA  G  hunt 

DUNN  SIDING 

2670 

SAN  BERDINO 

35  03 

116  26 

1610 

EARL  K  W0B5CR 

DUNSMUIR  RANGER  STATION 

2572 

S 1 SK I  YOU 

23 

41  13 

122  16 

2*20 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

OUTTONS  LANDING 

2580 

NAPA 

17 

38  12 

122  IB 

BA 

BA 

8A 

DAN  STEELE 

EAGLE  LAKE  STONE  RANCH 

LASSEN 

18 

*0  39 

6P 

ALBERT  STONE 

EAGLE  MOUNTAIN 

2591 

RIVERSIDE 

6 

33  48 

115  27 

973 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

26*0 

COLUSA 

23 

39  22 

122  31 

1205 

BA 

BJ 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

EAST  VIDETTE  MEADOW 

2653 

TULARE 

36  44 

IIB  23 

10400 

VAI 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EL  CAPITAN  DAM 

2709 

SAN  DIEGO 

25 

32  53 

116  49 

600 

BA 

SAN  DIEGO  WATER  DEPt 

EL  CENTRO  2  SSW 

2713 

IMPERIAL 

32  46 

115  34 

-  30 

EL  CENTRO  WATER  DEPT 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

2726 

16 

3B  20 

120  *0 

715 

5P 

51 

P  G  ♦  E  COMPANY 

ELIZABETH  LAKE  CANYON 

FC  128  B 

2736 

LOS  ANGELES 

29 

3*  36 

116  34 

2075 

5P 

£  E  STUOLEY 

ELK  VALLEY 

27*9 

DEL  NORTE 

17 

*2  00 

123  *3 

1711 

6P 

5P 

ROBERT  E  BOTTtL 

ELLERY  LAKE 

2756 

MONO 

37  56 

9600 

MIO 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

ELLIOTT 

276( 

SAN  JOAQUIN 

1< 

38  1* 

121  11 

90 

7A 

C  NORMAN  ADAMS 

EL  MODENA 

2775 

ORANGE 

28 

33  48 

117  *7 

HOMER  F  WANNAMAKER 

EL  SI  MORE 

2805 

RIVERSIDE 

28 

33  40 

117  21 

1300 

6P 

&P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

ELSINORE  4  SSE 

2812 

RIVERSIDE 

28 

33  37 

117  19 

1305 

JOHN  L  EWINO 

ESCONOIDO 

2862 

SAN  DIEGO 

33 

33  07 

117  05 

660 

6P 

6P 

DARWIN  M  T ING 

ESCONDIOO  PARK  HILL 

2869 

SAN  DIEGO 

33 

117  04 

860 

CI  IT  OF  ESCONOIDO 

ET I  WANDA 

2895 

SAN  BERDINO 

28 

3*  06 

117  31 

1390 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA 

2899 

SISKIYOU 

12 

*1  28 

122  54 

2912 

LAWRENCE  E  BUCHNER 

KEUREKA  WB  CITY 

2910 

HUMBOLDT 

40  48 

12*  10 

HID 

MIO 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

MARIPOSA 

1* 

37  35 

9P 

MERCED  IRRIG  OIST 

EXETER  FAUVER  RANCH 

292: 

TULARE 

9 

36  21 

119  04 

439 

: 

CHARLES  0  COULTER 

FAIRFIELD 

2933. 

SOLANO 

23 

38  15 

19 

: 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

293* 

SOLANO 

23 

36  15 

122  03 

19 

*P 

4P 

POLICE  DEPARTMENT 

FAIRMONT 

2941 

LOS  ANGELES 

15 

34  42 

118  26 

3060 

6A 

6A 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

FALLBROOK 

2951 

SAN  DIEGO 

33 

33  21 

117  15 

5*2 

: 

US  SOIL  CON  SERVICE 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

296* 

SHASTA 

21 

*1  01 

121  26 

33*0 

BA 

BA 

BA 

PUB  DISCONTINUED 

FEATHER  Falls 

299* 

eUTTE 

8 

39  36 

121  15 

2965 

: 

JOE  WHEELER  J* 

FERGUSON  RANCH 

3020 

TEHAMA 

23 

*0  21 

122  27 

600 

7A 

MRS  LISA  FERGUSON 

FERNDALE  8  SSW 

3025 

HUMBOLDT 

IT 

*0  30 

124  20 

1*49 

8A 

MRS  H  S  HIERONYMUS 

FIDOLETOWN  LYNCH  RANCH 

3036 

AMAOOft 

16 

3B  31 

120  *2 

2100 

BA 

WENTWORTH  LYNCH 

FI6UER0A  MOUNTAIN 

30*8 

SNTA  BARBARA 

32 

120  00 

3150 

U  S  FOREST  SERVICE 

3050 

VENTURA 

29 

3*  2* 

116  56 

435 

6A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

FINLEY   I  NNE 

3055 

LAKE 

23 

122  62 

c 

JAMES  T  MELWIN 

FINLEY   1  W 

3056 

LAKE 

23 

39  00 

122  65 

1350 

TP 

LESTER  W  BOARDMAN 

FINLEY  i  SW 

3057 

LAKE 

23 

36  96 

122  67 

1760 

BP 

c 

MRS  HILDA  K  GRAHAM 

FIVE  POINTS  5  SSW 

FRESNO 

11 

36  21 

120  09 

285 

6P 

6P 

RAYMOND  THOMAS  RANCH 

FLEMING  FISH  *  GAME 

3087 

LASSEN 

11 

*0  22 

120  19 

9P 

CAL  DEPT  FISH  ♦  GAME 

FLORENCE  LAKE 

3093 

37  16 

118  6B 

73** 

SO  CALIF  EDISON  CO 

FOLSOM  DAM 

3113 

SACRAMENTO 

38  *2 

121  09 

350 

BA 

BA 

BA 

U  5  BUR  RECLAMATION 

FONTANA  5  N 

3118 

SAN  BERDINO 

28 

3*  11 

117  Z7 

1972 

6P 

ROLAND  W  GETCHELL 

fontana  kaiser 

3120 

SAN  BERDINO 

2a 

3*  05 

117  30 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3130 

TRINITY 

35 

40  29 

123  20 

23*0 

6A 

8A 

MRS  8  E  ESLICK 

FORESTHILL  RANGER  STA 

313* 

PLACER 

120  50 

3200 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  BIDWELL 

3157 

MODOC 

11 

41  91 

120  OB 

5P 

9P 

L  J  FEE 

FORT  BRAGG 

3161 

MENDOCINO 

IT 

39  27 

80 

BA 

CALIF  *  WESTERN  R  R 

FORT  BRAGG  AVIATION 

3)6* 

MENDOCINO 

IT 

39  2* 

UP 

IIP 

U  S  WB  OBSERVER 

FORT  DICK   1  NNE 

317! 

DEL  NORTE 

n 

41  92 

12*  09 

46 

SA 

FORT  JONES  6  ESE 

3174 

SISKIYOU 

12 

41  35 

122  43 

332* 

c 

CARL  C  CRAMER 

-  246  - 


STATION  INDEX 


STATION 

g 

CX5UNTY 

1  DRAINAGE  I  1 

3 

LONGITDDE 

Z 

0 

5 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PHECIP. 

g 

SPECIAL 

IS 

12 

41 

122  51 

2720 

6P 

MID 

8A 

8A 

3320 

HUMBOLDT 

40  06 

123  48 

340 

* 

MRS  N  £  PANCOASI 

120  51 

1940 

7A 

EL  DOR 400 

U  S  FOREST  SERVICE 

SE'tLC  CREEK  CAMP 

GILLESPIE  PIElD 

SAN  DIEGO 

3*1T 

SANTA  CLARA 

20 

37  00 

121  34 

194 

9A 

GILROY  FIRE  OlSTRICI 

SANTA  CLARA 

20 

37 

121  2& 

1050 

C 

5P 

GBACE  HE*DOW 

3529 

TUOLUMNE 

38  09 

S900 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

3bul 

11 

118  36 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEE<^S 

US  NAT  PARK  SERVICE 

CARL   E  BEYER 

GOASS  VALLEY  2  NNE 

ERtC  WESTBURG 

GRATON   1  W 

SONOMA 

6P 

HOMER  L  PARNELL 

GREENLAND  RANCH 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GREENV I  EH 

S 1 S< 1  YOU 

MRS  EMMA  R  PERE 1 R A 

GiiEENviLLE  Ranger  sta 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIIIL"'  FLATS 

EL  DORADO 

36  38 

3930 

MRS  LAURA  B  CEDERlOF 

GBIIRY  PEAK 

J6S2 

CONTRA  COSTA 

37  52 

1754 

CUT  OF  BERKELEY 

GBOVELANO  2 

TUOLUMNE 

37 

37  50 

120  14 

2825 

c 

duane  J  cox 

GBOVELANO  BANGEB  STA 

TUOLUMNE 

U  S  FOREST  SERv I CE 

GUEBNEVI LL  E 

SONOMA 

JOSEPH  E  BUTTNER 

HAI  NE  S  CAI4Y0N 

LOWER  FC  36'' 

LOS  ANGELES 

JAMES  P  KINDRED 

HAINES  CANYON 

UPPER  FC  J&T 

LOS  ANGELES 

JAMES  P  KINDRED 

L  A  WTR  *  PWR  OEPT 

HALF  MOON  6AY  2  HH¥ 

SAN  MATEO 

SAN  MATEO  DEPT  AGR 

HAM :L TON  BRANCH  PH 

3725 

PLUMAS 

40  16 

4560 

ALBION  A  SARGENT 

HAMILTON  AIR  FORCE  BASE 

MARIN 

17 

122  31 

HID 

HAPPY   CAMP   BANGER  STA 

S  1  St  1  YOU 

HARRY  L  ENGLEBRICHT  DAM 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HATCHET   MT   MNTNC  STA 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAT  CBEEK  PH  NO  1 

3624 

SHASTA 

40  56 

3015 

P   G  *   E  COMPANY 

HAVFIELD  PUMPING  PLANT 

3855 

R I  VERS  1 DE 

115  38 

1370 

eA 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAYFORK  Ranger  station 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAVWARD  6  ESE 

MRS  A8B1E  S  DRENNAN 

HEALDSBUBG 

SONOMA 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SONOMA 

W  F  IVERSEN 

R  I  VERS  1 DE 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

HfHET  RESEBVOTB 

R I VERSI OE 

LAKE  HEMET  MUN  WAIER 

HSNSHAW  0AM 

VlSTA  IRRIG  OlST 

HEBNANDE7    2  NH 

SAN  BENITO 

hebnandez  t  se 

3926 

SAN  BENITO 

36  18 

0  4 

2765 

MRS  ClORENE  AKERS 

HE  S  P  E  R I A 

15 

34 

117  18 

3195 

SS 

ROT 

hetch  HETCHV 

HIGHLAND  SPBINGS  RANCH 

* 

HOB  E  B  G  S 

GEORGE  G  H06EBG 

MOCKETT  MEADOWS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOUIS  LUEBKERT 

HOLL I  ST  ER 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLLISTER  ; 

4025 

SAN  BENITO 

20 

36  51 

121  24 

284 

ARTHUR  W  MOLSWOBTM 

HONEYDEW  2  HSW 

40T1. 

HUMBOLDT 

17 

124  09 

375 

SA 

MRS  ANNE  H  ADAMS 

HOOPA  2  SE 

HOPLAND  S  NE 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

FRESNO 

37  14 

7020 

SO  CALIF  EDISON  CO 

HVAMPOM 

123  27 

12 

: 

FRANCES 

tDLEHILD  HWY  MNTNC  STA 

IDTLLWTLD  RANGER  STA 

IMPERIAL 

1  MP  E  B  1  A  L 

6P 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

INDEPENDENCE 

7A 

L  A  WTR  *  PWR  DEP) 

INDEPENDENCE  ONION  VLV 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

tNDIO  U  S  DATE  GARDEN 

R  1  VERS  1 OE 

AGR  RESEARCH  SERv 1 CE 

INVOKERN 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

INTOKESN  ABHITAGE 

4280 

KERN  ' 

35  41 

1 

2220 

U  S  N  0  T  S 

I  ONE 

AMADOR 

16 

120  56 

BA 

STATE  DIV  OF  HWYS 

lOMA  HILL 

IRON  MOUNTAIN 

SAN  BEROINO 

METRO  MATER  OEPT 

IRON  MOUNTAIN  LOOKOUT 

s 

JESS  VALLEY 

5P 

WALTER  CANTRALL 

JOHNSONDALE 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOSHUA  TREE 

c 

JULIAN  HVNOLA 

JUNCAL  DAM 

4422 

SNTA  BARBARA 

32 

34  29 

119  31 

2060 

6P 

JOHN  K  CHASE 

KAISEB  MEADOWS 

27 

119  06 

VAH 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KEC  RANCH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

KELLOGG 

KELSEYVILLC 

KELSEYVtLLE  A  SW 

: 

KENTF lELO 

8A 

KERL I NGEP 

KERN  RIVER   INTAKE  NO  3 

10 

'kern  RIvER  PH  NO  1 

H 

lie  47 

5P 

SO  CALIF  EOISON  CO 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

4523 

KERN 

35  47 

2703 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KCTTLEMAN  CI TT  1  SSW 

453 

U 

119  58 

8A 

8A 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

KGTTlEMAN  STATION 

11 

120  05 

6P 

KILAffC  POWER  HOUSE 

23 

121  52 

P  G  *  E  COMPANY 

24 

121  08 

5f 

c 

12 

124  02 

SP 

MIO 

c 

KNEELAND  lO  SSE 

123  54 

c 

D  LEE  EMERSON 

34 

120  39 

8A 

8A 

BA 

17 

123  57 

120  09 

C 

LA  CRESCENTA  FC  2il 

4626 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

118  15 

1565 

5P 

CRESCENTA  VLY  CO  W  0 

LAFAYETTE  2  NNE 

463: 

CONTRA  COSTA 

4 

37  55 

122  06 

535 

BA 

ROSS  fi  SANBORN 

r LACUNA  BEACH 

464T 

ORANGE 

33 

33  32 

117  47 

56 

4P 

'4r 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

33 

117  48 

: 

LA  HONDA 

4660 

SAN  MATEO 

37  19 

122  16 

670 

6P 

JAMES  C  ALLEN 

LAKE  ALPINE 

4664 

ALPINE 

3' 

38  28 

120  01 

7500 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD 

4671 

SAN  BERDINO 

34  15 

117  12 

5250 

5P 

5P 

LAKE  ARROWHEAD  F  0 

LAKE  CITY 

4675 

HODOC 

la 

41  38 

120  13 

4613 

9A 

MRS  FERROL  MC  COWIN 

LAKE  ELEANOR 

4679 

TUOLUMNE 

37 

37  98 

119  53 

VAf) 

5 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

LAKE  MOUNTAIN 

4690 

TRINITY 

1 

40  01 

123  24 

: 

LEONARD  H  MILLER 

LAKCPOBT 

4701 

LAKE 

23 

39  03 

122  55 

1343 

5P 

5P 

MRS  WILLIE  GREENE 

STATION 

1     INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

ei 
S 
E 

gi 

4703 

23 

122  55 

1356 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

4705 

19 

116  37 

9065 

VAR 

s 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

LAKESHORE 

4709 

23 

122  23 

1075 

8P 

BP 

BP 

U  5  BUR  RECLAMATION 

LAKESIDE  2  ENE 

4711 

SAN  DIEGO 

25 

116  54 

445 

9< 

HELIX   IRRIG  OIST 

LAKE  SPAULDING 

4713 

NEVADA 

e 

39  19 

120  38 

6156 

P  G  •  E  COMPANY 

LAKE  SPAULOING  DAM 

4714 

a 

39  20 

120  38 

4960 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

LAKE  WOHLFORD 

SAN  DIEGO 

33 

33  10 

117  00 

1500 

: 

ESCONOIOO  MTL  WTR  CO 

4735 

SAN  DIEGO 

33 

117  01 

530 

5P 

5P 

LA  MESA  FIRE  DEPT 

LANCASTER 

4747 

LOS  ANGELES 

15 

118  09 

2350 

5P 

SO  CAL IF   EDI  SON 

LA  PANZA  RANCH 

4767 

SN  LUIS  06P0 

24 

35  23 

120  10 

1550 

: 

ABE  E  Z [ MHERMAN 

4773 

PLUMAS 

120  58 

4975 

: 

MICHAEL  C  LIBBEY 

LAS  PLUMAS 

4812 

1 

121  29 

5P 

5P 

P  G  •  E  COMPANY 

4838 

12 

121  31 

4770 

BA 

0A 

US  NAT  Park  service 

L AYTONVI LLE 

4851 

MENOOCI NO 

39  42 

123  29 

1640 

: 

EDWARD  E  DOWNING 

4863 

IC 

34  50 

118  52 

3585 

8A 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

LECHU2A  Patrol 

4867 

LOS  aNGElES 

33 

118  63 

1600 

c 

leesville  keegan  ranch 

4880 

23 

122  26 

1330 

7A 

MATTHEW  J  KEEOAN 

4884 

27 

120  15 

5P 

5P 

MERCED  CO  FIRE  DEP I 

lemon  COVE 

4890 

TULARE 

9 

36  23 

119  02 

513 

5P 

5P 

KAWEAH  LEmON  CO 

LEWIS  CR  KINGS  CANYON 

4920 

11 

118  41 

4650 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

4957 

36  11 

119  04 

395 

FRANK  DE  CHAINE 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 

4966 

LOS  ANGELES 

13 

118  18 

2750 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LIVE  OAK  CANYON  FC  230C 

4993 

LOS  ANGELES 

26 

117  44 

1255 

5P 

LIVERMORE  2  SSW 

4997 

121  47 

645 

MRS  M   I  OUARTERMAN 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  flCf 

LOS  ANGELES 

15 

117  45 

3820 

6P 

6P 

H 

MRS  E  A  EBERLE 

5017 

HON  T  E  R  E  Y 

24 

121  05 

1104 

ARCHIE  M  WEFERLING 

LOCKWOOO  MESA 

5023 

33 

117  16 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

5032 

SAN  JOAOUIN 

16 

38  07 

121  17 

40 

5P 

SP 

LOOI    SEWAGE   TREAT  PL 

LOGAN  MEADOW 

5040 

MAOERA 

27 

37  20 

119  19 

3400 

VAR 

S 

SO  CALIF  EOISON  CO 

LOMPoc  SEWAGE  Plant 

5064 

SNTA  BARBARA 

32 

120  28 

75 

4P 

LOMPOC   SEW  TREAT  PL 

LONE  PINE  COTTONWOOD  P^ 

5067 

19 

118  03 

3790 

LONE  TREE  CANYON 

5074 

SAN  JOAOUIN 

27 

121  23 

420 

BA 

EDWARD  C  GERLACH 

LONG  6ABN  EXP  STATION 

5078 

TUOLUMNE 

37 

120  01 

5200 

c 

U  S  FOREST   SERv  ICE 

5082 

LOS  ANGELES 

13 

lie  12 

3P 

lOP 

JOHN  W  TEED 

LONG  BEACH  W6  AP 

5085 

LOS  ANGELES 

13 

I  18  09 

MIO 

MIO 

J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LONG  VALLEY   INSP  STA 

5088 

18 

120  01 

5060 

lOP 

CHARLES  M  GRAY 

10 

118  26 

2720 

c 

CHARLES  W  POOLE 

LOS  ALAMOS 

5107 

SNTA  BARBARA 

33 

120  17 

565 

BA 

MENRy  fl  6EWE 

LOS  ANGELES  WS  AIRPORT 

5114 

LOS  ANGELES 

33  96 

116  23 

99 

HID 

MID 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  ANGELES  W9  CITY 

5115 

LOS  ANGClES 

13 

118  14 

312 

MIO 

MIO 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

lds  bancs 

5118 

27 

120  51 

125 

5P 

ROGER  C  RICE 

5119 

27 

120  56 

860 

SS 

ARBuRUA  Ranch 

LOS  6AT0S 

5123 

121  59 

428 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

LOS  GATOS  4  SW 

5126 

SANTA  CRU2 

4 

122  02 

2415 

LEON  S  MILLER 

5147 

32 

119  47 

1029 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOST  HILLS 

5151 

10 

119  41 

285 

c 

KERN  CO  FSTRY  +  F  D 

LOWER  K1B8EY  RIDGE 

5160 

TUOLUMNE 

37 

119  53 

6600 

VAR 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

5162 

SAN  DIEGO 

33 

116  66 

SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

LOY ALTON 

Sl71 

SIERRA 

8 

39  41 

120  15 

4936 

BA 

ROLLO  LARSEN 

LUCERNE  VALLEY  i  WSW 

5182 

SAN  BERDINO 

116  58 

3015 

SS 

SS 

ROY  A  FLETCHER 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

5184 

MONTEREY 

121  27 

355 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVO 

SAN  BERDINO 

21 

117  20 

1160 

c 

SAN  BERNARDINO  FCD 

LYlLE  CREEK  POWER  HOUSE 

SAN  BEROINO 

1  17  27 

2250 

2P 

SO  CAL 1 F  EDI  SON  CO 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

5218 

SAN  BERDINO 

28 

117  29 

U  S  FOREST  SERVICE 

MADELINE   MNTNC  STA 

21 

120  28 

5300 

8A 

5233 

MADERA 

27 

120  04 

268 

BA 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MAD  B I VER  RANGER  STA 

5244 

TRINITY 

17 

123  32 

2775 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAGIC  MOUNTAIN 

5256 

LOS  ANGELES 

29 

118  17 

4450 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MAHNKE 

525S 

LAKE 

38  61 

122  47 

2380 

c 

MRS  H  E  MAMNKE 

MAMMOTH  PASS 

5284 

19 

119  02 

9500 

VAR 

MANDEVlLLE  ISLAND 

5296 

27 

121  34 

10 

VAR 

VAR 

VAR 

JESSE  F 1 £RRO 

han;ani ta  lake 

5311 

SHASTA 

23 

121  34 

5850 

BA 

5326 

R IVERS I OE 

28 

117  15 

1533 

UP 

MAR  1 COPA 

5338| 

10 

119  23 

6B0 

BP 

6ANKLINE  OIL  COMPANY 

MARIPOSA 

5  346 

MARIPOSA 

27 

119  56 

2011 

9A 

MRS  GASR 1 ELLE  W 1 LSON 

MARKLEEV 1 LL  E 

5356 

119  47 

c 

ELOISE  B  FAIRBANKS 

MARTINEZ    3  S 

5371 

CONTRA  COSTA 

122  08 

225 

:  ■ 

MAHCABET   S  PlUMMER 

MARTINEZ   3  SSE 

5372 

CONTRA  COSTA 

122  06 

278 

8A, 

MARTINEZ    FIRE  STATION 

5377 

CONTRA  COSTA 

38  01 

122  08 

26 

9A 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

MARYSVILLE 

5385 

YUBA 

8 

39  09 

121  36 

60 

lOA 

lOA 

MATHER 

5400 

TUOLUMNE 

119  51 

4515 

5P 

CITY  SAN  FRANC  I  SCO 

MC  CARTHY  POINT  HS 

23 

121  41 

3800 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MC  CLOUD 

5449 

SISK 1  YOU 

21 

41  16 

122  08 

3300 

e^ 

8A 

C  H 

THOMAS  WILLIAMS 

MEADOW  LAKE 

549E 

27 

37  05 

119  26 

4465 

RADIO  STATION  KRFM 

MECCA  3  SE 

5502 

RIVERSIDE 

116  02 

-175 

BA 

SA 

0  B  W  ALEXANDER 

MEDICINE  LAKE 

5505 

SISKIYOU 

12 

121  37 

6726 

VAR 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MENOOTA  0AM 

5526 

FRESNO 

27 

120  22 

166 

7A 

FRANK  F  HOITOZA 

MERCEO  FIRE  STATION  2 

5532 

120  29 

169 

4P 

CITY  OF  MERCED 

''ERCED  2 

5535 

MERCED 

14 

37  19 

120  29 

168 

: 

MERCED   IRRIG  Dl ST 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

5950 

FRESNO 

27 

120  52 

1165 

SP 

MEYERS   INSPECTION  STA 

5572 

EL  DORADO 

36 

120  01 

6342 

2P 

STATE  OF  CALIFORNIA 

MICHIGAN  BLUFF 

5586 

120  44 

3500 

ROBERT  C  WHEELER 

MIODLETOWN 

21 

122  37 

1122 

8A 

MIDOLEWATER 

5602 

10 

803 

5P 

UNION  OIL  CO  OF  CAL 

MILFORD  LAUFMAN  BS 

9623 

181 

120  21 

4860 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILL  CREEK  NO  2 

5629 

SAN  BEROINO 

281 

117  02 

2940 

3P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILL  CREEK  INTAKE 

5632 

SAN  BERDINO 

2< 

116  56 

4945 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILO  !  NE 

5661 

TULARE 

9 

36  IT 

118  46 

c 

MRS  EIhEL  walker 

5679 

TEHAMA 

23 

40  21 

121  36 

4911 

8A 

BA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

MINERAL  K ING 

5690 

TULARE 

118  36 

7975 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MIRANDA  SPENGLEB  RANCH 

5713 

MUMBOLOT 

7 

123  46 

400 

5P 

HAROLD  R  CHACE 

MITCHELL  CAVERNS 

5721 

SAN  BEROINO 

34  96 

115  32 

5P 

CAL  DIV  BEACH  *  PKS 

MITCHELL  MEADOW 

5723 

11 

118  43 

9700 

VAR 

MODESTO 

5738 

STANI SLAUS 

37 

121  DO 

91 

MIO 

MODESTO   IRRIG  DIST 

MODESTO  2 

5741 

STANI SLAUS 

37 

121  00 

92 

CITY  OF  MODE STO 

HOJAVE 

5756 

KERN 

118  10 

BA 

MONACHE  MEADOWS 

5777 

10 

eooo 

VAR 

MONO  LAKE 

5779 

MONO 

38 

119  09 

6520 

5P 

5P 

MONO   1 NN 

MONTAGUE  3  NE 

5785 

SISKIYOU 

12 

41  45 

122  28 

2640 

TOM  W  WILLIAMS 

MONTEREY 

5795 

MONTEREY 

121  54 

335 

SS 

SS 

MONTGOMERY  CREEK  2  SSW 

21 

121  56 

2100 

MONTI  CELLO  DAM 

5818 

23 

122  07 

509 

9A 

9a 

9A 

MOORPARK   I  SSE 

5823 

VENTURA 

33 

US  53 

520 

BA 

5840 

33 

116  31 

3075 

MORGAN  HILL   2  E 

SANTA  CLARA 

121  37 

225 

SA 

MORGAN  MILL  BOSSANA  BCf' 

5847 

SANTA  CLARA 

20 

121  47 

770 

: 

CLOSED  3/3/60 

MORGAN   HILL  SCS 

5853 

SANTA  CLARA 

20 

121  39 

350 

c 

MORONGO  VALLEY 

5663 

SAN  BEROINO 

116  34 

2580 

7A 

MORRO  SAY  FIRE  OEPT 

5866 

SN  LUIS  OflPO 

4 

36  22 

120  51 

115 

5P 

5P 

MORRO  BAT  F  P  OIST 

MORBO  BAY  3  N 

5669 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35  25 

120  61 

670 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MOUNTAIN  PASS 

SAN  BERDINO 

35  28 

115  32 

4735 

SS 

SS 

MOUNT  BALDY  FC  850 

5900 

SAN  BERDINO 

26 

117  39 

4275 

BA 

MOUNT  DANAHEB 

5909 

EL  DORADO 

1 

120  40 

3408 

8A 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

5915 

CONTRA  COSTA 

4 

57  52 

121  56 

2100 

7A 

CAL  OIV  BEACH  *  PARK 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

SANTA  CLARA 

121  39 

4206 

IIP 

UP 

H 

MOUNT  HEBRON  11  ESE 

5940 

SISK I  YOU 

12 

121  48 

4380 

6P 

MOUNT  HEBRON  RANGER  STA 

5941 

SISKIYOU 

12 

41  47 

122  00 

4250 

BA 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOUNT  MADONNA 

5973 

SANTA  CRUZ 

20 

37  01 

121  43 

1800 

MOUNT   SHASTA  SKI  BOWL 

5980 

SISKIYOU 

41  22 

122  12 

7841 

9A 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT    SHASTA  SLOPE 

SISK I YOU 

23 

122  14 

7600 

VAR 

S 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

5983 

SISKIYOU 

23 

122  19 

MID 

MIO 

MOUNT  TAMALPAIS  2  SW 

MARIN 

n 

37  54 

122  36 

1475 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

6006 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

118  04 

5709 

4P 

C  M 

U  S  WB  OBSERVER 

MUIR  WOODS 

6027 

MARIN 

17 

37  94 

122  34 

171 

9A 

MUMBO  BASIN 

6032 

TRINI TY 

39 

41  12 

122  32 

5700 

VAR 

4P 

s 

NACIMIENTO  DAM 

6056 

SAN  LUIS  OSPC 

24 

120  53 

770 

4P 

7A 

6069 

NAPA 

17 

122  17 

16 

»NAPA  STATE  HOSPITAL 

6074 

NAPA 

17 

38  17 

122  16 

60 

5P 

5P 

NAVARRO  1  NW 

6105 

MENDOC I  NO 

17 

39  10 

123  34 

220 

c 

HASONITE  CORPORATION 

NEEDLES 

6115 

SAN  BEROINO 

9 

34  50 

114  36 

480 

c 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FaA  AIRPORT 

6116 

SAN  BEROINO 

5 

34  46 

114  37 

913 

KID 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

NEENACH 

6122 

LOS  ANGELES 

15 

34  48 

118  35 

2890 

9P 

L  A  WTR  ♦  PWB  DEPT 

NEVADA  CITY 

6136 
6144 

8 

39  16 

121  01 

2600 

BA 

CITY  OF  riEVADA  CITY 

NEWARK 

ALAMEDA 

37  31 

122  02 

14 

SA 

8A 

8A 

LESLIE  SALT  COMPANY 

NEWBURY  PARK  4  SW 

6149 

VENTURA 

39 

34  09 

lie  58 

780 

5P 

RANCHO  SIERRA  VISTA 

NEWHALL  SOLEDAD  FC  32  C 

6162 

LOS  ANGELES 

34  23 

118  32 

1243 

4P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

NEWHALL  U  S  RANGER  STA 

6164 

LOS  ANGELES 

29 

34  22 

lie  31 

1342 

c 

U  $  FOREST  SERVICE 

NEWMAN  2  NW 

6168 

STANISLAUS 

27 

37  21 

121  03 

108 

9P 

9P 

RICHARD  A  SMITH 

-NEWPORT  BEACH  HARBOR 

6175 

ORANGE 

33 

33  36 

117  53 

9P 

9P 

NEWPORT  HARBOR  OEPT 

-  247  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

< 

Q 

U 

3 

M 

i 

2 

ELEVAnON 

NICOL AUS 

14 

NOV* TO   8  WNH 

OAKLAND  we  AIBPOftT 

ALAMEDA 

<, 

OAKVILUE  1  WNW 

6351 

NAPA 

38 

27 

122 

25 

160 

OAKVlLLc  H  SW 

OCC lOENTAL 

6370 

(OCEANSIOE  CAMP 

VENTURA 

OLINOA 

ORANGE 

26 

ONO 

SHASTA 

40 

29 

122 

37 

980 

HUMBOLDT 

ORLEANS 

eUTTE 

e 

OROviLLE  7  se 

6S23 

BUTTE 

8 

39 

26 

121 

29 

530 

EL  DORADO 

PACOIMA  0AM  FC   33  A- E 

lOS  ANGELES 

paicines  omrwall  ranch 

SAN  BENI TO 

20 

PALMDALE 

662'* 

LOS  ANGELES 

34 

35 

IIB 

07 

2655 

PALMDALE  2  NE 

LOS  ANGELES 

PALMDALE  FAA  airport 

LOS  ANGELES 

PALC  SPRINGS 

fi  IVERSIDE 

PALC  ALTO  CITY  HALL 

SANTA  CLARA 

MONT  EREY 

palomar  mtn  observatory 

SAN  DIEGO 

PALOS  VERGES  EST  FC  430 

LOS  ANGELES 

PANOCHE 

SAN  BEN ] TO 

PANOCHE  JUNCTrON 

FRESNO 

2  1 

PARADISE 

668i 

BUTIE 

39 

46 

121 

37 

1750 

MONT  ERE Y 

PASO  ROBLES  FAA  AIRPORT 

SN  LUIS  OBPO 

24 

PATHWAY 

6754 

CERN 

10 

34 

56 

119 

23 

3868 

PFEIFFEFr  RANCH 

MERCED 

PIT<E   CANYON  PATROL 

STATION  FC  3?1  E 

LOS  ANGELES 

29 

PINNACLES  NATIONAL  MON 

6926 

SAN  BENITO 

20 

29 

121 

11 

1307 

69&0 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE  ^ 

PITTS  RANCH 

PLACERVl LLE  1  W 

EL  DORADO 

POINT  ARENA 

MENDOCINO 

POINT  ARGUELLO  WB 

TOIS 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

40 

120 

35 

367 

POINT  ARGUELLO 

L 1 CHT  STAT  ION 

SNTA  BARBARA 

POINT  P  I  EDRAS  BLANCAS 

POMONA 

LOS  ANGEL £S 

PORTERVI LLE 

POBTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 

POSEY  3  E 

TULARE 

10 

POTTER  VALLEY  3  NNW 

7107 

MENDOCINO 

22 

39 

22 

123 

03 

1055 

11 

Til  I 

57 

117 

RANCHITA 

SAN  DIEGO 

33 

RANOSBURC 

T25J 

KERN 

15 

3S 

22 

117 

39 

3570 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

REDDING  1  SE 

7295 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

7296 

REDLANDS 

7  306 

SAN  BERDINO 

REDWOOD  C 1 TY 

7339 

SAN  MATEO 

REDWOOD  VALLEY 

7351 

REPRESA 

737( 

SACRAMENTO 

•RICHMOND 

CONTRA  COSTA 

37 

56 

122 

21 

RIO  VISTA 

7*<.6 

SOLANO 

RIVERSIDE   FIRE  STA  NO  ', 

R  I  VERS  1 DE 

R ] VERS  I DE   C I TRUS 

EXPERIMENT  STATION 

7i.73 

RIVERSIDE 

ROBERTSON  FLAT 

71.92 

PLACER 

10 

ROCK  CREEK 

TSlO 

INYO 

ROCKL  IN 

7516 

PLACER 

14 

7560 

FRESNO 

19 

lis 

52 

10000 

ROUND  MEADOW 

7579 

TULARE 

]( 

ROUND  MOUNTAIN   J  NNE 

75B0 

SHASTA 

23 

40 

121 

5b 

2117 

7600 

SAN  BERDINO 

12 

117 

05 

5965 

S  ACHE  S  <^PR  I  NGS 

7623 

TUOLUMNE 

38 

06 

119 

51 

7900 

7630 

SACRAMENTO 

38 

31 

121 

30 

n 

76331  SACRAMENTO 

38 

35 

121 

29 

23 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

7637 

TEHAMA 

10 

122 

48 

3850 

76*. 

NEVADA 

39 

26 

120 

6337 

7643 

NAPA 

3B 

30 

122 

28 

255 

SAINT  HELENA  <•  WSW 

76't6 

NAPA 

38 

30 

122 

32 

1792 

SAINT  HELENA   7  NE 

7649 

2: 

34 

122 

22 

1050 

SAINT  JOHN 

7656 

39 

43 

122 

00 

145 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

CONTRA  COSTA 

50 

06 

625 

7667 

MONTEREY 

40 

121 

39 

SALINAS  2  E 

7668 

MONTEREY 

36 

40 

121 

37 

80 

7669 

MONTERY 

40 

121 

36 

SALINAS  DAM 

7672 

SN  LUIS  OBPO 

2' 

20 

120 

1  3TS 

SALSIPUEOES  GAGING  STA 

768 

SNTA  BARBARA 

32 

35 

120 

24 

250 

SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 

768S 

AMADOR 

36 

30 

120 

3700 

SALYER  RANGER  STATION 

7698 

TRINITY 

31 

40 

53 

123 

35 

623 

SAN  ANDREAS  i  S 

7702 

CALAVERAS 

2 

38 

10 

120 

40 

654 

S*f  ■  "^TONIO  CYN  MOUTH 

7711 

LOS  ANGELES 

2S 

34 

10 

117 

40 

2394 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


Sa]  8a 
VAR 
VAR 

6A|  6A 


RECLAMATION  OlST  1001 
IMPERIAL  IRRIG  DIST 
ANDREW  MEHLSCHAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
SN  FERNOO  VLY  T IMES 
EDWARD  L  THOMPSON 
S  SN  JOAOUIN   1R  DISI 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
ALLARD  A  CALKINS  JR 


U  S  MARINE  CORPS 
OCEANSIDE  WATER  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
HERSCHEL  P  CLAUSEN 
MRS  BEATRICE  RYAN 

LONG  BEACH  SCH  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COvE  CIT  ASSN 
CAL  01 V  BEACH  *  PARK 
AUST IN  E  LYONS 

CLOSED  6/30/60 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
E  J  ANDERSON 
CITY  OF  OROVILLE 
ALBERT  E  PALMER 

ROBERT  E  SKINNER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

dept  water  resources 
ciit  of  oxnaro 
jeff  butler 
u  s  bur  reclamation 
Floyd  r  poole 

E  K  BARR 

JOHN  P  OHRwALL 

PALMDALE  IRRIG  DIST 

PALMDALE  IRRIG  OlST 
FED  AVIATION  AGENCY 
PALM  SPGS  FIRE  DEPT 
ENGINEERING  DEPT 

JAMES  A  BELL 
PALOMAR  OBSERVATORY 
R  W  HIATT 
MISS  LILY  BERG 

PARADISE  CEMETERY 


HETCM  HETCHY  WTR  SUP 
METRO  WATER  DISTRICT 
HERBERT  H  DURHAM 
RAULSTON  P  MORRISON 
PASADENA  WATER  OEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PASO  ROBLES 
FRANCIS  F  NELSON 
FED  AVIATION  AGENCY 
HUDSON  RANCH 

MRS   ANl lA   V  KUNKLER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PETALUMA  FIBE  DEPT 
VICTOR  E  CHAIX 
A  PAT  TURNER 
MRS    IDA  H  AKERS 
VENTURA  COUNTT  FCO 


camulos  ranch 
police  department 
p  g  •  e  company 
aubrey  w  pitts 
p  g  .  e  company 
inst  fst  genetics 

CITY  OF  PLACERVILLE 
LORRIN  L  CRAIN 
JAMES  D  MOUNGOVAN 
BUREAU 


U  S  COAST  GUARD 
U  S  COAST  GUARD 
J  £  AOAMSON 


JOHN  I 
REUBEN  G  OALTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  R  BOOTH 
OTTO  R  HUGHES 

RUSSELL  E  NEAR 

•  E  COMPANY 
POHAY  MUN  WATER  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 
S(  CORPS  OF  ENGINEERS 
■  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  6  SPAULDING 
CORPS  Of  ENGINEERS 
KERN  CO  FIRE  DEPT 

ROBERT  H  WHIPPLE 
CLOSED  6/1/6O 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  REDDING 
REDDING  FIRE  CHIEF 
REOLANOS  DAILY  FACTS 
CITY  FIRE  DEPT   STA  2 
THOMAS  M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PRISON 
CITY  OF  RICHMOND 


CITRUS  EXP  STATION 


S|  DEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 

S|  SO  CALIF  EDISON  CO 

S|  CALIF  STATE  ENG 

MRS  MARIAN  L  BERTAGNA 

STATc  DIV  OF  MWYS 
S|  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEAThiER  BUREAU 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  B  ABREU 
JAMES  A  STURGEON 

BROTHER  U  BENEDICT 
AGR  EXTENSION  S£R 
SALINAS  RURAL  F  0 
FED  AVIATION  AGENCY 
SALINAS  DAM  OPERATORS 
JOE  CABRAL  JR 
P  G  ♦  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

,  DRAINAGE  t 

LATITDDE 

LONGITDDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PHECIP. 

EVAP. 

;  SPECIAL 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SAN  BERDINO 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  CLEMENTE  DAM 

MONTEREY 

CALIF  WTR  ♦   TEL  CO 

»SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

SAN  DIEGO 

MI 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  DIMAS  FIRE  WRD  FC95 

7749 

LOS  ANGELES 

24 

34  06 

117  48 

955 

SA 

SAN  DIHAS  FIRE  STA 

S  F  HEIGHTS  LEMON  AN 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RICHMOND  SUNSET 

SAN  FRANC  1  sec 

CITY  SAN  FRANCISCO 

SAN  FRANCISCO  MB  AP 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BSAN  FRANCISCO 

FEDERAL  BUILDING 

7772 

SAN  FRANCISCO 

37  47 

122  25 

52 

HtC 

MID 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  ANGELES 

PASADENA  HATER  DEPT 

E  K  OE  VORE 

LOS  ANGELES 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SAN  JUAN  BAUIISTA  3  SSE 

SAN  BCNITO 

MRS  GAYE  0  DAY 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

7B37 

ORANGE 

33 

33  36 

117  31 

730 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SN  LUIS  OBPO 

7A 

CAL  STATE  POLY  COL 

CLOSED  fe/l/BO 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

MARINE  Exchange 

CITY  ENGINEER 

ORANGE 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

SAN  BERDINO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA   ANA    RIVER   PH   NO  1 

SAN  BERDINO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SANTA  ANITA  FERN  FC  432 

7897 

LOS  ANGELES 

13 

34  12 

lie  01 

2035 

5P 

6  ROBINSON 

SANTA  BARBARA 

7902 

SNTA  BARBARA 

42 

100 

5P 

5P 

S  BARBARA  FIRE  DEPT 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

SNTA  BARBARA 

FED  AVIATION  AGENCY 

SANTA  BARBARA  Tv  PEAK 

SNTA  BARBARA 

TV  STATION  K£YI 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CLARA 

UNIV  OF  SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 

ROBERT  E  BURTON 

SANTA  FE  DAM 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SN  LUIS  OBPO 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

SANTA  MARGARITA  BOOSTED 

SN  LUIS  OBPO 

D  DALE  RUSKOVlCH 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

SNTA  BARBARA 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SANTA  MONICA 

795( 

LOS  ANGELES 

3: 

34  01 

118  29 

80 

4F 

CITY  SANTA  MONICA 

S  M  LIFEGUARD  SER 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

CLARENCE  S  NEWBERRY 

SNTA  YNE2  HIGH  SCHL 

Wl LL I AM  D  SAPP 1 NGTON 

L  A  WTR  *  PUR  DEPT 

U  S  FOREST  SERVICE 

PAC I F I C  LUMBER  CO 

SEARSVILLE  LAKE 

SAN  MATEO 

AUST IN  CLAPP 

SEBASTOPOL  4  SSE 

8072 

SONOMA 

r 

36  21 

122  49 

145 

c 

GEO  A  NAHMENS 

SEPULVEOA  0AM 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  BUR  RECLAMATION 

THEODORE  B  HEUSNER 

MRS  JANICE  H  SUTTER 

HARRY  H  ROEBER 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

S  lERRA 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL  HILL  FC  415 

8230 

LOS  ANGELES 

i' 

33  46 

lie  10 

100 

5P 

c 

GEORGE    I  OSBORNE 

ORANGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  K  LEITHOLD 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

CLARENCE  F  ElWORTMY 

MRS  MABEL  VAN  VLECK 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 

SNOW  FLAT 

MAPIPOSA 

DEPT  WATER  RESOURCES 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 

8320 

NEVADA 

39  19 

120  22 

6885 

6A 

SA 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SODA  SPRINGS 

N  E  V  A  DA 

39 

20 

6750 

MONT  EREY 

JAN  M  JACOBSEN 

MRS  GEORGIA  ANN  LONG 

LAWION   INVESTMENT  CO 

BERYLWOOD   INVEST  CO 

LAURENCE  W  DICKEY 

835: 

P  G  *  E  COMPANY 

STATE  DIV  OF  HWYS 

5  E  FARALLON 

8376 

SAN  FRANCISCC 

U  S  COAST  GUARD 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

8380 

MARI POSA 

1- 

37  30 

119  38 

5120 

4P 

H 

US  NAT   PARK  SERVICE 

8404 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

8436 

R  S  HUTCHISON 

8446 

MRS  BERTHA  HENNES 

8455 

TULARE 

ELMER  A  SUTTON 

846C 

TULARE 

U  S  FOREST  SERVICE 

8463 

TULARE 

P  G  •  E  COMPANY 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

647* 

PLACER 

SQUAW  VLY  DEvEL  CO 

SQUIRREL    INN  1 

6474 

SAN  BERDINO 

I' 

34  14 

117  15 

5239 

51 

SQUIRREL   INN  HOLD  CO 

8471 

SAN  BERDINO 

LEROY  KEMP 

e49C 

MENDOCINO 

CAL  DIV  BEACH  *  PKS 

849S 

TUOLUMNE 

P  G  +  E  COMPANY 

65tC 

FRESNO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STA Y ION  M I NE 

Bsn 

MERCED 

MRS  H  C  CUSHINGHAM 

STIRLING  CITY  flS 

85441  BUTTE 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

STOCKTON  DISPOSAL  PLAN 

855* 

SAN  JOAQUIN 

CITY  OF  STOCKTON 

*  STOCK  TON   FAA  AIRPORT 

SAN  JOAQUIN 

FED  AVIATION  AGENCY 

STOCKTON  FIRE   STATION  4 

e56C 

SAN  JOAQUIN 

STOCKTON  FIRE  DEPT 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  51 

121  23 

15 

si 

5P 

5P 

MART  In  P  MUHS 

STONY FORD  COOLEY  RANCH 

8576 

COLUSA 

39 

122  40 

3015 

eA 

FRED  M  COOLEY 

STONYFORO  RANGER  STA 

856C 

COLUSA 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RE SERVO 1 R 

8587 

GLENN 

ORLAND  UNIT  wU  ASSN 

STOUTS  MEADOW 

es9 

SHASTA 

DEPT  WATER  RESOURCES 

8604 

SOPER-WHEELER  CO 

8627 

SN  LUIS  OBPO 

SUEY  RANCH 

866G 

LOS  ANGELES 

FRANK  T  STEVENS 

SANTA  CRU2 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PARK 

SURF  2  ENE 

8697 

SNTA  BARBARA 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KNOLLS 

870C 

VENTURA 

118  40 

1085 

BA 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

870 

LASSEN 

1 

120  39 

4170 

8« 

CITY  OF  SUSANVILLE 

SUSAN VI LLE  A  1 RPORT 

8702 

LASSEN 

If 

40  23 

120  33 

4148 

MID 

MIC 

DAVID  BARR 

870 

LASSEN 

STATE  DlV  OF  FSTRY 

871 

AMADOR 

1' 

38  23 

120  48 

1560 

8« 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

8741 

LOS  ANGELES 

t 

34  23 

117  41 

7500 

5P 

SMITHSONIAN  OBSY 

KERN 

IC 

35  09 

119  28 

1025 

C 

KERN  CO  FSTRY  ♦  FD 

875 

PLACER 

39  10 

120  09 

6228 

BA 

8« 

8A 

ARTHUR  E  FR0DEN8ERG 

8T7 

PLACER 

39  12 

120  22 

6000 

VAI 

DEPT  WATER  RESOURCES 

TEHACMAPI 

8624 

KERN 

IC 

35  06 

118  27 

3975 

6P 

MRS  ANITA  COWAN 

TEHACMAPI    RANGER  STA 

8S32 

IC 

35  06 

118  27 

3975 

C 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

TEJON  RANCHO 

8831 

KERN 

IC 

35  02 

118  45 

1425 

6P 

6P 

TEJON  RANCH  COMPANY 

887' 

LASSEN 

le 

40  52 

120  27 

5  300 

c 

THE  CEDARS 

B0B 

PLACER 

39  15 

120  21 

5900 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

THE  GEYSERS 

868* 

SONOMA 

2 

38  46 

122  49 

1600 

c 

MRS  FAYE  DEWEY 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

R  IVERSIDE 

33  36 

116  10 

-120 

MIC 

MIC 

C 

FED  Aviation  agency 

THOUSAND  OAKS 

890! 

VENTURA 

3 

34  11 

lie  51 

810 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

THREE  RIVERS  6  SE 

891; 

TULARE 

36  22 

118  51 

2200 

c 

GLENN  BAKER 

THREE  RIVERS  EDISON  PH2 

8914 

TULARE 

36  28 

lie  53 

950 

2P 

2P 

SO  CALIF  EOISON  CO 

THREE  RIVERS  EDISON  PHI 

8917 

TULARE 

36  28 

aa  52 

1140 

: 

SO  CALIF  EDISON  CO 

TIGER  CREEK  POWER  HOUSE 

B92« 

AMAOOR 

30  26 

120  27 

2355 

4P 

4P 

: 

P  6  *  E  COMPANY 

248  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

'  DRAINAGE  1 

U 

LONGHTDDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

gl 

PBECIP. 

£i 
S 
Eg 

gi 

TOfANGA  PATROL  STA  FC 

8951 

LOS  ANGELES 

3*  05 

116  36 

745 

5P 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

TORRANCE 

997 

LOS  ANGELES 

3 

116  20 

102 

*F 

41 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

TRABLtCO  CANTON 

6992 

ORANGE 

3 

117  36 

970 

C 

TRAc  z  sse 

899 

SAN  JOAQUIN 

2 

121  25 

105 

c 

AAGE  R  TUGEL 

TRACl"  CARBONA 

2 

121  25 

140 

121 

12N 

BANIA  CARBONA    IR  CO 

TRACT  Pumping  plant 

900 

ALAMEDA 

2 

37  49 

121  35 

6P 

6P 

U  S  SUR  RECLAMATION 

THtNITY  CENTER  RS 

9023 

TRINl TY 

3* 

41  00 

122  41 

2295 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

TRINITY  DAM  ViSTA  POfN 

902* 

3* 

122  46 

2500 

6A 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

9035 

35  *7 

117  23 

1695 

BA 

6A 

AMERICAN  P  ♦  C  CORP 

truc«:ee  Ranger  station 

NEVADA 

3* 

39  20 

120  11 

5960 

6A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  iTO 

90'.9 

LOS  ANGELES 

3*  23 

c 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

TUtEFIELD 

9052 

K  ERN 

11 

35  09 

119  01 

265 

7A 

KERN  COUNTY  LAND  CO 

9053 

SI SK ITOU 

41  56 

121  26 

4035 

5P 

5P 

C  H 

TULELAKE   [RRIG  DIST 

TUNNEL  RANGER  STATION 

9061 

TULARE 

IC 

35  22 

116  17 

8950 

VAH 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TUOLUMNE  MEADOWS 

9063 

TUOLUMNE 

31 

37  53 

119  20 

6600 

OEPT  WATER  RESOURCES 

TURLOCt 

9073 

STANI SLAUS 

1* 

37  29 

120  51 

104 

SA 

CARL  A  PEARSON 

TURNTABLE  CREEK 

9083 

2 

122  18 

loeo 

8A 

SA 

SA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TUST IN    IRVINE  RANCH 

9087 

ORANGE 

3 

117  47 

116 

3P 

3P 

THE    IRVINE  COMPANY 

TWENTYNINE  PALM5 

SAN  BERDINO 

34  09 

116  02 

1975 

5P 

6P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

TKIN  LAKES 

9105 

ALPINE 

38  62 

120  03 

7829 

3P 

3P 

P  G  *  £  COMPANY 

WUKIAH 

9122 

MENDOCINO 

2j 

39  09 

123  12 

523 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

9126 

MENDOCINO 

21 

39  09 

123  16 

1550 

6) 

MRS  MARJORIE  S  DORY 

UNION  OIL  STEARNS 

ABSORPT ION  PLANT 

9138 

26 

33  56 

117  52 

710 

6A 

UNION  OIL  CO 

HUNI VERSI TY  OF  CAL IF 

AT  LOS  ANGELES 

9152 

LOS  ANGELES 

33 

34  0* 

lie  27 

430 

UCLA 

UPLAND  3  N 

915a 

SAN  BERDINO 

34  09 

117  39 

1605 

5P 

5P 

LIBERTV  GROVES  CORP 

UPPER  LAKE   7  M 

9157 

LAKE 

23 

39  11 

123  02 

1520 

PETER  V  PEDRONCINI 

UPPER  LAKE  Ranger  sta 

9it; 

LAKE 

23 

39  10 

122  55 

1347 

4P 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

UPPER  MATTOUE 

91T7 

HUMBOLDT 

17 

40  15 

12*  11 

259 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPPER  SAN  LEANOBO 

9185 

122  10 

367 

7A 

7* 

c 

E  BAT  HUN  UTL  DIST 

UPPER  TBES  PINOS 

9189 

2( 

121  02 

2050 

c 

ELOON  FANCHER 

VACAVILLE 

9200 

SOLANO 

23 

122  00 

175 

6P 

6P 

E  H  UHL 

VALLETON 

9221 

MONTEREY 

2* 

120  42 

950 

c 

MRS  AMY  CURTIS 

VALLEY  CENTER  3  NE 

9228 

33 

117  01 

1615 

5P 

C  F  IVERSON 

VALYERMO  RANGER  STATIO' 

LOS  ANGELES 

15 

117  51 

3705 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

13 

lia  27 

695 

BA 

LEONARD  SWINNEY 

* 

123  01 

JOHN   B  HARPER 

VENTURA 

9285 

VENTURA 

33 

34  IT 

119  16 

45 

eA 

STAR  FREE  PRESS 

VERMILION  VALLEY 

9301 

27 

118  59 

7520 

VAR 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

9325 

IS 

117  18 

265B 

8A 

8A 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

VI NCENT  FIRE  STA  FC  1J( 

9345 

LOS  ANGELES 

lie  08 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

6 

120  11 

49*5 

9357 

9 

119  16 

354 

9A 

9A 

TULARE  CO  C  OF  C 

9379 

SAN  D 1 E  GO 

33 

117  15 

400 

SP 

5P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

VOLCANOVILLE 

9382 

EL  DORADO 

1 

38  59 

120  47 

3036 

ELMER  C  OGLE 

9366 

23 

122  26 

1359 

7A 

c 

WILL lAM  J  VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 

9390 

SHASTA 

23 

40  29 

121  52 

2200 

ftp 

ftp 

P  G  +   £  COMPANY 

WALLACE 

941B 

CALAVERAS 

36  12 

120  59 

197 

5P 

E   J  FOOIE 

NALHAR  SCHOOL 

9420 

CONTRA  COSTA 

37  57 

122  05 

115 

MRS  M  VIVIAN  MAZLUM 

WALNUT  CREEK  Z  ESE 

9*23 

CONTRA  COSTA 

37  53 

122  02 

24  5 

6A 

SA 

RAY    1  WHITTEMORE 

WALNUT  CREfK  ;  ENE 

9A26 

CONTRA  COSTA 

37  54 

122  01 

220 

TOMAS  S  VANASEK 

WALNUT  CREEK  4  E 

9427 

CONTRA  COSTA 

4 

37  54 

121  59 

320 

9A 

ERNA  G  IRVING 

WALNUT  GROVE 

9fa2e 

SACRAMENTO 

23 

36  14 

121  31 

5P 

5P 

5P 

PAUL  LACKAS 

WALNUT  PATROL 

STATION  FC   102  B 

9*31 

LOS  ANGELES 

26 

3*  00 

in  52 

468 

ftp 

E  PEDERSON 

WARNER  SPRINGS 

SAN  DIEGO 

33 

33  17 

116  38 

3160 

4P 

ftp 

c 

WARNERS  RESORT  CO 

WASCO 

9*52 

KERN 

35  36 

119  20 

333 

8A 

8A 

KERN  CO  FSTRY  *  F  0 

WAStOJA  PATTERSON  RANCH 

9*57 

SNTA  BARBARA 

30 

34  59 

119  54 

2175 

c 

PATTERSON  RANCH 

9*73 

SANTA  CRUZ 

BA 

BA 

LEE  F  MAC  GOWAN 

WAWONA  RANGER  STATION 

9*62 

MAR  I POSA 

14 

119  40 

3975 

c 

US  NAT   PARK  SERVICE 

WEAVE flV ILLE  RANGER  STA 

9*90 

35 

*0  *4 

122  56 

2050 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

12 

41  25 

122  23 

8A 

6A 

CHESTER    I  KIMREY 

WELDON  1  WSW 

9512 

10 

35  40 

US  16 

2660 

c 

VERNON  J  BLOUNT 

WENOEL   10  SE 

9  525 

LASSEN 

18 

40  16 

120  04 

4035 

3P 

ED  FILIPELLI 

WEGT  BIG  PINE  LOOKOUT 

953? 

SNTA  BARBARA 

32 

34  42 

119  *0 

6260 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

westmaven 

9550 

FRESNO 

U 

35  13 

119  59 

265 

7A 

BOSTON  RANCH  CO 

WEST  POINT   3  SW 

CALAVERAS 

38  22 

120  33 

2400 

W  B  HANKER 

WESTVILLE 

9597 

PLACEP 

39  11 

120  39 

5200 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WET  MEADOW 

9502 

TULARE 

10 

35  22 

lie  32 

9200 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WHEATLAND  2  NE 

9605 

YUBA 

6 

39  02 

121  2* 

113 

c 

E  CLEMENS  HOflST  CO 

WHEELER  SPRINGS  ;  SSW 

9615 

VENTURA 

33 

34  29 

119  16 

875 

c 

VENTURA  CO  FC  DIST 

WHEELER  SPRINGS  7  N 

9616 

29 

3*  36 

119  20 

*150 

c 

ROSCOE  G  WIL8ER 

9520 

23 

40  36 

122  33 

1090 

8A 

6A 

BA 

CLOSED  4/14/60 

WMI TE    MOUNT A  IN  1 

9632 

37  30 

lie  11 

0150 

8A 

H 

UNIVERS 1 TY  of  CALIF 

WHITE  MOUNTAIN  2 

9633 

118  1* 

12*70 

8A 

8A 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

9639 

16 

121  05 

353 

TA 

MRS  JESSIE  A  PAYEN 

WMITTIER  CITY  HALL 

FC  106  C 

9660 

LOS  ANGELES 

2« 

33  56 

lie  02 

310 

SP 

WHITTIEft  MATER  DEPT 

9677 

23 

122  09 

86 

8A 

8A 

c 

CITY  OF  WILLIAMS 

wlLLITS  HOWARD  FOREST 

9695 

MENDOC I  NO 

7 

123  19 

1925 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

9699 

23 

122  12 

140 

BA 

BA 

HOWARD  R  ALLARD 

Wl NCHESTER 

9722 

R  I  VERS  1 DE 

33 

117  05 

1470 

JIM  M  BLACKMORE 

9742 

23 

121  58 

135 

BA 

BA 

J  NEWTON  WALLACE 

WOFFORO  HEIGHTS 

9754 

KERN 

10 

35  43 

116  27 

2700 

SS 

JAMES  H  JORGENSEN 

WOOOCHUCK  MEADOW 

9773 

FRESNO 

u 

37  02 

118  54 

9200 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOODFORDS 

9775 

ALPINE 

38  47 

119  49 

5671 

5P 

5P 

HRS  WILHA  C  BARR 

WOODLAND  1  WKN 

9791 

YOLO 

23 

38  41 

121  *e 

69 

9A 

9A 

COUNTY  OF  rOLO 

WRIGHTS 

981* 

SANTA  CLARA 

37  08 

121  57 

1600 

5P 

MARVIN  E  WARE 

WRIGHTS  LAKE 

9816 

EL  DORADO 

38  51 

120  14 

6600 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

YORBA  LINDA 

98*7 

ORANGE 

26 

33  54 

117  49 

405 

6P 

6P 

TORSA  LINDA  WATER  CO 

YOHKVILLE 

9651 

MENOOC 1  NO 

17 

38  55 

123  16 

1 100 

c 

MRS  LOLA  A  HULBERT 

YOSEMITE   NATIONAL  PARK 

MA Rl POSA 

1* 

37  45 

119  35 

3985 

5P 

5P 

C  M 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

YHEKA 

9866 

SISK ITOU 

12 

41  43 

1  22  38 

2625 

BA 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

STATION 


NEW  STATIONS 


TEWMO  BR  IN  MARS  RCH 
*HI5KEVT0WN  RES 


COUNTY 


OBSERVATION 
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6875 
9621 
1773  ; 

8390  ; 


LASSEN 
SHASTA 


ftO  55 
*0  37 


BRIN  MARR 

U  5  BUR  RECLAOIATION 


REACTIVATED  STATION 
BUCKHORN 


t      1  AMERICAN,     2  CALAVERAS,     3  CARSON,     ft  CENTRAL  COAST,     5  COLORADO,     6  DESERT,     7  EEL,     8  FEATHER,     9  KAWEAH,     10  KERN,  11  KINGS,     12  KLAMATH,     13  LOS  ANGELES,     1«  MERCED,     15  MOJAVE,       16  MOKELUMNE, 

17  NORTH  COAST,  18  N.E.  INTERIOR,  19  OWENS,  20  PAJARO,  21  PIT,  22  RL^SSIAN,  23  SACRAMENTO,  24  SALINAS,  25  SAN  OIEGO.  26  SAN  GABRIEL,  27  SAN  JOAQUIN,  28  SANTA  ANA,  29  SANTA  CLARA,  30  SANTA  MARIA, 
31  SANTA  MARGARITA,     32  SANTA  YNE2,     33  SOUTH  COAST,     3ft  STANISLAUS,     35  TRINITY,     36  TRUCKEE,     37  TUOLUMNE,     58  WALKER. 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557  Federal  Of- 
fice Building,   50  Fulton  Street,   San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this 
issue . 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  GS'F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  and  also 
Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term 
means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet, and  ice. 

Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  stand- 
ard time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST, 
and  Mt.   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,   will  be  published  later  in    "Storage-Gage  Pre- 
cipitation" Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;       "Snowfall  and  Snow    on  Ground'* 
Table;   "Dally  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

♦  Amount  Included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,     the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  valqe  Is  entered,     less  than  10  days  record  Is  missing.       See     "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly     from  the  amonnts  to  be  published     later  In 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2,50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,     and  STORM  DATA,     all  of  which  may  be  obtained  from  the     Superintendent  of  Documents,     Cjovernment  Printing  Office,  Washlngtor 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  C}overnment  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C.  for  $1.25,  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Clima- 
tological Data,  obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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CALIFORNIA  -  AUGUST  1960 


Average  temperatures  during  August  were  generally  near  or  only  slightly  above  normal 
However,  on  the  23d  there  were  some  unseasonably  cold  temperatures  recorded.  Mt .  Shast 
recorded  34°,  the  lowest  temperature  ever  recorded  so  early  in  the  season.  Fresno's  read 
ing  of  51°  was  equal  to  the  lowest  minimum  ever  recorded  in  August.  It  was  in  1887  tha 
an  August  reading  this  low  was  last  recorded.  There  was  abundant  sunshine  at  most  points 
Sacramento  recording  100  percent  of  sunshine  for  only  the  third  time  in  30  years  of  Augus 
records.  Precipitation  was  very  light,  even  for  an  August  month.  Most  areas  received  les 
than  10  percent  of  the  normal  amount,  and  only  the  Desert  Basins  received  as  much  as  I 
percent  of  normal. 

STORMS 

There  were  two  periods  of  high  wind  recorded  during  the  month.  On  the  16th  and  171 
some  damage  was  reported  to  trees  and  utility  lines  in  the  Glenn  County  and  Lake  Counl 
area.  A  large  part  of  the  State,  extending  from  the  Central  Coast  to  the  Mojave  Desert  e: 
perienced  high  winds  on  the  21st  through  the  23d.  The  wind  damage  was  widespread  but  gei 
erally  light,  consisting,  in  general,  of  downed  TV  antenna,  damaged  roofs,  utility  lines 
boats,  and  trees.     Some  ripening  fruit  was  also  reported  blown  from  trees. 

C.   Robert  Elford 
State  Climatologist 
U.S.  Weather  Bureau 
San  Francisco,  California 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  123°  on  the  13th+  at  Cow  Creek. 

Lowest  temperature  21°  on  the  23d  at  Bridgeport. 

Greatest  Total  Precipitation  0.90  inch  at  Daggett  FAA  Airport. 

Least  Total  Precipitation  0.00  at  512  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  0.90  inch  on  the  31st  at  Daggett  FAA  Airport, 
Greatest  Total  Snowfall  Trace  at  Bridgeport. 
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nn 
*nn 

nn 

* 

0 

Q 

0 

LUE  CANYON   WB   AP  //R 

7  8.5 

58.2 

68.4 

1.1 

88 

1 9+ 

4 1 

2  2 

A^ 

Q 

Q 

0 

0 

05 

*0 

0 

Q 

Q 

0 

:  OWMAN  DAM 

51,8 

66  •  0 

0.7 

89 

12  + 

4  0 

0 

0 

0 

*nn 

.13 

*no 

a  0 

0 

0 

0 

0 

ROOKS   FARNHAM  RCH 

AM 

OR 'n 
98.  8M 

5  8  .  2  M 

7  8  .  5M 

2.7 

107 

1 9 

47 

3  1 

0 

0 

0 

0 

*nn 

.02 

*nn 
'nn 

•  0 

0 

0 

0 

0 

URNEY 

AM 

86.6 

40,4 

63.5 

97 

13  + 

29 

2  8 

103 

13 

0 

3 

0 

.00 

*nn 

0 

Q 

0 

ANYON  DAM 

84,  ifM 

42  ,  7M 

63  •6M 

1.2 

98 

7 

30 

2  3 

121 

12 

0 

1 

0 

'  ■■ - 

a  0 

0 

Q 

0 

0 

'  ENTERVILLE  PH 

AM 

98,5 

54,5 

76.5 

0.5 

107 

20+ 

46 

26 

0 

26 

0 

Q 

0 

,00 

*nn 

•  0 

0 

0 

0 

0 

1  HESTER 

87  •  8M 

3  7,9M 

62.  9M 

98 

12 

28 

2  3 

108 

X  5 

0 

*07 
* 

a  0 

0 

0 

0 

0 

HICO  EXP  STATION 

96,1 

5  7,9 

77.0 

0.7 

107 

18  + 

48 

23 

0 

26 

0 

0 

0 

,00 

•  09 

*nn 
*nn 

a  0 

0 

0 

0 

0 

LARKSBURG 

AM 

90  •  4 

5  3,8 

72.1 

103 

19 

48 

2  3 

1  7 

0 

0 

*nn 

0 

Q 

Q 

0 

LEARLAKE  HIGHLANDS 

AM 

M 

M 

105 

1 9 

45 

31  + 

0 

0 

0 

*nn 

a  0 

0 

0 

0 

0 

OLFAX 

92,4M 

6  2,  4M 

77  .  4M 

1.8 

102 

13 

48 

2  4 

1 9 

Q 

Q 

0 

*nn 

.03 

'nn 

0 

0 

Q 

0 

OLUSA   1  SSW 

96.5 

5  5,6 

76.1 

0.1 

107 

18 

48 

2  7 

27 

Q 

Q 

0 

*on 

.03 

*nn 
*nn 

a  0 

0 

0 

0 

0 

AVIS   1  WSW 

AM 

90.8 

52,2 

71.5 

1.7 

101 

20+ 

45 

31 

0 

1 9 

Q 

0 

0 

*nn 

*ni 

'nn 

0 

0 

EER  CREEK  PH 

84,9 

44,8 

64,  9 

0.4 

93 

19 

36 

2  5 

68 

1  0 

0 

0 

0 

'nn 

*ni 

'nn 

*0 

0 

Q 

0 

0 

E  SABLA 

8  8  •  2M 

5  1 ,  5M 

69.  9M 

1.2 

97 

17 

4 1 

23 

26 

Q 

Q 

0 

'nn 

*i  n 

•  0 

0 

Q 

0 

0 

OBBINS  COLGATE 

96  •  5M 

60  ,  IM 

78  •  3M 

106 

19+ 

50 

27  + 

0 

27 

0 

0 

0 

*  1  n 

*n7 

*nR 
•  08 

* 

•  0 

0 

1 

0 

0 

OWNIEVILLE  RS 

AM 

87,5 

44,5 

66  .0 

96 

13  + 

36 

25  + 

59 

1 5 

^ 

0 

.07 

•  07 

1 

'n 

0 

Q 

0 

0 

AST  PARK  RESERVOIR 

AM 

93.4 

57,4 

75.4 

0.4 

104 

19 

49 

24  + 

2 

,00 

•  04 

•  00 

*n 

0 

Q 

Q 

0 

AIRFIELD  POLICE  STA 

90  ,2 

5^1 ,8 

72.5 

103 

17 

49 

9 

1 

1  7 

0 

0 

0 

*  00 

*nn 

0 

Q 

0 

0 

OLSOM  DAM 

AM 

93,9 

5  6.1 

76.0 

105 

19 

5 1 

2  7  + 

0 

24 

0 

0 

0 

*2n 

*Q 

■0 

Q 

0 

0 

RASS  VALLEY 

AM 

88,5 

5  7.8 

73.2 

2.9 

98 

19 

46 

2  2 

1 1 

16 

0 

0 

0 

,09 

•  07 

*n9 
*nn 

13 

a  0 

0 

Q 

0 

0 

AT  CREEK   PH  1 

AM 

91 ,  IM 

41  ,  5M 

66.  3M 

1.7 

103 

3 

32 

2  6  + 

57 

0 

2 

0 

,00 

*ni 

aO 

0 

0 

0 

0 

ESS  VALLEY 

64. 3M 

4  5  ,4M 

64. 9M 

95 

8 

28 

2  3 

90 

8 

0 

1 

0 

*nn 

*  7? 

'n7 

77 

.  0 

0 

0 

0 

0 

AKEPORT 

94. CM 

5  1  .OM 

72.  5M 

103 

18  + 

44 

2  3 

3 

24 

0 

0 

0 

• 

'00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

AKESHORE 

95.2 

5  5,9 

75,6 

105 

1 8 

47 

2  2 

} 

24 

0 

0 

0 

,00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

AKE  SPAULDING 

81,0 

4  3,9 

62.5 

0.7 

88 

19  + 

34 

114 

0 

0 

0 

0 

•  00 

•  09 

•  00 

a  0 

0 

0 

0 

0 

AKE  SPAULDING  DAM 

81,4 

M 

M 

90 

1 2 

43 

7A 

1 

0 

0 

0 

,00 

•  00 

,  0 

0 

0 

0 

0 

AS  PLUMAS 

96  •  1 

66,4 

81.3 

0,4 

104 

19  + 

5  5 

2  7 

0 

27 

0 

0 

0 

04 

• 

13 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ANZANITA  LAKE  // 

AM 

79,8 

4  4,0 

61.9 

91 

8 

3  2 

\^ 

138 

2 

0 

1 

0 

.02 

•  02 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ARYSVI LLE 

96  ,  OM 

59.6 

77  .  8M 

0,9 

106 

19  + 

5  3 

21* 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

•  0  3 

•  0 

0 

0 

0 

0 

1 C  CLOUD 

AM 

86,1 

41,9 

64,0 

0,5 

98 

13  + 

30 

23 

109 

13 

0 

2 

0 

I" 

13  + 

•  0 

0 

0 

0 

0 

i  INERAL 

AM 

81,7 

40.7 

61.2 

0,0 

92 

8 

29 

23 

147 

7 

0 

3 

0 

.04 

- 

•  11 

.04 

13 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ONT ICELLO  DAM 

AM 

95  .  5 

5  7.8 

76.7 

106 

20+ 

50 

27 

0 

25 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

84.7 

49.2 

67.0 

1,2 

99 

7 

34 

23 

64 

12 

0 

0 

0 

.00 

.13 

.00 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

EVADA  CITY 

AM 

39,0 

47.4 

68.2 

0.1 

98 

20 

38 

23 

34 

15 

0 

0 

0 

.07 

.04 

•  07 

.0 

0 

0 

0 

0 

RLAND 

AM 

95.4 

59.4 

77.4 

0.5 

104 

18 

52 

31  + 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ROVILLE 

AM 

96.5 

62.0 

79.3 

106 

20  + 

53 

27  + 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ARADISE 

AM 

91,3 

57.7 

74,5 

101 

20+ 

46 

27  + 

3 

18 

0 

0 

0 

,00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LACERVILLE 

AM 

93.2 

51.6 

72,4 

0.8 

104 

20 

41 

27 

12 

20 

0 

0 

0 

T 

.01 

T 

12 

•  0 

0 

0 

0 

0 

See  Relerence  Notes  Following  Stalion  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNf 


Slalion 

TemperatL 

f  e 

p 

ecip 

lat 

on 

0  £ 

1  5 
<  5 

?  E 

;  i 

<  s 

£ 
1 
i 

?  s 

3  S 
e  E 
^  >- 

r 

Lowesr 

No.  o(  Days 

V 

?  i 

3  5 

e  E 

iT 

n 

a 
? 
? 
u 

Snow,  Sleer 

No 

s 

Mm 

J 

Total 

Q 

1 
o 

50  oi  Mote 

i 

c 

5  « 

bi 

5  t 

5  , 

hi 

PLACERVILLE  IFG 

AM 

90.1 

53.2 

75.7 

100 

20  + 

48 

22 

2 

16 

0 

0 

0 

T 

T 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORTOLA 

86.1 

34.9 

60.5 

0.1 

97 

7 

23 

29 

159 

12 

0 

1 1 

0 

•  07 

- 

.03 

.07 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

OUINCY  RS 

AM 

91.3 

39.4 

55.4 

2.0 

104 

13 

30 

23 

70 

20 

0 

4 

0 

.13 

.02 

.13 

1  3 

.0 

0 

1 

0 

0 

RED  BLUFF  WS  AP 

R 

97.0 

65.1 

81.1 

0.6 

106 

19  + 

55 

23 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0, 

REDOING  FIRE   STA  2 

96 .  OM 

67. 2M 

81. 5M 

1.2 

104 

18  + 

56 

22 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

- 

.15 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0| 

ROCKLIN 

AM 

96.6 

5  4.3 

75.5 

* 

0.5 

108 

20 

46 

28  + 

1 

26 

0 

0 

0 

.00 

- 

•  01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SACRAMENTO  W6  AP 

R 

9*.0 

56.9 

75.5 

2.3 

105 

19  + 

5  2 

27  + 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY 

R 

91.7 

67.7 

74.7 

0.7 

104 

18 

52 

31  + 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SHASTA  DAM 

AM 

95.4 

67.5 

81.5 

107 

19 

5  6 

22 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

c 

SIERRA  CITY 

AM 

88.3 

51.6 

70.0 

98 

18 

38 

24 

30 

14 

0 

0 

0 

.02 

.02 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

SIERRAVILLE  RS 

AM 

65.7 

39.5 

52.7 

0.5 

97 

6 

26 

23 

117 

10 

0 

5 

0 

.00 

- 

.15 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

° 

SNOW  LAB  CEN  SIERRA  //R 

AM 

76.8 

40.5 

56.7 

86 

19+ 

29 

23 

200 

0 

0 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

c 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

96.4 

59.5 

78.0 

0.8 

106 

18 

50 

23 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

- 

.04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

c 

STRAWBERRY  VALLEY 

88.6 

52.1 

70.4 

97 

16  + 

41 

22 

21 

14 

0 

0 

0 

.15 

.15 

13 

.0 

0 

1 

0 

c 

TURNTABLE  CREEK 

AM 

95.0 

55.8 

80.4 

20  + 

55 

23 

0 

24 

0 

0 

0 

.0 

0 

0 

TWIN  LAKES 

M 

M 

M 

63 

9  + 

32 

23 

0 

0 

1 

0 

.00 

- 

.35 

.00 

.0 

0 

0 

0 

UPPER  LAKE  RS 

96.0M 

47. 6M 

7 1 .  8M 

10  5 

19 

40 

1 

8 

25 

0 

0 

0 

.0 

0 

0 

VACAVILLE 

96.2 

55.8 

75.0 

2.1 

108 

19 

48 

27 

0 

25 

0 

0 

0 

loo 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

VOLTA  PH 

94,3 

5  B .  3 

75.3 

12  + 

40 

22 

7 

25 

0 

0 

0 

.0 

0 

0 

WALNUT  GROVE 

92.2 

53.1 

72.7 

105 

18 

47 

29+ 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

WHISKEYTOWN  RES 

97  •  3M 

60. 5M 

76. 9M 

107 

19 

49 

22 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

WILL lAMS 

AM 

96.7 

55.9 

76.8 

105 

19 

50 

29  + 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

WILLOWS 

AM 

93.5 

59.2 

75.4 

0.1 

106 

18 

52 

27 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

- 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

WINTERS 

AM 

97.1 

57.3 

77.2 

108 

20 

50 

31 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

WOODLAND  1  WNW 

AM 

93.5 

53.4 

73.5 

2.0 

104 

19  + 

31 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

0 

0 

0 

DIVISION 

72.1 

1.2 

.01 

- 

.10 

NORTHEAST   INTERIOR  BASINS 

BOCA 

AM 

82.7 

32.0 

57.4 

96 

12 

22 

25 

243 

6 

0 

16 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

( 

BRIDGEPORT 

83.5 

35.0 

59.8 

93 

11 

21 

23 

172 

8 

0 

8 

0 

T 

T 

22 

T 

0 

0 

0 

( 

CEDARVILLE 

AM 

85.8 

52.3 

59.1 

- 

1.5 

99 

8 

35 

23 

62 

12 

0 

0 

0 

.05 

.03 

•  05 

22 

.0 

0 

0 

( 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

AM 

81.9 

37.5 

59.7 

94 

8 

27 

23 

179 

3 

0 

3 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

( 

DOYLE   S  SSE 

AM 

88. 1 

48.9 

58.5 

9+ 

33 

23 

46 

15 

0 

0 

0 

T 

1  4 

.0 

0 

0 

( 

FORT  BIDWELL 

85.1 

44.9 

55.0 

- 

2.3 

95 

18  + 

31 

23 

75 

12 

0 

1 

0 

.15 

- 

.04 

.15 

22 

.0 

0 

1 

0 

LAKE  CITY 

88.  IM 

4  7.4M 

57. 8M 

9  + 

30 

26 

57 

0 

1 

0 

1  5 

.0 

0 

0 

' 

MONO  LAKE 

34.6 

50.8 

57.7 

93 

12 

36 

23 

25 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

M 

M 

M 

69 

28 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

i 

SUSANVILLE  AP 

88.4 

45.1 

66.8 

- 

1.6 

100 

8  + 

31 

23 

52 

14 

0 

1 

0 

.03 

- 

.05 

.03 

12 

.0 

0 

0 

0 

1 

TAHOE  CITY 

AM 

78.5 

42.8 

50.7 

0.6 

67 

13  + 

32 

23 

150 

0 

0 

1 

0 

.00 

- 

.12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

' 

TRUCKEE  RS 

AM 

83. 2M 

36. 5M 

59. 9M 

- 

0.7 

94 

8 

26 

26  + 

159 

5 

0 

10 

0 

.00 

- 

.17 

.00 

.0 

0 

0 

0 

li 

WOODFOROS 

84.7 

44. 1 

54.4 

95 

12  + 

29 

23 

90 

9 

0 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

ll 

DIVISION 

63.9 

0.0 

.02 

.26 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

BEN  LOMOND 

82.3 

45.5 

64.5 

90 

18 

42 

30 

37 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

BERKELEY 

R 

57.7 

52.8 

50.3 

- 

1.1 

76 

25 

50 

22 

140 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

BURL INGAME 

70.5 

51.2 

60.9 

82 

15 

48 

30 

128 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

CARMEL  VALLEY 

75.1 

45.0 

61.1 

85 

19 

39 

14 

113 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

28 

.0 

0 

0 

0 

CROCKETT 

AM 

81.5 

52.4 

67.0 

95 

17 

50 

31  + 

11 

2 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

OILROY 

AM 

87.0 

50.0 

56.5 

101 

20 

45 

23  + 

4 

9 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

AM 

63.4 

51.2 

57.3 

56 

25 

45 

24 

227 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

HOLLISTER 

79.0 

46.9 

54.0 

3.4 

92 

19 

42 

27 

56 

2 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

KING  C ITY 

82. 9M 

49. 3M 

65.  IM 

1.0 

97 

19 

42 

25  + 

14 

1 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

LIVERMORE  2  SSW 

AM 

89.5 

50.8 

70.2 

- 

0.5 

103 

20 

45 

27 

7 

16 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

LOS  GATOS 

91.0 

50.6 

70.6 

2.5 

102 

19 

45 

23  + 

0 

16 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

MARTINEZ  FIRE  STA 

AM 

85.7 

53.2 

59.5 

98 

17 

49 

31  + 

1 

7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

MONTEREY 

68.5 

50.6 

59.5 

81 

17 

47 

28  + 

162 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

53.8 

50.5 

57.2 

70 

11 

45 

29+ 

235 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

MOUNT   DIABLO  NORTH  GATE 

AM 

88.8 

59.5 

74.2 

102 

20  + 

43 

22 

16 

13 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

79. 5M 

52. 3M 

71. 2M 

1.1 

92 

19 

39 

22 

39 

2 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

NACIMIENTO  0AM 

93.9 

47.6 

73.3 

109 

20+ 

42 

28 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

NEWARK 

AM 

73.2 

53.2 

55.7 

89 

18 

48 

29 

25 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

1 

.0 

0 

0 

0 

OAKLAND  WB  AP 

R 

72.2 

54.2 

63.2 

0.3 

85 

16 

51 

22 

64 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.02 

T 

9  + 

.0 

0 

0 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

75.8 

52.5 

64.7 

93 

16 

45 

27 

35 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES 

93.0 

47.1 

70.1 

105 

19 

39 

26 

7 

13 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

95.3 

50.3 

73.1 

106 

19 

44 

28  + 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

PINNACLES  NM 

98.1 

49.1 

73.5 

107 

19 

39 

27 

1 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

PISMO  BEACH 

66.8 

51.0 

58.9 

84 

24 

46 

24 

183 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

AM 

87.3 

48.5 

67.9 

102 

13 

43 

29 

12 

12 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

i 

PRIEST  VALLEY 

94.4 

47.2 

70.8 

105 

19 

38 

27  + 

12 

25 

0 

0 

0 

.00 

- 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

f 

REDWOOD  CITY 

81. 6M 

52. 4M 

67. OM 

0.0 

97 

16 

45 

27 

5 

2 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

i 

RICHMOND 

AM 

68.5 

54.2 

51.4 

78 

26 

5  1 

22 

113 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

M 

M 

M 

45 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

*! 

SALINAS  2  E 

70.5 

51.6 

51.2 

1.0 

60 

26+ 

45 

23 

111 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

t. 

SALINAS  FAA  AP 

69.3 

51.6 

50.5 

79 

25  + 

45 

23 

131 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

14  + 

.0 

0 

0 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

93.3 

45.5 

71.9 

110 

19  + 

36 

23 

8 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

1 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

62. 7M 

52. 5M 

57. 7M 

80 

15 

50 

18  + 

226 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

71.7 

52.4 

62.1 

1.5 

36 

16 

51 

30  + 

89 

0 

Q 

0 

0 

T 

.01 

T 

6  + 

.0 

0 

0 

0 

1 

SAN  FRANCISCO  FOB 

R 

63.1 

52.3 

57.7 

1  .6 

72 

25 

50 

11  + 

219 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.01 

T 

4  + 

.0 

0 

0 

0 

SAN  GREGORIO  3  SE 

68.5 

47.5 

58.1 

40 

0 

2  2 

.0 

0 

0 

! 

SAN  JOSE 

R 

81.1 

55.2 

58.2 

1.0 

91 

17  + 

52 

25  + 

2 

3 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

! 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

AM 

75.1 

51.1 

63.6 

1.0 

86 

12 

47 

30  + 

52 

0 

0 

0 

0 

.  00 

.04 

•  00 

.0 

0 

0 

SAN  MATEO 

75.2 

53.2 

54.7 

92 

15 

49 

12  + 

42 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

8 1 .  6  M 

0.4 

92 

49 

3 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

72.9 

50.1 

51.5 

1.5 

34 

23 

43 

25 

103 

0 

0 

0 

0 

.02 

.04 

.02 

9 

.0 

0 

0 

0 

t 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

AM 

52.5 

37 

2  0  + 

48 

26  + 

92 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

s 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

AM 

89.5 

50.4 

70.0 

104 

19 

44 

23 

4 

17 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

I 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

AM 

58.6 

50.5 

59.6 

60 

24 

45 

25  + 

160 

0 

0 

0 

0 

.on 

.00 

.0 

0 

0 

0 

1,1 

DIVISION 

65.1 

0.4 

T 

.03 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH  FIBREBOARD  MILLS 

89.3 

56.5 

72.9 

0.5 

99 

13 

49 

31 

0 

13 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

1 

See  Rclerence  Noles  Following  Station  lnde< 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Stdiiof. 

T  empe  tat 

re 

P 

recip 

tarion 

%  i 
<  s 

2  i 
<  S 

Average 

1 
a 

a 

1  1 

E  1 

_ 

1 

X 

4) 

Q 

I 

0 

No  ot  Dayi 

1 

s, 

J  S 

£  E 

O 

4) 

a 

Snow.  Sleet 

No  ot  Days 

Mix 

1 

0 
g 

0 

Q 

e 
s 

5 
0 

s 

s 
_ 

0 

5  « 
»  < 

m  " 

8  « 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

AM 

91*1 

5  3.8 

72.5 

100 

19 

45 

3 1 

0 

2  0 

Q 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ASH  MTN 

AM 

9  7  •  3 

6  6.5 

81.9 

0.0 

106 

21  + 

5  4 

2  3 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

•  05 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

AUBERftY 

M 

106 

1 6 

4  5 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

AVENAL  9  SSE 

AM 

1 0  2  •  0  M 

62  .  7M 

82. "iM 

115 

1 3 

52 

2  3 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

BAK.ERSF  lELO  WB  AP 

R 

96  •  6 

66.3 

81.5 

0.3 

106 

2  0 

5  7 

2  3 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

BIG  CREEK  PH  1 

9  2  •  1 

61.6 

71.9 

0.7 

90 

2  0  + 

5  1 

2  3 

1  0 

2 

0 

0 

0 

•  00 

.  04 

.  00 

*n 

BUTTONW I LLOW 

AM 

ftl  *^ 

^  «  *^ 

79.7 

107 

5  2 

?^ 

a? 

27 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

'n 

CALAVERAS  BIG  TREES 

AM 

q 

65.9 

1.7 

92 

2  0+ 

^7 

7 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.  00 

*n 

CAMP  PARDEE 

AM 

* 

77.9 

0.8 

1  nl 

?? 

n 

26 

0 

0 

0 

.00 

*n 

j: 

CATHAY   BULL   RUN  RCH 

AM 

S  fl  0 

77.3 

1 

^A 

26 

0 

0 

0 

'nn 

*nn 

'0 

J: 

z. 

J: 

CEDAR  GROVE 

AM 

46*4 

57.5 

on 

- ' 

f  n 

24  + 

42 

14 

0 

0 

0 

'no 
*n^ 

'0 
*  _ 

CHERRY   VALLEY  DAM 

AM 

g_  • 

69. OM 

OA 

2  3 

30 

0 

0 

0 

• 

* - 

Q 

- 

Q 

- 

COAL INGA 

98*7 
• 

60*7 

79.7 

,  u 

no 

- - 

^n 

29 

0 

0 

0 

•  0 

*nn 

* 

Q 

- 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

AM 

^4  3 

79.3 

1  no 
1  n^ 

^7 

23 

27 

0 

0 

0 

'on 

*  _ 

Q 

0 

Q 

OENA  I  R 

94*  3 

74.6 

10 

2  7 

27 

0 

0 

0 

*nn 

'on 

* 

Q 

Q 

DUDLEYS 

• 

42*7M 

56. 4M 

i  *  = 

1  ni 

}~^} 

f  A 

6,5 

17 

0 

0 

0 

*nn 
•  * 

*  01 
* 

'on 

Q 

Q 

Q 

Q 

ELECTRA  PH 

76.4 

0.5 

1 06 

1  ft 

to 

29 

0 

0 

0 

•  01 

•  00 

FIVE  POINTS  5  SSW 

Oo'  7M 
* 

SQ  ?M 

79.  5M 

1  n^ 

7n 

28 

0 

0 

0 

*nn 

.  0 

Q 

Q 

FRESNO  WB  AP 

R 

^7  7 

76.5 

1.0 

7n 

26 

0 

0 

0 

*nn 

no 
.00 

'on 

z. 

FRIANT   GOVT  CAMP 

AM 

78.5 

1  no 

at 

?  1 

^7 

28 

0 

0 

0 

*nn 

'on 

*0 
* 

J: 

J: 

GIANT  FOREST 

AM 

61.4 

2.2 

8  2 

10 

^R 

25  + 

1  35 

0 

0 

0 

0 

*nn 

_ 

.  0 

*nn 

GLENNV I LLE 

47  1 
* 

59. 7M 

101 

R 

1  ^ 

1 6 

24 

0 

0 

0 

*on 

*oo 

J. 

GRANT  GROVE 

AM 

4  8.1 

51.8 

84 

3  7 

124 

0 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

*o 

HANFORD 

96  *9 

* 

77.0 

1.2 

104 

10 

50 

7^ 

28 

0 

0 

0 

•^9 

'n 

Q 

HETCH  HETCHY 

AM 

8  8  •  1 

5  2.5 

70,3 

0.6 

97 

1  O 

4  1 

15 

1  3 

0 

0 

0 

.00 

.09 

.  00 

*n 
* - 

HUNTINGTON  LAICE 

73*7 

60.2 

0.2 

82 

1 8 

36 

2  3 

157 

0 

0 

0 

0 

.00 

.07 

.  00 

IDR  I A 

9  3  •  7 

6  5.0 

79.4 

0.8 

103 

1 9 

5  2 

7^ 

2  1 

0 

0 

0 

.00 

.  06 

•  00 

*n 

z. 

ICERN  RIVER  PH  1 

ICO.O 

7  3.2 

86.6 

0.9 

110 

2  0 

5  8 

28 

0 

0 

0 

•  00 

.02 

.  00 

'n 

Q 

ICERN  RIVER  PH  3 

* 

62.4 

80.4 

106 

1 2 

5  0 

7^ 

29 

0 

0 

0 

*  ^ 

llCETTLEMAN  CITY   I  SSW 

AM 

1 00  •  1 

6  5.6 

82.9 

110 

2  0 

54 

0 

29 

0 

0 

0 

'nn 

*00 

m  0 

Q 

0 

Q 

Q 

iCETTLEMAN  STA 

1 0 1  •  ^1 

67.8 

84.5 

111 

2  0 

5  8 

2  8 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.  00 

.  0 

Q 

0 

0 

<N  IGHT  S  FERRY  2  SE 

AM 

^7*fl 

75.4 

104 

fn 

26 

0 

0 

0 

.  0 

Q 

Q 

0 

0 

-E  GRAND 

A  1  ^ 

76.6 

0.6 

?n 

^1 

7ft 

27 

0 

0 

0 

'nn 

*nn 

.  0 

0 

0 

0 

0 

lEMQN  COVE 

Q7  I 

^7*A 

79.7 

0.4 

106 

?n 

Ifl 

7^ 

27 

0 

0 

0 

'nn 

*n4 

*no 

.  0 

0 

0 

0 

0 

- 1 NOSAY 

77.5 

?n 

23 

27 

0 

0 

0 

'oo 

*01 

'oo 

.  0 

0 

0 

0 

0 

.GDI 

S4  1 

73.3 

?  *  7 

in? 

1  R 

3 1 

Q 

23 

0 

0 

0 

*  00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

!.0S  BANOS 

97  7 
.* 

57*7 

77.7 

1  OR 

25  + 

28 

0 

0 

0 

.00 

.01 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

;>4ADERA 

AM 

c  o'k 

80.1 

2.6 

111 

30 

0 

0 

0 

.  00 

.01 

•  00 

.  0 

0 

0 

■lANDEV  I L LE    I SLAND 

fl7*  7 

70.4 

1  fl 

i4 

2  7 

11 

0 

0 

0 

.  00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

^AR I COP A 

07  ^ 

t  7     1  M 

83.7 

0.2 

106 

28 

0 

0 

0 

.00 

•  02 

.0 

0 

0 

0 

0 

! MERCED  FIRE  STA  2 

1  nn  2 

77. 3M 

1.0 

106 

20 

45 

7A 
7^ 

29 

0 

0 

0 

.00 

.01 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

:iIODLEWATER 

o  t 

6  8.3 

84.4 

2.0 

109 

20+ 

57 

28 

0 

0 

0 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MODESTO 

56.1 

75.4 

1.6 

105 

1 9 

77 

27 

0 

0 

0 

.00 

*oi 

'no 

.  0 

0 

Q 

0 

Q 

NEWMAN  2  NW 

Q  *n 

56.3 

75.2 

1.2 

102 

1 2 

48 

77 

25 

0 

0 

0 

'nn 

*nn 

.  0 

Q 

Q 

0 

WRTH  FORK.  RS 

AM 

O 

n^'  ^ 

54,  5M 

74. 4M 

103 

^7 

7'^ 

24 

0 

0 

0 

*nn 

'oi 

'on 

.  0 

0 

Q 

Q 

Q 

JAUDALE   WOODWARD  DAM 

AM 

93  •  3 

56,2 

74.8 

0.8 

103 

2  0  + 

47 

77 
I 

25 

0 

0 

0 

'nn 

'nn 

*nn 

Q 

Q 

Q 

)RANGE  COVE 

AM 

96  •  7 

60.0 

78.4 

0.2 

105 

2  1 

50 

23 

0 

28 

0 

0 

0 

*nn 

*nn 
.00 

'on 

*0 

Q 

Q 

*ANOCHE  JUNCT ION 

96»6M 

6  2  .  9M 

79. 8M 

106 

1 8 

5  3 

0 

0 

0 

'nn 

'no 
*on 

.  0 

0 

Q 

Q 

*ORTERV I LLE 

AM 

97  •  0 

61,3 

79.2 

0.2 

106 

2 1 

5  3 

24 

0 

29 

0 

0 

0 

*nn 

.01 

•  0 

0 

Q 

Q 

Q 

'OSEY  3  E 

83*2 

47.3 

55.3 

92 

18  + 

36 

24  + 

7  5 

4 

0 

0 

0 

•  00 

*on 
'on 

Q 

Q 

Q 

iALT  SPR INGS  PH 

8  9  •  9 

5  8  . OM 

74. OM 

98 

20 

42 

24 

1 2 

16 

0 

0 

0 

.0 

0 

0 

0 

0 

iONORA 

AM 

95*8 

5  8.1 

77.0 

0.9 

105 

2  0  + 

42 

26 

!■ 

27 

0 

0 

0 

*nn 

•  0 

*oo 

.0 

0 

0 

0 

0 

jTOCKTON  FAA  AP 

94«  9 

58.5 

76.7 

106 

19  + 

5  2 

2  7 

0 

26 

0 

0 

0 

*nn 

'no 

.0 

0 

0 

0 

0 

iTOCKTON  FIRE   STA  U 

AM 

92  •  3 

5  5.9 

74.1 

1.6 

102 

20+ 

48 

31  + 

0 

20 

0 

0 

0 

*00 

00 

*00 

.0 

0 

0 

0 

0 

iTOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

M 

M 

M 

104 

18 

47 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EHACHAP I 

86.2 

54.0 

70.1 

98 

18 

42 

31 

16 

10 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EJON  RANCHO 

98,2 

67.0 

82.5 

2.2 

107 

20 

55 

23 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

- 

.03 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

HREE  RIV  EDISON  PH  2 

97.2 

62.8 

80.0 

1.9 

106 

21 

50 

23 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

IGER  CREEK  PH 

93.4 

55.5 

74.5 

1.6 

103 

18 

42 

29 

2 

21 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.02 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

RACY  CARBONA 

AM 

94,3 

55.3 

74.8 

103 

20 

47 

27 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RACY  PUMPING  PLANT 

9  3  •  6 

5  7.8 

75.7 

105 

5  0 

7^ 

23 

0 

0 

0 

•  00 

.  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

'ISAL I A 

98  •6 

5  9.5 

79.1 

0.9 

106 

21  + 

49 

7^ 

28 

0 

0 

0 

.00 

00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

'ASCO 

AM 

97.6 

6  2.0 

79.8 

1.5 

106 

19 

5 1 

of 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

'OSEMITE  NP 

91.4 

5  2.5 

72.0 

1.3 

99 

19  + 

43 

31  + 

2 

20 

0 

0 

0 

•  00 

.06 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

41 

1  DIVISION 

75.8 

0.6 

.02 

tl SOUTH  COAST  DRAINAGE 

|) 

^LPINE 

90,8 

60.3 

75.6 

100 

18  + 

48 

2  7 

0 

19 

0 

nn 
*nn 

no 
'  no 

•  0 

(_ 

0 

0 

0 

!VALON  PLEASURE  PIER 

AM 

73.2 

61.6 

67.4 

0.7 

78 

3 

58 

29  + 

1 

Q 

*nn 

ns 

'on 

Q 

Q 

0 

Q 

ARRETT  DAM 

AM 

94.  1 

55.5 

74.8 

1.6 

104 

19 

45 

2  7 

0 

*nn 

*23 

.  0 

0 

0 

0 

0 

EAUMONT   PUMPING  PLANT 

AM 

92  .  4 

58.7 

75.6 

101 

20 

48 

23 

1 

Q 

•  4  3 

*oo 

Q 

Q 

Q 

0 

IG  BEAR  LAKE 

82.0 

M 

M 

83 

1 2 

Q 

0 

0 

T 

J 

1 0 

*0 

Q 

Q 

ONITA 

82.5 

61.3 

71.9 

2.0 

90 

2 

56 

2 

0 

\ 

0 

0 

0 

nn 
*nn 

10 

'no 

.  0 

Q 

Q 

Q 

0 

URBANK  WB  AP 

R 

85.5 

60,8 

73.2 

0.4 

94 

18  + 

56 

28 

0 

5 

0 

0 

0 

.02 

'nn 

.  0 

0 

0 

0 

0 

ABRILLO  NM 

R 

75.4 

64.5 

70.0 

80 

21 

62 

28+ 

0 

Q 

0 

0 

0 

.00 

*oo 

.0 

0 

0 

0 

0 

achuma  dam 

AM 

90.2 

48.9 

59.5 

100 

19 

42 

23 

6 

18 

Q 

0 

0 

.00 

*zz 

.0 

0 

0 

0 

0 

AMPO 

94.2 

52.4 

73.3 

103 

18 

40 

27 

3 

2  5 

0 

Q 

0 

a  0  3 

31 

.0 

0 

0 

0 

ANOGA  PARK  PIERCE  COL 

95*7 

57.2 

75.5 

105 

21  + 

49 

31 

0 

Q 

Q 

0 

.00 

*00 

.0 

0 

0 

0 

HULA  VISTA 

AM 

73.  7M 

63. 7M 

58. 7M 

1.0 

78 

3 

60 

1 9 

0 

0 

0 

0 

0 

.11 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORONA 

90.  5 

57.4 

74.0  ■ 

0.2 

101 

3 

5  3 

28 

0 

18 

0 

0 

0 

'oo 

.08 

.  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ULVER  CITY 

76.1 

59.6 

57.9 

81 

11  + 

55 

31  + 

1 

0 

0 

0 

0 

.00 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

uyama 

AM 

95  .0 

51.5 

73.3 

104 

21  + 

41 

2  3 

I 

24 

0 

0 

0 

.  00 

.00 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

jyamaca 

AH 

88.7 

54.6 

71.7 

2.0 

96 

3 

39 

26 

15 

0 

0 

0 

.35 

.19 

.35 

•  0 

0 

1 

0 

0 

;     L  CAPITAN  DAM 

AM 

93.1 

58.5 

75.8 

103 

19  + 

52 

27  + 

25 

0 

0 

0 

.00 

.13 

.  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LSINORE 

98  .  8M 

56  .4M 

77. 5M 

0.7 

108 

1 9 

29 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SCONDIDO 

88.3 

58.4 

73.4 

0.1 

95 

3  + 

54 

25  + 

0 

13 

0 

0 

0 

.00 

- 

•  16 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

3NTANA  KAISER 

93. 5M 

61 .  7M 

77. 5M 

102 

19  + 

64 

28 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ILLESPIE  FIELD 

87.7 

61.5 

74.6 

97 

3 

56 

25 

0 

11 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

■  ;nshaw  dam 

AM 

92.7 

50.4 

71.6 

100 

20+ 

40 

28  + 

11 

24 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

10 

•  0 

0 

0 

0 

0 

)YLLWILD  RS 

89.0 

51.3 

70.2 

95 

21  + 

39 

25 

5 

14 

0 

0 

0 

.20 

•  20 

•  0 

0 

1 

0 

0 

jlian  WYNOLA 

89.5 

53.8 

71.7 

99 

18 

42 

24 

14 

20 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

^GUNA  BEACH 

77. 2M 

57. 7M 

67. 5M 

1.1 

88 

4 

53 

31 

1 

0 

0 

0 

0 

.00 

.08 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

A  MESA 

83.2 

61.9 

72.5 

93 

2 

59 

25 

0 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

3MP0C  SEWAGE  PLANT 

67.1 

51.5 

59.3 

73 

11 

38 

23 

172 

0 

0 

0 

0 

.00 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

)N6  BEACH 

81.7 

62.5 

72.1 

1.0 

92 

2 

58 

31 

0 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Sfation  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


Temperature 


Starion 

Average 

^  E 
^  £ 

<  s 

" 

1 

?  £ 
3  £ 

6  6 
h- 

J 
I 

a 

Lowest 

o 

o 

s 

a 

No  ol  Days 

Toral 

= 
1 

From  Long 
Term  Means 

o 

Srrow,  Sleer 

No  ol  Days 

Max 

Total 

Q 

J 
° 

10  or  More 

1      50  or  More  j 

5 

s 

B 

g 
~ 

S  0 
hi 

5  , 

" 

5  , 

hi 
" 

83.7 

62.6 

73.2 

94 

11 

57 

31 

0 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  WB  AP  R 

74.1 

62.7 

58.4 

0.2 

80 

3 

59 

31 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

83.2 

63.1 

73.2 

0.3 

92 

2 

50 

31  + 

0 

3 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

M 1 LL  CREEK  2 

93.7 

54.1 

78.9 

100 

20  + 

49 

23 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

- 

.50 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

81.9 

52.7 

72.3 

89 

19+ 

47 

23 

8 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

71.9 

61.5 

55.7 

- 

1.5 

76 

13  + 

57 

31 

1 

0 

0 

0 

0 

.00 

.08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NORTH  HOLLYWOOD 

M 

M 

95 

18 

54 

31  + 

0 

0 

0 

T 

T 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

OCEANSIDE  PENDLETON 

72.6 

51.7 

57.2 

75 

12  + 

57 

25  + 

2 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

OJAI 

91.5 

53.0 

72.3 

- 

0.4 

103 

18 

47 

31  + 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

- 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OXNARD 

75.3 

55.3 

65.3 

0.5 

83 

11 

49 

31 

13 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 

8<t.5 

60.0 

72.3 

90 

20  + 

47 

23 

7 

4 

0 

0 

0 

.46 

.45 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

PASADENA 

88.3 

50.4 

74.4 

0.9 

96 

3  + 

55 

28 

0 

1 1 

0 

0 

0 

.00 

- 

.07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT  ARGUELLO  WB  R 

63.6 

51.4 

57.6 

71 

11 

43 

23 

225 

0 

0 

0 

0 

.13 

.03 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

POMONA 

90.0 

57.7 

73.9 

0.4 

99 

3 

52 

31 

0 

18 

0 

0 

0 

.00 

- 

.09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RAMONA  SPAULDING 

94.9 

53.4 

74.2 

105 

19  + 

42 

28 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDLANDS 

96.1 

50.2 

78.2 

2.5 

106 

19  + 

53 

28 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

- 

.20 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

92.9 

59.8 

76.4 

1.0 

101 

18  + 

56 

28 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

- 

.18 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  CITRUS  E   S  R 

AM 

94.4 

57.5 

75.0 

104 

20  + 

52 

28 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

90.7 

51.5 

75.2 

100 

18 

50 

27 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

- 

.09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

98.2 

57.8 

76.0 

1.1 

107 

19 

60 

28 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

- 

.17 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANOBERG  WB  //R 

85.2 

52.5 

73.9 

0.4 

94 

18  + 

49 

23 

8 

11 

0 

0 

0 

•  00 

- 

.10 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  DIEGO  WB  AP  R 

77.6 

64.8 

71.2 

0.9 

84 

2 

62 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

92.0 

57.2 

74.5 

1.1 

103 

18 

5  0 

29+ 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

- 

.04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

89.2 

59.4 

74.3 

97 

3  + 

54 

16 

0 

12 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JACINTO 

99.7 

55.1 

77.4 

0.5 

108 

19  + 

44 

29 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

- 

.27 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  PEDRO 

74.3 

52.4 

68.4 

0.3 

81 

3  + 

60 

31  + 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

83.0 

60.5 

71,8 

- 

0.3 

91 

3  + 

66 

31 

0 

4 

0 

0 

0 

.00 

- 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

76.0 

56.2 

56.  1 

1.1 

85 

11 

52 

29 

3 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

c 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

74.3 

49 

31  + 

24 

0 

0 

0 

0 

T 

27  + 

.0 

0 

0 

0 

c 

SANTA  MARIA  WB  AP  R 

69.7 

51.6 

60.7 

- 

1.7 

81 

11 

45 

23 

133 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.03 

T 

4 

.0 

0 

0 

0 

c 

SANTA  MONICA  PIER 

69.5 

77 

3 

52 

30 

2 1 

0 

0 

0 

0 

.00 

.0 

0 

0 

0 

c 

SANTA  PAULA 

78. 5M 

53. 2M 

56. 9M 

88 

11 

60 

30+ 

13 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

c 

SUNLAND 

93.6 

56.5 

75.1 

106 

2 

48 

2  8 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

c 

TORRANCE 

78.1 

58.4 

58.3 

0.2 

86 

11 

54 

31  + 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

c' 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

83.7 

57.4 

70.5 

- 

0.8 

91 

11  + 

50 

31 

0 

3 

0 

0 

0 

.00 

- 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

C: 

UCLA 

75.0 

50. 5M 

67. 8M 

82 

11  + 

57 

30  + 

1 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

Ci 

UPLAND  3  N 

93.1 

56.3 

74.7 

103 

18 

48 

28 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

c 

VISTA  1  W 

80.0 

62.5 

71.3 

88 

2 

57 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

c 

WARNER  SPRINGS 

94.1 

50.1 

72.1 

- 

0.5 

101 

19 

37 

24 

12 

26 

0 

0 

0 

.00 

- 

1.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

( 

YORBA  LINDA 

88.4 

55.4 

72.4 

- 

0.3 

98 

2 

50 

31  + 

0 

11 

0 

0 

0 

.00 

- 

.08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

( 

DIVISION 

71.7 

0.5 

.02 

- 

.13 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

r 

BAKER  9  NNW 

AM 

107.6 

75.9 

91.8 

115 

13 

64 

25  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

( 

BARSTOW 

102.0 

54.3 

83.2 

109 

12  + 

52 

23 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

( 

BEAUMONT   1  E 

95.5 

56.7 

75.5 

0.0 

103 

19 

46 

27 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

- 

.31 

.00 

.0 

0 

0 

0 

( 

BISHOP  WB  AP  R 

97.6 

54.5 

75.1 

2.5 

105 

13  + 

43 

24 

1 

29 

0 

0 

0 

T 

- 

.14 

T 

30 

.0 

0 

0 

0 

(l 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

AM 

76.5 

50.2 

53.4 

86 

13  + 

37 

24 

96 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

(l 

BLYTHE 

106.5 

75.9 

91.2 

0.2 

•16 

13 

57 

27+ 

0 

31 

0 

0 

0 

.75 

- 

.04 

.75 

10 

.0 

0 

1 

1 

(f; 

BLYTHE  FAA  AP 

107.6 

81.1 

94.4 

119 

13 

71 

26 

0 

31 

0 

0 

0 

•  09 

.09 

31 

.0 

0 

0 

0 

i: 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

AM 

104.3 

59.2 

85.3 

112 

14+ 

57 

24 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

1 

BRAWLEY  2  SW 

AM 

106.7 

74.3 

90.5 

- 

2.1 

115 

19 

62 

27 

0 

31 

0 

0 

0 

.23 

- 

.13 

.23 

10 

.0 

0 

1 

0 

1 

CANT  I L 

103.9 

64.2 

84.1 

112 

12  + 

50 

31 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

1 

COW  CREEK 

116.2 

86.2 

102.2 

123 

13  + 

76 

26 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

DAGGETT  FAA  AP 

102.7 

70.5 

86.5 

111 

12 

58 

23 

0 

31 

0 

0 

0 

.90 

.90 

31 

.0 

0 

1 

1 

1 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

92. 7M 

54. 7M 

73. 7M 

99 

18  + 

43 

25 

2 

24 

0 

0 

0 

T 

T 

13 

•  0 

0 

0 

0 

EAGLE  MTN 

AM 

104.3 

81.5 

92.9 

113 

14 

73 

27 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

107.1 

72.1 

89.5 

- 

1.9 

117 

13 

53 

28  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.22 

- 

.18 

.22 

10 

.0 

0 

1 

0 

FAIRMONT 

AM 

90.8 

55.6 

78.7 

0.6 

100 

20  + 

57 

24 

0 

19 

0 

0 

0 

.00 

.17 

.00 

.0 

0 

0 

0 

GREENLAND  RANCH 

114.9 

87. 4M 

101. 2M 

2.3 

122 

13  + 

75 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.17 

.00 

.0 

0 

0 

0 

HA  I WEE 

AM 

93.9 

55.5 

79.7 

0.4 

102 

14+ 

57 

31 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

- 

.24 

.00 

.0 

0 

0 

0 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

AM 

104.3 

74. 5M 

89. 4M 

112 

14  + 

64 

23 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

105.0 

78.1 

91.6 

0.7 

116 

13 

59 

25 

0 

31 

0 

0 

0 

.01 

- 

.46 

.01 

10 

.0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

AM 

95. 4M 

50. 2M 

78. 3M 

103 

22  + 

50 

24 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.16 

T 

1 

.0 

0 

0 

0 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

AM 

107.7 

77.0 

92.4 

1.9 

118 

19  + 

65 

16 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.  38 

.00 

.0 

0 

0 

0 

INYOKERN 

102.1 

54.2 

83.2 

110 

12 

53 

31  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

IRON  MTN 

AM 

107.8 

80.4 

94.1 

116 

14+ 

72 

25 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

80.1 

57.8 

69.0 

88 

19  + 

42 

23 

28 

0 

0 

0 

0 

.14 

.14 

10 

.0 

0 

1 

0 

LANCASTER 

98.6 

59.5 

79.1 

107 

19 

47 

23 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

95.4 

56.5 

80.6 

102 

19  + 

54 

23 

0 

27 

0 

0 

0 

.10 

.10 

10 

.0 

0 

1 

0 

LUCERNE  VALLEY   1  WSW 

101.2 

51.7 

81.5 

109 

12 

60 

24 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

MECCA  3  SE 

AM 

103.9 

72.7 

88.3 

112 

19 

61 

28  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

94.2 

71.8 

83.0 

105 

14 

67 

23 

0 

26 

Q 

Q 

Q 

T 

T 

31 

.0 

0 

0 

0 

NEEDLES  FAA  AP 

107.5 

82.1 

94.8 

118 

13 

72 

28  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.04 

.04 

31 

.0 

0 

0 

0 

PALMDALE 

98.7 

56.0 

81.9 

2.1 

107 

19 

51 

23 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

- 

.25 

.00 

.0 

0 

0 

PALMOALE  FAA  AP 

99.1 

63.2 

81.2 

108 

19 

49 

23 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

107.4 

72*8 

90.1 

1.2 

115 

18  + 

62 

24  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.05 

.18 

.  05 

31 

.0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

AM 

106.6 

83.0 

94.8 

115 

14+ 

73 

27 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

RANDSBURG 

98.2 

57.8 

83.0 

107 

12 

56 

22 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

SQUIRREL   INN  2 

78.6 

61.2 

69.9 

1.2 

88 

19  + 

47 

23 

19 

0 

0 

0 

0 

.10 

.11 

.10 

10 

.0 

0 

1 

0 

TABLE  MOUNTAIN 

M 

M 

M 

46 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

THERMAL  FAA  AP 

106.0 

75.7 

91.4 

115 

18 

66 

24+ 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

31 

.0 

0 

0 

0 

TRONA 

AM 

104.8 

70.1 

87.5 

0.4 

113 

13 

56 

23 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.14 

.00 

.0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

104.7 

70.1 

87.4 

112 

14+ 

58 

23 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

VALYERMO  RS 

95.4 

55.1 

75.8 

101 

19 

45 

28+ 

1 

27 

0 

0 

0 

.00 

.30 

.00 

.0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

AM 

98.2 

50.3 

79.3 

107 

13 

49 

23 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

AM 

66.8 

37.9 

52.4 

74 

9 

26 

23 

384 

0 

0 

5 

0 

.57 

.50 

13 

.0 

0 

1 

1 

WHITE  MOUNTAIN  2 

AM 

54.4 

35.1 

44.8 

61 

9 

24 

23 

619 

0 

0 

9 

0 

.76 

.62 

12 

.0 

0 

1 

1 

DIVISION 

83.3 

0.9 

.09 

.30 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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ABBOTT  MINE 

ACTON  esCONOIDO  FC261BE 

adelanto 

AOIN  RS 
ALAMO   1  N 

s  ALOERPOINT 
"l  ALISO  CH  OAT  MT 
^  ALPINE 
.  ALTADENA 

*  ,  ALTURAS  RS 

0 

Q  ANGIOLA 

J     ANGWIN  PAC  UNION  COL 
I  ANTIOCH  FIBRE6OAR0  MILLS 
'  ANT  lOCH  PUMP  PLT  3 

0  ANZA 

.  APPLE  VALLEY 
^  ARROYO  GRANDE 
0|  ARROYO   5EC0  RS  FC  508  C 

0  I  ASH  MTN 

J]  '  ASSOC  OIL   ANAHE  |M  1 

1  AUBERflY 
Ol  AUBURN 

ft,  AVALON  PLEASURE  PtER 

j  AVENAL   9  SSE 

"  AZUSA  C I TY  PARK   FC  143 

c 

O'  BAKER  9  NNW 

„  BAKEfiSFIELD  WB  AP  p 

'  BALCH  PH 

0  BAPNESON  PARK 

0  BARRETT  DAM 

J'  BARSTOW 
^  I  BEAU.MONT 

r  BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
0|  BEAUMONT    1  E 
q!  BEL  AIR  FC  10 

0    BEN  LOMONO 

C    BERKELEY  r 

J    BERRYESSA  LAKE 

"I  BIG  BAR  RS 

•-l  BIG  BEAR  LAKE 

<"i 

0    BIG  BEAR  LAKE  DAM  // 
.;  BIG  CREEK  Ph  1 
^'  BIG  DALTON  DAM  FC  223  BE 
0  BIG  PINES  PARK  FC  83B 
0  BIG  SUR  STATE  PARK 

^  BIG  TUJUNGA  0AM  FC  46  DE 
^'BISHOP  CREEK    INTAKE  2//S 
0,  BISHOP  WB  AP  R 
U' BISHOP  UNION  CARBIDE 
^  BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

0!  8LUE  CANYON  WB  AP  //R 
BLUE  LAKE    REDWOOD  CR 

j  BLYTHE 
BLYTHE  FAA  AP 

f  BOCA 

I  BONITA 

BOONViLLE   HWY  MNTNC  STA 
'■'BORREGO  DESERT  PARK 
C  80RREG0  SPRGS  3  NNE 

BOULEVARD 

^'BOUQUET  CANYON 
Cl  BOWMAN  DAM 

[■IBRADFORD  RANCH  ' 
f.BRAWLEV  2  SW  i 
|:^aREA  CITY 

[iBREA  DAM 
.(BRIDGEPORT 

•  BHIDGEVILLE  4  NNW 
^'BROOKS  FARNHAM  RCH 
[ISflUSH  CREEK  RS  i 

;I5UCEH0BN 
**9UCKS  CREEK  PH 
C'3ULLAR0S  BAR  PH  | 
;:3URBANK  FlRe  OEP  FC  226BI 
.JURBANK  WB  AP  r! 

'■3URLINGAME  [ 

:,3URn£Y  I 

-■3URNT   RANCH  1  S 

;.3URT0N  RANCH  I 

|;-3UTTONWILLOW  i 

j3:ABA20N  ! 

i:A8RlLL0  NM  rI 
T:ACHUMA  DAM 

7:alaveras  big  trees  I 
m:alaveras  reservoir 

:aL€xIC0  2  NE 

^:alistoga 

Cfl:ALLAHAN  RS  I 
flJIAMPO 

jjlAMP  PARDEE 

IP:AMP  SAN  LUIS  OBISPO 
t'.AHBY  U  SW 

:anby  RS 

:anoga  PARK  pierce  col 
:antil 


ANYON  DAM 

ARIBOU  POWER  HOUSE 
ARMEL  VALLEY 
ATHAY  BULL  RUN  RCH 
A2ADER0 


JECILVILLE  SAWYER 
EDAR  GROVE 
a  EOAR  POINT  RANCH 
i  EOARVILLE 
JENTERVILLE  PH 

i  MALLENGE  RS 

'  HATSWORTH  FC  24  D 

HERRY  VALLEY  DAM 
-HESTER 

HICO  EXP  STATION 

HITTENOEN  PASS 

HULA  VISTA 
I  ISCO  RS 
I  ITRUS  HEIGHTS 
• LARKSBURG 


.W3 

.oo| 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


3      4  I  5   1  6      7  I 


10      11  j  n     13  I  14  I  15  16 


17  I  18     19  !  20     21     22  I  23 


25     26  27 


29     30  31 


9  loUowIng  Sutlon  i^dei 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


j  8   j  9      10  I  U  j  12  I  13  I  U  I  IS  ,  16  I  17  I  18  ;  19  I  20  I  21     22  I  23  I  24  I  25  I  26  I  27 


CLFARLAKE  HIGHLANPS 
CLOVEROALE    3  SSE 
COALINGA 
COALINGA   14  NW 
COLSYS  FC53D 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 
COLFAX 
COLGATE  PH 
COLUSA   1  SSW 
CONCORD  3  E 

COPCO  NO  1  DAM 
CORCORAN    IRRIG  D 1  ST 
CORDES 

CORNING  H0UGHT3N  RANCH 
CORONA 

COVELO 

COVINA  TEMPLE   FC  193 
COW  CREEK 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 

CRESCENT  CITY    I  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
CULVER  CITY 

CUMMINGS 
CUNNINGHAM 
CUYAMA 
CUYAMACA 
DAGGETT   FAA  AP 

DANA  2  SE 

DAVIS   I  WSW 

DAVIS  CREEK 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  PH 

DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR 
DE  SA8LA 
DESCANSO  RS 

DOBBINS  COLGATE 
OONNELLS  0AM 
DONNER  MEMORIAL   ST  PK 
DOS  RIOS 

DOWNEY  FIRE  OEPT  FC107C 

DOWNIEVILLE  RS 
OOYLE 

OOYLE   5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUNNIGAN 

DUNN  SIDING 

OUTTONS  LANDING 

EAGLE  LAKE    STONE  RANCH 

EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FCIZBB 
ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE  // 

ELL lOTT 

ELSINORE 

ESCONOlOO 

EUREKA  WB  CITY  fl 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAIRMONT 
FERGUSON  RANCH 

FERNOALE   8  SSW 
FIOOLETOWN  LYNCH  RCH 
FILLMORE    1  WNW 
FINLEY   5  SW 
F  IVE  POINTS  5  SSW 

FLEMING  FISH  +  GAME 
FOLSOM  DAM 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 

FORESTHILL  RS 
FORT  BIDWELL 
FORT  BRAGG 
FORT   BRAGG  AVN 
FORT    JONES  RS 

FORT  ROSS 
FRENCH  GULCH 

FRESNO  W8  AP  R 
FRIANT  GOVT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RCH 

FULLERTON  HILLCREST  RES 
GAR8ERVILLE 
GARDEN  VALLEY  Z  S 
GASOUET  R5 
GEM  LAKE 

GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RS 
GER6ER  RANCH 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 

GILLESPIE  FIELD 
GILROY 

GILROY   U  ENE 
GLENDALE  STAPENHOflST 
GLENOORA  WEST   F   C  185 

GLENNVILLE 
GOLD  RUN 
GOOSE  LAKE  WEST 
GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 

GRATON  1  W 
GREENLAND  RANCH 
GREENVIEW 
GREENVILLE  RS 
GROVELAND  RS 


29     30  31 


■OS      .01  T 


T     i    .23  .02 


•  01,    .01     T  .02 


.01  .02  .01  .02 


.24     .02  .061 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


GUERNEVILLE 
HAINES  CYN  LOWER  FC  364 
HAINES  CYN  UPPER  FC  367 
HAIWEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

HAMILTON  AFB 
HANFORD 
HAPPY  CAMP  RS 
HARRIS  GAGING  STA 
HARRY  L  ENGLEBRIGHT  DAM 

HAT  CREEK  PH  I 
HAYFIELD  PUWP  PLANT 
HAYFORK  RS 
HEALDSBURG 
HEALDSeURG  2  E 

HEMET 

HENSHAW  DAM 
HERNANDEZ   2  NW 
HESPERIA 
HETCH  METCHY 

HILTS 
HOBERGS 
HODGES  DAM 
HOEGEES  FC  60A 
HOLLISTER 

HONEYOEW  2  WSW 
HOOPA 
HOOPA  2  SE 
HUNTERS  DAM 
HUNTINGTON  LARE 

IDLEWILO  HWY  MNTNC  STA 
IDRIA 

IDYLLWILO  RS 

IMPERIAL 

INDEPENDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 
INYOKERN 

INYOKERN  ARMITAOE 
lONE 

IRON  MTN 

JESS  VALLEY 
JOHNSONDALE 
JOSHUA  TREE 
JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 

KEE  RANCH  // 

KELLOGG 

KELSEYVILLE 

KENTFIELO 

KERLINGER 

KERN  RIVER    INTAKE  3 
KERN  RIVER  PH  1 
KERN  RIVER  PH  3 
KETTLEMAN  CITY  1  SSW 
KETTLEMAN  STA 

KILARC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 

KLAMATH  R 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
K0R8EL 

LA  CRESCENTA  FC  251 

LAFAYETTE  2  NNE 

LAGUNA  BEACH 

LA  HONDA 

LAKE  ARROWHEAD 

LAKE  CITY 

LAKE PORT 

LAKESHORE 
I  LAKESIDE  2  ENE 
I  LAKE  SPAULDING 

I  LAKE   SPAULDING  0AM 
LA  MESA 
LANCASTER 
LAS  PLUMAS 
LAVA  BEOS  NM 

LEBEC 

1  LECHUZA  PT  STA  FC  352  B 
I  LEESVILLE   KEEGAN  RANCH 
:  LE  GRAND 
'  LEMON  COVE 

I  LINDSAY 
LIVE  OAK  CANYON  FC  230  c! 
LIVERMORE   2  SSW 
LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 
LOCKWOOD  MESA 

I  LODI 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 
LONE    TREE  CANYON 
1  LONG  BEACH 
LONG  BEACH  HB  AP 

! LONG  VALLEY   INSP  STA 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AP  R 
LOS  ANGELES  WB  CI TY  R 
,LCS  &ANOS 

'LOS  BANOS  AR8URUA  R*CH 
LOS  GATOS 
LOS  GATOS  4  SW 
LOS  PRIETOS  RS 
LOYAL TON 

LUCERNE  VALLEY  1  WSH 
LYTLE  CREEK  PH 
LYTLE  CREEK  RS 
•'ADELINE  MNTNC  STA 
MADERA 

-^AD  RIVER  RS 
"(ANDEVILLE  ISLAND 
«NZAN1TA  LAKE  // 
■iARCH  FIELD 
■4ARIC0PA 

MARIPOSA 
MARTINEZ    3  SSE 

RTINEZ  FIRE  STA 
^ARYSVILLE 
MTHER 


13       14  15 


22     23  24 


.10     .05  .02 


25     26     27     28     29  30 


■  lollowlng  SiBiion  la^^x, 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


10  11 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


19     20  21 


23  24 


MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA  3  SE 
HENDOTA  0AM 
MERCED  FIRE  STA  2 

MERCEY  MOT  SPRINGS 
MEYERS   INSPECTION  STA 
MIDDLETOWN 
MIODLEWATER 
MILL  CREEK  2 

MINERAL 

MIRANDA  SPENGLER  RCH 
MITCHELL  CAVERNS 
MODESTO 
MOJAVE 

MONO  LAKE 
MONTEREY 
MONTI  CELLO  DAM 
MOORPARK  1  SSE 
MORONGO  VALLEY 

MOftRO  SAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY  3  N 
MOUNT   BALDY  FC  850 
MOUNT  DANAHER 
MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  RS 
MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 
MOUNT  SHASTA  WB  CITY  // 
MT  WILSON  FC   3399  // 

MUIR  WOODS 
NACIMIENTO  DAM 
NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  FAA  AP 

NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY  PARK  k  SW 
NEWHALL  SOLEDAD  FC  32  C 

NEWMAN  2  NW 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NICOLAUS 
NILANO 
NIPOMO  2  NW 

NORTH  FORK  RS 
NORTH  HOLLYWOOD 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
OAK  KNOLL  RS 
OAKLAND  WB  AP 

OAKVILLE   1  WNW 
OCCIDENTAL 
OCEANSIDE  PENDLETON 
OCOTILLO  WELLS 
OJAI 

OLINDA 

OP  IDS  CAMP  FC  57  BE 
ORANGE  COVE 
ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 
ORICK   10  SE 

ORLAND 
ORLEANS 
OROVILLE 
OROVILLE  BRIDGE 
OXNARD 

OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC  33  AE 
PAICINES  OHRWALL  RCH 
PALMDALE 

PALMDALE  FAA  AP 
PALM  SPRINGS 
PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMA 

PALOMAR  MTN  OBSY 

PALOS  VERDES  EST  FC  *3D 
PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 

PARKFIELD 
PASADENA 
PASKENTA  RS 
PASO  ROBLES 
PASO  ROBLES  FAA  AP 

PATTIWAY 

PETALUMA  FIRE   STA  2 
PIEDRA 
PIEDRA  6LANCA  GUARD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 

PINNACLES  NM 
PIRU  2  ESE 
PISMO  BEACH 
PIT  RIVER  PH  5 
PITTS  RANCH 

PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 
POINT  ARENA 

POINT  ARGUELLO  WB  R 
POINT   ARGUELLO  LIGHT  STA 

POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

PORTERVILLE 

PORTOLA 

POSEY  3  E 

POTTER  VALLEY  PH 
POWAY  VALLEY 
PRIEST  VALLEY 
OUINCY  PS 
RAMONA  SPAULDING 

RANCHI TA 
RANDSeuRG 

RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 
RED  BLUFF  W8  AP 
BEDDING  FIRE   STA  2 


T  .01  .03 


T       ,01    .01  .oi; 


See  leleience  notes  loUowing  Slaiion  inde» 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


3   I   4      5       6  7 


10     II     12     13     14     15  I  16     17     18  I  19     20     21  I  22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


REDLANDS 

REDWOOD  CITY 

•oo! 

REPRESA 

.00 

RICHMOND 

•  00 

RIO  VISTA 

.00 

RIVERSIDE   FIRE   STA  3 

.00 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S  R 

.00 

ROCKL IN 

.00 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 

SACRAMENTO  W8  AP  R 

.00 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

■  DO 

sagehen  creek 

.00 

SAINT  HELENA 

.00 

SAINT  JOHN 

.00 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

.00 

SALINAS  2  E 

.00 

SALINAS  FAA  AP 

T 

SAL  I NAS  DAM 

.00 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

.00! 

SALT    SPRINGS  PH 

.00! 

salyer  RS 

T 

SAN  ANDREAS  2  S 

.00 

SAN  ANTON  10  C N  MOUTH 

.00 

SAN  ANTONIO  MISSION 

.00 

SAN  ARDO 

.00< 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

.00 

5AN  CLEMENTE  DAM 

.00| 

jANDBERG  PTL   STA  FC1308 

•  00 

iANDBERG  WB  //R 

.oo{ 

SAN  DIEGO  WB  AP  R 

.00 

>AN  OIMAS  FIRE  WDN  FC  95 

•  00 

iAN  EMIGDIO  RANCH 

•  00| 

)AN  FERNANDO 

.00' 

i  F   RICHMOND  SUNSET  R 

.00 

;AN  FRANCISCO  WB  AP  R 

T 

lAN  FRANCISCO  FOB  R 

)AN  GABR 1 E L  CANYON  PH 

.00 

lAN  GABRIEL  DAM   FC*2 5BE 

.00 

iAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

.00 

.AN  GREGORIO   3  SE 

T 

lAN  JAC 1 NTO 

.AN  JOSE  R 

.00 

lAN  LUIS  OBISPO  POLY 

.00 

■  AN  MATEO 

.00 

,.AN  PEDRO 

.00 

■  AN  RAFAEL 

.00 

.ANTA  ANA  FIRE  STA 

.00 

ANTA   ANA   PIVER    PH  1 

.00 

ANTA  ANITA  FERN  FC  432 

ANTA  BARBARA 

.00 

ANTA  BARBARA  FAA  AP 

T 

ANTA  BARBARA  TV  PEAK 

.00 

ANTA  Clara  university 

.00 

ANTA  CRUZ 

ANTA  MARGARITA   2  SW 

.00 

ANTA  MARGARITA  BOOSTER 

.00 

ANTA   MARIA   WB   AP  R 

T 

ANTA  MONICA 

.00 

ANTA  MONICA  PIER 

ANTA  PAULA 

.00 

ANTA  ROSA 

T 

ANT  I  AGO  DAM 

.00 

AUGUS  POWER  PLANT  1 

•  001 

AWYERS  BAR  RS 

.38'  .36 

COT  I  A 

T 

EARSVILLE  LAKE 

.00 

4ASTA  DAM 

,00 

hell  abs  plant 

T 

HELTER  COVE 

.00 

H INGLE 

.00 

IE  CITY 

.02 

IE  RRA V  I  LL  c   R  S 

.00 

IGNAL  HILL  FC  A 1 5 

.00 

CAGGS   SPGS  LAS  LOMAS 

.00 

HOV  CREEK  UPPER 

.10 

lOw  LAB  CEN  sierra  //R 

•  00 

3MESBAR   1  W 

T 

.00 

3M1S  3  NW 

.00 

3N0MA 

.00 

jNO  a 

.00 

3UTH  FORK  CABIN 

.0(> 

i*ADRA  PAC   FC    356  C 

.00 

,'RINGVILLE  7  ENE 

lUAW  VALLEY  LODGE 

.00 

JUIPREL    INN  1 

•  00 

JUIRREL    inn  2 

.10 

AN DISH  +  HICKEY  ST  PK 

T 

ANISLAUS  PH 

.00 

IRLING  CITY  RS 

.00 

OCKTON  FAA  AP 

.00 

OCK TON  FIRE   STA  tt 

•  00 

,  OCKTON  mOwRY  bridge 

.00 

ONYFORD  COOLEY  RANCH 

.00 

ONYFORD  RS 

.00 

ONY  GORGE  RESERVOIR 

.00 

RAWBERRY  VALLEY 

.15 

iey  ranch 

•  00 

INLAND 

.00 

■SANA  KNOLLS 

.00 

'SANV  1  LLE 

.02 

'SANVILLE  AP 

•  03 

TIER  HILL  RS 

•  00 

HOE  CITY 

.00 

HACHAPI 

.00 

JON  RANCHO 

.00 

ERMAL    FAA  AP 

T 

OUSAND  OAKS 

.00 

REE   RIV  EOlSON  PH  2 

.00 

GER  CREEK  PH 

•  00 

PANGA  PATROL   STA  FC  6 

.00 

RRANCE 

.00 

ACY  CAR60NA 

.00 

ACY  PUMPING  PLANT 

.00 

T  T  T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

 ^ 

TRINITY  0AM  VISTA  POINT 

.01 

.00 

TRUCKEE  RS 

.00 

TULEFIELD 

.00 

TULELAKE  //R 

.05 

TURLOCK 

.00 

.00 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

.00 

TWENTYNINE  PALMS 

.00 

TWIN  LAi^ES 

.00 

UK  I  AH 

.00 

.00 

UNION  OIL   STEARNS  A6S 

*00 

UCLA 

.00 

UPLAND  3  N 

■  00 

UPPER  LAKE   7  W 

.00 

UPPER  LAKE  RS 

.00 

UPPER  MATTOLE 

.00 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

VACAVILLE 

.00 

VALLEY  CENTER    3  NE 

.00 

VALYERMO  RS 

.00 

VAN  NUYS  CITY  WHSE  FC  15 

.00 

VENTURA 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

.00 

VINCENT   PIPE   STA  FC  120 

.00 

V INTON 

VI  SAL  I  A 

.00 

VISTA   1  W 

.00 

VOLCANOVILLE 

■  02 

VOLLMERS 

T 

•  00 

WALLACE 

WALMAR  SCHOOL 

.00 

WALNUT  CREEK    2  ESE 

.00 

WALNUT  CREEK   4  E 

.00 

WALNUT  GROVE 

.00 

WALNUT   PATROL  STA  FC102B 

WARNER  SPRINGS 

•  00 

WASCO 

.00 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

.00 

WEAVERVILLE  RS 

WEED  1  S 

.00 

WESTHAVEN 

•  00 

WEST  POINT    3  SW 

.00 

WHISKEYTOWN  RES 

•  00 

WHITE  MOUNT  A I N  1 

.57 

WHITE  MOUNTAIN  2 

•  75 

WHITE  ROCK 

.00 

WHITTIER  FC    106  C 

.00 

WILLIAMS 

•00 

WILLOWS 

.00 

W  INTERS 

.00 

WOFFORD  HE IGHTS 

.00 

WOODFOHDS 

.00 

WOODLAND   I  WNW 

.00 

WR 16HTS 

.00 

YOBSA  LINDA 

.00 

YOSEMITE  NP 

■  00 

YREKA 

.00 

Day  of  Month 


1  J_  2  T  3 


9      10      11     12     13     14     15      16     17     18     19     20     21     22  23 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Depth  in 

Soil 

Day  Ol  Month 

% 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

» 

BRAWLEY  2  SW 

S 

4 

Inches  (a) 

9:00 

A.M. 

MAX 
MIN 

92 
114 
91 

91 
113 
89 

91 
113 
86 

93 
114 
91 

94 
114 
91 

95 
111 

92 

96 
113 
83 

95 
114 
92 

97 
113 
95 

89 
110 
88 

89 
104 
87 

94 
111 
88 

94 
114 

92 

95 
115 
92 

92 
114 
90 

96 
111 
91 

94 
114 
91 

93 
114 
90 

92 
114 
90 

95 
116 
91 

95 
116 
92 

90 
104 
89 

87 
102 
85 

89 
102 
85 

87 
103 
85 

89 
103 
85 

87 
102 
87 

87 
102 

86 

90 
103 
85 

92 
104 
88 

95 
106  ] 
90 

!  1! 

i  n 

8 

Inches 

9:00 

A.M. 

MAX 
MIN 

98 
102 
95 

98 
102 
94 

96 
100 
98 

98 
101 
96 

99 
101 
95 

98 
100 
96 

99 
102 
96 

99 
102 
96 

99 
102 
95 

96 
100 
95 

95 
97 
93 

97 
100 
92 

98 
102 
95 

98 
102 
95 

98 
102 
96 

98 
101 
96 

97 
102 
95 

97 
102 
95 

97 
102 
96 

97 
102 
95 

97 
101 
96 

95 
101 
96 

94 
98 
93 

94 
98 
91 

93 
98 
92 

93 
98 
92 

93 
97 
92 

92 
97 
92 

94 
98 
91 

95 
99 
92 

97 
100  ] 
94 

1  1 

12 

Inches 

9:00 

A.M. 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

100 

99 

98 

97 

98 

99 

99 

99 

98 

98 

98 

98 

98 

98 

97 

96 

96 

95 

96 

95 

95 

95 

96 

97 

1  ) 

20 

Inches 

9:00 

A.M. 

96 

97 

97 

97 

97 

97 

97 

97 

97 

97 

96 

96 

96 

97 

97 

97 

96 

97 

97 

97 

97 

96 

95 

95 

95 

95 

94 

94 

94 

94 

95 

39 

Inches 

9:00 

A.M. 

91 

91 

91 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

91 

91 

11 

79 

Inches 

9:00 

A.M. 

85 

85 

85 

85 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

i  »• 

DAVIS 

1  WSW 

Hi 

4 

Inches  (b) 

MAX 
MIN 

92 
73 

96 
76 

95 
74 

96 
75 

>i97 
(i68 

83 
67 

91 
70 

93 
73 

93 
73 

92 
72 

ii94 
874 

92 
74 

91 
67 

82 
65 

84 
68 

90 
73 

90 
74 

95 
76 

99 
78 

99 
77 

96 
74 

88 
71 

ma 

®69 

81 
64 

81 
66 

87 
69 

85 
66 

87 
68 

90 
70 

988 
@68 

86 
64 

», 

RIVERSIDE 

CITRUS  EXPERIMENT  STATION 

lit 

12 

STATION  1 
Inches  (c) 

MAX 
MIN 

88 
85 

88 
85 

88 
84 

87 
84 

86 
83 

86 
82 

85 
82 

84 
82 

84 
80 

83 
81 

84 
81 

85 
82 

85 
82 

85 
82 

85 
82 

84 
81 

84 
81 

85 
81 

85 
82 

85 
82 

83 
81 

82 
80 

82 
80 

81 
79 

81 
78 

80 
78 

81 
78 

80 
77 

80 
77 

81 
78 

81 
78 

Itt 

18 

STATION  2 
Inches  (d) 

MAX 
MIN 

70 
70 

70 
70 

71 

70 

71 
70 

71 
70 

71 

70 

70 
70 

70 
67 

67 
65 

66 
65 

66 
65 

67 
66 

67 
67 

67 
67 

67 
67 

67 
67 

67 
67 

67 
67 

68 
67 

69 
68 

70 
69 

69 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
66 

66 
64 

64 
63 

Hi 

(a)  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND,    EXPOSED  TO  SUN,   FLAT  SURFACE  WITH  NO  SLOPE.     MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  ARE  FROM   INSTRUMENTS  CORPORATION  THERMOGRAPH 
AT  9:00  A.M.  COVERING  PREVIOUS  24  HOURS.     9:00  A.M.   READINGS  ARE  FROM  H.J.  GREEN  MERCURY-IN-GLASS  THERMOMETERS. 

«l     SOIL  SITE  FLOODED  IRRIGATED  11  HOURS  BEFORE  OBSERVATION  TIME. 
®     SOIL  SITE  FLOODED.      (TIME  UNKNOWN). 

(b)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  ADOLPH  FRESE  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  BARE  GROUND,    EXPOSED  TO  THE  SUN.     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(d)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,    SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.      IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  7:00  A 
AUGUST  8  TO  7:00  A.M.  AUGUST  10  (48  HOURS),  AND  7:00  A.M.  AUGUST  29  TO  7:00  A.M.   AUGUST  31  (48  HOURS).     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1960 


SlaUon 


Da7  Oi  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

MIN 

45 

66 

50 

65 
48 

89 
44 

89 

50 

96 

52 

98 

55 

98 

57 

95 
57 

95 
51 

95 
57 

58 

44 

77 
43 

MAX 
MIN 

90 
54 

63 
56 

90 
53 

68 
55 

88 
50 

92 
47 

1 00 
51 

106 
55 

105 
55 

100 
52 

97 
52 

94 

53 

90 
50 

97 
53 

91 
46 

MAX 
MIN 

96 
65 

100 
65 

99 
65 

91 
65 

89 
57 

90 
62 

91 
61 

86 
59 

90 
59 

87 
62 

95 
66 

92 
66 

93 
64 

95 
63 

90 
62 

MAX 
MIN 

BO 
42 

85 
40 

68 
42 

87 
41 

90 
41 

93 
45 

96 
43 

99 
42 

101 
47 

97 
41 

94 

38 

99 

51 

93 
39 

69 
38 

88 

36 

MAX 
MIN 

66 
46 

65 
50 

87 

50 

90 
57 

92 
58 

92 
62 

92 
60 

87 
54 

85 
50 

92 
49 

95 
54 

95 
65 

86 
56 

82 
47 

88 
49 

MAX 
MIN 

65 
51 

66 
53 

69 
53 

86 
54 

69 

60 

69 
59 

93 
59 

90 
58 

89 
56 

83 

52 

91 
60 

69 
61 

90 
57 

89 
56 

92 
55 

MAX 
MIN 

82 
51 

69 

50 

92 
51 

91 
51 

95 
52 

92 
62 

97 
57 

95 
55 

89 
54 

85 

50 

94 

57 

93 
57 

94 

56 

88 
55 

92 
53 

MAX 
MIN 

95 
61 

92 
66 

98 

60 

97 
69 

97 
68 

100 
69 

104 
74 

103 
73 

99 
67 

100 
70 

100 
?4 

103 
72 

105 
75 

105 
69 

101 
66 

MAX 
MIN 

105 
56 

99 
62 

95 
56 

MAX 
MIN 

67 
53 

90 
54 

93 
61 

94 
61 

96 
63 

98 
66 

1  00 
67 

101 
66 

96 
60 

94 
62 

98 
66 

100 
69 

102 
70 

96 
61 

90 
58 

MAX 
MIN 

74 

60 

75 
60 

78 
61 

75 
64 

73 
62 

72 
61 

73 
60 

73 
62 

75 
64 

73 
64 

72 
65 

75 
64 

73 
61 

74 
60 

73 
64 

MAX 
MIN 

103 
59 

96 

62 

102 
62 

102 
63 

102 
64 

108 
65 

105 
66 

103 
66 

111 
75 

112 

72 

115 

63 

MAX 
MIN 

109 
78 

108 
75 

112 
76 

110 
75 

108 
73 

109 
76 

112 
82 

114 

83 

114 
85 

1 10 
84 

107 
84 

111 
85 

116 
84 

115 
83 

112 
77 

MAX 
MIN 

91 
64 

96 
65 

96 
64 

97 
66 

100 
66 

102 
67 

101 
70 

100 
69 

100 
70 

100 
69 

1  02 
74 

104 
73 

104 
73 

102 
72 

95 
65 

MAX 
MIN 

94 

57 

97 

53 

103 
56 

102 
53 

97 

55 

92 
57 

94 

58 

95 

58 

93 
58 

91 
60 

93 
62 

98 
62 

97 
59 

98 
56 

98 
56 

MAX 
MIN 

101 
66 

105 
63 

104 
63 

104 
63 

104 
61 

106 
69 

109 
63 

109 
69 

107 
72 

103 
77 

105 
72 

109 
73 

107 
71 

105 
70 

102 
72 

MAX 
MIN 

90 
58 

95 
61 

98 
62 

92 
60 

97 
59 

94 
61 

95 
60 

95 
63 

93 
65 

95 
66 

94 
62 

95 
63 

95 
61 

93 
60 

94 
58 

MAX 
MIN 

98 
54 

101 
55 

101 
57 

99 
55 

99 
54 

99 
55 

97 
58 

96 
59 

96 
62 

92 
67 

99 

60 

97 
61 

97 
60 

98 
57 

95 
55 

MAX 
MIN 

86 
47 

82 
46 

81 
46 

80 
45 

80 
44 

79 
44 

82 
46 

80 
49 

82 
49 

84 
48 

85 
47 

86 
48 

83 
49 

64 
49 

66 
48 

MAX 
MIN 

67 

53 

68 
53 

66 

53 

68 
53 

65 
51 

70 
52 

63 
51 

65 

53 

52 

65 

53 

66 

52 

66 

53 

63 
53 

64 

55 

69 
54 

MAX 
MIN 

89 
55 

92 
60 

90 
58 

95 
60 

99 
63 

96 
61 

104 
63 

96 
60 

92 
52 

92 
58 

98 
61 

102 
66 

104 
60 

92 
57 

87 
58 

MAX 
MIN 

94 
49 

97 
49 

97 
48 

98 

50 

100 
50 

106 
52 

109 

55 

111 

58 

110 
55 

106 

52 

1  06 
51 

103 
55 

111 

55 

103 

50 

89 
46 

MAX 
MIN 

82 

83 

8"2 

8  1 

83 

85 

87 

86 

66 

81 

85 

86 

85 

60 

76 

MAX 
MIN 

77 
58 

80 
56 

80 
60 

82 
59 

84 

61 

87 
64 

88 
67 

87 
67 

84 

62 

65 
67 

87 
69 

86 

70 

88 
69 

86 
66 

62 
62 

MAX 
MIN 

95 
55 

98 
53 

99 
51 

99 
55 

99 
54 

102 
54 

104 
56 

105 
60 

103 
61 

102 
60 

1 03 
65 

105 
62 

105 
65 

100 
61 

99 
53 

MAX 
MIN 

71 
47 

75 
46 

76 
45 

83 
51 

61 
52 

76 
53 

80 
55 

83 
57 

83 
57 

84 

56 

85 

58 

65 

57 

85 
56 

60 
55 

75 
50 

MAX 
MIN 

74 
52 

75 
56 

77 

55 

79 
61 

62 
61 

87 
63 

87 
67 

67 
66 

64 
64 

85 
63 

88 
69 

87 
66 

85 
68 

79 
60 

75 
67 

MAX 
MIN 

1 10 
75 

112 
71 

109 
78 

108 
78 

105 
80 

110 
79 

112 
83 

110 
84 

106 

82 

102 
72 

105 
80 

113 
6? 

115 
80 

113 
83 

106 
81 

MAX 
MIN 

113 
85 

115 
81 

112 
86 

111 
84 

108 
87 

112 
86 

114 

89 

108 
85 

106 
75 

1 00 

75 

1  08 
84 

115 
87 

119 
67 

112 
86 

112 
64 

MAX 
MIN 

71 
29 

80 
32 

82 
29 

83 
33 

87 

32 

86 
33 

94 
37 

94 

39 

93 
40 

69 
35 

91 
36 

96 
42 

93 
46 

67 
37 

83 
30 

MAX 
MIN 

88 
60 

90 
56 

67 
59 

61 
63 

60 
64 

82 
58 

83 
60 

79 
65 

80 
62 

83 
65 

87 
64 

87 
65 

86 
65 

84 

65 

60 
64 

MAX 
MIN 

107 
82 

109 
65 

106 
69 

108 
65 

107 
66 

101 
71 

108 
74 

109 
75 

105 
78 

101 
78 

96 
74 

105 
75 

112 
74 

112 
73 

110 
68 

MAX 
MIN 

76 
47 

75 
47 

77 
47 

80 
49 

83 
53 

68 
55 

89 
58 

88 

58 

87 
59 

86 
56 

89 
60 

89 

54 

87 
54 

80 
54 

77 
63 

MAX 
MIN 

108 
76 

111 

72 

113 
76 

112 

73 

109 
61 

106 
76 

110 
77 

81 

1 06 
81 

101 

75 

99 
77 

107 
78 

115 
77 

115 
79 

110 
75 

MIN 

79 
40 

81 
35 

84 
34 

85 
37 

36 

38 

40 

41 

44 

92 
43 

93 
44 

92 
43 

88 
47 

81 
41 

79 
35 

MAX 
MIN 

96 

96 
56 

97 
53 

97 
59 

101 
61 

102 
59 

104 
62 

106 

53 

100 
60 

102 
64 

105 
69 

106 
59 

102 
53 

MAX 
MIN 

89 
63 

94 
64 

93 
63 

89 

60 

65 
60 

65 
57 

86 
60 

81 
59 

84 
61 

66 
64 

91 
67 

67 
66 

86 
63 

87 
61 

64 

60 

MAX 
MIN 

67 
54 

67 
51 

65 
54 

69 
50 

70 
50 

70 
49 

70 
52 

68 

52 

68 
53 

65 
53 

67 
50 

68 

50 

69 

50 

73 
52 

72 
51 

MAX 

81 

83 

64 

86 

90 

90 

95 

97 

95 

93 

92 

95 

97 

92 

87 

73 

70 

70 

41 

32 

45 

89 

77 

81 

49 

45 

46 

86 

82 

82 

67 

65 

56 

76 

62 

73 

37 

26 

38 

77 

81 

79 

40 

60 

44 

87 

83 

86 

57 

60 

56 

67 

63 

66 

57 

53 

62 

99 

83 

65 

56 

54 

57 

94 

93 

87 

49 

45 

47 

92 

80 

84 

52 

52 

51 

74 

74 

75 

60 

60 

61 

111 

84 

89 

60 

52 

55 

105 

99 

94 

79 

64 

68 

83 

83 

87 

59 

57 

60 

95 

65 

65 

57 

53 

60 

95 

91 

92 

61 

52 

57 

91 

79 

64 

53 

48 

49 

82 

85 

84 

50 

49 

47 

61 

86 

81 

48 

47 

46 

71 

73 

71 

50 

63 

64 

85 

86 

87 

56 

55 

55 

78 

75 

60 

49 

44 

44 

84 

82 

73 

80 

68 

69 

52 

51 

53 

84 

64 

92 

60 

44 

43 

67 

65 

66 

42 

41 

37 

58 

65 

64 

41 

47 

47 

100 

99 

100 

78 

70 

75 

103 

99 

101 

81 

75 

81 

79 

56 

67 

39 

23 

30 

79 

79 

80 

61 

60 

64 

99 

97 

97 

66 

59 

57 

71 

69 

66 

42 

42 

40 

99 

103 

96 

74 

68 

67 

74 

74 

72 

44 

21 

35 

91 

66 

90 

51 

54 

55 

76 

78 

78 

63 

59 

59 

66 

73 

67 

49 

49 

63 

80 

66 

73 

43 

30 

36 

79 
36 

76 
41 

75 

84 

37 

87 
46 

66 
46 

61 
54 

85.9 
46.0 

81 
43 

88 
51 

80 
42 

85 
43 

91 
43 

90 
52 

90 
45 

91.4 
49.6 

65 
62 

66 
52 

87 
48 

89 

50 

90 
58 

90 
59 

69 
57 

90.8 
60.3 

71 

30 

80 
33 

85 
34 

74 

30 

80 
33 

89 

35 

92 
36 

86.5 
36.9 

66 
53 

41 

61 

87 
65 

85 
54 

83 
51 

83 
43 

87.9 
53.5 

65 

55 

93 
55 

88 

50 

85 
53 

90 
66 

86 

65 

83 
49 

89.3 
56.5 

62 
52 

92 
53 

90 
53 

85 
49 

92 
60 

90 
50 

85 
45 

91.1 
53.8 

87 

60 

90 
62 

92 
62 

90 
62 

93 
64 

95 
61 

96 
68 

97.3 
66.5 

68 
51 

93 
53 

69 
64 

91 
53 

94 
55 

93 
54 

94 

69 

82 
61 

90 
55 

88 
51 

66 

60 

90 
56 

92 
60 

90 
52 

93.7 
59.7 

73 
60 

74 
64 

73 
62 

72 
59 

70 
68 

71 
59 

72 
62 

73.2 
61.6 

92 

57 

94 

60 

102 
65 

99 
62 

99 
60 

102.0 
62.7 

100 
64 

100 
70 

104 
71 

100 
67 

102 
69 

106 
70 

107 
73 

107.6 
76.9 

87 
58 

93 
63 

90 
61 

91 
60 

94 
64 

95 
63 

92 
61 

96.6 
66.3 

85 
47 

88 
48 

88 
45 

89 
46 

92 
53 

93 
57 

95 
59 

94.1 
55.5 

95 
56 

96 
58 

96 
57 

98 
54 

100 
60 

100 
63 

100 
58 

102.0 
64.3 

80 
51 

87 
51 

85 
51 

65 
52 

90 
54 

94 

59 

94 
60 

92.4 
58.7 

90 
49 

87 
49 

68 
46 

93 
47 

95 
53 

96 
57 

99 
56 

95.6 
55.7 

80 
45 

78 
44 

79 
44 

78 
43 

77 
43 

80 
42 

78 
46 

32,3 
46.6 

76 

53 

66 

62 

66 

63 

66 

52 

64 

52 

62 
54 

64 
64 

67.7 
52.8 

85 
57 

91 
68 

66 

53 

89 
56 

94 

56 

93 
54 

96 
63 

94.5 
59.2 

81 
42 

90 
43 

64 
45 

89 
43 

95 
45 

98 
46 

97 
46 

97.3 
49.2 

78 

77 

78 

79 

82 

77 

79 

82.0 

75 
53 

76 
69 

76 
55 

76 
56 

79 
60 

79 
60 

79 
57 

82.1 
61.6 

92 
47 

93 
49 

94 
48 

93 
50 

94 
49 

93 
52 

93 
44 

97.6 
54.5 

66 
44 

74 
49 

74 
44 

74 
43 

73 
47 

74 

60 

75 
52 

76.6 
50.2 

74 

51 

71 
52 

70 
53 

74 

55 

77 
55 

75 
56 

75 
53 

78.5 
58.2 

101 
69 

101 
67 

102 
67 

106 
69 

107 
71 

107 
74 

99 
72 

106.5 
76.9 

103 
75 

103 
71 

104 
73 

105 
74 

107 
77 

108 
61 

94 
79 

107.6 
81.1 

67 
22 

78 
23 

74 

25 

77 
25 

61 
27 

64 

29 

83 
25 

82.7 
32.0 

79 
57 

80 
62 

80 
57 

78 
62 

82 
58 

83 
61 

82 
59 

62.5 
61.3 

100 

59 

98 
61 

100 
60 

102 
61 

103 
67 

103 
70 

106 
72 

104.3 
69.2 

65 
41 

74 
45 

72 
47 

76 

60 

78 
49 

77 
52 

78 
61 

80.1 
51.8 

101 
64 

100 
65 

101 
62 

102 
65 

104 

70 

106 
73 

109 
80 

106.7 
74.3 

83 
24 

77 
29 

79 
26 

81 
26 

82 
28 

81 
34 

82 
23 

63.6 
36.0 

95 
54 

98 
66 

97 
56 

95 
47 

93.6 
58.2 

80 
60 

79 
61 

61 
61 

82 
56 

85 
57 

69 
59 

88 
57 

85.5 
60.8 

77 
49 

77 
49 

66 
49 

69 
49 

67 
63 

72 
48 

70 
53 

70.5 
51.2 

73 
31 

61 
35 

79 
33 

78 
29 

86 
34 

65 

36 

86 
36 

86.6 
40.4 

AOIN  RS 
ALDERPOINT 
ALPINE 
ALTURAS  RS 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

ANTIOCH  FIBREBOARD  MILLS 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

ASH  MTN 

AUBERRY 

AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
VVENAL  9  SSE 
JAXER   9  NNW 
iAKERSFIELD  KB  AP 
lARRETT  DAM 
lARSTOW 

iEAUMONT   PUMPING  PLANT 

EAUMONT   1  E 

EN  LOMONO 

ERKELEY 

ERRYESSA  LAKE 

IG  BAR  RS 

IG  BEAR  LAKE 

IG  CREEK  PH  1 

||SH0P  WB  AP 

'SHOP  UNION  CARBIDE 

•UE   CANYON   WB  AP 

YTHE 
ByTHE   FAA  AP 

■CA 
1  iNITA 

RREGO  SPRGS  3  NNE 

WMAN  DAM 

AWLEY  2  SW 

IDGEPORT 

>30KS   FARNHAM  RCH 
iBANK   WB  AP 
.ILINGAME 


(NEY 


91  84 

57  53 


64  61 

43  45 

86  93  100 

52  57  65 

73  63  93 

33  42  44 

94  99  99 

66  68  67 

94  97 
54  64 

92  97 

63  68 

95  94  102 
74 

106 


53 

108  106  99 

54     55  48 

99     95  93 

71     66  71 

99     96  78 

46      44  40 

99     90  80 

64      56  46 

95     96  92 

62     60  57 

97 


100 
57 


92  103 
57  69 


91     97  101 


103  97 
64  65 


109  103 
75  73 


94  104 
66  69 


105  106 
70  71 


105  106  99 
70     70  68 


103 
70 


71 
63 

110 


113  110 
80  83 


104  106  99 
73     72  73 


93     88  94 

63     53  66 

98  100  106 
63  63 

93  90  100 
65     58  67 


93  101 
53  61 


66  69  90 
47    49  49 


103  98 
69 


107  101 
67  73 


101 
65  61 


60 
49  48 


74  73 
65  54 


95  98  105 
71     66  66 


74  66  70 
52     53  53 


105  97 
63  56 


92  100 
47  61 


82  66 

78  88 

60  66  68 

93  96  103 

61  63  55 

70  74  77 

47  48  64 

83  85 
56  64 

107  106  111 

60  72 

105  109  113 

85  80 

78  77 

32  34  36 


89  90 
68  68 


104  102 
57     56  56 


55     53  55 


64     63  50 


108  108  103 
73     78  60 


109  107  100 
80     83  83 


92  86 
33  27 


76  63 
63  69 


106  102  105 
61     68  70 


83  85  85 

57  63 

109  106  102 

74  76  78 


87  88 
59  58 


85  61 
57 


75     75  76 


78     78  81 


75 
35 

97 


89     90     84  79 


31  35 
99  106 


37     42  45 


65     69  62 


61     65     94     90  86 


64     69  60 


MIN     40      39      40      39      44      43      43      46      47      43      40      50      53  42 


60  61  60 

82  7f 

64  5! 

81  8! 

42  41      45      46      46  42 


96     95  89 


Sm  R«icr«ac«  NotM  Following  SUQon 


-  263  - 


DAILY  TEMPERATURES  .I'^l^Tdo 


Station 

Day  Oi  Monlh 

rage 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

■5 

BUTTONWILLOW 

MAX 

97 

92 

96 

97 

96 

100 

104 

106 

97 

96 

98 

101 

101 

104 

103 

97 

95 

100 

107 

107 

106 

104 

63 

87 

89 

87 

95 

92 

90 

95 

92 

97.3 

MIN 

62 

60 

62 

62 

63 

64 

68 

67 

66 

66 

68 

70 

71 

66 

57 

60 

63 

64 

66 

66 

67 

59 

52 

54 

57 

56 

58 

55 

57 

57 

58 

62.0 

CABRILLO  NM 

MAX 

76 

76 

75 

77 

76 

77 

76 

74 

76 

76 

79 

79 

76 

75 

73 

74 

75 

74 

73 

74 

80 

76 

77 

75 

76 

74 

74 

75 

73 

72 

73 

75.4 

MIN 

66 

67 

66 

66 

64 

64 

63 

68 

65 

64 

65 

66 

66 

64 

65 

65 

65 

63 

63 

62 

65 

65 

64 

63 

65 

64 

63 

62 

63 

63 

63 

64. S 

CACHUMA  DAM 

MAX 

89 

92 

92 

90 

87 

92 

96 

90 

84 

92 

98 

97 

95 

95 

92 

64 

91 

94 

100 

99 

94 

90 

80 

86 

82 

87 

84 

82 

86 

89 

87 

90.2 

MIN 

50 

48 

48 

50 

49 

48 

50 

51 

52 

57 

58 

55 

51 

51 

49 

43 

43 

49 

50 

51 

50 

50 

42 

44 

47 

47 

51 

46 

43 

46 

46 

48.9 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

eo 

78 

82 

82 

83 

86 

89 

90 

88 

86 

68 

91 

90 

90 

86 

80 

62 

89 

92 

92 

90 

82 

66 

70 

77 

78 

78 

78 

80 

82 

80 

83.6 

MIN 

<.2 

46 

47 

48 

50 

54 

54 

54 

52 

52 

53 

59 

48 

50 

50 

52 

54 

56 

55 

54 

50 

40 

38 

40 

40 

40 

40 

44 

44 

46 

46 

46.3 

CALLAHAN  RS 

MAX 

89 

93 

93 

95 

98 

102 

104 

104 

102 

101 

100 

101 

100 

95 

82 

87 

97 

103 

103 

99 

92 

73 

72 

75 

85 

82 

80 

90 

93 

95 

87 

92.6 

MIN 

52 

47 

46 

47 

48 

48 

50 

50 

55 

51 

50 

55 

52 

45 

42 

40 

47 

50 

52 

46 

45 

37 

33 

32 

36 

38 

36 

35 

41 

43 

42 

44.9 

CAMPO 

MAX 

97 

102 

100 

95 

93 

94 

96 

96 

95 

94 

96 

98 

97 

99 

94 

90 

99 

103 

102 

97 

93 

83 

86 

83 

88 

87 

89 

91 

94 

93 

95 

94.2 

MIN 

51 

51 

52 

48 

54 

54 

56 

57 

60 

64 

57 

58 

54 

54 

53 

50 

53 

56 

55 

57 

61 

49 

46 

41 

41 

43 

40 

44 

51 

56 

58 

52.4 

CAMP  PARDEE 

MAX 

89 

92 

96 

95 

98 

101 

103 

102 

96 

94 

101 

104 

104 

100 

93 

92 

99 

103 

107 

105 

101 

92 

82 

87 

84 

92 

92 

86 

94 

94 

91 

95.6 

MIN 

57 

59 

58 

60 

67 

66 

59 

57 

57 

60 

66 

64 

58 

59 

61 

62 

71 

72 

72 

63 

52 

52 

53 

54 

58 

53 

56 

59 

59 

67 

59.9 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

98 

lOS'  102 

100 

100 

95 

97 

96 

92 

95 

102 

99 

94 

97 

96 

90 

105 

105 

103 

96 

105 

93 

85 

83 

86 

85 

86 

90 

92 

95 

97 

96.7 

MIN 

58 

^56 

58 

55 

54 

55 

59 

58 

58 

63 

66 

65 

61 

58 

57 

59 

59 

59 

61 

59 

57 

61 

54 

52 

56 

56 

56 

53 

50 

50 

49 

57.2 

CANT  I L 

MAX 

ICIO 

105 

103 

105 

106 

108 

112 

111 

109 

107 

107 

112 

109 

107 

101 

102 

105 

109 

110 

109 

106 

105 

92 

89 

97 

96 

98 

98 

100 

102 

102 

103.9 

MIN 

'^63 

66 

65 

66 

58 

63 

73 

71 

69 

70 

72 

73 

70 

70 

60 

65 

60 

59 

69 

77 

75 

68 

60 

61 

55 

56 

55 

54 

66 

63 

50 

64.2 

CANYON  DAM 

MAX 

78 

83 

86 

90 

90 

97 

98 

97 

90 

95 

95 

95 

95 

89 

83 

80 

85 

67 

92 

64 

70 

68 

70 

76 

75 

77 

82 

61 

79 

84.4' 

MIN 

1*0 

44 

40 

43 

45 

46 

46 

50 

50 

44 

46 

53 

68 

47 

43 

40 

42 

48 

48 

39 

30 

36 

34 

38 

35 

37 

40 

37 

38 

42.7 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

Si 

78 

74 

74 

74 

76 

74 

75 

72 

76 

77 

77 

73 

73 

72 

84 

81 

84 

65 

74 

70 

75 

81 

73 

84 

72 

70 

75 

75 

70 

77 

76.1 

MIN 

45 

41 

43 

46 

44 

45 

50 

54 

53 

43 

52 

47 

52 

39 

43 

47 

44 

46 

49 

50 

45 

53 

47 

45 

43 

43 

42 

41 

41 

47 

46 

46.0 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

93 

92 

96 

95 

97 

100 

103 

103 

99 

99 

101 

102 

105 

104 

101 

95 

96 

103 

106 

105 

106 

96 

60 

85 

84 

89 

92 

88 

92 

94 

96 

96.6 

MIN 

53 

55 

57 

65 

59 

61 

62 

61 

61 

61 

67 

68 

66 

64 

66 

56 

60 

62 

64 

64 

60 

57 

45 

51 

50 

54 

53 

50 

53 

56 

55 

58.0 

CEC ILVILLE  SAWYER 

MAX 

67 

90 

91 

93 

96 

101 

103 

102 

98 

98 

98 

104 

98 

85 

84 

92 

100 

102 

101 

94 

77 

79 

74 

77 

85 

80 

83 

91 

93 

93 

88 

91.51 

MIN 

44 

48 

46 

44 

46 

64 

56 

56 

56 

52 

52 

56 

56 

49 

46 

44 

52 

56 

65 

50 

43 

42 

37 

45 

39 

40 

40 

41 

46 

48 

45 

48.0 

CEDAR  GROVE 

MAX 

84 

82 

69 

88 

88 

90 

95 

97 

97 

95 

95 

96 

96 

93 

69 

87 

66 

93 

95 

95 

94 

91 

74 

76 

75 

84 

80 

60 

85 

87 

87 

86.6 

MIN 

45 

44 

45 

45 

46 

46 

51 

50 

61 

50 

51 

56 

53 

52 

44 

44 

50 

49 

52 

52 

51 

51 

36 

36 

39 

42 

41 

39 

42 

44 

40 

46.4 

CEOARVI LLE 

MAX 

83 

61 

89 

85 

89 

90 

91 

99 

98 

97 

95 

96 

92 

94 

87 

74 

84 

87 

95 

96 

93 

84 

59 

71 

68 

76 

78 

72 

79 

87 

89 

65.8 

MIN 

56 

51 

56 

54 

55 

54 

55 

58 

62 

61 

57 

62 

66 

56 

50 

43 

54 

57 

62 

57 

57 

40 

36 

44 

39 

46 

42 

40 

47 

50 

52 

52.3 

CENTERV I LLE  PH 

MAX 

90 

97 

96 

100 

100 

103 

106 

105 

102 

102 

103 

105 

106 

105 

96 

99 

102 

107 

107 

107 

103 

92 

84 

87 

66 

94 

91 

92 

95 

95 

96 

96.5,  ; 

MIN 

57 

51 

55 

59 

59 

62 

57 

55 

55 

59 

64 

64 

53 

55 

53 

59 

63 

62 

57 

64 

49 

47 

47 

49 

50 

46 

47 

49 

53 

49 

50 

54.; 

CHERRY  VALLEY  DAM 

90 

82 

85 

87 

86 

94 

96 

92 

94 

96 

95 

64 

90 

92 

96 

96 

71 

76 

74 

83 

83 

86 

63 

87. , 

WIN 

47 

49 

50 

51 

53 

54 

57 

66 

59 

61 

52 

51 

53 

56 

57 

44 

40 

42 

44 

46 

46 

49 

46 

50. <  ■ 

CHESTER 

62 

83 

66 

90 

90 

95 

97 

96 

94 

94 

96 

98 

93 

89 

82 

90 

94 

95 

92 

85 

74 

72 

82 

80 

80 

85 

85 

65 

81 

67.t;  ,, 

MIN 

36 

40 

35 

36 

40 

39 

41 

44 

44 

36 

36 

45 

56 

36 

43 

42 

42 

41 

41 

38 

28 

33 

29 

32 

30 

31 

33 

32 

33 

37.!; 

CHICO  EXP  STA 

MAX 

95 

93 

96 

97 

98 

102 

103 

96 

95 

101 

103 

103 

98 

97 

98 

98 

107 

107 

104 

100 

99 

82 

85 

65 

92 

89 

88 

92 

94 

92 

90 

'f 'l 

MIN 

56 

62 

55 

56 

61 

60 

63 

61 

56 

58 

60 

66 

66 

57 

56 

56 

61 

64 

65 

61 

61 

68 

46 

52 

50 

57 

49 

53 

65 

63 

53 

67.  i( 

CHUL A  V I S  T A 

MAX 

75 

76 

78 

75 

77 

74 

72 

72 

74 

76 

75 

72 

70 

72 

75 

74 

74 

72 

73 

72 

72 

72 

72 

MIN 

63 

62 

62 

66 

66 

62 

66 

66 

66 

67 

66 

64 

64 

62 

60 

62 

64 

66 

62 

63 

62 

63 

62 

63.  1 

CLARKSBURG 

MAX 

80 

91 

87 

69 

93 

96 

99 

96 

87 

83 

94 

96 

96 

69 

63 

93 

93 

101 

103 

101 

91 

80 

80 

84 

84 

92 

64 

85 

93 

91 

86 

MIN 

53 

51 

50 

50 

56 

56 

66 

55 

52 

52 

55 

59 

56 

53 

53 

57 

56 

62 

61 

56 

55 

60 

48 

53 

61 

57 

50 

51 

51 

52 

51 

53.1 

n  CADI  Aie  c   ut^ui  amhc 

96 

103 

105 

103 

96 

83 

78 

82 

81 

90 

95 

86 

91 

94 

93 

MIN 

60 

53 

55 

52 

64 

54 

53 

55 

47 

48 

47 

45 

48 

46 

45 

^.Uv/V  Cr\L/AL  C    J  30t 

86 

83 

87 

92 

93 

94 

96 

92 

86 

64 

94 

94 

97 

88 

88 

93 

102 

106 

100 

100 

93 

81 

80 

83 

84 

92 

66 

87 

91 

87 

84 

MIN 

51 

49 

50 

49 

51 

51 

50 

49 

51 

50 

51 

54 

51 

52 

55 

61 

56 

54 

50 

49 

49 

54 

56 

56 

56 

50 

47 

50 

48 

50 

49 

51. ' 

COAL  I NGA 

93 

98 

96 

99 

101 

103 

104 

103 

100 

101 

100 

106 

105 

104 

99 

96 

103 

106 

107 

109 

105 

91 

87 

88 

90 

95 

92 

93 

95 

94 

94 

MIN 

54 

56 

60 

62 

63 

64 

66 

66 

65 

63 

57 

70 

69 

64 

55 

61 

60 

64 

65 

69 

63 

57 

51 

55 

56 

56 

55 

56 

58 

59 

59 

60.1  " 

COLFAX 

89 

89 

92 

93 

96 

98 

97 

97 

95 

97 

100 

101 

96 

88 

96 

98 

102 

101 

98 

96 

84 

80 

80 

87 

85 

85 

87 

90 

89 

89 

MIN 

58 

61 

61 

62 

65 

67 

71 

70 

70 

67 

57 

72 

68 

64 

60 

64 

71 

71 

68 

62 

51 

52 

48 

55 

55 

54 

56 

59 

62 

61 

62. 

COLUSA  1  SSW 

94 

95 

96 

100 

100 

104 

105 

98 

94 

100 

105 

105 

98 

94 

96 

97 

106 

107 

105 

100 

91 

66 

86 

85 

93 

90 

88 

96 

93 

94 

93 

96.1 

MIN 

53 

56 

52 

54 

61 

57 

56 

57 

54 

53 

60 

62 

57 

55 

55 

68 

70 

60 

62 

57 

55 

51 

50 

50 

51 

57 

48 

50 

52 

49 

49 

56.' 

CORCORAN  1RR16  DIST 

96 

93 

99 

98 

100 

103 

105 

106 

100 

100 

101 

104 

107 

106 

106 

95 

95 

103 

106 

107 

109 

102 

83 

86 

88 

89 

96 

93 

92 

96 

97 

"•I 

MIN 

56 

57 

57 

57 

62 

60 

63 

64 

63 

62 

66 

68 

67 

66 

59 

60 

60 

62 

66 

66 

64 

53 

50 

55 

53 

59 

56 

54 

53 

58 

56 

69.  ' 

CORONA 

94 

99 

101 

99 

88 

90 

90 

86 

67 

87 

96 

93 

92 

92 

92 

86 

90 

98 

97 

90 

94 

90 

84 

82 

85 

83 

86 

88 

87 

89 

92 

»■ 

MIN 

58 

56 

55 

55 

54 

56 

59 

67 

59 

63 

66 

64 

60 

57 

57 

57 

57 

58 

57 

56 

60 

56 

59 

54 

54 

59 

57 

53 

54 

58 

54 

57.;  " 

COvELO 

86 

91 

91 

94 

97 

98 

104 

101 

100 

96 

99 

99 

104 

100 

87 

89 

98 

104 

105 

104 

97 

81 

75 

80 

83 

89 

84 

88 

94 

94 

93 

MIN 

44 

47 

48 

49 

49 

51 

52 

53 

52 

49 

48 

53 

64 

46 

43 

46 

48 

52 

53 

49 

47 

43 

40 

42 

42 

44 

42 

43 

46 

47 

47 

47.  ■■ 

COW  CREEK 

116 

119 

118 

116 

116 

119 

123 

123 

122 

116 

120 

123 

123 

122 

lie 

117 

113 

117 

120 

120 

117 

116 

104 

105 

106 

111 

110 

108 

112 

115 

114 

MIN 

88 

86 

91 

85 

89 

85 

89 

97 

98 

98 

97 

97 

98 

96 

91 

66 

91 

83 

85 

93 

90 

91 

78 

78 

75 

87 

83 

78 

78 

93 

79 

88  .|  '' 

CRESCENT  CITY  1  N 

63 

64 

64 

67 

67 

64 

60 

57 

60 

61 

64 

65 

68 

70 

83 

79 

66 

66 

62 

64 

63 

67 

67 

66 

67 

70 

66 

66 

66 

65.1  , 

MIN 

56 

54 

54 

54 

45 

45 

50 

50 

63 

50 

53 

52 

42 

44 

48 

47 

50 

45 

41 

50 

49 

53 

43 

43 

53 

61 

54 

50 

52 

49.1 

CROCKETT 

72 

85 

80 

82 

66 

64 

80 

79 

74 

72 

85 

88 

87 

74 

77 

65 

96 

92 

86 

86 

83 

77 

76 

80 

78 

87 

77 

80 

64 

60 

77 

61*1 

MIN 

52 

51 

51 

52 

52 

53 

52 

53 

54 

52 

52 

54 

62 

52 

62 

53 

57 

54 

62 

53 

52 

64 

54 

51 

52 

51 

50 

52 

52 

52 

50 

62.'  *• 

CULVER  CITY 

78 

81 

61 

76 

76 

73 

72 

75 

75 

76 

81 

79 

76 

75 

76 

76 

75 

76 

73 

77 

80 

76 

75 

79 

76 

76 

75 

75 

72 

74 

75 

76. i  „ 

MIN 

59 

59 

59 

57 

57 

60 

59 

60 

59 

61 

65 

64 

61 

61 

57 

61 

62 

61 

59 

59 

59 

61 

59 

59 

59 

63 

62 

59 

55 

57 

55 

59.' 

CUYAMA 

MAX 

93 

88 

94 

94 

95 

96 

100 

101 

99 

100 

99 

100 

102 

103 

100 

96 

90 

99 

104 

104 

104 

99 

60 

80 

65 

88 

86 

89 

90 

93 

93 

95.  . 

MIN 

50 

46 

52 

52 

52 

53 

57 

56 

55 

57 

60 

60 

58 

66 

47 

53 

53 

55 

57 

58 

54 

46 

41 

45 

47 

48 

42 

44 

43 

48 

46 

51  J 

CUYAMACA 

84 

88 

96 

93 

91 

92 

96 

92 

93 

89 

84 

91 

91 

86 

91 

89 

90 

91 

95 

95 

93 

69 

73 

83 

78 

83 

83 

85 

88 

89 

89 

MIN 

63 

54 

66 

55 

60 

53 

58 

68 

60 

63 

56 

63 

68 

60 

60 

52 

47 

51 

54 

52 

57 

54 

49 

42 

44 

39 

47 

51 

53 

53 

52 

54.' 

DAGGETT  FAA  AP 

MAX 

102 

106  106 

104  104  107 

109 

108 

109 

104 

107 

111 

110 

106 

103 

96 

102 

106 

110 

108 

99 

94 

90 

94 

95 

98 

98 

97 

100 

101 

99 

MIN 

72 

70 

70 

68 

69 

72 

74 

76 

77 

77 

79 

78 

78 

81 

71 

69 

66 

72 

74 

77 

77 

69 

56 

62 

62 

64 

63 

61 

66 

69 

65 

70J  *!! 

DAVIS   1  WSW 

MAX 

64 

91 

89 

90 

94 

96 

98 

96 

90 

68 

94 

96 

96 

92 

64 

92 

94 

100 

101 

101 

92 

61 

60 

83 

83 

90 

84 

86 

91 

69 

86 

MIN 

50 

53 

47 

52 

54 

48 

51 

52 

52 

50 

56 

57 

65 

63 

63 

61 

59 

57 

57' 

56 

54 

50 

49 

50 

51 

53 

49 

47 

47 

49 

45 

11-) 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

MAX 

96 

95 

93 

91 

93 

97 

96 

97 

97 

96 

99 

93 

96 

96 

96 

96 

99 

97 

96 

94 

90 

80 

82 

88 

90 

86 

68 

87 

90 

86 

MIN 

58 

67 

55 

54 

54 

55 

56 

63 

65 

66 

66 

53 

55 

64 

53 

54 

55 

58 

63 

59 

61 

47 

45 

43 

50 

46 

46 

50 

51 

47 

l^)  «... 

DEER  CREEK  PH 

MAX 

81 

82 

84 

85 

68 

91 

91 

91 

69 

89 

92 

91 

90 

86 

82 

89 

92 

92| 

93 

90 

86 

77 

71 

71 

79 

78 

77 

81 

82 

83 

81 

a  A., 

MIN 

39 

45 

41 

42 

44 

46 

49 

49 

50 

47 

47 

53 

57 

50 

44 

42 

49 

57 

49 

47 

43 

43 

44 

37 

36 

39 

40 

39 

40 

42 

40 

44 1'  '''"f? 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1960 


Day  Oi  Month 


14     IS    16     17     18     19  20 


DENAIR 

DE  SABLA 

DOBBINS  COLGATE 

CONNER  MEMORIAL  ST  PK 

DOWNIEVILLE  RS 

DOYLE  5  SSE 

DUDLEYS 

DUTTONS  LANDING 

EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RES 

EL   CAP  I  TAN  DAM 

EL  CENTRO  2  SSW 

ELECTRA  PH 

ELK  VALLEY 

ELSINORE 

ESCONOIDO 

EUREKA  WB  CITY 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

FAIRMONT 

FIVE  POINTS  5  SSW 
FOLSOM  DAM 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 
FORT  8IDWELL 
FORT  BRAGG 
FORT   BRAGG  AVN 
FORT  JONES  RS 
FORT  ROSS 
FRESNO  WB  AP 
FRIANT   GOVT  CAMP 
GIANT  FOREST 
|5ILLESPIE  FIELD 
:SILROY 
3LENNVILLE 
SRANT  GROVE 
oRASS  VALLEY 
iRATON    1  V 
iREENLAND  RANCH 
HAIWEE 


It,  I 


,1.1 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


90  95  93 
51     51  52 


B2  a<i  87 
49     52  51 


100  100 
56  59 


98  94  93 
59     57  55 


91  95 
55  55 


90  94 
58  59 


75  79 

32  37 

86  85 

41  42  42 


83  82 
45      49  44 


86  89 
39  42 


100  103 
58  63 


85  85 
36  39 


89  91 
45  46 


91  92 

53  53 


93  95 
43  46 


103 
66 

92 


97  101  102 
60  63 


94  95 
55     56  68 


101  103  105 
64  69 


52  52 
105  108 


72 
62 

110 
S6     83  85 

66  91  90 
54     57  59 

103 
61 

112 
76 

96 


95  100 
60  59 


112  111 
71  69 


92  96 
48  56 


85  82 
52  46 


110 
82 

92 
55 

101 
54 

111 
71 

97 
53 

87 


107  104 
84  87 


97  97 
56  60 


93  90 
58  57 


94  91 
46  44 


95  91 

50  51 


97  99  99 
55     59  60 


96  95  97 
47     46  49 


110  107 
89  84 


101  98 
63  60 


90  93 
41 


95  92 
47  62 


96  95  97 
52     53  56 


74  76 
51 


98  106 
79 


93  90 
61  62 


107  111 
72  75 


101  102 
69  66 


89  98 
49  47 


108  102 
79  80 


104  103  98 
58     55  65 


100 
50 


102  106 
59  55 


93  96 

59  64 

61  60 

65  64 

88  86 

52  54  55 


87  86 
67  54 


93  98  97 
57     58  57 


98  101 
56  66 


87  90  90 
40     44  40 


82  89 
51  46 


70  63 
62  60 


86  90 
48  46 


104  100 
52  55 


90  91 
66  55 


69  56 
60  49 


94  96 
68  55 


90  92 
69  70 


103  104 
68  55 


98  98 
62  64 


85  98 
43  46 


88  90 
47  49 


70  67 
47  49 


53  67 
43  46 


93  99 
46  49 


IQO 
59 


57  55  59 
48     49  52 


97  9S 
72  71 


95  99  102 
56     53  66 


91  90  99 
64     50  53 


100  107  114 
73  76 


101   105  104 
69  65 


90  93  86 
45     43  42 


97  103  102 
57  65 


88  92  89 
63     53  52 


56  58  59 
64     64  52 


91  93  94 
53  57 


95  9*  96 
71     70  70 


98  95  90 
61     67  63 


91  86  82 
51     43  38 


96     93  91 


113  109 
86  83 


95  95  96 
59     56  60 


115  107 
77  75 


102  95 
58  52 


86  81  75 
54     50  42 


102  96 
57  65 


92  88 
59  50 


59  50 
48  48 


94  90 
69  67 


104 
65 


101  103  106 
60     55  70 


106  101 
53  55 


103  101  93 
54     58  55 


101  101 
52 


96  95  93 
54     63  54 


60  52  60 
46     47  50 


60 
51 


102  100 
63  54 


94  98  102 
65     58  64 


91  99  95 
65     69  69 


95  96  98 
47      44  48 


93  92 
62     48  45 


54  65 
49  46 


94  95  94 

56  61  50 

.02  96  63 

50  42  41 


85  76 
46  46 


100 
52 


66  65  65 
46     46  46 


92     97  95 


97  95 
55  55 


61  60 
45  45 


70  73 
46  45 


94  96 
62  57 


85     88  89 

64     57  53 


86  92  91 
48     45  47 


69  58  74 
45     43  47 


85  82  62 
46     49  46 


MAX 
MIN 


114  118 
89  85 


100  102 
51  63 


101  103 
56  61 


73  77 
48  49 


84  87 
63  50 


85  65 
49  48 


95  96 
47  46 


76  76 
48  50 


92  9* 
60  61 


65  89 
45  46 


116  118 
87  86 


94  94 
52  64 


50  63  65 
47     50  50 


103  99  96 
64     64  51 


107  103 
61  59 


65  64 
46  46 


99  101  104 
66     67  70 


102  103  105 
59     63  69 


45  41 

60  67  67 
51     49  44 


80  80 
55 


84  86 
64  53 


83  65 
52  54 


79  80  80 
54     57  57 


68  95  90 
66  66 


99  94 
64  69 


107  102 
63  63 


79  76 
54  50 


90  66 
52  63 


98  95  96 
52     62  51 


81 

53 


96  94  93 
62     64  65 


80  75  79 
44     48  50 


90  93 
54  51 


95  97  99 
51     56  56 


81  79  82 
53     50  56 


92  94  96 
61     62  64 


86  90  67 
50     44  49 


79 
53  47 


54     62  66 


78  77  86 
61     60  46 


119  122  121 
86     97  96 


116  119  122 
97  96 


100  100 
58  72 


96  95  97  102 
74     73     72  72 


117  116 
96  91 


102  98 
70  70 


93  100 
62  56 


90  97 
51  53 


99  101 
66  70 


75  76 
37  38 


83  90 
45  51 


85  79 
44  46 


69  97 
43  48 


77  89 
51  56 


105  102 
81  80 


93  94 
54  63 


90  87 
59  54 


105  109 
72  71 


98  103 
55  62 


65  94 
50  54 


94  104 
52  52 


85  66 
60  68 


64  64 
49  50 


100  103 
67  68 


86  93 
64  55 


95  104 
56  55 


94  98 
54  63 


90  95 
68  56 


85  92 
41  44 


80  90 
37  43 


55  77 
50  50 


70  63 
44  45 


65  94 
38  46 


69  62 
49  48 


92  101 
61  64 


97  98 
65  58 


76  77 
51  49 


81  67 
52  59 


84  93 
49  52 


90  97 
45  47 


73  81 
47  52 


84  91 
68  59 


98  94 

50  60 


103  100  91 
62     61  55 


57 
105 


90  90 
40  40 


96  95  93 

49  48  41 

95  97  92 

55  65  58 

100  86 

49  45  39 

80 

50 

110  109  102 

83  81  82 

104  102  101 

54  51  56 

103  100  96 

59  59  64 

113  105  101 

73  72  80 


105  105 
67  56 


94  84  76 
62     46  47 


108  103  99 
58     56  60 


92  94  92 

58  60 

60  68 

51  50  50 

102  99 

60  56 

100  100  96 

73  77  72 


108  108  104 
63     66  63 


105  104 

65  63 

102  95  95 

58  62  66 

102  100  94 

49  43  36 

93  90  60 

61  50  47 

73  65  63 

46  45  48 

61  63  67 


100  91 
50  44 


52  68  67 
50     49  45 


104  105 
65  67 


108  108 
66  69 


62 

109 
59 

62  60  78 
56     56  54 

93  92  90 
60     61  65 

97   101  66 


51     62  60 

81     81  81 

56     56  53 


73  76 
43  41 


115  111 
86  91 


69  60  82 
46     47  43 


119  118 
84  92 


90  95  86 

49  53  47 

82  83  60 

45  49  45 


59  50 
76  74 


85     69  77 


79  79  86 
33     36  36 


62  80 
49  50 


95  97  96 

78  75  76 

87  77  62 

50  49  49 

94  91  84 


103  99 
71  63 


92  86  85 
61     48  46 


58  65  70 
41     45  49 


87  89  91 
54     56  54 


85  63  83 
63     59  58 


62     64  68 

52     48  53 


82  85  83 
53     53  64 


97  87 
66  49 


74  82  80 
36     39  39 


81  60 
43  42 


85  83  87 
39     38  38 


97  99  98 
75     77  73 


80  86  86 
60     61  55 


87 
65  52 


100  102 
65 


93  93  91 
46      66  48 


78  72  76 
36     42  42 


90  91  91 
49     48  53 


S3  86 
66  55 


61 
62  48 


93     92  90  91 

49     52  63  51 

66     86  66  86 

48  49  49  46 

94  94  92 

60  59 

75     79  81  80 

30     30  35  31 

87     83  65  64 

39  41  41  41 

77     63  90  86 

40  47  45  45 

90     88  65  66 

38     39  40  39 

77  74  69 

48  50  52 

99   100  104  105 

74     74  81  83 

86     92  90  91 

60     54  54  52 

89     91  92  92 

53     56  58  68 

104  105  109  106 

63     68  74  80 

96     94  93  93 

49  63  61  48 


43 


97  98  100 
49  57 


84  85 

55  68 


83  81  85 

54  51  55 

83  66 

59  61 

70  72  74 

43  40  38 

72  71  70 

39  31  43 

73  74  71 
50  45  60 

65 
48 

67  72  72 

40  34  41 

67  69 

46  49 

81  85  65 

58  61  64 

101  86  89 

54  46  47 


66  68 
49  45 


90  83 
57 


87  80 
59  60 


95  92 
52  51 


86 

59  59 


86  60 
38 


75  80  75 
34     38  38 


65  59  63 
46     46  45 


56  66  65 
42      44  40 


66  59 
43  43 


60  59 
63  52 


86  86  85 
52  54 


62     54  62 


96  97 

63  59 


92  92 
62  57 


92  94 
69  61 


52     50  57 


89  92  95 
50     61  53 


85  90  92 
36     40  42 


61  85  90 

35  40  39  39 

66  64  64 

48  47  47  49 

63  56  62  60 

42  42  44  49 

85  90  91 

34  39  42 

51  59  59 

46  49  49 


91  94  95 
64     56  59 


91  94  98  98 
50      53      54  52 


72  70  69 
48     46  46 


64{  55 
S3 


48     48  47 


73 

44  46 


77     50  63 


94  63 
64  45 


62  84  82 
46     45  45 


90  90 
46  46 


85 
42 


64  73  69 
41     43  42 


63  84  79 
47     43  42 


116  104 
76 


94|  97  100 
63     54  59 


80  75 

82 


110  109 
87  83 


85  66  85 

58  59  51 

60  86  83 

45  47  47  47 

88  90  90  92 

40  43  44  41 

69  74  74  72 

42  45  47 

80  85  66 

50  56  68 

83  77  74  84 

4  3  46  48  48 

107  111  113  112 

76  75  67 


66     73     58     56     59     61     60     60     59     68     57  65. 
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ConHziuttd 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1960 


Station 


Day  Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

S  1  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  j 

26 

27 

28 

29 

3D 

31 

62 

62 

61 

59 

60 

61 

61 

64 

67 

67 

62 

61 

60 

62 

63 

65 

63 

64 

64 

62 

63 

66 

65 

67 

66 

66 

67 

63 

64 

63 

64 

MIN 

51 

52 

52 

53 

50 

50 

52 

53 

54 

54 

51 

49 

53 

54 

50 

50 

50 

50 

50 

46 

49 

50 

51 

2 

76 

75 

75 

75 

77 

75 

76 

76 

72 

74 

74 

78 

74 

73 

77 

86 

83 

79 

80 

60 

79 

77 

77 

85 

77 

76 

77 

77 

75 

70 

76 

wm 

51 

50 

53 

52 

50 

50 

50 

50 

53 

52 

49 

52 

52 

53 

52 

54 

47 

5C 

50 

50 

46 

52 

48 

5C 

48 

45 

45 

45 

5 1 

45 

49 

49 

; 

MAX 

95 

96 

96 

96 

99 

101 

99 

101 

97 

98 

101 

102 

102 

101 

102 

98 

99 

102 

104 

101 

103 

102 

85 

66 

86 

92 

91 

91 

93 

95 

91 

96 

s 

MIN 

56 

55 

56 

56 

55 

56 

56 

56 

57 

60 

63 

65 

65 

60 

66 

59 

62 

61 

63 

64 

62 

50 

51. 

56 

51 

51 

51 

51 

55 

57 

1 

90 

94 

94 

95 

98 

100 

106 

109 

107 

101 

102 

102 

103 

96 

91 

85 

95 

103 

101 

99 

91 

78 

67 

75 

80 

89 

80 

85 

94 

95 

94 

93 

7 

MIN 

51 

52 

48 

50 

53 

54 

57 

56 

57 

52 

51 

55 

52 

51 

47 

47 

51 

48 

46 

43 

51 

43 

42 

42 

41 

47 

47 

45 

49 

5 

87 

86 

88 

90 

95 

95 

103 

100 

96 

97 

99 

101 

97 

85 

87 

99 

100 

99 

93 

71 

78 

76 

84 

82 

90 

90 

89 

9 1 

1 

MIN 

41 

40 

42 

44 

44 

44 

47 

45 

41 

51 

54 

39 

41 

43 

46 

46 

46 

43 

32 

37 

33 

38 

36 

32 

37 

3fl 

41 

5 

105 

109 

110 

110 

107 

108 

108 

110 

112 

99 

99 

105 

112 

112 

109 

103 

103 

107 

111 

107 

101 

95 

96 

96 

96 

98 

98 

99 

101 

104 

102 

104 

3 

MIN 

79 

70 

73 

73 

80 

80 

81 

82 

8.4 

76 

76 

78 

79 

76 

.  70 

76 

78 

76 

64 

67 

66 

71 

67 

65 

68 

74 

64 

74 

5 

ee 

84 

90 

88 

91 

94 

86 

82 

81 

91 

95 

95 

85 

83 

90 

103 

100 

95 

97 

87 

86 

82 

88 

87 

92 

87 

85 

90 

84 

80 

85 

86 

7 

MIN 

52 

51 

52 

52 

49 

49 

49 

43 

52 

53 

49 

52 

52 

52 

50 

54 

54 

50 

50 

51 

48 

54 

58 

50 

51 

45 

51 

47 

50 

51 

52 

50 

7 

91 

94 

100 

99 

95 

95 

96 

94 

92 

95 

92 

96 

96 

95 

96 

92 

89 

100 

99 

100 

96 

93 

79 

84 

82 

85 

86 

86 

91 

93 

93 

92 

MIN 

53 

49 

49 

46 

41 

53 

56 

56 

62 

62 

58 

58 

55 

51 

49 

45 

49 

52 

53 

54 

58 

48 

44 

44 

43 

43 

40 

40 

45 

53 

54 

50 

< 

MAX 

83 

83 

86 

8? 
53 

89 

91 

93 

95 

94 

92 

94 

95 

96 

93 

89 

85 

88 

94 

97 

96 

93 

87 

74 

78 

77 

64 

82 

81 

84 

86 

84 

88 

1 

MIN 

50 

51 

51 

53 

54 

50 

57 

57 

57 

59 

61 

59 

57 

54 

52 

54 

56 

58 

57 

56 

50 

43 

46 

41 

49 

47 

48 

48 

50 

4£ 

52 

5 

MAX 

82 

80 

89 

80 

100 

97 

96 

68 

62 

77 

69 

83 

95 

95 

90 

84 

73 

63 

69 

69 

76 

67 

65 

81 

86 

90 

8 1 

S 

MIN 

50 

48 

50 

49 

49 

51 

54 

56 

54 

50 

43 

51 

54 

58 

54 

48 

43 

38 

3£ 

37 

43 

39 

41 

43 

45 

46 

47 

.4 

MAX 

85 

80 

80 

78 

75 

79 

78 

83 

90 

82 

73 

69 

75 

82 

84 

87 

92 

72 

74 

76 

81 

76 

84 

75 

73 

79 

75 

70 

79 

C 

MIN 

49 

52 

49 

49 

49 

50 

54 

54 

50 

50 

47 

46 

48 

50 

50 

50 

51 

46 

50 

45 

46 

44 

49 

42 

44 

48 

49 

45 

48 

>9 

MAX 

83 

85 

87 

89 

105 

104 

102 

97 

94 

95 

102 

93 

84 

82 

97 

105 

105 

98 

87 

78 

68 

76 

76 

64 

75 

84 

91 

88 

90 

90 

»] 

MIN 

52 

55 

^' 

46 

49 

54 

56 

49 

49 

46 

46 

^' 

45 

47 

44 

40 

47 

47 

46 

50 

.5 

MAX 

68 

72 

72 

72 

60 

79 

78 

76 

80 

80 

79 

77 

74 

71 

78 

82 

61 

80 

78 

73 

61 

60 

69 

67 

66 

69 

71 

69 

71 

MIN 

44 

43 

44 

44 

46 

49 

51 

52 

56 

55 

53 

51 

45 

45 

50 

51 

50 

43 

36 

38 

40 

43 

4C 

41 

45 

45 

41 

46 

.• 

MAX 

88 

91 

92 

93 

100 

99 

96 

97 

100 

101 

100 

97 

94 

95 

96 

101 

103 

101 

99 

92 

62 

82 

85 

88 

85 

85 

89 

89 

89 

MIN 

56 

61 

63 

69 

66 

69 

70 

72 

71 

71 

73 

73 

75 

72 

64 

63 

65 

63 

69 

56 

58 

53 

62 

59 

58 

61 

63 

6] 

65 

■  C 

MAX 

86 

90 

93 

90 

88 

92 

90 

85 

89 

91 

90 

89 

89 

87 

91 

94 

95 

93 

95 

85 

87 

89 

89 

82 

80 

67 

87 

86 

65 

MIN 

50 

52 

57 

58 

60 

58 

56 

56 

49 

47 

43 

55 

51 

3 

MAX 

110 

110 

110 

108 

109 

106 

101 

96 

105 

113 

115 

109 

105 

103 

107 

112 

107 

103 

96 

102 

98 

101 

99 

lOO 

101 

103 

105 

106 

96 

105 

MIN 

82 

81 

80 

82 

80 

^' 

7P 

>] 

MAX 

97 

94 

99 

98 

98 

96 

103 

101 

100 

102 

103 

98 

94 

96 

101 

103 

91 

85 

83 

91 

95 

95 

92 

MIN 

58 

59 

59 

60 

59 

60 

67 

69 

70 

70 

62 

61 

50 

59 

60 

i 

MAX 

111 

114 

113 

111 

111 

106 

109 

112 

109 

102 

100 

109 

118 

118 

111 

108 

108 

112 

118 

109 

103 

99 

102 

100 

102 

100 

102 

104 

103 

105 

110 

107 

^ 

MIN 

74 

73 

80 

80 

81 

88 

90 

80 

78 

79 

69 

80 

77 

0 

MAX 

101 

104 

104 

102 

103 

107 

109 

109 

106 

105 

106 

110 

107 

102 

107 

99 

100 

106 

108 

106 

105 

97 

90 

92 

94 

96 

96 

97 

98 

99 

99 

MIN 

60 

63 

58 

62 

68 

70 

72 

^' 

72 

62 

61 

61 

63 

69 

68 

61 

70 

53 

54 

54 

61 

56 

54 

60 

69 

53 

64 

i 

MAX 

110 

HO 

114 

112 

109 

110 

112 

114 

109 

108 

102 

109 

116 

116 

112 

109 

105 

109 

112 

112 

107 

99 

100 

98 

100 

101 

103 

103 

105 

107 

110 

MIN 

86 

79 

82 

83 

86 

87 

86 

84 

79 

85 

89 

86 

83 

85 

80 

80 

61 

81 

83 

79 

74 

74 

^' 

76 

74 

73 

73 

82 

80 

< 

MAX 

77 

84 

80 

83 

93 

93 

95 

93 

90 

92 

89 

68 

84 

72 

77 

86 

92 

90 

88 

86 

72 

67 

65 

MIN 

44 

46 

48 

^' 

53 

50 

47 

53 

53 

44 

39 

33 

44 

5 1 

49 

47 

35 

28 

40 

45 

•t 

MAX 

92 

97 

96 

91 

90 

91 

93 

90 

90 

86 

92 

91 

90 

94 

87 

87 

94 

99 

98 

94 

90 

75 

81 

80 

84 

82 

83 

87 

90 

89 

91 

MIN 

54 

50 

49 

61 

63 

67 

59 

59 

5  7 

56 

53 

49 

56 

60 

58 

60 

60 

48 

43 

42 

44 

45 

43 

45 

54 

5  7 

58 

53 

t 

MAX 

77 

83 

80 

82 

85 

86 

80 

66 

76 

83 

83 

83 

80 

80 

78 

78 

84 

80 

90 

80 

79 

83 

82 

75 

MIN 

49 

47 

46 

48 

50 

51 

47 

48 

50 

48 

52 

45 

55 

48 

49 

47 

46 

44 

45 

46 

46 

46 

46 

e 

MAX 

99 

95 

100 

100 

L02 

104 

105 

103 

102 

101 

104 

105 

106 

105 

100 

96 

108 

106 

109 

110 

105 

102 

67 

89 

89 

94 

92 

93 

96 

96 

94 

c 

MIN 

69 

71 

72 

73 

73 

76 

80 

80 

80 

80 

74 

76 

80 

80 

81 

67 

62 

58 

61 

69 

67 

68 

71 

70 

73 

2 

MAX 

93 

100 

98 

96 

100 

105 

105 

103 

104 

104 

104 

106 

102 

98 

97 

98 

102 

105 

104 

101 

99 

95 

87 

84 

93 

90 

90 

95 

97 

96 

98 

4 

MIN 

58 

63 

65 

69 

68 

70 

68 

68 

58 

60 

60 

67 

73 

65 

52 

50 

53 

57 

58 

54 

60 

63 

62 

4 

MAX 

97 

96 

100 

102 

102 

106 

107 

105 

102 

104 

107 

109 

107 

105 

96 

95 

103 

109 

110 

109 

105 

84 

88 

90 

90 

96 

90 

96 

96 

97 

100 

1 

MIN 

65 

68 

68 

70 

68 

74 

72 

63 

64 

64 

69 

74 

76 

64 

59 

54 

57 

60 

64 

62 

60 

60 

64 

61 

65 

6 

MAX 

95 

101 

101 

101 

105 

107 

107 

104 

102 

104 

106 

110 

109 

106 

98 

96 

107 

110 

110 

111 

104 

99 

88 

90 

92 

98 

93 

96 

98 

98 

97 

101 

4 

MIN 

68 

74 

70 

68 

74 

80 

76 

72 

66 

64 

68 

76 

76 

76 

76 

60 

64 

61 

60 

60 

62 

56 

59 

61 

61 

67 

8 

MAX 

85 

85 

81 

81 

85 

78 

80 

83 

87 

85 

81 

77 

80 

84 

87 

89 

97 

87 

78 

79 

83 

76 

88 

60 

76 

84 

79 

80 

82 

9 

MIN 

50 

50 

50 

64 

50 

53 

50 

49 

45 

47 

46 

49 

53 

52 

52 

5 1 

42 

52 

42 

4  5 

45 

47 

47 

51 

49 

3 

MAX 

68 

65 

67 

67 

68 

63 

63 

65 

62 

65 

69 

75 

73 

73 

83 

87 

65 

65 

67 

65 

66 

68 

66 

71 

70 

75 

69 

68 

63 

65 

4 

MIN 

48 

48 

50 

55 

54 

52 

49 

46 

44 

47 

50 

50 

50 

47 

45 

50 

47 

52 

45 

45 

45 

45 

49 

7 

MAX 

90 

92 

95 

94 

100 

99 

94 

94 

97 

100 

103 

99 

93 

90 

93 

102 

104 

103 

103 

90 

82 

87 

85 

69 

93 

85 

92 

92 

91 

3 

MIN 

60 

66 

65 

58 

55 

5  5 

69 

64 

58 

54 

58 

65 

61 

65 

54 

49 

47 

50 

49 

58 

51 

56 

5 

MAX 

79 

83 

84 

68 

78 

74 

74 

80 

79 

77 

74 

74 

74 

74 

77 

76 

74 

76 

73 

75 

74 

73 

75 

75 

74 

76 

77 

2 

MIN 

54 

55 

54 

^' 

58 

62 

63 

59 

59 

60 

60 

60 

58 

60 

58 

65 

56 

59 

59 

59 

58 

54 

55 

53 

57 

7 

MAX 

80 

85 

85 

81 

87 

83 

83 

80 

82 

86 

83 

81 

77 

80 

87 

88 

68 

84 

78 

74 

71 

68 

73 

71 

72 

72 

78 

79 

82 

MIN 

66 

60 

56 

58 

60 

63 

68 

64 

60 

60 

68 

61 

57 

59 

58 

60 

63 

56 

42 

49 

47 

50 

51 

54 

60 

58 

57 

S 

MAX 

83 

88 

88 

92 

95 

97 

97 

96 

95 

95 

82 

92 

80 

78 

85 

94 

94 

91 

80 

84 

80 

83 

79 

84 

89 

MIN 

50 

56 

56 

61 

53 

48 

60 

40 

51 

47 

53 

30 

38 

34 

43 

41 

47 

4 

MAX 

88 

92 

94 

97 

101 

100 

99 

96 

98 

96 

103 

91 

100 

103 

102 

100 

96 

93 

81 

80 

89 

86 

85 

89 

90 

90 

92 

0 

MIN 

50 

47 

52 

53 

52 

54 

54 

53 

50 

52 

56 

49 

54 

55 

54 

50 

44 

47 

47 

48 

47 

45 

49 

50 

50 

51 

0 

MAX 

91 

91 

94 

100 

97 

104 

104 

102 

98 

100 

103 

104 

100 

95 

91 

96 

104 

105 

104 

97 

88 

61 

83 

83 

90 

■87 

89 

96 

93 

93 

89 

95 

2 

MIN 

53 

54 

54 

59 

59 

68 

57 

59 

59 

57 

57 

62 

64 

61 

53 

59 

65 

59 

60 

56 

54 

47 

5 1 

48 

54 

50 

58 

56 

50 

49 

50 

55 

9 

MAX 

85 

84 

77 

79 

81 

85 

86 

86 

85 

64 

86 

88 

86 

84 

80 

80 

87 

68 

88 

86 

83 

69 

67 

65 

77 

76 

76 

79 

79 

79 

76 

81i 

0 

MIN 

37 

42 

40 

40 

43 

46 

49 

41 

50 

48 

49 

54 

57 

50 

42 

49 

52 

53 

49 

47 

43 

40 

34 

38 

35 

37 

40 

39 

39 

39 

38 

43 

9 

MAX 

77 

79 

79 

82 

83 

88 

89 

89 

68 

86 

89 

90 

88 

85 

79 

80 

88 

88 

87 

68 

83 

73 

65 

66 

76 

76 

71 

77 

79 

79 

77 

81 

4 

MIN 

43 

43 

46 

44 

43 

46 

50 

48 

48 

48 

MAX 

69 

93 

91 

84 

80 

63 

83 

83 

81 

84 

90 

87 

87 

85 

79 

76 

82 

69 

88 

87 

82 

78 

78 

76 

77 

77 

61 

81 

82 

82 

83 

83. 

2 

MIN 

63 

60 

60 

62 

63 

61 

61 

63 

62 

62 

66 

66 

65 

63 

63 

61 

60 

60 

62 

62 

64 

63 

61 

63 

59 

60 

60 

60 

61 

62 

61 

61 

1 

MAX 

97 

02 

101 

98 

101 

106  1 

103 

103 

104 

103 

03 

106 

103 

97 

95 

99 

103 

105 

107 

104 

98 

80 

90 

86 

94 

89 

91 

95 

96 

97 

100 

96 

<! 

MIN 

62 

59 

59 

59 

56 

55 

65 

66 

60 

66 

66 

67 

69 

67 

63 

58 

54 

58 

65 

68 

65 

59 

47 

56 

52 

54 

54 

50 

54 

63 

48 

59. 

! 

HALF  MOON  BAY  2  NNK 

HAMILTON  AFB 

HANFORO 

HAPPY   CAMP  RS 

HAT  CREEK  PH  1 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

HEALDSBURS 

HENSHAW  DAM 

HETCH  HETCHY 

HILTS 

HOLLISTER 

HOOPA 

HUNTINGTON  LAKE 
lORIA 

lOYLLWILO  RS 

IMPERIAL 

INDEPENDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

IRON  MTN 

JESS  VALLEY 

JULIAN  WYNOLA 

KENTFIELD 

KERN  RIVER  PH  1 

KERN  RIVER  PH  3 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

KETTLEMAN  STA 

KING  CITY 

KLAMATH 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LAGUNA  BEACH 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  CITY 


LAKESHORE 
LAKE  SPAULDING 
LAKE   SPAULDING  DAM 
LA  MESA 
LANCASTER 


Sm  Ralarcncs  NoUs  Following  SUUon  Isdax 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1960 


Day  Oi  Month 

Averags 

1 

2 

3 

4 

S  1  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28 

29  1 

30 

31 

92 

94 

94 

98 

99 

102 

103 

100 

96 

99 

98 

103 

102 

99 

94 

99 

104 

104 

104 

103 

99 

80 

65 

63 

90 

91 

67 

94 

94 

94 

94 

96 

1 

MIN 

61 

66 

64 

62 

70 

70 

72 

77 

76 

70 

70 

74 

74 

68 

66 

54 

69 

74 

74 

72 

52 

56 

57 

57 

60 

64 

55 

64 

64 

64 

64 

66 

4 

80 

80 

86 

82 

85 

87 

93 

95 

97 

92 

92 

92 

93 

87 

76 

67 

78 

88 

93 

92 

85 

76 

66 

58 

66 

74 

69 

57 

76 

66 

66 

82 

4 

MtN 

49 

50 

51 

50 

54 

56 

63 

61 

60 

60 

59 

66 

58 

48 

46 

39 

61 

67 

61 

55 

45 

35 

34 

39 

36 

43 

35 

39 

47 

50 

50 

50 

2 

91 

95 

94 

95 

100 

102 

101 

98 

93 

97 

99 

103 

97 

95 

92 

92 

100 

101 

103 

105 

101 

30 

66 

66 

89 

93 

90 

91 

94 

93 

68 

95 

3 

MIN 

56 

52 

57 

55 

58 

60 

62 

60 

69 

59 

66 

67 

65 

61 

55 

62 

63 

61 

63 

63 

61 

53 

52 

52 

52 

56 

51 

50 

53 

55 

55 

57 

8 

93 

98 

99 

99 

102- 

105 

103 

99 

100 

103 

103 

106 

102 

104 

97 

95 

102 

106 

105 

106 

95 

83 

68 

89 

89 

94 

91 

94 

95 

95 

95 

97 

9 

MIN 

59 

61 

58 

59 

63 

65 

66 

64 

63 

63 

64 

57 

67 

64 

69 

60 

68 

67 

68 

66 

63 

57 

51 

51 

52 

62 

65 

56 

62 

56 

65 

61 

5 

MAX 

92 

97 

97 

98 

100 

103 

102 

98 

100 

99 

102 

104 

104 

103 

98 

96 

102 

104 

105 

105 

99 

92 

85 

86 

68 

94 

69 

92 

95 

95 

94 

97 

4 

MIN 

56 

56 

55 

56 

59 

61 

62 

60 

60 

65 

55 

52 

62 

55 

56 

50 

62 

54 

63 

62 

55 

48 

50 

52 

61 

53 

52 

55 

54 

54 

57 

6 

78 

88 

76 

85 

93 

99 

99 

88 

65 

80 

91 

96 

99 

92 

85 

92 

96 

102 

102 

103 

93 

80 

80 

85 

79 

92 

62 

84 

93 

90 

S6 

89 

5 

MIN 

52 

48 

50 

50 

53 

52 

52 

51 

52 

54 

51 

51 

49 

60 

61 

60 

57 

56 

46 

49 

46 

45 

46 

51 

45 

47 

47 

49 

49 

50 

8 

96 

99 

98 

97 

98 

102 

101 

101 

101 

94 

98 

102 

98 

96 

95 

93 

96 

100 

102 

100 

97 

66 

66 

83 

90 

89 

90 

92 

93 

93 

95 

95 

4 

MIN 

59 

64 

67 

62 

67 

72 

72 

72 

73 

71 

72 

72 

74 

66 

63 

68 

72 

72 

74 

72 

57 

54 

55 

56 

67 

65 

56 

61 

66 

61 

65 

5 

89 

90 

90 

93 

95 

98 

94 

92 

90 

93 

96 

99 

96 

90 

89 

94 

99 

102 

101 

100 

92 

86 

86 

82 

90 

69 

90 

92 

90 

89 

87 

92 

4 

MIN 

51 

52 

52 

51 

66 

54 

53 

52 

56 

69 

57 

64 

63 

60 

60 

62 

69 

56 

52 

53 

50 

51 

52 

51 

60 

55 

51 

63 

49 

54 

1 

67 

66 

64 

65 

65 

66 

67 

66 

69 

59 

73 

71 

56 

55 

65 

70 

66 

67 

57 

66 

66 

67 

69 

71 

67 

67 

67 

68 

67 

65 

65 

57 

1 

MIN 

52 

50 

50 

51 

53 

55 

55 

55 

56 

64 

64 

54 

64 

52 

52 

53 

62 

54 

54 

55 

36 

46 

53 

46 

54 

46 

39 

51 

53 

5 1 

5 

69 

92 

88 

81 

80 

63 

82 

80 

77 

78 

86 

86 

79 

63 

78 

75 

64 

87 

87 

62 

86 

75 

78 

76 

74 

76 

79 

80 

81 

64 

85 

81 

7 

MIN 

63 

64 

61 

62 

62 

63 

62 

54 

67 

66 

63 

63 

62 

54 

54 

62 

51 

62 

61 

63 

50 

51 

62 

63 

64 

62 

60 

61 

68 

62 

5 

MAX 

89 

93 

93 

84 

82 

62 

84 

81 

83 

81 

94 

88 

82 

85 

82 

78 

62 

86 

66 

86 

87 

76 

81 

79 

78 

79 

81 

63 

81 

83 

86 

S3 

7 

MIN 

6* 

62 

59 

61 

62 

64 

62 

56 

69 

65 

63 

53 

63 

54 

54 

64 

58 

63 

61 

63 

60 

61 

63 

65 

63 

63 

61 

61 

57 

62 

6 

77 

79 

80 

76 

74 

70 

71 

72 

74 

76 

79 

76 

73 

73 

73 

75 

71 

72 

72 

73 

74 

77 

75 

75 

76 

75 

73 

73 

71 

72 

73 

74 

1 

MIN 

63 

64 

63 

61 

62 

62 

62 

64 

67 

64 

64 

62 

62 

55 

54 

64 

62 

62 

52 

65 

62 

63 

53 

56 

63 

62 

50 

60 

59 

62 

7 

89 

92 

90 

85 

82 

61 

81 

82 

81 

84 

90 

66 

85 

83 

83 

62 

80 

87 

84 

83 

86 

77 

80 

79 

62 

60 

81 

80 

80 

81 

84 

83 

2 

MIN 

66 

67 

66 

63 

61 

61 

61 

62 

65 

71 

66 

64 

53 

62 

53 

54 

53 

63 

61 

60 

54 

52 

62 

53 

65 

62 

61 

61 

61 

60 

63 

1 

94 

100 

96 

98 

104 

104 

103 

96 

100 

101 

104 

108 

101 

92 

95 

95 

104 

107 

107 

105 

94 

64 

90 

86 

93 

92 

89 

95 

96 

96 

95 

97 

7 

MIN 

54 

54 

54 

53 

63 

66 

60 

62 

68 

56 

60 

65 

64 

56 

55 

53 

59 

63 

64 

65 

63 

55 

50 

56 

50 

55 

64 

63 

54 

56 

54 

57 

7 

87 

87 

87 

93 

97 

96 

89 

89 

81 

90 

96 

96 

93 

81 

91 

99 

101 

101 

102 

96 

86 

69 

90 

85 

93 

88 

82 

94 

88 

87 

88 

91 

0 

MIN 

56 

51 

48 

46 

^' 

46 

53 

54 

54 

62 

52 

52 

51 

49 

55 

68 

65 

54 

52 

47 

48 

45 

47 

47 

50 

49 

48 

49 

48 

50 

50 

6 

102 

104 

103 

102 

103 

105 

107 

107 

104 

101 

104 

109 

106 

102 

102 

99 

100 

104 

107 

105 

98 

92 

91 

92 

95 

96 

97 

98 

100 

99 

103 

101 

2 

MIN 

63 

61 

65 

62 

60 

66 

68 

66 

70 

57 

70 

69 

71 

61 

62 

57 

60 

65 

66 

71 

60 

54 

60 

52 

52 

56 

52 

58 

52 

59 

61 

7 

99 

96 

102 

101 

101 

101 

106 

107 

102 

104 

104 

108 

111 

108 

101 

92 

97 

106 

108 

no 

110 

101 

87 

91 

92 

90 

97 

93 

98 

99 

99 

100 

7 

MIN 

64 

56 

56 

56 

60 

61 

62 

60 

60 

60 

76 

67 

66 

71 

56 

62 

63 

63 

55 

65 

62 

55 

41 

53 

52 

59 

53 

51 

55 

65 

64 

59 

»5 

84 

65 

85 

90 

91 

93 

88 

87 

61 

86 

90 

92 

91 

81 

86 

96 

96 

97 

94 

94 

67 

83 

79 

82 

89 

88 

83 

89 

85 

86 

81 

87 

.7 

MIN 

45 

50 

46 

48 

54 

57 

56 

54 

49 

67 

59 

55 

55 

51 

68 

57 

50 

59 

58 

48 

54 

56 

45 

61 

52 

44 

49 

62 

54 

45 

S3 

.0 

72 

74 

76 

78 

62 

83 

68 

91 

68 

60 

87 

90 

89 

89 

65 

75 

76 

84 

69 

89 

65 

74 

61 

66 

6S 

74 

72 

74 

76 

60 

79 

79 

>8 

MIN 

41 

40 

43 

48 

48 

49 

50 

52 

61 

43 

47 

53 

52 

46 

42 

43 

44 

51 

50 

50 

48 

34 

32 

34 

36 

40 

36 

40 

41 

39 

40 

44 

0 

92 

98 

98 

99 

102 

104 

104 

102 

102 

101 

104 

105 

106 

103 

97 

95 

103 

106 

106 

108 

101 

94 

«6 

88 

89 

94 

91 

91 

95 

92 

94 

98 

.9 

MIN 

64 

68 

68 

68 

72 

72 

76 

73 

72 

71 

77 

77 

76 

73 

66 

68 

71 

74 

77 

78 

73 

61 

57 

61 

60 

67 

62 

60 

54 

67 

64 

58 

»9 

MAX 

77 

86 

84 

87 

67 

87 

86 

66 

82 

80 

87 

90 

91 

81 

89 

83 

96 

97 

90 

92 

90 

80 

80 

84 

82 

89 

82 

80 

86 

83 

80 

85 

7 

MIN 

50 

50 

51 

52 

54 

62 

53 

55 

54 

49 

55 

55 

55 

55 

55 

54 

55 

58 

54 

56 

53 

55 

53 

56 

52 

53 

51 

50 

53 

51 

49 

2 

MAX 

95 

97 

96 

98 

99 

104 

99 

98 

99 

101 

104 

101 

92 

94 

97 

104 

105 

106 

101 

88 

62 

96 

85 

93 

92 

86 

84 

95 

94 

92 

96 

0 

MIN 

54 

58 

53 

53 

61 

69 

57 

61 

59 

59 

55 

69 

67 

61 

50 

67 

53 

58 

67 

65 

60 

57 

66 

57 

57 

60 

53 

5.6 

67 

65 

64 

59 

' 

80 

83 

83 

87 

90 

90 

96 

96 

97 

92 

92 

95 

96 

92 

62 

77 

67 

94 

97 

95 

89 

78 

65 

72 

70 

80 

77 

77 

84 

64 

85 

86 

1 

MIN 

42 

42 

42 

44 

46 

46 

47 

49 

49 

45 

46 

54 

51 

42 

36 

37 

47 

47 

50 

47 

43 

32 

30 

33 

33 

36 

33 

35 

36 

37 

41 

41 

106 

109 

108 

108 

105 

103 

106 

106 

103 

100 

97 

104 

110 

111 

105 

106 

101 

107 

112 

104 

103 

103 

103 

97 

99 

98 

98 

99 

99 

104 

107 

103 

9 

MIN 

74 

70 

72 

73 

75 

79 

76 

78 

84 

80 

79 

81 

79 

76 

71 

69 

72 

77 

77 

68 

56 

52 

52 

70 

66 

69 

51 

51 

71 

75 

81 

92 

94 

95 

97 

102 

102 

101 

99 

99 

97 

101 

105 

103 

101 

99 

93 

102 

104 

104 

106 

102 

98 

88 

85 

91 

93 

91 

93 

94 

94 

93 

97 

4 

MIN 

59 

55 

56 

55 

60 

60 

62 

61 

58 

68 

63 

59 

64 

62 

55 

62 

61 

52 

64 

63 

50 

52 

51 

51 

45 

49 

51 

62 

66 

57 

94 

99 

99 

99 

102 

104 

106 

105 

104 

105 

106 

107 

108 

105 

99 

98 

105 

108 

109 

109 

107 

102 

86 

89 

89 

93 

96 

92 

96 

96 

96 

100 

4 

MIN 

66 

67 

68 

68 

70 

71 

76 

71 

71 

72 

72 

77 

76 

72 

62 

69 

68 

72 

78 

76 

69 

52 

57 

50 

60 

65 

56 

69 

65 

65 

66 

68 

96 

97 

100 

100 

96 

95 

96 

94 

94 

98 

94 

95 

95 

95 

95 

92 

96 

100 

100 

100 

95 

92 

61 

62 

85 

86 

66 

89 

92 

92 

95 

93 

7 

MIN 

63 

71 

71 

69 

67 

66 

65 

66 

69 

68 

66 

65 

67 

66 

62 

60 

63 

75 

73 

70 

65 

55 

49 

54 

54 

56 

58 

65 

56 

65 

66 

MAX 

74 

77 

80 

81 

85 

85 

90 

92 

90 

88 

88 

91 

91 

88 

83 

77 

80 

89 

91 

90 

87 

76 

62 

68 

68 

75 

73 

74 

80 

80 

60 

81 

7 

MIN 

39 

40 

38 

39 

42 

41 

45 

46 

47 

41 

42 

47 

52 

42 

39 

43 

53 

48 

45 

46 

48 

32 

29 

33 

32 

35 

33 

38 

36 

35 

36 

40 

96 

96 

96 

95 

94 

97 

100 

99 

94 

95 

95 

104 

104 

105 

94 

92 

94 

101 

99 

95 

85 

86 

82 

86 

85 

67 

95 

90 

92 

92 

90 

94 

2 

MIN 

67 

78 

76 

74 

72 

76 

61 

60 

75 

65 

72 

80 

78 

78 

74 

70 

72 

74 

60 

73 

70 

63 

57 

64 

54 

65 

65 

66 

70 

72 

74 

MAX 

91 

96 

94 

96 

101 

101 

99 

95 

94 

97 

101 

104 

100 

92 

90 

95 

100 

104 

105 

102 

92 

81 

89 

83 

91 

92 

64 

94 

93 

91 

90 

94 

7 

MIN 

53 

52 

53 

51 

56 

58 

60 

60 

57 

57 

62 

61 

61 

58 

55 

53 

59 

61 

51 

51 

56 

52 

62 

51 

61 

55 

49 

52 

54 

56 

53 

55 

MAX 

80 

86 

86 

65 

87 

90 

92 

90 

90 

91 

90 

93 

89 

86 

83 

76 

65 

86 

90 

85 

86 

77 

75 

75 

80 

79 

80 

79 

83 

62 

83 

84 

6 

MIN 

52 

50 

49 

51 

51 

53 

54 

55 

66 

55 

69 

56 

68 

55 

64 

49 

47 

51 

54 

63 

62 

47 

38 

47 

45 

48 

44 

47 

46 

46 

44 

50 

° 

MAX 

68 

64 

60 

67 

66 

65 

65 

66 

66 

66 

66 

67 

66 

65 

56 

80 

61 

78 

79 

69 

56 

70 

71 

69 

75 

57 

66 

69 

64 

62 

66 

58 

5 

MIN 

52 

50 

51 

52 

49 

49 

50 

53 

61 

52 

51 

50 

51 

62 

50 

50 

46 

51 

53 

51 

52 

52 

46 

53 

47 

50 

52 

47 

50 

51 

51 

50 

MAX 

87 

95 

95 

94 

97 

99 

102 

101 

96 

96 

102 

106 

105 

97 

92 

94 

100 

99 

105 

106 

100 

64 

87 

87 

86 

96 

86 

90 

96 

93 

92 

95 

5 

MIN 

54 

59 

54 

57 

61 

59 

60 

60 

56 

56 

50 

65 

59 

65 

59 

54 

56 

64 

54 

53 

55 

55 

54 

54 

56 

56 

50 

53 

66 

55 

52 

MAX 

65 

62 

63 

64 

60 

61 

62 

66 

64 

66 

70 

54 

64 

56 

65 

51 

62 

63 

62 

63 

56 

65 

67 

64 

65 

66 

65 

64 

60 

63 

64 

63 

8 

MIN 

51 

49 

49 

51 

50 

49 

49 

54 

54 

51 

54 

52 

53 

53 

52 

50 

51 

51 

52 

51 

52 

49 

47 

48 

45 

47 

53 

52 

46 

61 

62 

50 

* 

MAX 

79 

86 

82 

86 

93 

95 

98 

92 

89 

87 

94 

98 

98 

94 

80 

88 

101 

99 

102 

102 

94 

75 

77 

79 

77 

87 

80 

80 

88 

88 

86 

88 

8 

MIN 

50 

52 

62 

60 

65 

70 

73 

64 

52 

67 

69 

70 

70 

51 

66 

61 

69 

71 

55 

56 

55 

43 

47 

47 

51 

51 

45 

45 

61 

61 

53 

59 

5 

MAX 

79 

76 

80 

82 

86 

86 

66 

88 

89 

85 

81 

80 

86 

91 

92 

88 

73 

65 

70 

62 

74 

73 

75 

76 

74 

75 

79 

5 

MIN 

53 

61 

61 

64 

67 

72 

71 

69 

73 

75 

74 

53 

61 

69 

76 

75 

66 

46 

39 

50 

47 

56 

55 

51 

53 

64 

64 

62 

8 

MAX 

79 

77 

85 

81 

84 

67 

92 

96 

96 

93 

91 

90 

92 

84 

74 

55 

77 

68 

92 

91 

86 

67 

55 

65 

63 

73 

65 

69 

78 

84 

86 

80 

7 

MIN 

42 

39 

41 

38 

42 

44 

46 

53 

54 

44 

55 

43 

34 

33 

29 

40 

44 

48 

38 

36 

36 

27 

30 

27 

28 

25 

28 

34 

35 

35 

38 

5 

MAX 

83 

84 

86 

88 

90 

97 

99 

96 

91 

92 

94 

95 

88 

76 

72 

80 

92 

97 

96 

90 

80 

64 

72 

66 

77 

72 

72 

81 

85 

86 

81 

84 

7 

MIN 

46 

49 

49 

51 

50 

53 

53 

55 

54 

50 

55 

64 

68 

62 

50 

46 

51 

56 

56 

52 

45 

43 

34 

42 

37 

49 

43 

40 

44 

45 

47 

49 

2 

MAX 

80 

86 

85 

82 

81 

88 

89 

87 

86 

80 

82 

87 

65 

82 

61 

81 

87 

89 

89 

87 

83 

75 

73 

70 

75 

74 

74 

78 

79 

79 

82 

81 

9 

MIN 

61 

65 

67 

63 

62 

67 

72 

68 

68 

53 

65 

58 

67 

54 

59 

59 

66 

70 

72 

71 

65 

57 

47 

54 

55 

55 

55 

56 

61 

61 

50 

62 

7 

LAS  PLUMAS 
LAVA  BEDS  NH 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

LIVERMORE  2  SSW 
\ 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 
LCD  I 

LOMPOC  SEWAOE  PLANT 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 

LOS  ANGELES  WB  AP 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

LOS  BANDS 

LOS  GATOS 

LUCERNE  VALLEY  1  WSW 
MADERA 

MANDEVILLE  ISLAND 
MANZANITA  LAKE 
MARICOPA 

MARTINEZ   FIRE  STA 
MARYSVILLE 
MC  CLOUD 
MECCA   3  SE 
MERCED  FIRE   STA  2 
MIDOLEWATER 
MILL   CREEK  2 
MINERAL 

MITCHELL  CAVERNS 

MODESTO 

MONO  LAKE 

MONTEREY 

MONT  I  CELLO  DAM 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MT   DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT   HEBRON  RS 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

MI  WILSON   FC  336B 


Sm  Reler«ace  NotM  Following  SuOoa  lodm 
-  267  - 


DAILY  TEMPERATURES  California 
ConBnued  AUGUST  1960 

Day  01  Montli  oi 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

96 

100 

98 

100 

103 

106 

104 

98 

101 

104 

104 

107 

102 

96 

96 

101 

107 

109 

108 

109 

100 

87 

90 

89 

93 

9C 

91 

90 

95 

96 

97 

98 

9 

MIN 

5 1 

47 

46 

45 

42 

43 

47 

6 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

81 

so 

75 

83 

84 

87 

82 

76 

78 

75 

84 

83 

76 

81 

85 

95 

96 

90 

90 

85 

84 

80 

82 

79 

89 

85 

78 

83 

79 

79 

77 

MIN 

50 

48 

50 

5 1 

49 

49 

51 

50 

31 

51 

5C 

54 

55 

50 

52 

50 

50 

47 

49 

50 

50 

52 

47 

48 

46 

31 

50. 

3 

NEEDLES  FAA  AP 

112 

114 

113 

110 

109 

112 

113 

108 

107 

104 

111 

117 

118 

113 

110 

105 

106 

112 

112 

107 

98 

101 

98 

100 

101 

102 

103 

105 

106 

109 

98 

107 

MIN 

89 

90 

91 

87 

78 

86 

89 

88 

88 

87 

85 

83 

77 

78 

84 

85 

82 

72 

75 

73 

78 

80 

72 

77 

82 

74 

82 

1 

NEVADA  CITY 

MAX 

86 

84 

88 

89 

90 

92 

94 

95 

93 

95 

94 

97 

95 

96 

89 

86 

92 

95 

97 

98 

96 

86 

71 

77 

77 

83 

83 

82 

85 

87 

86 

MIN 

50 

60 

47 

45 

53 

64 

32 

51 

49 

46 

38 

40 

39 

43 

41 

41 

41 

44 

43 

47 

4 

NEWARK 

70 

73 

75 

70 

81 

81 

84 

74 

72 

68 

75 

81 

77 

72 

78 

81 

88 

89 

86 

87 

84 

85 

74 

80 

73 

82 

80 

78 

79 

74 

73 

MIN 

31 

54 

56 

60 

53 

56 

5  3 

52 

53 

55 

32 

64 

55 

66 

57 

56 

60 

51 

50 

53 

49 

50 

52 

54 

48 

53 

53 

53 

2 

NEWMAN   2  NW 

90 

94 

92 

94 

100 

99 

97 

96 

93 

95 

100 

102 

100 

95 

90 

91 

98 

100 

101 

100 

98 

88 

86 

86 

89 

92 

88 

91 

92 

90 

89 

MIN 

59 

69 

63 

62 

66 

66 

63 

61 

62 

63 

62 

56 

61 

61 

50 

60 

56 

48 

50 

56 

54 

51 

56 

3 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

73 

75 

74 

73 

71 

70 

70 

70 

71 

74 

74 

74 

75 

70 

72 

74 

70 

71 

70 

71 

72 

72 

73 

74 

74 

72 

71 

70 

70 

70 

70 

MIN 

65 

63 

62 

64 

63 

60 

60 

61 

60 

64 

59 

62 

63 

63 

63 

62 

60 

59 

57 

61 

5 

NORTH  FORK  RS 

91 

89 

94 

94 

94 

97 

100 

100 

98 

97 

96 

100 

101 

100 

100 

93 

92 

100 

103 

101 

102 

94 

80 

82 

84 

89 

86 

90 

92 

91 

MIN 

32 

33 

57 

59 

6 1 

62 

60 

46 

42 

45 

46 

49 

46 

50 

52 

53 

54 

5 

NORTH  HOLLYWOOD 

90 

86 

85 

81 

78 

77 

79 

83 

85 

95 

92 

88 

90 

87 

80 

79 

81 

80 

89 

90 

MIN 

56 

56 

33 

56 

57 

58 

59 

68 

62 

64 

60 

60 

60 

57 

57 

60 

59 

61 

56 

54 

OAK  Da  LE  WOODWARD  DAM 

89 

91 

94 

83 

96 

100 

100 

98 

93 

91 

97 

100 

102 

98 

92 

90 

95 

99 

103 

103 

100 

90 

81 

86 

82 

90 

91 

84 

93 

92 

90 

93 

MIN 

5 1 

37 

53 

54 

64 

62 

64 

69 

54 

57 

61 

68 

51 

51 

55 

56 

60 

64 

65 

62 

57 

49 

49 

61 

63 

55 

47 

53 

52 

54 

53 

56 

2 

OAKLAND  WB  AP 

69 

66 

65 

74 

74 

77 

67 

66 

66 

69 

73 

72 

72 

72 

75 

86 

84 

76 

61 

70 

68 

72 

74 

70 

80 

70 

72 

73 

69 

66 

68 

MIN 

33 

54 

55 

35 

33 

54 

53 

55 

54 

54 

63 

55 

35 

57 

54 

55 

56 

64 

53 

54 

54 

51 

53 

55 

53 

53 

56 

52 

65 

56 

55 

64 

2 

OCEANS I DE  PE NDLE TON 

74 

76 

75 

74 

71 

74 

72 

72 

72 

74 

76 

76 

72 

70 

73 

71 

72 

72 

71 

71 

72 

74 

73 

73 

70 

70 

73 

72 

71 

72 

73 

MIN 

63 

63 

65 

63 

62 

62 

62 

69 

68 

62 

61 

62 

62 

57 

37 

59 

68 

59 

61 

61 

61 

7 

OJAI 

MAX 

97 

101 

99 

93 

91 

93 

94 

88 

93 

96 

97 

95 

91 

92 

92 

85 

92 

103 

95 

91 

97 

84 

83 

81 

84 

83 

83 

86 

89 

92 

96 

9 1 

5 

MIN 

35 

56 

56 

53 

50 

53 

52 

57 

37 

58 

53 

5 1 

51 

55 

6  3 

66 

54 

52 

56 

49 

51 

51 

54 

53 

49 

47 

47 

47 

53 

0 

ORANGE  COVE 

94 

92 

97 

97 

96 

100 

102 

102 

99 

100 

98 

103 

104 

103 

97 

9« 

95 

100 

104 

104 

105 

98 

83 

85 

87 

90 

93 

91 

92 

95 

95 

96 

MIN 

58 

68 

5G 

5C 

63 

54 

57 

57 

55 

56 

60 

0 

OR  I CK  PRAIRIE  CR  PARK 

68 

61 

67 

67 

70 

70 

68 

66 

66 

62 

67 

70 

74 

70 

70 

82 

97 

74 

69 

68 

69 

66 

65 

68 

70 

68 

72 

78 

MIN 

55 

54 

54 

52 

48 

51 

41 

49 

42 

47 

52 

41 

51 

39 

46 

9 

ORL  AND 

85 

96 

95 

97 

100 

98 

101 

102 

98 

94 

99 

103 

102 

98 

95 

99 

99 

104 

103 

102 

98 

89 

82 

85 

85 

93 

89 

86 

94 

94 

92 

MIN 

56 

59 

59 

58 

63 

60 

63 

62 

69 

58 

65 

69 

63 

57 

59 

65 

75 

64 

66 

60 

56 

68 

64 

52 

57 

57 

52 

57 

64 

53 

52 

59 

4 

orl  eans 

92 

93 

95 

97 

100 

108 

109 

105 

100 

100 

100 

107 

100 

90 

90 

99 

108 

108 

108 

93 

75 

67 

78 

80 

88 

79 

90 

94 

93 

93 

86 

94 

MIN 

53 

51 

32 

52 

52 

55 

56 

57 

55 

51 

49 

64 

36 

61 

46 

52 

53 

57 

53 

51 

46 

49 

46 

49 

46 

46 

44 

43 

46 

48 

46 

50 

4 

OROVI LLE 

MAX 

93 

94 

95 

97 

99 

101 

103 

105 

99 

98 

101 

100 

106 

101 

93 

91 

99 

106 

106 

106 

103 

90 

82 

86 

85 

92 

90 

88 

93 

95 

94 

96 

^ 

MIN 

57 

64 

59 

61 

66 

65 

68 

64 

62 

61 

65 

72 

70 

61 

62 

66 

66 

72 

69 

65 

62 

58 

53 

56 

61 

60 

53 

55 

58 

57 

55 

62 

0 

OXNARD 

MAX 

77 

77 

76 

75 

74 

72 

70 

74 

76 

76 

83 

78 

73 

70 

75 

77 

72 

72 

73 

73 

75 

77 

79 

78 

78 

78 

76 

77 

74 

73 

75 

75 

MIN 

53 

53 

52 

56 

55 

56 

55 

56 

55 

56 

60 

58 

58 

66 

55 

52 

60 

53 

57 

56 

56 

55 

55 

54 

54 

58 

56 

57 

54 

56 

49 

65 

3 

PALMDALE 

MAX 

100 

101 

100 

98 

100 

105 

105 

101 

102 

102 

101 

103 

100 

97 

94 

99 

103 

105 

107 

105 

100 

94 

90 

88 

93 

89 

90 

97 

98 

96 

96 

98 

^ 

MIN 

60 

60 

63 

64 

67 

65 

65 

66 

70 

77 

75 

68 

78 

76 

73 

66 

63 

65 

64 

73 

73 

6C 

51 

62 

56 

6C 

32 

57 

5j 

67 

59 

65 

0 

PALMOALE   FAA  AP 

MAX 

100 

104 

101 

100 

102 

105 

106 

105 

105 

101 

102 

106 

103 

99 

96 

96 

100 

104 

108 

104 

100 

82 

69 

86 

94 

90 

91 

96 

97 

98 

100 

MIN 

59 

56 

56 

56 

58 

62 

70 

73 

69 

71 

72 

75 

77 

73 

66 

63 

59 

64 

66 

74 

72 

60 

49 

61 

56 

57 

55 

66 

59 

62 

52 

63 

2 

Palm  springs 

MAX 

112 

114 

112 

111 

108 

110 

113 

110 

108 

101 

108 

115 

114 

112 

108 

107 

111 

115 

112 

106 

101 

97 

100 

IOC 

99 

100 

103 

103 

106 

109 

105 

107 

MIN 

74 

72 

76 

70 

72 

74 

78 

79 

80 

80 

77 

75 

72 

69 

70 

74 

75 

78 

81 

74 

62 

64 

66 

63 

63 

69 

73 

75 

72 

.6 

Palo  alto  ci ty  hall 

MAX 

73 

70 

73 

77 

76 

78 

69 

70 

78 

73 

76 

76 

76 

77 

79 

93 

85 

82 

84 

75 

74 

78 

83 

76 

85 

79 

74 

78 

74 

70 

72 

MIN 

51 

52 

33 

56 

51 

54 

53 

57 

51 

53 

64 

55 

56 

55 

49 

49 

49 

50 

47 

50 

45 

48 

66 

54 

35 

52 

6 

palomar  mtn  obsy 

82 

89 

90 

89 

85 

88 

88 

87 

86 

81 

83 

86 

87 

87 

88 

81 

87 

90 

90 

90 

88 

84 

74 

75 

78 

79 

78 

82 

83 

64 

82 

MIN 

59 

63 

63 

61 

60 

65 

68 

67 

60 

60 

61 

56 

62 

66 

68 

67 

62 

55 

47 

6C 

50 

52 

54 

52 

57 

60 

59 

60 

0 

panoche  junction 

MAX 

91 

97 

97 

97 

100 

98 

98 

98 

101 

104 

105 

105 

96 

91 

102 

106 

96 

96 

86 

85 

89 

94 

95 

94 

95 

MIN 

56 

62 

60 

61 

66 

70 

65 

62 

71 

74 

7 1 

68 

57 

66 

66 

70 

66 

61 

54 

33 

65 

60 

6C 

62 

68 

62 

.9 

PARADISE 

MAX 

83 

88 

88 

91 

94 

95 

98 

98 

96 

93 

96 

98 

100 

97 

89 

92 

93 

100 

101 

101 

97 

83 

76 

8C 

79 

86 

85 

85 

88 

90 

89 

91 

MIN 

55 

58 

59 

55 

63 

62 

64 

61 

59 

59 

61 

65 

65 

65 

55 

57 

62 

65 

66 

62 

56 

47 

52 

5C 

54 

49 

66 

57 

57 

57 

7 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

110 

110 

113 

111 

112 

107 

111 

113 

103 

103 

101 

109 

115 

115 

109 

107 

105 

109 

113 

108 

103 

96 

99 

98 

100 

103 

102 

102 

105 

107 

105 

MIN 

87 

82 

85 

86 

86 

86 

89 

91 

85 

77 

81 

87 

88 

88 

85 

82 

79 

83 

82 

83 

8C 

7C 

76 

79 

73 

78 

80 

63 

83 

0 

PASADENA 

MAX 

93 

96 

96 

92 

90 

68 

88 

86 

86 

86 

94 

89 

89 

89 

87 

85 

87 

95 

93 

90 

90 

84 

81 

81 

83 

82 

84 

66 

86 

89 

91 

MIN 

62 

63 

62 

60 

56 

58 

60 

59 

66 

63 

62 

61 

60 

65 

69 

61 

61 

61 

66 

69 

62 

60 

55 

66 

57 

56 

60 

4 

PASO  ROBLES 

MAX 

93 

97 

98 

96 

94 

101 

95 

87 

95 

100 

98 

100 

91 

87 

82 

98 

102 

105 

106 

96 

89 

86 

89 

88 

88 

87 

81 

86 

88 

88 

93 

MIN 

45 

47 

46 

47 

46 

47 

52 

46 

46 

48 

62 

53 

53 

47 

42 

44 

47 

60 

50 

32 

47 

49 

41 

46 

44 

49 

44 

39 

42 

43 

43 

47 

•  1 

Paso  robles  faa  ap 

MAX 

95 

100 

97 

97 

99 

103 

98 

94 

95 

103 

100 

104 

96 

87 

86 

100 

105 

107 

108 

100 

92 

84 

88 

88 

92 

80 

85 

90 

93 

92 

96 

MIN 

47 

51 

50 

49 

52 

54 

54 

51 

51 

61 

64 

59 

55 

52 

46 

47 

32 

55 

66 

56 

49 

51 

44 

49 

48 

52 

46 

44 

46 

47 

47 

50 

■  8 

PETALUMA  FIRE  ST A  2 

MAX 

84 

80 

85 

84 

83 

85 

76 

75 

69 

86 

92 

91 

83 

83 

88 

97 

96 

90 

88 

86 

77 

79 

82 

80 

90 

79 

80 

82 

79 

75 

79 

MIN 

52 

51 

52 

50 

46 

42 

48 

52 

51 

51 

49 

51 

5 1 

52 

47 

60 

50 

52 

50 

52 

45 

43 

54 

48 

47 

45 

43 

44 

52 

51 

52 

49 

■  1 

PINNACLES  NM 

MAX 

95 

95 

96 

96 

101 

103 

103 

103 

101 

103 

104 

105 

102 

101 

102 

102 

105 

105 

107 

103 

100 

88 

8E 

86 

91 

88 

88 

102 

93 

93 

93 

98 

1 

MIN 

49 

49 

48 

46 

52 

51 

50 

49 

50 

51 

62 

43 

42 

54 

59 

52 

59 

46 

44 

49 

39 

48 

48 

44 

44 

49 

1 

PISMO  BEACH 

MAX 

78 

78 

68 

67 

63 

60 

64 

66 

65 

67 

67 

65 

64 

64 

64 

63 

60 

60 

61 

60 

67 

74 

83 

84 

71 

66 

65 

64 

62 

65 

66 

MIN 

51 

50 

49 

50 

52 

51 

52 

53 

55 

52 

52 

33 

64 

33 

53 

5 1 

52 

33 

52 

5C 

47 

46 

48 

41 

50 

51 

0 

PLACERV I LLE 

MAX 

88 

89 

92 

93 

94 

99 

100 

100 

98 

97 

98 

101 

102 

100 

92 

91 

96 

99 

101 

104 

102 

85 

77 

82 

81 

87 

87 

85 

85 

9C 

88 

93 

2 

MIN 

46 

52 

49 

52 

52 

56 

56 

37 

54 

65 

57 

51 

6 

t^L        t "  V  1  LLC  tr\J 

85 

85 

87 

90 

91 

95 

97 

96 

95 

95 

96 

99 

100 

97 

88 

ee 

92 

96 

100 

100 

96 

83 

73 

79 

78 

85 

84 

81 

87 

87 

87 

90 

1 

MIN 

54 

66 

58 

61 

63 

69 

73 

70 

70 

69 

72 

70 

65 

72 

73 

54 

57 

62 

63 

2 

POINT  ARENA 

MAX 

64 

62 

62 

60 

60 

64 

67 

67 

63 

62 

61 

63 

63 

62 

65 

61 

82 

71 

66 

62 

63 

65 

65 

72 

65 

61 

64 

66 

68 

69 

65 

64 

8 

MIN 

51 

51 

51 

50 

49 

48 

46 

48 

49 

50 

47 

60 

47 

50 

51 

42 

49 

46 

41 

48 

50 

50 

46 

50 

49 

48 

44 

43 

43 

49 

48 

47 

9 

POINT  ARGUELLO  WB 

MAX 

63 

60 

58 

63 

65 

63 

63 

65 

65 

68 

71 

64 

62 

63 

63 

66 

62 

62 

61 

63 

63 

64 

69 

64 

64 

63 

62 

64 

64 

62 

62 

53 

6 

MIN 

50 

49 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

54 

54 

54 

64 

53 

54 

52 

52 

62 

52 

52 

53 

52 

60 

43 

60 

50 

50 

51 

52 

46 

51 

63 

51 

»4 

POMONA 

MAX 

95 

97 

99 

93 

90 

90 

89 

87 

88 

87 

96 

92 

92 

92 

89 

85 

91 

96 

95 

91 

95 

90 

82 

82 

86 

83 

85 

87 

87 

90 

92 

90 

0 

MIN 

57 

56 

56 

56 

57 

55 

56 

57 

58 

63 

65 

62 

60 

58 

56 

60 

59 

57 

69 

57 

58 

58 

61 

54 

54 

59 

60 

55 

55 

56 

62 

57 

7 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 

80 

86 

85 

86 

89 

91 

93 

90 

83 

80 

91 

91 

90 

84 

84 

88 

98 

102 

97 

98 

91 

78 

79 

85 

79 

90 

65 

80 

87 

84 

82 

87 

3 

MIN 

50 

49 

50 

48 

48 

49 

47 

46 

50 

48 

48 

50 

50 

50 

50 

49 

50 

54 

50 

50 

55 

47 

45 

48 

45 

46 

46 

44 

43 

50 

48 

48 

5 

See  fielarence  Notes  Following  Suttoo  Index 
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ConHnued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1960 


Station 

Day  Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PORTERV  I  LLE 

MAX 

94 

91 

97 

95 

97 

100 

103 

101 

97 

100 

99 

101 

104 

104 

102 

95 

96 

101 

104 

105 

105 

99 

84 

86 

90 

90 

95 

90 

92 

95 

95 

MIN 

59 

58 

61 

62 

61 

62 

67 

66 

62 

54 

69 

68 

65 

66 

58 

61 

62 

54 

68 

59 

65 

57 

54 

53 

54 

67 

59 

54 

56 

60 

58 

PORTOLA 

MAX 

83 

80 

86 

89 

89 

95 

97 

95 

90 

93 

96 

96 

94 

91 

60 

80 

88 

93 

93 

90 

86 

74 

72 

76 

60 

78 

77 

84 

32 

80 

81 

MIN 

30 

37 

31 

34 

35 

38 

41 

42 

43 

38 

38 

37 

50 

41 

33 

37 

40 

40 

38 

37 

36 

40 

24 

31 

26 

28 

27 

28 

23 

30 

29 

POSEY   3  E 

MAX 

77 

84 

82 

64 

86 

89 

90 

88 

88 

89 

88 

92 

89 

87 

83 

86 

68 

92 

90 

67 

60 

67 

72 

71 

76 

77 

76 

80 

80 

76 

80 

MIN 

46 

45 

49 

47 

49 

50 

50 

64 

53 

54 

55 

56 

56 

63 

46 

49 

60 

51 

65 

52 

43 

46 

35 

35 

40 

41 

40 

40 

42 

40 

42 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

97 

100 

100 

103 

104 

102 

101 

106 

105 

97 

105 

106 

105 

96 

81 

91 

91 

87 

93 

94 

46 

52 

63 

52 

54 

49 

52 

57 

64 

60 

46 

64 

54 

49 

48 

45 

47 

45 

48 

48 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

90 

93 

93 

96 

98 

102 

101 

96 

96 

100 

100 

103 

100 

93 

90 

95 

103 

105 

106 

100 

91 

80 

85 

84 

68 

86 

85 

91 

91 

90 

91 

41 

45 

45 

44 

47 

50 

54 

53 

50 

51 

58 

67 

57 

50 

41 

47 

45 

53 

55 

53 

48 

46 

36 

40 

36 

45 

36 

39 

45 

44 

44 

QUINCY  RS 

MAX 

86 

90 

87 

91 

93 

95 

100 

103 

100 

95 

97 

100 

104 

95 

95 

65 

90 

100 

98 

99 

93 

64 

71 

77 

77 

88 

81 

83 

92 

91 

89 

MIN 

37 

42 

34 

38 

40 

42 

45 

45 

46 

40 

42 

48 

58 

42 

37 

37 

38 

41 

41 

46 

39 

44 

30 

35 

32 

34 

32 

32 

36 

35 

34 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

101 

104 

104 

97 

94 

96 

95 

91 

94 

95 

100 

96 

96 

98 

93 

90 

96 

105 

105 

100 

95 

84 

36 

86 

88 

88 

90 

92 

93 

94 

95 

MIN 

56 

50 

52 

49 

48 

53 

55 

55 

59 

54 

62 

50 

56 

50 

62 

64 

49 

53 

57 

56 

60 

56 

55 

52 

44 

49 

47 

42 

50 

63 

57 

RANDSBURG 

MAX 

96 

99 

99 

99 

100 

101 

105 

105 

103 

101 

102 

107 

102 

98 

97 

95 

%<> 

103 

103 

103 

99 

92 

92 

93 

92 

91 

92 

94 

94 

95 

96 

MIN 

65 

69 

71 

70 

66 

69 

74 

77 

71 

72 

73 

77 

77 

75 

68 

62 

66 

72 

75 

78 

75 

55 

58 

51 

68 

62 

61 

56 

62 

65 

58 

RED  6LUFE  W8  AP 

MAX 

95 

95 

97 

102 

100 

105 

106 

100 

97 

101 

103 

105 

101 

97 

97 

99 

106 

106 

106 

100 

68 

81 

85 

36 

93 

89 

91 

95 

96 

94 

91 

MIN 

60 

63 

64 

63 

71 

68 

69 

69 

66 

65 

59 

72 

72 

65 

64 

72 

74 

70 

71 

71 

64 

50 

55 

59 

60 

63 

59 

62 

61 

58 

59 

REDDING  FIRE  STA  2 

MAX 

91 

92 

93 

104 

99 

104 

104 

100 

99 

100 

102 

101 

101 

97 

96 

96 

103 

104 

103 

101 

96 

85 

83 

83 

89 

90 

88 

92 

94 

90 

MIN 

61 

66 

65 

71 

71 

72 

63 

71 

67 

69 

72 

74 

77 

70 

65 

69 

75 

73 

74 

70 

64 

58 

59 

61 

62 

59 

65 

63 

64 

64 

REDLANDS 

MAX 

101 

104 

104 

101 

97 

99 

97 

96 

95 

92 

101 

99 

98 

100 

96 

92 

98 

105 

106 

101 

95 

84 

86 

86 

90 

67 

89 

93 

94 

95 

99 

MIN 

62 

62 

61 

60 

57 

59 

62 

61 

61 

67 

67 

55 

64 

61 

69 

67 

57 

61 

64 

61 

64 

58 

61 

56 

55 

65 

58 

63 

57 

60 

59 

REDWOOD  CITY 

MAX 

79 

82 

79 

79 

79 

80 

78 

60 

78 

77 

78 

78 

80 

82 

60 

97 

92 

63 

86 

63 

82 

79 

86 

76 

89 

86 

75 

80 

82 

80 

MIN 

53 

54 

53 

55 

61 

52 

54 

58 

67 

53 

62 

51 

55 

54 

49 

53 

56 

54 

52 

52 

49 

53 

49 

50 

49 

51 

45 

49 

54 

55 

R ICHMOND 

MAX 

69 

67 

63 

63 

67 

69 

66 

65 

67 

69 

56 

66 

65 

64 

66 

71 

75 

71 

69 

70 

64 

73 

76 

75 

75 

78 

67 

70 

68 

67 

65 

MIN 

55 

54 

53 

54 

63 

53 

53 

53 

53 

55 

53 

54 

63 

55 

55 

57 

56 

56 

64 

64 

54 

51 

54 

56 

67 

65 

64 

55 

53 

53 

55 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 

97 

100 

101 

95 

98 

94 

92 

91 

91 

90 

98 

96 

94 

95 

92 

86 

92 

101 

100 

96 

91 

86 

86 

65 

88 

86 

69 

90 

91 

93 

94 

MIN 

61 

61 

58 

58 

57 

59 

61 

60 

61 

65 

57 

65 

62 

60 

59 

60 

59 

61 

50 

60 

63 

59 

62 

56 

56 

59 

60 

55 

56 

59 

66 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

95 

100 

103 

104 

97 

96 

95 

96 

92 

93 

91 

100 

97 

96 

97 

93 

90 

96 

104 

104 

98 

95 

83 

87 

85 

88 

67 

69 

92 

92 

95 

MIN 

58 

58 

55 

56 

56 

57 

56 

66 

59 

64 

55 

64 

60 

58 

55 

56 

57 

59 

69 

57 

60 

56 

59 

55 

53 

57 

57 

52 

54 

55 

55 

ROCKLIN 

MAX 

89 

92 

96 

98 

100 

102 

106 

105 

98 

96 

102 

103 

105 

98 

91 

93 

98 

105 

107 

106 

100 

86 

81 

88 

66 

93 

92 

95 

94 

95 

93 

MIN 

53 

53 

55 

54 

62 

58 

68 

68 

57 

54 

55 

55 

60 

59 

56 

57 

60 

57 

52 

59 

58 

50 

46 

46 

50 

49 

48 

46 

60 

53 

54 

SACRAMENTO  W8  AP 

MAX 

93 

93 

93 

98 

101 

102 

99 

92 

90 

100 

103 

103 

93 

67 

93 

98 

102 

105 

105 

96 

64 

62 

87 

84 

93 

88 

36 

93 

93 

90 

39 

MIN 

54 

56 

54 

55 

61 

58 

67 

55 

54 

53 

59 

54 

58 

56 

55 

68 

51 

55 

64 

61 

57 

62 

52 

54 

54 

58 

52 

54 

64 

54 

54 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

91 

90 

91 

95 

97 

100 

96 

89 

87 

96 

99 

100 

91 

85 

91 

95 

101 

104 

103 

93 

81 

80 

84 

82 

91 

86 

65 

92 

91 

88 

87 

MIN 

54 

56 

54 

56 

63 

60 

60 

66 

53 

54 

61 

55 

58 

56 

56 

69 

63 

66 

66 

63 

57 

53 

56 

54 

55 

58 

52 

55 

56 

54 

52 

SAINT  HELENA 

MAX 

90 

85 

84 

95 

94 

97 

90 

87 

85 

90 

92 

94 

66 

80 

90 

100 

104 

98 

105 

86 

87 

84 

ee 

84 

93 

82 

84 

92 

88 

82 

87 

MIN 

51 

53 

52 

54 

54 

53 

54 

51 

52 

47 

49 

63 

65 

50 

48 

55 

52 

53 

51 

54 

52 

48 

50 

46 

47 

46 

53 

45 

47 

51 

49 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

83 

82 

85 

69 

92 

79 

83 

88 

78 

77 

51 

51 

50 

61 

58 

52 

52 

45 

52 

53 

SALINAS  2  E 

MAX 

72 

70 

68 

69 

68 

69 

66 

68 

69 

71 

71 

59 

69 

76 

69 

68 

66 

73 

72 

72 

68 

73 

75 

70 

30 

80 

73 

71 

66 

66 

58 

MIN 

52 

52 

51 

60 

51 

51 

67 

53 

53 

62 

52 

52 

52 

54 

51 

52 

52 

54 

54 

53 

53 

54 

45 

54 

48 

46 

52 

50 

50 

51 

52 

SALINAS   FAA  AP 

MAX 

71 

68 

67 

68 

68 

69 

67 

68 

68 

71 

70 

68 

68 

67 

68 

68 

69 

73 

79 

67 

67 

72 

75 

68 

79 

66 

68 

71 

66 

65 

68 

MIN 

52 

50 

5? 

52 

51 

50 

52 

54 

54 

53 

52 

52 

53 

54 

51 

51 

61 

54 

54 

52 

54 

55 

46 

54 

48 

46 

52 

50 

50 

52 

52 

SALT    SPRINGS  PH 

MAX 

83 

85 

88 

89 

90 

95 

96 

96 

95 

95 

96 

97 

96 

93 

89 

91 

94 

97 

97 

98 

94 

69 

75 

76 

84 

83 

82 

84 

87 

87 

65 

52 

56 

60 

68 

61 

53 

68 

57 

64 

64 

62 

67 

55 

56 

57 

67 

70 

62 

50 

48 

44 

42 

63 

49 

61 

50 

60 

57 

59 

SALYER  RS 

MAX 

86 

86 

92 

92 

93 

97 

105 

105 

103 

99 

97 

101 

104 

97 

67 

86 

98 

106 

106 

102 

90 

76 

67 

76 

78 

86 

78 

86 

92 

91 

94 

M  I  N 

52 

51 

55 

52 

61 

55 

57 

63 

56 

53 

51 

53 

57 

52 

47 

49 

53 

56 

55 

50 

48 

50 

45 

45 

44 

46 

43 

45 

46 

46 

46 

SAN   ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

90 

96 

96 

95 

93 

94 

94 

90 

89 

89 

94 

94 

92 

91 

92 

87 

95 

100 

98 

98 

93 

87 

78 

79 

63 

83 

83 

86 

90 

90 

93 

MIN 

61 

65 

64 

61 

61 

63 

62 

64 

66 

68 

67 

55 

66 

65 

63 

59 

60 

70 

72 

59 

55 

54 

54 

52 

54 

53 

50 

55 

60 

61 

60 

SAN   ANTONIO  MISSION 

MAX 

96 

97 

96 

99 

102 

106 

105 

100 

101 

104 

105 

108 

104 

96 

95 

99 

106 

110 

no 

106 

92 

83 

89 

88 

92 

92 

69 

92 

95 

94 

96 

MIN 

43 

47 

42 

41 

45 

47 

51 

50 

47 

49 

63 

65 

51 

47 

42 

46 

47 

51 

52 

52 

45 

41 

36 

40 

41 

44 

37 

37 

41 

41 

40 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

102 

106 

105 

101 

100 

100 

99 

98 

98 

97 

102 

101 

100 

101 

96 

96 

100 

105 

107 

103 

97 

86 

90 

66 

92 

90 

93 

96 

97 

98 

100 

MIN 

59 

57 

57 

56 

54 

55 

59 

59 

60 

55 

56 

65 

61 

58 

57 

56 

56 

59 

60 

59 

51 

57 

61 

53 

53 

55 

57 

50 

53 

6  7 

56 

SAND8ERG  WB 

MAX 

78 

91 

86 

86 

66 

94 

94 

90 

90 

86 

89 

92 

91 

85 

60 

87 

90 

94 

93 

90 

85 

67 

76 

73 

79 

75 

78 

60 

33 

84 

87 

MIN 

59 

62 

64 

63 

66 

69 

71 

71 

67 

54 

64 

71 

56 

61 

59 

60 

67 

72 

72 

67 

59 

61 

49 

56 

54 

54 

57 

55 

60 

61 

62 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

80 

84 

83 

77 

76 

78 

77 

76 

77 

80 

82 

61 

78 

78 

76 

73 

77 

80 

78 

79 

78 

75 

76 

75 

75 

74 

76 

76 

76 

76 

78 

MIN 

66 

62 

66 

65 

65 

63 

64 

67 

65 

66 

67 

58 

57 

65 

64 

64 

64 

65 

63 

54 

65 

65 

65 

64 

64 

53 

63 

65 

64 

66 

64 

SAN  FERNANDO 

MAX 

96 

101 

100 

94 

92 

93 

94 

89 

91 

93 

98 

95 

91 

93 

91 

85 

92 

103 

101 

94 

94 

66 

64 

82 

83 

62 

86 

38 

91 

94 

95 

MIN 

58 

58 

57 

56 

54 

54 

57 

57 

57 

54 

64 

54 

61 

58 

56 

57 

59 

69 

60 

58 

55 

61 

55 

54 

54 

59 

59 

50 

60 

54 

62 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

59 

58 

58 

59 

60 

69 

68 

69 

61 

61 

59 

67 

60 

62 

54 

80 

56 

53 

68 

63 

76 

65 

64 

63 

64 

62 

52 

61 

59 

60 

52 

52 

50 

50 

50 

51 

61 

51 

51 

52 

50 

52 

61 

53 

63 

51 

68 

60 

52 

56 

60 

56 

51 

53 

51 

53 

52 

51 

52 

52 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

68 

67 

66 

73 

75 

73 

67 

71 

66 

67 

70 

71 

74 

73 

75 

86 

79 

72 

74 

71 

67 

71 

74 

68 

79 

76 

72 

72 

69 

71 

67 

53 

54 

54 

53 

51 

51 

51 

64 

53 

51 

51 

52 

51 

62 

52 

54 

54 

51 

52 

52 

64 

54 

61 

54 

51 

52 

53 

51 

63 

51 

65 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 

59 

59 

58 

63 

63 

62 

59 

61 

61 

59 

62 

52 

63 

62 

68 

71 

67 

63 

65 

62 

64 

69 

70 

66 

72 

61 

65 

50 

50 

59 

61 

MIN 

52 

52 

51 

51 

62 

51 

50 

51 

51 

51 

50 

52 

53 

64 

53 

56 

53 

51 

51 

52 

53 

53 

54 

53 

55 

54 

53 

52 

52 

52 

53 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

95 

97 

97 

92 

89 

87 

88 

87 

87 

88 

95 

90 

90 

89 

69 

86 

86 

95 

94 

91 

92 

88 

83 

82 

65 

84 

86 

86 

87 

88 
57 

91 

59 

59 

57 

67 

59 

56 

69 

58 

59 

54 

55 

65 

61 

59 

58 

54 

61 

61 

60 

59 

60 

53 

53 

55 

58 

52 

51 

57 

56 

57 

SAN  GREGORIO   3  SE 

MAX 

68 

68 

66 

70 

69 

68 

66 

68 

66 

66 

69 

67 

68 

64 

70 

74 

75 

72 

76 

68 

66 

67 

69 

66 

75 

57 

56 

71 

71 

64 

66 

MIN 

51 

51 

53 

50 

42 

47 

50 

53 

51 

52 

60 

42 

50 

54 

43 

45 

44 

45 

45 

43 

42 

53 

42 

53 

42 

41 

45 

40 

47 

51 

63 

SAN  JACINTO 

MAX 

105 

108 

108 

100 

100 

104 

103 

100 

102 

100 

103 

103 

102 

106 

99 

95 

104 

108 

108 

103 

101 

85 

91 

90 

90 

92 

92 

94 

96 

98 

102 

MIN 

59 

55 

55 

53 

49 

64 

58 

59 

55 

67 

53 

66 

50 

55 

53 

52 

51 

57 

58 

55 

56 

56 

57 

57 

49 

49 

51 

46 

44 

52 

58 

SAN  JOSE 

MAX 

77 

75 

76 

84 

85 

85 

77 

79 

72 

80 

83 

84 

80 

80 

83 

91 

91 

90 

63 

63 

77 

74 

83 

76 

85 

80 

80 

84 

79 

79 

78 

MIN 

54 

55 

56 

55 

56 

55 

57 

58 

56 

55 

55 

56 

54 

55 

54 

57 

61 

59 

67 

57 

53 

54 

52 

53 

52 

55 

53 

54 

53 

54 

54 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

73 

80 

76 

77 

73 

76 

78 

73 

70 

75 

84 

86 

61 

75 

75 

73 

74 

77 

60 

78 

77 

74 

75 

84 

76 

79 

73 

69 

73 

73 

72 

MIN 

50 

50 

50 

50 

50 

62 

52 

52 

54 

54 

56 

54 

64 

54 

63 

50 

50 

52 

52 

53 

54 

51 

51 

50 

47 

48 

43 

50 

47 

47 

51 

SAN  MATEO 

MAX 

72 

74 

72 

76 

77 

79 

71 

76 

74 

73 

75 

75 

75 

70 

76 

92 

87 

60 

80 

77 

77 

77 

79 

73 

85 

74 

74 

75 

72 

72 

73 

MIN     53     50     58     58     49     56     51     63  51 


58     49     51     53     61      59     56     55     51     59     59     59     51     62     60     52     52     50  52 


S««  Helereoce  Notes  FoUowiog  Station 
-  269  - 


lodox 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1960 


Day  Of  Month 

0 

SlaHon 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

10 

21 

22 

23 

24 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SAN  PEDRO 

MAX 

77 

81 

81 

76 

75 

71 

70 

70 

73 

76 

80 

80 

71 

72 

72 

74 

71 

74 

74 

71 

78 

74 

75 

75 

75 

75 

73 

73 

70 

71 

73 

74.3 

MIN 

63 

65 

54 

52 

53 

61 

61 

52 

53 

64 

61 

6 1 

62 

60 

63 

62 

63 

62 

62 

50 

61 

50 

52 

62.4 

SAN  RAFAEL 

MAX 

79 

81 

78 

82 

82 

81 

81 

76 

79 

79 

81 

60 

77 

77 

81 

95 

94 

87 

85 

63 

62 

76 

82 

77 

69 

68 

76 

79 

76 

78 

77 

61.4 

MIN 

54 

55 

56 

5  1 

47 

49 

46 

53 

54 

51 

50 

46 

48 

46 

49 

51 

51.1 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

MAX 

86 

91 

91 

83 

80 

81 

81 

80 

82 

83 

90 

87 

83 

82 

81 

75 

82 

90 

85 

79 

66 

79 

80 

80 

60 

79 

61 

82 

81 

83 

85 

63.0 

MIN 

60 

60 

60 

59 

61 

51 

60 

60 

61 

58 

59 

58 

64 

52 

56 

61 

51 

51 

58 

50 

60.5 

SANTA  6ARBABA 

MAX 

82 

82 

79 

78 

73 

72 

74 

73 

75 

79 

86 

80 

73 

74 

77 

75 

72 

76 

75 

73 

76 

75 

75 

76 

77 

76 

72 

73 

74 

76 

78 

76.0 

MIN 

56 

58 

57 

58 

57 

57 

56 

53 

56 

54 

56 

58 

56 

52 

55 

56.2 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

MAX 

83 

80 

79 

77 

72 

70 

72 

75 

74 

75 

83 

79 

73 

72 

77 

75 

71 

74 

72 

71 

69 

76 

77 

76 

75 

73 

69 

71 

59 

70 

72 

74.3 

MIN 

56 

60 

60 

61 

50 

58 

57 

56 

57 

54 

55 

56 

56 

56 

57.0 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

77 

76 

75 

80 

82 

84 

77 

78 

73 

79 

85 

82 

81 

63 

92 

90 

89 

92 

84 

77 

77 

64 

78 

86 

82 

80 

69 

78 

76 

79 

81.6 

MIN 

56 

55 

50 

50 

52 

53.3 

SANTA  CRUZ 

MAX 

77 

74 

73 

68 

68 

74 

70 

73 

75 

73 

76 

76 

78 

67 

70 

56 

67 

72 

77 

69 

76 

80 

84 

78 

76 

77 

69 

56 

50 

70 

73 

72.9 

MIN 

4C 

46 

50 

52 

52 

5 1 

47 

4G 

45 

43 

53 

50.1 

SANTA  MARIA  WB  AP 

MAX 

69 

65 

66 

64 

68 

69 

68 

67 

72 

74 

81 

73 

66 

70 

68 

71 

69 

72 

70 

71 

71 

57 

75 

69 

72 

69 

70 

70 

67 

67 

68 

59.7 

MIN 

5  J 

52 

5  J 

52 

53 

51 

52 

54 

54 

54 

55 

54 

54 

5 1 

50 

53 

54 

53 

54 

53 

53 

51 

45 

46 

45 

49 

52 

51 

47 

51 

52 

51.6 

SANTA   MONICA  PIER 

MAX 

74 

72 

77 

70 

68 

66 

67 

68 

68 

69 

72 

70 

69 

69 

68 

70 

59 

57 

67 

70 

72 

72 

71 

70 

70 

71 

56 

68 

58 

57 

57 

59.5 

MIN 

61 

56 

64 

6 1 

60 

59 

61 

61 

51 

52 

62 

65 

62 

62 

63 

64 

52 

61 

51 

61 

53 

63 

53 

50 

61 

63 

62 

54 

57 

52 

63 

60.6 

SANTA  PAULA 

MAX 

85 

85 

83 

79 

76 

75 

74 

79 

81 

88 

82 

76 

75 

76 

77 

76 

78 

79 

75 

79 

78 

77 

78 

79 

79 

75 

75 

75 

78 

78.5 

MIN 

5  J 

51 

5 1 

50 

5  5 

54 

55 

57 

50 

51 

58 

57 

53 

57 

57 

53 

51 

51 

51 

51 

5 1 

5C 

5C 

50 

53.2 

SANTA  ROSA 

MAX 

75 

84 

80 

85 

63 

84 

86 

77 

75 

74 

86 

92 

89 

79 

79 

87 

96 

94 

69 

91 

80 

85 

63 

85 

64 

90 

62 

61 

84 

79 

76 

83.6 

MIN 

50 

50 

50 

50 

46 

46 

47 

48 

50 

50 

46 

50 

51 

50 

46 

51 

51 

49 

49 

50 

45 

46 

50 

47 

47 

45 

44 

44 

47 

50 

50 

46.4 

SCOTIA 

MAX 

65 

67 

67 

66 

56 

58 

73 

71 

55 

56 

67 

53 

57 

58 

55 

55 

73 

89 

75 

73 

55 

66 

67 

71 

65 

59 

65 

67 

74 

67 

57 

68.6 

MIN 

55 

55 

55 

54 

50 

48 

50 

46 

52 

5  3 

5  3 

49 

46 

47 

51 

50 

49 

51 

54 

47 

48 

46 

47 

47 

45 

53 

54 

50 

50.1 

SHASTA  DAM 

MAX 

90 

92 

93 

96 

101 

100 

106 

105 

102 

96 

102 

101 

105 

101 

94 

90 

94 

100 

107 

104 

99 

90 

60 

84 

83 

9C 

67 

85 

9; 

93 

92 

95.4 

MIN 

56 

5^ 

70 

72 

73 

56 

5E 

62 

67.5 

SHELTER  COVE 

MAX 

60 

62 

65 

65 

65 

58 

60 

57 

59 

59 

54 

54 

60 

76 

78 

79 

73 

68 

59 

72 

71 

66 

57 

67 

71 

57 

78 

71 

69 

57 

56 

65.4 

MIN 

51 

52 

54 

50 

46 

52 

52 

5] 

51 

5C 

52 

5C 

52 

54 

51 

47 

46 

51.1 

SIERRA  CITY 

MAX 

84 

85 

85 

88 

90 

91 

94 

95 

95 

94 

95 

97 

97 

94 

89 

84 

66 

98 

97 

97 

92 

83 

57 

75 

76 

83 

80 

82 

85 

88 

67 

88.3 

MIN 

45 

52 

48 

55 

53 

56 

58 

59 

59 

56 

59 

60 

50 

54 

48 

48 

56 

50 

56 

53 

49 

49 

41 

38 

44 

43 

42 

48 

49 

51 

48 

51.6 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 

80 

82 

83 

85 

89 

89 

95 

97 

95 

90 

93 

96 

96 

95 

64 

80 

83 

88 

93 

93 

67 

80 

70 

71 

70 

72 

87 

85 

77 

85 

85 

85.7 

MIN 

39 

42 

38 

40 

38 

41 

37 

45 

50 

44 

42 

45 

53 

45 

37 

38 

38 

43 

42 

42 

55 

35 

28 

42 

29 

31 

32 

32 

33 

35 

36 

39.6 

SNOW   LAB   CENTRAL  SIERRA 

MAX 

68 

73 

74 

76 

77 

60 

83 

84 

84 

85 

83 

66 

85 

79 

79 

71 

75 

65 

86 

64 

60 

71 

55 

75 

73 

70 

68 

68 

72 

75 

74 

76.8 

MIN 

33 

39 

37 

39 

38 

42 

46 

46 

46 

48 

44 

51 

52 

45 

39 

40 

47 

46 

45 

43 

44 

37 

29 

35 

31 

34 

35 

39 

35 

39 

34 

40.6 

SONOMA 

MAX 

89 

93 

92 

90 

92 

98 

97 

83 

79 

90 

90 

91 

67 

81 

91 

99 

101 

99 

101 

92 

62 

81 

85 

83 

93 

84 

84 

91 

88 

82 

85 

89.5 

MIN 

50 

50 

46 

47 

47 

47 

45 

52 

52 

47 

45 

50 

45 

52 

47 

51 

49 

49 

47 

45 

44 

48 

45 

47 

44 

44 

44 

43 

43 

44 

47 

47.1 

SONORA 

MAX 

91 

91 

94 

95 

97 

100 

102 

103 

100 

100 

101 

102 

104 

103 

95 

93 

95 

104 

105 

105 

103 

93 

60 

65 

64 

90 

90 

88 

93 

92 

92 

96.8 

MIN 

54 

56 

56 

58 

50 

62 

63 

54 

62 

52 

64 

68 

68 

65 

56 

56 

62 

52 

52 

54 

59 

50 

4C 

5C 

50 

42 

52 

52 

55 

57 

56 

58.1 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

MAX 

76 

76 

77 

84 

82 

69 

78 

74 

73 

62 

66 

72 

57 

4.5 

74 

77 

76 

77 

77 

MIN 

38 

38 

40 

38 

38 

39 

45 

3- 

41 

43 

4C 

2( 

3; 

32 

37 

33 

SQUIRREL   INN  2 

MAX 

76 

83 

75 

77 

80 

84 

68 

83 

81 

78 

76 

87 

80 

79 

75 

79 

84 

87 

86 

64 

60 

62 

70 

67 

70 

68 

69 

75 

75 

75 

60 

78.6 

MIN 

58 

60 

65 

64 

62 

68 

67 

69 

67 

66 

62 

67 

63 

50 

57 

63 

57 

67 

66 

59 

53 

47 

54 

54 

58 

54 

56 

53 

62 

62 

61.2 

STOCKTON   FAA  AP 

MAX 

93 

96 

94 

98 

101 

102 

99 

95 

92 

99 

102 

102 

99 

91 

92 

95 

99 

106 

105 

101 

89 

63 

88 

63 

91 

91 

65 

94 

93 

92 

90 

94.9 

MIN 

56 

55 

56 

55 

60 

6 1 

62 

59 

57 

57 

57 

65 

62 

65 

65 

52 

58 

55 

55 

55 

55 

59 

52 

54 

54 

57 

52 

58.5 

STOCKTON   FIRE   STA  4 

MAX 

87 

90 

94 

90 

95 

97 

99 

99 

90 

67 

94 

98 

96 

99 

88 

89 

93 

97 

102 

102 

96 

89 

60 

67 

65 

69 

91 

83 

92 

91 

86 

92.3 

MIN 

51 

60 

50 

51 

64 

55 

56 

61 

53 

51 

51 

59 

59 

53 

50 

6£ 

59 

59 

62 

51 

5^ 

59 

52 

5] 

5^ 

48 

49 

56 

5] 

4C 

56.9 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

92 

93 

93 

97 

100 

100 

95 

92 

98 

104 

103 

101 

83 

88 

8« 

86 

94 

92 

90 

90 

MIN 

53 

47 

51 

52 

54 

55 

55 

55 

59 

55 

55 

5E 

54 

5j 

5( 

5] 

52 

5( 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

93 

94 

95 

100 

97 

103 

105 

102 

95 

100 

101 

104 

105 

97 

96 

95 

104 

106 

104 

103 

99 

81 

63 

85 

93 

90 

89 

9: 

93 

90 

85 

95.4 

MIN 

55 

58 

59 

59 

62 

62 

64 

54 

61 

7  ] 

5G 

5T 

50 

53 

54 

5^ 

55 

55 

59.6 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

84 

84 

85 

89 

93 

95 

95 

95 

94 

94 

95 

95 

97 

87 

84 

68 

96 

97 

95 

93 

92 

75 

75 

75 

62 

84 

85 

86 

66 

87 

63 

88.6 

MIN 

47 

47 

49 

49 

55 

54 

53 

57 

57 

57 

51 

59 

5C 

57 

4  ] 

42 

43 

43 

45 

46 

4C 

5  ] 

52 

5] 

S2.1 

SUNLAND 

MAX 

97 

106 

102 

94 

89 

97 

97 

90 

92 

93 

96 

97 

93 

96 

91 

89 

95 

105 

102 

95 

94 

90 

87 

83 

65 

85 

66 

89 

93 

95 

96 

93.5 

MIN 

60 

67 

57 

59 

62 

54 

53 

52 

59 

5E 

56 

57 

54 

5j 

55 

52 

56 

52 

4{ 

52 

55 

56 

56.5 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

83 

88 

88 

91 

91 

98 

100 

100 

94 

96 

97 

96 

98 

97 

87 

83 

86 

94 

95 

91 

82 

70 

76 

75 

63 

S3 

79 

60 

87 

88 

81 

88.4 

MIN 

43 

44 

41 

46 

50 

48 

50 

55 

54 

45 

47 

42 

40 

45 

44 

45 

51 

47 

48 

31 

45 

35 

43 

35 

35 

40 

40 

52 

45.1 

TABLE  MTN 

MAX 

63 

84 

85 

81 

72 

56 

71 

75 

72 

74 

77 

77 

75 

80 

MIN 

63 

53 

63 

52 

53 

46 

49 

50 

52 

50 

53 

54 

57 

57 

TAHOE  CITY 

MAX 

74 

70 

78 

80 

80 

82 

64 

67 

85 

67 

65 

61 

87 

84 

81 

75 

69 

62 

85 

86 

84 

82 

59 

67 

74 

73 

75 

73 

59 

79 

75 

76.5 

MIN 

35 

43 

42 

44 

44 

45 

46 

48 

50 

47 

41 

45 

44 

45 

45 

43 

37 

32 

37 

35 

37 

34 

39 

39 

42 

36 

42.8 

TEHACHAPI 

MAX 

76 

84 

83 

84 

35 

90 

89 

87 

93 

91 

95 

91 

69 

86 

83 

89 

93 

98 

90 

91 

87 

76 

71 

72 

85 

77 

76 

68 

89  88 

90 

86.2 

MIN 

54 

52 

53 

52 

50 

50 

61 

55 

58 

57 

50 

57 

53 

51 

53 

56 

55 

65 

54 

44 

4E 

46 

45 

55 

45 

45 

49 

42 

64. 0 

TEJON  RANCHO 

MAX 

94 

98 

98 

98 

101 

103 

104 

103 

100 

100 

103 

105 

105 

103 

100 

95 

103 

105 

106 

107 

104 

96 

64 

87 

87 

91 

91 

90 

93 

95 

93 

98.2 

MIN 

60 

66 

63 

64 

70 

70 

73 

70 

70 

70 

7  3 

67 

68 

74 

76 

77 

70 

59 

55 

55 

5( 

65 

6C 

59 

64 

65 

5C 

67.0 

THERMAL   FAA  AP 

MAX 

111 

111 

111 

109 

105 

110 

111 

107 

104 

100 

107 

114 

114 

109 

106 

105 

110 

115 

107 

103 

100 

101 

98 

100 

101 

99 

101 

103 

105 

108 

102 

106.0 

MIN 

82 

73 

79 

76 

75 

78 

81 

79 

83 

80 

79 

87 

65 

82 

75 

59 

74 

74 

84 

61 

62 

77 

65 

65 

72 

70 

57 

71 

71 

80 

79 

76.7 

THREE   RIV  EDISON   PH  2 

MAX 

94 

95 

97 

97 

100 

103 

103 

99 

99 

101 

100 

102 

104 

104 

101 

96 

97 

103 

105 

104 

106 

96 

62 

65 

85 

90 

91 

88 

91 

95 

95 

97.2 

MIN 

60 

58 

62 

63 

63 

65 

57 

67 

67 

56 

69 

52 

50 

63 

65 

57 

56 

65 

52 

50 

55 

54 

57 

57 

56 

51 

66 

67 

62.8 

TIGER   CREEK  PH 

MAX 

87 

89 

91 

91 

96 

96 

101 

99 

98 

96 

100 

101 

99 

97 

92 

94 

99 

103 

102 

102 

97 

65 

80 

6C 

87 

86 

65 

89 

90 

89 

90 

93.4 

MIN 

51 

54 

53 

53 

55 

59 

61 

59 

65 

55 

52 

55 

56 

51 

5] 

5C 

54 

49 

45 

49 

52 

51 

52 

42 

54 

54 

55.5 

TORRANCE 

MAX 

80 

84 

80 

82 

76 

75 

75 

76 

76 

60 

85 

81 

77 

77 

77 

79 

74 

75 

77 

77 

75 

78 

80 

76 

80 

79 

79 

75 

77 

76 

75 

78.1 

MIN 

57 

58 

57 

55 

58 

60 

58 

59 

56 

61 

53 

54 

59 

57 

59 

51 

60 

61 

57 

59 

57 

51 

54 

55 

59 

60 

59 

58 

57 

56 

54 

68.4 

TRACY  CARBONA 

MAX 

89 

91 

95 

93 

94 

100 

100 

98 

95 

93 

97 

101 

102 

100 

92 

91 

94 

98 

102 

103 

102 

94 

61 

86 

84 

96 

92 

65 

92 

91 

91 

94.3 

MIN 

51 

52 

52 

52 

55 

56 

58 

56 

54 

53 

53 

52 

57 

55 

52 

67 

61 

63 

52 

58 

56 

56 

57 

50 

52 

56 

47 

53 

52 

52 

49 

56.3 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

92 

90 

91 

97 

99 

101 

95 

90 

67 

96 

102 

102 

99 

92 

93 

97 

96 

104 

105 

98 

86 

62 

87 

62 

93 

86 

86 

94 

93 

9C 

69 

93.6 

MIN 

53 

56 

55 

54 

55 

59 

61 

56 

56 

55 

61 

59 

59 

60 

57 

72 

65 

62 

64 

50 

57 

55 

57 

56 

53 

63 

54 

50 

51 

56 

56 

57.6 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

MAX 

93 

83 

80 

83 

87 

87 

94 

99 

95 

95 

95 

101 

83  88 

95 

99 

99 

93 

56 

69 

70 

76 

83 

64 

64 

87.2 

MIN 

48 

49 

49 

51 

52 

54 

55 

56 

55 

53 

57 

47 

49 

53 

55 

57 

51 

38 

37 

41 

41 

43 

41 

47 

47 

49.1 

S«e  Helerence  NotaB  Following  SUUon 
-  270  - 


Ind9X 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1960 


SlaUoa 

Day  Of  Month 

■age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28 

29  1 

30 

31 

Avei 

TRONA 

MAX 

104 

104 

107 

107 

106 

106 

109 

111 

111 

109 

108 

110 

113 

111 

107 

106 

100 

103 

108 

111 

110 

107 

92 

93 

95 

98 

100 

99 

99 

101 

103 

104 

•  8 

MIN 

75 

67 

71 

66 

66 

70 

76 

76 

78 

78 

81 

82 

77 

75 

73 

66 

66 

66 

71 

77 

73 

76 

56 

58 

50 

55 

55 

64 

55 

71 

61 

70 

.  1 

TRUCKEE  RS 

MAX 

75 

78 

79 

81 

85 

85 

92 

94 

92 

82 

89 

93 

91 

86 

81 

77 

78 

85 

89 

90 

57 

75 

78 

78 

79 

83 

•  2 

MIN 

32 

36 

33 

35 

34 

37 

36 

43 

44 

40 

41 

46 

60 

43 

34 

34 

37 

41 

41 

38 

26 

27 

26 

30 

31 

33 

35 

.5 

TULELAKE 

MAX 

ei 

85 

83 

87 

88 

94 

96 

96 

96 

92 

94 

96 

95 

83 

76 

80 

88 

94 

93 

91 

82 

61 

66 

56 

75 

74 

71 

81 

85 

87 

84 

84 

•  5 

MIN 

«« 

37 

43 

42 

44 

44 

45 

49 

49 

47 

45 

59 

47 

44 

41 

34 

43 

44 

47 

44 

40 

32 

28 

34 

30 

36 

31 

29 

34 

38 

39 

40 

.7 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

89 

92 

92 

94 

99 

99 

105 

104 

102 

99 

101 

103 

100 

101 

95 

90 

92 

103 

105 

105 

100 

90 

80 

82 

82 

88 

88 

81 

95 

94 

94 

95 

MIN 

62 

65 

63 

69 

69 

70 

71 

70 

68 

69 

69 

73 

76 

71 

65 

67 

70 

71 

70 

68 

67 

66 

65 

58 

61 

60 

61 

62 

62 

52 

60 

66 

.8 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

MAX 

87 

91 

91 

86 

81 

84 

83 

80 

83 

82 

91 

87 

84 

84 

83 

80 

84 

89 

87 

83 

82 

81 

81 

80 

79 

80 

82 

81 

80 

84 

85 

83 

MIN 

63 

52 

60 

58 

60 

58 

57 

58 

55 

60 

61 

60 

58 

58 

57 

62 

60 

57 

58 

57 

68 

68 

60 

53 

55 

55 

55 

55 

65 

53 

50 

57 

•  4 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

105 

109 

108 

106 

107 

109 

111 

110 

105 

101 

107 

111 

112 

112 

105 

101 

103 

107 

109 

106 

103 

97 

95 

98 

99 

101 

100 

100 

104 

104 

102 

104 

MIN 

75 

72 

77 

69 

67 

72 

76 

78 

79 

75 

75 

79 

76 

70 

71 

64 

66 

67 

74 

72 

75 

69 

68 

60 

53 

57 

61 

59 

66 

70 

71 

70 

.  1 

■niH  LAKES 

MAX 

69 

74 

76 

81 

83 

82 

83 

80 

76 

76 

69 

80 

81 

80 

75 

67 

75 

55 

68 

70 

74 

MIN 

38 

40 

41 

46 

45 

46 

49 

50 

51 

49 

53 

41 

45 

45 

48 

36 

32 

38 

42 

40 

35 

UKIAH 

MAX 

93 

93 

91 

100 

101 

102 

104 

100 

96 

98 

107 

105 

100 

91 

89 

103 

107 

109 

107 

98 

85 

74 

78 

79 

91 

82 

88 

91 

94 

93 

90 

94 

M  I N 

49 

54 

54 

53 

51 

55 

57 

53 

53 

51 

50 

50 

54 

52 

50 

55 

55 

59 

56 

65 

54 

53 

47 

57 

48 

50 

47 

51 

52 

50 

60 

52 

.7 

UCLA 

MAX 

79 

82 

80 

77 

72 

70 

72 

73 

74 

75 

82 

77 

75 

74 

73 

75 

72 

74 

74 

77 

79 

73 

74 

75 

75 

76 

73 

74 

72 

72 

75 

75 

MIN 

63 

63 

63 

60 

59 

57 

58 

68 

60 

63 

67 

64 

61 

62 

60 

50 

52 

62 

62 

59 

58 

50 

60 

60 

61 

52 

68 

57 

57 

59 

60 

.6 

UPLAND  3  N 

MAX 

97 

101 

101 

97 

93 

94 

92 

90 

92 

93 

98 

95 

94 

96 

92 

89 

94 

103 

101 

96 

95 

84 

85 

83 

87 

85 

88 

90 

91 

93 

96 

93 

*  1 

MIN 

59 

59 

60 

56 

53 

54 

57 

56 

60 

66 

65 

63 

60 

67 

55 

53 

54 

60 

64 

68 

68 

52 

54 

50 

50 

61 

49 

48 

53 

56 

54 

56 

.3 

UPPER  LAKE  RS 

MAX 

91 

93 

97 

98 

100 

100 

100 

100 

99 

103 

103 

102 

98 

93 

96 

102 

104 

105 

80 

82 

91 

90 

89 

94 

94 

94 

93 

96 

MIN 

40 

50 

50 

51 

49 

51 

52 

50 

47 

55 

55 

51 

49 

47 

48 

60 

50 

50 

46 

42 

42 

43 

43 

43 

43 

47 

46 

44 

47 

.6 

UPR   SAN   LEANDRO  FILTERS 

MAX 

64 

64 

68 

69 

78 

80 

82 

72 

69 

67 

75 

80 

78 

70 

72 

78 

87 

87 

83 

87 

76 

68 

75 

77 

76 

80 

70 

72 

75 

73 

68 

74 

MIN 

52 

51 

51 

51 

50 

48 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

60 

52 

50 

50 

55 

53 

52 

50 

49 

48 

49 

49 

48 

48 

48 

48 

49 

52 

52 

50 

.2 

VACAVILLE 

MAX 

93 

95 

94 

98 

102 

103 

104 

101 

94 

99 

102 

105 

98 

91 

95 

99 

103 

107 

108 

103 

88 

84 

88 

85 

94 

88 

88 

95 

95 

91 

91 

96 

MIN 

52 

55 

53 

55 

59 

53 

56 

56 

54 

52 

59 

63 

56 

55 

54 

69 

53 

63 

62 

60 

55 

57 

51 

55 

62 

66 

48 

50 

53 

53 

50 

55 

.8 

VALTERMO  RS 

MAX 

95 

98 

96 

96 

97 

99 

100 

100 

100 

98 

97 

100 

99 

99 

95 

92 

97 

99 

101 

100 

97 

96 

83 

85 

88 

89 

91 

92 

92 

94 

92 

95 

MIN 

53 

53 

55 

57 

51 

56 

63 

63 

62 

66 

64 

55 

62 

71 

58 

53 

54 

60 

58 

59 

63 

57 

46 

47 

47 

48 

47 

45 

53 

55 

49 

56 

•  1 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

94 

99 

104 

99 

95 

101 

105 

106 

103 

104 

100 

103 

107 

103 

99 

94 

97 

101 

104 

106 

104 

98 

85 

88 

88 

92 

89 

91 

96 

94 

95 

98 

2 

MIN 

59 

58 

58 

57 

57 

59 

63 

65 

67 

72 

67 

67 

64 

71 

65 

60 

58 

62 

62 

62 

70 

53 

49 

53 

52 

61 

55 

52 

57 

60 

54 

50 

3 

VISALIA 

MAX 

93 

99 

97 

99 

101 

105 

104 

100 

100 

100 

103 

105 

104 

103 

95 

96 

102 

105 

105 

106 

106 

99 

87 

87 

88 

94 

90 

93 

96 

95 

99 

98 

MIN 

56 

57 

55 

57 

58 

62 

62' 

61 

61 

62 

64 

52 

65 

53 

59 

57 

64 

65 

65 

66 

64 

59 

49 

55 

53 

60 

65 

54 

58 

56 

58 

59 

.5 

VISTA    1  W 

MAX 

82 

88 

84 

86 

78 

77 

78 

76 

78 

84 

85 

82 

82 

80 

81 

87 

78 

82 

78 

81 

80 

75 

77 

77 

78 

76 

78 

78 

77 

78 

79 

80 

0 

MIN 

60 

57 

59 

60 

61 

60 

63 

64 

63 

64 

65 

64 

54 

61 

63 

63 

60 

62 

69 

62 

62 

64 

60 

59 

64 

65 

67 

62 

62 

67 

70 

62 

5 

VOLTA  PH 

MAX 

88 

90 

93 

97 

96 

100 

102 

102 

99 

97 

103 

103 

101 

100 

92 

96 

99 

101 

101 

101 

92 

84 

79 

80 

87 

87 

90 

91 

90 

92 

91 

94 

MIN 

54 

58 

57 

58 

62 

65 

66 

65 

61 

60 

63 

66 

68 

57 

57 

62 

52 

67 

68 

51 

65 

40 

47 

46 

63 

53 

55 

55 

56 

56 

53 

58 

.3 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

77 

87 

85 

87 

94 

97 

99 

90 

84 

81 

93 

97 

98 

91 

82 

90 

95 

100 

104 

103 

93 

79 

81 

82 

80 

91 

81 

84 

91 

91 

86 

89 

MIN 

52 

52 

52 

52 

50 

48 

49 

52 

52 

52 

51 

52 

53 

52 

50 

49 

52 

53 

60 

53 

52 

47 

48 

52 

47 

48 

51 

44 

45 

50 

51 

50 

•  4 

WALNUT  GROVE 

MAX 

92 

89 

88 

94 

93 

97 

95 

97 

88 

95 

97 

95 

93 

85 

98 

98 

99 

105 

100 

98 

88 

82 

85 

82 

91 

89 

84 

91 

92 

90 

88 

92 

MIN 

54 

54 

53 

50 

51 

50 

51 

55 

54 

55 

56 

54 

56 

53 

54 

54 

66 

60 

55 

54 

52 

54 

51 

64 

50 

48 

49 

47 

47 

64 

51 

5  3 

>1 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

95 

100 

98 

95 

95 

99 

96 

96 

97 

91 

95 

96 

95 

95 

95 

91 

99 

100 

101 

98 

96 

91 

84 

84 

87 

89 

87 

91 

91 

93 

95 

94 

MIN 

51 

51 

51 

48 

48 

53 

54 

56 

61 

62 

58 

58 

54 

50 

50 

45 

52 

53 

53 

53 

58 

49 

38 

37 

38 

43 

38 

38 

48 

52 

52 

50 

1 

WASCO 

MAX 

95 

92 

98 

96 

97 

101 

103 

104 

99 

99 

101 

103 

104 

104 

104 

97 

95 

100 

106 

101 

105 

100 

85 

87 

90 

90 

96 

91 

92 

95 

95 

97 

MIN 

62 

62 

60 

61 

62 

63 

66 

65 

65 

65 

69 

69 

68 

66 

60 

62 

63 

65 

66 

57 

65 

59 

51 

66 

56 

58 

59 

65 

59 

59 

58 

62 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

79 

72 

68 

70 

66 

65 

65 

65 

67 

66 

69 

71 

65 

66 

64 

57 

57 

57 

70 

76 

54 

71 

75 

80 

72 

76 

64 

65 

57 

55 

63 

68 

MIN 

49 

51 

50 

51 

50 

51 

51 

52 

54 

51 

51 

52 

51 

52 

51 

49 

51 

52 

53 

52 

62 

50 

45 

48 

45 

49 

52 

50 

61 

51 

52 

60 

6 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

86 

90 

92 

93 

95 

98 

103 

105 

103 

99 

99 

99 

102 

101 

86 

97 

94 

100 

103 

103 

95 

76 

58 

75 

78 

85 

82 

86 

91 

92 

93 

92 

MIN 

45 

46 

45 

47 

47 

50 

50 

55 

53 

49 

48 

54 

55 

45 

44 

41 

46 

43 

52 

46 

44 

49 

36 

39 

39 

41 

39 

37 

41 

42 

43 

45 

5 

WEED  1  S 

MAX 

77 

82 

80 

85 

87 

88 

95 

97 

94 

89 

90 

93 

94 

88 

78 

73 

81 

90 

95 

94 

88 

78 

57 

70 

69 

77 

72 

75 

82 

82 

85 

83 

7 

MIN 

45 

41 

42 

40 

43 

45 

46 

50 

55 

49 

46 

50 

47 

37 

35 

44 

44 

49 

51 

44 

40 

42 

30 

34 

31 

33 

31 

32 

38 

41 

45 

9 

WHISKEYTOWN  RES 

MAX 

101 

93 

94 

97 

103 

104 

105 

99 

102 

102 

105 

94 

94 

105 

107 

105 

78 

85 

84 

92 

95 

96 

95 

97 

MIN 

56 

62 

61 

64 

65 

65 

62 

64 

67 

71 

61 

58 

62 

69 

59 

49 

53 

65 

66 

68 

55 

65 

56 

5 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

65 

64 

68 

69 

68 

70 

70 

73 

74 

70 

70 

72 

73 

72 

69 

66 

65 

67 

70 

73 

71 

67 

52 

57 

59 

65 

63 

63 

64 

60 

63 

66 

MIN 

34 

35 

36 

37 

36 

38 

40 

44 

47 

45 

46 

44 

43 

42 

34 

35 

34 

38 

40 

42 

45 

45 

25 

32 

30 

37 

34 

29 

30 

42 

34 

9 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

51 

51 

54 

54 

57 

58 

57 

60 

61 

60 

56 

56 

60 

57 

55 

55 

65 

55 

58 

60 

50 

53 

37 

45 

45 

62 

52 

52 

62 

50 

58 

54 

MIN 

31 

36 

37 

36 

36 

37 

37 

41 

43 

42 

40 

40 

40 

36 

35 

34 

35 

35 

37 

41 

37 

31 

24 

27 

31 

34 

33 

29 

29 

32 

32 

33 

1 

WILLIAMS 

MAX 

91 

93 

95 

97 

100 

101 

103 

104 

99 

97 

100 

101 

102 

103 

94 

96 

96 

105 

106 

105 

101 

92 

85 

87 

86 

92 

90 

94 

95 

94 

95 

95 

7 

MIN 

56 

57 

55 

57 

60 

61 

59 

59 

53 

55 

58 

59 

57 

57 

52 

70 

70 

63 

64 

67 

66 

53 

57 

52 

67 

64 

50 

63 

50 

62 

53 

55 

9 

WILLITS   I  NE 

MAX 

82 

83 

85 

90 

92 

96 

92 

69 

86 

90 

96 

97 

93 

84 

83 

94 

97 

100 

97 

94 

79 

68 

72 

71 

83 

78 

81 

87 

85 

85 

82 

85 

8 

MIN 

42 

45 

42 

46 

45 

46 

49 

47 

46 

42 

43 

51 

46 

42 

39 

45 

45 

48 

47 

45 

40 

41 

37 

38 

38 

38 

36 

42 

43 

42 

41 

2 

WILLOWS 

MAX 

85 

85 

93 

93 

96 

97 

101 

100 

96 

91 

97 

100 

100 

95 

90 

97 

98 

105 

102 

101 

96 

88 

82 

84 

84 

90 

88 

91 

92 

91 

90 

93 

MIN 

54 

56 

58 

59 

65 

61 

62 

62 

59 

58 

53 

59 

64 

58 

59 

64 

76 

55 

56 

61 

56 

53 

55 

63 

56 

66 

52 

54 

65 

54 

53 

2 

WINTERS 

MAX 

91 

95 

96 

95 

100 

100 

104 

102 

99 

100 

99 

,03 

105  100 

93 

96 

99 

103 

105 

108 

104 

89 

85 

90 

87 

93 

91 

90 

95 

97 

95 

97 

MIN 

56 

56 

53 

56 

57 

57 

58 

57 

56 

55 

51 

68 

60 

55 

57 

67 

62 

62 

52 

56 

68 

57 

55 

63 

55 

54 

52 

53 

53 

53 

50 

3 

WOOOFORDS 

MAX 

77 

83 

83 

83 

89 

93 

95 

93 

92 

93 

94 

95 

88 

84 

80 

75 

82 

91 

93 

88 

82 

80 

74 

72 

84 

77 

80 

78 

85 

81 

83 

84, 

7 

MIN 

40 

40 

40 

43 

46 

46 

51 

51 

56 

50 

49 

50 

55 

50 

44 

35 

40 

47 

49 

51 

50 

48 

29 

47 

32 

41 

38 

36 

39 

37 

38 

1 

WOODLAND  1  WNW 

MAX 

88 

94 

91 

94 

94 

97 

101 

92 

95 

89 

98 

04 

103 

94 

88 

95 

90 

103 

104 

103 

96 

87 

82 

85 

81 

95 

88 

87 

95 

95 

90 

93. 

MIN 

52 

55 

50 

53 

57 

55 

52 

54 

52 

51 

56 

59 

54 

52 

54 

63 

60 

58 

57 

64 

54 

54 

52 

49 

51 

54 

51 

48 

50 

48 

46 

53 

4 

YORBA  LINDA 

MAX 

92 

98 

95 

88 

S5 

87 

88 

84 

86 

84 

96 

91 

88 

90 

87 

84 

90 

95 

92 

88 

90 

85 

84 

83 

85 

83 

38 

87 

87 

88 

53 

91 

88. 

MIN 

56 

55 

54 

55 

58 

55 

57 

55 

50 

62 

53 

50 

56 

55 

57 

51 

57 

58 

54 

58 

64 

61 

61 

53 

58 

58 

54 

56 

52 

60 

55. 

4 

YOSEMITE  NP 

MAX 

87 

89 

91 

90 

93 

96 

97 

96 

95 

96 

99 

99 

97 

92 

91 

90 

97 

99 

99 

97 

92 

78 

79 

82 

85 

85 

86 

86 

93 

88 
43 

89 

91. 

4 

MIN 

53 

51 

50 

50 

54 

55 

54 

54 

55 

56 

56 

60 

50 

50 

56 

53 

53 

56 

63 

62 

56 

56 

48 

46 

46 

45 

44 

44 

44 

43 

52. 

5 

YREKA 

MAX 

88 

87 

91 

89 

93 

90 

100 

103 

104 

100 

98 

97 

99 

91 

84 

83 

93 

96 

100 

99 

92 

78 

67 

72 

■'1 

82 

74 

78 

86 

90 

91 

89. 

2 

MIN 

52 

51 

50 

51 

53 

53 

58 

59 

60 

55 

54 

57 

57 

60 

47 

45 

47 

55 

58 

64 

49 

45 

39 

40 

40 

41 

40 

41 

43 

46 

49 

49. 

7 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
AUGUST  1960 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 



21 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

EVAP 

— 
.40 

.  30 

.30 

.35 

.32 

.32 

.34 

.36 

.36 

.30 

.30 

.28 

.33 

.32 

.30 

.33 

.40 

.30 

.35 

.33 

.35 

WIND 

- 

AVENAL  9  SSE 

EVAP 

i.63 

.60 

.76 

.60 

.62 

* 

♦ 

1.80 

.67 

.60 

.67 

.75 

* 

* 

2.25 

.55 

.  53 

.53 

.69 

* 

• 

WIND 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.04 

.44 

- 

.47 

.46 

.54 

.35 

.  16 

.31 

.34 

.  18 

.64 

.33 

.  17 

.29 

.28 

.51 

.59 

.34 

WIND 

76 

51 

34 

38 

32 

36 

38 

43 

26 

33 

32 

49 

43 

46 

25 

33 

38 

39 

44 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

46 

35 

50 

47 

48 

45 

45 

35 

45 

45 

33 

39 

47 

48 

45 

45 

45 

45 

44 

52 

49 

WIND 

147 

46 

62 

50 

60 

55 

46 

65 

62 

69 

46 

51 

45 

76 

64 

70 

32 

40 

44 

56 

80 

MAX 

- 

- 

91 

91 

88 

- 

86 

71 

65 

92 

95 

67 

MIN 

60 

64 

61 

60 

64 

64 

65 

64 

62 

60 

BOCA 

EVAP 

.32 

.  30 

36 

.  34 

.33 

.  36 

.  34 

.  41 

.  38 

.  39 

.37 

.  36 

.38 

.  38 

.  41 

.35 

.  39 

.  35 

.  35 

.37 

.  40 

WIND 

55 

19 

29 

38 

14 

25 

23 

31 

30 

35 

24 

25 

31 

35 

58 

57 

56 

32 

21 

31 

51 

BURLINGAME 

EVAP 

.  25 

.  24 

.  28 

.22 

.25 

.  27 

.26 

.  22 

.  25 

.23 

.  21 

.  21 

.25 

.  25 

.23 

.29 

.  30 

.  30 

.24 

.  24 

.  30 

WIND 

151 

146 

139 

66 

104 

127 

160 

122 

150 

131 

149 

119 

109 

52 

59 

67 

100 

124 

133 

126 

101 

MAX 

87 

81 

78 

61 

84 

85 

65 

81 

82 

76 

80 

79 

83 

63 

83 

64 

83 

82 

84 

84 

81 

MIN 

55 

54 

55 

53 

52 

52 

53 

54 

54 

55 

51 

52 

52 

55 

52 

55 

56 

54 

52 

52 

52 

CACHUMA  DAM 

EVAP 

.32 

.29 

.35 

.26 

.28 

.27 

.33 

.30 

.  23 

.26 

.30 

.36 

.34 

.29 

.  29 

.  25 

.26 

.29 

.  30 

.  34 

.  30 

WIND 

35 

28 

38 

26 

29 

24 

25 

30 

24 

26 

22 

20 

41 

29 

29 

25 

24 

26 

23 

30 

30 

MAX 

90 

92 

89 

91 

89 

91 

92 

89 

88 

93 

94 

94 

93 

91 

91 

87 

90 

92 

92 

92 

92 

MIN 

61 

60 

59 

60 

60 

60 

61 

60 

61 

62 

64 

66 

64 

61 

61 

57 

59 

61 

62 

62 

56 

CAMP  PARDEE  (a) 

EVAP 

.32 

.31 

.36 

.32 

.  33 

.  37 

.36 

.  39 

.32 

.  29 

.  32 

.  35 

.  38 

.35 

.  30 

.  27 

.  34 

.  33 

.  37 

.  36 

.  39 

WIND 

32 

26 

30 

25 

26 

25 

20 

28 

31 

24 

25 

23 

25 

21 

29 

21 

25 

18 

22 

21 

27 

CHICO  EXP  STA 

EVAP 

.24 

.32 

.32 

.36 

.29 

* 

* 

1.04 

.40 

.25 

.36 

.33 

• 

* 

.99 

.31 

.34 

.30 

.35 

• 

* 

WIND 

44 

29 

30 

24 

20 

* 

93 

44 

36 

31 

15 

* 

* 

68 

31 

37 

26 

14 

* 

• 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.29 

.27 

.28 

.28 

.28 

* 

* 

.79 

.26 

.26 

.23 

.  25 

.64 

.26 

.25 

.24 

.24 

WIND 

104 

98 

110 

109 

107 

♦ 

321 

127 

93 

69 

97 

• 

• 

371 

96 

83 

114 

97 

• 

• 

MAX 

68 

88 

88 

89 

87 

86 

83 

65 

66 

86 

67 

66 

84 

83 

84 

MIN 

64 

62 

63 

65 

64 

62 

64 

64 

65 

66 

65 

63 

63 

62 

61 

COW  CREEK 

EVAP 

.75 

.67 

.78 

.69 

.75 

.67 

.46 

.66 

.92 

.80 

.72 

.60 

.80 

.95 

.87 

.85 

.60 

.45 

.60 

.66 

.73 

WIND 

69 

30 

60 

24 

60 

3 

* 

21 

82 

87 

32 

23 

31 

100 

94 

80 

73 

10 

0 

38 

52 

MAX 

103 

103 

103 

104 

104 

105 

107 

109 

106 

105 

109 

110 

110 

104 

103 

99 

105 

105 

106 

105 

MIN 

73 

73 

73 

72 

72 

73 

76 

79 

78 

76 

82 

82 

80 

76 

70 

70 

72 

74 

76 

74 

DAVIS  1  WSW 

EVAP 

.  28 

.29 

.  35 

.38 

.34 

,35 

.32 

.32 

.33 

.  32 

.27 

.  29 

.  36 

.  38 

.  31 

.  39 

.  45 

.  28 

.  32 

.  35 

.  36 

WIND 

102 

58 

92 

53 

57 

53 

37 

62 

64 

69 

34 

37 

62 

109 

75 

102 

99 

16 

24 

62 

121 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

(j.29 

.27 

.  24 

.  36 

.25 

* 

.77 

.  26 

.  26 

.25 

.  25 

* 

1-04 

.  32 

.  36 

.  32 

WIND 

<172 

112 

112 

135 

89 

• 

* 

386 

208 

129 

111 

95 

• 

• 

• 

577 

93 

90 

108 

• 

MAX 

SO 

84 

79 

78 

64 

~ 

66 

60 

79 

80 

80 

~ 

~ 

62 

86 

85 

84 

~ 

HIN 

54 

55 

54 

54 

55 

53 

52 

53 

54 

54 

52 

55 

56 

54 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.  29 

.28 

.35 

.  31 

.39 

.33 

.39 

.37 

.34 

.33 

.  28 

.  33 

.  42 

.  40 

.  35 

.  31 

.35 

.  35 

.  36 

.  45 

.  40 

WIND 

71 

38 

55 

41 

37 

37 

32 

59 

80 

61 

35 

30 

50 

63 

67 

48 

40 

34 

28 

42 

79 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 

.47 

.53 

.  55 

.58 

.57 

.  56 

.58 

.60 

.60 

.56 

.  50 

.  55 

.65 

.63 

.60 

.45 

.41 

.46 

.60 

.  57 

.60 

WIND 

72 

59 

48 

65 

51 

45 

46 

61 

57 

60 

47 

58 

54 

51 

56 

45 

39 

39 

48 

48 

53 

MAX 

91 

89 

91 

90 

91 

92 

94 

94 

92 

91 

95 

93 

95 

94 

92 

90 

91 

94 

93 

95 

95 

KIN 

58 

62 

59 

61 

60 

61 

63 

59 

63 

63 

63 

66 

66 

64 

60 

60 

61 

63 

65 

65 

63 

HETCH  HETCHY 

EVAP 

.30 

.30 

.  29 

.30 

.30 

.29 

.33 

.32 

.32 

.32 

.33 

.  33 

.  33 

.  34 

.  32 

.  30 

.  28 

.  30 

.  30 

.  35 

.  34 

WIND 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

EVAP 

.  55 

.  54 

.  50 

.  50 

.  40 

.  45 

.  48 

.  53 

.  35 

.  39 

.  37 

.  45 

.  60 

.  58 

.  44 

.  45 

.  30 

.  43 

.  50 

.  30 

.  37 

WIND 

46 

36 

25 

30 

11 

72 

33 

10 

30 

31 

41 

64 

48 

26 

37 

30 

18 

16 

16 

16 

MAX 

107 

106 

105 

107 

106 

105 

104 

106 

107 

107 

103 

107 

109 

108 

105 

104 

104 

104 

106 

106 

106 

MIN 

72 

69 

70 

69 

72 

70 

72 

73 

76 

67 

76 

78 

74 

71 

72 

68 

69 

71 

72 

73 

81 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

EVAP 

.45 

.45 

.66 

.  50 

.54 

.57 

.45 

.60 

.63 

.  55 

.60 

.  45 

.75 

.60 

.75 

.55 

.50 

.75 

.50 

.60 

- 

WIND 

85 

59 

70 

61 

66 

59 

65 

70 

64 

74 

69 

60 

72 

67 

105 

71 

85 

58 

64 

58 

77 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

.33 

.35 

.41 

.38 

.33 

.41 

.44 

.47 

.37 

.36 

.40 

.40 

.40 

.37 

.34 

.33 

.35 

.35 

.40 

.  38 

.39 

WIND 

45 

36 

28 

34 

27 

23 

29 

41 

40 

39 

37 

29 

22 

33 

22 

32 

30 

17 

25 

29 

27 

LAKESHORE 

EVAP 

.31 

.32 

.29 

.33 

.34 

.38 

.34 

.38 

.34 

.36 

.23 

.35 

.36 

.30 

.35 

.32 

.35 

.35 

.36 

.34 

.33 

WIND 

21 

24 

20 

19 

23 

18 

22 

23 

23 

22 

15 

19 

30 

21 

32 

24 

24 

23 

26 

25 

34 

LAKE  SPAULDING  DAM 

EVAP 

.  38 

.  39 

.  47 

.  41 

.  49 

.  45 

.  48 

.  49 

.  51 

.  47 

.  52 

.  50 

.  57 

.  45 

.  53 

.  55 

.60 

.  50 

.  47 

.  51 

.  46 

WIND 

LODI 

EVAP 

.39 

* 

.68 

.31 

.35 

.26 

.36 

* 

* 

.63 

.  35 

.35 

.30 

.22 

.34 

.26 

.29 

.39 

.26 

.42 

WIND 

60 

25 

50 

60 

15 

32 

29 

76 

63 

45 

35 

46 

41 

45 

38 

44 

32 

16 

44 

29 

75 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

.30 

.30 

.  26 

.27 

.24 

.37 

.34 

.30 

.30 

.21 

.30 

.  30 

.27 

.30 

.28 

.60 

.  19 

.  40 

.  27 

.36 

.27 

WIND 

90 

60 

50 

50 

40 

71 

89 

100 

90 

70 

50 

50 

70 

100 

30 

180 

30 

40 

50 

60 

40 

MAX 

81 

84 

94 

97 

95 

97 

93 

80 

91 

95 

95 

94 

94' 

91 

93 

93 

90 

99 

98 

97 

92 

UIN 

56 

60 

59 

60 

64 

62 

63 

59 

60 

59 

66 

64 

63 

61 

60 

62 

62 

65 

65 

64 

60 

MONT I CELLO  DAM 

EVAP 

.28 

.33 

.23 

.  33 

.37 

.39 

.  40 

.38 

.36 

.  33 

.  33 

.  33 

.  40 

.  36 

.  32 

.37 

.  39 

.  39 

.  40 

.  42 

.  38 

WIND 

41 

16 

24 

28 

25 

24 

25 

29 

29 

33 

9 

30 

14 

28 

23 

35 

28 

27 

25 

24 

33 

MAX 

88 

93 

91 

92 

95 

95 

95 

94 

95 

95 

96 

94 

97 

94 

93 

92 

89 

95 

96 

97 

95 

UIN 

58 

61 

58 

61 

63 

62 

56 

61 

60 

60 

60 

65 

63 

60 

60 

60 

62 

62 

65 

63 

59 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.22 

.28 

.39 

.46 

.34 

.41 

- 

.22 

.26 

.35 

.40 

.52 

.43 

.24 

.33 

.32 

.37 

.44 

- 

- 

.39 

WIND 

- 

- 

NEWARK 

EVAP 

i23 

.24 

.21 

.24 

.25 

• 

* 

.72 

.26 

.25 

.25 

.25 

• 

• 

.77 

.22 

.34 

.30 

.27 

* 

• 

WIND 

687 

112 

23 

67 

40 

172 

61 

78 

54 

30 

192 

31 

52 

39 

29 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 

.55 

.33 

.  55 

.42 

.54 

.48 

.51 

.58 

.35 

.  55 

.  49 

.36 

.63 

.50 

.41 

.39 

.40 

.40 

.53 

.58 

.43 

WIND 

124 

83 

63 

86 

62 

53 

67 

105 

115 

121 

83 

70 

64 

91 

96 

93 

66 

39 

63 

69 

81 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

^.24 

.30 

.28 

.31 

.28 

* 

.90 

.32 

.30 

.41 

.30 

• 

• 

.98 

.32 

.30 

.30 

.32 

* 

* 

WIND 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 

.35 

.40 

.42 

.42 

.37 

.31 

.32 

.31 

.38 

.27 

.  22 

.35 

.  34 

.33 

.33 

.33 

.29 

.28 

.36 

.36 

.33 

WIND 

- 

- 

SALT  SPRINGS  PH 

EVAP 

.30 

.36 

.37 

.40 

.38 

.39 

.45 

.41 

.41 

.36 

.  43 

.27 

.  47 

.41 

.37 

.43 

.64 

.43 

.44 

.50 

.39 

WIND 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.26 

.34 

.39 

.36 

.40 

.37 

.39 

.41 

.42 

.38 

.36 

.26 

.30 

.37 

.35 

.45 

.43 

.38 

.41 

.36 

.39 

WIND 

32 

48 

52 

60 

75 

58 

45 

60 

50 

56 

57 

47 

51 

78 

64 

108 

94 

62 

55 

48 

41 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 

.30 

.38 

.36 

.30 

.30 

.30 

.75 

.38 

.30 

.30 

.30 

.30 

.34 

.60 

WIND 

80 

50 

75 

30 

15 

15 

60 

60 

* 

* 

205 

15 

10 

10 

20 

120 

MAX 

92 

92 

95 

96 

99 

99 

94 

93 

90 

96 

100 

100 

98 

91 

HIN 

55 

69 

55 

57 

63 

63 

I 

59 

57 

60 

63 

66 

60 

,  63 

57 

22 

23 

24 

25 

26  j  27 

28 



29 

30 



31 

Avg. 

.37 

.30 

.35 

.29 

■  ^ 

.34 

.27 

.30 

.26 

.  26 

9.96 

2.00 

.60 

.45 

.45 

■.  45 

* 

* 

1.56 

.  57 

.  57 

18.90 

.06 

.09 

.37 

.14 

.32 

_ 

.31 

.07 

.29 

.30 

B  9.63 

31 

42 

12 

44 

29 

33 

38 

20 

42 

22 

1116 

45 

39 

36 

30 

.39 

.35 

35 

36 

35 

35 

13 . 00 

115 

47 

83 

48 

56 

71 

50 

69 

28 

66 

1919 

75 

75 

75 

87 

91 

86 

69 

90 

89 

68 

- 

55 

55 

55 

55 

56 

57 

57 

58 

56 

56 

~ 

.  49 

.  21 

.  17 

.  28 

.26 

.32 

.  27 

.  25 

.  30 

.  30 

10.  49 

117 

48 

44 

43 

23 

42 

21 

23 

30 

37 

1148 

.  28 

.  28 

.24 

.21 

.29 

.22 

.  21 

.  19 

.  24 

.  26 

7.  73 

205 

144 

130 

76 

101 

54 

92 

109 

90 

100 

3576 

82 

78 

77 

82 

63 

83 

60 

79 

80 

62 

81.7 

52 

50 

54 

51 

52 

52 

52 

55 

51 

55 

53.  0 

.  29 

.  27 

.  28 

.  26 

.26 

.25 

.  23 

.22 

.  24 

.  26 

8.79 

34 

38 

36 

34 

26 

29 

28 

24 

30 

28 

893 

86 

85 

85 

84 

87 

87 

85 

86 

88 

66 

89.  4 

50 

54 

56 

55 

59 

62 

52 

51 

58 

59 

59. 1 

.  33 

.  27 

.  27 

.  25 

.29 

.35 

.  24 

.  28 

.  28 

.  27 

9 . 98 

33 

26 

27 

25 

21 

35 

18 

16 

20 

20 

767 

L23 

.24 

.27 

.21 

.34 

* 

* 

.61 

.30 

.28 

9.88 

211 

36 

27 

16 

41 

* 

• 

62 

23 

36 

1036 

.66 

.26 

.30 

.28 

.25 

• 

.78 

.25 

.28 

8. 10 

294 

116 

116 

87 

80 

* 

• 

270 

110 

114 

3185 

65 

65 

85 

85 

85 

- 

84 

83 

83 

85 .  5 

61 

62 

61 

62 

62 

" 

63 

63 

62 

63.  0 

1.20 

.60 

.  49 

.  50 

.62 

.  78 

.45 

.  48 

.82 

.39 

21.  51 

249 

67 

32 

7 

41 

98 

5 

11 

44 

21 

1544 

99 

92 

95 

98 

98 

98 

99 

100 

102 

101 

103.  0 

70 

62 

66 

68 

69 

69 

69 

70 

74 

70 

73. 1 

.  35 

.26 

.34 

.23 

.32 

.35 

.  20 

.27 

.34 

.28 

9.98 

162 

40 

107 

45 

70 

156 

22 

26 

54 

80 

2190 

.89 

.  32 

.  37 

.  32 

.  34 

I 

.84 

.  24 

.  24 

6.62 

518 

92 

145 

101 

108 

* 

457 

113 

113 

4064 

84 

80 

78 

79 

83 

- 

62 

80 

87 

61 .  8 

50 

50 

53 

53 

54 

- 

50 

50 

54 

53.2 

.38 

.26 

.32 

.25 

.30 

.32 

.29 

.27 

.29 

.27 

10.33 

114 

49 

74 

44 

32 

59 

31 

28 

41 

54 

1553 

.65 

.  53 

.38 

.  42 

.  42 

.  50 

.  45 

.39 

.  44 

.  48 

16.30 

86 

105 

41 

60 

40 

50 

44 

38 

42 

47 

1655 

90 

79 

85 

85 

86 

87 

85 

87 

89 

89 

90.  5 

56 

51 

51 

54 

53 

57 

55 

55 

56 

56 

59.6 

.  35 

.  32 

.  29 

.  29 

.  27 

.  25 

.  23 

.  24 

.  27 

.  26 

9 .  36 

.  32 

.  44 

.  40 

.  41 

.36 

.  41 

.  44 

.  43 

.  42 

.  44 

13 .  55 

19 

53 

36 

41 

24 

33 

37 

33 

37 

33 

984 

100 

101 

98 

100 

98 

101 

100 

99 

102 

104 

104.0 

74 

63 

64 

66 

67 

63 

63 

65 

70 

71 

70.4 

.60 

.  50 

.  45 

.45 

.  45 

.  45 

.  45 

.36 

.  45 

.45 

B16.62 

71 

99 

56 

67 

58 

52 

70 

47 

55 

62 

2096 

.  41 

.36 

.29 

.33 

.  31 

.  36 

.28 

.35 

.35 

.33 

11.33 

37 

38 

24 

32 

29 

39 

30 

27 

30 

29 

960 

.  19 

.27 

.25 

.29 

.  26 

.  30 

.29 

.26 

.28 

.27 

9.69 

17 

27 

18 

25 

25 

22 

20 

22 

24 

20 

708 

.  27 

.  25 

.  27 

.  33 

.39 

.30 

.  35 

.  36 

.  39 

.  41 

13.  54 

.32 

.26 

.27 

.24 

.22 

.  28 

.32 

.26 

.26 

.24 

8.87 

80 

50 

36 

37 

33 

35 

44 

32 

49 

47 

1343 

.  45 

.  16 

.30 

.27 

.30 

.26 

.30 

.  19 

.  30 

.30 

9.26 

110 

40 

60 

40 

30 

40 

30 

40 

50 

40 

1890 

90 

84 

91 

94 

93 

91 

94 

92 

93 

90 

92. 1 

58 

60 

58 

57 

60 

56 

60 

60 

60 

56 

60.  7 

.  35 

.  30 

.  30 

.  27 

.  31 

.  31 

.  26 

.  31 

.  30 

.  32 

'  10.52 

57 

23 

29 

23 

21 

31 

21 

21 

25 

24 

1  825 

85 

88 

88 

88 

93 

89 

89 

90 

90 

90 

92.3 

54 

53 

56 

57 

58 

55 

55 

56 

58 

56 

59.  3 

.26 

.35 

.31 

.29 

.45 

.22 

.36 

.29 

.37 

BIO. 67 

.  79 

.25 

.27 

.25 

.25 

* 

.80 

.  23 

.22 

7.86 

208 

57 

64 

38 

59 

* 

141 

63 

48 

1745 

i.55 

.29 

.45 

.24 

.39 

.42 

.29 

.45 

.36 

.40 

13.82 

jl22 

97 

78 

75 

72 

103 

56 

7 

136 

98 

2558 

|.97 

.26 

.  18 

.28 

.22 

* 

• 

.  75 

.24 

.26 

9.  02 

.26 

.27 

.30 

.24 

25 

24 

.27 

.  27 

.30 

.34 

9.81 

.38 

.28 

.28 

.  33 

.32 

.32 

.25 

.38 

.35 

.  32 

11.82 

.36 

.18 

.  32 

.29 

.28 

.34 

.36 

.36 

.27 

.29 

10.87 

54 

45 

55 

65 

55 

70 

95 

65 

59 

29 

1833 

.30 

.30 

.30 

.30 

.30 

.24 

.16 

.30 

BIO. 01 

120 

40 

80 

* 

150 

15 

25 

20 

,  30 

1265 

86 

90 

89 

,  69 

94 

93 

92 

91 

93.6 

53 

55 

55 

51 

'  58 

58 

59 

56 

58.3 

See  lefereace  aotea  followiag  Statioo  Index. 
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Continued 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
AUGUST  1960 


Day  of  month 


station 

1  2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TAHOE  CITY 

EVAP 
WIND 

.20 
12 

.22 
12 

.22 

.22 
10 

.22 

5 

.23 
12 

.22 

9 

.22 

2 

.22 

12 

.21 

.22 

.20 

.20 

.21 

.22 

.23 

.23 

.21 

.20 

.20 

.22 

.29 
41 

.16 
16 

.16 
19 

.16 
16 

.  18 

15 

.  18 
18 

.20 
11 

.  16 
9 

.  16 
11 

.16 
12 

6.33 
318 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 
WIND 

.38 
257 

.59 
213 

.44 
228 

.41 
147 

.  45 
108 

.  57 
114 

.  71 
181 

.75 
311 

.53 
278 

.  45 
205 

.57 
146 

.51 
112 

.64 
179 

.  55 
166 

.  38 

200 

.55 
116 

.51 
103 

.51 
88 

.60 
125 

.67 
163 

.60 
278 

.  45 
290 

.  51 
157 

.28 

253 

.43 

113 

.60 
206 

.43 
241 

.36 
88 

.  43 
104 

.  44 
154 

.  41 
176 

15.71 
5500 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

EVAP 
WIND 

tl.29 
el  39 

.29 
35 

.33 
37 

.34 
38 

.33 
38 

.32 
34 

* 
* 

.  73 
75 

.36 
38 

.33 
33 

.34 
34 

.27 
28 

.94 
108 

.37 
62 

.29 
42 

.35 
38 

.32 
35 

.36 
34 

* 
* 

.64 
101 

.18 
38 

.22 
47 

.21 
33 

.24 
38 

* 

* 

.73 
100 

.26 
31 

.26 
34 

9.30 
1170 

TULELAKE 

EVAP 
WIND 

.31 

.32 

.  31 

.28 

.28 

.33 

.30 

.34 

.30 

.45 

.30 

.28 

.  29 

.30 

.30 

.  18 

.30 

.30 

.29 

.32 

.33 

.19 

.  15 

.19 

.24 

.25 

.30 

.28 

.27 

.30 

.30 

8.88 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 
WIND 

.29 
22 

.31 
25 

.31 
23 

.35 
35 

.  17 
44 

.34 
50 

.38 
43 

.38 
37 

.32 
33 

.35 
33 

.33 
32 

.33 
28 

.38 
26 

.41 

66 

.41 
71 

.  53 
146 

.49 
113 

.39 
64 

.34 
45 

.38 
53 

.37 
47 

.39 
48 

.  34 
88 

.27 
60 

.33 
70 

.29 
59 

.38 
65 

.  46 
137 

.32 
67 

.33 
45 

.30 
46 

10.97 
1721 

WHISKEYTOWN  RES 

EVAP 
WIND 

ei.26 
t21 

.30 
20 

.32 
27 

.28 
25 

.35 
23 

♦ 
• 

* 
* 

.87 
60 

.37 
18 

.35 
21 

.36 
22 

.25 
18 

* 

L05 
88 

.34 
38 

.35 
35 

.35 
26 

.35 
18 

* 

1.16 
128 

.28 
68 

.34 
79 

.26 
28 

.30 
40 

* 

♦ 

.86 
81 

.28 
15 

.25 
17 

9.88 
916 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION, 
(a)  EVAPORATION  PAN  IS  OF  SHEET  COPPER.  PAINTED. 
Ci  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

WTind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

0> 
a 

> 

IX 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

in 

< 

o 
o 

.* 

lOiOOA  PST 

a 

o 
o 

.* 

lOtOOP  PST 

Trace 

,01-09 

.10-49 

,50-,99 

661-001 

2  00 
and  over 

Total 

BAKERSFIELO  WB  AIRPORT 

NW 

19 

5.4 

++21 

N 

22 

50 

31 

19 

34 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.4 

BISHOP  WB  AIRPORT 

14 

7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

- 

0.9 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

WSW 

6.9 

30 

ENE 

17+ 

24 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.0 

BURBANK  WB  AIRPORT 

ESE 

24 

6.6 

++16 

ESE 

9 

81 

55 

41 

75 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

_ 

1.5 

EUREKA  WB  CITY 

6.2 

29 

N 

15 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

6 

51 

6.4 

FRESNO  WB  AIRPORT 

WNW 

49 

7.1 

20 

NW 

22 

64 

36 

17 

39 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

0.7 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

25 

6.6 

++20 

NW 

2 

77 

59 

53 

74 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.8 

LOS  ANGFLFS  WB  AIRPORT 

WSW 

39 

7.5 

++15 

W 

31  + 

89 

72 

74 

87 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.6 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

tw 

5.4 

18 

W 

2 

88 

60 

60 

85 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

84 

2.4 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

43 

29 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

,1.4 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

36 

10.3 

+H25 

W 

22 

87 

68 

57 

82 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

3.2 

POINT  ARGUEILO  WB 

6.6 

++22 

WNW 

16 

7 

11 

0 

0 

0 

0 

18 

8.0 

RED  BLUFF   WB  AIRPORT 

S 

26 

9.5 

30 

N 

16+ 

40 

25 

15 

31 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9-S 

1.2 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

S5W 

21 

7.4 

28 

5W 

21 

74 

48 

24 

60 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

loo 

1.1 

SANDBERG  WB 

NNW 

11. e 

++3! 

N 

22 

24 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.2 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

WNW 

14 

6.  7 

18 

S 

22 

85 

65 

63 

82 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

78 

2.8 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

41 

12.7 

36 

WNW 

21 

89 

66 

61 

86 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

_ 

2.0 

SAN  FRANCISCO  FECI  OFFICE  BLDG 

JW 

10.6 

33 

W 

21 

87t 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

70 

SAN  JOSE 

JNW 

49 

5.4 

23 

NW 

23 

55 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

88 

1.1 

SANTA   MARIA   WB  AIRPORT 

WNW 

34 

6.3 

++25 

W 

1 

94 

72 

65 

90 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

- 

3.3 

t    8:00  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.  THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS, 
t  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY. 


S«e  relsrence  not«a  following  StKtloa  Index. 
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AUGUST  1960 


-  274  - 


AUGUST  1960 


-  275  - 


AUGUST  1960 


-  276  - 


AUGUST  1960 


-  277  - 


STATION  INDEX 


o  1  n  1  iwn 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t  | 

LATITUDE 

3 

5 

2 

ELEVAHON 

kCI&k  ^iC0Hb\b()  FC261BE 

001* 

LDS  ANGELES 

29 

3* 

30 

118 

17 

2920 

AOELANIO 

002* 

SAN  6ER0INO 

15 

117 

29 

2849 

ADI N  RANGER  STAT  ION 

0029 

21 

12 

120 

9T 

4193 

ALAMO  1  H 

006* 

CONTRA  COSTA 

JT 

52 

122 

02 

*09 

ALOEBPOINT 

0089 

HUMBOLDT 

*0 

11 

36 

439 

ALKO  CM  OAT  MT  FC  t'tfe 
ALPINE 

01  li 

LOS  ANGELES 

13 

3* 

19 

118 

33 

236T 

013b 

SAN  DIEGO 

33 

32 

50 

116 

1735 

ALTADENA 

01** 

LOS  ANGELES 

13 

3* 

11 

118 

08 

1129 

ALTURAS  RANGER  STATION 

0161 

21 

*' 

29 

32 

4369 

AMBOY 

0176 

SAN  BEROINO 

3* 

115 

ANGIOLA 

020* 

TULARE 

35 

59 

119 

29 

205 

ANGMIN  PAC  UNION  COL 

17 

38 

3* 

122 

26 

1819 

ANTIOCH  FIBREBOAftO  MILL 

0227 

CONTRA  COSTA 

27 

38 

01 

121 

28 

ANTIOCM  PUMPING  PLANT  3 

0232 

CONTRA  COSTA 

27 

59 

121 

60 

0235 

RIVERSIDE 

33 

33 

116 

*0 

3919 

APACHE  CAMP 

VENTURA 

30 

3* 

119 

20 

4965 

APPLE  VALLEY 

02** 

SAN  BERDINO 

15 

3* 

31 

117 

13 

2935 

ARROYO  GRANDE 

0320 

SN  LUI S  08P0 

35 

07 

120 

3* 

109 

0322 

MONTEREY 

2* 

36 

1* 

29 

BOO 

ARROYO  SECO  fiS  FC  509  C 

0327 

LOS  ANGELES 

13 

118 

ASH  MOUNTAIN 

03*3 

TULARE 

36 

29 

118 

1698 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

0355 

ORANGE 

26 

33 

55 

117 

53 

3*0 

'ATLAS  nOAO 

0372 

NAPA 

17 

38 

25 

122 

15 

1735 

ATWELL  CCC  CAMP 

037* 

TULARE 

36 

28 

118 

*0 

6*00 

AUBERRY 

0379 

FRESNO 

27 

05 

119 

29 

2005 

0383 

PLACER 

1 

5* 

121 

1297 

AVALON  PLEASURE  PIER 

LOS  ANGELES 

33 

33 

21 

IIB 

20 

0 

AVENAL  9  SSE 

0398 

K  INGS 

10 

35 

5* 

120 

03 

AZUSA  CITY  PARK  FC  IfcJ 

0*10 

LOS  ANGELES 

26 

3* 

08 

117 

5* 

610 

BACKUS  RANCH 

KERN 

BADGER 

0*22 

36 

38 

119 

BADGER  PASS 

0*25 

MARI POSA 

1* 

37 

*0 

119 

AO 

7  300 

BAKER 

0*36 

SAN  BEROINO 

16 

116 

0* 

9*0 

Baker  9  nnw 

0*37 

SAN  BEROINO 

35 

23 

07 

1045 

bakersfield  wb  airport 

0**2 

10 

35 

25 

119 

03 

BALCH  POWER  HOUSE 

0**9 

FRESNO 

11 

36 

55 

05 

1T20 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

0*66 

23 

56 

*7 

6500 

barneson  park 

0509 

ORANGE 

26 

33 

56 

117 

9T9 

BARRETT  DAM 

051* 

33 

32 

*1 

116 

*0 

1623 

BARSTOM 

0519 

SAN  BERDINO 

^' 

117 

BATES  RIDGE 

05*3 

SNTA  BARBARA 

30 

3<. 

55 

119 

5* 

5300 

BEARTRAP  MEADOW 

0596 

TULARE 

36 

*1 

118 

92 

6B00 

BEAUMONT 

06  06 

RIVERSIDE 

28 

33 

56 

116 

59 

2613 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

0607 

R  1  VERS  IDE 

28 

33 

59 

116 

58 

3045 

BEAUMONT    1  E 

0609 

33 

56 

57 

2600 

BEEHIVE  MEADOW 

0617 

TUOLUMNE 

37 

119 

BEL  AIR  FC  10 

06  19 

LOS  ANGELES 

33 

3* 

118 

27 

5*0 

BEN  LOMOND 

06  7* 

SANTA  CRUZ 

05 

122 

06 

904 

BENSONS  FERRY 

0682 

SAN  JOAOU 1 N 

16 

3B 

121 

2b 

IT 

BERKELEY 

ALAMEDA 

122 

BERRYESSA  LAKE 

0705 

23 

38 

33 

122 

480 

BE5WICK   7  S 

0715 

SlSKp  lU 

12 

52 

1* 

61*0 

B  lEBER 

07  31 

LASSEN 

21 

07 

121 

08 

4130 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

07  36 

35 

*0 

*5 

123 

19 

1272 

BIG  BEAR  LAKE 

07*1 

SAN  BERDINO 

28 

15 

116 

6749 

BIG  6EAR  LAKE  DAM 

SAN  BERDINO 

28 

3* 

116 

58 

6815 

BIG  CREEK  PH  NO  1 

0T55 

27 

37 

12 

119 

15 

4928 

BIG  OALTON  DAM  FC2236-E 

0758 

LOS  ANGELES 

26 

3* 

10 

117 

1575 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

INYO 

'& 

37 

08 

lie 

28 

10000 

BIG  PENES  PARK  FC  ese 

LOS  ANGELES 

117 

BIG  SUR  STATE  PARK 

0790 

MONTEREY 

36 

15 

121 

235 

BIG    TUJUNGA   0AM  rCifiO-E 

3* 

18 

lie 

2319 

BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL 

oeiB 

LOS  ANGELES 

lie 

30 

722 

BISHOP  CREEK    INTAKE  2 

oe>9 

19 

37 

15 

118 

35 

8154 

BISMOP  PASS  SNOW  COURSE 

0821 

11 

37 

110*0 

B I  SHOP  W8  A  I RPOR  T 

0822 

19 

37 

22 

22 

4108 

BISMOP  UNION  CARBIDE 

082* 

19 

37 

22 

*3 

9390 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

0850 

SANTA  CLARA 

37 

le 

122 

10 

2330 

BLACKS  MOUNTAIN 

0867 

21 

*0 

*6 

121 

12 

7200 

BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 

LASSEN 

^' 

*0 

121 

15 

5600 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

0897 

8 

39 

17 

120 

*2 

9280 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 

0903 

HUMBOLDT 

IT 

*0 

123 

*9 

.092* 

RIVERSIDE 

S 

33 

11* 

268 

0925 

R  IvERSIDE 

33 

37 

11* 

390 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

11* 

A3 

390 

0931 

NEVADA 

39 

23 

06 

5532 

32 

117 

105 

BOONVILLE    HHY   MNTNC  STA 

0973 

MENDOC INO 

IT 

39 

01 

123 

22 

342 

BORON 

*> 

35 

00 

117 

39 

2459 

BORREGO  desert  PARK 

0983 

SAN  DIEGO 

116 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

0986 

SAN  DIEGO 

33 

17 

116 

21 

BOULDER  CREEK 

LOCATELLI  RANCH 

1005 

SANTA  CRUZ 

* 

37 

122 

12 

2175 

BOULEVARD 

1009 

SAN  DIEGO 

32 

*0 

116 

17 

3350 

BOUQUET  CANYON 

LOS  ANGELES 

29 

3* 

39 

ua 

22 

3059 

BOWMAN  DAM 

loie 

NEVADA 

8 

39 

27 

120 

*0 

5  347 

BRADFORD  RANCH 

1031 

RIVERSIDE 

33 

33 

29 

116 

3345 

BRADLEY 

103* 

MONTEREY 

2* 

35 

52 

120 

*8 

540 

BRAwLEy  2  SM 

10*8 

IMPERIAL 

32 

57 

115 

33 

-100 

BRAY  10  WSW 

1050 

SISKIYOU 

12 

*1 

3* 

122 

08 

5759 

8REA  CITY 

1056 

ORANGE 

26 

33 

95 

117 

5* 

349 

BREA  DAM 

1057 

ORANGE 

26 

33 

93 

117 

2T9 

BRENTWOOD  6  SH 

106D 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

53 

121 

*T 

329 

BRIDGEPORT 

1072 

MONO 

38 

36 

19 

119 

U 

6470 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

1076 

MONO 

38 

36 

16 

IT 

6550 

BRIDGEVILLE  4  NNW 

1080 

HUMBOLDT 

AO 

32 

123 

*9 

2090 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

1112 

YOLO 

23 

38 

122 

09 

390 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

BUTTE 

8 

39 

*1 

121 

20 

3560 

BRUSHY  SPROS  GUARD  STA 

113; 

1 

39 

00 

120 

35 

4800 

BRYSON 

11*2 

MONTEREY 

2* 

*8 

121 

05 

929 

BUCKHORN 

11*9 

SHASTA 

21 

*0 

52 

121 

51 

3771 

BUCKS  CREEK  PH 

1159 

PLUMAS 

B 

39 

9* 

121 

20 

ITbO 

Bucks  lake 

1161 

PLUMAS 

5* 

121 

12 

5200 

BUENA  VISTA 

1170 

SAN  BENITO 

20 

36 

121 

1  1 

1640 

ButLAROS  BAB  PwR  HOUSE 

USD 

YUBA 

8 

39 

25 

121 

1775 

8URSANK  F IRE   DEP  FC2266 

1192 

LOS  ANGELES 

11 

118 

18 

BURBANK  WB  AIRPORT 

119* 

LOS  ANGELES 

13 

12 

22 

Burl i noame 

SAN  MATEO 

37 

21 

10 

BURNEY 

121* 

21 

*0 

93 

121 

*0 

312T 

BURNT  RANCH   1  S 

1215 

TRINITY 

35 

*0 

*B 

123 

28 

2150 

1216 

CONTRA  COSTA 

37 

92 

122 

05 

560 

BUTTONWlLLOw 

12** 

KERN 

10 

35 

2* 

119 

28 

26S 

CABAZON 

1250 

RIVERSIDE 

6 

33 

116 

AT 

1819 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

1252 

SAN  DIEGO 

33 

32 

117 

1* 

410 

CACHUMA  DAM 

1253 

SNTA  BARBARA 

32 

3* 

39 

119 

59 

781 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1272 

SAN  BERDINO 

3* 

23 

117 

3* 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

i 

17 

120 

*696 

CALAVERAS  RANGER  STA 

1280 

CALAVERAS 

it 

38 

12 

120 

22 

3343 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1281 

ALAMEDA 

29 

121 

*9 

805 

CALEKICO  2  NE 

1288 

IMPERIAL 

32 

*1 

28 

12 

CALIFORNIA  MOT  SPRGS  RS 

1 JOO 

TULARE 

35 

93 

118 

*1 

2950 

CALISTOGA 

1312 

11 

38 

35 

1Z2 

35 

36  5 

CALLAHAN  RANGER  STATIOK 

SI SK IyOU 

122 

CAMP  ANSELUS 

1369 

SAN  BERDINO 

21 

3* 

116 

59 

5800 

CAMPO 

1*2* 

SAN  DIEGO 

37 

116 

28 

2630 

CAMP  PARDEE 

1*28 

CALAVERAS 

38 

15 

120 

51 

658 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTER 

1*33 

SIERRA 

I 

39 

120 

3* 

9565 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

1*** 

SN  LUIS  OBPO 

35 

20 

120 

*1 

619 

CAMPTONVILLE  RANGER  STA 

1*62 

( 

39 

27 

121 

02 

2760 

CAMP  UISHON 

1*70 

TULARE 

9 

36 

11 

118 

AO 

3800 

CANBv  11  SH 

1*75 

MOOOC 

21 

*1 

22 

121 

03 

4900 

CANBY  RANGER  STATION 

1*76 

MODOC 

21 

41 

27 

120 

92 

4312 

CANOGA  park  PIERCE  COL 

1*8* 

LOS  ANGELES 

13 

3* 

U 

118 

34 

79* 

CANT  IL 

1*88 

KERN 

6 

IB 

117 

2010 

CANYON  DAM 

]*91 

PLUMAS 

8 

*0 

10 

121 

09 

4955 

CARBON  CANYON  GILMAN 

1516 

ORANGE 

26 

33 

59 

117 

47 

1625 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

152C 

SAN  BERDINO 

26 

33 

57 

48 

1220 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

PLUMAS 

AO 

05 

121 

09 

2986 

CARMEL  VALLEY 

153* 

MONTEREY 

A 

29 

121 

425 

CATHAY  Bull  run  ranch 

1588 

MARIPOSA 

27 

37 

2* 

120 

03 

1429 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


BA  6A 

8A  8A 


OBSERVER 


J  C  FASSOLO 
FRANK  EBERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
GIOVANNI   B  MUZZiNl 
MRS  CORA  C  OLSEN 
T  J  WALL 

ALPINE  F IRE  DEPT 
RUBIO  CANON  L*W  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OIV  OF  HWYS 


ELEV  ♦  WHSE 
PACIFIC  UNION  COL 
FIBHEBD  PRODUCTS  CORP 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  ROAD  CAMP 
APPLE  VALLEY  RANChOS 
COUNTY  ROAD  DEPT 
MRS  IRMA  V  GOULD 
U  S  FOREST  SERVICE 

US  NAT  PARK  SERVICE 
HERSCHEL  P  CLAUSEN 
GLADYS  A  DUTRA 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PETE  E  DUBOSE 
DAN  BARBER 
HARBOR  MASTER 
TIDEWATER  OIL  CO 
CORNELIUS  SMITH 
GEORGE  L  TURCOT? 

MRS  LUCILLE  E  WEDDLE 
US  NAT  PARK  SERVICE 
L  E  METMENT 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
P  G  +  £  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BOV  SCOUTS  OF  AMERICA 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
SO  CALIF  WATER  CO 

U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT    IRRIG  DISI 
BEAUMONT    IRRIG  DIST 
U  S  WB  OBSERVER 
HETCH  HETCHy  WTR  sup 
T  J  LE  BLANC 
MRS  NELSON   T  SHAW 
DAVID  P  CAMERON  JR 
UNIVERSITY  OF  CALIF 

HARVEY  0  FRYER 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MARK   P  HICKS 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SEAR  LK  FIRE  DIST 

KENNETH   V  SIMPSON 

SO  CALIF  EDISON  CO 

0  E  WILSON 

DEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  PARK  SERVICE 
WILLIAM  L  CHOKE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNION  CARBIDE  CO 
MRS  MARY  INCERPl 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  FOREST 


BUREAU 
W  FRANK  SWOPE 
STATE  DIV  OF  FSTRy 
STATE  DIV  Of  FSTRY 
FED  AVIATION  AGENCY 
HAROLD  M  PABST 

STATE  DIV  OF  HWYS 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 

01  GIORGIO  FRUIT 

VINCENT   D  LOCATELLI 
CORPS  OF  ENGINEERS 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
NEVADA  IRRIG  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 


BREA  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKEBREAD 
BRUCE  L  BOELK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT   R  HUNT 
MRS    JOYCE    A  FARNHAM 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  Of  ENGINEERS 

ernest  a  weferling 

mrs  anna  m  davidson 
p  g  ♦  e  company 
mrs  faye  d  mc  hugh 
mrs  lola  f  gall  i 
p  g  ♦  e  company 
Chief  w  j  taylor 
u  s  weather  bureau 
city  of  burlingame 
mrs  ruth  c  estes 
paul  f  kaut 

mrs  mar  stirton 

BUENA  VISTA  W  S  OlST 
JAMES  A  WAKELAND 
US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
SAN  BEROINO  CO  FCD 


CAL  I 


■  PKS 


S  FOREST  SERVICE 
S  F  WATER  DEPT 
IMPERIAL   IRRIG  DIST 

U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  J  SCMOLL  JR 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  HOLT 
ARCHIE  C  LEACH 
E  BAY  MUN  UTl  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
JESS  L  BURLESON 

MRS  VIRGINIA  L  MILLER 

U  S  FOREST  SERVICE 

PIERCE  JR  COLLEGE 

POSTMASTER 

P  G  ♦  E  COMPANY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 


k  COLLINS  JR 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

z 

0 

it 

□ 

OBSERVAHON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

n. 

CAZ ADERO 

9P 

CEC  I LV ILLE  sawyer 

MOUNTAIN  VIEW 

CEDAR  GHOvE 

BA 

CEOAR  POINT  RANCH 

5P 

CEDARV I LLE 

CENTERVILLE  POWER  MOUSE 

Challenge  ranger  sta 

1653 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHATSWORTH  FC   24  D 

LOS  ANGELES 

997 

LONNIE  BATWAY 

chatsworth  reservoir 

1682 

LOS  ANGELES 

13 

34  1* 

lie  37 

912 

CORPS  Of  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  DAM 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

MRS  C  B  KROEKER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

4P 

US  PLANT    INTRO  GRON 

CHI T  TENDEN  PASS 

1  7  39 

20 

9A 

V 1 C  TOR  L  HASK IN 

SN  LUIS  OB  PO 

EVERETT  C  HATCH 

CHUChUPATE  RANGER  STA 

VENTURA 

U  S  FOREST  SERVICE 

WESTERN  SALT  COMPANY 

CISCO  RANGER  STATION 

U  S  FOREST  SERVICE 

CITRUS  HEIGHTS 

SACRAMENTO 

138 

JAMES  D  GOODRIDGE 

CLAREMONT  POMONA  COL 

1779 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

117  43 

1201 

6P 

F  P  BRACKETT  OBSY 

CLARK  SBURG 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

CLEARLAKE  H IGHLANDS 

CLOVERDALE   3  SSE 

CLOVERDALE   1 1  W 

CLOVER  MEADOWS  GS 

VAR 

S 

U  S  FOREST  SERVICE 

COAL  1 NGA 

COALINGA   1  S£ 

COLBYS  FC  53  D 

LOS  ANGELES 

36T5 

ROBERT  L  CHANDLER 

COLD  SPRINGS  CAMP 

1905 

MONTEREY 

36  13 

121  41 

3280 

U  S  FOREST  SERVICE 

COLGATE  POWER  MOUSE 

9A 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

TEHAMA 

487 

FRANKLIN  K  HEED 

CORONA 

2031 

RIVERSIDE 

2t 

33  92 

117  34 

TIO 

*P 

CORONA  FIRE  DEPT 

* 

COvElO  EEL  RIVER  RS 

U  S  FOREST  SERVICE 

5P 

CRABTREE  MEADOW 

TULARE 

10720 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRAWFORD  RANCH 

2139 

SAN  DIEGO 

( 

32  93 

116  17 

1900 

ROBERT  A  CRAWFORD 

8A 

CUNNINGHAM 

LAKE 

1421 

MRS  M  V  CUNNINGHAM 

CUYAMA 

2236 

SNTA  BARBARA 

30 

34  56 

119  37 

2240 

8A 

JOHN  S  ROWELL 

MID 

OAT 

KODOC 

3650 

HERMAN  L  LORENZEN 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

2331 

INYO 

j 

37  22 

117  99 

5P 

DEEP   SPR INGS  SCHOOL 

6P 

9P 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

YUBA 

1950 

P  G  +  E  COMPANY 

donnells  dam 

2*6; 

TUOLUMNE 

38  20 

119  59 

4835 

TRl   DAM  PROJECT 

5P 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

DUDLEYS 

MARIPOSA 

3000 

6P 

W  0  MC  LEAN 

DUNNIGAN 

2968 

YOLO 

2: 

38  93 

121  98 

63 

MRS  ALETHA  G  HUNT 

SAN  BERDINO 

EARL  K  WOBSER 

U  S  FOREST  SERVICE 

6P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EL  CENTRO  2  SSW 

IMPERIAL 

-30 

EL  CENTRO  WATER  DEPT 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

2726 

AM  AO  OR 

16 

38  20 

120  40 

715 

5( 

P  G  ♦  E  COMPANY 

LOS  ANGELES 

E  E  STUDLEY 

ROBERT  E  BOTTEL 

MID 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

7A 

ESCONDIDO 

SAN  DIEGO 

660 

6P 

DARWIN  R  T ING 

ESCONDIDO  PARK  HILL 

286* 

SAN  OlEGO 

3: 

33  07 

117  04 

650 

CITY  OF  ESCONDIDO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LAWRENCE  E  BuCmNER 

51 

MERCED   IRRIG  DIST 

ChARlES  0  COULTER 

38  19 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

SOLANO 

23 

36  15 

122  03 

POL  ICE  DEPARTMENT 

LOS  ANGELES 

lie  2b 

6A 

FALLBflOOK 

SAN  DIEGO 

542 

US  SOIL  CON  SERVICE 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

296* 

SHASTA 

2 

41  01 

121  28 

3340 

8A 

PUB  DISCONT INUED 

299* 

8 

39  36 

121  19 

JOE  WHEELER  jR 

3020 

23 

40  21 

122  27 

MBS  LISA  FERGUSON 

3025 

17 

40  30 

124  20 

38  31 

120  42 

WENTWORIH  LYNCH 

3041 

32 

3*  *4 

120  00 

U  S  FOREST  SERVICE 

3050 

29 

34  24 

IIS  96 

SA 

VENTURA  CO  FlRE  DEPT 

3055 

23 

39  01 

122  52 

JAMES  I  MELVIN 

3056 

23 

39  00 

122  95 

LESTER  W  BOARDMAN 

FINLEY  9  SW 

3057 

LAKE 

38  58 

122  57 

IT50 

8< 

MRS  HILDA  K  GRAHAM 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3083 

FRESNO 

36  21 

120  09 

269 

6P 

RAYMOND  THOMAS  RANCH 

FLEMING  FISH  +  GAME 

3087 

40  22 

120  19 

4000 

5P 

CAL  DEPT  FISH  ♦  GAME 

FLORENCE  LAKE 

3093 

FRESNO 

2' 

37  16 

US  98 

7344 

SO  CALtF  EDISON  CO 

FOLSOM  DAM 

3113 

SACRAMENTO 

1 

36  42 

121  09 

350 

8A 

8A 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FONTANA   9  N 

3118 

SAN  BERDINO 

28 

34  11 

UT  27 

19T2 

6P 

ROLAND  W  GETCHELL 

FONTANA  KAISER 

3120 

SAN  BERDINO 

28 

34  05 

117  30 

1090 

4P 

4P 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3130 

TRINITY 

35 

40  23 

123  20 

6A 

SA 

MRS  B  E  ESLICK 

FORESTHILL  RANGER  STA 

313* 

PLACER 

1 

39  01 

120  50 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  SIDWELL 

3157 

MOOOC 

18 

41  51 

120  08 

**98 

5P 

5P 

L  J  FEE 

FORT  BRAGG 

3161 

MENDOCINO 

IT 

39  27 

123  48 

BO 

6A 

CALIF  ♦  WESTERN  R  H 

FORT  BRAGG  AVIAT ION 

316* 

MENDOCINO 

IT 

39  24 

123  49 

bl 

IIP 

UP 

U  S  WB  OBSERVER 

378  - 


STATION  INDEX 


STATION 


F(WT  BICk  1  Nue  

fobt  jones  6  ese 
fobt  jones  rangeo  sta 
fobt  boss 
fbeeoom  s  nnw 
fbench  gulch 

FBESNO  wB  AIRPOBT 
FBIANI   GOVEBNMENT  CAMP 
FULLEBTON 
FULLERTON  0AM 


COUNTY 


Uti  6El  norTE 

3176]  SISKIYOU 
SISLITOU 
3I91i  SONOMA 
3232{  SANTA  CflUZ 
3242  SHASTA 
3257*  FBESNO 
3261  FBESNO 
BANCH  in"^  OBANGE 
328*1  OQANGE 


FULLEBTON  HILLCftCST  BES 
GARBEBVILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GASOUET  BANGER  STATION 
GEM  LAKE 

georgetown 

georgetown  ranger  sta 
ger8er  ranch 
gehle  creek  camp 
giant  forest 

gibraltar  0am  no  2 
gillespie  field 

GILROY 
GILROT  8  NE 
OILBOY  l»  ENE 
OLCNDALE  STAPEN  FC  3<>»0(  LOS  ANGEi 


ORANGE 
HUMSOLOT 
EL  DORAOO 
OEL  NOBTE 


SANTA  CLABA 
EL  DOBADO 
TULABE 


I  3<>02   SNTA  BARBARA 
!  3ftlO  SAN  DIEGO 
I  341Ti  SANTA  CLi 
I  3<il9  SANTA 
3<>22l  SANTA  CL' 


LOS  ANGEl 
3*63{  KERN 
3465  KEBN 
349l{  PLACER 

3902:  SAN  BENITO 
35101  MODOC 
3529  TUOLUMNE 
35<>9  FBESNO 
3551  TULABE 
39T1  NEVADA 
35T2  NEVADA 
35  761  SONOMA 
3603  INYO 
3614  SISKIYOU 


6LEN0OBA  WEST  FC  185 
OLENNVILLE 

6LENNVILLE  FULTON  BS 
COLD  RUN 

GONZALES  9  ENE 
GOOSE  LAKE  WEST 
GRACE  MEADOW 
GRANITE  BASIN 
GRANT  GBOVE 
GRASS  VALLEY 
GRASS  VALLEY  2  NNE 
GRATON  1  H 
GREENLAND  RANCH 
GREENVIEW 

GREENVILLE  RANGER  STA 
GRIZZLY  FLATS 
GRIZZLY  PEAK 
GROVE LAND  2 
GROVELANO  BANGER  STA 
GUERNEVILLE 
HAINES  CANYON 

LOWER  FC  364 
HAINES  CANYON 

UPPER  FC  367 

HA I WEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
HAMILTON   BRANCH  PM 

HAMILTON  AIB  FOBCE  BASE  3T34|  MARIN 
HANFOBD 
HANSEN  0AM 

HAPPr  CAMP  BANGEB  STA 
HARRIS  GAGING  STATION 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  L  ENGLEBBIGmT  D' 


PLUMAS 

EL  DORADO 
CONTRA  COSTA 
TUOLUMNE 
TUOLUMNE 


LOS  ANGELES 


3T03 

3704]  LOS  ANGELES 

3710|  INYO 
37141  SAN  MATEO 
3T25I  PLUMAS 


HAT  CREEK  RS 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

HAYFIELO  pumping  PLANT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

HAYWARD  6  ESE 

HEALDSBURG 

heal0s6urg  2  e 
hemet 

hemet  reservoir 
hen shaw  cam 

hernandez  2  nw 
hernandez  t  se 
hesperi a 
hetch  hetchy 
highland  springs  ranch 

HILTS 
HOBERGS 

HOCKETT  MEADOWS 
HODGES  DAM 
HOEGEES  FC  60  A 

HOLLISTER 
HOLLISTER  2 
HONEYOEw  2  WSw 
HOOPA 

HOOPA  2  SE 

HOPLANO  e  NE 

HOPLAND  LARGO  STATION 

HOSSACK 

HUASNA 

HUCKLEBERRY  LAKE 

HUNTERS  DAM 
HUNTINGTON  LAKE 
HYAMPOM 

IDLEWILD  HWT  MNTNC  STA 
IDRIA 

IDVLLWILD  BANGEB  STA 
IMPERIAL 
INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE  ONION  VLY 
INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

INYOKERN  ARMITAGE 
lONE 

lOHA  HILL 

IRON  MOUNTAIN 

[RON  MOUNTAIN  LOOKOUT 

JESS  VALLEY 

JOHNSONDALE 

JOSHUA  TREE 

JULIAN 

JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 
KAISER  MEADOWS 
KEE  RANCH 
KELLOGG 
KELSEYVILLE 
KELSEYVILLE   4  SW 
KENTFIELD 
KEBLINGER 

KEBN   BIVER    INTAKE   NO  J 

KEBN  BIVER  PH  NO  1 
KERN  RIVEB  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY  I  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
KILARC  POWEB  HOUSE 
KING  CITY 
KLAMATH 

KNEELAND  lU  SSE 
KNIGHTS  FEBBY  2  SE 
KORBEL 

KYBURZ  STRAWBERRY 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LAFAYETTE  2  NNE 
•LAGUNA  BEACH 
LAGUNA  BEACH  2 
LA  HONOA 
LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  CITY 
LAKE  ELEANOR 


3787  SNTA 


SaOO  NEVADA 


INGS 
LOS  ANGELES 
SISKIYOU 


SHASTA 

SHASTA 

BIVEBSIDE 

TRINITY 

ALAMEDA 

SONOMA 

SONOMA 

RIVERSIDE 

HIVEBSIDE 

SAN  DIEGO 

SAN  BENITO 
SAN  BENITO 
SAN  BEBDINO 
TUOLUMNE 
LAKE 

SI  SKI  YOU 
LAKE 
TULARE 
SAN  01 EGO 
LOS  ANGELES 

SAN  BENITO 

SAN  BENITO 

HUMBOLOT 

HUMBOLOT 

HUMBOLDT 

LAKE 

MENDOCINO 
TULARE 

SN  LUIS  OBPO 
TUOLUMNE 


4no<  CALAVERAS 
41  76'  FRESNO 
4191;  TRINITY 
4202  OEL  NORTE 
42041  SAN  BENITO 
421i;  RIVERSIDE 
4223'  IMPERIAL 
■  4232  INYO 
4235'  INYO 
4259i  RIVERSIDE 

I  427J  KERN 
'  42801  KERN 

4283  AMADOB 
,  4288  PLACER 

4297,  SAN  BERDINO 
I  42981  EL  DORADO 
I  43  741  MODOC 
j  438W  TULABE 
I  4405!  SAN  BERDINO 
I  4412'  SAN  DIEGO 
I 

44181  SAN  DIEGO 

44221  SNTA  BABBABA 
I  4442  FRESNO 
I  4467]  SAN  BERDINO 

44 Sd  SONOMA 

44BS^  LAKE 

4493  LAKE 
!  45O0I  MARIN 
j  450*  SAN 
I  451Bi  TULARE 


I  4S20 
4523 

4534 

4)36 
I  4544 

4S55( 

45901 
I  4602 

'  4616| 
46281 
4633^ 


46  71 
4675 
4«79 


41  35 
41  36 
38  31 

37  03 
40  42 
36  46 

36  59 
33  54 
3S  94 

33  93 

40  06 

38  90 

41  52 

37  45 

38  94 

39  55 
37  22 


34  31 

32  49 

37  00 

37  02 

37  06 

34  09 

34  08 

35  43 
35  44 


36  33 
41  92 
38  09 

36 


38  26 
36  27 
41  33 


37  29 
40  16 

38  04 
36  20 


37  57 
3S  56 
42  00 

35  51 

36  22 

33  03 

34  13 

36  51 
36  51 

40  14 

41  03 
41  02 
39  01 
39  01 
36  11 

35  05 
3S  06 


KERN 

KERN 

KINGS 

KINGS 

SHASTA 

MONTEREY 

DEL  NORTE 

HUMBOLDT 

STANISLAUS 

HUMBOLDT 

EL  DORADO 

LOS  ANGELES 

CONTRA  COSTA 

ORANGE 

ORANGE 

SAN  MATEO 

ALPINE 

SAN  BERDINO 

MOOOC 

TUOLUMNE 


41  16 
35  58 
34  08 

33  05 

3  3  06 

34  29 
27(  37  18 

34  10 
38  40 
38  59 
38  56 
37  57 
37  41 


57 

35  28 

35  47 

36  00 
36  04 

40  41 

36  12 

41  31 
40  38 


38  48 
34  14 

37  95 
33  32 

33  33 

37  19 

38  28 

34  19 
41  38 
37  98 


24  09 
22  43 

22  51 

23  15 


17  95 
23  48 
20  51 
23  58 

19  08 

20  51 

20  48 

21  29 
20  23 


19  41 

16  58 
21  34 
21  26 
21  20 
18  16 

17  92 

18  42 


20  30 

19  36 

15  36 
18  58 

21  02 

21  02 

22  53 

16  52 
22  54 

20  96 
20  32 
22  13 


17  97 
22  27 

21  05 

22  31 

19  40 

18  25 

23  23 

20  25 

22  58 

21  16 

21  30 

21  33 

15  38 

23  10 

21  58 

22  52 
22  50 


19  47 
22  54 
22  38 
22  43 
18  39 
17  08 
le  02 


23  00 

23  07 

18  37 

20  22 


20  40 
16  43 
15  34 


17  49 

17  41 
20  96 
20  51 

15  08 
20  21 

20  18 

18  32 

16  19 
16  36 

16  39 

19  31 
19  06 
16  32 
22  40 
22  90 
22  53 
22  33 

21  26 
18  29 


18  2b 

20  05 

21  52 

21  08 
24  02 
2  3  94 
20  39 
23  97 

20  09 

18  19 

22  06 
17  47 
17  48 
22  16 
20  01 
17  12 
20  13 

19  53 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


VAR 
5Pl  5P 
2P  2P 


OBSERVER 


CARL  C  CRAMER 

U  S  FOREST  SERVICE 

C  A  CALL 

JAMES  E  C  CURRENS 
MRS  CLAJtA  JONES 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  MUN  W  DEPT 
MRS  N  E  PANCOASI 
R  C  KYLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
WILLIAM  BREEDLOVE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  HILDA  ORAGHl 
U  S  WEATHER  BUREAU 
US   NAT    PARK  SERVICE 

SANTA  BARBARA  wTR  OEP 
SAN  OIEGO  COUNTY 
GILROY  FIRE  DISTRICT 
WILLI  AM    J   K iCKHAH 
SETH  E  AUSER 
RALPH  STAPENHORST 
MRS  L  M  WEST 
KERN  CO  FSTRY  ♦  F  0 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  F  WALL 

MRS  ALTA  M  BOGUE 
I   C  EVERLY 

HETCH  HETCHT  WTR  SUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
US  NAT  PARR  SERVICE 
CARL  E  6EYER 
ERIC  WESTBURG 
HOMER   L  PARNELL 

MRS  EMMA  R  PERE  II 


U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  LAURA  B  CEOERLOF 
CITY  OF  BERKELEY 
DUANE   J  con 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  E  BUTTNER 

JAMES  P  KINDRED 

JAMES  P  KINDRED 

L  A  WTR  ♦  PwR  DEPT 
SAN  MATEO  DEPT  AGR 
ALBION  A  SARGENT 
U  S  AIR  FORCE 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
OLIN  LEWIS 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  +  E  COMPANY 
METBO  WATER  DISTBICI 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ABBIE   S  DRENNAN 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
W  F  IVEBSEN 
LAKE   HEMET  MUN  WATER 
LAKE    HEMET    MUN  WATER 
VISTA   IRRIG  DIST 


MRS  CLORENE  AKERS 
ROY  E  WALTERS 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
DANNY  8LACKBUBN 
FBUI I  GBOWEBS  SUP  CO 
GEOBGE  G  hOBEBO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  OIEGO  WATER  DEPT 
LOUIS  LUEBKEBT 

CITY  OF  HOLLISTER 
ARTHUR  W  HOLSWORTH 
MRS  ANNE  M  ADAMS 
BUR    INDIAN  AFFAIRS 
MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 
MRS  CHR I  ST INE  M  huFF 
CLIFFORD  ¥  CRAWFORD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  ANN  ROTTA 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

P  G  *  £  COMPANY 
SO  CALIF  EDISON  CO 
FRANCES  V  MOSS 
STATE  DIV  OF  HWYS 
NEW  IDRIA  0-S  MIN  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
IMPER I AL    1  BRIG  Dl ST 
L  A  WIR  ♦  PwR  DEPT 
L  A  wIR  ♦  PWR  OEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 

KERN  CO  FIRE  DEPT 
U  S  N  0  T  S 
STATE  OIV  OF  HWYS 
I  E  ROSE 

METRO  WATER  DEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
WALTER  CANTRALL 
U  S  FOREST  SERVICE 
DESERT  JOURNAL  PUB  CO 
ZEN05  Y  COLEMAN 

CHARLES  VILINEK 
JOHN  K  CHASE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  RUTH  F  RUBINOW 
JOSEPH  J  GLEBE 
MRS  KAREN  V  BACC I 
MISS  BETSY  A  KLEIN 
PAC  COAST  AGGREGATES 
ALGOT   T  LOFBERG 

SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
STANDARD  OIL  CO  CAL 
P  G  ♦  E  COMPANY 
P  G  •  E  COMPANY 
STATE   DIV  OF  FSTRY 
HAROLD  DEL  PONIE 
D  LEE  EMERSON 
RAYMOND  WILLMS 
DENNIS  L  EMMONS 

HARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VLY  CO  w  D 
ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L  B  WATER  DISTRICT 
JAMES  C  ALLEN 
DEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD  F  D 
MRS  FERROL  HC  COWlN 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
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TEMP.  1 

specialI 

OBSEnVbR 

Lake  MUt^tAiN 

4690 

TRINITY 

7 

40  Dl 

123  24 

LEONARD  M  MILLER 

4701 

23 

1342 

9P 

5P 

CHARLES  e  MEIM 

LAKEPOBT  SCS 

LAKE 

23 

39  02 

122  55 

1  356 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

LAKE  SASRINA 

4705 

INYO 

19 

118  37 

906  5 

CAL  IF   ElEC  power  CO 

lakeshore 

4709 

SHASTA 

23 

40  53 

122  23 

1075 

ap 

8P 

ep 

U  S  Bufl  RECLAMATION 

LAKESIDE   2  ENE 

47U 

SAN  DIEGO 

32  92 

116  54 

445 

9A 

HELll    IRRIG  DIST 

LAKE  SPAULDING 

NEVADA 

8 

39  19 

120  38 

5156 

9P 

5P 

P  G  *  E  COMPANY 

4714 

NEVADA 

9 

39  20 

120  38 

4960 

4P 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

LAKE  WOHLFORO 

4726 

SAN  DIEGO 

33  10 

117  00 

ESCONDIOO  MTL  wTR  CO 

LA  MESA 

SAN  DIEGO 

3; 

530 

9P 

5P 

LA  MESA  FIRE  OEPT 

LANCASTER 

4747 

LOS  ANGELES 

15 

34  42 

118  09 

2350 

MID 

9P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

4767 

SN  LUIS  OBPO 

24 

1550 

ABE  E   Z IMHERMAN 

LA  PORTE 

PLUMAS 

39  41 

120  59 

MICHAEL  C  LIBBET 

LAS  PLUMAS 

4812 

BUI  TE 

39  41 

121  29 

506 

5P 

5P 

P  G  *  E  COMPANY 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

4838 

SISKIYOU 

1; 

121  31 

4770 

8A 

8A 

US   NAT    PARK  SERVICE 

LAYIONVILLE 

4851 

MENDOC INO 

39  42 

123  29 

EDWARD  E  DOWNING 

LEBEC 

4863 

KERN 

34  50 

118  52 

3585 

8A 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

LECHU2A  PATROL 

STAT  ION  FC   352  B 

4967 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

118  53 

1600 

4P 

L  A  CO  F IRE  DEPT 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

4880 

COLUSA 

23 

39  09 

122  26 

1330 

7A 

MATTHEW  J  KEEGAN 

LE  GRAND 

4884 

MERCEO 

37  14 

120  19 

299 

9P 

5P 

MERCEO  CO  F IRE  OEPT 

4890 

'. 

513 

5P 

5P 

KAWEAH  LEMON  CO 

LEWIS  CR  KINGS  CANYON 

FRE SNO 

36  48 

118  41 

VA( 

U  S  WEATHER  BUREAU 

L  INOSAY 

4957 

TULARE 

36  11 

119  04 

395 

FRANK    DE  CHAINE 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 

4986 

LOS  ANGELES 

i: 

34  19 

118  18 

2750 

CORPS  OF  ENGINEERS 

L  IVE  OAK  CANYON  FC  230C 

LOS  ANGELES 

34  07 

117  44 

1255 

5P 

C  F  ELDER 

LIVERMORE  2  SSW 

499" 

ALAMEDA 

37  39 

121  47 

545 

7A 

7a 

MRS  M   I  OUARTERMAN 

LLANO   SHAWNEE    HILLS  HCH 

LOS  ANGELES 

34  28 

117  45 

3820 

6P 

6P 

MRS  E  A  E6ERLE 

LOCKWOOD  2  N 

MONTEREY 

24 

35  58 

121  05 

SA 

ARCHIE  M  WEFERL ING 

LOCKWOOO  MESA 

502: 

SAN  OIEGO 

33 

32  59 

117  15 

200 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

LODI 

5032 

SAN  JOAOUIN 

16 

38  07 

121  17 

40 

9P 

LODI    SEWAGE   TREAT  PL 

5040 

27 

3400 

VAI 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

5064 

SNTA  BABBABA 

34  40 

120  28 

4P 

LOMPOC  SEW   TREAT  PL 

LONE  PINE  COTTONWOOD  PH 

506T 

INYO 

[1 

36  27 

118  03 

3790 

L  A  WTR  *  PWR  OEPT 

LONE  TREE  CANYON 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  37 

121  23 

420 

8A 

EDWARD  C  GERLACH 

LONG  BARN  ExP  STATION 

507( 

TUOLUMNE 

37 

38  11 

120  01 

5200 

U  S  FOREST  SERVICE 

•LONG  BEACH 

LOS  ANGELES 

13 

118  12 

34 

3P 

lOP 

JOHN  W  TEED 

LONG  BEACH  WB  AP 

LOS  ANGELES 

13 

1  18  09 

34 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LONG  VALLEY    [NSP  STA 

S08( 

19 

120  01 

5060 

CHARLES   H  GRAY 

LORAINE 

KEBN 

ID 

35  18 

118  26 

2720 

CHARLES  W  POOLE 

LOS  ALAMOS 

5107 

SNTA  BABBARA 

33 

34  49 

120  17 

565 

8A 

HENRY  R  GEWE 

LOS  ANGELES  WB  AIBPOBT 

51  14 

LOS  ANGELES 

13 

99 

MID 

Mil 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

5115 

LOS  ANGELES 

34  03 

118  14 

■ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  BANDS 

5118 

MERCED 

27 

37  03 

120  91 

129 

5P 

ROGER  C  RICE 

LOS  BANOS  ARBURUA  RANCH 

5119 

MERCED 

27 

36  53 

120  56 

860 

SS 

ARBUHUA  BANCH 

LOS  GATOS  5123 

SANTA  CLARA 

37  13 

121  59 

428 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

LOS  GATOS  4  Sw 

5125 

SANTA  CRUZ 

122  02 

2415 

8A 

LEON   S  MILLER 

SNTA  BARBARA 

32 

34  33 

119  47 

1029 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOST  HILLS 

5151 

KERN 

35  37 

119  41 

285 

KERN  CO  FST5Y  *  F  0 

LOWER  K  IBBEY  RIDGE 

5160 

TUOLUMNE 

37 

38  01 

119  93 

6900 

VAR 

HETCH  HETCHY   WTR  SUP 

LOWER  OTAY  BESEBVOIB 

5162 

SAN  OIEGO 

33 

32  37 

116  96 

900 

SAN  DIEGO  WTR  OEPT 

LOYALTON 

5171 

9 

Bl 

ROLLO  LARSEN 

LUCERNE   VALLEY  1  WSW 

518: 

SAN  BERDINO 

J 

34  26 

116  98 

SS 

ROY  A  FLETCHER 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

MONTEREY 

35  53 

121  27 

355 

STATE   DIV  OF  HWYS 

LYTLE  CR  FOOTHILL  6LVD 

5212 

SAN  BERDINO 

28 

117  20 

1160 

SAN  BERNARDINO  FCD 

LYTlE  creek  POWER  HOUSE 

5215 

SAN  BERDINO 

29 

34  12 

117  27 

2250 

2P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

5218 

SAN  BERDINO 

29 

34  14 

117  29 

2760 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MADELINE  MNTNC  STA 

LASSEN 

21 

120  28 

5300 

8A 

ROBERT  P  LESLEY 

MAOERA 

523; 

MADERA 

27 

36  58 

120  04 

268 

8A 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MAO  RIVER  RANGER  STA 

5244 

TRINITY 

17 

40  27 

123  32 

2775 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAGIC  MOUNTAIN 

5256 

LOS  ANGELES 

29 

118  17 

4450 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MAHNKE 

23 

2380 

MRS  M  E  MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 

5284 

MONO 

37  37 

119  02 

DEPT   WATSfi  RESOURCES 

MANDEVILLE  ISLAND 

5296 

SAN  JOAOUIN 

27 

38  02 

121  34 

10 

VAR 

JESSE  FIERRO 

MANZANITA  LAKE 

5  Jl  1 

23 

40  32 

121  34 

5850 

8A 

Si 

US  NAT  PARK  SERVICE 

MARCH  F IELD 

5326 

RIVERSIDE 

28 

117  15 

1533 

U    S   AIR  FORCE 

MARICOPA 

5338 

KERN 

35  05 

119  23 

680 

8P 

BANKLINf    OIL  COMPANY 

MARIPOSA 

MAPI POSA 

37  29 

119  59 

2011 

9A 

MRS  GABRIELLE  WILSON 

MAHKLEEVI LLE 

5356 

ALPINE 

3 

38  42 

119  47 

5546 

ELOISE  B  FAIRBANKS 

MARTINEZ   3  S 

5371 

CONTRA  COSTA 

37  99 

122  08 

225 

MARGARET    S  PLUMMER 

5372 

CONTRA  COSTA 

37  58 

122  06 

278 

8A 

CHARLES  P  WEAVER 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

537T 

26 

9A 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

MAR YSV I LLE 

YUBA 

39  09 

121  36 

6P 

MARYSVILLE  FIRE  DEPT 

MATHER 

3: 

37  53 

119  51 

4515 

5P 

CITY    SAN  FRANCISCO 

MC    CARTHY   POINT  RS 

TEHAMA 

23 

121  41 

3800 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MC  CLOUO 

SISKIYOU 

21 

41  16 

122  09 

3  300 

8A 

SA 

Thomas  will  iams 

MEADOW  LAKE 

5496 

FRESNO 

27 

37  05 

4485 

7A 

RADIO  STATION  KRFM 

MECCA  3  se 

5502 

RIVERSIDE 

6 

33  33 

116  02 

-175 

8A 

8A 

D  8  W  ALEHANDEB 

MEDICINE  LAKE 

5505 

12 

41  39 

121  37 

6726 

VAR 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MENDOTA  OAM 

5528 

FRESNO 

27 

120  22 

7A 

FRANK   F  MOITOZA 

MERCEO  FIRE   STATION  2 

5532 

MERCEO 

37  18 

120  29 

169 

CITY  OF  MERCED 

MERCED  2 

14 

168 

mercet  hot  springs 

5550 

FRESNO 

36  42 

120  52 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

MErERS  INSPECTION  STA 

5572 

EL  DORADO 

36 

38  51 

120  01 

6342 

2F 

STATE  OF  CALIFORNIA 

MICHIGAN  BLUFF 

5586 

PLACER 

1 

39  03 

120  44 

3500 

ROBERT  C  WHEELER 

MIDOLETOWN 

5598 

LAKE 

23 

122  37 

1122 

8A 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

5602 

KERN 

35  30 

119  49 

803 

5P 

5A 

UNION  OIL  CO  OF  CAL 

MILFORO   LAUFMAN  PS 

5623 

LASSEN 

18 

40  08 

120  21 

4860 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILL  CREEK  NO  2 

5629 

SAN  BERDINO 

28 

34  05 

117  02 

3P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILL   CREEK  INTAKE 

56  32 

SAN  BERDINO 

28 

116  56 

4945 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILD  5  NE 

5669 

TULARE 

9 

36  17 

118  46 

3400 

MRS  ETHEL  WALKER 

MINERAL 

5679 

23 

4911 

aA 

SA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

MINERAL  KING 

5680 

TULARE 

] 

36  26 

118  35 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MIRANDA  SPENGLER  ranch 

5713 

HUMBOLOT 

40  12 

123  46 

400 

5P 

HAROLD  fl  CHACe 

MITCHELL  CAVEPNS 

SAN  BERDINO 

115  32 

4310 

5P 

9P 

CAL  OIV  BEACH  ♦  PKS 

MITCHELL  MEADOW 

572] 

36  45 

118  43 

9700 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO 

STANISLAUS 

37 

121  00 

91 

MID 

HID 

MODESTO   IRRIG  DIST 

MODESTO  2 

5741 

ST ANl SLAUS 

37 

121  00 

92 

CITY  OF  MODESTO 

5756 

KERN 

35  03 

118  10 

2735 

8A 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

monache  meadows 

5777 

10 

36  13 

118  10 

9000 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MONO  LAKE 

9779 

MONO 

38 

38  01 

119  09 

6520 

9P 

5P 

MONO  INN 

MONTAGUE   3  NE 

S I SK I  YOU 

12 

2640 

MONTEREY 

5793 

MONTEREY 

36  36 

121  54 

335 

SS 

SS 

ROBERT  w  JOHNSON 

MONTGOHEBt  creek  2  SSW 

5809 

Shasta 

40  49 

121  96 

AARON  SMITH 

MONT ICELLO  OAM 

5818 

NAPA 

23 

39  30 

122  07 

909 

9^ 

9A 

US  BUR  RECLAMATION 

MOORPARK  1  SSE 

5823 

VENTURA 

33 

34  17 

118  93 

920 

US  SOIL  CON  SERVICE 

MORENA  DAM 

5840 

SAN  DIEGO 

33 

116  31 

3075 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

MORGAN  HILL  2  E 

5844 

SANTA  CLARA 

37  08 

121  37 

225 

8A 

MRS  THELMA  F  DOWNER 

MORGAN  HILL  6  WNW 

5846 

SANTA  CLARA 

20 

37  09 

121  46 

MANUEL  V  ROSE 

MORGAN  HILL  SCS 

5853 

SANTA  CLARA 

20 

37  08 

121  39 

390 

US  SOIL  CON  SERVICE 

MOflONGO  VALLEY 

5863 

SAN  BERDINO 

34  03 

lib  34 

2580 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRO  BAY  F |R£  OEPT 

5866 

SN  LUIS  OBPO 

115 

9P 

5P 

MORRO  BAY  F   P  DIST 

MORRO  8A*   3  N 

5869 

SN  LUIS  OBPO 

* 

35  25 

120  51 

670 

MID 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MOUNTAIN  PASS 

5990 

SAN  BEROINO 

39  28 

115  32 

4735 

SS 

MOUNT  BALDY  FC  eSG 

5900 

SAN  BERDINO 

26 

34  14 

117  39 

.4275 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOUNT  OANAHEB 

EL  DORADO 

38  45 

120  40 

8A 

STATE   DIV  OF  FST»Y 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

5915 

CONTRA  COSTA 

37  52 

121  56 

2100 

7A 

CAL  DIV  BEACH  *  PARK 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

SANTA  CLARA 

37  20 

121  39 

4206 

IIP 

IIP 

U  S  WB  OBSERVER 

MOUNT  HEBRON  11  ESE 

5940 

121  48 

4380 

6P 

JOHN  L  PARSONS 

MOUNT  HEBRON  RANGER  5TA 

5941 

S  I  SK 1  YOU 

12 

41  47 

122  00 

4250 

SA 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOUNT  MADONNA 

5973 

SANTA  CRUZ 

20 

37  01 

121  43 

1800 

c 

JACK    I  SChELL 

MOUNT   SHASTA  SKI  BOWL 

5980 

SISKIYOU 

23 

7841 

9A 

MOUNT  Shasta  sk 1  BOWL 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 

SISKIYOU 

23 

41  22 

122  14 

7900 

VAR 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MOUNT   SHASTA  wB  CITY 

9983 

SISKIYOU 

23 

41  19 

122  19 

3544 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MOUNT    TAHALPAIS   2  SW 

99961 

MARIN 

17 

37  94 

122  36 

1475 

: 

CALIF  OIV  BEACH  ♦  PKS 

MOUNT  WILSON  FC   338  B 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

118  04 

9709 

4P 

U  S  we  OBSERVER 

MUIB  WOODS 

6027 

MARIN 

17 

37  94 

122  34 

171 

9A 

US  NAT  PARK  SERVICE 

MUM80  BASIN 

6032 

TRINITY 

35 

41  12 

122  32 

5700 

VAC 

s 

OEPT  WATER  RESOURCES 

NACIMIENTO  DAM 

6056 

SAN  LUIS  OBPC 

24 

120  93 

770 

4P 

4P 

MONTEREY  CO  FCwCO 

6065 

NAPA 

17 

38  18 

122  17 

16 

TA 

EARL   S  OIPSON 

»NAPA    STATE  HOSPITAL 

5074 

17 

38  17 

122  16 

60 

9P 

9P 

JOHN  F  ALLEMANI 

NAVARRO  1  NW 

5105 

MENDOCINO 

17 

39  10 

220 

MASONITE  CORPORATION 

NEEDLES 

61  15 

SAN  BERDINO 

5 

34  50 

114  36 

480 

CITY  Of  NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

61  18 

SAN  BERDINO 

5 

114  37 

913 

HID 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

NEENACM 

5122 

LOS  ANGELES 

15 

34  48 

118  35 

2890 

5P 

L  A  WTR   ♦  PWR  OEPT 

NEVADA  CITY 

61  361 

8 

2600 

BA 

NEWARK 

ALAMEDA 

37  31 

122  02 

14 

SA 

BA 

8A 

LESLIE   SALT  COMPANY 

NEWBURY  PARK  4  SW 

6149 

33 

34  09 

118  58 

780 

SP 

RANCHO  SIERRA  VISTA 

NEWHALL  SOLEOAD  FC  32  C 

6162 

LOS  ANGELES 

29 

34  23 

118  32 

1243 

4P 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

NEWHALL  U  S  RANGER  STA 

6164 

LOS  ANGELES 

29 

34  22 

118  31 

1342 

U  S  FOREST  SERVICE 

279  - 
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At 

ST ANI SLAUS 

RICHARD  A  SMITH 

nemport  beach  harbor 

ORANGE 

NEWPORT  HARBOR  DEPT 

N ICOLAUS 

SUTTER 

RECLAMATION  DIST  1001 

IMPERIAL 

IMPERIAL    IRRIG  DIST 

NIPOMO  2  N¥ 

SN  LUIS  OBPO 

ANDREW  MEHLSCHAU 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MADERA 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

•NORTH  HOLLYWOOD 

LOS  ANGELES 

SN  FERNDO  VLY  TIMES 

NOVAIO  8  WNW 

MARIN 

EDWARD  L  THOMPSON 

OAkOALE  WOODMAPO  OAM 

STANISLAUS 

S  SN  JOAQUIN   IR  DIST 

OAr   KNOLL  RANGER  STA 

SI SK lYOU 

12 

41 

50 

122  51 

1963 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

OAKLAND  H8  AIRPORT 

ALAMEDA 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

OAK V 1 LLE   1  WNH 

ALLARD  A   CALKINS  JR 

OAKVILLE  *  SW 

RICHARD  PLEINER 

OCCIDENTAL 

SONOMA 

ANDREW  J  BLANEY 

»OCEANSI0E  CAMP 

PENDLETON 

SAN  DIEGO 

UP 

U  S  MARINE  CORPS 

OCEANSIDE  PUMPING  PLANT 

SAN  DIEGO 

OCEANSIDE  WATER  DEPT 

OCOT ILLO  WELLS 

SAN  DIEGO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OILFIELDS  JOAQUIN  RIDGE 

FRESNO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

OJAl 

6399 

VENTURA 

33 

34 

27 

119  15 

750 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

OL 1 NOA 

ORANGE 

HERSCHEL  P  CLAUSEN 

MRS  BEATRICE  RYAN 

OPIOS  CAMP  FC  57  BE 

LOS  ANGELES 

LONG  BEACH  SCH  DIST 

ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 

ORANGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  COvE 

FRESNO 

lOA 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

HUM6OL0T 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PARK 

ORICK  10  se 

HUMBOLDT 

AUSTIN  E  LYONS 

GLENN 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

ORLEANS 

HUMBOLDT 

E   J  ANDERSON 

OROVILLE 

6i2l 

BUTTE 

8 

39 

30 

121  33 

171 

UA 

CITY  OF  OROVILLE 

OROVILLE  7  SE 

BUTTE 

39 

121 

ALBERT  E  PALMER 

OROVILLE  BRIDGE 

BUTTE 

ROBERT  E  SK INNER 

OROVILLE  RANGER  STATIOr 

BUTTE 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

05TRANDER  LAKE 

MARIPOSA 

DEPT  WATER  RESOURCES 

OXNARD 

VENTURA 

6P 

CITY    OF  OXNARO 

VENTURA 

JEFF  BUTLER 

PACHECO  PASS 

MERCED 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PACIFIC  HOUSE 

EL  DORADO 

FLOYD  P  POOLE 

PACOIMA  OAM  FC   )3  A-E 

LOS  ANGELES 

E   K  6ARR 

PAICINES  OMRWALL  RANCH 

6610 

SAN  BENITO 

20 

36 

44 

121  22 

950 

SA 

JOHN  P  OHRWALL 

PALMDALE 

662'. 

LOS  ANGELES 

3*. 

35 

118  07 

2655 

5P 

PALMDALE    IRfilG  DIST 

PALMDALE  2  NE 

LOS  ANGELES 

PALMDALE    IRRIG  DIST 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

LOS  ANGELES 

FED  AVIATION  AGENCY 

PALM  SPRINGS 

RIVERSIDE 

5P 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

SANTA  CLARA 

BA 

ENGINEER ING  OEPT 

MONTEREY 

JAMES  A  BELL 

PALOMAR  MTN  OBSERVATORY 

SAN  DIEGO 

IP 

PALOMAR  OBSERVATORY 

PALOS  VEROES  EST  FC  <t30 

LOS  ANGELES 

R  W  HIAIT 

PANOCHE 

SAN  BENITO 

MISS  LILY  BERG 

PANOCHE  JUNCTION 

6678- 

FRE  SNO 

27 

36 

32 

120  27 

420 

PARADISE 

BUTTE 

39 

121 

1750 

PARADISE  CEMETERY 

PARADISE  MEADOW 

TUOLUMNE 

METCM  hETCHY  WTR  sup 

PARKER  RESERVOIR 

SAN  8ERDIN0 

METRO  WATER  DISTRICT 

PARKFIELO 

MONTEREY 

HERBERT  H  DURHAM 

PARKFIELD  7  NNW 

MONTEREY 

RAULSION  P  MORRISON 

PASADENA 

LOS  ANGELES 

4P 

PASADENA  WATER  DEPT 

PASKENTA  RANGER  STATION 

U  S  FOREST  SERVICE 

PASO  ROBLES 

SN  LUIS  08P0 

CITY  OF  PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  S  NW 

SN  LUIS  OBPO 

FRANCIS  F  NELSON 

PASO  ROBLES  FAA  AIRPORT 

6742 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

40 

120  38 

803 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

PATT  IHAr 

KERN 

HUDSON  RANCH 

PAYNES  CREEK 

TEHAMA 

MRS  ANITA  V  KUNKLER 

PEAR  LAKE 

TULARE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PETALUMA  FIRE  STATION  2 

SONOMA 

SP 

PETALUMA  F IRE  DEPT 

PETALUMA  1  N 

SONOMA 

VICTOR  E  CMAU 

PFE  IFFEfl  RANCH 

MERCED 

A  PAT  TURNER 

PIEDRA 

FRESNO 

MRS   IDA  H  AKERS 

PIEDRA  BLANCA  GUARD  STA 

VENTURA 

VENTURA  COUNTY  FCD 

PINE  CANYON  PATROL 

STATION  FC   321  E 

6891 

LOS  ANGELES 

29 

3A 

40 

118  26 

3286 

5P 

LOS  ANGELES  FIRE  DEPT 

PINNACLES  NATIONAL  MON 

6926 

SAN  BENITO 

20 

36 

29 

121 

1307 

US  NAT   PARK  SERVICE 

PIRU  2  ESE 

VENTURA 

CAMULOS  RANCH 

PISMO  BEACH 

SN  LUIS  OBPO 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE  S 

SHASTA 

P  G  ♦  E  COMPANY 

PITTS  RANCH 

LAKE 

AUBREY  W  PITTS 

PLACERVILLE 

EL  DORADO 

eA 

P  G  +  E  COMPANY 

PLACERVILLE  IFG 

EL  DORADO 

INST  FST  GENETICS 

PLACERVILLE  1  V 

EL  DORADO 

CITY  OF  PLACERVILLE 

PLYMOUTH 

AMADOR 

LORPIN  L  CRAjN 

POINT  ARENA 

7009 

MENOOC I  NO 

17 

38 

55 

123  42 

197 

SA 

C 

JAMES  D  MOUNGOVAN 

POINT  ARGUELLO  WB 

7015 

SNTA  BARBARA 

40 

120 

367 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

POINT  ARGUELLO 

LIGHT  STATION 

SNTA  BARBARA 

U  S  COAST  GUARD 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

SN  LUIS  OBPO 

UP 

U  S  COAST  GUARD 

POMONA 

LOS  ANGELES 

J  E  AOAMSON 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

CONTRA  COSTS 

8A 

U  S  NAVAL  MAGAZINE 

PORTERVILLE 

TULARE 

JOHN  H  DAYBELL 

PORTOLA 

REUBEN  G  OALTON 

PORTUGUESE  MEADOW 

TULARE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEY  3  E 

7096 

TULARE 

10 

35 

48 

118  38 

4920 

7A 

WILLIAM  R  BOOTH 

POTTER  VALLEY  3  NNW 

7107 

39 

1055 

OTTO  R  HUGHES 

POTTER  VALLEY  3  SE 

MENOOC 1  NO 

RUSSELL   E  NEAR 

POTTER  VALLEY  PwR  HOUSE 

MENOOC I  NO 

P  G  ♦  E  COMPANY 

POWAV  VALLEY 

SAN  DIEGO 

POWAT  MUN  WATER  DIST 

PRAOO  DAM 

PlVEPSlOE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PRIEST  VALLEY 

MONTEREY 

NELSON  H  PALMER 

QUAKING  ASPEN 

TULARE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OUINCY  RANGER  STATION 

PLUMAS 

U  S  FOREST  SERVICE 

RAMONA  SPAULDING 

SAN  DIEGO 

LOUIS  B  SPAULDING 

RANCHITA 

721.  *i 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

116  32 

4110 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RANOseuRO 

7 

KERN 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 

MARIPOSA 

ROBERT  H  WHIPPLE 

RED  BLUFF  wB  AIRPORT 

TEHAMA 

u  S  WEATHER  Bureau 

REDDING  1  se 

SHASTA 

CITY  OF  REDOING 

REDDING  FIRE   STA  NO  2 

SHASTA 

5P 

REDOING  FIRE  CHIEF 

REDLANOS 

SAN  BEROiNO 

REDLANDS  DAILY  FACTS 

REDWOOD  CITY 

SAN  MATEO 

CITY  FIRE  DEPT   STA  2 

REDWOOD  VALLEY 

MENDOC INO 

Thomas  m  jameson 

REPRESA 

SACRAMENTO 

FOLSOM  STATE  PRISON 

f B I C  HMON  D 

7<.l* 

CONTRA  COSTA 

k 

37 

56 

122  21 

55 

CITY  OF  RICHMOND 

RIO  VISTA 

SOLANO 

121 

22 

U  S  ARMY  DEPOT 

RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  3 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE  FIRE  OEPT 

RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 

RIVERSIDE 

eA 

SA 

CITRUS  EKP   STAT  ion 

ROBERTSON  FLAT 

PLACER 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROCK  CREEK 

INYO 

DEPT  WATER  RESOURCES 

ROC KLIN 

PLACER 

RAYMOND  H  JOHNSON 

ROSE  MARIE  MEADOW 

FRESNO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

ROUND  MEADOW 

TULARE 

CALIF    STATE  ENG 

ROUND  MOUNTAIN  I  NNE 

SHASTA 

23 

121  56 

2117 

7A 

MRS  MARIAN  L  8ERTAGNA 

RUNNING  SPRINGS   1  E 

SAN  BEROINO 

IS 

117  05 

5965 

STATE   DIV  OF  HWYS 

SACHES  SPRINGS 

7623 

TUOLUMNE 

37 

38 

06 

119  51 

7900 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

76  30 

SACRAMENTO 

23 

38 

121  30 

17 

MH 

U  S  WEATHER  BUREAU 

•SACRAMENTO  m8  CITY 

7633 

SACRAMENTO 

23 

38 

35 

M|0 

MIO 

u  s  WEATHER  Bureau 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

7637 

TEHAMA 

40 

10 

122  48 

3850 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

sagehen  creek 

76i.l 

NEVADA 

3e 

39 

120  14 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

SAINT  HELENA 

76<.3 

38 

30 

122  28 

255 

6P 

EDW 1 N  L  PAULSON 

SAINT  HELENA  4  WSW 

17 

30 

122  32 

1792 

EDWIN  H  LEARNED 

SAINT  HELENA  7  NE 

76A' 

23 

38 

122  22 

1050 

MRS  CLARA  6  ABREU 

SAINT  JOHN 

23 

39 

43 

122  00 

145 

7A 

JAMES  A  STURGEON 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

CONTRA  COSTA 

37 

122  06 

625 

5P 

5P 

BROTHER  U  BENEDICT 

SALINAS 

7667 

MONTEREY 

2U 

36 

40 

121  39 

6 

AGR  EXTENSION  SEP 

SAL  INAS  Z  C 

7668 

2<f 

36 

121  37 

80 

5P' 

5P 

SALINAS  Rural  f  o 

SALINAS  FAA  AP 

MONTERY 

2<t 

36 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SALINAS  DAM 

7672 

2<* 

35 

120  30 

1375 

8A 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

7681 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

120  24 

250 

5P 

JOE  CABPAL  JR 

SALT   SPRINGS  PWP  HOUSE 

38 

120  13 

3  700 

3P 

3P 

3P 

P  G  »  E  COMPANY 

SAL  YEP  RANGER  STATION 

TRINITY 

35 

40 

53 

123  35 

623 

ei 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  ANDREAS  2  S 

770; 

2 

10 

120  40 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

7711 

LOS  ANGELES 

34 

10 

117  40 

2394 

4P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

INDEX  NO.  1 

1  DRAINAGE  X  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

PBECIP. 

£ 

SPECIAi. 

ANTONtO  HiSSloH 

7714 

MONTEREY 

24 

36  01 

121  15 

1060 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  AROO 

7716 

MONTEREY 

24 

36  01 

120  5* 

435 

8A 

SAN  BERNARDO  RANCHO 

SAN  BENITO 

7719 

SAN  BENITO 

20 

36  31 

121  05 

1355 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

SAN  BEROINO 

28 

34  08 

117  16 

1125 

6P 

S  6  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  CLEMENTE  DAM 

7731 

MONTEREY 

4 

36  26 

121  42 

7A 

CALIF  WTR  *  TEL  CO 

SANOBERG  PATROL 

STATION  FC   130  B 

7734 

LOS  ANGELES 

29 

34  *5 

116  *3 

4025 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

SANDBERG  WB 

7735 

LOS  ANGELES 

29 

34  *5 

116  44 

4517 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

•SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

7740 

SAN  DIEGO 

33 

32  ** 

117  10 

19 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  DIMAS  FIRE  WRD  FC95 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

117  48 

955 

8A 

SAN  DIMAS  FIRE  STA 

SAN   OlMAS   TANBARK  FLAT 

7750 

LOS  ANGELES 

26 

3*  12 

117  46 

2720 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  EMIGOIO  RANCH 

7753 

10 

35  00 

119  11 

1*50 

8A 

KERN  COUNTY  LAND  CO 

SAN   FELIPE    HIGHWAY  STA 

7755 

SANTA  CLARA 

20 

37  01 

121  20 

365 

STATE  OIV  OF  HWYS 

SAN  FERNANDO 

7759 

LOS  ANGELES 

13 

3*  16 

lie  28 

965 

6P 

S  F  HE IGHTS  LEMON  AN 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7762 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

118  30 

1248 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  FRANC  1  SCO 

RICHMOND  SUNSET 

7767 

SAN  FRANCISCC 

37  *6 

122  30 

32 

5P 

CITY  SAN  FRANCISCO 

SAN  FRANC ISCO  W8  AP 

7769 

SAN  MATEO 

37  37 

122  23 

8 

MID 

MID 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

•  SAN  FRANC  1  SCO 

FEDERAL  BUILDING 

7772 

AN  FRANCISCC 

4 

37  47 

122  25 

52 

MID 

MID 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

LOS  ANGELES 

26 

34  09 

117  54 

744 

SP 

PASADENA  WATER  DEPT 

SAN  GABRIEL  DAM  FC425BE 

7779 

LOS  ANGELES 

26 

34  12 

117  52 

5P 

E   K  OE  VORE 

SAN  GABRIEL  F IRE  OEPT 

7785 

LOS  ANGELES 

34  06 

118  06 

450 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  GREGORIO  3  SE 

7907 

SAN  MATEO 

37  18 

122  20 

355 

5P 

SP 

POMPONIO  RANCH 

SAN  JACINTO 

7810 

RIVERSIDE 

3; 

33  48 

116  59 

1550 

7P 

7P 

BYRON  JOHANSEN 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

7813 

RIVERSIDE 

33 

33  47 

116  59 

1560 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

SAN  JOAQUIN  ExP  RANGE 

7817 

MADERA 

27 

37  06 

119  44 

U  S  FOREST  SERVICE 

•SAN  JOSE 

7821 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  54 

MID 

MID 

E  0  BILLWILLER 

SAN  JUAN  8AUTISTA  3  S5E 

7834 

SAN  BENITO 

20 

36  49 

121  31 

615 

MRS  GAYE  D  DAY 

7837 

33 

33  36 

117  31 

730 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

SN  LUl S  OBPO 

35  18 

120  40 

300 

7A 

7A 

CAL  STATE  POLY  COL 

•SAN  MATEO 

786* 

SAN  MATEO 

* 

37  34 

122  19 

30 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7870 

VENTURA 

33 

33  14 

119  26 

502 

WEATHER  SERVICE  OFF 

•SAN  PEDRO 

7876 

LOS  ANGELES 

33 

33  43 

119  16 

10 

5P 

MARINE  EXCHANGE 

•SAN  RAFAEL 

7880 

MARIN 

17 

37  58 

122  32 

31 

5P 

CITY  ENGINEER 

SANTA  ANA    FIRE    STAI ION 

7888 

ORANGE 

28 

33  45 

117  52 

115 

5P 

5P 

SANTA  ANA  F IRE  DEPT 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

7891 

SAN  BEROINO 

28 

34  07 

117  07 

1980 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  ANA    RIVER    PH   NO  1 

7894 

SAN  eERDINO 

28 

34  09 

117  03 

2765 

IP 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SANTA  ANITA  FERN  FC  432 

7897 

LOS  ANGELES 

13 

34  12 

118  01 

2035 

SP 

G  ROBINSON 

SANTA  BARBARA 

7902 

33 

34  26 

119  42 

100 

5P 

5P 

SANTA  BARBARA   FAA  AP 

SNTA  BARBARA 

33 

34  26 

119  50 

9 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

790? 

SNTA  BARBARA 

32 

34  32 

119  57 

4000 

SP 

TV  STATION  KEYT 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

SANTA  CLARA 

* 

37  21 

121  56 

88 

5P 

5P 

UNIV  OF    SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 

7916 

SANTA  CRUZ 

36  59 

122  01 

125 

5P 

5P 

ROBERT  E  BURTON 

SANTA  FE  DAM 

7926 

LOS  ANGELES 

i; 

3*  07 

117  58 

427 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  MARGAR 1 T A  2  SW 

7930 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

35  22 

120  38 

1200 

6P 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

7933 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  22 

120  38 

1100 

SA 

D  DALE  RUSKOV ICH 

SANTA    MARIA   we  AIRPORT 

7946 

SNTA  BARBARA 

30 

34  54 

120  27 

238 

HID 

:  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SANTA  MONICA 

7950 

LOS  ANGELES 

33 

34  01 

118  29 

6* 

CITY  SANTA  MONICA 

7953 

LOS  ANGELES 

33 

34  00 

lie  30 

15 

5P 

6P 

SANTA  PAULA 

795T 

VENTURA 

29 

34  21 

119  05 

263 

9P 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

SANTA  ROSA 

7965 

SONOMA 

22 

38  27 

122  42 

167 

7A 

7A 

CLARENCE  S  NEWBERRY 

SANTA  YNEZ 

79761  SNTA  BARBARA 

32 

3*  37 

120  06 

SNTA   YNEZ  HIGH  SCHL 

SANI lAGO  OAM 

79871  ORANGE 

28 

33  *7 

117  *3 

655 

SAUGUS  POWER  PLANT   NO  I 

8014 

LOS  ANGELES 

29 

34  35 

118  27 

2105 

6A 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

8025 

SI  SKlYOU 

12 

41  18 

123  08 

2169 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

•  SCOT  |A 

8045 

7 

40  29 

124  06 

139 

8A 

8A 

PACIFIC   LUMBER  CO 

SEARSVILLE  LAKE 

8068 

SAN  MATEO 

37  2* 

122  14 

350 

8A 

AUST IN  CLAPP 

SEBASTOPOL  4  SSE 

807; 

SONOMA 

1' 

38  21 

122  49 

145 

GEO  A  NAHMENS 

LASSEN 

18 

*0  *0 

120  15 

4662 

5P 

SEPULVEOA  DAM 

8092 

LOS  ANGELES 

13 

34  10 

118  28 

740 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  OAM 

8135 

SHASTA 

23 

40  *3 

122  25 

1076 

8A 

BA 

SA 

:  H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

8158 

LOS  ANGELES 

26 

33  57 

117  5* 

9A 

SHELL  OIL  CO 

SHELTER  COVE 

8162 

HUMBOLDT 

17 

40  02 

12*  04 

55 

5P 

5P 

MRS  MARILYN   F  MACHl 

SHINGLE 

8173 

EL  DORADO 

I 

120  55 

1375 

7A 

Theodore  b  heusner 

SHINGLETOWN  2  E 

8175 

SHASTA 

23 

40  30 

121  51 

3535 

7A 

MRS  JANICE   M  SUTTER 

SIERRA  CITY 

8207 

SIERRA 

8 

39  34 

120  38 

4182 

BA 

SIERRAVILLE   RANGER  STA 

8218 

SIERRA 

8 

39  35 

120  22 

4975 

SA 

SIGNAL  HILL  FC  415 

LOS  ANGELES 

13 

33  48 

lie  10 

5P 

GEORGE    1  OSBORNE 

8243 

ORANGE 

28 

33  45 

117  40 

1100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SISOUOC  SOUTH  FORK  CAMP 

8266 

SNTA  BARBARA 

30 

3*  46 

119  *6 

2500 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKAGGS  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH 

8272 

SONOMA 

22 

38  41 

123  08 

1930 

8A 

JOHN  K  LEITHOLD 

MONTEREY 

24 

36  05 

120  40 

1730 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

SLOAT 

9292 

PLUMAS 

8 

39  52 

120  *4 

CLARENCE  F  ELWORThY 

SLOUGHMOUSE   6  SE 

8293 

SACRAMENTO 

38  28 

121  05 

160 

MRS   MABEL   VAN  VLECK 

SNOW  CREEK  UPPER 

RIVERSIDE 

33  52 

1940 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 

SNOW  FLAT 

8311 

MARIPOSA 

14 

37  50 

119  30 

5 

DEPT   WATER  RESOURCES 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 

8320 

NEVADA 

39  19 

120  22 

6885 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

SODA  SPRINGS 

8331 

NEVADA 

1 

39  19 

120  23 

6750 

5P 

5P 

:  H 

SOLEDAO 

8338 

MONTEREY 

24 

36  26 

121  19 

204 

BA 

JAN  M  JACOBSEN 

SOMESBAR   1  W 

HUMBOLDT 

12 

*1  23 

123  30 

450 

BA 

MRS  GEORGIA  ANN  LONG 

SOMIS  3  NE 

8341 

VENTURA 

3*  17 

lie  58 

490 

SA 

LAWTON  INVESTMENT  CO 

SOMIS  3  NW 

8349 

VENTURA 

33 

34  17 

119  03 

8A 

BEflYLWOOD   INVEST  CO 

SONOMA 

8351 

SONOMA 

17 

38  17 

122  27 

20 

LAURENCE  W  DICKEY 

SONORA 

8353 

TUOLUMNE 

37 

37  59 

120  23 

1830 

8> 

P  G  ♦  E  COMPANY 

SONORA  JUNCTION 

8355 

MONO 

3G 

38  21 

119  27 

STATE  DIV  OF  HWYS 

S  E  FARALLON 

6376 

SAN  FRANCISCC 

4 

37  42 

123  00 

27 

U  S  COAST  GUARD 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

8380 

MARIPOSA 

14 

37  30 

119  36 

5120 

US  NAT  PARK  SERVICE 

SOUTH  FORK  CABIN 

SAN  BERDINO 

6 

34  0* 

U6  49 

7120 

5P 

SOUTH  LAKE 

8406 

INTO 

IS 

37  11 

118  34 

9580 

VAR 

s 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SPADRA  PACIFIC 

COLONY  FC   S5t  C 

e43e 

LOS  ANGELES 

3*  03 

117  49 

680 

: 

R  S  HUTCHI SON 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

8446 

MONTEREY 

2. 

36  36 

121  41 

60 

8A 

MRS  BERTHA  hENNES 

SPRINGVILLE   7  ENE 

8455 

TULARE 

36  10 

118  42 

2470 

7A 

ELHER  A  SUTTON 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

846Q 

TULARE 

36  08 

118  48 

1050 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE  TULE 

HEADWORKS 

8463 

TULARE 

36  12 

lie  39 

4070 

P  G  ♦  E  COHPANY 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

8474 

PLACER 

36 

39  12 

120  14 

6226 

8A 

H 

SQUIRREL    INN  1 

8476 

SAN  SERDINO 

34  14 

117  15 

5239 

5P 

SQUIRREL    INN  HOLD  CO 

SQUIRREL    INN  2 

8479 

SAN  BERDINO 

1' 

34  1* 

117  14 

5660 

5P 

5P 

LEROY  KEMP 

STANDISH  ♦  HICKEy  ST  PK 

849C 

MENDOC [ NO 

39  53 

123  44 

850 

8A 

CAL  DIV  BEACH  *  PKS 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

8499"  TUOLUMNE 

38  OS 

120  22 

5P 

P  G  *  E  COMPANY 

STATE  LAKES 

851C 

FRESNO 

36  56 

118  35 

10300 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STAYTON  MINE 

8517 

MERCED 

36  55 

121  13 

2975 

MRS  H  C  CUSHINGhaM 

STIRLING  CITY  RS 

8544 

BUTTE 

39  54 

121  32 

3518 

BA 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

STOCKTON  DISPOSAL  PLANTl  8554 

SAN  JOAQUIN 

37  56 

121  20 

11 

CITY  OF  STOCKTON 

(•STOCKTON  FAA  AIRPORT 

8558 

SAN  JOAQUIN 

2 

37  5* 

121  15 

22 

MID 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

STOCKTON  FIRE   STATION  4 

8560 

SAN  JOAQUIN 

37  58 

121  18 

11 

8A 

SA 

STOCKTON  FIRE  DEPT 

STOCKTON  MOwPy  BRIDGE 

8562 

SAN  JOAQUIN 

37  51 

121  23 

15 

5P 

5P 

MARTIN  P  HUMS 

STONVFORD  COOLEY  RANCH 

8578 

COLUSA 

39  15 

122  40 

3015 

FRED  H  COOLEY 

STONYFORD  RANGER  STA 

8580 

39  23 

122  33 

1168 

aA 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8597 

GLENN 

39  35 

122  32 

■  800 

5P 

5P 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

STOUTS  MEADOW 

859 

SHASTA 

41  10 

121  56 

5300 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

STRAWBERRY  VALLEY 

86  06 

YUBA 

■ 

39  3* 

121  06 

3784 

5P 

SP 

SOPER-WHEELER  CO 

SUEY  RANCH 

8627 

SN  LUIS  OBPO 

35  00 

120  23 

390 

5P 

SUEY  RANCH 

SUNLAND 

866C 

LOS  ANGELES 

3*  16 

118  le 

1460 

FRANK   T  STEVENS 

SUNSET  BEACH  STATE  PARK 

8680 

SANTA  CRUZ 

36  5* 

121  50 

85 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PARK 

SURF  2  ENE 

8697 

SNTA  BARBARA 

3*  41 

120  34 

105 

SUSANA  KNOLLS 

870C 

VENTURA 

3*  16 

118  40 

1085 

BA 

SUSANA  KN  F IRE  STA 

SUSANVILLE 

8701 

LASSEN 

40  25 

120  39 

4170 

BA 

CITY  OF  SUSANVILLE 

SUSANVILLE  AIRPORT 

LASSEN 

I 

40  23 

120  33 

4148 

MID 

MIQ 

DAVID  BARR 

SUSANVILLE    1  WNW 

8703 

LASSEN 

IE 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

8713 

AMADOR 

U 

38  23 

120  48 

1960 

SA 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

TABLE  MOUNTAIN 

87*8 

LOS  ANGELES 

34  23 

117  41 

7500 

5P 

5P 

SMITHSONIAN  OBSY 

87  52 

KERN 

n 

35  09 

119  28 

1025 

KERN  CO  FSTRY  ♦  FD 

lAHOE  CITY 

8758 

PLACER 

39  10 

120  09 

6226 

BA 

8A 

SA 

ARTHUR  E  FROOENBERG 

TALBOT  CAMP 

8771 

PLACER 

39  12 

6000 

VAR 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

TEHACMAPI 

8826 

KERN 

IC 

35  08 

lie  27 

3975 

6P 

MRS  ANITA  COWAN 

TEHACHAPI  ranger  STA 

88  32 

KERN 

IC 

35  08 

116  27 

3976 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

TEJON  RANCHO 

8839 

KERN 

35  02 

116  45 

1425 

6P 

TEJON  RANCH  COMPANY 

TERMO 

8873 

LASSEN 

ll 

*0  52 

120  27 

5300 

SULO  E  LAKSO 

TERMO  BRIN  MARR  RANCH 

8875 

LASSEN 

40  55 

120  16 

5360 

BA 

BRIN  MARR 

THE  CEDARS 

8881 

PLACER 

39  15 

120  21 

5900 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

THE  GEYSERS 

SONOMA 

22 

36  *8 

122  49 

1600 

MRS  FAYE  DEwEy 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

8892 

RIVERSIDE 

33  38 

116  10 

-120 

MID 

MIC 

FED  AVIATION  AGENCY 

THOUSAND  OAKS 

8905 

VENTURA 

34  11 

lie  51 

610 

5P 

VENTURA  CO  F IRE  DEPT 

THREE  RIVERS  6  SE 

TULARE 

36  22 

118  51 

2200 

: 

GLENN  BAKER 

THREE  RIVERS  EDISON  PH2 

8914 

TULARE 

36  28 

lie  S3 

950 

2P 

2P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

STATION  INDEX 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


THREE  RIVERS  EOISON  I 

(  CREEK  POWER  HOUSEl  ( 
TOFANGA  PATROL  SIi 
rORRANCE 

!ABUCO  CANTON 
!ACr  2  SSE 
[ACr  CARSON* 

:act  Pumping  plai 
unity  center  i 


DAH  VIST. 


POIN 


TRUCKEE  RANGER  STi 
TUJUNO*  MILL  CB  F< 

ILEF  lELD 
TULELAKE 

TUNNEL  RANOER  STAl 
TUOLUMME  MEADOWS 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
HJSTIN   IRVINE  HAN( 


TWENTYNINE  I 


ALMS 


NION  OIL  STEARNS 
ABSORPT [ON  PLANT 

NIVERSITY  Of  CALir 
At  LOS  ANGELES 


UPPER  MATTOLE 
UPPER  SAN  LEANORO 

FILTERS 
UPPER  TRES  PINOS 


VALYERMO  ranger  STAT  101 
VAN  NUYS  CITY 
HAREHOUSe  FC  15 

VENADO 
VENTURA 

VEHNILION  VALLEY 
VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
VINCENT  FIRE   STA  FC   120|  ■ 
VINTON 


VIS 


VISTA  1  W 
VOLCANOVILLE 

VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 
WALLACE 
lALMAR  SCHOOL 
lALNUT  CREEK  2  ESE 
lALNUT  CREEK  2  ENE 
lALNUT  CREEK  4  E  i  ^ 

lALNUT  GROVE  1 
WALNUT  PATROL  , 
TATION  FC   102  B  1 

WARNER  SPRINGS  f 
WASCO  % 
iSIOJA  PATTERSON  RANCH  S 
TSONVILLE  WATERWORKS  ^ 
,WONA  RANGER  STATION  M 
WEAVERVILLE  RANGER  STA  I  5 
WEED   1    S  h 
DON  1  MSW  1 
WENOEL    iO  SE  h 


'  LOS  ANGELES 
I  LOS  ANGELES 
ORANGE 
SAN  JOAOUIN 
SAN  JOAQUIN 
ALAMEDA 
RINITY 
RINITY 

SAN  BERDINO 

NEVADA 

LOS  ANGELES 

KERN 

SISK IYOU 

ARE 
TUOLUMNE 
STANISLAUS 
SHASTA 
ORANGE 

SAN  BERDINO 
0»  ALPINE 
Zr  MENDOC INO 
26.  MENDOCINO 


J  ALAMEDA 

i  hhh  BENITO 

I  SOLANO 
MONTEREY 
SAN  01  ECO 

;  LOS  ANGELES 

I  LOS  ANGELES 

Ts!  SONOMA 
SSl  VENTURA 
301,  FRESNO 

'I  SAN  SERDINO 
LOS  ANGELES 
PLUMAS 
TULARE 
79  SAN  DIEGO 
EL  DORADO 

SHASTA 
"  SMASTA 
:<  CALAVERAS 
J  CONTRA  COSTA 

CONTRA  COSTA 
J  CONTRA  COSTA 
■i  CONTRA  COSTA 
I.  SACRAMENTO 

LOS  ANGELES 

SAN  DIEGO 
02  KERN 

rA  BARBARA 
*TA  CRUZ 
MPOSA 


i90  1 


UNIT 


SISKIYOU 
jl2  KERN 

LASSEN 
i32    SNTA  BARBARA 


1  AMERICAN,  2  CALAVERAS, 
COAST,  IB  N.E.  INTERIOR, 
MARGARITA.      32  SANTJ 


33  46 

33  39 

37  A3 

37  42 


38  22 
3S  53 
33  16 


21  25 
21  25 
21  35 


1695 
5960 
4645 


16  02 
20  03 
23  12 
23  16 


7520 
2858 
3135 


26 

21  52 

20  59 

122  05 

122  02 

122  01 

121  59 

121  31 

17  52 


8A  BA 

5P  5P 


3  CARSON, 
It  OWENS, 
33  SOUTH  COASl 


3975 
2050 
3630 
2680 


ENTRAL  COAST,     5  COLORADO, 

r,      22  RUSSIAN, 
STANISLAUS,      35  TRINIT 


SO  CALIF  EDISON  CO 
P  G  +  E  COMPANY 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
TORRANCE  MUN  AIRPORT 
ORANGE  CO  PARK  DEPT 
AAGE   R  TUGEL 
BANTA  CARBONA    IR  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 

AMERICAN  P  *  C  CORP 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
TULELAKE  IRRIG  OlSI 
U  S  WEATHER  BUREAU 
DEPT  WATER  RESOURCES 
CARL  A  PEARSON 
U  S  euR  RECLAMAT ION 
THE    IRVINE  COMPANY 

SERVICE 


P  G  *  E  COMPANY 
CITY  FIRE  DEPARTMEN' 
MRS  MARJORIE  S  OORY 

UNION  OIL  CO 


MRS  AMY  CURTIS 

C  F  IVERSON 

U  S  FOREST  SERVICE 

LEONARD  SWINNEY 

JOHN  B  HARPER 
STAR  FREE  PRESS 
S|  SO  CALIF  EDISON  CO 
VICTOR  CO  WATER  DIST 
L  A  CO  F IRE  OEPT 
FRANK  OOTTA 
TULARE  CO  C  OF  C 
CHAMBER  OF  COMMERCE 
ELMER  C  OGLE 

WILLIAM  J  VOLLMERS 
P  G  +  £  COMPANY 
E  J  FOOTE 

MRS  M  VIVIAN  MAZLUM 
RAY    t  WHITTEMORE 


lASEK 


WARNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSTHY  +  F  I 

CLOSED  7/27/60 
LEE  F  MAC  GOWAN 
US  NAT  PARK  SERVICI 
U  S  FOREST  SERVICE 
CHESTER    1  KIMREt 
VERNON  J  BLOUNT 


STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

r 


WET  MEADOW 
WHEATLAND  2  NE 
WHEELER   SPRINGS  2  SSW 
WHEELER  SPRINGS  7  N 


^ILLITS  HOWARD  FOREST 

RANGER  STATION 
BILLOWS 
WINCHESTER 


TULARE 

YUBA 

VENTURA 

VENTURA 

SHASTA 

MONO 


WOODLAND  1  WNW 
WRIGHTS 
WRIGHTS  LAKE 
YORBA  LINDA 
YORKVILLE 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 
TREKA 

NEW  STATIONS 

ABBOTT  MINE 

WASIOJA  PHOENIX  RAf«CH 


SACRAMENTO 

ANGELES 

MENDOCINO 

MENDOC INO 
GLENN 


MENDOCINO 
SISKIYOU 


2400 
5200 
9200 


122  12 
117  05 
121  56 


BOSTON  RANCH  CO 
f  B  MANKER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
E  CLEMENS  HORSI  CO 
TURA  CO  FC  DIST 
ROSCOE  G  WILBER 
U  S  eUR  RECLAMAT ION 
UNIVERSI TY  OF  CAL IF 
IIVERSITY  OF  CALIF 

S  JESSIE  A  PAYEN 


LOUIS  L  Bi 
STATE  DIV 


COUNTY  OF  YOLO 

VIN  E  WARE 
CORPS  OF  ENGINEERS 


I  S  FOREST  SER 


DESERT,  7  EEL, 
23  SACRAMENTO, 
,      36  TRUCKEE, 


8  FEATHER, 
4  SALIMA5. 
TUOLUMNE, 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1960 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557  Federal  Of- 
fice Building,  50  Fulton  Street,   San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 
Issue. 

Divisions,  as  used  in  "Cllmatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dlroeneional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F. ,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  and  also 
Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term 
means  for  all -stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet ,  or  ice  on  the  ground . 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,   sleet, and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  stand- 
ard time .     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observat Ions  on  daylight  saving  time . 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST, 
and  Mt.  Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  Intervals,  will  be  published  later  in    "Storage-Gage  Pr©-- 
clpitatlon"  Bulletin. 

No  record  In  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry . 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;       "Snowfall  and  Snow    on  Ground" 
Table;  "Dally  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  Included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,     the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.       See     "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly     from  the  amounts  to  be  published     later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C.  for  $1.25.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Cllma- 
tological Data,  obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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CALIFORNIA  - 


SEPTEMBER  1960 


Temperatures  during  September  averaged  above 
normal  over  most  of  the  State,  only  the  central 
coast  area  averaging  below  normal  for  the  period. 
Departures,  by  drainage  areas,  were  as  great  as 
+3.1°  in  the  south  coast  area,  and  were  mostly 
+1.5°  to  +2.0°  over  the  interior  areas.  San 
Diego  reported  the  third  warmest  September  of  rec- 
ord and  Burbank  the  fourth  warmest.  Red  Bluff 
experienced  5  days  with  temperature  of  100°  or 
warmer,  bringing  to  49  the  total  such  days  for 
the  1960  season.  This  equals  the  1950  record  and 
has  been  exceeded  only  in  1933,  when  there  were 
51  days  with  readings  of  100°  or  higher. 

San  Diego  reported  that  the  amount  of  sunshine 
in  September  has  been  exceeded  only  in  1956. 

Precipitation  averaged  below  normal  over  all 
of  the  State  except  in  the  southeastern  desert 
basins.  There  were  220  stations  reporting  no  pre- 
cipitation during  the  month.  The  dry  weather 
continues  a  trend  that  has  persisted  with  only 
minor  interruptions  for  more  than  two  years. 
Mount  Shasta  reported  the  driest  summer  in  27 
years.  Relative  humidity  figures  also  point  up 
the  abnormal  dryness;  Red  Bluff  experienced  a 
48-hour  period  from  the  evening  of  the  20th  to 
the  evening  of  the  22d  when  the  humidity  ranged 
as  low  as  3  percent  and  did  not  go  above  14  per- 
cent . 


STORMS 

Lightning  on  the  2d  and  3d  in  the  northern  one- 
half  of  the  State  started  nearly  500  forest  fires, 
burned  several  buildings,  and  destroyed  two  log 
decks.  The  wind  associated  with  the  storms  downed 
utility  lines.  One  person  was  injured  by  the 
lightning.  Also  on  the  2d,  but  in  southern  Cal- 
ifornia, several  areas  reported  thunderstorms. 
Hailstones  as  large  as  baseballs  were  reported 
from  southeastern  San  Diego  County.  Winds  un- 
roofed some  small  buildings,  and  heavy  rains 
caused  flooding.  Several  forest  fires  were  set 
by  lightning.  In  central  California  on  the  9th 
lightning  killed  one  person,  and  lightning  and 
wind  caused  minor  damage  to  buildings  and  utility 
lines. 

On  the  afternoon  and  evening  of  the  10th  andl 
extending  into  the  11th  there  were  locally  severe' 
thunderstorms  in  the  mountain  areas  of  southern' 
California.  Heavy  rains  caused  mud  slides  that 
closed  highways.  The  station  at  Julian  Wynola 
reported  3.34  inches  of  rain  in  a  little  over  3 
hours.  Thunderstorms  the  afternoon  of  the  11th 
damaged  homes  and  other  buildings  in  the  Ocean- 
side-Vista  area.  The  San  Diego  area  received: 
some  damage  from  a  thunderstorm  on  the  18th. 

C.   Robert  Elford 
State  Climatologist 
U.S.  Weather  Bureau 
San  Francisco,  California 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  118°  on  the  14th+  at  Cow  Creek. 
Lowest  Temperature  18°  on  the  23d  at  Bridgeport. 
Greatest  Total  Precipitation  4.09  inches  at  Julian  Wynola. 
Least  Total  Precipitation  0.00  at  220  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  3.34  inches  on  the  10th  at  Julian  Wynola. 
Greatest  Total  Snowfall  1.0  inch  at  White  Mountain  2. 
Deepest  Snow  on  Ground  1  inch  on  the  22d  at  White  Mountain  2. 
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0 

0 

^OLSOM  DAM 

90.5 

56.7 

73.5 

101 

12 

50 

21-1- 

0 

18 

0 

0 

0 

.01 

.01 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

3RASS  VALLEY 

86.3 

55.0 

71.2 

- 

0.5 

95 

27* 

42 

4 

7 

9 

0 

0 

0 

.17 

- 

.13 

.15 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

-lAT  CREEK  PH  1 

86. 9M 

35. 5M 

51. 7M 

- 

0.7 

93 

27* 

27 

22 

106 

0 

0 

.59 

.21 

,48 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

JESS  VALLEY 

80.0 

40.5 

50.3 

86 

18 

25 

22 

142 

0 

0 

2 

0 

.28 

- 

.36 

,25 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAKEPORT 

90.6 

49.2 

59.9 

97 

10 

44 

22 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

- 

.13 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE SHORE 

92.4 

51.0 

71.7 

99 

24•^ 

44 

23 

0 

22 

0 

0 

0 

.01 

.01 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  SPAULDING 

79.4 

44.2 

51.8 

3.1 

84 

26* 

37 

20 

96 

0 

0 

0 

0 

.05 

- 

.52 

.04 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE   SPAULDING  DAM 

79.3 

50.0 

54.7 

85 

20* 

42 

20* 

39 

0 

0 

0 

0 

.04 

.03 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAS  PLUMAS 

91. 4M 

52. 7M 

77. IM 

0.2 

100 

2b* 

53 

lb* 

0 

20 

0 

0 

0 

.75 

.52 

.75 

3 

.0 

0 

1 

1 

0 

■^ANZANITA  LAKE  // 

75.4 

42.7 

59.1 

82 

27 

35 

4 

172 

0 

0 

0 

0 

.38 

.35 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

^RYSVILLE 

92.2 

57.1 

74.7 

1.2 

102 

11 

50 

28 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

- 

.09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

•IC  CLOUD 

83.5 

38.7 

61.2 

1.1 

90 

25  + 

27 

21 

113 

3 

0 

2 

0 

.17 

* 

.42 

.16 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

MINERAL 

78.5 

39.2 

58.9 

1.7 

85 

27^t 

31 

4 

181 

0 

0 

1 

0 

.54 

.13 

.54 

3 

.0 

0 

1 

1 

0 

WNTICELLO  DAM 

92.2 

54.5 

73.4 

102 

11 

49 

16 

1 

20 

0 

0 

0 

T 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

"lOUNT   SHASTA  WB  CITY  //R 

82.5 

45.2 

64.4 

4.6 

90 

25^i- 

35 

22 

46 

2 

0 

0 

0 

.13 

.53 

.08 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEVADA  CITY 

84.8 

43.5 

64.2 

0.3 

92 

27 

37 

4 

58 

7 

0 

0 

0 

.09 

.18 

.09 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORLAND 

92.6 

54.8 

73.7 

0.2 

101 

12* 

49 

lb* 

0 

22 

0 

0 

0 

.05 

.12 

.05 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

3R0VILLE 

92.7 

57.0 

74.9 

102 

12 

52 

28* 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARADISE 

86.4 

54.3 

71.4 

98 

27 

44 

4 

2 

10 

0 

0 

0 

.25 

.25 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

PLACERVILLE 

88.4 

49.6 

69.0 

2.4 

98 

12 

40 

4 

13 

14 

0 

0 

0 

.04 

.29 

.04 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Relerence  Noles  Following  Stalion  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1960 


Tempeiature 


No  0 

Da, 

Snow,  Sleet 

Starion 

-£ 

-0 

a,  i 

«  E 

s. 

= 

3  1 

_ 

1 

3  S 

i 

5  i 

J 

£  § 

"ii 

i 

a; 

J 

°  i 

1 

- 

0 

<  S 

i  S 

i 

X 

3 

a 

o 

Q 

6 

o 

0 

PLACERVILLE  IFG 

86.7 

61,1 

73.9 

95 

12 

46 

4 

3 

12 

0 

0 

0 

•  20 

•  20 

10 

•  0 

0 

PORTOL A 

63.4 

30.9 

57.2 

1.6 

89 

12  + 

2 1 

22 

221 

0 

0 

22 

0 

•  00 

•  17 

•  00 

•  0 

0 

OUINCY  RS 

88.1 

35,2 

51.7 

3.0 

95 

19  + 

27 

2  2 

112 

13 

0 

12 

0 

.10 

•  22 

•  06 

.0 

0 

RED  8LUFF   WB  AP  R 

93.2 

59,8 

76.5 

1.5 

102 

g 

5  3 

\  5 

22 

0 

0 

0 

•  0  5 

•  28 

.03 

2 

.  0 

0 

REDOING  FIRE    STA  2 

91.7 

52,1 

76.9 

1.3 

97 

26 

5  3 

0 

22 

0 

0 

0 

•  00 

•  31 

•  00 

•  0 

0 

ROCK.L  I  N 

92.3 

50,8 

71,5 

0.4 

103 

12 

41 

2  3 

1 

20 

0 

0 

0 

.04 

•  06 

•  04 

3 

.0 

0 

SACRAMENTO  WB   AP  R 

90.2 

54.5 

72,4 

2.1 

103 

1 1 

46 

2 1 

0 

18 

0 

0 

0 

T 

•  06 

T 

27  + 

•  0 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

68  ■  ^ 

5  5,1 

71,8 

0.5 

100 

1 1 

48 

21  + 

3 

15 

0 

0 

0 

J 

.08 

J 

27+ 

.0 

0 

SHASTA  DAM 

91.4 

62.7 

77.1 

98 

1 1 

5  3 

4 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.  0 

SIERRA  CITY 

87.6 

50,4 

69.0 

93 

27  + 

39 

1 0 

10 

0 

0 

0 

•  03 

•  03 

3 

.  0 

0 

S I ERRAV I LLE   R  S 

83.0 

36,8 

59.9 

2.4 

89 

19 

29 

2  3 

154 

0 

0 

4 

0 

J 

.37 

J 

1 0 

•  0 

0 

SNOW  LAB  CEN   SIERRA  //R 

73.2 

39,3 

55.3 

8 1 

9 

35 

28  + 

2  54 

0 

0 

0 

0 

.05 

•  04 

10 

•  0 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

92.8 

-54,2 

73.5 

1.2 

100 

8 

45 

4 

0 

23 

0 

0 

0 

T 

- 

.16 

T 

3 

♦  0 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

84.5 

52,5 

68.5 

91 

26  + 

38 

4 

8 

3 

0 

0 

0 

•  14 

•  14 

3 

.0 

0 

TURNTABLE  CREEK 

92.2 

61.4 

75.8 

100 

25 

53 

18 

0 

22 

0 

0 

0 

.04 

.04 

3 

.0 

0 

TWIN  LAKES 

71  .CM 

39,  IM 

55.  IM 

4.5 

77 

8 

30 

2  1 

287 

0 

0 

2 

0 

•  70 

.18 

•  35 

11 

,0 

0 

UPPER  LAKE  RS 

92.9 

44,0 

58.5 

98 

25+ 

36 

22 

4 

23 

0 

0 

0 

T 

T 

8 

•  0 

0 

VACAVILLE 

91.2 

51,8 

71.5 

0.2 

103 

11 

45 

23  + 

6 

18 

0 

0 

0 

.00 

•  09 

.00 

.0 

0 

VOLTA  PH 

91.5 

54,6 

73.1 

97 

8 

43 

4 

2 

24 

0 

0 

0 

,13 

•  36 

.10 

3 

•  0 

0 

UA  1  Ml  IT  r.Df\\iP 

87.5 

50.2 

68.9 

99 

12  + 

45 

21  + 

13 

15 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

93. 8M 

55. OM 

74.9M 

100 

27  + 

47 

4 

23 

0 

0 

0 

.00 

.  00 

•  0 

0 

Mill    I  A  M  C 

93.6 

52.2 

72.9 

102 

12 

47 

3 

0 

25 

0 

0 

0 

T 

T 

27 

•  0 

0 

U  t  1  1  Hue 

91.1 

54,7 

72.9 

_ 

0,4 

99 

27  + 

47 

4 

0 

20 

0 

0 

0 

.  06 

•  04 

.  06 

3 

.0 

0 

u  I  NT  F  D  Q 

93.4 

54,4 

73.9 

103 

12 

42 

4 

3 

23 

0 

0 

0 

.02 

.02 

1 0 

.  0 

0 

92 . 2 

51.2 

71.7 

_ 

1.2 

103 

1 1 

44 

28 

1 

19 

0 

0 

0 

•  01 

.07 

.01 

3 

.  0 

0 

U  1  V  i  3  i  tJN 

ft 

1.5 

BOCA 

79.8 

27.9 

53.9 

86 

27 

19 

22 

328 

0 

0 

23 

0 

.  u 

.13 

10 

.0 

0 

BR IDGEPORT 

79,5 

30.0 

54.8 

85 

8  + 

18 

23 

304 

0 

0 

1  9 

0 

.22 

.21 

10 

.  0 

0 

CEDARVILLE 

82.5 

45.5 

54.5 

2.4 

91 

27 

34 

22 

47 

1 

0 

0 

0 

•  04 

- 

.32 

.03 

4 

.0 

0 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

79.1 

3  4.7 

56.9 

86 

9 

25 

22 

2  37 

0 

0 

15 

0 

•  12 

•  12 

10 

.0 

0 

DOYLE   5  SSE 

84.5 

44,1 

54.3 

91 

12 

30 

22 

52 

3 

0 

1 

0 

•  06 

.04 

4 

.  0 

0 

FORT  BIOWELL 

82.0 

40.7 

51.4 

1.2 

88 

25  + 

35 

21 

105 

0 

0 

0 

0 

•  37 

.04 

.35 

1  1 

.  0 

0 

LAKE  CITY 

M 

M 

M 

32 

22 

0 

1 

0 

.13 

•  10 

3 

.  0 

0 

MONO  LAICE 

78.9 

45,1 

62.5 

85 

13  + 

40 

2  2 

75 

0 

0 

0 

0 

•  33 

.31 

1  0 

.  0 

0 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

75.2 

35.5 

55.9 

84 

8 

25 

22 

262 

0 

0 

5 

0 

T 

T 

3 

.  0 

0 

SUSANVILLE  AP 

83.1 

40.9 

52.0 

0.2 

89 

1 1 

28 

22 

96 

0 

0 

1 

0 

T 

.  30 

T 

2  7 

•  0 

0 

TAHOE  CITY 

72.1 

41,2 

56.7 

2  .  5 

79 

14  + 

32 

22 

244 

0 

0 

1 

0 

•  29 

.03 

.27 

1  0 

.0 

0 

TRUCKEE  RS 

78.5 

32.5 

55.5 

0 . 3 

84 

2  5  + 

20 

20 

275 

0 

0 

22 

0 

.04 

.29 

.  04 

1  0 

.  0 

0 

WOODFOROS 

80.1 

4  1.1 

50.5 

88 

26 

28 

22 

130 

0 

0 

2 

0 

•  25 

.25 

10 

.  0 

0 

59.  1 

1  . 6 

.15 

- 

.21 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

BEN  LOMOND 

87.5 

44.4 

55.0 

97 

2  5 

42 

1  3 

19 

13 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

•  0 

0 

BE  RKEL  E  Y  R 

58.9 

53.2 

51.1 

_ 

2.1 

89 

25 

48 

2  3 

130 

0 

0 

0 

0 

T 

•  07 

T 

30+ 

.0 

0 

Burl  I ngame 

71.0 

50.7 

50.9 

83 

26  + 

45 

2  3 

1  34 

0 

0 

0 

0 

.00 

.  00 

•  0 

0 

CARMEL  VALLEY 

78.3 

47.3 

52.8 

97 

24  + 

37 

28 

125 

5 

0 

0 

0 

.  10 

.  05 

1 0+ 

•  0 

0 

C  ROCKE  TT 

80.6 

52.9 

66.8 

96 

25 

49 

21  + 

2  0 

4 

0 

0 

0 

•  00 

•  03 

•  0 

0 

G I LROY 

86.6 

49.3 

68.0 

104 

25 

42 

24 

1 4 

12 

0 

0 

0 

•  1 0 

'?n 
* 

in 

.  0 

0 

HALF  MOON   BAY   2  NNW 

64.3 

51.1 

57.7 

73 

1 0 

3 

210 

0 

0 

0 

0 

_ 

•  0 

0 

HOLL I STER 

81.2 

49.8 

65.5 

2.1 

100 

2  5  + 

40 

2  3 

5  3 

6 

0 

0 

0 

10 

.  0 

0 

K I NG  CITY 

85. DM 

48. IM 

66  .5M 

0.4 

105 

2  5 

42 

25  + 

24 

7 

0 

0 

0 

•  1  5 

•  1 1 

•  1  5 

g 

Q 

LIVERMORE  2  SSW 

88.0 

48.9 

68.5 

0.9 

100 

1 1 

40 

22  + 

1 5 

15 

0 

0 

0 

.01 

•  0  3 

.01 

1  0 

.  0 

Q 

LOS  GATOS 

88.2 

49.6 

68.9 

1.4 

10  3 

2  5 

1  7 

13 

0 

0 

0 

•  05 

.  0 

0 

MARTINEZ  FIRF  STA 

82.4 

51.9 

67.2 

96 

25 

45 

1  9 

15 

5 

0 

0 

0 

J 

J 

27 

.  0 

0 

MONTEREY 

70.0 

51,3 

50.7 

94 

25 

47 

8 

141 

1 

0 

0 

0 

•  1  3 

•  08 

g 

•  0 

0 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

66.9 

50,6 

58.8 

89 

5 

43 

2  2 

188 

0 

0 

0 

0 

J 

9  + 

.  0 

0 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

86.1 

58,2 

72,2 

100 

8 

42 

15 

25 

12 

0 

0 

0 

T 

T 

9  + 

.  0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

0 

•  04 

04 

g 

.  0 

0 

NACIMIENTO  DAM 

94.8 

47.6 

71,2 

105 

25 

43 

1 

1 

24 

0 

0 

0 

J 

g 

•  0 

0 

NEWARK 

76.5 

52,4 

64.5 

93 

26 

46 

21 

42 

2 

0 

0 

0 

.02 

•  02 

2  7 

.  0 

0 

OAKLAND   WB   AP  R 

72.7 

54.0 

63.4 

0.1 

93 

25 

48 

23 

77 

2 

0 

0 

0 

J 

•  09 

30  + 

.  0 

Q 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

76.2 

52.4 

64.  3 

93 

2  5 

44 

2  1 

51 

3 

0 

0 

0 

T 

T 

27  + 

.  0 

0 

PASO  ROBLES 

91.7 

46.1 

68.9 

1 04 

1 1 

38 

23  + 

20 

20 

0 

0 

0 

•  0  0 

.  0 

0 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

91.1 

49.7 

70.4 

1 04 

25 

40 

22 

21 

19 

0 

0 

0 

•  00 

*nn 

.  0 

0 

PINNACLES  NM 

95.1 

48.1 

71.6 

105 

2  5 

35 

2  1 

7 

25 

0 

0 

0 

'oo 

*  0 

0 

PISMO  BEACH 

68.5 

51.3 

60.0 

89 

4 

44 

22 

158 

0 

0 

0 

0 

.00 

.  00 

•  0 

0 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

59.2 

51  .5 

55.4 

65 

26+ 

47 

24 

2  81 

0 

0 

0 

0 

•  00 

.  00 

.  0 

0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

84.1 

45.2 

54.7 

97 

26  + 

38 

1 6 

52 

9 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

PRIEST  VALLEY 

90.8 

43.0 

65.9 

99 

12  + 

3  0 

2 1 

40 

19 

0 

1 

0 

_ 

1  n 

REDWOOD  CITY 

81.1 

51.4 

55,3 

0,1 

96 

2  5 

4  3 

2  \ 

5 

0 

0 

0 

.05 

n 

'n 

^ 

R I CHMOND 

71.3 

54,3 

53.1 

95 

2  5 

24  + 

90 

1 

0 

0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

82.8 

49.1 

56.0 

97 

1 0 

43 

2  3 

3  5 

5 

0 

0 

0 

'nn 

'  nn 

SALINAS  2  E 

72.9 

51.5 

62.2 

1.2 

97 

2  5 

2 

0 

0 

0 

.01 

.0 

.01 

30 

.0 

0 

SALINAS   FAA  AP 

72.3 

52.3 

62.3 

2  4 

45 

106 

2 

0 

0 

0 

30  + 

.0 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

94.0 

42.8 

68.4 

103 

25  + 

29 

21 

34 

22 

0 

1 

0 

T 

T 

9 

-0 

0 

S  F  RICHMOND   SUNSET  R 

62.0 

51.6 

55.8 

58 

25  + 

45 

22 

240 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 

72.4 

52.5 

52.5 

0.5 

91 

25 

48 

23  + 

94 

1 

0 

0 

0 

T 

.  1 1 

T 

30  + 

.0 

0 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

65.7 

52.9 

59.8 

- 

1.8 

89 

25 

49 

19+ 

170 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.13 

T 

30  + 

.0 

0 

SAN  GREGORIO   3  SE 

59.8 

47.3 

58.5 

86 

25  + 

37 

23 

189 

0 

0 

0 

0 

.04 

•  04 

30 

.0 

0 

SAN  JOSE  R 

80.2 

54.9 

67.5 

1.0 

95 

25 

50 

21  + 

11 

3 

0 

0 

0 

T 

•  07 

T 

9  + 

.0 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

78.9 

51.8 

65.4 

0.2 

95 

13 

45 

22 

45 

4 

0 

0 

0 

.00 

•  06 

.00 

.0 

0 

SAN  MATEO 

75.8 

51.7 

54.3 

100 

25 

47 

23  + 

52 

2 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

81  .2M 

52. 7M 

57. OM 

0.5 

93 

10 

48 

21  + 

14 

2 

0 

0 

0 

.00 

.05 

.00 

.0 

0 

SANTA  CRUZ 

75.0 

49.6 

62.3 

0.9 

98 

24 

40 

23 

110 

3 

0 

0 

0 

.08 

.03 

.04 

30 

.0 

0 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

73.7 

49.6 

61.7 

90 

11 

41 

23 

119 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

WALNUT   CREEK  2  ESE 

87.1 

47.8 

57.5 

99 

12 

41 

23  + 

17 

12 

0 

0 

0 

T 

.05 

T 

3 

.0 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

70.6 

50.9 

50.8 

95 

25 

42 

24 

145 

2 

0 

0 

0 

T 

T 

10 

.0 

0 

DIVISION 

64.  4 

0.5 

.02 

.03 

See  Releience  tJotes  Following  Slahon  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Tempetalure 

Precip 

ilahon 

Sration 

*  i 

<  i 

J  - 
i  s 

® 

< 

1 

a. 

From  Long 
Teim  Means 

i 

3? 

Lowesi 

o 

1 
o 

No  ol  Oa/s 

Tolal 

» 

1 

a 
Q 

From  Long 
Term  Means 

Clearest  Da/ 

Snow,  steel 

No  ol  Da/s 

Max 

"f 
a 
is 

s 

■o 

o 

o 
° 

% 

Q 

o 

s 

1      50  Ol  Moie 

100  01  Moie 

hi 

o-  < 

^  1 

5 

"la. 

°l 

\H  JOAQUIN  DRAINAGE 

'lOCH  FIBREBOARD  MILLS 

87. OM 

55. 5M 

71. 3M 

0.7 

97 

25+ 

41 

21 

4 

0 

0 

0 

.00 

- 

.06 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

^lOCH  PUMP  PLT  3 

88.3 

51.4 

59.9 

100 

1 1 

43 

21 

9 

14 

0 

0 

0 

.00 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

i  MT  N 

94.9 

61.7 

78.3 

1.7 

104 

27 

51 

5  + 

0 

24 

0 

0 

0 

.10 

_ 

.03 

.07 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

JERRY 

93.5 

55.8 

74.7 

2.7 

101 

11  + 

43 

22 

1 

23 

0 

0 

0 

T 

_ 

,09 

T 

3+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

"NAL   9  S5E 

97.'iM 

58. 9M 

78.  2M 

104 

27  + 

50 

22 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CERSFIELD  WB  AP  R 

92.4 

53.3 

77.9 

2.3 

102 

25 

55 

30  + 

0 

19 

0 

0 

0 

T 

- 

,07 

T 

10  + 

.  0 

0 

0 

0 

0 

J  CREEK  PH  1 

79.9 

60.0 

70.0 

3.0 

87 

24 

49 

22 

12 

0 

0 

0 

0 

.07 

,24 

.06 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

TONW 1 LLOW 

94.2 

58.1 

75.2 

103 

12 

47 

23 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,  0 

0 

0 

0 

0 

-AVERAS  BIG  TREES 

81.0 

47.6 

54.  3 

1  . 4 

90 

27 

40 

23 

54 

1 

0 

0 

0 

.27 

.00 

.16 

1 1 

.0 

0 

1 

0 

0 

■IP  PARDEE 

91.1 

58.0 

74.6 

0.7 

102 

12 

49 

28 

0 

17 

0 

0 

0 

.11 

,03 

.  1 1 

10 

.  0 

0 

1 

0 

0 

"HAY  BULL  RUN  RCH 

93.6 

56.2 

74.9 

102 

12 

48 

22 

0 

24 

0 

0 

0 

.04 

.04 

3 

.  0 

0 

0 

0 

0 

)AR  GROVE 

84.8 

44.0 

64.4 

91 

26 

34 

22 

50 

2 

0 

0 

0 

,33 

.23 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

{PRY  VALLEY  DAM 

84. 4M 

47. 7M 

66. IM 

91 

25 

43 

23  + 

23 

0 

0 

0 

,54 

.  37 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

?CORAN   IRRIG  DIST 

94.7 

57.2 

75,0 

102 

12 

50 

23 

0 

25 

0 

0 

0 

,01 

,01 

9 

•  0 

0 

0 

0 

0 

^A  I  R 

89.7 

53.1 

71.4 

0.5 

100 

11 

44 

21 

0 

16 

0 

0 

0 

.04 

.05 

.04 

10 

,0 

0 

0 

0 

0 

)LE  YS 

87.6 

42.2 

64.9 

1.4 

95 

1 1 

33 

22 

53 

13 

0 

0 

0 

.20 

_ 

.02 

.10 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

ICTRA  PH 

93.7 

50.9 

72.3 

0.1 

102 

12  + 

40 

15 

2 

23 

0 

0 

0 

.03 

.14 

.02 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

/E  POINTS  5  SSW 

94. 4M 

55. 4M 

74. 9M 

102 

11 

48 

23 

0 

0 

0 

0 

.00 

,  00 

,0 

0 

0 

0 

0 

iSNO  W6  AP  R 

92.? 

58.0 

75.2 

1 .  7 

100 

11 

50 

22 

0 

21 

0 

0 

0 

.02 

- 

.03 

,02 

9 

,0 

0 

0 

0 

0 

lANT   GOVT  CAMP 

95.7 

54.9 

75.3 

104 

12 

46 

23 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

^NT  FOREST 

73.7 

47.2 

60.5 

1.0 

78 

27  + 

37 

22 

134 

0 

0 

0 

0 

.15 

- 

.04 

.13 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

iNNV I LLE 

89. 6M 

44, 2M 

66. 9M 

97 

10 

35 

22 

30 

18 

0 

0 

0 

.08 

.08 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANT  GROVE 

73.0 

46.3 

59.7 

79 

26 

36 

22 

157 

0 

0 

0 

0 

.14 

.14 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

sjFORD 

M 

55.2 

M 

46 

21 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.02 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

rCH  HETCHY 

84. 7M 

51. 2M 

66. OM 

1.7 

93 

26 

45 

29  + 

10 

4 

0 

0 

0 

.46 

,  1 1 

.22 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

ST  I NGTON  LAKE 

71.2 

45.3 

58.3 

2.4 

77 

2  5  + 

38 

22 

196 

0 

0 

0 

0 

.12 

_ 

,29 

.09 

3 

.  0 

0 

0 

0 

0 

^  1  A 

89.1 

61.6 

75,4 

2  . 3 

95 

12 

47 

4 

0 

15 

0 

0 

r 

.00 

_ 

,05 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

RIVER  PH  1 

95.0 

71.4 

83.2 

2.6 

103 

25 

61 

22 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVER  PH  3 

95.6 

60.3 

78.0 

102 

27 

46 

17 

0 

26 

0 

0 

0 

.18 

.16 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

TTLEMAN  CITY   1  SSW 

96.2 

51  .9 

79.1 

103 

28  + 

51 

22 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FTLEMAN  STA 

96.2 

55.4 

80.8 

104 

11 

54 

16 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

.  00 

,0 

0 

0 

0 

0 

[GHTS  FERRY  2  SE 

90.4 

5  3.9 

72.2 

100 

27 

44 

22 

1 

18 

0 

0 

0 

.01 

.01 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRAND 

92.6 

55.7 

74.2 

1.5 

101 

1 1 

48 

22 

0 

24 

0 

0 

0 

,00 

_ 

,07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

*^0N  COVE 

93.9 

59.5 

75.6 

1.6 

103 

26 

50 

22 

0 

25 

0 

0 

0 

.20 

,12 

.20 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

NDSAY 

93.5 

54.8 

74.2 

0.6 

102 

1 1 

46 

22 

0 

25 

0 

0 

0 

.13 

,05 

.13 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

DI 

88.9 

52.8 

70.9 

2.6 

100 

11 

42 

21 

2 

14 

0 

0 

0 

T 

.13 

T 

9 

,0 

0 

0 

0 

0 

S  BANOS 

92.7 

54.0 

73.4 

0.3 

103 

1 1 

47 

28 

0 

21 

0 

0 

0 

.07 

.00 

.05 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

)ERA 

96.4 

55.0 

75.7 

2.7 

105 

13  + 

47 

6 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

^DEVILLE  ISLAND 

86.9 

M 

M 

96 

10 

13 

0 

0 

0 

.04 

.04 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

R I COPA 

93.3 

54.7 

79.3 

0.9 

101 

11 

55 

22 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

- 

.05 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

RCED  FIRE   STA  2 

93. IM 

54, OM 

73. 6M 

1  ,5 

100 

1 1 

45 

17  + 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

- 

,07 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

DDLEWATER 

95.7 

63.3 

79,5 

2,8 

101 

25  + 

54 

22 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

- 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

3EST0 

89.8 

53.8 

71.8 

1.2 

100 

1  1  + 

45 

21 

0 

17 

0 

0 

0 

.07 

- 

.05 

.05 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

4MAN  2  NW 

88.6 

52.8 

70.8 

_ 

2.5 

98 

1 1 

44 

21 

2 

16 

0 

0 

0 

.06 

_ 

.03 

.04 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

?TH  FORK  RS 

91. 3M 

51.9M 

71. 5M 

98 

26+ 

39 

22 

8 

21 

0 

0 

0 

,12 

- 

.12 

.10 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

KDALE   WOODWARD  DAM 

89.7 

53.5 

71.5 

_ 

0.5 

1  00 

12 

45 

21 

0 

14 

0 

0 

0 

,02 

_ 

.05 

.02 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANGE  COVE 

93.  1 

56.1 

75.5 

1.9 

101 

12 

49 

22 

0 

22 

0 

0 

0 

,00 

- 

,05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NOCHE  JUNCTION 

M 

M 

M 

100 

12 

47 

21 

0 

0 

0 

T 

T 

9 

.  0 

0 

0 

0 

0 

RTERVI LLE 

94.7 

58.2 

75.5 

2.2 

103 

12 

50 

23  + 

0 

25 

0 

0 

0 

T 

- 

.02 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

LT   SPRINGS  PH 

87.0 

54.6 

70.8 

93 

26 

44 

3 

2 

,14 

.12 

10 

.  0 

0 

1 

0 

0 

NORA 

92.5 

55.7 

74.  1 

2.7 

100 

12 

48 

22 

0 

21 

0 

0 

0 

.  31 

.13 

.31 

1 1 

.0 

0 

1 

0 

0 

ENTRANCE   YOSEMITE  NP 

82.5 

45,4 

64.0 

90 

1 1 

36 

8 

50 

\ 

Q 

Q 

0 

.06 

.05 

3 

.0 

0 

0 

0 

OCKTON   FAA  AP 

90.3 

55,8 

73.1 

101 

11 

47 

21 

0 

16 

0 

0 

0 

.05 

.05 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

OCKTON  FIRE   STA  4 

88.2 

52.1 

70,2 

0.3 

98 

12  + 

42 

26 

2 

1 4 

Q 

Q 

Q 

T 

_ 

.09 

T 

1  0  + 

.0 

0 

0 

OCKTON  MOWRY  BRIDGE 

88. 6M 

50. 9M 

69. 6M 

99 

10 

43 

21 

3 

15 

0 

0 

0 

.04 

.04 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

HACHAP I 

84.3 

50.0 

67.2 

93 

26 

38 

2  3 

30 

5 

0 

0 

0 

.no 

.00 

.0 

0 

0 

JON  RANCHO 

93.4 

53.1 

76.3 

2.6 

100 

13 

53 

4 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

- 

.12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

REE   RIV  EDISON  PH  2 

94.6 

59.3 

77.0 

4.0 

102 

25 

47 

22 

0 

25 

0 

0 

0 

.07 

.00 

.07 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

GER  CREEK  PH 

90.4 

53.6 

7  2.0 

3,3 

97 

25 

46 

1 

17 

0 

0 

0 

.  30 

- 

,  06 

,25 

10 

,0 

0 

1 

0 

0 

ACY  CARBONA 

89.6 

53.2 

71,4 

100 

1? 

44 

2  1 

1 

14 

0 

0 

0 

.  1 1 

,  1 1 

10 

,0 

0 

1 

0 

0 

ACY  PUMPING  PLANT 

89.4 

57.2 

73.3 

102 

1 1 

47 

2  3 

0 

16 

0 

0 

0 

.01 

.01 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

SCO 

94.4 

58.2 

75.  3 

0.6 

102 

12 

50 

23  + 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SEMITE  NP 

86.8 

49.5 

58.2 

2.9 

94 

12 

43 

29  + 

7 

9 

0 

0 

0 

.24 

- 

.  10 

,19 

10 

,0 

0 

1 

0 

0 

DI  VI S ION 

,08 

05 

3UTH  COAST  DRAINAGE 

PINE 

91.7 

53.8 

77.8 

105 

12 

48 

22 

1 

21 

0 

0 

0 

.02 

.02 

19 

,0 

0 

0 

0 

0 

ALON  PLEASURE  PIER 

73.7 

51.5 

67.6 

1,5 

79 

1 3 

56 

23  + 

4 

0 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.15 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RRETT  DAM 

94.4 

54.5 

74,5 

1  ,  5 

106 

1  3 

30 

5 

22 

0 

0 

0 

.61 

.25 

.32 

1 1 

.0 

0 

2 

0 

0 

AUMONT  PUMPING  PLANT 

91.5 

59.2 

75.4 

99 

27  + 

4  3 

22 

5 

20 

0 

0 

0 

.79 

,44 

.50 

11 

.0 

0 

2 

1 

0 

G  BEAR  LAKE 

76 . 7 

M 

M 

84 

25 

0 

0 

0 

.61 

.  33 

1 1 

.0 

0 

3 

0 

0 

NITA 

84.6 

61.1 

72.9 

3 

1 00 

12 

2  3 

0 

8 

0 

0 

0 

.  31 

,  14 

,  19 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

RBANK  WB  AP  R 

88.8 

52.3 

75.6 

4*4 

101 

12 

35 

2  3 

0 

17 

0 

0 

0 

T 

_ 

.29 

T 

29  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

BRILLO  NM  R 

76  . 9 

53.4 

70.2 

86 

14  + 

60 

20 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

Chuma  dam 

92,1 

48.7 

70.4 

104 

2  6  + 

40 

2  3 

1 2 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MPO 

91.6 

53.0 

72.3 

100 

1 2 

38 

30 

1 1 

20 

0 

0 

0 

1.59 

.59 

19 

.0 

0 

4 

1 

0 

NOGA  park  pierce  COL 

96  .  8 

56.6 

75.7 

112 

2  5 

47 

2  7 

0 

22 

0 

0 

0 

T 

T 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

ULA  VISTA 

74  .  2M 

5  3.0M 

68 , 6  M 

2.2 

64 

1  3 

54 

2  3 

7 

0 

0 

0 

0 

.14 

_ 

.01 

.14 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

AREMONT  POMONA  COLLEGE 

92.1 

60.3 

76,2 

4.0 

104 

1 2 

52 

1  9 

0 

19 

0 

0 

0 

,00 

_ 

.29 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RONA 

92.1 

57.7 

74,9 

3,0 

101 

13  + 

49 

2  8  + 

0 

19 

0 

0 

0 

T 

.16 

T 

19  + 

,0 

0 

0 

0 

0 

LVER  CITY 

79.6 

50.0 

69,6 

98 

1  0 

55 

20  + 

0 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

YAMA 

92.2 

48.0 

70.1 

99 

27  + 

36 

22 

12 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

YAMACA 

83.4 

50,2 

66.8 

1.9 

92 

14  + 

33 

23 

38 

3 

0 

0 

0 

1.05 

.  35 

.50 

2 

.0 

0 

3 

1 

0 

CAPITAN  DAM 

95.1 

61,8 

78.5 

108 

13 

52 

18 

0 

23 

0 

0 

0 

.  10 

.06 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

SINORE 

97.7 

55.0 

76.4 

1.7 

108 

12 

45 

28 

0 

25 

0 

0 

0 

.02 

- 

.29 

.02 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

CONDI  DO 

89.1 

58.7 

73.9 

2.6 

102 

12 

49 

26  + 

0 

17 

0 

0 

0 

.01 

.22 

.01 

10 

,0 

0 

0 

0 

0 

NTANA  KAISER 

95. IM 

63. 8M 

79. 5M 

106 

12 

55 

29  + 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

c 

0 

LLESPIE  FIELD 

90.4 

61.4 

75.9 

105 

12 

50 

23 

0 

17 

0 

0 

0 

.02 

.02 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

NSHAW  DAM 

92.0 

48.4 

70.2 

102 

13 

36 

30 

26 

22 

0 

0 

0 

.52 

.48 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

YLLWILD  RS 

64. 9M 

49.0 

57. OM 

91 

12 

33 

22 

26 

6 

0 

0 

0 

1.14 

.84 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

LIAN  WYNOLA 

86.6 

53.7 

70.3 

97 

12 

35 

22 

31 

13 

0 

0 

0 

4.09 

3.34 

10 

.0 

0 

3 

2 

1 

6UNA  BEACH 

78. 4M 

58. 7M 

68. 6M 

1.3 

88 

10 

52 

26  + 

5 

0 

0 

0 

0 

.00 

.18 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reletence  Noles  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1960 


Tempef  a  lure 

recip 

tation 

No  ol  Da^s 

Snow,  Sleef 

No  of  Days 

Sfatton 

M3. 

Mm 

0 

a 

■g 

s 

0 

1 
0 

« 

1 

J  1 

_ 

1 

1 

1  i 

a 

0 

i 

3  1 

2  i 

1 

e  E 

J 

i 

a 

5  0 

i 

e  i 

S 

® 

0 

s 

0 

» 

<  1 

<  s 

< 

0 

X 

Q 

a 

0 

h^i 

<3 

Q 

•- 

™ 

0 

0 

1 

LA  MESA 

66*3 

62.6 

74,6 

101 

1 2 

5  3 

2  8 

0 

11 

0 

0 

0 

.05 

.06 

1  9 

•  0 

0 

0 

0 

0 

f 

1 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH 

8^  •  1 

63.6 

73.9 

4,1 

98 

1 2 

56 

28 

0 

8 

0 

0 

0 

T 

_ 

•  20 

T 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH  WB  AP 

74.8 

1 2 

5  5 

2  8 

0 

10 

0 

0 

0 

.02 

.02 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

fi 

LOS   ANGELES  WB   AP  R 

76  •6 

63.3 

70.0 

3,3 

92 

1 3 

58 

28 

0 

1 

0 

0 

0 

T 

_ 

.21 

T 

25+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

SI 

I 

LOS   ANGELES   WB  CITY  R 

96  •  2 

7  5.6 

4,5 

99 

1 2 

6  0 

7 

10 

0 

0 

0 

T 

_ 

.27 

T 

19+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

MILL  CREEK  2 

92,9 

64.8 

78.9 

100 

13  + 

45 

2  2 

2 

23 

0 

0 

0 

.20 

.29 

.13 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

u 

MT   WILSON  FC    338B  // 

1 3 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

NEWPORT   8EACH  HARBOR 

74,0 

61.9 

68.0 

1.5 

81 

1  3+ 

56 

2  i,+ 

3 

0 

0 

0 

0 

T 

_ 

.19 

T 

1 

•  0 

0 

0 

0 

0 

il 

i 

NORTH  HOLLYWOOD 

8  9  ,  3M 

6  0  .  5M 

74 ,  9M 

101 

12 

49 

2  8 

0 

17 

0 

0 

0 

.00 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

\ 

OCEANS  1 DE   PENDLE  TON 

73,2 

61.8 

67.5 

83 

1 0 

54 

24 

1 3 

0 

0 

0 

0 

.62 

.49 

1 1 

.0 

0 

2 

0 

0 

OJA  I 

93,9 

5  3,6 

73,8 

3,3 

1 05 

12  + 

45 

29+ 

3 

21 

0 

0 

0 

.00 

.11 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OXNARD 

78  ,  ^  - 

5  3,6 

1,9 

88 

12  + 

5^ 

1 8 

0 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.10 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

I 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 

82,1 

5  8.2 

70.2 

88 

13  + 

45 

2  2 

7 

0 

0 

0 

0 

.85 

.86 

10 

.0 

0 

1 

1 

0 

PASADENA 

9 1  •  4 

62.4 

76,9 

5,0 

102 

1 2 

54 

2  3  + 

0 

19 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.31 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

i 
[1 

POINT   ARGUELLO  WB  R 

92't 

7  3 

24+ 

2  2 

187 

0 

0 

0 

0 

.02 

.01 

27  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

s 

POMONA 

58*2 

75*3 

3 

49 

19 

0 

0 

0 

.00 

.24 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RAMONA   SPAULD I NG 

96  ,  0 

56.3 

76.2 

108 

1 2 

45 

2  8  + 

2 

23 

0 

0 

0 

.04 

.04 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

I 

REDLANDS 

96,3 

61.0 

78.7 

6,1 

105 

2  5  + 

5  2 

29  + 

0 

24 

0 

0 

0 

.44 

•  15 

.44 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

; 

R I VE  RS I OE  FIRE   ST  A  3 

94,9 

60.1 

77.5 

4.6 

105 

1 2 

53 

24  + 

0 

23 

0 

0 

0 

T 

_ 

.10 

T 

1 0 

.0 

0 

0 

0 

0 

R  I  VERS  I DE  CITRUS  E  S  R 

96 . 5 

57.8 

77,2 

107 

1 3 

50 

2  8  + 

0 

25 

0 

0 

0 

.05 

.06 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

1 

SAN   ANTONIO  CN  MOUTH 

92,0 

64.2 

78,1 

100 

2  5  + 

48 

30 

23 

0 

0 

0 

.14 

,28 

.14 

1  0 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 

97,6 

5  8,1 

77,9 

4.1 

108 

12 

48 

2  3 

0 

25 

0 

0 

0 

1.05 

.88 

1  .05 

2 

.0 

0 

1 

1 

1 

SAN08ERG  WB  //R 

83,6 

62.6 

73.1 

3.7 

92 

13  + 

48 

2 1 

16 

7 

0 

0 

0 

.00 

.23 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  Dl EGO  W8  AP  R 

79,7 

7  2.3 

90 

2  5 

0 

1 

0 

0 

0 

.05 

.  1 1 

.06 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

93,8 

5  7,8 

7  5,8 

4,2 

10  5 

1 2 

5  0 

30+ 

2 

21 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.21 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

oADKltL    rlKt  UtKI 

93,1 

59,7 

76,4 

105 

12 

52 

28 

0 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  J AC  I  NT  0 

98,0 

56.2 

77.1 

3.8 

108 

24  + 

45 

2  3 

0 

25 

0 

0 

0 

.16 

_ 

.16 

.11 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  PEDRO 

77,8 

63»8 

70.8 

3.5 

92 

1  3 

59 

2  8 

0 

2 

0 

0 

0 

.00 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   ANA  FIRE  STA 

86,0 

61.1 

73.6 

3,0 

98 

1 2 

5  4 

24+ 

0 

10 

0 

0 

0 

.02 

.19 

.02 

3 

.0 

0 

0 

0 

0  ' 

SANTA  BARBARA 

79,7 

56,0 

67,9 

1,5 

89 

1 0 

5 1 

2  3 

9 

.00 

.05 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   BARBARA   FAA  Ap 

74.9 

54,4 

64.7 

84 

12  + 

48 

23 

47 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

25  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MARIA   WB   AP  R 

72.5 

51.3 

61.9 

0,2 

85 

24 

43 

22 

104 

0 

0 

0 

0 

T 

_ 

.12 

T 

28  + 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

71.5 

61.9 

56.7 

80 

12 

57 

5 

11 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

10 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  PAULA 

82.1 

53.5 

67.8 

94 

12 

45 

27  + 

21 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SUNLAND 

94.4 

61.3 

77.9 

105 

12  + 

49 

30 

2 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TORRANCE 

80.6 

58.9 

69.8 

2,7 

91 

13 

52 

28 

0 

3 

0 

0 

0 

.00 

.28 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TMCTIW     IDl/TM^  DAM/'U 

87.8 

56.8 

72.3 

2,3 

100 

13  + 

48 

28 

0 

11 

0 

0 

0 

.00 

- 

.20 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

79.7 

63,5 

71.6 

92 

1 3 

55 

7 

0 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

1  iDi  A u^^    ?  Ai 

94  .  4 

5  8.5 

76.5 

105 

12 

2  9 

\ 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

l/ICTA     1  1.1 

82.3 

63.6 

73.0 

95 

12 

52 

2  3 

5 

0 

0 

0 

.24 

.  22 

1 1 

.0 

0 

1 

0 

0 
0 

90.6 

48,3 

69.5 

0.9 

99 

25 

34 

22 

2  5 

20 

0 

0 

0 

.00 

.35 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

VflRRA    1  IMPlA 

91.5 

5  5.5 

73.5 

2,1 

105 

1 2 

47 

2  8 

0 

19 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.29 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

n  T  \y  T  c  I  r\%i 
u 1 V 1 3 1  UN 

72.5 

3.1 

.01 

BACKUS  RANCH 

95  9 

60  7 

78  3 

1 1 

26 

0 

0 

0 

,23 

.23 

3 

•  0 

0 

1 

0 

0 

BAKER  9  NNW 

101,9 

72.1 

87*0 

63 

30 

30 

0 

0 

0 

.73 

.66 

2 

.0 

0 

1 

1 

0 

BARSTOW 

96  ,  5 

64.0 

80  ,  3 

104 

53 

2  3 

28 

0 

0 

0 

1.05 

.55 

3 

.0 

0 

2 

2 

0 

BEAUMONT   1  E 

93,2 

5  6.1 

74,7 

3  6 

1  03 

30 

22 

0 

0 

0 

,56 

.28 

.32 

1 0 

.0 

0 

2 

0 

0 

BISHOP  WB  AP  R 

91.4 

49.5 

7  0,5 

98 

3R 

22 

23 

0 

0 

0 

.05 

,14 

.04 

9 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

71.6 

46.0 

58.8 

77 

14 

36 

2  2 

179 

0 

0 

0 

0 

.35 

.35 

1 0 

.0 

0 

1 

0 

0 

1 

102.9 

69.3 

86,1 

0,8 

113 

J  . 

^. 

2  3 

30 

0 

0 

0 

.  92 

.  58 

.88 

1 

.0 

0 

1 

1 

0 

nj    VTUC     PAA  AO 
Dl_  T  1  nc    r  AA  AK 

102  .6 

76.1 

8  9,4 

29 

0 

0 

0 

1.03 

1.03 

1 

.0 

0 

1 

1 

1 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

101  .5 

66,1 

8  3,8 

110 

^\ 

30 

0 

0 

0 

.37 

.19 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

u 

DKAWLtY  £. 

104.1 

70,6 

87,4 

0.2 

114 

1  3 

2  3 

30 

0 

0 

0 

.17 

.17 

•  15 

1 

.  0 

0 

1 

0 

0 

99.2 

59.1 

79,2 

30 

0 

0 

0 

.50 

•  50 

2 

.0 

0 

1 

1 

0 

r 

109.9 

79,4 

94,7 

118 

14  + 

68 

2  4 

30 

0 

0 

0 

•  09 

.09 

.0 

0 

0 

0 

0 

HArif^FTT    FAA  AD 
UAOUC 1 1     rHA  AK 

97.2 

66,6 

28 

0 

0 

0 

2.16 

1.11 

2 

.0 

0 

2 

2 

1 

i 

86  .  IM 

50,4M 

68  ,  3M 

^95 

5 

0 

0 

0 

.35 

.  36 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

» 

EAGLE  MTN 

99.7 

76.3 

88,0 

109 

67 

30 

29 

0 

0 

0 

1.11 

1,10 

1 

.0 

0 

1 

1 

1' 

104.4 

69.3 

8  6,9 

0.5 

114 

56 

2  3 

30 

0 

0 

0 

.01 

.29 

.01 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

FA  I RMONT 

89.1 

63.9 

76,5 

3.0 

15 

0 

0 

0 

T 

.21 

T 

1 1 

.0 

0 

0 

0 

0 

GREENLAND  RANCH 

108.7 

78,6 

93,7 

3.1 

117 

1  3 

55 

24 

30 

0 

0 

0 

.00 

.10 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

88.7 

61.0 

1  . 8 

1 

55 

30* 

J: 

15 

0 

0 

0 

.39 

.22 

•  1  5 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

HAVFIFI  n    DIJMD    Dt  AMT 

99.9 

6  9.  6M 

84  •  8M 

09 

28 

0 

0 

0 

.43 

•  22 

1 

.  0 

0 

2 

0 

d 

r 

J  MPE  R  I  AL 

102.7 

7  4.4 

86.6 

7  8 
• 

1  1  1 

_ 

1  ^ 

AA 
64 

2, 

30 

0 

0 

0 

,53 

.11 

,53 

1 

•  0 

0 

1 

1 

lAinrorMnFAirF 
IrJutrtrNUtlNCt 

9 1 .  7M 

89*3^ 

07 

1\ 

?A 

0 

0 

0 

,05 

•  1  4 

.0 

0 

0 

0 

c! 

104,5 

74.0 

114 

7n 

tl 

7? 

■^n 

30 

0 

0 

0 

.13 

,38 

•  1 1 

\ 

•  0 

0 

1 

0 

q 

I NYOKE  RN 

96.7 

58.9 

77.8 

103 

29 

0 

0 

0 

.28 

,13 

•  0 

0 

2 

0 

c 

102.9 

75.1 

^R7 

aI 

7A 

30 

0 

0 

0 

.84 

•  75 

\ 

.  0 

0 

1 

1 

c 

LAKE  ARROWHEAD 

79.0 

5  4.6 

66*8 

7^ 

0 

0 

0 

0 

1,54 

1^41 

2 

.  0 

0 

1 

1 

1 

LANCASTER 

95.9 

57.3 

76*6 

1  OA 

A^ 

n 

27 

0 

0 

0 

.00 

.0 

0 

0 

0 

c 

H 

89.7 

6  3.3 

76*5 

A7 

22 

J: 

15 

0 

0 

0 

.  45 

.43 

1  0 

.  0 

0 

1 

0 

( 

LUCERNE  VALLEY   1  WSW 

95.4 

59,3 

77.4 

1 

A7 

2  3 

23 

0 

0 

0 

•  71 

.43 

\ 

.0 

0 

3 

0 

c 

MECCA  3  SE 

102.1 

70,6 

111 

30 

0 

0 

0 

,11 

.08 

I 

.  0 

0 

0 

0 

c 

MITCHELL  CAVERNS 

88.1 

68,0 

78.1 

96 

13  + 

5  7 

2  2 

12 

0 

0 

0 

•  73 

.  45 

.0 

0 

2 

0 

c 

NEEDLES  FAA  AP 

100.9 

75,4 

89,2 

111 

2  3 

29 

0 

0 

0 

.59 

,57 

1 

.0 

0 

2 

1 

( 

PALMDALE 

95  .  7M 

6 1  ,  7M 

7  8  •  7  M 

4  8 
* 

49 

26 

0 

0 

0 

T 

.19 

T 

1  9  + 

.0 

0 

0 

0 

PALMDALE   FAA  AP 

95,6 

5  8,8 

77,2 

106 

^2 

46 

23* 

25 

0 

0 

0 

T 

1  0 

.0 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

103.1 

59,9 

86.5 

2.5 

111 

27 

56 

22 

0 

29 

0 

0 

0 

.32 

■  05 

.18 

.0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

101.7 

77,5 

89,6 

112 

13 

70 

24  + 

0 

29 

0 

0 

0 

1  .  40 

.72 

2 

.0 

0 

2 

2 

\ 

RANOSBURG 

92.8 

64.4 

78.6 

100 

11 

55 

22 

0 

25 

0 

0 

0 

.58 

.51 

2 

.0 

0 

1 

1 

( 

n 

SQUIRREL    INN  2 

76  .2 

59.4 

67.8 

2,8 

8  9 

5 

47 

2  2 

28 

0 

0 

0 

0 

1.25 

,59 

1.20 

2 

.0 

0 

1 

1 

TABLE  MOUNTAIN 

73.8 

53.1 

63.5 

1.7 

81 

12  + 

41 

22 

75 

0 

0 

0 

0 

1.41 

1,00 

1  .35 

10 

.0 

0 

1 

1 

THERMAL   FAA  AP 

103.4 

71,6 

87.5 

114 

12 

53 

30  + 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

T 

10  + 

.0 

0 

0 

0 

TRONA 

100.0 

65,2 

82.5 

2.4 

109 

10 

55 

22 

0 

30 

0 

0 

0 

.04 

,18 

.04 

1 1 

.0 

0 

0 

0 

la 

TWENTYNINE  PALMS 

98.0 

66,1 

82.1 

107 

12 

" 

30 

0 

30 

0 

0 

0 

.85 

.57 

3 

.0 

0 

2 

1 

VALYERMO  RS 

91.1 

53.8 

72.5 

97 

13  + 

38 

22 

6 

20 

0 

0 

0 

.16 

.18 

.14 

1 1 

.0 

0 

1 

0 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

94. 5M 

57. 8M 

76, 2M 

102 

13 

45 

22 

0 

24 

0 

0 

0 

.20 

.18 

2 

.0 

0 

1 

0 

WHITE   MOUNTAIN  1 

61.7 

32.7 

47.2 

70 

13 

23 

20 

525 

0 

0 

16 

0 

.30 

.30 

3 

T 

0 

1 

0 

WHITE   MOUNTAIN  2 

48.3 

30.6 

39,5 

55 

14 

20 

22 

759 

0 

0 

19 

0 

.09 

.07 

22 

1 

.0 

1 

22 

0 

0 

It 

DIVISION 

78.8 

2.0 

.50 

.21 

» 

Notes  Following  Stahon  Inde 
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DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1960 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

5  1  6 

7   1   8   I  9 

10  1 

11  1 

12 

13  1  14  1  15 

16  1  17 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1  23  1  24 

25  1  2 

6  1  27 

28  I  29  1  30 

31 

BO  T  T  MINE 

TON  ESCONDIDO  FC26ieE 
ELANTO 
[N  RS 
AHO  1  H 

T 

.00 
.08 
.36 
T 

T 
T 

•  28 

T 

T 

.06 

T 

T 

.08 

T 

T 
T 

ISO  CN  OAT  MT  FC446 

PINE 

TADENA 

l.TURAS  RS 

T 

•  00 
.02 
.00 
.20 

.07 

T 

.13 

•  02 

7 

(GIOLA 

ioWlN  PAC   UNION  COL 
TIOLM  FIBRE60AflO  MILLS 
jTIOCM  PUMP  PLT  3 
ZA 

.00 
■  00 
.00 
.00 
1.72 

•  02 

•  26 

.01 

.95 

.05 

.«3 

PLE  VALLEY 

ROTO  GRANDE 

ROYO  SECO  RS  FC   508  C 

H  MTN 

'SOC  OIL   ANAHEIM  1 

.28 

.00 
.00 
.10 
.00 

T 

.24 

.03 

.07 

.04 

JURN 

XLON  PLEASURE  PIER 
iNAL   9  SSE 

JSA  CITY  PARK  FC  143 

T 

.28 
.00 
.00 
T 

T 

T 

.28 

T 

::ER  9  NNW 

■CER5F1ELD  we  AP  R 

.CH  PM 

(NESON  PARK. 

.23 
.73 
T 

.30 
.00 

.66 

.23 
.01 

.30 

.06 

T 

T 
T 

tRE  T  T  DAM 
*UMONT 

kUMONT   PUMPING  PLANT 
*UMONT    1  E 

.61 
1.05 

•  49 
.79 

•  »6 

•  50 

.24 

•  55 

•  41 
.19 

.32 

.32 

.08 
.60 

.29 

1  LOMOND 

(KELEY  R 
[RYESSA  LAKE 
>  BAR  RS 

•  00 
.00 
T 
T 

.00 

T 

T 

T 

i  BEAR  LAKE 

.  SEAR  LAKE   DAM  // 

,  CREEK  PM  1 

1  DALTON  DAM  FC  223  BE 

.  PINES  PARK  FC  83B 

.61 
.28 

.07 

ilos 

T 

T 

T 

.06 
T 

.10 

.06 

.01 

.33 
.92 

.OS 
.04 

.12 

T 

.09 

.20 

■  TUJUNGA  DAM  FC  *6  DE 
.HOP  CREEK    INTAKE  2//R 
.HOP  WB  AP  R 
-HOP  UNION  CARBIDE 

T 
T 

.22 
.Oi 
.35 

T 

.05 

.05 
T 

T 

T 

.0* 

T 
T 

.12 
.01 
.35 

T 

T 

7 

■CK  MOUNTAIN  2  SW 
•E  CANYON  W8  AP  //R 
IE  LAKE  REDWOOD  CR 
THE 

THE  FAA  AP 

.00 
.03 
.00 
.92 
1.03 

.88 
1.03 

T 

•  04 

T 

.03 

T 

7 

ITA 

'NVILLE   HWY  MNTNC  STA 
REGO  DESERT  PARK 
(    REGO  SPRGS   3  NNE 

.14 

.31 

T 

.51 
.37 

.26 
.12 

.01 
.19 

T 

.25 

T 

.13 
.11 

T 

.01 

.19 

T 

.06 

;    QUET  CANYON 
'j    MAN  DAM 
C    OFORp  RANCH 
[    NSC0M6  Z  NN 

1.66 
.00 
.00 

1.39 

T 

.13 

.85 
.86 

.51 

T 

.01  .03 

.03  .20 

.02 

T 

.03 

.38 

;    A  CITY 
;    A  DAM 

,  DGEPORT 

;   OGEVILLE  NNW 

.17, 
.00 

.oo| 

.15 

.01 

.21 

T 

.01 

T 

.01 

■    SH  CREEK  RS 
!  KHORN 
•   KS  CREEK  PH 
1  LARDS  BAR  PH 

■ooj 

1.24 
.22 

.74 

•  02 
1.23 
.22 

.01 

.02 

f  jBANK  FIRE  OEP  FC  226£ 

bank  wb  ap  r 

^  'lingame 

;  ;ney 

;  iNT  RANCH  1  S 

.00 

T 

.00. 
.48 
T 

.46 

T 
T 

T 

T 

.01 

7 

.01 

■  TON  RANCH 
:  TONwlLLOW 
:  lAZON 

,  1^1  LLO  NM  R 
\  HUM A  DAM 

T 

.00 
.50 
.00 
.00 

T 

T 

.47 

T 

.03 

■  liVERAS  RESERVOIR 

:XIC0  2  NE 
>  ISTOGA 
(  -AHAN  RS 

.27 
.00 
•  16 
.02 
T 

.0.1 

.13 

T 

.08 
.03 

.15 

•  02 

"  .  '  PARDEE 
1 '  '  SAN  LUIS  061 SPO 

f  iy  11  SW 

1.59 
.11 
.00 
T 

.08 

.26 

T 

.06 

.01 

.11 

.44 

.24 

1 

\ 
i 

.05 

.5, 

7 

^  .  ,)GA  PARK  PIERCE  COL 

;  t|riL 

'   {  }rON  DAM 

\   [ (BOU  POWER  HOUSE 

■   ,  'EL  VALLEY 

T 

.50 
.16 
.30 
.10 

T 

.50 

.16 
.30 

.05 

.05 

! 

T 

T 

■  ', 

[  lOERO 
'l  f   LVILLE  SAWYER 

■  '  IR  GROVE 

■  titRVlLLE 

.04 
T 

.12 
.33 
,04 

T 

.04 

.11 
.10 

.01 

T 

.03 

T 

T 

.23 

•  01 

;  f   ERVILLE  PH 

"  ;,.LENGE  RS 

!  t'  SHORTM  FC  2't  D 

;RY  VALLEY  DAM 

.TER 

.20 
.20 
.00 
.54 
.61 

.20 
.20 

.08 
.59 

T 

.37 

T 

.09 

.02 

'  0  EIP  STATION 
TENDEN  PASS 
A  VISTA 
0  HS 

US  HE IGHT  S 

.04 

.10 
.14 
.86 
.11 

T 

.86 

.04 
.11 

T 
T 

1 

.08 

T 

i 

.14 

T 

.02 

T 

Se*  leleience  noie«  lollowmg  Slalion  jnd^. 
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9      10     11  12 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 
CLARKSBURG 
CLEAR  CREEK 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVEROALE    3  SSE 

COALINGA  14  NM 

COLBYS  FC53D 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

COLFAX 

COLGATE  PH 

COLUSA  1  SSW 
COLYEAR  SPRINGS 
CONCORD  3  E 
COPCO  NO  I  DAM 
CORCORAN   IRRIG  01  ST 

CORDES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

CORONA 

COVELO 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

COW  CREEK 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 

CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
CULVER  CITY 
CUMMINGS 
CUNNINGHAM 

CUYAMA 
CUYAMACA 
DAGGETT  FAA  AP 
DANA  2  SE 
DAVENPORT 

DAVIS  1  WSW 

DAVIS  CREEK 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  PH 

DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
OENAIR 
DE  SAQLA 
DESCANSO  RS 
DOBBINS  COLGATE 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

DOS  RIOS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

DOWNIEVILLE  RS 

DOYLE 

OOYLE   S  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUNNIGAN 

DUNN  SIDING 

OUNSMUIR  RS 
DUTTONS  LANDING 
EAGLE  LAKE    STONE  RANCH 
EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 

EL  CAP  I  TAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 
ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE  // 

ELLIOTT 

ELSINOHE 

ESCONOIDO 

EUREKA  WB  CITY  R 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAIRMONT 
FERGUSON  RANCH 
FERNOALE  8  SSW 

FIDDLETOWN  LYNCH  RCH 
FILLMORE    1  WNW 
FINLEY  5  SW 
FIVE  POINTS  5  SSW 
FLEMING  FISH  +  GAME 

FOLSOM  DAM 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 
FORESTHILL  RS 

FORKS  OF  SALMON 
FORT  BIOWELL 
FORT  BRAGG 
FORT  BRAGG  AVN 
FORT  JONES  RS 

FORT  ROSS  ' 
FRENCH  GULCH  I 
FRESNO  WB  AP  R 
FRIANT  GOVT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RCH 

FULLERTON  HILLCREST  RES 
GARBEBVILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GASOUET  PS 
GEM  LAKE 

GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RS 
GERBER  RANCH 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  0AM  NO  2 

GILLESPIE  FIELD 
GILROY 

GILROY   14  ENE 
GLENOALE  STAPENHORST 
GLENDORA  WEST  F  C  IBS 

GLENNVILLE 
GOLD  RUN 
GOOSE  LAKE  WEST 
GRANT  GROVE 

GRASS  LAKE  HWY  MNTC  STA 


•  OOj 


See  lefercnee  noies  [oUowmg  Slaiion 
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CALIFORNIA 

::ontinued   SEPTEMBER  i960 


Station 

"(3 

Day  of  Month 

To 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

5   1  6 

7  1 

3   1  9 

10  [ 

U  1  12 

13  1  14  I  15 

16  1  17 

18 

19  1  20  [  21 

22  1  23  {  24 

25  1  26  ]  27 

28  1 

29  1  30 

31 

GRASS  VALLEY 
CRAION   1  W 
GREENLAND  RANCH 
GREENV lEW 
GREENVILLE  RS 

.17 
.03 

.00 
.07 

T 

•  15 

•  07 

•  02 

.01 

T 

.01 

T  •Ol 

GROVELANO  BS 
GUERNEVILLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC  364 
HAINES  CYN  UPPER  FC  367 
HAImEE 

.39 

T 

.00 
.39 

.06 

.21 

T 

I 

.12 

HALF   MOON  BAY  2  NNW 

HAMILTON  AF8 

HANFORO 

HAPPt    camp  RS 

HARHI S  GAGING  STA 

T 

T 

.00 
.00 
.00 

T 

T 

T 

T 

T  T 

HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  L  ENGLEBRIGHT  0AM 
HAT  CREEK   PH  1 
HAYFIELD  PUMP  PLANT 
HAYFORK  RS 

.00 

•  29 

•  A3 

•  00 

.22 

.29 
.48 

.04 

.05  .16 

T 

.01 

.06 

HEALDSBURG 
HEALDSBURG  2  E 
HEHET 

HENSHAW  DAM 
HERNANDEZ   2  NW 

.00 
T 

.52 
.07 

.17 

.48 

.03 

T 

.11 

.04 

HESPERIA 
HETCH  HETCHY 
HILTS 

HODGES  DAM 
HOEGEES  FC  6QA 

1.00 
.46 

.12 
.00 

.48 

•  06 

.52 
.22 

.05 
.12 

.13 

HOLL 1 STER 

HONE '■DEW  2  WSW 

HOOP  A 

HOOPA  2  SE 
HOPLAND  LARGO  STA 

.17 
T 

.35 

T 

T 

,07 

T 
T 

T 

.35 

•  10 

T 

HUNTER  OIST  GRAVES  RCH 
HUNTERS  DAM 
HUNTINGTON  LAKE 
IDLEWILD  HWY  MNTNC  STA 
lORlA 

.00 
.26 

.02 
.00 

.02 

T 

.09 

.28 

.03 

T 

T 

IDYLLWILD  RS 

IMPERIAL 

INDEPENDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

INVOKERN 

1.14 
.53 

.13 
.28 

.64 
.53 

.11 

•  13 

.05 

T 

•  11 

.19 
.02 

.06 

.05 

T 

INYOKERN  ARMITAGE 
I  ONE 

lOMA  HILL 
IRON  MTN 
JESS  VALLEY 

.29 

T 

.64 
.28 

T 

.75 

.09 
.09 

T 
T 

•  25 

T 

.20 

T 

T 

T 

JOHNSONDALE 
JOSHUA  TREE 
JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  0AM 

CEE  RANCH  // 

.26 
.69 

.00 
.12 

T 
T 

T 

.58 

•  26 
T 

•  04 

.02 

.43 

.08 

.12 
3.34 

T  T 
.06 

T 

.11 
•  10 

;ellogg 
;elseyville 
^entfielo 
cerlinger 

cern  river  intake  3 

.04 

T 
T 

.15 
.30 

T 

T 
I 

T 

.15 

T 

T 

.03 

T 

•  01  T 

;ERN  RIVER  PH  1 
:ERN  river  PH  3 
'.ETTLEMAN  CITY   1  SSW 
lETTLEMAN  STA 
.ILARC  POWER  HOUSE 

.00 
.18 
.00 
.00 
.18 

•  16 

;ING  CITY 

;lamath  R 

;nI6HTS  FERRY  2  SE 
iORBEL 

-A  CRESCENTA  FC  251 

.151 
.111 
.01, 
.121 
.001 

.06 

.0. 

•  12 

.15 

.01 

T 

T 

T 

.AFAYETTE   2  NNE 
.AGUNA  BEACH 
.A  HONDA 
.AKE  ARROWHEAD 
.AKE  CITY 

.00 
.001 
T 

1.54' 
.13! 

1.41 

.01 

.06 

.06 

T 

.AKEPORT 
.AKESHORE 
.AKESIDE  2  ENE 
.AKE  SPAULDING 
.AKE  SPAULDING  DAM 

.00 
.01 
.00 
.05 
.O'* 

.01 

.01 

T 

.0* 

I 

.A  MESA 
-ANCASTEP 
.AS  PLUMAS 
.AVA  BEDS  NM 
.EBEC 

.06 
.00 
.75 
.53 
.00 

.53 

.75 
T 

T 

.06  1 

T 

ECHUZA  PT    STA  FC    352  8 
EE5VILLE  KEE6AN  RANCH 
.  E  GRAND 
EMQN  COVE 
INOSAY 

.00 
.00 
.00 
.20 
.13 

T 

.2C 

1 

; 

up  IVE  OAPC   CANYON  FC  230  C 

IVERMQRE    2  SSW 
'  LANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 
;  OCKWOOD  2  N 

OCKWOOO  MESA 

.00 
.01 
.46 
.00 
.07 

.01 
.43 

.01 

.02 

GDI 

OMPOC  SEWAGE  PLANT 
ONE  TREE  CANYON 
ONC  BEACH 
ONG  BEACH  wd  AP 

,00 
.02 
T 

.02 

T 

.02 

T 

ONG  VALLEY   INSP  STA 
OS  ALAMOS 

05  ANGELES  WB  AP  C 
OS  ANGELES  WB  CITY  Pi 
OS  BANOS 

.14 
.00 
T 

T 

.07 

.14 

T 

.05 

T 

.02 

T 
T 

T 

jOS  BANOS  ARBURUA  RCH 
OS  GAT OS 
OS  GATOS  1*  SW 
OS  PRIETOS  RS 
UCERNE  VALLEY    1  WSW 

.12 

T 
T 

.71 

T 

.18 

.07 

T 
T 

T 

.05 

T 

T 

.10 

T 

YTLE  CREEK  PH 
YTLE  CREEK  RS 
ADEL INE  MNTNC  STA 
ADERA 

AO  RIVER  RS 

.00 
.00 
,05 
.00 
.00 

.05 

See  relet^nce  notes  foUowing  Siation 
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Day  of  Month 

13  I  U  I  15 


MANOEVILLE  ISLAND 

HANZANITA  LAKE  / 

MARCH  FIELD 

HARICOPA 

MARIPOSA 

MARTINEZ  3  SSE 
MARTINEZ  FIRE  STA 
MARYSVILLE 
MATHER 

MC  CLOUD 

MECCA   3  S£ 
MENDOTA  DAM 
MERCED  FIRE  STA  2 
MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS    INSPECTION  STA 

MIDDLE  TOWN 
MIDDLEWATER 
MILL  CREEK  2 
MINERAL 

MIRANDA  SPENGLER  RCH 

MITCHELL  CAVERNS 

MODESTO 

MOJAVE 

MONO  LAKE 

MONTEREY 

MONT  J  CELLO  DAM 
MOORPARK  I  SSE 
MORGAN  HILL  2  E 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MOftflO  8AY   3  N 

MOUNT  BALDY  FC  B5G 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  RS 
MOUNT   SHASTA  SHI  BOWL 
MOUNT   SHASTA  W6  CITY  / 
MT  WILSON  FC  33fte  / 
MUIR  WOODS 

NAClMlENtO  DAM 
NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  FAA  AP 
NEENACH 

NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY  PARK  4  SW 
NEWHALL  SOLEDAD  FC  32 
NEWMAN  2  NU 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NICOLAUS 

NILANO 

NIPOHO  2  NW 

NORTH  FORK  RS 

NORTH  HOLLYWOOD 
OAKDALE  WOODWARD  DAH 
OAK  KNOLL  RS 
OAKLAND  we  AP 
OAKVILLE    1  WNW 

OCCIDENTAL 
OCEANSIDE  PENDLETON 
OCOTILLO  WELLS 
OJAI 
OLINDA 

ONO 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 
ORANGE  COVE 
ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 
09  1CK    10  SE 

ORLAND 
ORLEANS 
OROVlLLE 
OROVILLE  BRIDGE 
OXNARD 

OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOlMA  DAM  FC  33  AE 
PAICINES  OHRWALL  RCH 
PALMDALE 

PALMOALE  FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PALOHAR  MTN  OBSY 

PALOS  VEROES  EST  FC  43D 
PANOCHE 

PANOChE  JUNCTION 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 

PARKF lELD 
PASADENA 
PASKENTA  RS 
PASO  ROBLES 
PASO  ROBLES  FAA  A, 

PATTIWAY 
PETALUMA 
PIEDRA 
PIEDRA  BLANCA  GUARD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 

PINNACLES  NM 
PIRU  2  ESE 
PISMO  BEACH 
PIT  RIVER  PH  5 
PITTS  RANCH 

PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 
POINT   ARENA  I 
POINT  ABGUELLO  WQ  r| 
POINT  ARGUELLO  LIGHT  ST/^ 

PT   PIEDRAS  OLANCAS 
POMONA 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

PORTERVILLE 

PORTOLA 


FIRE   STA  2 


.00 

.00 


s  loUow.ng  Slallon  inden 
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jontinued 


Day  of  Month 


•OTTER  VALLEV  PH 
'OWAY  VALLEY 
'HieST  VALLEY 
JUINCy  RS 
•AMONA  SPAULDING 

'ANCHITA 
[ANOSeuBG 

■AYMONO  WHIPPLE  RANCH 
•ED  BLUFF  MB  AP 
fEDDlNG  FIRE   STA  2 

(EOLANDS 
(EDWOOD  CITY 
(EPRESA 
MCHMONO 
VISTA 

tlVERSIOE  FIRE  STA  3 
nvERSIOE  CITRUS  E  S 
!OCKL I N 

tOUNO  MOUNTAIN  1  NNE 
'iACRAMENTO  WB  AP 

iACRAMENTO  WB  CITY 

iAGEHEN  CREEK 

iAINT  HELENA 

iAINT  JOHN 

iAINl    MARYS  COLLEGE 

.ALINAS  2  E 
iALINAS  FAA  AP 
.ALINAS  0AM 

iALSIPUEDES  GAGING  STA 
iALT    SPRINGS  PH 

.ALYER  RS 

ANDREAS  2  S 
>AN  ANTONIO  CN  MOUTH 

ANTONIO  MISSION 
>AN  ARDO 

>AN  BERNARDINO  CO  HOSP 
)AN  CLEMENTE  DAM  | 
iANDBERG  PTL  STA  FC130B  | 
iANDBERG  wB  //Rl 
>AN  DIEGO  WB  AP  R| 

>AN  DIMAS  FIRE  WON  FC  95 
iAN  EH  1  GO  10  RANCH 
iAN  FERNANDO 

.  F  R ICHMOND  SUNSET  R 
iAN  FRANCI SCO  WB  AP  R 

iAN  FRANCISCO  FOB  r! 
iAN  GABRIEL  CANYON  PH 
iAN  GABRIEL  DAM  FCi^SBE 
iAN  GABRIEL  FIRE   OEPT  I 
iAN  GREGORIO  3   5E  | 

iAN  JACINTO 
I  iAN  JOSE  R 

iAN  LUIS  OBISPO  POLY 

iAN  MATEO 
I  iAN  PEDRO 

lAN  RAFAEL 
UaNTA  ana  FIRE  STA 

iANTA  ANA  RIVER  PH  1 
liANTA  ANITA  FERN  FC  *32 
j iANTA  BARBARA 

iANTA  BARBARA  FAA  AP  I 
iANTA  BARBARA  TV  PEAK  I 
i    IANTA  CLARA  UNIVERSITY 
>ANTA  CRUZ  I 
>ANTA  MARGARITA  2  SW 

I    iANTA  MARGARITA  BOOSTER 
I    iANTA  MARIA  WB  AP  rI 
j    iANTA  MONICA 

iANTA  MONICA  PIER 
I    iANTA  PAULA 

:    iANTA  ROSA 

'    iANTlAGO  DAM  j 
iAUGUS  POWER  PLANT   I  i 
'iAWYERS  BAP  RS 
;  iCOT  I  A 

Uearsville  lake 

'iHASTA  0AM 

SHELL  ABS  PLANT 

iHELTER  COVE 
[iHINGLE  SPRINGS 

iHlNGLETOWN  2  E 
'SIERRA  CITY 
lilERRAVILLE  RS 
■SIGNAL  HILL  FC 

sKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

iNOW  CREEK  UPPER 
iNOw  LAB  CEN  SIERRA  //R 
iOLEDAD 
jiOMESBAR    1  w 
iOMlS  3  NE 

IVOMIS  3  NW 
iONOMA 
SONORA 

'  iO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 
iOUTH  FORK  CABIN 

;  iPADRA  PAC  FC    356  C 
I  iPRECKELS  HWY  BRIDGE 
"  SPRINGVILLE   7  ENE 
|iQUAW  VALLEY  LODGE 
jiOUlRREL    INN  1 

iauiRREL    INN  2 
sTANDlSH  *  MICKEY   ST  PR 
STANISLAUS  PH 
iiTOCKTON  FAA  AP 
STOCKTON  F IRE   STA  k 

STOCKTON  MOWRV  BRIDGE 
ilONYFORD  COOLEY  RANCH 
STONYFORD  RS 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
'.TDAwSEooy  VALLEY 

jSUEY  RANCH 
SUNLANO 
SUSANA  r.NOLLS 
iUSANviLLE 
SUSANVILLE  AP 


.03 
.00 
.04 


1  .32 
1  .25 


1.32 
1.20 


•02  .49 


13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27  28 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

la 

To 

1   1   2   1  3 

SUTTER  HILL  RS 

.07 

TABLE  MOUNTAIN 

l.*l 

TAHOE  C[TV 

•  29 

■  02 

TEHACHAPI 

.00 

TEJON  RANCHO 

.00 

THERMAL  FAA  AP 

T 

T 

THOUSAND  OAKS 

.00 

THREE  RIV  EDISON  PH 

2 

TIGER  CREEK  PH 

.30 

.03 

TOPANGA  PATHOL  STA 

FC  6 

.00 

TORRANCE 

.00 

TRACY  CARBONA 

.11 

TRACY  PUMPING  PLANT 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

.00 

TROHA 

.04 

T 

T 

TRUCKEE  RS 

•  O^f 

TULEFIELO 

.00 

TULELAKE 

//R 

.41 

TURLOCK 

loi 

TURNTABLE  CREEK 

.04 

.04 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

.00 

TWENTYNINE  PALMS 

.86 

T 

.57 

THIN  LAKES 

.10 

UKIAH 

.00 

URIAH  1*  W 

T 

UCLA 

.00 

UPLAND  3  N 

.00 

UPPER  LAKE  7  W 

UPPER  LAKE  RS 

T 

UPPER  MATTOLE 

.00 

UPR   SAN  LEANDRO  FIL 

TERS 

.00 

VACAVILLE 

.00 

VALLEY  CENTER   3  HZ 

.36 

VALYERMO  RS 

.16 

VAN  NUYS  CITY  WHSE 

FC  15 

.00 

VENTURA 

.00 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

.20 

T 

.IS 

VINCENT  FIRE  STA  FC 

120 

.16 

VINTON 

T 

T  T 

VISTA  1  V 

.24 

.02 

VOLCANOVILLE 

.07 

T 

VOLLMERS 

T 

T 

VOLTA  PH 

.10 

WALLACE 

,02 

WALMAR  SCHOOL 

.00 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

T 

T 

WALNUT  CREEK  *  E 

T 

WALNUT  GROVE 

WALNUT   PATROL  STA  FC102B 

.00 

WARNER  SPRINGS 

.00 

WASCO 

.00 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

T 

WEAVEBVILLE  RS 

.00 

WEED  1  S 

.09 

.05 

WESTHAVEN 

.02 

WEST  POINT   3  SW 

.26 

.12 

WHI SKEYTOWN  RES 

.00 

WHITE  MOUNTAIN  1 

.30 

.30 

WHITE  MOUNTAIN  2 

.09 

T 

WHITE  ROCK 

,17 

.17 

WHITTIER  FC   106  C 

.00 

WILLIAMS 

T 

WILLITS  1  NE 

.03 

.01 

WILLOWS 

.06 

.06 

WINTERS 

.02 

WOFFORD  HE IGhTS 

.07 

.05 

.02 

WOODFORDS 

.25 

WOODLAND  1  WNW 

.01 

.01 

WRIGHTS 

.02 

.02 

Y0R8A  LINDA 

.00 

YOSEMITE  NP 

.24 

.05 

YREKA 

.00 

Day  of  Month 


4      5       6      7      8  9 


10     11  12 


13     14     15     16     17  18 


19    20  21 


22     23     24     25     26  27 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 


Day  of  month 


WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


1.0 
1 
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DAILY  TEMPERATURES  c*l,forn,a 


StaUon 

Day  Oi  Month 

ago 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

T 

AOIN  RS 

MAX 
MIN 

83 

84 

74 

83 

81 

90 

83 
44 

88 

87 

85 

85 

86 

84 
37 

85 

86 
38 

84 

78 

76 

32 

88 

86 

60 

86 

85 
39 

83,9 
42.1 

ALOERPOINT 

MAX 
MIN 

84 

81 

86 

85 

82 

83 

82 

95 
46 

102 
59 

90 

98 

92 

83 

86 

94 

86 
46 

84 

43 

90 

97 

87 

78 

86 

88 

85 

90 

98 

99 

92 

91 

94 

47 

88.9 
47.6 

ALPINE 

MAX 
MIN 

64 

96 

96 

95 

97 

95 

91 

93 
68 

93 
69 

95 

97 

105 

103 

93 

85 

82 

85 

90 

91 

86 

84 

80 

90 

97 

100 

97 

98 
68 

94 
59 

82 
50 

78 
51 

91.7 
63.8 

ALTURAS  RS 

MAX 
MIN 

85 

81 

75 

72 

75 

85 

84 

87 
35 

91 
37 

88 

93 

88 

89 

87 

88 

86 

89 

92 

88 

86 

75 

71 

74 

84 

89 

91 

92 

80 
30 

69 
33 

87 
32 

64.8 
35.4 

AN6WIN  PAC  UNION  COL 

MAX 
MIN 

79 

80 

73 

80 

88 

89 

88 

94 
54 

91 
58 

95 

94 

89 

90 

82 

69 

78 

85 

90 

83 

82 

77 

62 

89 

92 

95 

93 

77 

80 
50 

75 

58 
47 

64.2 
52.4 

ANTIOCH  FIBREBOARD  HILLS 

MAX 
MIN 

83 

84 

80 

92 

65 

95 

97 

95 

93 

92 

90 

86 

79 

83 

69 

80 

83 

82 

84 

89 

96 

97 

92 

82 
50 

76 

75 
57 

87.0 
55.5 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

MAX 
MIN 

85 

84 

80 

76 

83 

92 

93 

92 
52 

98 
62 

94 

100 

99 

96 

91 

65 

77 
47 

60 
48 

86 

92 

65 

85 

83 

89 

91 

95 

97 

94 

85 

82 

79 

52 

88.3 
51.4 

ASH  NTN 

MAX 
MIN 

96 

95 

97 

96 

85 

93 

98 

98 
65 

98 
59 

101 

99 

100 

101 

100 

98 

90 

85 

91 

95 

94 

94 

85 

63 

92 

101 

100 

104 

99 

89 

69 
61 

94.9 
61.7 

AUBERRY 

MAX 
MIN 

93 

96 

94 

90 

92 

94 

96 

97 
59 

101 
66 

100 

101 

99 

99 

96 

95 

88 

69 

93 

93 

92 

69 

85 

90 

96 

99 

97 

94 

67 

85 

63 
51 

93.5 
55.6 

tUBURN 

MAX 
MIN 

90 

86 

88 

80 

81 

92 

93 

95 
64 

97 
64 

88 

98 

99 

96 

96 

92 

82 

84 

68 

93 

92 

87 

85 

85 

86 

94 

97 

94 

92 

82 

84 

52 

90.0 
57.4 

kVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 
MIN 

71 

70 

75 

78 

77 

75 

75 

71 
63 

77 
66 

75 

77 

78 

79 

78 

75 

75 

75 

73 

72 

74 

72 

71 

70 

72 

72 

70 

73 

70 

72 

69 
62 

73.7 
61.5 

WENAL  9  SSE 

MAX 
MIN 

98 

96 

96 

96 

85 

99 

103 

103 
60 

98 
71 

100 

104 

103 

102 

101 

94 

97 

99 

97 

64 

88 

101 

104 

103 

93 

92 
54 

97.4 
58.9 

MCKUS  RANCH 

MAX 
MIN 

95 

95 

98 

99 

101 

98 

97 

98 
67 

100 
68 

102 

100 

104 

102 

96 
66 

92 
61 

90 

93 

95 

92 

95 

86 

68 

93 

97 

100 

100 

99 

96 

88 

89 
57 

95.9 
60.7 

lAiCER  9  NNW 

MAX 
MIN 

105 

92 

98 

100 

102 

101 

103 

103 
77 

104 
81 

106 

107 

106 
80 

109 

109 
81 

106 

105 

99 

99 

102 

99 

100 

99 

90 

95 

101 

105 

107 

105 

103 

96 
63 

101.9 
72.1 

lAKERSFIELO  WB  AP 

MAX 
MIN 

97 

89 

94 

80 

87 

96 

97 

91 
64 

97 
74 

97 

99 

97 

99 

98 

90 

84 
57 

86 
62 

92 
63 

94 

55 

95 
53 

85 
50 

85 
56 

89 
57 

94 

98 

102 

99 

87 

89 

62 
56 

92.4 
63.3 

«RRETT  DAM 

MAX 
MIN 

93 

91 

99 

100 

100 

99 

95 

96 
61 

97 
62 

99 

98 

101 

106 

104 

94 

38 
/  3 

84 
43 

87 

92 

89 
51 

86 
52 

82 
47 

81 

94 

98 
48 

102 

101 
51 

99 

93 

83 
42 

94.4 
54.5 

ARSTOW 

MAX 
MIN 

90 

90 

95 

97 

97 

99 

98 

99 
76 

101 

70 

100 

101 

103 

104 

98 

97 

96 
62 

94 
56 

95 
58 

91 
68 

96 
61 

95 
62 

88 
34 

93 
53 

97 
56 

100 

57 

101 
60 

100 
68 

96 
69 

95 
58 

88 

57 

96.5 
64.0 

EAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

95 

87 

92 

95 

94 

95 

94 

93 
62 

95 
66 

97 

96 

95 

99 
70 

98 
61 

91 

66 
5 1 

82 
49 

64 
54 

90 
57 

68 
56 

66 
53 

85 
43 

76 
46 

92 
59 

97 
64 

99 
62 

99 
62 

94 
56 

69 
52 

82 
47 

91.5 
59.2 

EAUMONT  1  E 

MAX 
MIN 

88 

91 

95 

98 

99 

96 

97 

97 
60 

99 
61 

100 

98 

103 

101 

94 

89 

84 
49 

35 

94 
5  1 

91 

58 

90 
52 

83 
52 

80 
46 

94 
47 

98 
53 

100 

55 

102 
56 

98 

56 

90 
52 

64 
50 

78 
43 

93.2 
56.1 

EN  LOMOND 

MAX 
MIN 

77 

79 

80 

81 

89 

90 

91 
46 

92 
44 

94 
45 

95 

93 

91 
45 

88 

87 

86 

87 
43 

86 

85 

84 
43 

86 

87 
45 

90 
45 

96 

94 
4  3 

97 

95 
45 

90 

81 

78 

77 

87.5 

ERKELEY 

MAX 
MIN 

62 
54 

65 
54 

65 
52 

71 
50 

75 
54 

71 

51 

65 
50 

67 
54 

78 
57 

82 
57 

72 
59 

73 
53 

68 
53 

64 

53 

62 

56 

54 

53 

67 
52 

55 
52 

62 

50 

55 
53 

65 
50 

58 
53 

78 
46 

84 
51 

69 
60 

73 
54 

64 
55 

63 
52 

60 
53 

58 
54 

68.9 
53.2 

RRTESSA  LAKE 

MIN 

91 
58 

83 
53 

87 
56 

76 
52 

85 
56 

92 
57 

94 
58 

95 
55 

100 
61 

94 
64 

99 
65 

99 
60 

98 
57 

95 
56 

90 
54 

79 

85 

91 

97 

92 

66 

86 

89 

93 
5  7 

95 
57 

99 

95 

67 

89 
55 

85 
55 

91.0 
56.7 

IG  BAR  RS 

MAX 
MIN 

93 

83 

91 
46 

88 
45 

85 
42 

89 

91 

98 
44 

104 
46 

79 

102 

5  2 

101 
48 

95 
43 

95 
43 

100 

96 

95 

98 

100 

95 

86 

88 

91 

37 

93 
43 

100 
49 

101 
50 

100 
50 

96 

97 
49 

96 
45 

94.3 
45.0 

IG  BEAR  LAKE 

MAX 
MIN 

75 

75 

77 

82 

79 

76 

79 

78 

80 

80 

75 

80 

78 

75 

74 

74 

75 

76 

71 

75 

74 

69 

78 

82 

82 

84 

82 

75 

72 

59 

76.7 

:g  creeic  ph  i 

MAX 
MIN 

80 
60 

83 
58 

80 
60 

74 
57 

82 
61 

81 
60 

80 
58 

83 
61 

84 
70 

83 
66 

86 
67 

84 
67 

84 

65 

81 
62 

79 
58 

74 
35 

77 
54 

82 
6 1 

80 
52 

60 
61 

74 
54 

57 
49 

77 
54 

87 
5  I 

85 
62 

85 
63 

63 
55 

79 
59 

71 
54 

71 
55 

79.9 
50.0 

SHOP  WB  AP 

MAX 
MIN 

90 
51 

91 

84 

53 

96 
56 

94 

51 

94 

93 
45 

94 
49 

96 

60 

83 
60 

95 

53 

97 

98 

97 
53 

93 

90 
45 

91 

92 
5  Q 

93 
46 

91 
49 

64 
42 

82 
51 

90 
38 

92 
44 

93 
45 

88 
49 

94 
47 

91 
48 

88 
47 

87 
47 

91.4 
49.5 

SHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 
MIN 

75 
46 

65 
49 

70 
45 

63 
50 

73 
48 

76 
49 

75 
46 

72 
48 

73 
53 

72 
48 

65 
48 

70 
51 

76 

50 

77 
51 

71 
46 

74 
45 

69 
42 

70 
41 

73 
45 

73 
46 

70 
40 

70 
36 

72 
44 

71 
45 

72 
50 

75 
50 

73 
44 

70 
42 

71 
41 

71 
41 

71.5 
46.0 

UE  CANYON  WB  AP 

MAX 
MIN 

73 
53 

74 

67 
45 

70 
45 

77 
58 

77 
57 

79 
54 

83 
57 

75 
59 

80 
61 

81 
62 

82 
61 

81 
6 1 

79 
61 

75 
55 

73 

78 

80 

80 
57 

73 
54 

72 
52 

71 
50 

77 
57 

79 
51 

83 
59 

84 
61 

75 
55 

73 
53 

75 
60 

73 
55 

76.6 
56.3 

YTHE 

MAX 
MIN 

91 
73 

97 
70 

101 
77 

102 
79 

102 
78 

100 
73 

102 
75 

104 
79 

105 
81 

104 

83 

113 
77 

111 
73 

109 
78 

108 
73 

103 
74 

103 
72 

102 
67 

104 
67 

101 
68 

103 
67 

100 
67 

99 
67 

99 
53 

101 
56 

105 
56 

107 
58 

105 
58 

106 
60 

102 
50 

95 
60 

102.9 
69.3 

- 

YTHE  FAA  AP 

MAX 

80 
74 

98 
73 

104 
82 

102 
85 

100 
84 

100 
78 

102 
82 

103 
84 

104 
84 

104 
86 

108 
86 

112 
84 

111 

85 

109 
80 

104 
80 

103 

102 

102 

100 

104 

103 
7  3 

95 
70 

100 
6  3 

103 
56 

105 
70 

107 
69 

107 
59 

107 
69 

101 
58 

97 
66 

75 
30 

102.6 
76.1 

79.8 
27.9 

CA 

MAX 
MIN 

80 
25 

77 
30 

79 
38 

78 
45 

77 
25 

82 
23 

80 
23 

82 
25 

84 
37 

71 
43 

80 
40 

83 
37 

84 
24 

83 
23 

82 
22 

60 
27 

79 
24 

82 
24 

64 

25 

82 
22 

76 
24 

68 
19 

72 
22 

80 
24 

85 
24 

85 
25 

86 
36 

81 
23 

75 
28 

29 

1ITA 

MIN 

60 
65 

85 
62 

90 
64 

91 
63 

88 
62 

83 
66 

87 
60 

93 
64 

92 
64 

95 
65 

92 
68 

100 
67 

91 
66 

84 
70 

80 
62 

78 

81 

82 
5  7 

85 
64 

80 
60 

77 
53 

78 
57 

81 
5  1 

83 
53 

81 
53 

83 
54 

86 
55 

81 
56 

76 
58 

103 
76 

75 
60 

98 
58 

84.6 
51.1 

101  .5 
55.  1 

'?REGO  5PRGS  3  NNE 

MAX 
MIN 

100 
74 

93 
71 

95 
72 

103 
73 

104 

70 

100 
67 

99 
68 

99 

70 

100 
72 

103 
74 

101 
78 

107 

75 

no 

73 

108 
71 

104 
58 

101 
56 

100 
53 

100 
57 

102 
62 

97 
53 

101 
66 

98 
54 

95 
55 

99 
58 

103 
61 

107 
51 

106 
53 

108 
62 

<MAN  DAM 

MAX 
MIN 

75 

75 

72 

78 

78 

78 

85 

82 

81 

82 

81 

80 

78 

77 

75 

79 

62 

80 

76 

69 

75 

79 

81 

82 

83 

76 

77 

78 

76 

78.3 

■tWLEY  2  5W 

MAX 
MIN 

99 
73 

91 
73 

101 
76 

106 
79 

105 
76 

103 
73 

102 
76 

103 
76 

103 
78 

106 

80 

103 
80 

110 
80 

114 

78 

111 
75 

107 
75 

105 

102 

102 

104 

100 

103 
69 

104 
61 

96 
59 

101 
60 

106 
63 

108 
64 

no 

66 

no 

64 

108 
71 

100 
64 

104.1 
70.6 

lOGEPORT 

MAX 
MIN 

78 
30 

79 
34 

79 
44 

82 
55 

85 
30 

82 
26 

84 
20 

85 
26 

79 
44 

70 
48 

82 
38 

84 

36 

83 
33 

80 
24 

82 
22 

79 
33 

80 
24 

81 
22 

83 
25 

77 
35 

67 
24 

69 
20 

79 
18 

84 
23 

84 
25 

64 
25 

83 
36 

74 
27 

74 
23 

73 
29 

79.5 
30.0 

■OKS  FARNHAM  RCH 

MAX 
MIN 

94 
52 

87 
48 

81 
48 

84 
54 

97 

52 

96 
47 

97 
56 

101 
59 

103 
64 

102 
53 

97 
51 

95 
42 

89 
49 

93 
48 

97 
46 

95 
45 

91 
56 

93 
45 

93 
58 

100 
65 

100 
58 

94 
51 

94 
51 

90 
49 

94.3 
52.0 

■BANK  WB  AP 

MAX 
MIN 

85 
60 

93 
60 

93 
67 

99 
67 

94 
63 

90 
61 

90 
59 

95 
67 

95 
68 

98 

70 

99 
72 

101 
73 

98 
70 

88 
66 

81 
65 

77 
53 

81 
60 

84 

56 

85 
58 

84 
59 

75 
50 

75 
58 

92 
55 

97 
58 

97 
60 

92 
61 

92 
59 

84 
58 

75 
58 

72 
59 

88.8 
62.3 

LINGAME 

MAX 
MIN 

67 
49 

67 
53 

68 

51 

68 
54 

70 
49 

71 
47 

69 
47 

68 

50 

73 

58 

80 
56 

79 
57 

79 
51 

72 
47 

72 
46 

69 
56 

66 
54 

66 
50 

66 
50 

55 
47 

59 
48 

70 
45 

59 
49 

73 
45 

78 
49 

83 
54 

83 
53 

67 
53 

65 
47 

70 
50 

65 
54 

71.0 
50.7 

See  Reference  Notes  FoUowing  SUIioa  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1960 


SlaUon 

Day  01  Monlh 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  j 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BURNEY 

MAX 

82 

81 

61 

78 

75 

85 

83 

85 

91 

75 

99 

89 

88 

86 

87 

63 

85 

87 

66 

85 

76 

72 

80 

86 

89 

89 

90 

64 

85 

87 

84.1  1 

M I N 

31 

32 

52 

33 

32 

34 

35 

35 

40 

41 

46 

45 

35 

35 

32 

34 

31 

31 

33 

36 

29 

24 

30 

32 

35 

35 

43 

36 

36 

36 

35,3 

BUTTONWILLOW 

MAX 

96 

97 

91 

94 

82 

90 

99 

94 

93 

97 

100 

103 

102 

102 

100 

89 

85 

86 

93 

95 

97 

87 

65 

90 

95 

100 

101 

99 

92 

91 

94.2  I 

MIN 

61 

54 

64 

56 

56 

56 

57 

60 

68 

67 

73 

72 

53 

52 

56 

55 

54 

55 

58 

58 

55 

46 

47 

53 

55 

59 

57 

56 

51 

54 

58.1 

CABRILLO  NM 

MAX 

78 

77 

79 

81 

76 

78 

77 

79 

85 

83 

95 

86 

85 

86 

60 

77 

76 

75 

73 

74 

73 

72 

73 

72 

70 

72 

71 

71 

72 

71 

76.9  j 

MIN 

64 

63 

64 

65 

64 

64 

64 

65 

65 

55 

66 

59 

67 

66 

56 

53 

53 

52 

51 

60 

61 

51 

52 

52 

62 

52 

62 

61 

61 

62 

63.4 

CACHUMA  DAM 

MAX 

90 

89 

96 

92 

91 

99 

93 

95 

95 

101 

101 

104 

103 

97 

86 

80 

81 

85 

90 

93 

90 

78 

83 

96 

102 

104 

101 

90 

80 

77 

92.1  1 

MIN 

<.7 

46 

50 

48 

46 

44 

45 

49 

55 

59 

63 

58 

54 

50 

50 

45 

46 

46 

41 

48 

49 

43 

40 

47 

48 

53 

41 

49 

48 

51 

46.7 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

80 

78 

78 

76 

78 

82 

82 

84 

86 

78 

84 

88 

85 

86 

84 

77 

78 

60 

84 

84 

80 

72 

72 

78 

85 

87 

90 

84 

74 

75 

61.0  1 

M  1  N 

47 

46 

50 

50 

48 

44 

46 

47 

50 

54 

54 

55 

50 

50 

50 

45 

44 

46 

48 

46 

46 

46 

40 

42 

44 

51 

53 

44 

45 

46 

47.6 

CALLAHAN  RS 

MAX 

84 

82 

76 

79 

85 

85 

96 

92 

87 

90 

93 

93 

92 

92 

90 

88 

89 

92 

91 

81 

75 

82 

84 

69 

92 

93 

68 

88 

91 

90 

87.3  { 

M  1  N 

42 

41 

42 

43 

37 

40 

39 

39 

44 

44 

48 

47 

37 

40 

40 

38 

33 

35 

39 

39 

27 

27 

36 

38 

42 

42 

46 

40 

40 

40 

39.5 

CAMPO 

MAX 

92 

91 

93 

98 

93 

93 

94 

95 

96 

95 

96 

100 

99 

93 

67 

84 

67 

92 

86 

87 

8  3 

60 

69 

93 

97 

99 

97 

90 

84 

82 

91.6  I 

MIN 

62 

64 

63 

60 

60 

58 

58 

61 

60 

54 

62 

60 

59 

56 

52 

43 

41 

45 

60 

52 

48 

41 

44 

45 

47 

47 

50 

43 

45 

38 

53.0  1 

CAMP  PARDEE 

MAX 

93 

91 

97 

81 

83 

92 

96 

97 

98 

86 

98 

102 

98 

97 

94 

82 

84 

88 

94 

94 

89 

64 

65 

89 

95 

100 

97 

90 

85 

84 

91.1  1 

MIN 

57 

53 

53 

50 

52 

62 

63 

62 

62 

58 

69 

66 

61 

60 

52 

51 

51 

59 

52 

57 

53 

52 

53 

62 

55 

69 

63 

49 

50 

53 

58.0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

96 

100 

102 

103 

102 

99 

99 

102 

101 

105 

107 

109 

105 

102 

69 

85 

89 

84 

97 

91 

67 

83 

99 

103 

112 

104 

100 

90 

64 

77 

96.8 

MIN 

54 

54 

63 

53 

54 

53 

52 

63 

63 

69 

68 

68 

66 

61 

55 

51 

52 

56 

52 

54 

54 

53 

50 

50 

53 

53 

47 

51 

52 

55 

56.6  ' 

CANTIL 

MAX 

100 

99 

100 

101 

102 

100 

101 

100 

104 

105 

104 

106 

103 

100 

99 

96 

95 

98 

95 

99 

93 

91 

95 

100 

102 

103 

103 

95 

94 

93 

99.2 1 

66 

58 

72 

66 

55 

57 

57 

60 

56 

59 

69 

77 

70 

68 

60 

54 

53 

55 

55 

58 

52 

56 

48 

49 

50 

51 

53 

52 

52 

55 

59.1 

CANYON  DAM 

MAX 

76 

75 

76 

68 

60 

79 

60 

79 

79 

84 

85 

84 

82 

92 

62 

92 

87 

84 

77 

70 

74 

77 

80 

83 

83 

85 

79 

80 

60 

79.7 

37 

38 

48 

32 

37 

37 

38 

46 

43 

46 

45 

37 

36 

37 

37 

39 

38 

34 

35 

31 

34 

38 

38 

3  5 

46 

36 

40 

40 

38.61 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

68 

76 

72 

76 

89 

75 

73 

79 

97 

93 

90 

85 

80 

72 

72 

71 

72 

74 

71 

75 

75 

78 

93 

97 

96 

75 

70 

72 

68 

65 

78.3 

MIN 

46 

44 

50 

40 

49 

42 

45 

42 

55 

61 

54 

49 

44 

46 

52 

54 

42 

41 

47 

39 

39 

40 

50 

57 

51 

46 

51 

37 

48 

56 

47.3' 

CATHAY   BULL   RUN  RCH 

MAX 

94 

93 

95 

93 

83 

92 

96 

97 

99 

100 

98 

102 

100 

100 

97 

90 

86 

90 

93 

95 

92 

84 

S3 

90 

97 

99 

99 

96 

87 

87 

93.6  J ( 

56 

53 

63 

49 

51 

53 

55 

55 

70 

70 

67 

66 

61 

60 

57 

5 1 

51 

55 

56 

54 

52 

46 

50 

54 

57 

58 

56 

52 

52 

52 

56.2 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

77 

80 

80 

79 

87 

88 

92 

94 

87 

94 

94 

93 

92 

94 

90 

90 

91 

95 

90 

88 

82 

87 

90 

94 

96 

95 

89 

91 

93 

93 

69.5'  : 

44 

43 

50 

46 

41 

43 

43 

46 

51 

50 

54 

50 

41 

47 

48 

45 

44 

43 

45 

43 

35 

38 

42 

47 

5 1 

50 

53 

47 

49 

46 

45.9 

CEDAR  GROVE 

MAX 

87 

83 

88 

83 

83 

87 

98 

87 

89 

95 

73 

66 

89 

87 

86 

83 

90 

63 

89 

88 

95 

78 

74 

83 

90 

91 

89 

89 

63 

79 

84. 8j  J 

43 

44 

46 

45 

43 

44 

42 

44 

49 

52 

52 

52 

52 

50 

44 

39 

40 

43 

44 

43 

40 

34 

37 

42 

44 

45 

47 

44 

39 

37 

44. C 

CEDARVILLE 

MAX 

83 

83 

83 

83 

85 

84 

84 

80 

85 

79 

89 

84 

89 

85 

82 

85 

83 

62 

68 

87 

71 

67 

72 

79 

64 

87 

91 

75 

82 

83 

47 

47 

56 

46 

42 

43 

47 

44 

47 

54 

54 

50 

52 

48 

47 

47 

45 

46 

50 

5 1 

3  9 

34 

42 

45 

48 

40 

5 1 

47 

45 

45 

46. ( 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

93 

92 

89 

85 

87 

94 

95 

98 

104 

95 

101 

101 

99 

98 

96 

68 

99 

92 

96 

95 

92 

94 

95 

95 

96 

100 

103 

88 

94 

'*•'!  s 

48 

47 

45 

46 

50 

52 

52 

53 

59 

59 

60 

53 

49 

45 

44 

45 

52 

5 1 

49 

45 

45 

47 

48 

49 

54 

55 

47 

49 

48 

47 

49.  I| 

CHERRY   VALLEY  DAM 

MAX 

86 

83 

85 

95 

85 

90 

89 

87 

65 

82 

84 

89 

97 

92 

75 

76 

83 

87 

91 

90 

84 

78 

77 

48 

48 

47 

47 

47 

53 

52 

51 

48 

45 

45 

49 

49 

45 

43 

43 

46 

49 

51 

52 

46 

45 

45 

47. 

CHESTER 

MAX 

78 

80 

76 

75 

84 

84 

83 

88 

85 

88 

88 

86 

87 

85 

62 

64 

86 

86 

85 

91 

87 

76 

64 

87 

87 

88 

81 

63 

85 

84., |j  1, 

31 

33 

51 

32 

32 

32 

31 

33 

42 

40 

45 

42 

31 

29 

31 

31 

33 

32 

29 

31 

37 

27 

29 

33 

37 

33 

45 

34 

34 

34. 

CHICO   EXP  STA 

MAX 

89 

87 

84 

85 

91 

93 

98 

101 

99 

99 

100 

96 

95 

93 

91 

84 

86 

94 

92 

91 

88 

90 

92 

93 

100 

101 

92 

90 

85 

83 

( 

MIN 

52 

54 

62 

50 

53 

53 

53 

54 

65 

61 

65 

67 

55 

51 

48 

49 

55 

55 

56 

52 

49 

46 

49 

56 

53 

57 

61 

50 

56 

54 

54. 

CHULA  VISTA 

MAX 

72 

72 

79 

73 

74 

79 

83 

84 

79 

75 

72 

73 

75 

72 

72 

70 

72 

71 

72 

71 

59 

74.  , 

66 

64 

64 

63 

66 

67 

68 

69 

69 

66 

64 

60 

65 

64 

50 

54 

55 

57 

59 

61 

52 

63. 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 

87 

97 

94 

97 

97 

92 

92 

96 

99 

99 

102 

104 

102 

94 

67 

82 

66 

86 

92 

87 

80 

79 

94 

100 

101 

96 

96 

88 

81 

77 

92.  ij 

59 

62 

68 

66 

63 

58 

56 

65 

65 

65 

55 

72 

73 

63 

62 

60 

55 

56 

52 

57 

56 

54 

53 

59 

61 

55 

51 

53 

57 

56 

60*1 

CLARKSBURG 

MAX 

86 

81 

85 

75 

82 

92 

93 

93 

97 

90 

99 

101 

94 

92 

86 

75 

83 

86 

93 

87 

87 

85 

69 

90 

94 

96 

91 

86 

84 

76 

88.  J 

M I  N 

52 

51 

53 

46 

48 

53 

50 

50 

52 

50 

62 

57 

51 

46 

51 

45 

46 

49 

49 

48 

40 

44 

47 

47 

51 

54 

55 

45 

50 

52 

50. 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

87 

87 

87 

81 

81 

90 

94 

93 

96 

93 

94 

94 

91 

92 

94 

88 

66 

91 

91 

91 

87 

87 

86 

90 

95 

98 

97 

87 

90 

90 

MIN 

42 

43 

45 

53 

45 

46 

45 

42 

49 

51 

57 

54 

44 

42 

43 

43 

45 

44 

40 

49 

45 

40 

40 

43 

45 

41 

45 

44 

47 

45 

45> 

CLOVERDALE    3  SSE 

MAX 

86 

80 

85 

75 

85 

95 

91 

92 

93 

97 

101 

100 

95 

94 

62 

70 

80 

66 

91 

81 

86 

80 

66 

93 

100 

100 

95 

80 

61 

74 

87.  1, 

MIN 

50 

51 

48 

51 

56 

54 

50 

44 

49 

59 

64 

55 

50 

46 

50 

52 

45 

45 

44 

44 

44 

45 

42 

44 

5  3 

59 

54 

50 

51 

51 

50  J 

COLFAX 

MAX 

87 

85 

83 

81 

88 

90 

91 

95 

92 

94 

95 

94 

93 

91 

68 

63 

86 

91 

91 

89 

82 

63 

87 

91 

95 

9< 

69 

95 

84 

63 

88  II 

MIN 

60 

60 

61 

46 

57 

60 

62 

64 

59 

57 

70 

68 

64 

54 

56 

56 

56 

61 

62 

50 

5  3 

55 

5  5 

56 

64 

55 

59 

56 

55 

60 

COLUSA    1  SSW 

MAX 

89 

88 

86 

83 

93 

94 

97 

99 

94 

101 

102 

100 

95 

95 

87 

86 

92 

94 

93 

89 

67 

91 

92 

95 

98 

100 

91 

89 

66 

82 

5li  " 

MIN 

57 

51 

59 

46 

49 

51 

49 

50 

64 

59 

53 

57 

52 

48 

46 

45 

44 

5 1 

4E 

48 

47 

52 

45 

48 

50 

53 

58 

44 

50 

48 

CORCORAN    IRRIG  DIST 

MAX 

94 

98 

91 

90 

92 

96 

98 

99 

96 

98 

100 

102 

100 

100 

100 

69 

66 

90 

94 

96 

97 

65 

86 

92 

95 

99 

99 

101 

87 

90 

MIN 

57 

55 

59 

60 

59 

53 

56 

57 

63 

58 

67 

67 

63 

62 

56 

52 

54 

53 

54 

56 

54 

53 

50 

54 

56 

59 

59 

54 

51 

54 

57 

CORONA 

MAX 

87 

98 

95 

96 

99 

94 

93 

98 

97 

100 

101 

101 

101 

95 

65 

82 

87 

88 

89 

88 

80 

80 

94 

98 

99 

95 

93 

92 

80 

77 

MIN 

60 

60 

66 

64 

58 

56 

54 

62 

53 

64 

68 

67 

66 

63 

60 

57 

54 

53 

57 

54 

55 

53 

49 

52 

53 

53 

53 

49 

55 

53 

"j 

COVELO 

MAX 

90 

85 

86 

78 

83 

91 

90 

95 

98 

99 

95 

95 

90 

95 

95 

91 

91 

95 

95 

92 

85 

88 

92 

92 

96 

91 

96 

90 

93 

95 

'I  l« 

MIN 

47 

42 

42 

40 

41 

44 

44 

43 

49 

49 

52 

44 

38 

40 

41 

44 

42 

42 

38 

40 

39 

33 

35 

42 

43 

45 

44 

42 

46 

42 

42 

COW  CREEK 

MAX 

114 

108 

105 

108 

113 

113 

113 

111 

115 

114 

113 

117 

119 

lie 

113 

109 

108 

109 

110 

108 

108 

105 

104 

108 

108 

108 

109 

107 

102 

101 

10'  » 

MIN 

87 

82 

79 

77 

80 

82 

85 

78 

83 

98 

87 

85 

90 

65 

85 

63 

79 

75 

76 

79 

81 

73 

72 

68 

73 

71 

74 

76 

74 

73 

79t 

CRESCENT  CITY   I  N 

MAX 

64 

64 

62 

66 

68 

69 

64 

65 

68 

55 

52 

63 

60 

59 

63 

58 

55 

64 

67 

69 

56 

65 

67 

72 

65 

58 

56 

57 

54 

lit 

MIN 

53 

50 

47 

53 

40 

39 

46 

47 

51 

50 

49 

49 

50 

51 

48 

48 

48 

47 

51 

52 

41 

45 

50 

46 

49 

49 

48 

47 

49 

4( 

CROCKETT 

MAX 

81 

73 

79 

68 

77 

87 

86 

80 

83 

82 

96 

92 

87 

85 

75 

58 

78 

80 

77 

77 

81 

74 

62 

80 

95 

96 

82 

76 

74 

56 

M  I  N 

50 

53 

52 

53 

53 

51 

53 

52 

55 

59 

50 

56 

49 

51 

53 

53 

53 

52 

51 

53 

49 

52 

50 

52 

54 

55 

55 

53 

53 

53 

CULVER  CITY 

MAX 

75 

80 

80 

83 

84 

79 

76 

83 

85 

98 

96 

97 

90 

65 

78 

77 

79 

75 

79 

77 

76 

74 

78 

78 

77 

73 

76 

76 

73 

72 

M  I  N 

55 

57 

62 

64 

59 

57 

58 

61 

63 

66 

66 

57 

62 

55 

56 

64 

59 

59 

57 

55 

50 

56 

56 

55 

58 

6C 

57 

57 

59 

59 

61 

CUYAMA 

MAX 

92 

97 

98 

99 

96 

87 

86 

97 

94 

94 

97 

99 

95 

97 

95 

90 

86 

67 

90 

91 

91 

93 

62 

67 

95 

99 

99 

97 

90 

87 

, ,  *!l 

MIN 

46 

45 

54 

51 

42 

43 

45 

44 

54 

58 

59 

62 

55 

51 

57 

45 

45 

47 

49 

46 

44 

36 

40 

45 

50 

50  47 

48  44 

37 

41 

CUYAMACA 

MAX 

85 

69 

82 

84 

89 

85 

62 

84 

84 

98 

87 

88 

92 

92 

83 

81 

80 

81 

84 

80 

80 

78 

75 

82 

86 

85 

90 

88 

80 

77 

MIN 

56 

53 

56 

53 

53 

50 

51 

54 

53 

60 

60 

53 

58 

61 

59 

49 

38 

39 

52 

48 

50 

41 

33 

38 

44  48 

43 

50  54 

50 

DAGGETT   FAA  AP 

MAX 

87 

90 

92 

96 

100 

99 

99 

101 

102 

103 

101 

105 

106 

102 

99 

95 

94 

96 

90 

97 

94 

89 

94  96 

99  102 

103 

99  94 

90 

: «» 

MIN 

63 

62 

68 

69 

67 

68 

66 

74 

74 

75 

72 

76 

72 

75 

57 

64 

51 

64 

7C 

68 

54 

57 

59  62 

52 

64  67 

66  61 

60 

DAVIS    1  WSW 

MAX 

86 

82 

85 

77 

81 

92 

91 

93 

97 

91 

99 

99 

94 

91 

67 

75 

85 

87 

93 

86 

86 

85 

89  90 

94     97  95 

85  65 

77 

I  <«. 

MIN 

53 

52 

55 

43 

48 

49 

48 

49 

54 

60 

62 

56 

48 

46 

45 

45 

47 

48 

46 

45 

43 

53 

42 

46 

53     55  55 

43  47 

49 

DEEP   SPRINGS  SCHOOL 

MAX 

95 

69 

85 

88 

87 

86 

80 

89 

95 

93 

99 

91 

91 

90 

90 

89 

84 

67 

86 

83 

84 

63 

81 

83 

80      64  66 

83 

MIN 

52 

51 

50 

51 

52 

51 

49 

53 

55 

50 

53 

58 

57 

59 

54 

51 

50 

52 

48 

47 

49 

48 

46 

47 

46 

43  42 

44 

See  ReferaocQ  Notes  Following  SUUod  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  I960 


Station 


Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2B 

27 

28 

29 

30  1  31 

MAX 

79 

79 

75 

75 

82 

82 

84 

88 

80 

86 

87 

87 

87 

85 

81 

79 

S3 

85 

86 

80 

78 

79 

82 

83 

87 

37 

81 

79 

79 

77 

82.1 

MIN 

41 

40 

51 

34 

39 

40 

40 

41 

51 

49 

52 

51 

43 

41 

43 

40 

39 

41 

38 

37 

33 

36 

37 

40 

41 

42 

47 

39 

42 

42 

41.8 

MAX 

92 

88 

84 

81 

90 

96 

94 

95 

82 

97 

100 

97 

94 

91 

88 

83 

89 

91 

92 

90 

86 

85 

89 

95 

96 

94 

83 

34 

32 

78 

89.7 

MIN 

53 

51 

57 

49 

48 

51 

53 

54 

67 

67 

63 

63 

63 

53 

52 

51 

50 

53 

62 

49 

44 

46 

47 

51 

53 

52 

54 

45 

50 

52 

53.1 

MAX 

84 

82 

82 

80 

84 

88 

93 

93 

90 

91 

91 

89 

89 

88 

81 

84 

87 

37 

87 

83 

33 

84 

87 

91 

99 

92 

34 

84 

81 

86.8 

MIN 

51 

51 

50 

40 

47 

54 

50 

55 

55 

60 

59 

49 

48 

48 

46 

47 

48 

48 

48 

47 

47 

46 

49 

51 

51 

56 

47 

49 

49 

49.9 

MAX 

92 

90 

93 

96 

102 

97 

89 

95 

102 

96 

92 

90 

86 

83 

MIN 

57 

54 

56 

61 

61 

67 

50 

54 

58 

60 

64 

54 

53 

53 

MAX 

76 

76 

79 

75 

78 

81 

78 

80 

86 

75 

82 

82 

86 

83 

79 

78 

78 

82 

83 

82 

75 

68 

73 

82 

82 

33 

83 

79 

75 

73 

79.1 

MIN 

34 

38 

47 

49 

34 

31 

31 

33 

41 

44 

43 

43 

31 

31 

31 

33 

32 

32 

33 

30 

32 

25 

27 

30 

32 

32 

45 

32 

33 

33 

34.7 

MAX 

85 

83 

82 

76 

80 

87 

85 

87 

93 

89 

89 

89 

93 

90 

88 

84 

80 

87 

88 

88 

82 

82 

83 

86 

88 

90 

92 

86 

86 

88 

86.1 

MIN 

39 

42 

43 

38 

39 

41 

42 

43 

46 

51 

53 

63 

51 

42 

44 

41 

42 

43 

40 

39 

40 

37 

33 

41 

41 

43 

52 

42 

43 

42 

43.0 

85 

84 

85 

85 

80 

■85 

86 

85 

88 

79 

86 

91 

90 

89 

85 

85 

82 

36 

89 

89 

82 

69 

72 

81 

88 

33 

90 

88 

80 

82 

84.6 

MIN 

46 

42 

49 

46 

40 

41 

41 

43 

49 

52 

53 

53 

42 

35 

40 

48 

43 

43 

46 

42 

46 

30 

37 

40 

45 

48 

50 

40 

48 

44 

44.1 

MAX 

86 

90 

86 

87 

38 

90 

90 

93 

94 

86 

96 

95 

93 

90 

85 

81 

86 

89 

91 

86 

77 

79 

34 

90 

94 

94 

86 

83 

81 

78 

87,6 

MIN 

40 

38 

48 

48 

48 

38 

38 

40 

65 

52 

54 

52 

45 

41 

42 

39 

39 

41 

42 

38 

37 

33 

36 

38 

40 

42 

44 

38 

38 

42 

42.2 

MAX 

74 

72 

82 

80 

74 

92 

79 

75 

70 

69 

76 

68 

70 

70 

76 

96 

79 

71 

70 

67 

MIN 

53 

53 

46 

50 

48 

49 

48 

48 

51 

62 

46 

47 

48 

48 

46 

48 

53 

51 

61 

53 

MAX 

96 

84 

95 

102 

100 

97 

97 

97 

102 

103 

100 

106 

109 

108 

104 

98 

98 

98 

99 

96 

99 

99 

92 

96 

102 

103 

104 

106 

102 

96 

99.7 

MIN 

70 

71 

75 

74 

81 

78 

78 

82 

83 

83 

83 

86 

85 

83 

79 

76 

73 

73 

77 

74 

74 

70 

70 

70 

73 

74 

77 

79 

72 

67 

76  .  3 

88 

87 

84 

84 

82 

92 

90 

92 

98 

92 

97 

99 

96 

93 

92 

84 

87 

92 

92 

92 

36 

83 

88 

90 

95 

96 

96 

88 

92 

90 

90.6 

MIN 

54 

51 

55 

45 

53 

52 

50 

53 

67 

69 

66 

68 

55 

52 

49 

48 

52 

52 

52 

50 

58 

51 

47 

51 

53 

56 

58 

50 

53 

57 

53.2 

MAX 

92 

89 

99 

99 

102 

100 

95 

96 

99 

99 

100 

102 

108 

105 

95 

85 

85 

87 

91 

94 

91 

83 

84 

94 

100 

103 

100 

101 

92 

82 

95.1 

MIN 

61 

61 

62 

63 

64 

63 

61 

71 

66 

69 

68 

72 

76 

64 

60 

60 

67 

52 

57 

58 

61 

56 

63 

58 

60 

64 

66 

59 

59 

57 

61.8 

MAX 

94 

102 

106 

105 

104 

102 

103 

'  03 

106 

102 

no 

114 

112 

109 

105 

102 

102 

104 

100 

104 

105 

96 

101 

105 

112 

110 

110 

107 

100 

98 

104.4 

MIN 

73 

71 

76 

75 

74 

71 

76 

76 

77 

77 

77 

77 

78 

78 

74 

63 

62 

63 

67 

67 

67 

63 

56 

60 

63 

65 

66 

62 

68 

57 

69.3 

MAX 

93 

91 

91 

84 

93 

96 

97 

100 

98 

100 

102 

102 

99 

98 

93 

S6 

90 

96 

95 

94 

88 

86 

91 

97 

100 

101 

93 

89 

86 

33 

93.7 

MIN 

51 

46 

59 

45 

47 

50 

63 

52 

65 

64 

63 

60 

51 

51 

48 

40 

48 

50 

50 

47 

42 

44 

49 

51 

54 

52 

56 

42 

46 

49 

50.9 

MAX 

70 

78 

75 

71 

72 

73 

78 

88 

74 

91 

84 

79 

81 

84 

82 

81 

79 

89 

83 

73 

74 

81 

79 

85 

86 

89 

85 

82 

86 

34 

80.5 

MIN 

55 

45 

42 

49 

39 

39 

37 

42 

46 

48 

61 

43 

36 

40 

45 

38 

36 

38 

38 

51 

44 

34 

36 

41 

46 

46 

49 

44 

40 

41 

42.6 

MAX 

95 

100 

100 

102 

104 

98 

100 

101 

103 

103 

105 

108 

107 

97 

92 

88 

91 

98 

93 

95 

87 

84 

98 

104 

105 

104 

102 

95 

87 

34 

97.7 

KIN 

59 

61 

65 

60 

54 

64 

54 

62 

63 

66 

66 

61 

56 

60 

56 

53 

60 

48 

56 

54 

50 

46 

48 

50 

54 

54 

51 

45 

48 

47 

56.0 

MAX 

85 

92 

90 

93 

95 

93 

93 

94 

95 

97 

100 

102 

101 

93 

83 

80 

84 

85 

87 

37 

80 

78 

81 

92 

94 

91 

91 

86 

76 

75 

89.1 

MIN 

61 

61 

64 

63 

60 

68 

59 

64 

62 

66 

66 

68 

66 

63 

60 

59 

53 

66 

60 

65 

59 

52 

49 

62 

52 

62 

53 

49 

59 

56 

68.7 

MAX 

60 

57 

62 

62 

60 

59 

60 

56 

64 

61 

56 

56 

56 

56 

56 

58 

55 

53 

67 

59 

59 

57 

60 

60 

58 

67 

61 

52 

56 

66 

57.9 

MIN 

53 

51 

50 

54 

50 

47 

46 

47 

48 

52 

50 

50 

51 

50 

52 

51 

50 

48 

48 

49 

46 

44 

43 

50 

51 

49 

49 

49 

47 

49 

49.3 

MAX 

80 

84 

83 

85 

93 

93 

92 

98 

95 

100 

99 

94 

90 

88 

73 

79 

85 

93 

90 

33 

79 

84 

91 

96 

99 

98 

79 

80 

73 

66 

87.6 

MIN 

54 

54 

51 

51 

52 

55 

64 

53 

63 

59 

66 

58 

56 

53 

53 

60 

53 

50 

50 

53 

45 

47 

46 

62 

63 

55 

57 

51 

51 

62 

53.2 

MAX 

92 

85 

91 

90 

93 

93 

88 

89 

93 

95 

94 

95 

99 

96 

87 

82 

79 

88 

90 

86 

37 

75 

82 

83 

90 

97 

96 

92 

84 

78 

89.1 

MIN 

62 

61 

62 

63 

63 

61 

63 

61 

73 

74 

71 

72 

75 

68 

63 

62 

62 

61 

63 

68 

62 

51 

50 

59 

63 

67 

68 

69 

62 

59 

63.9 

MAX 

95 

92 

94 

100 

98 

97 

102 

99 

98 

93 

84 

91 

97 

95 

96 

39 

90 

100 

93 

96 

99 

92 

89 

62 

94.4 

MIN 

55 

65 

60 

50 

68 

72 

62 

60 

54 

50 

54 

55 

54 

49 

49 

48 

67 

66 

59 

59 

53 

51 

55 

55.4 

MAX 

90 

86 

88 

79 

83 

91 

94 

96 

99 

90 

99 

101 

96 

96 

90 

80 

84 

88 

95 

92 

86 

87 

86 

90 

95 

99 

95 

90 

86 

85 

90.5 

MIN 

55 

52 

55 

52 

50 

65 

61 

59 

61 

61 

70 

66 

59 

56 

53 

52 

53 

55 

56 

55 

60 

52 

62 

63 

64 

61 

66 

61 

52 

56 

56.7 

93 

100 

100 

99 

95 

95 

98 

100 

100 

104 

106 

103 

100 

92 

85 

87 

91 

93 

91 

88 

80 

97 

102 

104 

102 

98 

92 

83 

79 

95.1 

MIN 

61 

66 

72 

71 

64 

61 

71 

70 

72 

74 

75 

74 

67 

61 

60 

57 

58 

62 

62 

55 

57 

56 

62 

65 

66 

63 

59 

65 

57 

63.8 

89 

82 

85 

85 

85 

86 

90 

94 

97 

80 

94 

92 

92 

92 

96 

92 

88 

94 

96 

90 

81 

82 

87 

93 

93 

97 

96 

96 

90 

92 

90.4 

MIN 

43 

41 

39 

40 

38 

38 

40 

39 

39 

44 

47 

42 

34 

37 

39 

39 

37 

38 

37 

39 

33 

29 

36 

37 

41 

43 

39 

39 

41 

39 

MAX 

83 

82 

80 

82 

85 

83 

82 

84 

80 

79 

87 

77 

82 

85 

84 

84 

85 

38 

86 

74 

62 

78 

80 

34 

87 

88 

76 

80 

85 

85 

82.0 

MIN 

39 

39 

50 

48 

39 

39 

40 

42 

40 

41 

45 

46 

42 

40 

41 

39 

38 

36 

42 

40 

35 

37 

40 

38 

42 

42 

45 

41 

40 

37 

40.7 

60 

65 

65 

63 

64 

63 

62 

64 

69 

66 

65 

62 

62 

63 

59 

60 

64 

60 

55 

57 

67 

63 

56 

70 

67 

67 

64 

67 

55 

53 

62.1 

MIN 

49 

51 

50 

48 

46 

46 

46 

47 

46 

50 

53 

48 

43 

44 

50 

61 

48 

44 

45 

45 

45 

40 

42 

46 

48 

47 

50 

49 

49 

51 

MAX 

61 

63 

62 

66 

66 

64 

60 

58 

69 

67 

59 

64 

63 

59 

60 

62 

66 

54 

58 

65 

62 

56 

66 

62 

67 

58 

56 

54 

57 

58 

61.0 

MIN 

46 

50 

50 

44 

42 

42 

41 

47 

48 

48 

62 

49 

38 

51 

51 

46 

47 

45 

46 

46 

41 

37 

33 

42 

43 

44 

52 

50 

49 

50 

MAX 

76 

84 

84 

78 

85 

86 

86 

91 

76 

93 

94 

90 

90 

91 

87 

87 

88 

92 

89 

75 

73 

82 

86 

90 

90 

94 

90 

87 

90 

91 

86.5 

MIN 

42 

44 

43 

49 

36 

40 

39 

38 

42 

46 

49 

46 

34 

37 

40 

36 

31 

34 

36 

40 

28 

27 

35 

39 

43 

43 

45 

40 

40 

39 

64 

62 

66 

69 

68 

66 

61 

60 

72 

71 

70 

67 

64 

63 

60 

59 

58 

57 

58 

66 

63 

63 

65 

72 

76 

61 

57 

53 

57 

60 

63.8 

MIN 

47 

51 

47 

46 

45 

45 

46 

60 

50 

49 

51 

43 

41 

45 

52 

61 

48 

47 

46 

44 

45 

50 

46 

46 

50 

51 

52 

50 

51 

51 

95 

94 

93 

83 

90 

96 

96 

96 

94 

95 

100 

99 

99 

97 

89 

86 

89 

93 

94 

93 

33 

83 

90 

95 

98 

96 

98 

86 

87 

83 

92.3 

MIN 

57 

56 

61 

54 

54 

59 

59 

57 

70 

68 

69 

70 

63 

62 

57 

53 

53 

56 

59 

56 

55 

50 

53 

54 

58 

58 

60 

63 

52 

64 

58.0 

98 

96 

98 

97 

86 

95 

99 

100 

100 

99 

99 

104 

103 

102 

100 

92 

88 

92 

95 

97 

95 

85 

86 

92 

98 

101 

98 

99 

89 

90 

95.7 

MIN 

54 

51 

50 

52 

51 

59 

56 

56 

58 

66 

69 

65 

61 

59 

52 

49 

50 

55 

56 

53 

50 

47 

46 

55 

59 

68 

59 

49 

51 

51 

54.9 

75 

72 

75 

73 

74 

75 

74 

75 

76 

77 

78 

78 

77 

76 

75 

74 

66 

72 

73 

72 

71 

68 

63 

77 

76 

78 

78 

75 

70 

67 

73.7 

MIN 

45 

48 

52 

47 

49 

49 

47 

47 

48 

50 

55 

65 

53 

49 

46 

43 

43 

45 

49 

43 

44 

37 

43 

47 

46 

52 

61 

47 

40 

41 

47.2 

85 

94 

91 

95 

96 

92 

93 

96 

95 

101 

99 

105 

100 

93 

81 

80 

83 

85 

88 

36 

33 

80 

88 

95 

98 

94 

95 

88 

78 

76 

90.4 

MIN 

65 

64 

65 

68 

63 

64 

63 

67 

66 

72 

68 

67 

68 

65 

66 

61 

63 

65 

64 

53 

63 

55 

50 

54 

52 

54 

54 

52 

59 

59 

61.4 

85 

78 

87 

78 

81 

93 

92 

83 

91 

92 

100 

98 

93 

94 

81 

76 

79 

87 

91 

33 

37 

74 

86 

92 

95 

104 

86 

79 

81 

73 

86.6 

MIN 

51 

54 

52 

46 

46 

47 

47 

47 

54 

62 

61 

54 

46 

46 

46 

46 

48 

48 

48 

46 

46 

48 

43 

42 

48 

51 

61 

51 

49 

66 

49.3 

91 

92 

94 

85 

90 

91 

94 

94 

96 

97 

95 

96 

94 

93 

80 

85 

38 

38 

87 

83 

78 

88 

95 

96 

93 

84 

82 

80 

89.6 

MIN 

48 

43 

44 

45 

38 

42 

40 

42 

45 

48 

67 

57 

68 

43 

41 

40 

44 

47 

46 

41 

35 

38 

42 

43 

46 

45 

39 

41 

44.2 

75 

71 

75 

72 

73 

76 

75 

74 

78 

78 

78 

78 

78 

76 

73 

70 

67 

74 

75 

73 

73 

63 

61 

72 

73 

74 

71. 

79 

69 

64 

73.0 

MIN 

46 

50 

48 

47 

47 

48 

45 

46 

49 

55 

55 

52 

53 

48 

44 

43 

43 

48 

49 

44 

43 

36 

37 

46 

47 

46 

45 

47 

42 

41 

46.3 

MAX 

85 

83 

83 

73 

77 

87 

87 

90 

95 

85 

93 

95 

92 

91 

89 

84 

82 

84 

89 

90 

83 

80 

30 

85 

89 

94 

95 

86 

83 

81 

86.3 

MIN 

58 

50 

51 

42 

53 

55 

68 

58 

64 

63 

66 

68 

69 

61 

56 

61 

52 

56 

55 

54 

50 

53 

51 

54 

59 

65 

61 

53 

53 

54 

56.0 

MAX 

74 

76 

70 

82 

88 

85 

83 

82 

89 

95 

92 

90 

85 

72 

64 

68 

74 

79 

72 

77 

72 

77 

87 

94 

97 

90 

68 

63 

61 

60 

79.0 

MIN 

49 

50 

47 

43 

45 

45 

42 

40 

53 

50 

54 

43 

41 

41 

52 

49 

45 

46 

41 

40 

39 

45 

42 

45 

48 

49 

54 

47 

48 

52 

46.2 

MAX 

112 

106 

104 

109 

112 

111 

111 

111 

113 

112 

112 

115 

117 

115 

113 

108 

106 

109 

108 

107 

107 

103 

103 

108 

106 

106 

109 

106 

101 

100 

108.7 

)EER   CREEK  PH 

lENAIR 

e  SABLA 

OBBINS  COLGATE 

ONNER  MEMORIAL   ST  PK 

OWNIEVILLE  RS 

OYLE  5  S5E 

JDLET5 

JTTONS  LANDING 
AGLE  MTN 
»ST  PARK  RES 

CAP  I  TAN  0AM 
.  CENTRO  2  SSW 
ECTRA  PH 
j;  VALLEY 
SI  MORE 
ICONOIDO 
•REICA  WB  CI  TY 
.IRFIELD  POLICE  STA 
i.IRMONT 

VE  POINTS  5  SSW 

^SOM  DAM 
«  NTANA  XAISER 

REST  GLEN 

RT  BIOWELL 
•i  RT  BRAGG 

RT  BRAGG  AVN 

i; 

*  RT  JONES  RS 

»T  ROSS 
S'KSNO  WB  AP 
:f  lIANT  GOVT  CAMP 

\m  FOREST 
4-LESPIE  FIELD 
ROY 

INNVILLE 

lit 

iJiNT  GROVE 
)|,SS  VALLEY 
ItTON   1  W 


HENLAND  RANCH 


MIN     88     81      80      78      77      84      81      77      81      89      86      88      90     85      85      85      75      76      76      79     80      74     67     65      70      70     71      75      73  72 

See  Reler«nc«  Notes  Following  Sution  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1960 


Station 

Da?  Oi  Month 

rage 

o 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

HAIWEE 

MAX 

90 

86 

87 

84 

92 

90 

90 

90 

90 

92 

80 

92 

95 

95 

95 

88 

84 

86 

88 

86 

86 

85 

81 

87 

90 

92 

92 

93 

90 

64 

88,7, 

MIN 

57 

53 

52 

63 

59 

59 

55 

60 

50 

59 

67 

67 

58 

55 

62 

61 

58 

59 

58 

61 

59 

60 

56 

56 

57 

58 

60 

62 

61 

58 

61.0 

HALF   MOON   BAY   2  NNW 

MAX 

63 

65 

66 

67 

52 

62 

67 

52 

70 

73 

68 

57 

63 

64 

63 

64 

62 

61 

59 

61 

62 

62 

63 

66 

70 

72 

61 

62 

63 

59 

64. 3i 

MIN 

51 

47 

45 

49 

52 

51 

48 

55 

52 

54 

50 

48 

52 

53 

5* 

54 

52 

50 

50 

51 

49 

51 

48 

48 

51 

53 

52 

54 

54 

54 

51.1 

HAMILTON  AFB 

MAX 

72 

75 

73 

77 

84 

80 

79 

75 

83 

87 

83 

85 

75 

70 

69 

70 

74 

73 

69 

77 

75 

73 

87 

94 

93 

76 

71 

69 

70 

50 

75.7 

MIN 

52 

54 

47 

51 

49 

55 

47 

48 

58 

55 

58 

47 

47 

42 

55 

50 

47 

47 

42 

44 

42 

47 

42 

46 

51 

54 

50 

45 

53 

49.4 

HANFORO 

MAX 

95 

90 

91 

90 

89 

96 

97 

94 

95 

95 

99 

100 

M 

55 

54 

55 

52 

52 

52 

55 

55 

59 

65 

65 

64 

59 

59 

53 

52 

52 

50 

50 

50 

48 

54 

56 

52 

58 

55 

57 

50 

51 

55. !i 

HAPPY   CAMP  PS 

MAX 

90 

79 

89 

79 

82 

90 

90 

95 

99 

74 

99 

97 

94 

95 

99 

95 

95 

95 

97 

94 

81 

84 

88 

91 

98 

98 

99 

95 

90 

94 

91.9 

MIN 

52 

50 

48 

54 

43 

43 

42 

46 

49 

50 

54 

50 

42 

44 

48 

42 

37 

40 

41 

46 

41 

36 

39 

43 

49 

50 

50 

53 

46 

45.-;! 

HAT   CREEK   PH  1 

MAX 

87 

86 

85 

87 

86 

87 

93 

76 

93 

90 

90 

90 

87 

88 

92 

88 

SO 

75 

81 

66 

91 

93 

85 

87 

69 

86. <[ 

MIN 

34 

34 

41 

35 

37 

36 

41 

41 

45 

37 

35 

34 

35 

38 

33 

36 

37 

27 

31 

34 

37 

43 

37 

37 

36.! 

HAYFIELD   PUMP  PLANT 

MAX 

97 

87 

98 

103 

102 

98 

96 

98 

100 

103 

101 

107 

109 

107 

103 

98 

97 

98 

101 

97 

98 

97 

93 

98 

101 

106 

105 

107 

103 

66 

99.1 

MIN 

70 

71 

75 

79 

75 

72 

74 

78 

78 

75 

82 

75 

76 

75 

71 

67 

55 

59 

60 

59 

61 

61 

63 

53 

64 

69.1' 

HEALDSBURG 

MAX 

79 

84 

77 

89 

95 

91 

90 

90 

95 

101 

100 

93 

92 

80 

70 

77 

85 

89 

78 

85 

85 

85 

93 

100 

102 

91 

77 

77 

69 

67 

86. .j 

MIN 

52 

53 

49 

49 

50 

50 

48 

47 

56 

54 

57 

47 

44 

45 

55 

53 

48 

47 

46 

47 

46 

48 

44 

47 

54 

52 

55 

51 

45 

49.; 

HENSHAW  DAM 

MAX 

95 

91 

90 

93 

95 

97 

91 

93 

95 

97 

99 

96 

102 

100 

91 

36 

85 

86 

91 

90 

84 

82 

80 

93 

95 

99 

99 

95 

68 

81 

92. 

53 

58 

58 

58 

57 

52 

53 

54 

57 

63 

63 

58 

57 

56 

47 

40 

37 

38 

40 

48 

46 

39 

38 

39 

42 

43 

43 

39 

40 

48.' 

HETCH  HETCHY 

MAX 

87 

83 

85 

80 

86 

85 

85 

90 

83 

81 

91 

90 

89 

86 

84 

80 

83 

88 

89 

83 

76 

76 

83 

88 

93 

69 

82 

80 

79 

64. 

M 

48 

49 

57 

53 

49 

49 

49 

51 

51 

58 

60 

55 

55 

51 

50 

48 

49 

50 

52 

49 

48 

46 

47 

49 

54 

54 

47 

46 

51. 

HILTS 

MAX 

81 

77 

81 

82 

73 

75 

73 

85 

90 

80 

82 

91 

87 

84 

90 

78 

79 

78 

89 

81 

67 

72 

79 

80 

64 

88 

89 

86 

83 

86 

81.  I 

47 

45 

47 

45 

40 

44 

40 

42 

47 

49 

53 

52 

43 

44 

46 

43 

35 

44 

43 

45 

31 

32 

35 

44 

48 

49 

50 

43 

45 

43. 

HOLLISTER 

MAX 

69 

79 

70 

83 

90 

81 

75 

85 

92 

98 

93 

92 

86 

75 

72 

73 

77 

84 

78 

79 

70 

80 

94 

100 

100 

77 

78 

76 

65 

65 

61.  , 

48 

51 

49 

49 

45 

46 

46 

48 

58 

58 

59 

54 

48 

48 

48 

47 

46 

49 

50 

44 

44 

46 

40 

47 

50 

50 

53 

50 

46 

49.! 

HOOPA 

MAX 

81 

80 

82 

78 

77 

82 

83 

95 

98 

79 

95 

91 

83 

89 

95 

88 

90 

92 

95 

87 

83 

86 

87 

69 

94 

97 

97 

90 

93 

94 

88,|  . 

49 

49 

47 

54 

45 

45 

44 

49 

54 

54 

54 

49 

44 

45 

46 

46 

42 

41 

44 

53 

41 

38 

42 

40 

52 

52 

50 

49 

50 

47. 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

71 

72 

70 

58 

73 

72 

72 

74 

76 

74 

77 

75 

77 

73 

71 

67 

68 

74 

72 

71 

66 

59 

69 

74 

77 

75 

73 

59 

63 

54 

71i|  K 

45 

45 

49 

47 

45 

44 

42 

44 

55 

57 

52 

51 

49 

46 

41 

40 

44 

45 

46 

45 

39 

38 

40 

45 

46 

47 

48 

44 

39 

45. 

IDRIA 

MAX 

87 

88 

84 

83 

85 

89 

91 

94 

90 

92 

95 

95 

95 

93 

90 

82 

86 

92 

93 

92 

85 

82 

88 

91 

95 

95 

92 

83 

65 

78 

89,|  ^ 

64 

56 

62 

47 

54 

61 

61 

54 

63 

67 

59 

70 

68 

67 

63 

53 

56 

62 

64 

66 

53 

53 

55 

53 

65 

59 

68 

68 

56 

56 

61.1 

IDVLLWILD  RS 

MAX 

85 

83 

90 

82 

80 

91 

90 

86 

83 

85 

86 

80 

79 

80 

81 

86 

85 

87 

90 

90 

90 

86 

87 

73 

8*1  IB 

MIN 

54 

53 

53 

53 

52 

53 

51 

55 

56 

58 

54 

56 

54 

42 

50 

51 

49 

47 

46 

46 

46 

33 

40 

45 

49 

48 

47 

45 

42 

42 

49 

IMPER lAL 

MAX 

93 

100 

104 

104 

103 

101 

101 

102 

104 

101 

107 

111 

110 

107 

102 

100 

102 

102 

100 

102 

103 

95 

100 

104 

107 

108 

107 

105 

100 

97 

102  J  , 

MIN 

76 

77 

80 

79 

79 

75 

80 

80 

81 

83 

82 

83 

82 

78 

81 

68 

58 

58 

74 

71 

73 

67 

64 

65 

68 

68 

68 

71 

74 

67 

74  " 

INDEPENDENCE 

MAX 

92 

90 

94 

93 

87 

95 

96 

97 

96 

94 

92 

93 

88 

89 

86 

84 

93 

92 

94 

92 

89 

MIN 

54 

56 

55 

52 

54 

56 

50 

64 

60 

58 

53 

54 

55 

52 

52 

46 

47 

54 

60 

59 

56 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

MAX 

102 

95 

100 

107 

110 

100 

99 

102 

102 

108 

100 

110 

113 

107 

106 

105 

102 

103 

105 

101 

105 

105 

99 

100 

106 

107 

109 

114 

109 

102 

10*1, 

MIN 

77 

72 

77 

84 

72 

74 

71 

75 

77 

79 

79 

82 

81 

74 

76 

72 

68 

72 

78 

78 

79 

63 

65 

57 

57 

69 

75 

74 

74 

68 

,  ^* 

INYOKERN 

MAX 

96 

94 

95 

99 

99 

98 

97 

95 

99 

102 

100 

103 

102 

100 

97 

93 

95 

95 

93 

96 

91 

89 

94 

98 

100 

101 

100 

97 

92 

91 

96,  ,„ 

MIN 

73 

58 

65 

54 

60 

51 

61 

59 

62 

55 

71 

70 

61 

69 

56 

53 

54 

57 

57 

55 

60 

55 

53 

54 

55 

57 

56 

52 

52 

51 

58 

IRON  MTN 

MAX 

lOO 

98 

103 

1^3 

99 

100 

100 

101 

103 

107 

105 

109 

112 

111 

107 

103 

102 

100 

101 

99 

103 

101 

91 

100 

103 

106 

109 

109 

104 

99 

102)  1,1 
75 

71 

72 

80 

'  ' 

82 

77 

79 

80 

82 

82 

83 

82 

82 

83 

78 

75 

71 

71 

77 

72 

75 

73 

65 

64 

68 

59 

69 

75 

70 

JESS  VALLEY 

MAX 

81 

79 

76 

70 

81 

78 

80 

84 

84 

84 

84 

85 

82 

82 

80 

78 

80 

86 

82 

77 

57 

73 

78 

84 

84 

85 

78 

79 

80 

80 

8cil  V 

MIN 

41 

43 

46 

38 

33 

38 

38 

39 

49 

43 

48 

45 

43 

40 

39 

39 

35 

42 

45 

37 

32 

25 

34 

44 

42 

42 

50 

37 

42 

4£; 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

87 

86 

90 

93 

94 

88 

90 

92 

93 

90 

90 

97 

95 

85 

80 

77 

80 

85 

84 

83 

76 

74 

84 

88 

92 

93 

93 

85 

85 

73 

au  «' 

66 

55 

60 

50 

60 

59 

57 

62 

63 

57 

50 

63 

59 

58 

50 

43 

42 

47 

57 

50 

49 

35 

47 

51 

52 

55 

53 

49 

43 

5- 

KENTFIELD 

MAX 

79 

77 

75 

70 

81 

89 

87 

81 

85 

96 

93 

88 

81 

76 

67 

76 

81 

82 

74 

80 

77 

83 

89 

95 

98 

82 

76 

75 

72 

81( 

MIN 

47 

50 

45 

53 

47 

45 

44 

44 

52 

53 

46 

44 

41 

56 

54 

45 

44 

41 

44 

42 

42 

40 

45 

50 

49 

48 

44 

48 

41 

KERN   RIVER  PH  1 

MAX 

98 

94 

98 

92 

88 

97 

101 

96 

98 

100 

101 

98 

99 

100 

94 

89 

90 

96 

95 

93 

94 

84 

90 

96 

103 

102 

96 

93 

90 

64 

9S|  <:/, 

MIN 

74 

68 

74 

66 

54 

70 

74 

77 

80 

78 

30 

79 

77 

74 

71 

64 

66 

70 

72 

71 

68 

61 

64 

70 

59 

78 

75 

70 

72 

Tl 

KERN  RIVER  PH  3 

MAX 

97 

96 

92 

94 

98 

95 

97 

98 

100 

100 

99 

100 

99 

96 

94 

'90 

94 

95 

97 

93 

89 

89 

94 

99 

99 

101 

102 

91 

89 

88 

91  !!;> 

MIN 

67 

56 

70 

55 

48 

60 

64 

57 

65 

67 

76 

76 

51 

59 

65 

54 

46 

52 

55 

57 

53 

48 

47 

51 

55 

69 

69 

53 

49 

6 

KETTLEMAN   CITY   1  SSW 

MAX 

96 

98 

95 

98 

84 

93 

99 

99 

95 

99 

100 

103 

103 

103 

102 

92 

88 

100 

97 

99 

98 

85 

87 

91 

95 

102 

100 

103 

90 

90 

9t  W 

MIN 

63 

62 

52 

57 

53 

63 

55 

53 

72 

71 

70 

64 

70 

70 

60 

56 

57 

64 

61 

64 

59 

51 

54 

60 

61 

54 

66 

62 

56 

6 

KETTLEMAN  STA 

MAX 

99 

94 

98 

84 

95 

100 

102 

101 

98 

100 

104 

103 

103 

101 

91 

87 

93 

98 

99 

98 

85 

88 

93 

99 

102 

103 

103 

89 

91 

85 

9'i 

MIN 

68 

59 

70 

55 

51 

62 

54 

53 

75 

74 

75 

76 

72 

72 

57 

54 

62 

58 

70 

56 

57 

59 

60 

57 

74 

75 

68 

60 

62 

57 

6' 

KING  CITY 

MAX 

78 

87 

79 

80 

89 

86 

83 

93 

89 

97 

93 

89 

87 

82 

77 

78 

85 

90 

79 

82 

75 

82 

92 

101 

105 

66 

76 

72 

71 

MIN 

50 

52 

52 

43 

43 

45 

48 

46 

57 

51 

57 

53 

48 

50 

48 

44 

48 

43 

49 

48 

45 

47 

42 

45 

42 

44 

46 

51 

54 

4 

KLAMATH 

MAX 

64 

64 

51 

65 

70 

70 

71 

62 

70 

65 

62 

63 

60 

50 

59 

62 

53 

50 

61 

74 

78 

57 

65 

55 

67 

50 

65 

59 

59 

57 

MIN 

53 

51 

48 

55 

46 

45 

42 

48 

48 

50 

52 

52 

51 

50 

51 

51 

45 

47 

48 

53 

39 

41 

44 

47 

47 

47 

50 

50 

47 

49 

4j 

KNIGHTS   FERRY   2  SE 

MAX 

90 

90 

90 

84 

83 

91 

95 

94 

95 

88 

96 

98 

95 

95 

92 

83 

83 

88 

91 

91 

89 

83 

85 

89 

95 

98 

100 

91 

84 

85 

5, 

MIN 

54 

49 

48 

47 

50 

53 

56 

57 

69 

65 

57 

53 

57 

57 

52 

47 

51 

55 

50 

48 

45 

44 

50 

52 

56 

57 

58 

47 

49 

53 

- 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

75 

78 

83 

85 

84 

78 

83 

88 

84 

87 

87 

76 

75 

76 

75 

78 

78 

73 

77 

77 

75 

73 

74 

74 

72 

72 

MIN 

59 

58 

53 

61 

57 

57 

52 

64 

57 

54 

64 

64 

63 

58 

54 

59 

56 

54 

53 

52 

56 

57 

52 

52 

60 

60 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

76 

79 

80 

82 

83 

78 

79 

82 

84 

84 

84 

87 

85 

79 

73 

70 

75 

79 

73 

73 

70 

74 

82 

87 

67 

86 

64 

76 

68 

67 

)  '  ■ 

MIN 

63 

53 

55 

57 

55 

60 

58 

59 

58 

59 

59 

58 

52 

52 

59 

55 

50 

50 

55 

49 

51 

38 

45 

58 

53 

55 

53 

51 

53 

45 

LAKE  CITY 

MAX 

84 

81 

80 

81 

82 

82 

81 

86 

88 

88 

84 

86 

88 

83 

68 

1  0 

MIN 

43 

40 

40 

45 

39 

42 

40 

39 

42 

48 

44 

45 

41 

50 

33 

32 

LAKEPORT 

MAX 

88 

85 

82 

85 

89 

91 

92 

95 

95 

97 

96 

95 

95 

94 

85 

84 

92 

93 

90 

90 

94 

88 

87 

92 

94 

95 

90 

91 

91 

84 

MIN 

49 

46 

49 

48 

47 

50 

49 

48 

53 

60 

62 

48 

45 

46 

48 

48 

49 

49 

45 

45 

47 

44 

45 

49 

50 

50 

50 

48 

52 

48 

LAKESHORE 

MAX 

90 

87 

J  'llll 

MIN 

47 

51 

54 

47 

55 

55 

57 

51 

53 

57 

58 

57 

52 

51 

45 

45 

45 

45 

49 

48 

54 

52 

44 

56 

51 

5C 

55 

47 

5C 

49 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

76 

75 

75 

73 

80 

79 

80 

84 

84 

82 

82 

84 

83 

80 

78 

75 

80 

83 

82 

80 

73 

74 

80 

82 

64 

64 

78 

78 

78 

75 

f,  if. 

MIN 

40 

40 

49 

43 

53 

49 

41 

44 

51 

50 

51 

50 

44 

41 

44 

41 

40 

44 

41 

37 

42 

45 

38 

48 

42 

44 

51 

39 

43 

42 

LAKE    SPAULDING  DAM 

MAX 

76 

75 

75 

72 

79 

78 

79 

85 

84 

81 

82 

82 

80 

80 

76 

76 

80 

82 

81 

85 

76 

75 

79 

80 

82 

84 

83 

78 

78 

75 

MIN 

47 

49 

49 

42 

53 

49 

45 

52 

58 

51 

55 

55 

51 

51 

50 

48 

51 

52 

50 

42 

49 

49 

47 

49 

51 

53 

52 

45 

50 

50 

LA  MESA 

MAX 

82 

89 

89 

94 

93 

88 

88 

93 

93 

95 

94 

101 

95 

90 

77 

77 

79 

82 

85 

83 

79 

77 

84 

90 

89 

68 

90 

83 

75 

73 

MIN 

51 

53 

66 

56 

65 

63 

62 

66 

67 

71 

70 

72 

71 

68 

63 

51 

52 

59 

53 

58 

62 

55 

55 

50 

59 

56 

58 

53 

51 

60 

S«e  Rolerence  Notes  Following  Station  Index 
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Conttntwd 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1960 


Day  Oi  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MAX 

96 

97 

95 

99 

101 

96 

97 

98 

102 

101 

100 

104 

100 

95 

92 

91 

95 

97 

92 

96 

85 

90 

94 

93 

101 

99 

98 

91 

88 

89 

95.9 

MIN 

63 

53 

63 

59 

58 

60 

65 

65 

70 

67 

66 

61 

5 1 

48 

55 

58 

57 

51 

45 

49 

50 

48 

54 

58 

54 

5  3 

MAX 

94 

87 

83 

83 

91 

94 

96 

94 

98 

100 

98 

95 

96 

89 

84 

86 

91 

92 

87 

91 

91 

91 

90 

97 

100 

95 

88 

66 

82 

91.4 

64 

60 

61 

53 

58 

70 

70 

66 

56 

54 

53 

64 

63 

54 

68 

60 

52 

65 

69 

71 

61 

56 

55 

62  •  7 

MAX 

79 

76 

79 

75 

67 

77 

75 

76 

85 

78 

84 

85 

85 

81 

82 

80 

76 

80 

85 

62 

61 

75 

74 

78 

80 

83 

86 

78 

79 

80 

79.5 

MIN 

52 

49 

52 

41 

41 

44 

42 

45 

52 

57 

56 

51 

52 

52 

46 

42 

50 

50 

49 

3  1 

33 

36 

49 

50 

45 

55 

47 

49 

52 

47  .  5 

MAX 

94 

91 

90 

82 

91 

96 

97 

99 

96 

95 

101 

99 

98 

95 

90 

85 

90 

93 

95 

93 

68 

85 

90 

95 

99 

93 

92 

95 

68 

82 

92.5 

MIN 

55 

51 

60 

54 

51 

54 

55 

55 

69 

69 

70 

69 

58 

56 

55 

54 

52 

54 

5  3 

52 

5  1 

48 

50 

54 

56 

59 

52 

50 

51 

55 

55.7 

MAX 

97 

95 

95 

84 

90 

98 

98 

95 

99 

94 

92 

95 

100 

99 

99 

88 

93 

94 

92 

93 

88 

65 

90 

95 

102 

103 

99 

90 

90 

84 

93.9 

MIN 

60 

54 

60 

56 

59 

65 

60 

60 

7 1 

67 

65 

67 

64 

61 

56 

58 

59 

60 

58 

5  3 

50 

58 

59 

55 

54 

59 

56 

57 

52 

MAX 

96 

92 

95 

85 

90 

96 

97 

95 

99 

100 

102 

99 

99 

98 

90 

85 

90 

93 

94 

95 

86 

84 

90 

95 

98 

100 

98 

91 

90 

84 

93.5 

MIN 

49 

61 

53 

66 

64 

67 

66 

6 1 

58 

53 

52 

54 

5  3 

5  1 

46 

48 

51 

54 

55 

54 

52 

48 

46 

54.8 

MAX 

86 

79 

84 

73 

82 

93 

94 

93 

98 

94 

100 

97 

91 

93 

90 

76 

82 

69 

93 

83 

84 

80 

65 

90 

95 

97 

92 

82 

39 

75 

88,0 

MIN 

41 

50 

50 

50 

47 

48 

47 

50 

62 

61 

56 

47 

47 

48 

53 

47 

47 

45 

40 

40 

44 

44 

5  3 

56 

52 

45 

50 

52 

48  .  9 

MAX 

se 

89 

92 

95 

95 

92 

93 

92 

96 

90 

88 

97 

95 

89 

87 

87 

86 

87 

82 

90 

82 

82 

68 

91 

95 

95 

94 

89 

83 

81 

89.7 

MIN 

64 

60 

66 

63 

63 

65 

60 

68 

70 

65 

69 

69 

69 

59 

56 

59 

65 

64 

62 

56 

47 

58 

65 

65 

67 

66 

55 

66 

58 

53.3 

MAX 

84 

84 

81 

80 

90 

92 

92 

95 

92 

98 

100 

98 

93 

88 

86 

83 

88 

90 

89 

88 

85 

89 

90 

95 

96 

91 

87 

85 

80 

78 

88.9 

MIN 

49 

56 

50 

67 

67 

68 

63 

50 

49 

51 

49 

50 

50 

50 

50 

42 

45 

46 

53 

56 

57 

59 

49 

50 

MAX 

66 

67 

70 

72 

77 

72 

64 

66 

75 

76 

77 

72 

69 

56 

68 

59 

67 

66 

67 

68 

57 

67 

71 

72 

63 

68 

68 

57 

66 

67 

69.2 

MIN 

53 

53 

53 

54 

47 

41 

52 

53 

52 

53 

53 

39 

48 

39 

42 

47 

50 

53 

55 

MAX 

83 

90 

89 

94 

91 

83 

82 

89 

91 

93 

97 

98 

95 

77 

75 

76 

77 

82 

86 

79 

73 

76 

87 

87 

65 

83 

85 

75 

74 

72 

84.1 

MIN 

51 

60 

61 

60 

66 

70 

7 1 

58 

65 

65 

54 

63 

62 

62 

63 

60 

60 

62 

60 

61 

61 

56 

62 

63 

MAX 

83 

90 

89 

94 

93 

86 

87 

95 

94 

97 

99 

100 

98 

81 

79 

78 

81 

82 

89 

84 

77 

78 

86 

93 

88 

83 

85 

79 

77 

76 

85.7 

MIN 

61 

61 

66 

66 

61 

60 

58 

66 

66 

69 

70 

69 

69 

56 

63 

64 

62 

62 

60 

61 

57 

59 

57 

60 

59 

60 

55 

64 

63 

62  •  8 

MAX 

73 

77 

77 

82 

80 

74 

71 

79 

82 

86 

83 

86 

92 

81 

76 

76 

75 

73 

77 

73 

74 

72 

75 

75 

71 

71 

71 

73 

71 

71 

76.6 

61 

61 

70 

69 

56 

64 

64 

64 

6 1 

52 

63 

59 

59 

59 

62 

62 

52 

58 

62 

62 

63.3 

MAX 

79 

89 

90 

93 

93 

87 

87 

91 

93 

96 

95 

99 

98 

89 

82 

79 

81 

80 

85 

82 

77 

76 

85 

90 

89 

83 

66 

82 

77 

73 

86.2 

MIN 

62 

62 

68 

70 

66 

63 

60 

57 

69 

^' 

59 

65 

65 

64 

52 

62 

63 

62 

61 

61 

62 

63 

62 

63 

61 

61 

52 

54.9 

MAX 

91 

91 

84 

85 

94 

99 

98 

99 

87 

98 

103 

102 

99 

95 

87 

87 

93 

96 

99 

97 

85 

90 

94 

96 

100 

90 

91 

88 

86 

78 

92.7 

M  N 

^' 

59 

46 

50 

54 

58 

67 

54 

64 

50 

48 

51 

53 

55 

5 1 

48 

46 

48 

52 

53 

56 

56 

47 

55 

53 

54  .0 

MAX 

81 

83 

79 

82 

95 

92 

92 

92 

92 

98 

98 

93 

92 

84 

83 

85 

86 

89 

83 

86 

83 

89 

90 

99 

103 

93 

83 

82 

78 

76 

88.2 

MIN 

49 

48 

49 

46 

47 

47 

47 

46 

58 

59 

59 

52 

45 

47 

52 

52 

44 

45 

46 

46 

47 

45 

45 

55 

54 

54 

55 

47 

49 

52 

49.6 

MAX 

89 

88 

90 

97 

99 

98 

98 

100 

101 

99 

98 

104 

101 

95 

95 

94 

95 

95 

88 

94 

88 

87 

93 

98 

103 

102 

102 

95 

87 

88 

95.4 

MIN 

67 

62 

65 

63 

62 

62 

59 

66 

65 

66 

65 

68 

69 

71 

65 

55 

50 

54 

61 

55 

55 

49 

47 

50 

50 

53 

57 

60 

58 

51 

59.3 

MAX 

98 

97 

96 

97 

88 

97 

99 

99 

99 

96 

100 

105 

105 

103 

101 

92 

69 

94 

96 

101 

99 

91 

85 

95 

97 

100 

93 

98 

90 

91 

95.4 

MIN 

54 

59 

49 

51 

56 

55 

63 

67 

67 

55 

60 

50 

50 

54 

50 

52 

56 

56 

59 

49 

49 

50 

54 

55.0 

MAX 

91 

92 

88 

90 

89 

92 

92 

95 

94 

96 

95 

91 

88 

88 

76 

77 

83 

87 

87 

82 

82 

82 

68 

90 

93 

93 

78 

79 

78 

70 

86,9 

MIN 

53 

59 

56 

50 

54 

53 

MAX 

75 

74 

74 

68 

67 

77 

75 

78 

81 

75 

80 

81 

79 

79 

78 

73 

73 

78 

80 

77 

59 

59 

70 

75 

80 

80 

62 

74 

73 

77 

75.4 

MIN 

41 

43 

50 

39 

40 

40 

46 

49 

49 

47 

41 

42 

39 

41 

42 

40 

36 

41 

44 

44 

43 

46 

43 

45 

43 

42,7 

MAX 

98 

92 

98 

87 

88 

97 

99 

94 

99 

99 

101 

99 

100 

99 

90 

83 

89 

93 

96 

96 

86 

86 

90 

94 

98 

100 

99 

88 

91 

34 

93,8 

MIN 

67 

60 

68 

59 

64 

65 

66 

75 

73 

76 

75 

7 1 

69 

52 

58 

60 

53 

67 

61 

5  7 

61 

58 

70 

6  3 

6 1 

59 

59 

54.7 

MAX 

81 

78 

SO 

72 

80 

91 

88 

72 

83 

90 

95 

94 

89 

85 

80 

70 

75 

79 

79 

80 

85 

80 

83 

89 

93 

96 

83 

75 

76 

70 

82.4 

MIN 

53 

53 

51 

50 

52 

51 

55 

59 

62 

55 

49 

46 

53 

55 

^' 

45 

48 

46 

50 

46 

50 

54 

53 

55 

52 

52 

55 

51.9 

MAX 

91 

88 

88 

83 

93 

94 

97 

100 

92 

101 

102 

98 

96 

92 

65 

87 

90 

96 

94 

89 

88 

90 

91 

95 

99 

97 

94 

88 

86 

83 

92  .2 

MIN 

56 

54 

61 

^' 

58 

60 

67 

65 

70 

65 

58 

55 

53 

54 

56 

^' 

60 

53 

56 

59 

51 

65 

50 

54 

54 

57.1 

MAX 

80 

78 

77 

77 

75 

84 

82 

85 

90 

80 

89 

88 

87 

36 

87 

84 

84 

87 

88 

83 

75 

74 

80 

65 

90 

90 

88 

84 

84 

88 

33.5 

MIN 

36 

39 

46 

39 

36 

37 

38 

42 

43 

47 

47 

46 

38 

40 

34 

37 

33 

39 

32 

40 

41 

39 

42 

40 

43 

37 

38.7 

MAX 

101 

94 

101 

106 

105 

101 

98 

100 

101 

104 

104 

108 

111 

107 

105 

102 

99 

99 

103 

102 

101 

101 

94 

98 

102 

104 

105 

105 

103 

99 

102.1 

MIN 

74 

78 

83 

78 

79 

78 

80 

80 

81 

76 

70 

67 

65 

52 

67 

58 

59 

53 

63 

65 

62 

64 

56 

70.6 

MAX 

94 

94 

90 

82 

92 

97 

97 

97 

96 

96 

100 

99 

98 

97 

93 

85 

91 

93 

94 

93 

89 

64 

91 

96 

99 

97 

91 

89 

86 

93.1 

MIN 

52 

52 

49 

45 

5 1 

64 

55 

55 

67 

57 

65 

56 

57 

57 

5 1 

45 

53 

5  3 

48 

47 

54 

56 

56 

48 

46 

54,0 

MAX 

95 

94 

97 

95 

90 

99 

98 

98 

98 

98 

101 

101 

101 

101 

100 

90 

89 

94 

95 

97 

95 

85 

90 

96 

100 

101 

100 

95 

91 

86 

95,7 

MIN 

65 

59 

62 

55 

58 

63 

64 

67 

76 

73 

7  5 

74 

71 

68 

51 

57 

58 

63 

65 

64 

58 

54 

56 

60 

65 

66 

54 

61 

59 

57 

53,3 

MAX 

94 

96 

95 

95 

96 

96 

93 

93 

96 

97 

100 

100 

100 

98 

91 

87 

83 

90 

90 

89 

85 

80 

91 

98 

99 

99 

96 

93 

86 

80 

92,9 

MIN 

66 

62 

70 

69 

67 

68 

64 

70 

69 

70 

73 

78 

78 

57 

50 

56 

55 

59 

65 

63 

45 

59 

70 

74 

52 

73 

65 

58 

52 

64.8 

MAX 

79 

79 

75 

64 

71 

78 

78 

83 

86 

74 

84 

84 

82 

82 

81 

77 

77 

80 

83 

79 

73 

70 

75 

79 

84 

82 

86 

77 

79 

76 

78.6 

MIN 

36 

38 

49 

31 

36 

36 

35 

39 

46 

45 

47 

47 

38 

38 

37 

35 

38 

40 

36 

35 

41 

40 

39 

40 

38 

42 

38 

39.2 

MAX 

83 

88 

88 

90 

85 

86 

87 

91 

93 

94 

92 

96 

95 

92 

88 

84 

84 

88 

85 

85 

84 

81 

85 

91 

92 

93 

93 

87 

83 

80 

88  •  1 

MIN 

62 

63 

62 

67 

71 

66 

66 

70 

70 

72 

72 

78 

78 

76 

68 

66 

63 

68 

69 

67 

66 

^' 

63 

69 

72 

62 

58 

68.0 

MAX 

90 

89 

80 

81 

93 

95 

93 

96 

85 

100 

100 

97 

96 

91 

81 

84 

89 

92 

92 

91 

84 

66 

90 

95 

99 

94 

84 

84 

63 

79 

89.8 

MIN 

53 

53 

58 

51 

51 

54 

54 

57 

67 

66 

64 

64 

51 

51 

52 

5 1 

5 1 

52 

45 

49 

48 

54 

5  5 

49 

49 

52 

53 

53.8 

MAX 

81 

79 

80 

80 

83 

85 

81 

82 

80 

66 

75 

84 

85 

61 

82 

78 

79 

80 

80 

79 

72 

59 

78 

80 

83 

78 

75 

81 

73 

76 

78.9 

MIN 

51 

49 

51 

49 

49 

50 

48 

47 

49 

53 

49 

47 

48 

46 

44 

47 

45 

46 

45 

43 

41 

40 

41 

43 

44 

44 

43 

45 

42 

43 

45.1 

MAX 

60 

66 

70 

69 

75 

70 

63 

73 

79 

81 

75 

70 

68 

64 

71 

62 

65 

69 

62 

67 

56 

74 

78 

67 

94 

70 

68 

55 

60 

59 

70.0 

MIN 

51 

52 

51 

49 

51 

50 

50 

47 

49 

57 

55 

52 

52 

51 

55 

55 

50 

50 

50 

50 

48 

46 

50 

53 

50 

54 

53 

54 

51.3 

MAX 

92 

86 

86 

77 

87 

96 

94 

94 

99 

95 

102 

100 

99 

97 

92 

62 

87 

93 

97 

94 

88 

89 

92 

92 

97 

98 

95 

89 

90 

88 

92.2 

MIN 

54 

50 

51 

50 

54 

54 

54 

54 

68 

61 

62 

58 

55 

54 

50 

49 

54 

54 

52 

54 

5  3 

5  7 

5  1 

52 

55 

56 

60 

5  3 

53 

55 

54.5 

MAX 

65 

64 

66 

85 

89 

64 

59 

61 

72 

75 

69 

67 

67 

62 

67 

67 

59 

61 

63 

52 

65 

65 

66 

59 

65 

65 

66 

62 

54 

64 

65.9 

MIN 

51 

50 

53 

50 

51 

47 

50 

49 

54 

55 

55 

54 

52 

51 

52 

48 

47 

^' 

43 

4S 

48 

47 

49 

50 

MAX 

85 

77 

82 

70 

80 

89 

90 

100 

95 

93 

96 

95 

90 

92 

84 

72 

79 

86 

90 

87 

85 

78 

76 

90 

95 

98 

88 

82 

82 

75 

86.1 

MIN 

53 

46 

50 

46 

46 

61 

64 

66 

64 

72 

72 

68 

67 

62 

44 

42 

46 

62 

67 

62 

51 

52 

63 

53 

73 

72 

63 

54 

47 

48 

58.2 

MAX 

70 

72 

77 

84 

84 

82 

73 

72 

77 

83 

70 

66 

73 

80 

85 

37 

75 

76 

73 

75 

MIN 

58 

54 

70 

67 

70 

67 

58 

60 

61 

67 

55 

50 

56 

60 

67 

71 

51 

57 

61 

51 

MAX 

81 

78 

76 

75 

69 

76 

77 

78 

85 

76 

86 

86 

83 

82 

84 

80 

79 

81 

85 

81 

65 

65 

74 

75 

82 

84 

87 

80 

81 

81 

79.1 

MIN 

31 

43 

52 

37 

29 

29 

30 

32 

38 

42 

42 

41 

34 

34 

38 

28 

24 

31 

32 

35 

21 

22 

29 

30 

38 

39 

41 

33 

35 

34 

34.1 

MAX 

78 

77 

75 

73 

79 

82 

85 

89 

78 

90 

88 

87 

88 

88 

84 

80 

85 

89 

85 

68 

68 

76 

30 

84 

90 

89 

35 

81 

88 

85 

82.5 

MIN 

43 

49 

52 

42 

46 

45 

44 

46 

49 

50 

52 

52 

44 

45 

43 

49 

41 

44 

45 

51 

41 

35 

47 

46 

49 

47 

48 

51 

46 

45 

45.2 

LANCASTER 
LAS  PLUMAS 
LAVA  BEOS  NM 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

LIVERMORE  2  SSW 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

LODI 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

.ONG  BEACH 

.ONG  BEACH  KB  AP 

.OS  ANGELES  HB  AP 

•OS  ANGELES  VB  CITY 

.OS  BANDS 

.OS  GATOS 

.UCERNE  VALLEY   I  HSW 
(ADERA 

»  Handeville  island 

>  I 

«  lANZANITA  LAKE 

i! 

6  ilARICOPA 

I 

*  ilARTINEZ  FIRE  STA 
1  lARYSVILLE 

IC  CLOUD 
ECCA  3  SE 

lERCED  FIRE  STA  2 

'lODLEWATER 

|1LL  CREEK  2 

llNERAL 

ITCHELL  CAVERNS 

lODESTO 
'  lONO  LAKE 
'  ONTEREY 

ONTICELLO  DAM 
I'ORRO  BAY  FIRE  DEPT 

T  DIABLO  NORTH  GATE 

'OUNT  HAMILTON 
^OUNT  HEBRON  RS 
1   OUNT  SHASTA  WB  CITY 


See  Relezence  Notes  Following  SUtion  Index 
-  299  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  I960 


Day  Oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9 

MAX 

75 

80 

S3 

83 

86 

82 

82 

85 

84 

86 

86 

87 

85 

82 

78 

76 

75 

80 

75 

77 

73 

72 

79 

85 

87 

88 

63 

78 

73 

69 

80.5 

MIN 

60 

59 

63 

61 

62 

62 

62 

63 

66 

68 

67 

69 

67 

62 

68 

69 

65 

60 

58 

59 

58 

44 

67 

63 

67 

66 

66 

61 

53 

52 

60.9  1 

92 

90 

92 

88 

96 

92 

94 

95 

97 

103 

104 

104 

104 

100 

85 

85 

93 

96 

99 

96 

91 

89 

95 

104 

106 

102 

96 

91 

86 

80 

94.8 

MIN 

43 

45 

46 

46 

47 

44 

44 

46 

49 

61 

61 

62 

55 

46 

46 

44 

45 

48 

46 

44 

44 

44 

44 

47 

48 

48 

46 

46 

46 

48 

47.S 

74 

79 

75 

82 

87 

86 

80 

88 

92 

98 

93 

93 

86 

78 

70 

75 

80 

83 

79 

74 

72 

80 

90 

98 

101 

88 

80 

73 

71 

70 

82.6 

MIN 

54 

52 

48 

45 

47 

49 

47 

46 

59 

56 

55 

50 

46 

62 

62 

52 

49 

45 

43 

48 

48 

44 

44 

49 

55 

55 

51 

48 

47 

50 

49.6 

80 

97 

94 

92 

95 

100 

102 

104 

107 

105 

108 

111 

111 

106 

104 

101 

101 

101 

99 

100 

101 

93 

99 

103 

104 

106 

106 

104 

99 

94 

100.9 

MIN 

71 

74 

74 

80 

78 

79 

80 

82 

80 

86 

82 

83 

84 

84 

81 

79 

73 

72 

79 

73 

72 

68 

64 

65 

68 

66 

72 

72 

71 

68 

76.4 

86 

84 

84 

73 

77 

86 

86 

87 

91 

90 

90 

91 

91 

90 

89 

66 

80 

80 

86 

89 

83 

79 

78 

81 

86 

88 

92 

84 

81 

78 

84.8 

MIN 

44 

42 

45 

37 

41 

42 

44 

44 

47 

52 

55 

54 

44 

42 

44 

41 

42 

44 

41 

40 

40 

38 

38 

40 

43 

45 

52 

41 

43 

44 

43.6 

MAX 

77 

76 

79 

80 

82 

82 

74 

76 

78 

79 

81 

90 

79 

80 

73 

69 

70 

69 

72 

72 

72 

75 

76 

73 

81 

93 

81 

72 

69 

69 

76.6 

MIN 

49 

52 

51 

52 

49 

48 

50 

52 

58 

57 

55 

53 

52 

49 

53 

56 

66 

52 

64 

54 

46 

46 

49 

52 

56 

54 

56 

51 

54 

56 

52.4  , 

90 

86 

84 

79 

90 

92 

90 

94 

90 

96 

96 

95 

93 

90 

87 

82 

87 

90 

90 

89 

87 

85 

87 

95 

94 

92 

89 

84 

81 

79 

86. S 

MIN 

53 

49 

51 

47 

50 

55 

56 

55 

63 

66 

65 

62 

54 

54 

60 

48 

51 

54 

66 

50 

44 

47 

47 

54 

54 

62 

51 

46 

60 

51 

52.8 

70 

73 

74 

75 

75 

72 

71 

76 

79 

81 

80 

81 

81 

78 

74 

74 

74 

72 

73 

73 

72 

71 

72 

73 

73 

70 

70 

72 

72 

68 

74.0  1 

MIN 

63 

59 

64 

62 

61 

61 

59 

62 

64 

66 

67 

68 

67 

68 

65 

64 

65 

6 1 

60 

59 

6  3 

56 

56 

56 

60 

59 

58 

61 

61 

63 

61.9 

92 

93 

90 

83 

92 

92 

94 

98 

96 

94 

98 

97 

97 

94 

87 

84 

87 

92 

98 

90 

61 

79 

89 

96 

98 

94 

94 

85 

84 

91.3 

MIN 

51 

57 

49 

46 

50 

49 

53 

63 

64 

62 

61 

59 

67 

52 

49 

48 

50 

54 

52 

46 

39 

44 

60 

51 

52 

55 

49 

46 

46 

51.9; 

66 

94 

93 

98 

94 

94 

92 

93 

91 

98 

99 

101 

100 

88 

81 

77 

86 

84 

86 

84 

81 

76 

97 

97 

92 

92 

87 

76 

72 

89.3 

MIN 

54 

56 

70 

67 

63 

58 

58 

59 

59 

58 

68 

66 

68 

66 

66 

63 

66 

60 

56 

58 

60 

61 

59 

49 

58 

69 

60.5 

89 

89 

87 

86 

81 

90 

95 

93 

97 

85 

99 

100 

96 

95 

90 

80 

83 

68 

91 

91 

88 

83 

85 

88 

95 

96 

95 

89 

84 

82 

89.7 

MIN 

56 

49 

56 

47 

52 

51 

55 

55 

61 

65 

65 

63 

56 

52 

52 

50 

6 1 

62 

60 

45 

46 

49 

54 

60 

57 

68 

47 

49 

51 

63.5 

63 

70 

67 

74 

79 

75 

72 

75 

81 

86 

79 

72 

72 

65 

66 

67 

72 

71 

64 

67 

72 

73 

82 

91 

93 

73 

68 

65 

66 

61 

72.7 

MIN 

55 

55 

54 

50 

52 

51 

51 

56 

59 

59 

60 

54 

62 

53 

59 

54 

55 

52 

51 

60 

49 

54 

48 

52 

56 

57 

56 

55 

56 

56 

54.0 

72 

75 

75 

76 

75 

74 

73 

75 

77 

83 

78 

82 

80 

75 

72 

72 

73 

70 

72 

74 

71 

71 

74 

72 

66 

67 

67 

68 

68 

69 

73.2 

MIN 

65 

63 

64 

62 

62 

62 

63 

63 

61 

66 

70 

68 

67 

69 

66 

64 

64 

59 

69 

67 

56 

61 

55 

54 

61 

61 

58 

57 

58 

58 

61  .8 

90 

101 

99 

100 

100 

94 

95 

98 

100 

101 

106 

106 

103 

93 

84 

82 

83 

89 

96 

96 

78 

81 

98 

103 

102 

101 

98 

81 

81 

77 

93.; 

MIN 

49 

48 

58 

59 

51 

48 

45 

56 

66 

64 

66 

67 

66 

53 

58 

54 

49 

49 

50 

50 

49 

53 

46 

51 

53 

52 

51 

51 

45 

62 

53. < 

94 

96 

94 

95 

84 

90 

96 

97 

96 

98 

97 

101 

99 

99 

97 

89 

85 

90 

93 

94 

90 

85 

83 

89 

91 

97 

98 

96 

89 

66 

93.1 

MIN 

59 

55 

64 

54 

to 

59 

57 

57 

70 

66 

66 

70 

64 

63 

56 

63 

66 

57 

68 

67 

53 

49 

53 

55 

57 

60 

61 

54 

52 

51 

58.1 

68 

62 

67 

69 

68 

69 

78 

74 

70 

71 

66 

65 

66 

63 

68 

65 

56 

63 

69 

70 

71 

71 

71 

77 

78 

69 

70 

65 

61 

67 

67. < 

MIN 

49 

48 

47 

52 

41 

39 

40 

38 

46 

45 

49 

49 

49 

49 

44 

49 

48 

45 

47 

52 

3 1 

37 

44 

45 

44 

44 

46 

48 

44 

48 

45.4 

89 

90 

87 

87 

85 

93 

93 

97 

101 

93 

IOC 

101 

97 

96 

96 

87 

86 

92 

93 

92 

92 

87 

92 

94 

92 

99 

100 

90 

93 

85 

92.1 

MIN 

53 

50 

52 

49 

52 

55 

54 

57 

63 

61 

65 

59 

56 

53 

49 

49 

54 

54 

6 1 

56 

65 

50 

52 

56 

60 

63 

51 

50 

53 

54.1 

MAX 

83 

S8 

78 

82 

87 

88 

97 

101 

82 

98 

97 

96 

93 

98 

92 

96 

92 

96 

82 

86 

87 

89 

91 

97 

99 

98 

95 

95 

94 

93 

91.1 

MIN 

49 

49 

47 

54 

44 

45 

40 

48 

51 

54 

46 

48 

43 

45 

48 

45 

42 

43 

42 

54 

64 

38 

42 

47 

5 1 

52 

60 

50 

49 

46 

47. 

MAX 

92 

91 

87 

85 

85 

93 

95 

98 

100 

93 

100 

102 

99 

96 

94 

86 

86 

87 

95 

94 

89 

89 

91 

91 

96 

100 

100 

92 

89 

86 

92.1 

MIN 

54 

63 

52 

54 

60 

62 

55 

65 

66 

58 

54 

52 

56 

56 

53 

55 

58 

60 

64 

52 

55 

54 

57. 

MAX 

77 

78 

78 

78 

83 

75 

74 

80 

88 

86 

85 

88 

85 

75 

76 

78 

76 

76 

77 

76 

76 

76 

78 

82 

75 

75 

73 

76 

75 

75 

78.1 

MIN 

46 

50 

48 

46 

46 

47 

54 

53 

58 

57 

56 

55 

61 

59 

60 

55 

53 

53 

53 

66 

57 

53 

52 

51 

55 

55 

55 

51 

66 

57 

53. 

MAX 

96 

96 

98 

101 

97 

97 

99 

100 

102 

100 

104 

100 

97 

96 

88 

94 

95 

92 

95 

91 

88 

92 

97 

99 

100 

99 

91 

85 

86 

95.; 

MIN 

67 

60 

63 

60 

62 

59 

70 

69 

71 

68 

66 

70 

65 

62 

55 

49 

56 

69 

65 

63 

49 

51 

56 

54 

64 

62 

61 

59 

61. 

96 

97 

96 

100 

102 

98 

98 

97 

102 

100 

100 

106 

102 

97 

93 

91 

94 

93 

89 

97 

86 

87 

90 

95 

97 

101 

99 

93 

87 

86 

95. j 

MIN 

63 

55 

64 

60 

53 

55 

57 

66 

68 

70 

65 

68 

62 

67 

66 

53 

54 

53 

61 

62 

57 

52 

46 

61 

63 

68 

69 

64 

55 

57 

581 

88 

97 

104 

106 

102 

10 

03 

103 

106 

107 

108 

104 

no 

108 

104 

101 

101 

104 

101 

104 

100 

96 

101 

108 

107 

108 

111 

106 

100 

95 

103.' 

MIN 

73 

72 

76 

78 

75 

75 

72 

76 

77 

76 

83 

79 

78 

77 

70 

66 

68 

63 

76 

66 

68 

56 

69 

63 

64 

66 

68 

64 

64 

60 

69,1 

73 

70 

75 

77 

84 

79 

76 

77 

84 

90 

84 

78 

74 

70 

72 

71 

73 

73 

66 

72 

74 

75 

86 

91 

93 

60 

70 

67 

67 

65 

76 

MIN 

54 

53 

51 

46 

47 

47 

47 

57 

61 

60 

60 

51 

46 

48 

65 

65 

53 

54 

62 

50 

44 

52 

48 

49 

53 

55 

55 

53 

66 

69 

52  1 

MAX 

84 

80 

83 

84 

86 

82 

82 

83 

85 

84 

83 

88 

88 

86 

80 

76 

77 

80 

80 

77 

77 

72 

80 

86 

87 

87 

87 

85 

79 

76 

82 

MIN 

60 

58 

60 

61 

62 

59 

58 

62 

62 

61 

63 

66 

66 

61 

57 

62 

62 

54 

53 

54 

53 

45 

54 

56 

62 

66 

63 

56 

55 

54 

58 

MAX 

94 

92 

90 

98 

100 

97 

97 

93 

99 

93 

91 

85 

92 

95 

92 

66 

MIN 

58 

55 

50 

59 

75 

66 

64 

63 

63 

63 

47 

54 

56 

63 

64 

51 

1  ^ 

MAX 

86 

85 

84 

84 

81 

88 

88 

92 

97 

88 

96 

96 

92 

91 

89 

82 

83 

87 

90 

89 

85 

87 

88 

87 

90 

95 

98 

87 

87 

88  i 

MIN 

53 

53 

50 

44 

49 

55 

57 

59 

63 

65 

64 

63 

60 

57 

47 

46 

51 

52 

56 

52 

47 

53 

49 

48 

69 

64 

61 

51 

52 

49 

5*1 

MAX 

98 

77 

100 

103 

103 

96 

99 

101 

103 

106 

105 

108 

112 

110 

104 

102 

102 

103 

102 

98 

102 

100 

93 

100 

102 

107 

108 

106 

102 

98 

101  1 

MIN 

74 

70 

70 

80 

83 

79 

80 

80 

84 

85 

84 

84 

85 

82 

81 

79 

78 

78 

78 

76 

78 

74 

70 

70 

72 

76 

74 

76 

73 

71 

77J 

MAX 

86 

94 

95 

96 

96 

92 

92 

96 

96 

99 

100 

102 

101 

98 

87 

81 

82 

86 

90 

67 

84 

78 

92 

98 

99 

98 

94 

86 

79 

79 

91! 

MIN 

61 

62 

69 

68 

64 

58 

58 

67 

67 

69 

72 

74 

7  3 

66 

65 

6 1 

68 

54 

68 

69 

60 

57 

54 

59 

62 

61 

61 

56 

60 

60 

62, 

MAX 

87 

90 

85 

92 

95 

95 

89 

92 

98 

102 

104 

103 

102 

95 

78 

75 

87 

96 

95 

96 

93 

69 

94 

101 

103 

94 

90 

86 

75 

70 

!]|  ^ 

MIN 

40 

43 

50 

^' 

44 

44 

40 

43 

61 

59 

62 

60 

54 

46 

45 

43 

4  3 

42 

45 

41 

38 

40 

38 

42 

43 

46 

40 

43 

43 

63 

MAX 

85 

92 

88 

85 

96 

93 

91 

94 

97 

102 

101 

102 

103 

88 

75 

78 

91 

97 

96 

95 

69 

88 

96 

100 

104 

96 

93 

87 

79 

72 

MIN 

42 

49 

47 

49 

44 

49 

63 

60 

64 

61 

58 

51 

49 

46 

47 

45 

50 

43 

44 

40 

45 

50 

50 

53 

48 

48 

47 

51 

MAX 

76 

80 

71 

80 

87 

88 

90 

85 

92 

99 

92 

65 

89 

76 

69 

73 

82 

82 

75 

82 

80 

80 

91 

99 

101 

95 

74 

73 

69 

61 

MIN 

50 

51 

47 

48 

45 

43 

51 

54 

53 

56 

47 

44 

44 

54 

62 

49 

48 

46 

46 

42 

51 

47 

45 

49 

50 

55 

51 

52 

62 

MAX 

93 

93 

92 

85 

94 

96 

96 

100 

95 

103 

103 

102 

101 

99 

91 

85 

92 

95 

99 

99 

91 

90 

98 

102 

105 

100 

98 

92 

84 

79 

MIN 

41 

48 

44 

43 

50 

46 

49 

60 

61 

62 

61 

56 

46 

42 

42 

43 

50 

50 

48 

36 

40 

45 

49 

53 

55 

52 

41 

40 

48 

41 

MAX 

64 

65 

70 

89 

78 

74 

61 

64 

70 

78 

78 

82 

77 

65 

65 

66 

65 

63 

62 

66 

66 

69 

70 

65 

62 

64 

67 

67 

64 

64 

MIN 

^' 

51 

^' 

51 

5 1 

49 

59 

54 

51 

56 

66 

54 

51 

51 

50 

61 

51 

52 

61 

50 

44 

46 

50 

50 

48 

52 

51 

51 

52 

5  ' 

MAX 

91 

87 

86 

80 

81 

89 

92 

93 

96 

79 

97 

98 

95 

94 

92 

82 

82 

86 

90 

93 

87 

80 

79 

85 

92 

94 

95 

86 

64 

84 

8  1 

MIN 

50 

44 

53 

40 

46 

48 

51 

51 

60 

59 

61 

60 

50 

59 

47 

44 

46 

48 

49 

45 

44 

47 

45 

47 

50 

52 

52 

45 

48 

48 

4  i 

MAX 

88 

84 

84 

77 

79 

88 

89 

90 

94 

75 

92 

95 

93 

92 

90 

82 

81 

85 

91 

92 

86 

60 

79 

84 

91 

94 

94 

87 

63 

81 

8  1 

MIN 

61 

54 

63 

46 

56 

61 

62 

64 

66 

64 

66 

69 

65 

62 

61 

57 

69 

61 

60 

62 

56 

57 

68 

63 

65 

70 

65 

58 

61 

69 

6  1 

MAX 

62 

61 

64 

68 

66 

66 

64 

60 

60 

70 

69 

63 

64 

65 

62 

60 

63 

61 

61 

58 

63 

60 

59 

68 

78 

75 

64 

69 

61 

59 

6  J 

MIN 

49 

49 

50 

46 

49 

49 

43 

47 

48 

50 

52 

48 

46 

49 

51 

61 

46 

46 

48 

48 

46 

48 

44 

46 

47 

46 

52 

49 

49 

60 

MAX 

66 

64 

66 

69 

72 

63 

62 

62 

72 

73 

72 

70 

64 

62 

65 

66 

63 

62 

63 

63 

67 

65 

65 

73 

64 

64 

65 

59 

62 

66 

(  1 

MIN 

53 

53 

54 

47 

47 

52 

50 

50 

55 

54 

56 

54 

52 

53 

53 

48 

53 

53 

52 

54 

52 

43 

47 

47 

49 

48 

52 

53 

64 

56 

MAX 

59 

59 

59 

58 

57 

57 

55 

61 

60 

59 

69 

67 

69 

66 

65 

60 

56 

56 

58 

60 

69 

57 

60 

62 

58 

65 

59 

59 

60 

59 

MIN 

52 

51 

51 

52 

51 

51 

49 

53 

55 

55 

55 

53 

52 

48 

51 

52 

51 

49 

49 

52 

48 

51 

51 

47 

50 

52 

53 

54 

55 

55 

MT  WILSON   FC  338B 
NACIMIENTO  DAM 
NAPA    STATE  HOSPITAL 
NEEDLES    FAA  AP 
NEVADA  CITY 
NEWARK 
NEWMAN    2  NW 
NEWPORT    BEACH  HARBOR 
NORTH  FORK  RS 
NORTH  HOLLYWOOD 
OAKDALE   WOODWARD  DAM 
OAKLAND  WB  AP 
OCEANSIOE  PENDLETON 
OJAI 


ORANGE  COVE 


ORICK   PRAIRIE   CR  PARK 


ORLAND 

ORLEANS 

OROVI LLE 

OXNARO 

PALMDALE 

PALMDALE   FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMAR   HTN  OBSY 

PANOCHE  JUNCTION 

PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 

PASADENA 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

PETALUMA   FIRE   STA  2 

PINNACLES  NM 

PISMO  BEACH 

PLACERVILLE 

PLACERVILLE   I FG 

POINT  ARENA 

POINT    ARGUELLO  WB 

PT   PIEDRAS  6LANCAS 


See  Helereace  NolM  FoUowlng  Station  Index 
-  300  - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1960 


Day  Oi  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5  1  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30 

POMONA 

MAX 

95 

96 

98 

93 

93 

96 

98 

99 

102 

104 

102 

95 

66 

82 

84 

89 

93 

89 

80 

79 

— ^ 

ToT 

~88 

MIN 

58 

59 

65 

64 

57 

55 

55 

52 

62 

54 

58 

69 

66 

63 

62 

50 

55 

53 

55 

54 

56 

55 

51 

52 

55 

54 

54 

49 

58 

57 

PORT    CHICAGO   NAVAL  DEPOT 

MAX 

83 

80 

80 

75 

80 

90 

88 

65 

91 

92 

97 

95 

91 

88 

74 

77 

80 

79 

85 

80 

83 

60 

83 

89 

94 

97 

90 

76 

71 

70 

MIN 

49 

47 

46 

45 

43 

43 

44 

45 

53 

53 

50 

45 

45 

52 

38 

40 

40 

42 

44 

42 

42 

40 

40 

44 

45 

50 

45 

46 

51 

PORTERVILLE 

MAX 

92 

96 

93 

97 

64 

90 

97 

99 

98 

102 

1 00 

103 

99 

99 

99 

91 

87 

91 

94 

96 

95 

87 

86 

92 

96 

99 

101 

99 

87 

90 

MIN 

60 

53 

60 

55 

55 

60 

56 

58 

50 

70 

70 

71 

66 

54 

55 

55 

64 

55 

58 

57 

55 

50 

50 

55 

52 

58 

56 

57 

52 

54 

PORTOLA 

MAX 

79 

80 

80 

77 

63 

79 

83 

69 

87 

87 

67 

69 

85 

84 

81 

84 

85 

88 

85 

80 

77 

76 

85 

88 

86 

65 

82 

81 

83 

64 

MIN 

30 

30 

42 

29 

26 

27 

27 

31 

40 

38 

42 

40 

29 

25 

28 

29 

29 

30 

27 

27 

33 

21 

25 

29 

29 

31 

40 

28 

33 

31 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

90 

85 

85 

81 

95 

99 

99 

98 

98 

95 

91 

69 

94 

95 

95 

93 

92 

97 

99 

99 

90 

87 

MIN 

*9 

46 

47 

44 

43 

47 

52 

53 

54 

42 

46 

45 

47 

45 

43 

40 

43 

47 

48 

45 

48 

48 

PRIEST  VALLEV 

MAX 

80 

93 

94 

92 

96 

97 

99 

99 

98 

90 

85 

8  3 

89 

95 

95 

91 

85 

85 

91 

97 

97 

95 

93 

84 

79 

MIN 

40 

39 

49 

40 

39 

43 

41 

46 

64 

45 

48 

56 

52 

46 

38 

33 

40 

42 

44 

42 

30 

35 

38 

42 

43 

47 

47 

36 

39 

43 

OUINCY  RS 

MAX 

83 

85 

82 

89 

87 

89 

95 

80 

93 

93 

91 

91 

90 

65 

89 

92 

95 

90 

64 

81 

84 

90 

94 

87 

89 

89 

MIN 

33 

34 

52 

31 

30 

32 

32 

32 

42 

41 

47 

44 

32 

30 

33 

34 

35 

37 

32 

31 

33 

27 

29 

32 

33 

34 

45 

35 

36 

37 

RAMONA  SPAULDINO 

MAX 

92 

102 

99 

101 

102 

96 

97 

99 

100 

103 

105 

108 

106 

98 

68 

88 

92 

95 

91 

85 

MIN 

60 

60 

55 

63 

51 

50 

59 

55 

61 

57 

69 

66 

64 

60 

48 

54 

53 

51 

64 

50 

55 

45 

45 

50 

51 

52 

'52 

45 

46 

46 

RANOSeURG 

MAX 

91 

93 

90 

94 

95 

94 

94 

97 

98 

96 

1 00 

99 

93 

93 

92 

69 

90 

92 

95 

92 

85 

65 

91 

93 

95 

97 

96 

86 

MIN 

69 

62 

65 

63 

56 

65 

65 

66 

67 

73 

71 

74 

71 

70 

61 

56 

58 

51 

60 

52 

56 

55 

56 

65 

66 

67 

65 

69 

60 

56 

RED  BLUFF  we  AP 

MAX 

89 

87 

85 

85 

95 

93 

97 

102 

92 

101 

101 

99 

96 

96 

87 

90 

93 

95 

94 

90 

8  7 

93 

97 

94 

100 

101 

91 

96 

86 

83 

MIN 

56 

57 

63 

54 

58 

58 

58 

61 

67 

65 

70 

66 

62 

61 

53 

54 

55 

58 

50 

55 

65 

61 

55 

59 

50 

52 

63 

55 

59 

56 

REDDING  FIRE   STA  2 

MAX 

87 

87 

63 

88 

92 

92 

91 

95 

94 

95 

96 

94 

93 

94 

90 

89 

92 

93 

91 

92 

87 

88 

90 

95 

94 

96 

96 

97 

93 

87 

MIN 

59 

58 

64 

53 

65 

65 

65 

64 

70 

69 

72 

70 

66 

64 

54 

55 

58 

60 

53 

58 

54 

65 

58 

57 

62 

62 

55 

60 

59 

58 

REDLANDS 

MAX 

94 

1 00 

99 

102 

102 

99 

99 

100 

102 

101 

1  06 

105 

104 

98 

91 

85 

88 

95 

95 

92 

8  3 

80 

9  7 

104 

105 

103 

101 

94 

85 

80 

MIN 

63 

64 

69 

67 

64 

51 

50 

55 

65 

67 

70 

70 

70 

65 

59 

59 

55 

55 

50 

58 

55 

55 

52 

57 

50 

61 

59 

55 

52 

55 

REDWOOD  CITY 

MAX 

79 

79 

74 

79 

90 

87 

83 

79 

86 

93 

92 

87 

85 

76 

74 

73 

75 

86 

72 

78 

80 

79 

85 

91 

96 

89 

74 

70 

71 

70 

MIN 

48 

54 

52 

50 

50 

49 

49 

53 

59 

58 

59 

51 

47 

46 

52 

51 

52 

53 

49 

46 

43 

53 

46 

49 

53 

53 

53 

52 

55 

52 

RICHMOND 

MAX 

68 

65 

69 

67 

76 

76 

73 

58 

70 

80 

62 

61 

67 

65 

67 

64 

67 

58 

70 

63 

64 

57 

70 

83 

89 

95 

72 

65 

65 

63 

MIN 

54 

55 

54 

52 

55 

54 

54 

55 

56 

59 

60 

56 

55 

53 

54 

55 

54 

53 

53 

53 

54 

55 

52 

52 

57 

56 

58 

55 

55 

55 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 

91 

1 00 

96 

99 

100 

95 

97 

99 

99 

101 

105 

106 

103 

99 

89 

85 

65 

91 

93 

90 

87 

82 

97 

102 

103 

99 

98 

91 

84 

79 

MIN 

62 

62 

68 

66 

62 

58 

58 

64 

64 

66 

66 

70 

68 

56 

62 

60 

57 

54 

59 

57 

56 

54 

53 

53 

56 

56 

55 

55 

56 

55 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

96 

93 

101 

1 00 

102 

101 

99 

97 

101 

102 

104 

105 

107 

105 

96 

90 

84 

86 

92 

94 

9  1 

83 

61 

98 

104 

105 

101 

100 

92 

84 

MIN 

60 

61 

65 

64 

60 

55 

55 

62 

53 

64 

67 

68 

66 

51 

59 

57 

54 

53 

58 

55 

52 

52 

50 

51 

55 

56 

55 

50 

53 

53 

ROCKLIN 

MAX 

93 

89 

90 

80 

62 

94 

93 

98 

100 

99 

102 

103 

99 

98 

93 

84 

86 

91 

94 

94 

89 

87 

89 

90 

96 

99 

92 

92 

88 

84 

MIN 

53 

50 

51 

47 

47 

49 

50 

54 

50 

61 

64 

66 

52 

50 

48 

51 

47 

47 

50 

52 

48 

44 

41 

50 

51 

54 

54 

45 

45 

52 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 

86 

86 

81 

84 

93 

94 

94 

99 

91 

100 

103 

98 

95 

90 

78 

65 

89 

95 

90 

87 

88 

91 

91 

95 

99 

95 

90 

85 

79 

75 

MIN 

56 

53 

54 

50 

52 

55 

56 

54 

55 

54 

68 

52 

56 

51 

52 

48 

51 

52 

52 

51 

46 

49 

51 

56 

59 

60 

54 

49 

53 

54 

SACRAMENTO  WB  CI TY 

MAX 

63 

04 

77 

61 

91 

92 

93 

97 

90 

99 

100 

95 

92 

87 

77 

63 

88 

93 

68 

85 

86 

90 

90 

94 

97 

95 

87 

85 

78 

73 

MIN 

56 

53 

55 

49 

53 

57 

57 

56 

57 

55 

56 

62 

57 

51 

51 

48 

52 

54 

53 

52 

48 

50 

53 

55 

58 

60 

56 

50 

53 

53 

SAINT  HELENA 

MAX 

79 

85 

76 

67 

95 

92 

90 

94 

95 

101 

99 

92 

87 

80 

73 

63 

87 

89 

82 

60 

81 

66 

93 

100 

101 

90 

82 

80 

76 

73 

MIN 

53 

53 

45 

46 

47 

47 

45 

43 

60 

54 

57 

45 

44 

51 

51 

49 

48 

47 

40 

44 

49 

40 

40 

45 

50 

51 

55 

45 

48 

54 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

79 

81 

73 

79 

89 

89 

87 

66 

93 

97 

95 

86 

85 

80 

72 

74 

83 

89 

79 

78 

80 

83 

87 

93 

95 

69 

75 

75 

65 

53 

MIN 

51 

51 

51 

44 

44 

45 

49 

49 

47 

54 

60 

53 

51 

50 

50 

52 

50 

47 

49 

45 

45 

48 

43 

45 

47 

48 

53 

50 

52 

50 

SALINAS  2  E 

MAX 

68 

70 

77 

75 

66 

88 

83 

79 

73 

70 

56 

69 

69 

72 

73 

65 

65 

67 

73 

82 

95 

97 

72 

58 

65 

51 

51 

MIN 

52 

53 

52 

45 

45 

51 

51 

49 

57 

56 

55 

53 

51 

52 

56 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

49 

45 

53 

51 

55 

51 

53 

51 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

70 

77 

70 

88 

84 

79 

7 1 

55 

69 

69 

71 

74 

64 

55 

67 

82 

95 

95 

67 

68 

69 

51 

61 

MIN 

52 

53 

53 

45 

47 

51 

51 

49 

56 

59 

56 

55 

52 

53 

57 

55 

52 

51 

51 

50 

53 

52 

48 

45 

53 

49 

55 

52 

54 

55 

SALT  SPRINGS  PH 

MAX 

80 

85 

67 

88 

92 

91 

90 

69 

87 

64 

86 

89 

90 

89 

83 

61 

86 

90 

92 

93 

87 

85 

82 

81 

MIN 

48 

52 

44 

51 

52 

54 

56 

57 

64 

49 

57 

66 

62 

59 

60 

58 

50 

53 

59 

55 

54 

45 

49 

54 

56 

50 

51 

54 

52 

54 

SALTER  RS 

MAX 

84 

82 

86 

76 

80 

85 

65 

95 

100 

78 

97 

93 

88 

88 

93 

96 

92 

92 

96 

87 

90 

64 

90 

89 

95 

99 

100 

92 

95 

95 

MIN 

48 

48 

47 

51 

44 

45 

44 

46 

53 

52 

54 

47 

44 

46 

43 

44 

36 

42 

46 

51 

51 

50 

49 

49 

45 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

95 

95 

95 

95 

94 

93 

95 

96 

95 

99 

100 

100 

99 

91 

8  3 

83 

91 

91 

86 

85 

73 

92 

99 

100 

99 

95 

91 

81 

75 

MIN 

65 

68 

73 

68 

65 

67 

65 

59 

56 

70 

75 

75 

75 

67 

59 

52 

50 

59 

55 

60 

57 

51 

57 

68 

73 

71 

54 

63 

55 

48 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

92 

67 

87 

94 

96 

97 

96 

102 

103 

101 

102 

96 

87 

87 

94 

1 00 

100 

96 

79 

89 

96 

100 

103 

99 

94 

91 

87 

79 

MIN 

37 

36 

45 

36 

41 

44 

39 

44 

58 

59 

50 

57 

53 

45 

37 

36 

38 

41 

45 

40 

29 

33 

38 

45 

47 

44 

44 

34 

35 

44 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

102 

96 

98 

94 

86 

90 

95 

95 

93 

84 

82 

99 

I  06 

107 

104 

101 

95 

87 

82 

MIN 

61 

61 

67 

65 

61 

57 

55 

63 

63 

55 

66 

57 

65 

63 

59 

57 

54 

51 

57 

55 

53 

57 

48 

50 

55 

54 

54 

50 

52 

53 

SAND8ERG  WB 

MAX 

88 

85 

85 

85 

92 

90 

92 

64 

77 

75 

81 

85 

83 

83 

69 

71 

84 

87 

91 

90 

87 

80 

73 

69 

MIN 

63 

62 

63 

59 

65 

65 

62 

68 

72 

72 

71 

70 

70 

52 

59 

57 

57 

64 

52 

60 

48 

50 

60 

67 

70 

69 

57 

56 

52 

52 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

83 

79 

89 

87 

90 

89 

79 

75 

74 

75 

78 

79 

78 

74 

74 

77 

77 

78 

77 

76 

78 

72 

72 

MIN 

65 

65 

67 

68 

57 

55 

64 

67 

68 

72 

71 

71 

71 

56 

65 

64 

55 

65 

56 

64 

64 

63 

59 

60 

58 

50 

59 

60 

53 

62 

SAN  FERNANDO 

MAX 

99 

93 

96 

65 

8  1 

84 

91 

97 

89 

82 

80 

97 

104 

103 

101 

98 

90 

79 

75 

MIN 

52 

55 

65 

65 

59 

55 

54 

54 

54 

67 

68 

68 

56 

51 

61 

61 

55 

53 

54 

55 

57 

54 

50 

53 

57 

58 

55 

54 

51 

50 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

63 

65 

64 

53 

60 

50 

58 

56 

59 

59 

54 

65 

68 

68 

60 

57 

55 

58 

57 

MIN 

53 

52 

52 

51 

49 

48 

48 

52 

52 

52 

53 

53 

53 

60 

52 

55 

52 

55 

53 

48 

47 

45 

47 

48 

52 

52 

55 

52 

53 

52 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

65 

68 

69 

72 

77 

75 

68 

68 

71 

67 

54 

70 

73 

71 

81 

88 

91 

75 

69 

64 

69 

52 

MIN 

52 

52 

52 

54 

52 

52 

50 

52 

58 

55 

58 

53 

51 

51 

58 

52 

52 

50 

49 

51 

48 

51 

48 

51 

58 

53 

52 

50 

54 

55 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 

61 

64 

66 

74 

68 

63 

62 

54 

53 

62 

57 

61 

55 

66 

75 

85 

89 

73 

6  1 

50 

61 

58 

MIN 

53 

52 

52 

54 

54 

53 

52 

53 

57 

56 

56 

54 

51 

51 

55 

52 

51 

49 

49 

53 

53 

50 

50 

53 

58 

53 

53 

53 

53 

54 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

87 

95 

95 

97 

99 

94 

95 

97 

98 

101 

102 

105 

104 

84 

86 

88 

91 

89 

89 

81 

93 

99 

99 

92 

95 

88 

63 

79 

MIN 

59 

58 

64 

63 

59 

56 

57 

53 

53 

55 

67 

68 

67 

63 

66 

53 

58 

57 

57 

57 

59 

57 

56 

53 

55 

54 

54 

52 

59 

59 

SAN  GREGORIO   3  SE 

MAX 

63 

66 

66 

67 

71 

73 

64 

66 

68 

67 

65 

69 

68 

79 

66 

86 

72 

68 

64 

61 

59 

MIN 

52 

53 

51 

44 

42 

39 

48 

44 

55 

50 

49 

44 

40 

50 

56 

53 

50 

47 

48 

47 

43 

39 

37 

41 

48 

43 

52 

50 

51 

54 

SAN  JACINTO 

MAX 

96 

102 

101 

103 

102 

97 

101 

102 

104 

102 

105 

108 

107 

97 

91 

67 

91 

99 

94 

94 

65 

86 

98 

108 

106 

105 

104 

96 

88 

82 

MIN 

61 

60 

65 

63 

60 

55 

58 

61 

64 

69 

59 

57 

56 

58 

52 

53 

45 

46 

58 

53 

51 

52 

45 

50 

54 

53 

54 

49 

47 

4? 

SAN  JOSE 

MAX 

75 

75 

72 

75 

85 

84 

81 

83 

88 

93 

87 

81 

82 

73 

75 

78 

80 

80 

73 

77 

79 

81 

64 

92 

95 

66 

75 

74 

73 

70 

MIN 

54 

56 

54 

52 

52 

52 

51 

54 

61 

63 

62 

56 

52 

50 

57 

58 

51 

54 

53 

52 

50 

51 

51 

55 

60 

60 

58 

54 

55 

58 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

76 

72 

76 

71 

88 

91 

80 

75 

74 

88 

92 

91 

95 

79 

75 

72 

73 

74 

73 

75 

79 

69 

75 

83 

88 

66 

82 

74 

70 

59 

MIN 

51 

51 

53 

53 

56 

50 

50 

49 

50 

57 

59 

60 

56 

52 

52 

49 

52 

51 

52 

52 

52 

45 

46 

47 

50 

49 

50 

52 

53 

54 

Se«  R«laieDce  Notei  Followliig  SUUoa  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1960 


Slatton 

Day  Ot  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  1 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAN  MATEO 

MAX 

71 

72 

71 

74 

82 

79 

75 

75 

84 

89 

85 

80 

77 

70 

75 

71 

73 

71 

69 

••74 

73 

76 

83 

92 

100 

86 

72 

67 

70 

67 

76. 

8 

50 

59 

50 

50 

50 

51 

49 

50 

47 

56 

57 

51 

50 

48 

55 

52 

50 

50 

48 

48 

49 

51 

47 

61 

56 

63 

54 

54 

52 

54 

51  • 

7 

SAN  PEDRO 

MAX 

72 

79 

80 

83 

83 

75 

76 

85 

86 

87 

86 

90 

92 

82 

74 

73 

74 

71 

77 

76 

71 

70 

77 

78 

76 

71 

78 

73 

69 

70 

77. 

8 

M  IN 

62 

61 

63 

67 

62 

62 

62 

64 

67 

68 

69 

70 

71 

69 

66 

66 

65 

63 

62 

63 

64 

61 

60 

63 

60 

60 

60 

59 

62 

63 

63. 

8 

SAN  RAFAEL 

MAX 

78 

75 

74 

80 

85 

87 

85 

81 

83 

86 

89 

95 

80 

77 

68 

72 

77 

79 

60 

77 

77 

80 

90 

90 

87 

80 

73 

72 

70 

64 

79. 

7 

MI  N 

52 

54 

50 

54 

62 

50 

49 

49 

51 

49 

50 

53 

49 

46 

51 

54 

48 

49 

46 

46 

46 

46 

40 

45 

49 

56 

62 

49 

62 

54 

49. 

7 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

MAX 

84 

89 

92 

93 

92 

84 

85 

94 

91 

95 

94 

98 

97 

90 

80 

80 

61 

81 

84 

85 

77 

78 

85 

85 

85 

83 

85 

80 

77 

75 

86. 

0 

MI  N 

60 

58 

64 

64 

61 

62 

60 

62 

65 

66 

66 

68 

66 

66 

67 

63 

60 

59 

58 

58 

62 

56 

54 

54 

60 

61 

55 

56 

60 

61 

61  ■ 

1 

SANTA  BARBARA 

MAX 

76 

82 

87 

87 

87 

78 

78 

81 

88 

89 

88 

88 

86 

79 

75 

76 

76 

74 

72 

79 

72 

74 

84 

85 

76 

80 

76 

75 

70 

72 

79. 

7 

57 

52 

55 

57 

53 

56 

55 

53 

60 

61 

62 

62 

60 

58 

60 

60 

53 

53 

57 

57 

54 

53 

51 

53 

54 

56 

56 

53 

54 

55 

56 . 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

MAX 

70 

75 

83 

83 

79 

69 

69 

77 

82 

84 

83 

84 

81 

74 

73 

72 

73 

70 

72 

73 

72 

71 

76 

78 

72 

70 

72 

72 

68 

70 

74. 

9 

54 

49 

52 

53 

52 

56 

54 

50 

61 

59 

63 

63 

60 

56 

57 

55 

51 

54 

58 

54 

52 

51 

48 

51 

54 

64 

55 

49 

54 

53 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

76 

76 

73 

77 

87 

84 

82 

83 

88 

93 

88 

82 

87 

77 

73 

78 

80 

73 

76 

78 

80 

83 

82 

91 

87 

76 

31. 

2 

53 

56 

53 

48 

49 

49 

50 

53 

60 

60 

59 

53 

48 

50 

55 

56 

51 

52 

50 

48 

50 

50 

50 

57 

55 

56 

52 . 

SANTA  CRUZ 

MAX 

67 

75 

79 

82 

87 

72 

66 

71 

87 

90 

84 

83 

78 

71 

73 

70 

67 

70 

69 

69 

66 

72 

79 

98 

93 

69 

70 

70 

62 

62 

75, 

0 

MI  N 

53 

52 

54 

44 

45 

45 

51 

47 

56 

54 

55 

49 

52 

50 

53 

52 

60 

48 

50 

47 

48 

52 

40 

46 

50 

48 

49 

46 

46 

55 

49. 

SANTA  MARIA  WB  AP 

MAX 

68 

72 

68 

80 

82 

70 

67 

71 

82 

84 

83 

79 

74 

70 

68 

69 

68 

67 

69 

70 

69 

69 

76 

85 

76 

73 

70 

66 

65 

65 

72. 

5 

MIN 

52 

53 

54 

48 

47 

51 

52 

51 

55 

56 

57 

56 

52 

53 

60 

46 

52 

53 

53 

53 

48 

43 

45 

46 

48 

50 

52 

53 

53 

67 

51  ■ 

3 

SANTA   MONICA  PIER 

MAX 

68 

69 

72 

73 

73 

70 

65 

73 

76 

76 

75 

80 

78 

78 

72 

71 

71 

70 

71 

70 

71 

70 

70 

70 

69 

69 

69 

70 

68 

68 

71 

5 

MIN 

58 

59 

62 

64 

61 

57 

59 

62 

64 

67 

67 

68 

67 

67 

66 

64 

62 

62 

59 

61 

62 

59 

58 

64 

59 

60 

59 

60 

59 

61 

61 

9 

SANTA  PAULA 

MAX 

80 

86 

85 

88 

91 

83 

77 

86 

89 

92 

92 

94 

91 

85 

80 

76 

77 

74 

84 

76 

78 

74 

74 

78 

86 

81 

79 

76 

74 

73 

82 

1 

MIN 

45 

46 

55 

54 

50 

67 

49 

53 

60 

60 

64 

64 

61 

56 

62 

51 

50 

51 

52 

52 

49 

54 

54 

52 

50 

48 

45 

46 

62 

52 

53 

5 

SANTA  ROSA 

MAX 

80 

75 

79 

73 

84 

90 

85 

89 

85 

91 

97 

93 

87 

90 

76 

70 

73 

81 

84 

74 

82 

77 

80 

92 

96 

101 

91 

73 

75 

62 

82 

9 

MIN 

48 

51 

50 

43 

47 

47 

44 

46 

49 

52 

55 

44 

42 

44 

46 

51 

46 

48 

45 

44 

40 

42 

44 

44 

46 

49 

62 

50 

50 

51 

47 

1 

SCOTIA 

MAX 

66 

68 

71 

65 

67 

65 

65 

61 

74 

70 

71 

68 

67 

66 

66 

60 

67 

65 

63 

69 

62 

69 

68 

71 

76 

75 

74 

65 

69 

62 

67 

6 

MIN 

54 

53 

50 

49 

47 

51 

42 

43 

49 

54 

50 

46 

47 

50 

50 

49 

49 

46 

47 

48 

42 

40 

42 

49 

50 

60 

48 

49 

47 

48 

48 

SHASTA  DAM 

MAX 

91 

87 

87 

83 

83 

93 

91 

96 

95 

80 

98 

96 

96 

95 

96 

90 

93 

95 

93 

91 

85 

82 

86 

92 

96 

97 

97 

91 

96 

91 

91 

4 

MIN 

60 

58 

62 

53 

56 

65 

66 

66 

66 

70 

69 

69 

65 

64 

60 

60 

60 

60 

61 

63 

63 

63 

59 

59 

65 

66 

66 

61 

66 

61 

62 

7 

SHELTER  COVE 

MAX 

64 

59 

56 

65 

72 

78 

67 

66 

66 

62 

60 

55 

64 

63 

57 

60 

55 

55 

53 

54 

68 

69 

67 

65 

57 

55 

56 

57 

61 

6 

MIN 

50 

50 

50 

48 

55 

53 

50 

47 

48 

50 

51 

47 

49 

49 

50 

50 

47 

46 

47 

45 

45 

51 

54 

51 

51 

50 

49 

50 

49 

SIERRA  CITY 

MAX 

86 

83 

85 

77 

82 

89 

87 

88 

93 

91 

89 

91 

91 

90 

89 

85 

87 

90 

89 

90 

82 

81 

85 

89 

69 

90 

93 

87 

89 

90 

87 

6 

MIN 

44 

42 

47 

39 

45 

46 

49 

54 

61 

54 

55 

56 

51 

50 

49 

48 

54 

53 

49 

45 

62 

48 

49 

55 

52 

54 

54 

50 

53 

52 

60 

4 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 

81 

80 

81 

79 

78 

85 

82 

84 

87 

79 

87 

67 

85 

86 

84 

81 

83 

88 

89 

86 

78 

73 

73 

84 

88 

87 

87 

87 

78 

82 

83 

0 

MIN 

34 

34 

49 

42 

33 

32 

34 

34 

47 

43 

45 

44 

37 

32 

33 

37 

34 

^' 

34 

29 

33 

33 

35 

48 

36 

39 

36 

36 

8 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 

MAX 

75 

71 

74 

67 

70 

75 

73 

75 

81 

68 

75 

75 

77 

75 

73 

72 

72 

75 

76 

75 

68 

64 

71 

76 

78 

77 

77 

72 

70 

69 

73 

2 

MIN 

41 

39 

44 

41 

39 

36 

36 

38 

46 

45 

44 

45 

38 

37 

36 

35 

37 

39 

38 

39 

36 

36 

41 

38 

40 

48 

35 

38 

36 

39 

3 

SONOMA 

MAX 

77 

84 

77 

84 

92 

91 

87 

93 

96 

101 

96 

91 

85 

83 

73 

81 

65 

89 

82 

80 

77 

87 

92 

97 

101 

87 

80 

80 

74 

67 

85 

6 

MIN 

49 

50 

43 

44 

44 

44 

44 

41 

56 

52 

55 

43 

40 

43 

53 

52 

42 

44 

38 

39 

40 

41 

37 

43 

46 

47 

50 

50 

47 

54 

46 

7 

SONORA 

MAX 

93 

90 

92 

88 

86 

93 

95 

96 

99 

91 

97 

100 

99 

98 

95 

89 

85 

89 

95 

97 

92 

83 

84 

90 

97 

99 

97 

92 

87 

86 

92 

5 

MIN 

56 

54 

57 

50 

53 

55 

56 

56 

59 

68 

66 

67 

58 

59 

57 

52 

52 

66 

66 

52 

52 

48 

49 

52 

66 

68 

58 

52 

52 

54 

66 

7 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

MAX 

82 

82 

81 

80 

84 

82 

83 

88 

81 

80 

90 

89 

89 

85 

79 

77 

86 

87 

85 

80 

76 

76 

82 

85 

89 

85 

82 

78 

75 

77 

82 

5 

MIN 

46 

46 

43 

52 

45 

46 

47 

36 

40 

41 

42 

44 

63 

50 

46 

44 

45 

48 

47 

47 

45 

38 

39 

46 

48 

50 

51 

48 

42 

47 

46 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

MAX 

73 

74 

72 

73 

78 

74 

77 

84 

75 

74 

80 

81 

78 

75 

74 

71 

76 

79 

77 

71 

66 

70 

79 

75 

80 

80 

76 

71 

72 

73 

75 

2 

MIN 

39 

45 

40 

50 

36 

34 

33 

35 

50 

46 

44 

46 

35 

35 

33 

32 

34 

34 

36 

38 

32 

25 

32 

28 

35 

33 

42 

30 

33 

34 

36 

6 

SQUIRREL    INN  2 

MAX 

73 

78 

76 

77 

89 

75 

75 

78 

79 

81 

83 

83 

81 

78 

69 

68 

72 

78 

70 

75 

67 

67 

77 

80 

84 

85 

83 

72 

64 

68 

76 

2 

MIN 

62 

53 

60 

60 

62 

62 

60 

63 

64 

65 

64 

65 

68 

62 

68 

56 

58 

58 

57 

57 

55 

47 

53 

58 

63 

65 

65 

59 

63 

51 

59 

4 

STOCKTON   FAA  AP 

MAX 

88 

87 

79 

83 

93 

94 

94 

98 

89 

99 

101 

99 

96 

91 

81 

84 

91 

95 

91 

89 

85 

88 

90 

97 

98 

93 

89 

87 

82 

78 

90 

3 

MIN 

55 

53 

58 

52 

52 

56 

57 

58 

69 

67 

66 

63 

55 

56 

61 

51 

53 

56 

55 

54 

47 

63 

51 

55 

56 

58 

57 

50 

64 

54 

56 

.8 

STOCKTON   FIRE    STA  ^ 

MAX 

88 

86 

83 

81 

80 

90 

93 

91 

94 

88 

98 

98 

94 

92 

87 

79 

81 

87 

90 

87 

86 

83 

91 

92 

94 

95 

90 

85 

83 

79 

88 

2 

MIN 

51 

48 

60 

56 

48 

59 

59 

51 

61 

66 

63 

57 

60 

48 

47 

51 

48 

51 

55 

47 

43 

48 

46 

47 

48 

42 

55 

54 

47 

46 

62 

.1 

STOCKTON   MOWRY  BRIDGE 

MAX 

87 

86 

78 

83 

93 

94 

93 

97 

86 

99 

94 

81 

84 

89 

90 

86 

88 

90 

95 

98 

92 

69 

88 

82 

75 

88 

.6 

MIN 

52 

50 

55 

48 

48 

50 

53 

52 

62 

64 

49 

49 

50 

48 

48 

50 

43 

61 

45 

49 

55 

47 

50 

53 

50 

.9 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

89 

85 

86 

87 

93 

93 

95 

100 

98 

99 

99 

98 

94 

94 

90 

90 

92 

95 

91 

89 

85 

92 

93 

96 

98 

98 

93 

95 

91 

85 

92 

8 

MIN 

54 

50 

57 

46 

53 

54 

53 

56 

65 

62 

64 

62 

54 

54 

50 

49 

50 

52 

54 

51 

54 

51 

50 

54 

65 

59 

66 

51 

54 

52 

54 

,2 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

82 

80 

78 

79 

85 

84 

85 

80 

80 

86 

90 

89 

86 

85 

82 

85 

88 

89 

68 

82 

82 

84 

86 

S8 

91 

91 

83 

83 

84 

80 

84 

5 

MIN 

51 

50 

48 

38 

50 

50 

50 

55 

60 

60 

57 

57 

55 

53 

53 

48 

50 

58 

51 

60 

49 

49 

51 

56 

64 

68 

67 

50 

55 

52 

62 

5 

SUNLAND 

MAX 

90 

98 

98 

103 

102 

92 

96 

100 

101 

102 

105 

105 

103 

91 

85 

82 

88 

93 

93 

89 

79 

62 

98 

103 

103 

103 

99 

90 

81 

77 

94 

.4 

MIN 

57 

57 

66 

68 

66 

57 

55 

67 

72 

70 

70 

72 

77 

71 

61 

59 

58 

52 

58 

57 

53 

61 

52 

69 

67 

67 

64 

57 

50 

49 

61 

3 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

82 

83 

83 

79 

87 

86 

85 

86 

80 

85 

89 

86 

88 

86 

82 

76 

84 

85 

86 

85 

70 

70 

81 

83 

87 

86 

85 

84 

80 

81 

83 

1 

MIN 

39 

40 

54 

42 

35 

39 

38 

39 

45 

44 

51 

48 

39 

38 

39 

41 

40 

37 

40 

39 

43 

28 

34 

39 

38 

39 

54 

41 

43 

42 

40 

.9 

TABLE  MTN 

MAX 

75 

73 

73 

81 

80 

76 

77 

73 

77 

76 

72 

81 

76 

74 

73 

74 

72 

70 

70 

71 

67 

62 

70 

76 

78 

80 

80 

72 

72 

65 

73 

.8 

MIN 

53 

53 

56 

55 

56 

52 

55 

57 

58 

60 

54 

59 

60 

52 

53 

52 

49 

46 

47 

51 

46 

41 

49 

66 

66 

59 

59 

50 

49 

47 

53 

.  1 

TAHOE  CITY 

MAX 

76 

74 

74 

73 

73 

78 

76 

76 

75 

70 

67 

77 

79 

79 

76 

74 

72 

68 

70 

77 

72 

60 

61 

62 

63 

76 

74 

77 

66 

67 

72 

.1 

MIN 

45 

46 

49 

47 

40 

38 

39 

40 

50 

47 

47 

47 

39 

40 

38 

39 

39 

39 

40 

39 

39 

32 

35 

39 

41 

40 

43 

38 

41 

39 

41 

.2 

TEHACHAPI 

MAX 

87 

88 

88 

78 

92 

90 

90 

90 

86 

87 

89 

85 

86 

83 

80 

76 

66 

86 

84 

80 

78 

69 

86 

89 

91 

93 

86 

76 

74 

73 

84 

.3 

MIN 

53 

52 

64 

47 

43 

47 

44 

50 

59 

56 

60 

64 

67 

53 

47 

46 

41 

44 

47 

55 

55 

46 

36 

43 

45 

48 

46 

48 

46 

47 

50 

•  0 

TEJON  RANCHO 

MAX 

99 

94 

94 

91 

87 

95 

97 

94 

97 

97 

99 

98 

100 

98 

94 

88 

87 

92 

94 

96 

92 

85 

88 

94 

98 

98 

98 

88 

69 

82 

93 

.4 

MIN 

63 

58 

67 

53 

55 

63 

66 

65 

74 

69 

74 

71 

70 

69 

61 

55 

60 

65 

66 

66 

60 

56 

69 

63 

68 

65 

62 

58 

58 

64 

63 

.1 

THERMAL    FAA  AP 

MAX 

96 

100 

107 

107 

102 

100 

102 

103 

107 

105 

109 

114 

107 

107 

103 

100 

101 

103 

99 

102 

103 

96 

100 

104 

107 

108 

109 

106 

100 

95 

103 

.4 

MIN 

75 

73 

77 

82 

75 

74 

72 

75 

75 

77 

80 

79 

78 

76 

73 

72 

64 

68 

75 

71 

74 

64 

63 

63 

66 

64 

65 

69 

68 

63 

71 

.6 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

MAX 

95 

97 

97 

95 

67 

93 

96 

98 

100 

98 

98 

100 

99 

100 

97 

90 

87 

90 

93 

95 

94 

86 

91 

91 

98 

102 

101 

96 

87 

88 

94 

.6 

MIN 

63 

67 

65 

65 

55 

55 

56 

56 

69 

71 

69 

70 

67 

63 

59 

56 

55 

60 

59 

55 

57 

47 

52 

54 

55 

58 

57 

57 

54 

53 

59 

.3 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

88 

89 

89 

85 

89 

90 

93 

94 

94 

94 

95 

95 

94 

94 

90 

87 

87 

94 

94 

94 

86 

80 

88 

94 

96 

97 

90 

86 

84 

82 

90 

•  4 

MIN 

53 

50 

56 

46 

51 

52 

53 

54 

64 

60 

60 

61 

56 

56 

56 

54 

51 

53 

53 

52 

49 

47 

48 

62 

55 

56 

57 

51 

50 

52 

53 

.6 

TORRANCE 

MAX 

75 

81 

85 

90 

86 

79 

73 

82 

84 

90 

89 

89 

91 

83 

78 

78 

76 

61 

82 

77 

76 

79 

79 

80 

77 

74 

76 

79 

74 

75 

80 

.6 

MIN 

59 

56 

57 

61 

56 

55 

58 

61 

57 

65 

65 

65 

65 

65 

62 

60 

59 

58 

59 

57 

56 

55 

56 

56 

57 

57 

54 

52 

59 

63 

58 

.9 

TRACY  CARBONA 

MAX 

89 

88 

86 

81 

85 

91 

93 

91 

94 

87 

98 

100 

97 

95 

87 

61 

84 

86 

92 

92 

92 

83 

86 

89 

96 

96 

92 

87 

87 

81 

89 

.6 

MIN 

52 

49 

57 

51 

52 

56 

53 

53 

65 

67 

67 

58 

49 

46 

47 

46 

48 

51 

52 

50 

44 

61 

50 

65 

57 

58 

57 

46 

47 

51 

53 

.2 

See  Relerence  Notes  Following  SUtioii  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1960 


Day  Of  Month 

Average 

1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

86 

83 

63 

83 

93 

94 

93 

96 

94 

99 

102 

97 

95 

90 

76 

84 

89 

94 

90 

89 

84 

89 

90 

95 

95 

93 

87 

88 

76 

71 

89*4 

MIN 

58 

55 

52 

55 

54 

55 

52 

54 

69 

69 

75 

68 

63 

56 

57 

56 

5 1 

5 1 

56 

59 

48 

58 

57.2 

MAX 

86 

75 

81 

62 

83 

87 

87 

86 

85 

85 

62 

67 

83 

74 

72 

77 

87 

66 

82 

83 

85 

82.7 

HIN 

46 

46 

39 

46 

45 

48 

48 

42 

46 

43 

44 

41 

44 

46 

37 

39 

44 

52 

46 

44.6 

MAX 

102 

95 

99 

97 

102 

103 

101 

101 

102 

109 

10*t 

103 

106 

106 

104 

99 

96 

97 

99 

96 

98 

94 

91 

95 

99 

102 

104 

103 

99 

93 

1 00*0 

MIN 

73 

69 

72 

69 

66 

66 

64 

65 

72 

76 

76 

76 

73 

70 

67 

65 

60 

60 

64 

65 

60 

55 

57 

56 

56 

63 

57 

65.2 

MAX 

78 

75 

77 

74 

75 

81 

78 

79 

84 

75 

78 

83 

82 

82 

80 

77 

78 

81 

83 

80 

73 

70 

71 

84 

84 

82 

63 

80 

75 

74 

78,5 

MIN 

37 

40 

41 

44 

31 

30 

31 

32 

44 

42 

42 

42 

32 

31 

30 

30 

31 

31 

24 

20 

3  1 

25 

26 

30 

28 

32 

29 

29 

32 

32 

32.6 

MAX 

80 

80 

81 

72 

78 

76 

81 

67 

86 

87 

86 

86 

65 

64 

68 

80 

82 

87 

86 

79 

68 

73 

80 

83 

65 

86 

83 

81 

83 

84 

82  0 

HIN 

33 

36 

52 

41 

34 

34 

36 

38 

40 

46 

38 

46 

38 

37 

38 

38 

33 

33 

36 

47 

33 

29 

34 

36 

42 

39 

38 

36 

37 

34 

37.7 

MAX 

90 

86 

86 

64 

82 

95 

91 

93 

99 

81 

99 

98 

96 

96 

98 

90 

95 

97 

95 

93 

64 

81 

89 

95 

100 

98 

98 

92 

95 

90 

92  ,2 

MIN 

59 

59 

62 

55 

54 

65 

65 

64 

66 

68 

68 

67 

63 

64 

58 

57 

58 

53 

62 

60 

62 

62 

58 

60 

6  3 

65 

6  3 

63 

58 

61.4 

MAX 

84 

90 

96 

95 

94 

88 

86 

97 

93 

98 

96 

100 

100 

93 

81 

80 

82 

84 

85 

85 

79 

79 

87 

68 

87 

85 

87 

81 

79 

75 

87.6 

MIN 

55 

54 

55 

56 

55 

56 

60 

60 

60 

62 

65 

65 

62 

60 

65 

61 

56 

54 

54 

52 

56 

50 

50 

49 

56 

59 

49 

57 

61 

56.8 

MAX 

93 

99 

96 

96 

93 

96 

99 

95 

102 

100 

101 

107 

106 

101 

99 

97 

97 

97 

94 

97 

95 

90 

96 

99 

101 

104 

103 

100 

94 

90 

98.0 

MIN 

74 

66 

72 

69 

66 

68 

70 

73 

7] 

73 

77 

75 

73 

70 

69 

64 

59 

61 

73 

65 

63 

53 

61 

57 

59 

61 

62 

65 

61 

52 

66.  1 

MAX 

68 

68 

77 

74 

69 

73 

73 

70 

69 

72 

75 

72 

70 

66 

68 

73 

76 

73 

68 

69 

68 

71.0 

MtN 

36 

49 

41 

50 

48 

44 

44 

35 

32 

39 

38 

37 

33 

30 

35 

36 

39 

46 

37 

36 

36 

39.1 

MAX 

87 

87 

78 

78 

87 

96 

98 

99 

96 

101 

95 

90 

97 

91 

84 

90 

96 

97 

90 

85 

91 

93 

95 

101 

101 

98 

91 

95 

87 

85 

92.0 

MIN 

54 

51 

48 

49 

46 

51 

49 

49 

65 

57 

49 

48 

47 

46 

52 

48 

49 

48 

50 

50 

46 

44 

45 

45 

51 

53 

49 

47 

49 

49 

49.5 

MAX 

72 

79 

82 

85 

81 

76 

80 

64 

84 

89 

89 

90 

92 

82 

78 

75 

76 

73 

76 

81 

74 

72 

79 

85 

60 

76 

80 

77 

73 

72 

79,7 

MIN 

56 

59 

64 

68 

63 

62 

56 

64 

68 

69 

70 

71 

75 

66 

68 

65 

62 

61 

60 

61 

62 

59 

61 

65 

62 

60 

62 

6  1 

60 

61 

63,5 

MAX 

91 

99 

99 

99 

100 

95 

96 

99 

100 

101 

104 

105 

104 

96 

96 

84 

86 

91 

92 

90 

81 

80 

96 

101 

104 

99 

97 

68 

82 

77 

94  ,4 

MIN 

60 

61 

68 

65 

61 

59 

56 

65 

67 

66 

69 

71 

66 

62 

52 

56 

50 

51 

56 

52 

50 

50 

49 

57 

60 

62 

60 

53 

47 

51 

58,5 

MAX 

89 

68 

86 

82 

92 

94 

94 

98 

98 

96 

97 

93 

96 

95 

92 

89 

95 

97 

95 

92 

88 

91 

93 

98 

98 

92 

93 

93 

93 

66 

92.9 

MIN 

45 

43 

44 

43 

41 

45 

44 

43 

50 

50 

53 

45 

40 

49 

43 

44 

44 

43 

41 

43 

40 

36 

40 

43 

46 

46 

43 

44 

46 

44 

44.0 

MAX 

72 

64 

72 

67 

74 

63 

80 

74 

78 

84 

90 

84 

77 

78 

76 

69 

63 

65 

70 

61 

64 

66 

68 

76 

85 

88 

78 

68 

74 

64 

73.7 

MIN 

52 

52 

51 

48 

49 

48 

46 

46 

50 

58 

58 

50 

49 

49 

52 

52 

48 

48 

43 

48 

45 

47 

41 

45 

49 

53 

54 

52 

51 

54 

49.6 

MAX 

87 

86 

79 

81 

95 

95 

96 

99 

93 

102 

103 

101 

97 

66 

80 

86 

91 

95 

95 

89 

87 

90 

93 

96 

99 

96 

91 

88 

80 

75 

91.2 

MIN 

56 

54 

47 

48 

47 

52 

50 

53 

65 

62 

67 

59 

5  1 

^0 

45 

45 

49 

51 

50 

48 

46 

47 

45 

51 

55 

55 

5  7 

48 

51 

51 

51.8 

MAX 

89 

89 

91 

93 

95 

94 

92 

92 

96 

95 

90 

97 

97 

94 

90 

90 

88 

88 

88 

90 

86 

81 

87 

92 

94 

95 

94 

93 

88 

83 

91  .  1 

MIN 

59 

51 

60 

57 

59 

56 

50 

62 

6 1 

63 

59 

60 

57 

63 

51 

47 

49 

51 

56 

51 

56 

38 

43 

47 

52 

56 

58 

52 

44 

45 

53.8 

MAX 

97 

90 

94 

95 

97 

98 

94 

97 

99 

101 

99 

100 

102 

100 

92 

90 

89 

92 

95 

83 

95 

84 

85 

92 

98 

99 

100 

97 

86 

94.5 

MIN 

67 

63 

64 

63 

60 

58 

58 

64 

64 

66 

63 

67 

64 

66 

58 

52 

49 

52 

60 

55 

54 

45 

47 

50 

52 

54 

55 

54 

51 

57.6 

MAX 

75 

83 

84 

67 

65 

84 

84 

89 

89 

93 

90 

96 

93 

90 

76 

75 

78 

78 

84 

81 

75 

75 

78 

79 

84 

81 

79 

77 

73 

72 

82,3 

MIN 

69 

64 

75 

66 

75 

74 

70 

66 

69 

69 

70 

75 

75 

74 

63 

61 

62 

59 

59 

57 

60 

55 

52 

55 

54 

54 

53 

55 

60 

57 

63.6 

MAX 

91 

91 

90 

82 

90 

90 

91 

97 

96 

96 

96 

94 

93 

93 

93 

92 

92 

93 

91 

89 

88 

87 

90 

92 

92 

93 

94 

91 

69 

89 

91,5 

MIN 

50 

50 

56 

43 

54 

57 

58 

58 

51 

51 

62 

60 

57 

55 

53 

49 

51 

52 

56 

52 

57 

50 

54 

58 

59 

61 

59 

55 

56 

53 

54,6 

MAX 

87 

78 

85 

71 

82 

94 

93 

88 

96 

94 

98 

99 

93 

93 

78 

7  1 

61 

88 

91 

87 

86 

81 

66 

90 

95 

97 

89 

84 

84 

74 

87,1 

MIN 

48 

51 

48 

45 

48 

43 

45 

45 

54 

56 

59 

49 

44 

48 

54 

52 

46 

44 

45 

46 

43 

41 

41 

42 

48 

49 

50 

43 

50 

54 

47.8 

MAX 

85 

76 

73 

63 

92 

93 

93 

97 

95 

99 

96 

99 

91 

90 

79 

82 

67 

93 

91 

86 

85 

85 

86 

92 

93 

90 

85 

82 

77 

67 

67,5 

MIN 

51 

50 

48 

49 

50 

54 

55 

52 

52 

50 

52 

47 

48 

47 

49 

45 

51 

45 

47 

49 

47 

46 

48 

56 

54 

53 

52 

50.2 

MAX 

90 

90 

94 

94 

93 

90 

91 

95 

95 

94 

95 

97 

98 

94 

86 

65 

65 

90 

85 

86 

85 

85 

92 

96 

99 

95 

91 

86 

79 

82 

90*6 

MIN 

56 

56 

5 1 

5  3 

57 

57 

60 

61 

57 

56 

54 

52 

48 

35 

38 

54 

45 

50 

34 

36 

47 

46 

45 

40 

35 

40 

38 

48«3 

MAX 

95 

95 

92 

97 

84 

90 

96 

98 

92 

100 

100 

102 

101 

101 

100 

91 

66 

91 

94 

94 

96 

87 

86 

90 

95 

99 

99 

99 

90 

92 

94,4 

MIN 

57 

57 

67 

71 

69 

57 

55 

56 

57 

60 

57 

55 

50 

50 

55 

56 

59 

57 

56 

52 

54 

56.2 

MAX 

67 

61 

67 

67 

75 

77 

65 

64 

69 

82 

83 

60 

75 

71 

65 

67 

66 

65 

69 

62 

64 

64 

67 

79 

95 

92 

67 

66 

65 

62 

70,6 

MIN 

52 

53 

52 

43 

46 

50 

51 

51 

51 

58 

55 

51 

47 

50 

51 

55 

52 

52 

51 

51 

51 

54 

52 

42 

50 

50 

47 

52 

53 

53 

50,9 

MAX 

88 

81 

83 

84 

81 

89 

90 

92 

96 

79 

97 

95 

92 

93 

94 

91 

91 

94 

96 

91 

83 

83 

86 

90 

95 

96 

96 

91 

93 

94 

90,1 

MIN 

43 

42 

48 

40 

39 

42 

41 

38 

45 

45 

50 

48 

36 

39 

36 

39 

36 

36 

39 

43 

32 

29 

36 

39 

41 

40 

46 

40 

41 

41 

40.3 

MAX 

78 

77 

75 

73 

73 

80 

78 

79 

86 

74 

61 

85 

85 

64 

85 

83 

80 

81 

88 

64 

70 

69 

77 

60 

64 

87 

86 

62 

81 

85 

80*3 

MIN 

42 

49 

55 

41 

34 

34 

33 

35 

37 

43 

46 

47 

36 

36 

39 

35 

32 

31 

35 

39 

43 

28 

28 

34 

38 

43 

50 

38 

41 

40 

38.9 

MAX 

91 

86 

95 

93 

93 

98 

99 

98 

96 

97 

90 

97 

94 

87 

85 

91 

100 

100 

92 

95 

90 

93.8 

MIN 

52 

54 

47 

58 

56 

60 

65 

60 

60 

52 

52 

53 

59 

58 

52 

53 

58 

59 

56 

58 

53 

56.0 

MAX 

65 

62 

60 

52 

64 

64 

63 

63 

68 

68 

55 

60 

70 

67 

65 

64 

60 

58 

61 

63 

60 

53 

53 

64 

65 

65 

64 

62 

57 

56 

61,7 

MIN 

34 

42 

39 

33 

37 

30 

32 

40 

33 

36 

36 

37 

35 

31 

30 

31 

39 

30 

23 

25 

26 

28 

26 

31 

32 

37 

32 

26 

28 

32.7 

MAX 

52 

46 

47 

46 

50 

52 

50 

50 

51 

52 

42 

53 

54 

55 

50 

50 

47 

43 

45 

48 

46 

41 

40 

51 

52 

52 

49 

49 

44 

42 

46,3 

MIN 

32 

32 

33 

32 

38 

36 

35 

37 

39 

36 

32 

29 

28 

28 

29 

33 

27 

20 

24 

28 

25 

24 

34 

26 

26 

25 

30,6 

MAX 

94 

91 

90 

91 

92 

93 

94 

96 

98 

100 

99 

102 

99 

95 

94 

84 

95 

96 

95 

93 

89 

67 

89 

92 

95 

97 

99 

91 

90 

87 

93.6 

MIN 

51 

52 

47 

5 1 

50 

51 

5  3 

54 

38 

52 

53 

55 

62 

52 

48 

46 

51 

53 

54 

53 

53 

55 

51 

50 

51 

54 

59 

50 

53 

51 

52.2 

MAX 

76 

77 

77 

72 

80 

63 

90 

96 

90 

90 

85 

83 

86 

85 

79 

82 

87 

90 

87 

82 

83 

84 

88 

93 

95 

94 

85 

85 

84 

76 

84,9 

MIN 

41 

38 

40 

38 

37 

39 

40 

39 

54 

46 

47 

36 

34 

35 

35 

40 

38 

36 

33 

37 

35 

30 

35 

39 

40 

41 

39 

39 

42 

42 

38,9 

MAX 

88 

87 

83 

66 

87 

90 

91 

95 

99 

95 

97 

98 

95 

92 

91 

82 

84 

68 

92 

90 

92 

88 

93 

94 

91 

98 

99 

90 

92 

85 

91*1 

MIN 

5 1 

47 

52 

57 

62 

60 

59 

57 

53 

46 

49 

50 

54 

55 

51 

56 

64 

50 

54 

56 

59 

63 

50 

55 

53 

54,7 

MAX 

93 

92 

89 

82 

66 

95 

95 

96 

101 

95 

102 

103 

100 

96 

93 

86 

87 

92 

96 

94 

89 

90 

92 

93 

98 

100 

97 

94 

90 

86 

93,4 

MIN 

51 

42 

55 

54 

56 

55 

67 

64 

68 

58 

55 

53 

50 

49 

52 

53 

50 

50 

50 

60 

49 

53 

57 

58 

60 

49 

52 

51 

54.4 

MAX 

80 

80 

80 

80 

86 

85 

84 

81 

78 

72 

84 

85 

85 

85 

83 

77 

78 

82 

83 

60 

68 

67 

78 

81 

86 

86 

84 

73 

75 

75 

80,1 

MIN 

47 

45 

37 

36 

39 

43 

46 

32 

28 

35 

38 

40 

40 

49 

36 

36 

35 

41.1 

MAX 

89 

86 

86 

82 

82 

95 

94 

97 

101 

94 

103 

102 

102 

93 

91 

84 

88 

91 

97 

92 

89 

87 

89 

95 

97 

96 

96 

90 

92 

85 

92.2 

MIN 

5 1 

63 

65 

58 

50 

46 

45 

45 

50 

50 

45 

45 

45 

54 

45 

50 

56 

58 

59 

44 

49 

47 

51.2 

MAX 

87 

95 

95 

98 

96 

91 

92 

96 

96 

100 

100 

105 

104 

93 

86 

84 

86 

88 

90 

87 

61 

80 

92 

96 

96 

92 

91 

85 

82 

78 

91.5 

MIN 

55 

54 

55 

60 

55 

53 

53 

59 

59 

62 

65 

55 

64 

61 

63 

62 

56 

53 

53 

52 

55 

52 

50 

50 

50 

49 

50 

47 

54 

56 

55.5 

MAX 

66 

90 

84 

84 

90 

86 

90 

93 

81 

83 

91 

94 

92 

89 

87 

81 

85 

89 

69 

88 

80 

85 

65 

90 

93 

66 

87 

83 

80 

81 

86.8 

MIN 

^5 

48 

52 

50 

^6 

45 

45 

49 

62 

56 

62 

58 

56 

50 

48 

45 

48 

47 

56 

45 

47 

43 

43 

43 

58 

54 

46 

43 

47 

49.5 

MAX 

97 

77 

85 

82 

77 

84 

82 

85 

91 

76 

93 

94 

91 

90 

91 

86 

87 

77 

92 

86 

71 

74 

81 

85 

89 

92 

93 

90 

88 

89 

86,0 

MIN 

48 

47 

49 

51 

43 

44 

43 

45 

50 

52 

53 

54 

43 

44 

47 

44 

40 

41 

44 

44 

43 

38 

40 

42 

46 

50 

53 

45 

46 

47 

45.9 

TRACY   PUMPING  PLANT 
TRINITY   0AM  VISTA  POINT 
TRONA 

TRUCKEE  RS 
TULELAKE 
TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN    IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 
TWIN  LAKES 


UPLAND  3  N 

UPPER  LAKE  RS 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

VACAVILLE 

VALYERMO  RS 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
VISTA   1  W 
VOLTA  PH 

WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  GROVE 
WARNER  SPRINGS 
WASCO 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

WEAVERVILLE  RS 

WEED  1  S 

WHISKEYTOWN  RES 

WHITE  MOUNTAIN  1 

WHITE  MOUNTAIN  2 

WILLIAMS 

WILLITS   I  NE 

WILLOWS 

WINTERS 

WOODFORDS 

WOODLAND  1  WNW 

YORBA  LINDA 

YOSEMITE  NP 

YREKA 


Sm  Beierence  Moles  FoUowisg  Sutloo  Index 
-  303  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1960 


Station 

Day  of  month 

Tot. 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

EVAP 
WIND 

.24 

.30 

.21 

.30 

.24 

.25 

.28 

.28 

.30 

.16 

.30 

.41 

.37 

.28 

.24 

.24 

.20 

.21 

.22 

.23 

.25 

.25 

.26 

.22 

.25 

.27 

.23 

.24 

.19 

.18 

7.60 

AVENAL  9  SSE 

KIND 

.45 

.76 

.55 

.58 

.51 

.43 

.62 

.58 

.36 

1.07 

.67 

.44 

.47 

.77 

.53 

• 

• 

L.26 

.S3 

.56 

.45 

.47 

• 

* 

1.04 

.42 

.60 

.45 

.43 

15.00 

BACKUS  RANCH 

«IND 

MAX 

MIN 

.35 
11 
95 
57 

.21 
11 

52 

.43 
25 

.55 
45 
90 
S3 

.41 
19 
88 
54 

.48 
56 
88 
53 

.27 
42 
86 
51 

.31 
8 
83 
59 

.41 
9 
90 
63 

.40 
28 
89 
62 

.39 
10 
94 
6S 

.55 
84 
92 
65 

.81 
115 
87 
63 

.51 
100 
82 
60 

.  37 
67 
81 
54 

.39 
45 
79 
54 

.32 
11 
85 
53 

.34 
34 
85 
55 

.34 
28 
84 
57 

.56 
131 
83 
57 

.48 
106 
77 
51 

.  41 
124 
79 
48 

.37 
78 
83 
48 

.35 
35 
85 
53 

.36 
12 
87 
53 

.40 
39 
87 
55 

.43 
6S 
83 
55 

.57 

lis 
?i 

57 

.52 
84 
77 
SO 

.36 
44 
81 
51 

12.65 
1681 
85.0 
SS.4 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

«IND 

.28 
37 

.17 
30 

.38 
21 

.22 
27 

.31 
36 

.15 
47 

23 

.30 
31 

.17 
29 

.59 
29 

.27 
48 

.00 

3 

.24 

55 

.30 
30 

.33 
20 

.17 
36 

.54 
9 

.22 
41 

.06 
48 

12 

.18 
15 

.46 
25 

.05 
30 

.58 
28 

.34 
45 

.13 
30 

.63 
17 

43 

.23 
33 

.14 
26 

B  8.27 
904 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 
WIND 

MIN 

.34 
52 
88 
56 

.35 
89 
76 
55 

.31 
41 
85 
55 

.30 
102 
79 
51 

.29 
43 
86 
52 

.29 

29 
90 
56 

.32 
38 
88 
68 

.33 
58 
90 
57 

.30 
35 
90 
57 

.32 
33 
86 
63 

.38 
37 
92 
63 

.30 
70 
92 
60 

.35 
60 
92 
63 

.45 
51 
87 
57 

.36 
62 
84 
57 

.30 
80 
80 
56 

.24 
56 
83 
57 

.30 
54 
85 
57 

.28 
70 
88 
54 

.30 
58 
82 
56 

.34 
36 
80 
SS 

.35 
73 
81 
55 

.39 
83 
81 
53 

.23 
15 
85 
58 

.26 
23 
88 
57 

.28 
22 
84 
61 

.30 
42 
82 
60 

.32 
66 
83 
55 

.25 
45 
82 
57 

.28 
87 
81 
57 

9.41 
1610 
84.7 
57.3 

KIND 

.32 
36 

.36 
60 

.26 
41 

.34 
86 

.32 
40 

.29 
32 

.32 
46 

.28 
25 

.34 
46 

.07 
21 

.13 
22 

.25 

33 

.31 
47 

.30 
38 

.37 

33 

.27 
35 

.21 
23 

.23 
27 

.27 
25 

.32 
39 

.31 
81 

.29 
12 

.  18 
10 

.23 
14 

.27 
20 

.26 
24 

.22 
22 

.25 
34 

.22 
30 

.22 
42 

8.01 
1044 

BURLINGAME 

KIND 

MAX 

MIN 

.22 
90 
77 
52 

.  19 

66 
77 
56 

.  18 
112 
76 
53 

.19 
91 
77 
52 

.29 
159 
80 
50 

.22 
30 
79 
50 

.21 
150 
80 
50 

.22 
81 
80 
50 

.22 
109 
81 
58 

.29 
121 
83 
57 

.33 
150 
84 
57 

.28 
126 
80 
58 

.21 
105 
78 
50 

.22 
68 
79 
49 

.19 
98 
78 
58 

.15 
83 
78 
56 

.21 
78 
76 
54 

.15 
89 
77 
54 

.16 
131 

77 
SO 

.15 
88 
75 
50 

.15 
52 
77 
49 

.20 
61 
78 
54 

.15 
77 
78 
48 

.18 
73 
84 
51 

.20 
27 
85 
55 

.27 
71 
84 
56 

.12 
72 
75 
SS 

.12 
31 
76 
52 

.14 
94 
75 
54 

.09 
62 
74 
56 

5.90 
2645 
78.6 
53.5 

CACHUMA  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.27 

27 
87 
57 

.23 
24 
88 
59 

.28 
29 
88 

57 

.25 
33 
86 
58 

.26 
38 
92 
56 

.30 
34 
86 
57 

.28 
33 
87 
57 

.26 
22 
86 
59 

.20 
17 
82 
59 

.33 
30 
91 

65 

.28 
26 
91 
6S 

.35 
28 
93 
65 

.33 
26 
92 
63 

.28 
28 
91 

60 

.22 
26 
86 
59 

.20 
23 
83 
56 

.16 
22 
83 
56 

.21 
22 
84 
58 

.21 
20 
86 
57 

.22 
29 
86 
59 

.24 
32 
83 
59 

.18 
35 
80 
53 

.19 
27 
81 
53 

.26 
30 
85 
55 

.32 
36 
88 
58 

.32 
28 
88 
59 

.26 
27 
88 
57 

.25 
31 
85 
59 

.15 
24 
82 
58 

.21 
24 
81 
60 

7.50 
831 
86.3 
58.4 

CAMP  PARDEE  (a) 

EVAP 
WIND 

.28 
22 

.29 
33 

.21 
19 

.27 
30 

.23 
22 

.26 
19 

.26 
13 

.28 
14 

.28 
18 

.12 
21 

.21 
4 

.29 
29 

.32 
12 

.26 
16 

.23 
IS 

.18 
22 

.18 

20 

.21 
18 

.23 
19 

.25 
19 

.21 
22 

.21 
23 

.20 
23 

.23 
19 

.22 
14 

.26 
18 

.21 
19 

.22 
19 

.18 
18 

.17 
23 

6.9S 
583 

CHICO  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.31 
47 

.27 
74 

* 

« 
* 

.88 
150 

.  24 
16 

.32 
22 

.31 
12 

.21 
22 

* 

* 
* 

.  7S 
65 

.28 
22 

.29 
30 

.24 
26 

.  19 
19 

« 

.62 
42 

.  20 
9 

.  29 
36 

.26 
31 

.22 
15 

* 

* 

.67 
44 

.30 
31 

.18 
17 

.21 
29 

.  18 
31 

7.42 
790 

CHULA  VISTA 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.20 
119 
82 
62 

.19 
92 
82 
63 

* 

* 

* 

1.03 
386 
88 
64 

.24 
82 
85 
64 

.24 
97 
85 
65 

.24 
68 
89 
65 

• 

* 

* 

* 

.79 
217 
90 
65 

.28 
72 
91 
68 

.  24 
98 
91 
68 

.24 
84 
88 
65 

.24 
83 
84 
62 

• 

* 
• 

.  71 
262 
84 
61 

.  19 
101 
84 
63 

.  20 
85 
84 
63 

.23 
85 
82 
59 

.24 
91 
80 
55 

* 

• 

.  50 
215 
82 
55 

.19 
81 
81 
60 

.  17 
77 
83 
62 

.  20 
99 
82 
62 

.22 
74 
81 
60 

6.78 
2568 
84.7 
62.4 

COW  CREEK 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.73 
111 
99 
78 

.37 
31 

103 
77 

.45 

101 
74 

.24 
60 

103 
75 

.53 
14 

103 
73 

.65 
41 

102 
75 

.60 
48 
99 
70 

.55 
11 
99 
71 

.41 
4 

103 
76 

.60 
46 

104 
79 

.60 
56 

100 
79 

.42 

6 

103 
78 

.56 
19 

105 
78 

.60 
29 

103 
73 

.62 
37 

103 
72 

.60 
54 

102 
72 

.48 
17 

106 
70 

.39 
2 
98 
70 

.49 
14 
99 
70 

.  45 
20 
97 
72 

.68 
59 
98 
69 

.48 
62 
93 
65 

.45 
8 
94 
66 

.30 
2 
95 
67 

.39 
1 
96 
65 

.41 
2 
95 
68 

.  40 
3 
95 
69 

.37 
14 
95 
70 

.  52 
28 
92 
67 

.  35 
10 
92 
60 

14.69 
809 
99.2 
71.6 

DAVIS  1  WSW 

EVAP 
WIND 

.27 
67 

.28 
163 

.16 
19 

.30 
108 

.23 
44 

.27 
21 

.29 
42 

.24 
15 

.30 
40 

.18 
12 

.31 
21 

.33 
38 

.27 
22 

.24 
23 

.26 
94 

.20 
75 

.18 
18 

.22 
8 

.22 
13 

.22 
34 

.23 
44 

.32 
78 

.32 
66 

.18 
12 

.20 
3 

.24 
14 

.25 
56 

.26 
70 

.17 
36 

.18 
73 

7.32 
1329 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.  25 
134 
78 
54 

.23 
160 
74 
53 

« 

- 

* 

« 
« 

1.04 
476 
82 
58 

.27 
110 
83 
53 

.23 
77 
80 
53 

* 
* 

* 
• 

♦ 
• 

t24 
375 
87 
53 

.  27 
100 
84 
S2 

.21 
131 
80 
51 

.20 
176 
75 
53 

.  19 
159 
71 
S3 

* 

* 

♦ 

.56 
295 
77 
49 

.15 
96 
74 
49 

.19  .20 
125  118 

75  1  74 

sol  SO 

.  17 
70 
76 
SO 

* 

* 

.80 
171 
87 
53 

.  18 
122 
78 
S3 

.23 
176 
75 
52 

.  14 
118 
73 
51 

.  14 
163 
69 
53 

6.89 
3352 

FOLSOM  DAM 

EVAP 
WIND 

.26 
40 

.30 

69 

.18 
34 

.29 
85 

.28 

37 

.20 
36 

.28 
36 

.30 
32 

.30 

39 

.25 
S3 

.29 
3S 

.30 
40 

.32 
31 

.27 
28 

.25 
65 

.22 
63 

.19 
26 

.16 
20 

.19 
26 

.27 
44 

.24 
39 

.21 
28 

.24 
46 

.33 
61 

.28 

65 

.36 
71 

.22 
26 

.28 
45 

.16 
30 

.19 

67 

7.61 
1317 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 
WIND 
HAX 
HIN 

.42 
35 
89 
58 

.41 
33 
90 
58 

.35 
37 
89 
62 

.58 
99 
89 
55 

.33 
52 
90 
54 

.42 
42 
85 
64 

.42 
29 
88 
59 

.44 
36 
89 
58 

.37 
23 
90 
58 

.37 
53 
88 
60 

.35 
44 
86 
66 

.52 
49 
87 
69 

.53 
51 
93 
62 

.47 
37 
92 
62 

.46 
45 
90 
58 

.38 
40 
90 
53 

.34 
34 
85 
57 

.35 
33 
85 
56 

.36 
31 
86 
S9 

.38 
27 
88 
57 

.38 
34 
86 
55 

.39 
39 
86 
57 

.31 
34 
85 
56 

.34 
29 
89 
61 

.40 
32 
91 
61 

.42 
31 
93 
64 

.28 
23 
85 
64 

.38 
32 
89 
58 

.31 
31 
85 
56 

.31 
26 
84 

55 

11.77 
1141 
88.1 
58.1 

HBTCH  HETCHY 

EVAP 
WIND 

.26 

.25 

.24 

.26 

* 

.52 

.24 

.25 

.26 

.17 

" 

.08 

.22 

.24 

.24 

.24 

.23 

.23 

.23 

.24 

.23 

- 

.24 

- 

.24 

.21 

.21 

.24 

.19 

.20 

.08 

.14 

.17 

6.55 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

EVAP 
WIND 
HAX 
MIN 

.27 
21 
99 
73 

.08 
14 
97 
75 

101 
75 

.42 
82 

104 
73 

.30 
18 

102 
74 

?! 
14 

100 

75 

.32 
18 

102 
71 

.36 
12 

102 
72 

.28 
13 

100 
74 

.29 
17 

100 
76 

.30 
20 

103 
77 

.37 
22 

105 
76 

.37 
17 

107 
76 

.28 
8 

104 
76 

.49 
33 

104 
68 

.42 
41 

100 
65 

.39 

35 
98 
63 

.40 
24 
97 
64 

.34 
21 
97 
66 

.31 
31 

95 
67 

.40 
37 
99 
67 

.50 
70 
95 
58 

.32 
28 
93 
60 

.30 
16 
94 
62 

.35 
14 
97 
62 

.34 
15 
97 
63 

.37 
76 
97 
74 

.38 
• 

99 
76 

.42 
20 
98 
65 

.37 
47 
96 
61 

10.03 
784 
99.4 
69.5 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

EVAP 
WIND 

.45 
51 

.60 
95 

.30 
61 

.50 
99 

.45 
71 

.41 
58 

.45 
62 

.51 
62 

.38 
49 

.45 
79 

.30 
69 

.72 
77 

.52 
71 

.45 
55 

.48 
73 

.30 
66 

.30 
45 

.35 
43 

.45 
57 

.43 

53 

.41 

52 

.39 
81 

.30 
48 

.37 
51 

.35 
46 

.37 
43 

.30 
41 

.52 
81 

.30 
60 

.33 
S4 

12.44 
1853 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 
WIND 

.33 
26 

.31 
31 

.29 
29 

.37 
49 

.29 
38 

.29 
19 

.29 
16 

.33 
23 

.32 
17 

.  13 
29 

.22 
20 

.40 
36 

.41 

33 

.34 
25 

.35 
51 

.24 

35 

.22 
26 

.24 
17 

.26 
23 

.37 
29 

.26 
20 

.27 
32 

.22 
18 

.28 
23 

.24 
16 

11 

.29 
21 

.22 
21 

.21 
25 

.22 
39 

B  8.49 
798 

LAKESHORE 

EVAP 
WIND 

.24 
26 

.29 
20 

.25 
41 

.23 
17 

.28 
24 

.29 
30 

.30 
25 

.28 
22 

.09 
12 

.25 
21 

.29 
20 

.27 
21 

.26 
23 

.29 
21 

.26 
22 

.22 
13 

.25 
15 

.23 
19 

.26 
25 

.20 
21 

.26 
36 

.22 
21 

.20  .28 
8  20 

16 

.24 
14 

.24 
21 

.20 
13 

.21 
20 

.20 
21 

7.32 
628 

LAKE  SPAULDING  DAM 

EVAP 
WIND 

.41 

.43 

.15 

.37 

.41 

.41 

.40 

.40 

- 

.33 

.27 

.30 

.45 

.45 

.45 
- 

.36 

.33 

.38 

.37 

.50 

.42 

.33 

.40 

.37 

.41 

.43 

.40 

.  42 

.31 

.34  .28 

11.28 

LODI 

EVAP 
WIND 

.  24 
27 

.22 
45 

.26 
55 

.25 
70 

.21 
32 

.20 
25 

.30 

37 

.23 
16 

.21 
35 

.18 
18 

.31 
33 

.36 
60 

.18 
29 

.27 
33 

.25 
69 

.14 
41 

.16 
22 

.18 
22 

.26 
38 

.20 
25 

.22 
42 

.27 

S3 

.19 
21 

.17 
17 

.24 
27 

.20 
7 

.21 
43 

.19 
60 

.16 
13 

.17 

58 

6.63 
1073 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.30 
* 

90 
60 

.30 
20 
92 
56 

.30 
40 
90 
60 

.30 
60 
89 
55 

.  15 
100 
93 
58 

.30 
50 
93 
60 

.25 
40 
94 
62 

.40 
50 
96 
62 

.19 
50 
91 
64 

.15 
20 
97 
65 

.30 
40 
97 
66 

.34 
40 
92 
62 

.24 
30 
93 
58 

.25 
40 
92 
59 

.19 

70 
86 
57 

.15 
60 
87 
57 

.15 
30 
89 
58 

.24 
30 
91 
59 

.25 
50 
90 
59 

.20 
40 
87 
56 

.19 
60 
87 
54 

.23 
60 
85 
57 

.  15 
20 
90 
58 

.19 
10 
90 
60 

.15 
20 
93 
62 

.20 
10 
93 
64 

.21 
60 
87 
61 

.15 
50 
85 
56 

.15 
50 
85 
57 

.20 
70 
84 
97 

6.77 
1270 
90. 3 
69. 3 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.27 
26 
90 
58 

.30 
36 
88 
54 

.24 
24 
83 
58 

.29 
49 
83 
51 

.21 
15 
88 
58 

.28 
17 
92 
57 

.30 
25 
89 
57 

.32 
22 
88 
56 

.31 
24 
90 
66 

.25 
18 
86 
63 

.32 
18 
93 
63 

.38 
26 
94 
60 

.30 
19 
93 
58 

.29 
22 
89 
57 

.27 
26 
87 
56 

.20 
24 
84 
SS 

.22 
24 
86 
57 

.23 
20 
86 
57 

.25 
17 
89 
55 

.24 
27 
87 
57 

.28 
16 
85 
S3 

.28 
31 
84 
54 

.26 
18 
86 
54 

.25 
17 
85 
54 

.25 
16 
87 
57 

.27 
15 
88 
58 

.24 
21 
83 
59 

.26 
25 
85 
55 

.21 
17 
85 
56 

.21 
31 
85 
57 

7.98 
686 
87.3 
57.0 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 
WIND 

.34 

.28 

.27 

.32 

.27 

.32 

.30 

.30 

.29 

.23 

.42 

.41 

.28 

.39 

.23 

.16 

- 

.24 

.26 

.40 

.27 

.21 

.28 

.31 

.22 

.29 

.29 

.23 

.25 

.17 

B  8.51 

NEWARK 

EVAP 
WIND 

.21 
49 

.22 
63 

* 

« 

* 

* 

• 

.81 
250 

.26 
47 

.34 

35 

.26 
48 

* 
* 

: 

.67 
123 

.22 
36 

.23 
34 

.21 

37 

.25 
80 

• 

* 

« 
« 

.48 
116 

.22 
35 

.15 
40 

.27 
33 

.23 
38 

1 

* 
• 

• 
* 

.67 
65 

.20 
41 

.14 
42 

.15 
45 

,11 
27 

6.19 
1304 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 
WIND 

i.47 
84 

.36 
82 

.34 
88 

.31 
109 

.29 
86 

.33 
51 

.37 
46 

.34 

52 

.31 
73 

.20 
53 

.31 
48 

.55 
79 

.37 
58 

.39 
274 

.36 
22 

.27 
11 

.24 

67 

.35 
36 

.24 
64 

.38 
67 

.31 
73 

.26 
73 

.38 
44 

.22 
49 

.38 
52 

.30 
36 

.26 
49 

.19 
41 

.35 
115 

.12 
97 

9.55 
2079 

PLACERVILLE   IFG  (b) 

EVAP 
WIND 

.23 

.24 
19 

« 

■  * 

« 
• 

.63 
48 

.23 
4 

.28 

25 

.31 

27 

.30 

30 

* 
« 

* 

.54 

58 

.28 

.27 
20 

.24 
15 

.21 
12 

* 
* 

♦ 

.60 
39 

.25 
9 

.22 
19 

.28 
54 

.20 
24 

• 
* 

« 
« 

.82 
81 

.19 

7 

.24 
32 

.21 
21 

6.94 
575 

1 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.32 

.24 

.33 

.35 

.36 

.41 

.34 

.35 

.34 

.35 

.28 

.34 

.38 

.38 

.31 

.28 

.23 

.18 

.29 

.31 

.26 

.20 

.21 

.27 

.31 

.33 

.32 

.32 

.25 

.201 

1  9.04 

SALT  SPRINGS  PH 

EVAP 
WIND 

.35 

.32 

.26 

.17 

.30 

j.34 

.36 

.37 

.30 

.  19 

.25 

.31 

.40 

.35 

.36 

.27 

.26 

.28 

.34 

.40 

.31 

.33 

.27 

.28 

.38 

.40 

.31 

.26 

.24 

.27 

9.23 

SHASTA  DAM 

EVAP 
WIND 

.30 
46 

.27 
41 

.25 
39 

.28 

1  68 

.24 
58 

.32 

i  72 

.31 
61 

.38 
72 

.30 

'  66 

.  15 
44 

.25 

;  50 

.30 
45 

.25 
45 

;.35 
i  50 

1.25 
1  60 

.25 
40 

.25 
50 

.19 
41 

.27 
52 

.26 
42 

.32 
105 

.36 
102 

. 33  . 28 
58  54 

.35 

60 

1.28 
1  49 

.25 
43 

.27 

1  43 

.25  .26 

1  32 1  41  1 

8.37 
i  1629 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Continued 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1960 


Day  of  month 


otatioo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  >.  ? 

0  o> 

e-  < 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 

.36 

.30 

.30 

.19 

.21 

.28 

.20 

.  21 

.  19 

.  15 

- 

.30 

.30 

.25 

.20 

.  17 

- 

- 

.22 

.25 

.25 

.  18 

.17 

* 

.45 

.  15 

.18 

.20 

.20 

B  6.76 

70 

60 

80 

50 

15 

15 

20 

50 

10 

50 

790 

MAX 

90 

90 

82 

86 

92 

94 

92 

94 

85 

95 

- 

- 

92 

91 

84 

88 

89 

_ 

_ 

90 

86 

85 

87 

91 

_ 

89 

85 

84 

81 

88.4 

HIN 

57 

53 

61 

51 

56 

60 

60 

60 

67 

67 

- 

- 

57 

55 

54 

54 

57 

- 

- 

56 

51 

53 

54 

59 

- 

- 

61 

56 

58 

56 

57,2 

TAHOE  CITY 

EVAP 

.18 

.  18 

.17 

.14 

.  16 

.13 

.  16 

.13 

.  15 

.04 

.08 

.09 

.15 

.15 

.11 

.13 

.10 

.10 

.  10 

.15 

.  11 

.04 

.09 

.  16 

.  10 

.  13 

.08 

.  10 

.09 

.08 

3.  58 

WIND 

15 

16 

21 

18 

11 

9 

12 

9 

9 

8 

5 

5 

17 

8 

9 

10 

11 

12 

10 

15 

11 

23 

25 

4 

17 

6 

10 

10 

10 

13 

359 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.45 

.30 

.52 

.25 

.36 

.39 

.34 

.37 

.40 

.30 

.68 

.75 

.  56 

.60 

.33 

.36 

.30 

.30 

.45 

.60 

.27 

.  45 

.34 

.28 

.31 

.28 

.40 

.36 

.38 

.30 

11.98 

224 

183 

269 

171 

88 

83 

71 

56 

117 

53 

148 

237 

159 

212 

271 

189 

94 

71 

145 

240 

117 

154 

78 

41 

34 

35 

134 

206 

220 

276 

4376 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

EVAP 

.27 

.  15 

« 

; 

.94 

.26 

.24 

* 

• 

.52 

.25 

.21 

.24 

.19 

* 

* 

.59 

.23 

.31 

.28 

.21 

• 

« 

.59 

.21 

.  21 

.17 

.  18 

B  6.47 

WIND 

32 

29 

38 

39 

27 

1093 

TULELAKE 

EVAP 

.38 

.  34 

.  32 

.24 

.23 

.23 

.28 

.25 

.26 

.21 

.30 

.25 

.31 

.28 

.28 

.26 

.27 

.24 

.28 

.31 

.  30 

.21 

.20 

.25 

.  17 

.21 

.  18 

.  17 

.  19 

.  15 

7.  55 

WIND 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.43 

.28 

.21 

.35 

.26 

.35 

.32 

.33 

.32 

.15 

.27 

.31 

.32 

.22 

.33 

.29 

.20 

.42 

.28 

.28 

.48 

.40 

.34 

.34 

.30 

.19 

.28 

.26 

.27 

.22 

9.00 

WIND 

56 

40 

40 

74 

79 

60 

58 

57 

56 

42 

47 

42 

39 

40 

38 

51 

102 

35 

11 

39 

158 

133 

71 

63 

54 

38 

38 

53 

32 

31 

1677 

IffllSKEYTOWN  RES 

EVAP 

.23 

.  23 

* 

* 

* 

1.01 

.25 

.28 

.29 

* 

.71 

.27 

.28 

.29 

.22 

* 

.73 

.23 

.27 

.27 

.23 

* 

.75 

.25 

.  19 

.27 

.20 

7.  45 

WIND 

15 

21 

* 

119 

21 

20 

19 

62 

22 

20 

16 

16 

45 

19 

30 

30 

15 

* 

* 

53 

12 

12 

19 

16 

602 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 

(a)  EVAPORATION  PAN   IS  OF  SHEET  COPPER,  PAINTED, 

(b)  WIND  DATA  SINCE  AUGUST  27,   1959  FROM  ANEMOMETER  MOUNTED  ON  5-FOOT  FENCE  POST  AT  SW  CORNER  OF  FENCED  ENCLOSURE. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relati 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

Iastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

4: OCA  PST 

CO 

< 
c 
o 

6" 
■-1 

H 

a, 

0. 

o 
o 

■i" 

10: OOP  PST 

Trace 

s 

q 

10-49 

66 -OS 

100-199 

2,00 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

NW 

14 

5.5 

++22 

NNW 

21 

53 

36 

24 

38 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1.4 

BISHOP  WB  AIRPORT 

- 

_ 

18 

12 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

5 

2.7 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

SSW 

7.1 

25 

ESE 

9 

25 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

2,0 

BURBANK  WB  AIRPORT 

SSE 

17 

5.8 

++16 

ESE 

19+ 

70 

42 

35 

69 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

1.9 

EUREKA  WB  CITY 

tl 

5.1 

34 

N 

21 

- 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

37 

7.2 

FRESNO  WB  AIRPORT 

WNW 

47 

6.3 

21 

NW 

3 

66 

39 

21 

49 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

97 

1.6 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

27 

6.3 

++23 

WNW 

4 

79 

55 

48 

74 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

3.0 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

wsw 

39 

7.2 

++15 

WSW 

10+ 

88 

68 

68 

85 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3.0 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

tw 

4.9 

18 

W 

4 

79 

54 

51 

78 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

87 

2.2 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

43 

29 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

1.4 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

34 

9.2 

++21 

WNW 

29+ 

84 

67 

56 

79 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

4.0 

POINT  ARGUELLO  WB 

5  8 
5.8 

++21 

NW 

3 

9 

2 

0 

0 

0 

0 

11 

5.9 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

s 

19 

9.2 

34 

SE 

3 

44 

29 

15 

34 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

95 

1.2 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SSW 

17 

6.2 

26 

W 

3 

75 

49 

25 

62 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

95 

l.l 

SANDBERG  WB 

SSW 

10.8 

++29 

SSE 

14 

25 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.1 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

NW 

13 

6.1 

17 

NW 

3 

86 

62 

60 

83 

2 

1 

° 

0 

0 

0 

3 

84 

2.3 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

37 

10.9 

30 

WNW 

10 

88 

71 

60 

82 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

3.1 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

tw 

8.9 

25 

W 

5+ 

88t 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

66 

SAN  JOSE 

tNW 

55 

4.2 

18 

NW 

3 

57 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

76 

2.6 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

28 

5.4 

++25 

WNW 

4 

91 

66 

63 

90 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

3.5 

t  8:00  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.  THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS, 
t  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY. 


PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 


Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from  observations  taken  by  volunteer  cooperative  observers.  These  observations 
are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  a  Weather  Records  Processing  Center,  where  they  are  checked  for  accuracy  and  complete- 
ness and  placed  on  punch  cards.  These  cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables.  Printing  and  mailing  Is  done  at  the 
National  Weather  Records  Center  at  Ashevllle,   North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.  Records  for  any  state  cannot  be  checked  by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that  state  have 
been  received.     Printing  cannot  be  done  until  all  the  tables  and  the  text  for  an  Issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  maintain  high  quality  of  the  data.  A  realistic  deadline  for  mailing  the 
printed  Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of  the  second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month  for  which 
data  are  published).  It  any  recipient's  copy  Is  unduly  delayed,  the  Director,  National  Weather  Records  Center,  Ashevllle,  North 
Carolina  should  be  advised. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 

SEPTEMBER  1960 


Dar  Oi  Month 

rage 

Depth  In 

Soil 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

S 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9 

BRAWLEY  2  SW 

4 

Inches  (a) 

9:00 

A 

M. 

MAX 
HIN 

90 
88 

89 
88 

91 
87 

92 
90 

92 
90 

92 
102 
90 

92 
102 
88 

93 
103 
88 

94 
105 
91 

94 
105 
92 

94 
105 
92 

95 
108 
93 

93 
107 
90 

94 
106 
91 

93 
105 
91 

88 
102 
88 

87 
104 
86 

86 
101 
84 

87 
101 
84 

87 
96 
85 

86 
- 

82 
104 
78 

80 
103 
78 

81 

106 
80 

84 
107 
81 

85 
109 
83 

86 
110 
84 

86 
110 
84 

87 
107 
85 

34 
82 

83 
104 
86 

8 
1 
6 

8 

Inches 

9:00 

A 

U. 

MAX 

94 
98 
92 

91 
97 
90 

93 
95 
90 

94 
97 
92 

95 
97 
92 

94 
98 

93 

95 
97 
92 

95 
98 
92 

95 
99 
93 

96 
99 
94 

96 
99 
94 

97 
101 
95 

97 
101 
94 

96 
100 
95 

96 
100 
94 

93 
98 

93 

92 
99 
92 

92 
97 
90 

91 
97 
90 

90 
93 
89 

91 

89 
97 
89 

87 
96 
87 

87 
92 
86 

88 
93 
87 

88 
94 
88 

89 
94 
88 

89 
94 
88 

89 
93 
88 

93 
87 

92 
96 
90 

2 
8 
8 

12 

Inches 

9:00 

A 

M. 

95 

93 

94 

95 

95 

95 

96 

96 

96 

97 

97 

97 

98 

97 

97 

96 

95 

94 

93 

92 

93 

92 

91 

90 

91 

91 

91 

92 

91 

94 

0 

20 

Inches 

9:  00 

A 

M. 

95 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

95 

95 

95 

95 

96 

96 

95 

95 

95 

94 

93 

93 

93 

92 

92 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

93 

5 

39 

Inches 

9:00 

A 

U. 

92 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

91 

1 

79 

Inches 

9:00 

A 

M. 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

87 

7 

DAVIS  1  WSW 

4 

Inches  (b) 

MAX 
HIN 

81 

64 

77 
63 

81 

66 

81 

63 

82 
64 

36 
68 

87 
68 

88 
68 

89 
73 

81 

69 

84 
70 

88 
70 

39 
69 

87 
67 

84 

66 

82 
64 

82 

66 

84 
67 

86 

66 

83 
61 

75 
58 

72 
62 

78 

60 

80 
63 

82 
66 

84 
68 

84 
68 

82 
64 

81 

65 

79 

65 

82 

65 

6 
7 

RIVERSIDE 

CITRUS  EXPERIMENT  STATION 

12 

STATION  1 
Inches  (c) 

MAX 
MIN 

81 
78 

SI 

78 

82 
78 

83 
79 

84 
80 

84 
80 

84 
80 

84 
81 

84 
81 

84 
82 

85 
82 

36 
33 

86 
83 

86 
83 

84 
82 

82 
80 

80 
78 

79 
76 

80 
77 

80 
77 

79 
76 

77 
75 

78 
74 

78 
75 

79 
76 

80 
76 

79 
76 

78 
76 

77 
75 

76 
74 

81 

78 

3 
4 

18 

STATION  2 
Inches  (d) 

MAX 
MIN 

65 
64 

65 
65 

66 
65 

67 
66 

67 
66 

67 
66 

67 
66 

67 
66 

67 
67 

68 
67 

69 
68 

70 
69 

71 
70 

72 
71 

71 
71 

71 

70 

70 
68 

68 
68 

68 
66 

66 
64 

64 
63 

64 
63 

64 
64 

64 
64 

65 
64 

65 
65 

66 
65 

66 
65 

65 
65 

65 
65 

67 
66 

0 
2 

(a)  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND,    EXPOSED  TO  SUN.   FLAT  SURFACE  WITH  NO  SLOPE.     MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  ARE  FROM   INSTRUMENTS  CORPORATION  THERMOGRAPH  MADE 
AT  9:00  A.M.  COVERING  PREVIOUS  24  HOURS.     9:00  A.M.   READINGS  ARE  FROM  H.J.  GREEN  MERCURY-IN-GLASS  THERMOMETERS. 

(b)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  ADOLPH  FRESE  SOIL  THERMOGRAPH. 

(o)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  BARE  GROUND,    EXPOSED  TO  THE  SUN.     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(d)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,    SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.      IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  7:00  A.M. 
SEPTEMBER  19  TO  7:00  A.M.   SEPTEMBER  21   (48  HOURS).     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 


S«e  Releience  Holes  FoUowliig  StaUon  Index 
-   306  - 


REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1960 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  CI imatologist ,  557  Federal  Of- 
fice Building,   50  Fulton  Street ,   San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you . 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stat  ions  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 
issue . 

Divisions,   as  used  in  "C lima to logical  Data"  Table ,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65''F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stat ions  ( those  with  Weather  Bureau ,  Weather  Bureau  Airport ,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name ,  and  also 
Beaumont  1  E  and  San  Jose )  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observat ions  taken  at  the  present  locat ion .  Long-term 
means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowf al 1  and  Snow  on  Ground"  Table ,  and  in  the  "Seasonal  Snowf al 1"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Dai ly  Precipitation"  Table ;  "Dai ly  Temperature"  Table ;  and  "E vapor at  ion  and  Wind"  Table ,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table ,  when  published ,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  I ndex  shows  observat  ion  times  in  local  stand- 
ard time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observat  ions  on  daylight  saving  time . 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST, 
and  Mt.   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
fol lowing : 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Stat  ion .     Prec  ipitat  ion  measurement  s ,  made  at  irregular  intervals,   will  be  published  later  in    "Storage-Gage  Pre-' 
ci pi tat ion"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,     the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.       See     "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly     from  the  amounts  to  be  published     later  in 
Hourly  Precipitation  Data. ) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry   in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C.  for  $1.25.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Clima- 
tological Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

3 

a 

SPECIAL  j 

J  C  FASSOLO 

SAN  BERDINO 

FRANK  EBERT 

MODOC 

-  5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CONTRA  COSTA 

9A 

GIOVANNI   8  MUZZINl 

ALOEI^O  1  NT 

HUMBOLDT 

MRS  CORA  C  OLSEN 

AL 1  SO  CN  OAI  MT  FC  't'tb 

LOS  ANGELES 

ALPINE  FIRE  DEPT 

ALIADENA 

LOS  ANGELES 

RUBIO  CANON  L^W  ASN 

AUTUfiAS  BANCEft  STATION 

0161 

MODOC 

21 

41  29 

120  32 

4365 

8A 

:  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

0176 

SAN  BERDINO 

34  34 

115  45 

635 

STATE  DIV  OF  MWYS 

ANGIOLA  ELEV  +  WHSE 

PAC 1 F IC  UN  ION  COL 

3P 

FI6REBD  PRODUCTS  CORP 

8A 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

R I  VERS  IDC 

CORPS  OF  ENGINEERS 

KERN  CO  ftOAO  CAMP 

APPLE   VALLEY  RANChOS 

ARROYO  GffANDE 

SN  LUIS  OBPO 

COUNTY  ROAD  DEPT 

ARROrO  SECO 

0322 

MONTEREY 

24 

36  14 

121  29 

800 

MRS    IRMfl  V  GOULD 

0327 

13 

34  13 

lie  10 

1220 

U  S  FOREST  SERVICE 

OR AN GE 

HEHSChEL  P  CLAUSEN 

GLADYS  A  OUTRA 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PETE  E  OUBOSE 

HARBOR  MASTER 

AVENAU  9  SSe 

KINGS 

TIDEWATER  OIL  CO 

AZUSA  CITT  PARK  FC  143 

01.10 

LOS  ANGELES 

26 

34  08 

117  54 

610 

CORNELIUS  SMITH 

0418 

6 

34  57 

lie  11 

2645 

5P 

GEORGE  L  TURCOTT 

BADGER 

MRS  LUCILLE  E  WEODLE 

MAR IPOSA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

SAN  BERDINO 

L  £  METHENY 

SAN  BERDINO 

8A 

bakersfielO  h8  airport 

U  S  WEATHER  BUREAU 

6ALCH  POWER  HOUSE 

P  G  ♦  E  COMPANY 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

CORPS  OF  ENGINEERS 

barnesOn  park 

ORANGE 

BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 

BARRETT  DAM 

osn. 

SAN  DIEGO 

33 

32  41 

116  40 

1623 

7A 

SAN  OIEGO  WATER  DEPT 

SAN  BERDINO 

15 

34  54 

117  01 

2142 

4P 

SO  CALIF  WATER  CO 

BATES  RIDGE 

SNTA  BARBARA 

U  S  FOREST  SERVICE 

8EARIRAP  MEADOW 

CORPS  OF  ENGINEERS 

R  I  VERS  1  D£ 

8A 

BEAUMONT    IRRIG  DISI 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

R I VER  S I DE 

7A 

7A 

BEAUMONT    [RR[G  DIST 

BEAUMONT    1  E 

R 1  VERS  1 D£ 

U  S  WB  OBSERVER 

BEEHIVE  MEAOOW 

TUOLUMNE 

HETCH   HEICHY  WTR  SUP 

LOS  A  nCE  L  E  S 

T  J  LE  Blanc 

BEN  LOMONO 

SANTA  CRUZ 

MRS  NELSON  T  SHAW 

BENSONS  FERRY 

06B2 

SAN  JOAOUIN 

16 

3e  15 

121  26 

17 

DAVIO  P  CAMERON  JR 

0693 

37  52 

122  15 

299 

8P 

8P 

UNIVERSI Ty  of  CAL if 

berryessa  lake 

BESMlCK    7  S 

S  I  SK 1  YOU 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BIG  8AP  PANGER  STATION 

35 

123  15 

1272 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE 

SAN  BERDINO 

5P 

BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 

BIG  BEAR  LAKE  0AM 

7A 

KENNETH   V  SIMPSON 

5P 

SO  CAL  IF  EDI  SON  CO 

BIG  OALTON  0AM  FCzaSB-E 

LOS  ANGELES 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

INYO 

19 

37  08 

118  28 

10000 

s 

OEPT  WATER  RESOURCES 

BIG  PINES  PARK  FC  83B 

0779 

LOS  ANGELES 

* 

34  23 

117  41 

6860 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG   SUR   STATE  PARK 

MONTEREY 

36  15 

235 

STATE  PARK  SERVICE 

BIG  TUJUNGA  0AM  FCdbO-E 

LOS  ANGELES 

5P 

WILLIAM  L  CROKE 

BIRMINGHAM  OEN  HOSPITAL 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK    INTAKE  2 

INYO 

37  15 

MID 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 

37  06 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  WB  AIRPORT 

37  22 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

INTO 

3T  22 

iia  43 

UNION  CARBIDE  CO 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

SANTA  CLARA 

MRS  MARY    INCERP 1 

BLACKS  MOUNTAIN 

0S67 

LASSEN 

21 

40  46 

121  12 

7200 

s 

u  s  WEATHER  Bureau 

BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 

0870 

LASSEN 

21 

40  44 

121  15 

5600 

7A 

U  S  FOREST  SERVICE 

BLUE  CANYON  WS  AIRPORT 

U   S  WEATHER  BUREAU 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 

HUMBOLDT 

9A 

RIVERSIDE 

STATE  DIV  OF  FSTRy 

BLYTHE  7  W 

RIVERSIDE 

STATE  DIV  Of  FSTRy 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

RIVERSIDE 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

NEVADA 

8A 

HAROLD  M  PABST 

BON  1  TA 

SAN  DIEGO 

eOONVlLLE    HWY  MNTNC  STA 

MENDOCINO 

STATE  DIV  OF  HWYS 

BORON 

0979 

KERN 

6 

35  00 

117  39 

2455 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

BORREGO  DESERT  PARK 

0983 

SAN  DIEGO 

33  16 

116  25 

745 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

SAN  DIEGO 

DI  GIORGIO  FRUIT 

BOULDER  CREEK 

LOCATELLI  RANCH 

SANTA  CRUZ 

VINCENT  D  LOCATELLI 

BOULEVARD 

9A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BOUQUET  CANYON 

LOS  ANGELES 

BOWMAN  DAM 

NEVADA  IRRlG  DIST 

BRADFORD  RANCH 

RIVERSIDE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MONTEREY 

BRAWLEY  i  sw 

1046 

IMPERIAL 

6 

32  57 

115  33 

-100 

8A 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

1050 

S I SK 1  YOU 

12 

41  34 

122  OS 

5759 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BREA  CITY 

ORANGE 

BREA  FIRE  OEPT 

BREA  DAM 

ORANGE 

BRENTWOOD  6  SW 

CONTRA  COSTA 

: 

6P 

BRUCE  L  BOELK 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRIDGEVILLE   k  NNW 

HUMBOLDT 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

MRS  JOYCE  A  FARNHAM 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

BUT  IE 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPff&S  GUARP  STA 

1133 

PLACER 

1 

39  00 

120  35 

4800 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRYSON 

1142 

MONTEREY 

24 

35  48 

121  05 

925 

ERNEST  A  WEFERLINC 

BUCKHORN 

Bucks  creek  ph 

P  G  +  E  COMPANY 

Bucks  lake 

: 

MRS  FAYE  D  MC  HUGH 

BUENA  VISTA 

SAN  BENITO 

MRS  LOLA  F  GALLI 

BULLARDS  BAR  PWR  HOUSE 

BURBANK  FIRE  DEP  FC2S6B 

CHIEF  W  J  TAYLOR 

BURBANK  WB  AIRPORT 

LOS  ANGELES 

BURL INGAME 

SAN  MATEO 

CITY  OF  BURLINGAME 

BURNE Y 

1214 

21 

40  53 

121  40 

3127 

8A 

MRS  RUTH  C  ESTES 

BURNT  RANCH  1  S 

1219 

TRINITY 

35 

40  48 

123  28 

2150 

PAUL  F  KAUT 

BURTON  RANCH 

CONTRA  COSTA 

BUTTONWILLOW 

BUENA  VISTA  H  S  DIST 

CABAZON 

RIVERSIDE 

5P 

JAMES  A  WAKELANO 

CABfllLLO  NAT  MONUMENT 

SAN  DIEGO 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

CACHUMA  DAM 

SNTA  BARBARA 

8A 

: 

CAJON  WEST   SUMMI T 

SAN  BERDINO 

CALAVERAS  BIG  TREES 

CAL  DIV  BEACH  *  PKS 

CALAVERAS  RANGER  STA 

CALAVERAS 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1281 

ALAMEDA 

i: 

37  2" 

121  49 

805 

S  F  WATER  DEPT 

CALEXICO  2  HE 

1288 

IMPERIAL 

32  41 

115  20 

12 

CALIFORNIA  HOT  SPRGS  RS 

1300 

35  53 

118  41 

2950 

CAL I STOCA 

1312 

r 

38  35 

122  35 

365 

CALLAHAN  RANGER  STATION 

SiSK 1  YOU 

41  16 

122  48 

3136 

5P 

5P 

CAMP  ANGELUS 

1369 

SAN  BERDINO 

21 

34  09 

116  59 

CAMPO 

1424 

SAN  DIEGO 

33 

32  37 

116  28 

2630 

9P 

5P 

CAMP  PARDEE 

1426 

CALAVERAS 

16 

38  15 

120  51 

8A 

8A 

8A 

: 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTER 

1433 

8 

39  38 

120  34 

5565 

s 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

14  44 

SN  LUIS  OBPO 

35  20 

120  41 

615 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPTONVILLE  ranger  STA 

1462 

YUBA 

39  27 

121  02 

2  760 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  HISMON 

1470 

TULARE 

36  11 

lie  40 

3800 

CANBY  11  SW 

1471 

21 

41  22 

121  03 

4500 

BA 

MRS  VIRGINIA  L  MILLER 

1476 

2 

41  27 

120  52 

4312 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

1484 

LOS  ANGELES 

1 

34  11 

118  34 

794 

PIERCE  JR  COLLEGE 

CANT  IL 

)48e 

35  IB 

117  58 

2010 

6P 

POSTMASTER 

CANYON  DAM 

PLUMAS 

40  10 

121  05 

4555 

5P 

51 

P  G  ♦  £  COMPANY 

CARBON  CANYON  OILMAN 

1516 

ORANGE 

21 

33  55 

117  47 

1625 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

152C 

SAN  BERDINO 

Zt 

33  57 

117  48 

1220 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

PLUMAS 

. 

40  05 

121  09 

2986 

5P 

P  G  *  £  COMPANY 

CAHMEL  VALLEY 

153* 

MONTEREY 

36  29 

121  44 

425 

5P 

5P 

A  A  COLLINS  JR 

CATHAY   BULL   RUN  RANCH 

15Se 

MARIPOSA 

37  24 

120  03 

1425 

9A 

WM  H  ALISON 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  X 

LATITUDE 

LONGITUDE 

NOLL^ 

OBSERVAnON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

ELEVJ 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL  1 

SONOMA 

Hiss  HAZEL  L  60R0TRA 

CeCILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 

SISKIYOU 

123  03 

MOUNTAIN  VIEW  RANCH 

CEDAR  GROVE 

FRESNO 

1 1 

36  47 

118  40 

8A 

US  NAT  PARK  SERVICE 

CEDAR  POINT  RANCH 

MARIPOSA 

CEDAR  POINT  RANCH 

CEOARVILLE 

MODOC 

le 

41  32 

BA 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CENTERUILLE  POWER  HOUSE 

BUTTE 

39  47 

BA 

P  6  +  E  COMPANY 

CHALLENGE  RANGER  STA 

YUBA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHATSWORTH  FC  24  0 

1660 

13 

34  15 

lie  36 

997 

VAR 

LONNIE  6ATWAY 

chatsworth  reservoir 

1682 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

lie  37 

912 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  DAM 

TUOLUMNE 

37 

37  58 

8A 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

MRS  C  6  KROEKER 

Chico  Experiment  sta 

BUTTE 

US  PLANT    INTRO  GRON 

Chittenden  pass 

SAN  BENITO 

VICTOR  L  MASKIN 

cholame  hatch  ranch 

SN  LUIS  OBPO 

EVERETT  C  HATCH 

CHUCHUPAIE  ranger  STA 

VENTURA 

U  S  FO'EST  SERVICE 

CHULA  VISTA 

33 

aA 

WESTERN  SALT  COMPANY 

CISCO  RANGER  STATION 

PLACER 

39  18 

120  31 

5739 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 1 TRUS  HE IGHTS 

1773 

SACRAMENTO 

23 

3a  42 

121  18 

13B 

9P 

JAMES  D  GOODRIDGE 

CLAREMONT  POMONA  COL 

1779 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

117  43 

1201 

6P 

6P 

23 

121  32 

8A 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

clearlake  highlands 

23 

8A 

C    [VAN  OLENDINNING 

CLOVERDALE   3  SSE 

1  638 

SONOMA 

22 

38  46 

122  59 

320 

8A 

8A 

CLOvERDAlE  11  w 

22 

38  46 

123  13 

FRANK   S  ORNBAUN 

CLOVER  MEADOWS  GS 

MADERA 

37  32 

119  17 

7002 

U  S  FOREST  SERVICE 

COALINGA 

1864 

FRESNO 

27 

36  09 

120  21 

671 

6P 

COALINGA  FIRE  OEPT 

COALINGA  1  SE 

1867 

FRESNO 

27 

36  08 

120  20 

663 

UNION  OIL  COMPANY 

COAL INGA    14  NW 

1669 

FRESNO 

27 

36  14 

120  34 

1640 

5P 

MRS  CHARLES  HOwELL 

COLByS  FC  53  D 

1896 

LOS  ANGELES 

13 

34  IB 

110  07 

3675 

4P 

ROBERT  L  CHANDLER 

COLD  SPRINGS  CAMP 

1905 

MONTEREY 

36  13 

121  41 

3280 

VAH 

S 

U  S  FOREST  SERVICE 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

1907 

SHASTA 

23 

40  24 

122  09 

7A 

U  S  F  4  W  L  SERVICE 

COLFAK 

1912 

PLACER 

120  58 

2416 

SOUTHERN  PACIf IC  CO 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

YUBA 

( 

39  20 

121  11 

585 

4P 

P  G  +  E  COMPANY 

COLUSA  1  SSW 

1948 

COLUSA 

23 

39  12 

122  01 

60 

6P 

6P 

IVAN  J  STEPHENS 

CONCORD  3  E 

CONTRA  COSTA 

37  58 

121  59 

195 

8A 

HOWARD  R  LEE 

COPCO  NO  1  0AM 

1990 

SISKIYOU 

12 

122  20 

2703 

4P 

CALIF  OREGON  POWER  CO 

CORCORAN   IRRIC  DISTRICT 

2012 

K  INGS 

36  06 

119  34 

200 

8A 

6A 

S  S  WHITEHEAD 

CORDES 

2015 

LAKE 

23 

38  51 

122  47 

9A 

EDWARD  J  CORDES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

TEHAMA 

23 

39  54 

122  22 

487 

BA 

FRANKLIN  K  REED 

CORONA 

2031 

RIVERSIDE 

28 

33  52 

117  34 

710 

4P 

4P 

CORONA  F IRE  DEPT 

CORRAL  I TOS 

2048 

SANTA  CRUZ 

20 

36  59 

121  46 

264 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CHEEK 

2069 

36  29 

118  11 

VAR 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

COVELO 

MENDOC INO 

123  15 

1385 

6A 

eA 

GRANT  W  HANCOCK 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

2084 

ME  .IDOC  INO 

39  50 

123  05 

1514 

U  S  FOREST  SERVICE 

COVlNA  TEMPLE  FC  193 

2090 

LOS  ANGELES 

26 

34  05 

117  52 

579 

WILLIAM  B  TEMPLE 

COW  CREEK 

2092 

INYO 

36  30 

116  52 

-125 

4P 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

COYOTE  CANYON 

2103 

RIVERSIDE 

33  26 

116  30 

2300 

3P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COYOTE  WELLS 

IMPERIAL 

t 

32  44 

115  56 

250 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRABTREE  MEADOW 

2114 

36  34 

116  20 

10720 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRAWFORD  RANCH 

2139 

SAN  DIEGO 

32  53 

116  17 

1500 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY  1  N 

214T 

DEL  NORTE 

124  12 

4P 

THE  CAL -ORE  PWR  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2  148 

DEL  NORTE 

i: 

41  48 

124  05 

120 

8/ 

CAL  DIV  BEACH  *  PKS 

CRESCENT  CITY  MNTNC  STA 

2150 

DEL  NORTE 

r 

124  12 

50 

STATE   DIV  OF  HwyS 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

2163 

SAN  BERDINO 

34  15 

117  IT 

4530 

CR  FSI  CO  WATER  DIST 

CROCKETT 

217T 

CONTRA  COSTA 

36  02 

122  13 

6A 

8A 

C+H  SUGAR  REFINING  CO 

CRYSTAL  LAKE  FC  263C 

2198 

LOS  ANGELES 

26 

34  18 

117  50 

5370 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

fCULVER  CITY 

2214 

LOS  ANGELES 

33 

116  23 

75 

4P 

CULVER  CITY  BUS  LINE 

CUMMINGS 

2218 

MENDOCINO 

39  50 

123  36 

1265 

5P 

DONALD  E  INGRAM 

2224 

2; 

3B  57 

122  52 

1421 

8A 

CUYAMfl'^"*'* 

2236 

SNTA  BARBARA 

30 

34  56 

119  37 

2240 

SA 

JOHN  S  ROWELL 

CUYAMACA 

2239 

SAN  OIEGO 

25 

116  35 

4650 

6A 

eA 

A  M  LEWIS 

CUYAMA  RANCH 

2248 

SN  LUIS  OBPO 

30 

34  59 

119  40 

2170 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CUYAMA  RANGER  STATION 

2249 

SNTA  BARBARA 

30 

34  51 

119  29 

2749 

U  S  FORE  ST  SERV ICE 

DAGGETT    1  ENE 

2255 

SAN  BERDINO 

34  52 

116  »2 

1975 

COOL  WATER  RANCH 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

2257 

SAN  BERDINO 

34  52 

116  47 

1922 

MID 

e! 

FED  AVIATION  AGENCY 

DANA  2  Se 

2269 

21 

41  06 

121  31 

3320 

HARLEY  NEUERBURG 

DAVIS  1  W5H 

2294 

YOLO 

23 

38  32 

121  45 

91 

eA 

6A 

BA 

:g 

UNIVERSI TY  OF  CAL IF 

DAVIS  CREEK 

22  96 

MODOC 

21 

41  44 

120  22 

4750 

RICHARD  F  HUGHES 

2306 

MODOC 

21 

41  13 

121  23 

3650 

HERMAN  L  LOHENZEN 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

2331 

INYO 

37  22 

117  59 

5225 

9P 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

2334 

NEVADA 

e 

39  18 

120  51 

3700 

9P 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

DELANO 

2346 

KERN 

35  47 

119  15 

323 

DELANO  F IRE  DEPT 

DEL  MONTE 

MONTEREY 

36  36 

121  52 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

2369 

STANISLAUS 

2- 

37  25 

121  23 

1125 

6P 

STANISLAUS  COUNTY 

DENAIR 

2389 

STANl SLAUS 

37 

37  32 

120  48 

124 

5P 

5P 

H  F  MOORE 

OE  SABLA 

2402 

BUTTE 

23 

39  52 

121  37 

2713 

P  G  *  £  COMPANY 

DESCANSO  RANGER  STATION 

2406 

SAN  DIEGO 

33 

32  51 

116  37 

3500 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

2432 

LOS  ANGELES 

26 

33  59 

117  50 

740 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS  COLGATE  F0BE8AY 

2458 

8 

39  21 

121  12 

1550 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

DONNE LLS  DAM 

2465 

TUOLUMNE 

38  20 

119  56 

4835 

6A 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

246T 

NEVADA 

36 

39  19 

120  14 

5937 

8A 

CALIF  DIV  BEACH  *  PKS 

DOS  RIDS 

2490 

MENDOC INO 

39  43 

123  21 

927 

8A 

STUART  T  PfilCHETT 

OOUBLEBUNC  MEADOW 

2492 

TULARE 

10 

lie  36 

6200 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FCIOTC 

2494 

LOS  ANGELES 

33 

33  56 

118  08 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

2500 

SIERRA 

e 

39  34 

120  50 

2B95 

8A 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

DOYLE 

LASSEN 

lOP 

JUNIUS  M  DIxON 

DOYLE   5  SSE 

2506 

LASSEN 

11 

39  57 

120  05 

4385 

7a 

FRANK  M  ROWLAND 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

LOS  ANGELES 

29 

34  29 

lie  32 

1515 

7i 

JAMES  B  RAY 

2539 

MARI POSA 

14 

37  45 

120  06 

3000 

6P 

OUNNIGAN 

2568 

23 

30  53 

121  56 

63 

9A 

MRS  ALETHA  G  HUNT 

DUNN  SIDING 

2570 

SAN  BERDINO 

15 

35  03 

116  26 

1610 

EARL  K  W08SER 

DUNSMUIR  RANGER  STATION 

2572 

SI SK I  YOU 

23 

41  13 

122  16 

2420 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

DUTTONS  LANDING 

2560 

NAPA 

1 J 

122  18 

20 

8A 

8« 

BA 

DAN  STEELE 

EAGLE  LAKE   STONE  RANCH 

2595 

LASSEN 

18 

40  39 

120  39 

ALBERT  STONE 

EAGLE  MOUNTAIN 

2596 

R  1  VERS IDE 

33  48 

115  27 

973 

7A 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

2640 

COLUSA 

23 

39  22 

122  31 

12QS 

6A 

BA 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

EAST   VIOETTE  MEADOW 

2653 

Tulare 

I 

36  44 

118  23 

VAN 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EL    CAPITAN  DAM 

2709 

SAN  OIEGO 

32  53 

116  49 

0A 

SAN  DIEGO  WATER  OEPT 

EL  CENTRO  2  SSW 

2713 

IHPERl AL 

32  46 

115  34 

-30 

5P 

51 

EL  CENTRO  WATER  OEPT 

ELECTRA  POWER  MOUSE 

2728 

AMADOR 

38  20 

120  40 

715 

5P 

P  G  ♦  £  COMPANY 

ELIZABETH  LAKE  CANYON 

FC   128  B 

2735 

LOS  ANGELES 

2f 

34  36 

118  34 

2079 

9P 

e  E  STUDLEY 

2749 

DEL  NORTE 

11 

42  00 

123  43 

1711 

9P 

ROBERT  E  BOTIEL 

ELLERY  LAKE 

27  56 

MONO 

3e 

37  56 

119  14 

9600 

Mil 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

ELLIOTT 

2760 

SAN  JOAQUIN 

16 

3B  14 

121  11 

90 

7A 

C  NORMAN  ADAMS 

EL  MODE N A 

ORANGE 

33  4B 

117  47 

HOMER  F  WANNAMAKER 

ELSINORE 

2805 

RIVERSIDE 

21 

117  21 

1  300 

6P 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

ELSINORE  4  SSE 

RIVERSIDE 

28 

33  37 

117  19 

1305 

JOHN  L  EWING 

E  SCOND lOO 

2862 

SAN  OIEGO 

33 

33  07 

117  oi 

660 

6P 

6P 

DARWIN  M  T ING 

ESCONDIDO  PARK  HILL 

2869 

SAN  OIEGO 

33 

117  04 

850 

CITY  OF  ESCONOIDO 

ET 1  WANDA 

SAN  BERDINO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA 

2899 

SISK  t YOU 

1, 

41  26 

122  54 

2912 

LAWRENCE  E  BUCHNER 

•EUREKA  WB  CITY 

291C 

HUMBOLDT 

1 

40  48 

124  10 

43 

MIC 

MIC 

U  S  WEATHER  BUREAU 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

37  35 

120  16 

9P 

MERCED  IRRIG  DIST 

ExETER  FAUVER  RANCH 

2922 

% 

36  21 

119  04 

439 

CHARLES  0  COULTER 

FAIRF IELD 

SOLANO 

15 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

SOLANO 

POL  ICE  DEPARTMENT 

FAIRMONT 

LOS  ANGELES 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

FALLBROOK 

2951 

SAN  DIEGO 

3 

33  21 

117  15 

942 

US  SOIL  CON  SERVICE 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

2964 

SHASTA 

41  01 

121  28 

3340 

8A 

8« 

PuB  DISCONT INUED 

FEATHER  FALLS 

2994 

BUTTE 

C 

39  36 

121  15 

2965 

JOE  WHEELER  JR 

FERGUSON  RANCH 

302C 

TEHAMA 

40  21 

122  27 

BOO 

7A 

MRS  LISA  FERGUSON 

FERNDALE  6  SSW 

HUMBOLDT 

HRS  H  S  HIERONYMUS 

FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 

303e 

AMADOR 

1< 

38  31 

120  42 

2100 

en 

WENTWORTH  LYNCH 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

3041 

SNTA  BARBARA 

3* 

34  44 

120  00 

3190 

U  S  FOREST  SERVICE 

FILLMORE   1  WNW 

305C 

VENTURA 

2 

34  24 

118  56 

Sf 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

fINLEY   1  NNE 

LAKE 

2 

39  01 

122  52 

1340 

JAMES  T  MELVIN 

FINLEY   1  W 

3056 

LAKE 

2 

39  00 

122  55 

1390 

7F 

LESTER  W  BOARDMAN 

FINLEY  9  SW 

30S1 

LAKE 

2 

36  50 

122  57 

1750 

»f 

MRS  HILDA  K  GRAHAM 

F  IVE  POINTS  5  SSW 

3083 

FRESNO 

1 

36  21 

120  09 

209 

6P 

tf 

RAYMOND  THOMAS  RANCH 

FLEMING  FISH  *  GAME 

3081 

LASSEN 

li 

40  22 

120  19 

4000 

it 

CAL  DEPT  FISH  *  GAME 

Florence  lake 

3093 

2 

37  16 

118  50 

73*4 

SO  CALIF  EDISON  CO 

FOLSOM  DAM 

3113 

SACRAMENTO 

36  42 

121  09 

390 

6A 

9f 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FONTANA  5  N 

3iie 

SAN  BEROINO 

2 

34  11 

117  27 

1972 

ROLAND  W  GETCHELL 

FONTANA  KAISER 

312C 

SAN  BERDINO 

2 

34  05 

117  30 

1090 

4P 

4P 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

313C 

TRINITY 

3* 

40  23 

123  20 

2340 

6' 

e» 

HRS  B  E  ESLICk 

FORESTHILL  RANGER  STA 

313* 

PLACER 

39  01 

120  50 

3200 

ei 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORI  BIDWELL 

3151 

HO  DOC 

1 

41  51 

120  oe 

4490 

5P 

5P 

L  J  FEE 

FORI  BRAGG 

3161 

MENDOCINO 

1 

39  27 

123  46 

80 

e» 

CALIF  ♦  WESTERN  R  R 

FORT  BRAGG  AVIAT ION 

3164 

MENDOCINO 

1 

39  2* 

123  49 

61 

UP 

UF 

U  S  «6  OBSERVER 

STATION  INDEX 


0' 
s: 

□ 

Lfwun  1 1 

■  ■.INAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVAHON 
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TIME  AND 
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TIHP. 

i 

SPECIAL 

FORT  DICK  1  NNE 

JlT3 

DEL  NORTE 

SA 

FORT  JONES  6  ESE 

3176 

\. 

41  35 

122  43 

332* 

: 

FORT   JONES  RANGER  51* 

31S2 

12 

41  36 

122  51 

2720 

*P 

FORT  ROSS 

3191 

SONOMA 

17 

36  31 

123  15 

11* 

6P 

6P 

FREEPOM  e  NNW 

D2  32 

SANTA  CRU2 

20 

37  03 

121  49 

1*95 

c 

FRENCH  GULCh 

32*2 

SHASTA 

23 

40  *2 

122  38 

FRESNO  WB  AIRPORT 

125 

FRESNO 

27 

36  *6 

119  62 

331 

H]0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

27 

36  59 

119  63 

*10 

8A 

"a! 

BA 

FULLERTON   ARROUES  RANCH 

32T«  ORANGE 

26 

33  54 

117  55 

330 

8A 

FULLERTON  0AM 

3265  ORANGE 

26 

33  5* 

117  53 

340 

FliLLERION  HILLCREST  RES 

3268 

ORANGE 

^* 

GAR6ERVILLE 

3320 

HUMBOLDT 

60  06 

123  48 

3*0 

7a 

GARDEN  VALLEY  2  S 

38  50 

120  51 

19*0 

7A 

GASOUEI   RANGER  STATION 

!■ 

41  52 

123  58 

364 

SA 

GEM  LAKE 

38 

37  45 

119  08 

8970 

GEORGETOWN 

1 

38  5* 

120  51 

2701 

: 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

38  55 

120  48 

3001 

8i 

GERBER  RANCH 

37  22 

121  29 

2140 

8A 

gerle  creek  camp 

120  23 

5500 

VAR 

s 

GIANI  FOREST 

36  36 

118  46 

SA 

GIBRALTAR    DAM  NO  2 

i<>02 

SNTA  BARBARA 

6P 

GILLESPIE  FIELD 

3610 

SAN  DIEGO 

3: 

32  69 

116  58 

^367 

5P 

5P 

GILROT 

SANTA  Clara 

20 

37  00 

121  3* 

19* 

9A 

9* 

GILROY  8  NE 

SANTA  Clara 

20 

37  02 

121  26 

1050 

: 

GILROT    !<.  ENE 

20 

37  06 

121  20 

1350 

BA 

GLENOALE   STAPEN  FC  295& 

13 

34  09 

118  16 

530 

GLENOORA  WEST  FC  185 

26 

117  52 

822 

5P 

GLENNVILLE 

10 

35  43 

llA  62 

31*0 

5P 

SA 

GLENNVILLE   FULION  PS 

10 

35  44 

118  60 

3500 

GOLD  HUN 

8 

39  10 

120  5i 

32*0 

GONZALES  9  ENE 

3502 

SAN  BENITO 

GOOSE  LAKE  WEST 

3510 

MODOC 

21 

41  52 

120  30 

4886 

7P 

GRACE  MEADOW 

TUOLUMNE 

37 

38  09 

119  36 

8900 

GRANITE  8ASIN 

11 

36  52 

118  36 

10000 

VAF 

s 

GRANT  CROVE 

11 

36  ** 

118  58 

6580 

8A 

GRASS  VALLEY 

39  12 

121  02 

8A 

6* 

GRASS  VALLEY  2  NNE 

( 

39  14 

121  02 

2710 

GRATON  1  W 

SONOMA 

22 

38  26 

122  53 

210 

6P 

6P 

GREENLAND  RANCH 

36  27 

116  52 

~16B 

5P 

5P 

GREENVIEW 

12 

41  33 

122  54 

2616 

12M 

GREENVILLE  RANGER  STA 

3621 

PLUMAS 

8A 

CTIZZLY  FLATS 

EL  DORADO 

38  38 

120  32 

3930 

Glti;ZL»  PEAK 

365- 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  13 

1754 

5P 

GROVELANO  Z 

37 

37  50 

120  1* 

2825 

GROvElAND  RANGER  STA 

37 

37  69 

120  06 

3135 

8A 

OuERNEVILLE 

22 

38  30 

123  00 

U5 

7A 

HAINES  CANYON 

LOWER  FC  Sb"* 

LOS  ANGEL ES 

3*  16 

118  16 

2650 

5P 

HAINES  CANYON 

UPPER  FC  367 

13 

34  16 

118  15 

3450 

5P 

HAIWEE 

37101 

INYO 

^4 

7A 

HALF  MOON  3Ay  2  NNW 

371* 

SAN  MATEO 

37  29 

122  27 

60 

7A 

7A 

HAMILTON  BRANCH  PH 

{ 

40  16 

121  05 

6560 

HAMILTON  AIR  FORCE  BASE 

36  04 

122  31 

-2 

HANf ORD 

11 

36  20 

119  *0 

2*2 

5P 

5P 

HANSEN  0AM 

LOS  ANGELES 

34  16 

1110 

HAPPY   CAMP   RANGER  STA 

12 

*1  48 

123  23 

1090 

8A 

SA 

HARRIS  GAGING  STATION 

33 

34  46 

120  25 

320 

HARRISON  GULCH  RS 

3791 

SHASTA 

23 

40  22 

122  58 

2710 

BA 

HABRY    L    ENGLESRIGhT  OAV 

3800 

39  I* 

121  16 

580 

SA 

HAI  CREEK  RS 

SHASTA 

HAT   CREEK  PH  NO  1 

SHASTA 

21 

*0  56 

121  33 

3015 

8A 

8A 

hAyFIElO  PUMPING  PLANT 

385! 

RIVERSIDE 

115  38 

1370 

8A 

SA 

HAYFORK.  RANGER  STATION 

3! 

123  10 

23*0 

8A 

HAYWACO  6  ESE 

ALAMEDA 

37  39 

121  58 

925 

MEALDSiJURG 

3675 

SONOMA 

22 

38  37 

122  52 

102 

6P 

MEALOsauRG  2  E 

3878 

38  37 

122  50 

102 

8A 

hEMET 

3896 

RIVERSIDE 

33  45 

116  57 

1630 

8A 

MEMET  RESERVOIR 

3S99 

RIVERSIDE 

33  60 

116  *0 

HEN SHAW  0AM 

391* 

SAN  DIEGO 

33  14 

116  46 

8A 

BA 

HERNANDEZ  2  NW 

3925 

SAN  BENITO 

4P 

HERNAN0E2  7  SE 

3928 

SAN  BENITO 

20 

36  18 

120  «2 

2  765 

MESPERIA 

3935 

SAN  BERDINC 

IS 

3*  25 

117  IS 

3195 

3S 

HETCH  HETCHY 

3939 

TUOLUMNE 

37 

37  57 

119  *7 

3870 

8A 

8A 

:  H 

HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 

3955 

LAKE 

23 

38  56 

122  54 

1480 

7A 

3987 

SISKIYOU 

12 

42  00 

122  38 

2900 

6A 

HOBERGS 

*010 

LAKE 

23 

38  51 

122  43 

2960 

8A 

HOCKETT  MEADOWS 

*012 

TULARE 

36  22 

118  39 

8500 

VAR 

s 

HODGES  DAM 

SAN  DIEGO 

33 

33  03 

117  08 

320 

7A 

HOEGEES  FC  60  A 

*01T 

LOS  ANGELES 

13 

3*  13 

118  02 

2650 

HOLL ISTER 

*022 

SAN  BENITO 

5P 

HOLLISTER  2 

*025 

SAN  BENI TO 

20 

36  51 

121  26 

284 

HONEyOEW  2  WSW 

HUMBOLDT 

17 

40  14 

124  09 

375 

8A 

HOOPA 

*082 

HUMBOLDT 

35 

41  03 

123  40 

345 

8A 

8A 

HOOPA  2  SE 

*De* 

HUMBOLDT 

35 

41  02 

123  39 

315 

8A 

HOPLAND  8  NE 

*097 

LAKE 

23 

39  01 

123  00 

2510 

HOPLANO  LARGO  STATION 

AlOOl  MENDOCINO 

22 

39  01 

123  07 

560 

BA 

HOSSACK 

*120 

TULARE 

37 

36  11 

118  37 

7100 

VAR 

s 

1)1*4 

SN  LUIS  oepo 

30 

35  05 

120  22 

710 

HUCKLEBERRY  LAKE 

TUOLUMNE 

37 

38  06 

119  65 

7800 

VAR 

s 

HUNTERS  DAM 

4170 

CALAVERAS 

HUNT INGTON  LAKE 

41  76 

FRESNO 

27 

37  1* 

119  13 

7020 

5P 

5P 

C  H 

HYAMPOM 

4191 

35 

40  37 

123  27 

1260 

IDLEwILD  HWY  MNTNC  STA 

4202 

DEL  NORTE 

17 

*1  54 

123  *6 

1250 

BA 

SAN  BENITO 

27 

36  25 

120  *0 

2650 

*P 

IOtLLWICO  RANGE"  STA 

4211 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

116  *3 

2P 

IMPERIAL 

4223 

IMPERIAL 

6 

32  51 

115  3* 

6P 

INDEPENDENCE 

6232 

INYO 

19 

36  48 

118  12 

3950 

TA 

INDEPENDENCE  ONION  VLy 

4235 

INYO 

19 

36  46 

118  20 

9175 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

4259 

RIVERSIDE 

33  44 

116  15 

11 

8A 

8A 

SA 

INrOKERN 

4278 

KERN 

5P 

5P 

I NYOKERN  ARMI TAGE 

KERN 

I 

35  61 

117  *1 

2220 

MID 

I  ONE 

6283 

AMADOR 

16 

38  20 

120  56 

280 

BA 

IOWA  HILL 

42B8 

PLACER 

39  05 

120  51 

2970 

8A 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

SAN  BEROINO 

6 

34  08 

115  08 

922 

7A 

IRON  MOUNTAIN  LOOKOUT 

4298 

EL  DORADO 

38  42 

120  21 

6180 

s 

JESS  VALLEY 

4374 

MODOC 

21 

*1  16 

120  18 

5290 

5P 

5P 

JOHNSONDALE 

4389 

TULARE 

10 

35  58 

118  32 

4680 

SA 

JOSHUA  TREE 

4405 

SAN  BERDINO 

34  08 

116  19 

2730 

5P 

JULIAN 

6412 

SAN  DIEGO 

33 

33  05 

116  36 

4215 

JULIAN  WYNOLA 

6618 

SAN  01 EGO 

33 

33  06 

116  39 

3650 

7P 

TP 

JUNCAL  DAM 

6*22 

SNTA  BARBARA 

32 

34  29 

119  31 

2060 

KAISER  MEADOWS 

6442 

FRESMO 

27 

37  18 

119  06 

9110 

VAR 

KEE  RANCH 

6A67 

SAN  BERDINO 

34  10 

116  32 

4325 

BA 

KELLOGG 

6680 

SONOMA 

22 

SA 

KELSEYVILLE 

4*86 

LAKE 

23 

38  59 

122  50 

1365 

9A 

KELSETVILLE   <>  Sw 

4*93 

LAKE 

KENIFIELD 

*500 

MAR  IN 

8a 

KERLINGER 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  61 

121  26 

8A 

KERN  RIVER   INTAKE  NO  3 

45  IS 

TULARE 

7A 

KERN  RIVER  PH  NO  I 

4520l  KERN 

35  28 

118  67 

970 

5P 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

*523 

KERN 

35  47 

118  26 

2703 

5P 

KETTLEMAN  CJTT  I  SSW 

*5  3* 

KINGS 

LI 

36  00 

U9  58 

310 

8A 

6A 

8A 

KETTLEHAN   STAT  ION 

*5  36 

KINGS 

11 

36  04 

120  05 

508 

6P 

KILARC  POWER  HOUSE 

45*4 

SHASTA 

KING  CITY 

*555 

MONTEREY 

26 

36  12 

121  08 

320 

5P 

'sp 

*577 

DEL  NORTE 

12 

41  31 

126  02 

25 

5P 

HID 

KNEELANO  10  SSE 

*58T 

HUMBOLDT 

40  38 

123  5* 

2  356 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

*590 

STANISLAUS 

3* 

37  48 

120  39 

315 

BA 

8A 

KORBEL 

4602 

HUMBOLDT 

17 

40  52 

123  57 

1*5 

6P 

KYBURI  STRAWBERRY 

EL  DORADO 

38  68 

120  09 

LA  CRESCENTA  FC  251 

46281  LOS  ANGELES 

13 

118  15 

1565 

LAFAYETTE   2  NNE 

CONTRA  COSTA 

37  55 

122  06 

535 

■LACUNA  6EACH 

ORANGE 

33 

33  32 

117  67 

56 

*P 

LACUNA  BEACH  2 

ORANGE 

33 

33  33 

117  68 

210 

LA  MONOA 

4660 

SAN  MATEO 

4 

37  19 

122  16 

670 

LAKE  ALPINE 

4664 

ALPINE 

34 

38  28 

120  01 

7500 

VAR 

s 

LAKE  ARROWHEAD 

4671 

SAN  BERDINO 

15 

36  15 

117  12 

5250 

5P 

5P 

LAKE  CITY 

46  75 

MODOC 

IB 

61  36 

120  13 

6613 

2P 

2P 

LAKE  ELEANOR 

6679 

TUOLUMNE 

37 

37  58 

119  53 

4662 

VAR 

s 

OBSERVER 


WILLIAM  R  PA TON 

CARL  C  CRAMER 

U  S  FOREST  SERVICE 

C  A  CALL 

JAMES  E  C  CURRENS 
MRS  CLARA  JONES 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
WILLIAM  BREEOLOVE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  HILDA  DRACHl 
U  S  WEATHER  BUREAU 
US  NAT  PARK  SERVICE 

SANTA  BARBARA  wTR  OEP 
SAN  DIEGO  COUNTY 
GILROY  FIRE  DISTRICT 
WILLIAM  J  KICKHAM 

SETM  E  AUSER 
RALPH  STAPENhlORST 
MRS  L  M  WEST 
KERN  CO  FSIRY  »  F  0 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  F  WALL 

MRS  ALTA  M  60GUE 
I   C  EVERLY 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CARL  E  BEYER 
ERIC  WESTBURG 
HOMER  L  pARNEll 
US  NAT  PARK  SERVICE 
MRS  EMMA  H  PERE IRA 

U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  LAURA  a  CEDERLOF 
CITY  OF  BERKELEY 
DUANE  J  COX 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  f 


JAMES  P  KINDRED 
JAMES  P  KINDRED 


SAN  MATEO  OEPT 
AL8I0N  A  SARCEN 
U  S  AIR  FORCE 
STATE  DIV  OF  FS' 
CORPS  OF  ENGlNEl 
U  S  FOREST  SERV 
OLIN  LEWIS 
U  S  FOREST  SERV 
CORPS  Of  ENGINEI 

U  S  FOREST  SERV 
P  G  ♦  E  COMPANY 
METRO  WATER  DIS 
U  S  FOREST  SERV 
MRS  ABBIE   S  DREl 
CITY  FIRE  OEPAR 
W  F  IVERSEN 
LAKE  HEMET  MuN 
LAKE  HEMET  MUN 
VISTA   IRRIC  DIS 


MAX  0  LEY 

MRS  CLORENE  AKERS 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
DANNY  BLACKBURN 
FRUIT  GROWERS  SUP  CO 
GEORGE  C  HOBERG 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  OlECO  WATER  OEPT 
LOUIS  LUEBKERT 


CITY 

ARTHUR  W  HOLSWORTh 
MRS  ANNE  M  ADAMS 
eUR   INDIAN  AFFAIRS 
MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 
MRS  CHRISTINE  M  HUFF 
CLIFFORD  w  CRAWFORD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  ANN  ROITA 
HETCH  HETCHY  WTH  SUP 

P  G  ♦  E  COMPANY 
SO  CALIF  eOlSON  CO 
FRANCES  V  MOSS 
STATE   DIV  OF  HWYS 
NEW   IDRIA  0-S  MIN  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 

KERN  CO  FIRE  DEPT 
U  5  N  0  T  S 
STATE  DIV  OF  HWYS 
1  E  ROSE 

METRO  WATER  OEPT 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WALTER  CANTRALL 

U  S  FOREST  SERVICE 

DESERT  JOURNAL  PUB  CO 

ZENOS  T  COLEMAN 

CHARLES  VILINEK 
JOHN  K  CHASE 
SO  CALIF  EOlSON  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  RUTH  F  RUBINOW 

JOSEPH  J  Glebe 

MRS  KAREN  V  8ACCI 
MISS   BETSY    A  KLEIN 
PAC  COAST  AGGREGATES 
ALGOT    T  LOFBERC 

SO  CALIF   EDISON  CO 
SO  CAL IF  EDISON  CO 
STANDARD  OIL  CO  CAL 
P  G  *  E  COMPANY 
P  0  *  E  COMPANY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
HAROLD  OEL  PONTE 
D  LEE  EMERSON 
RAYMOND  WILLNS 
DENNIS  L  EMHONS 

KARRT  STEVENSON 
CRESCENTA  VLY  CO  W  D 
ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L  B  water  DISTRICT 
JAMES  C  ALLEN 
DEPT   WATER  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD  F  D 
MRS  FERROL  MC  COWIN 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 


d 
z 

COUNTY 

Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

Z 

0 
P 
< 

u 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP. 

SPECIAL 

LAKE  MOUNTAIN 

4690 

TRINITY 

7 

123  26 

LEONARD  M  MILLER 

LAKEPORT 

*7o: 

LAKE 

23 

39 

1  3*2 

CHARLES  E  HEIN 

LAKEPORT  SCS 

LAKE 

23 

1356 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

LAKE  SABRINA 

4705 

INYO 

9065 

CALIF  EuEC  POWER  CD 

LAKE Shore 

4709 

SHASTA 

2: 

SP 

u  s  Bur  reclamation 

LAKESIDE  2  ENE 

4711 

SAN  DIEGO 

25 

4*5 

HELIX    IRRIG  OlST 

LAKE  SPAULDING 

4713 

NEVADA 

8 

p  G  *  E  COMPANY 

LAKE    SPAULDING  DAM 

NEVADA 

P  G  *  E  COMPANY 

LAKE  WOhLFORD 

4726 

SAN  DIEGO 

3: 

ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 

LA  MESA 

SAN  DIEGO 

33 

530 

LA  MESA  FIRE  OEPT 

LANCASTER 

4767 

LOS  ANGELES 

15 

3*  62 

118  09 

2350 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LA    PANZA  RANCH 

4767 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

1550 

ABE  E   Z I HHERMAN 

LA  PORTE 

4773 

PLUMAS 

8 

4975 

M 1 CHAEL  C  L IBBE Y 

LAS  PLUMAS 

*ai2 

BUTTE 

8 

506 

P  G  •  E  COMPANY 

LAVA  8E0S  NAT  MONUMENT 

48  38 

SISKIYOU 

12 

4770 

US  NAT  PARK  SERVICE 

LATTONVILLE 

4851 

MENDOC I  NO 

EDWARD  E  DOWNING 

LEBEC 

4863 

KERN 

3585 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

lechuza  patrol 

STAT  ION  FC   352  B 

6867 

LOS  ANGELES 

33 

L  A  CO  F IRE  DEPT 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

6880 

COLUSA 

23 

1330 

MATTHEW  J  KEEGAN 

LE  GRAND 

MERCED 

27 

37  16 

120  15 

235 

51 

MERCED  CO  FiPE  OEPT 

LEMON  COVE 

4890 

TULARE 

513 

KAWEAH  LEMON  CO 

LEWIS  CR  KINGS  CANYON 

4920 

FRESNO 

i: 

U  S  WEATHER  BUREAU 

L INOSAV 

4957 

TULARE 

9 

395 

FRANK    DE  CHAINE 

L  ITTLE  TUJUNGA  COLO  CR 

4986 

LOS  ANGELES 

2750 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LIVE  OAK  CANYON  FC  230C 

6993 

LOS  ANGELES 

1255 

LIVERMORE  2  SSW 

4997 

ALAMEDA 

5*5 

7A 

MRS   M    1  OUARTERMAN 

LLANO  Shawnee  hills  rch 

5002 

LOS  ANGELES 

1! 

3820 

MRS  E  A  E8ERLE 

LOCKWOOD  2  N 

5017 

24 

1 104 

ARCHIE  M  WEFERLINO 

LOCKWOOD  MESA 

5023 

SAN  DIEGO 

33 

200 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

LOOl 

5032 

SAN  JOAOUIN 

16 

38  07 

121  17 

40 

51 

LOOl    SEWAGE    TREAT  PL 

LOGAN  MEADOW 

5040 

MADERA 

27 

3400 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

506* 

SNTA  BARBARA 

75 

LOMPOC  SEW  TREAT  PL 

LONE  PINE  COTTONWOOD  PH 

5067 

19 

3790 

L  A  wIR  *  PwR  DEPT 

LONE  TREE  CANYON 

SAN  JOAQUIN 

27 

420 

EDWARD  C  GERLACH 

LONG  BARN  E>P  STAT [ON 

50TB 

Tuolumne 

37 

5200 

U  S  FOREST  SERVICE 

•LONG  BEACH 

5082 

13 

34 

JOHN  W  TEED 

LONG  BEACH  WB  AP 

5085 

LOS  ANGELES 

13 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LONG  VALLEY    INSP  STA 

5088 

SIERRA 

18 

5060 

CHARLES  H  GRAY 

LORAINE 

5098 

KERN 

10 

2720 

CHARLES  W  POOLE 

LOS  ALAMOS 

5107 

SNTA  BARBARA 

33 

120  17 

565 

Si 

HENRY  R  GEWE 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

511* 

LOS  ANCELES 

33  56 

99 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

5115 

LOS  ANGELES 

13 

312 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  BANDS 

5116 

MERCED 

27 

U5 

ROGER  C  RICE 

LOS  BANDS  ARBURUA  RANCH 

51  19 

MERCED 

27 

860 

ARBURUA  RANCH 

LOS  GATOS 

SANTA  CLARA 

428 

5P 

CITY   FIRE  DEPARTMENT 

LOS  GATOS  4  SW 

5125 

SANTA  CRUZ 

2415 

LEON   S  MILLER 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

51*7 

SNTA  BARBARA 

32 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOST  HILLS 

5151 

KERN 

ID 

2S5 

KERN  CO  FSTRY  *  F  D 

LOWER  KIBBEY  RIDGE 

5160 

TUOLUMNE 

37 

6500 

HEICH  HETCHY  WTR  SUP 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

5162 

SAN  OIEGO 

33 

32  37 

116  56 

500 

SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

LOYALTON 

5171 

SIERRA 

8 

POLLO  LARSEN 

LUCERNE  VALLEY  J  WSW 

5182 

SAN  BERDINO 

6 

3015 

ROY  A  FLETCHER 

LUC  1  A  w  ILLOW  SPR INGS 

5184 

MONTEREY 

355 

STATE  DIV  OF  HWYS 

LYTLE  CR  FOOTHILL  SLVO 

5212 

SAN  BEROINO 

21 

1160 

SAN  BERNARDINO  FCO 

LyTlE  creek  POWER  HOUSE 

5215 

SAN  BERDINO 

28 

2250 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LyTlE  creek  ranger  STA 

5218 

SAN  BEROINO 

28 

2760 

U  S  FOREST  SERVICE 

MADELINE  MNTNC  STA 

5231 

LASSEN 

21 

5300 

ROBERT  P  LESLEY 

MADERA 

52  33 

MADERA 

268 

STATE    DIV  OF  FSTRY 

MAD  RIVER  RANGER  SI  A 

52*4 

TRINITY 

2775 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAGIC  MOUNTAIN 

52  56 

LOS  ANGELES 

29 

36  26 

116  17 

4450 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MAHNKE 

LAKE 

23 

MRS  M  E  MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 

5284 

MONO 

19 

9500 

OEPT   WATER  RESOURCES 

MANOEVILLE  ISLAND 

5296 

SAN  JOAOUIN 

27 

10 

JESSE  FIERRO 

MANZANITA  LAKE 

5311 

SHASTA 

23 

5850 

BA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

MARCH  F lELO 

5326 

RIVERSIDE 

28 

1533 

U  S  AIR  FORCE 

MARICOPA 

5338 

KERN 

10 

680 

BP 

BANKLINE  OIL  COMPANY 

MAR  IPOSA 

MARIPOSA 

27 

2011 

MRS  GABRIELLE  WILSON 

MARKLEEVILLE 

5356 

ALPINE 

3 

5546 

ELOISE    B  FAIRBANKS 

MARTINEZ   3  S 

5371 

CONTRA  COSTA 

225 

MARGARET   S  PLUMMER 

MARTINEZ   3  SSE 

5372 

CONTRA  COSTA 

37  58 

278 

BA 

CHARLES  P  WEAVER 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

5377 

CONTRA  COSTA 

122  08 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

MARYSVI LLE 

5385 

YUBA 

6 

MARYSVILLE  FIRE  OEPT 

MATHER 

5*00 

TUOLUMNE 

37 

CITY  SAN  FRANCISCO 

MC   CARTMY   POINT  RS 

TEHAMA 

3600 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MC  CLOUD 

5649 

SISKIYOU 

21 

3300 

THOMAS  WILLIAMS 

MEADOW  LAKE 

5496 

FRESNO 

27 

4485 

RADIO  STATION  KRFM 

MECCA  3  SE 

5502 

RIVERSIDE 

-175 

D  B  W  ALEXANDER 

MEDICINE  LAKE 

5505 

12 

6726 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MENOOTA  DAM 

5528 

FRESNO 

27 

FRANK  F  MOITOZA 

MERCED  FIRE   STAT  ION  2 

5532 

MERCED 

14 

120  29 

169 

4P 

CITY  OF  MERCED 

MERCED  2 

5535 

MERCED 

14 

37  19 

168 

MERCED   1  RR IC  DIST 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

FRESNO 

27 

1165 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

MEYERS   INSPECTION  STA 

5572 

EL  DORADO 

36 

STATE  OF  CALIFORNIA 

MICHIGAN  6LUFF 

5566 

PLACER 

1 

3500 

ROBERT  C  WHEELER 

MIODLETOWN 

5598 

LAKE 

23 

1  122 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

MIDDLEWATER 

5602 

KERN 

10 

803 

UNION  OIL  CO  OF  CAL 

MILFORD   LAUFMAN  RS 

5623 

LASSEN 

18 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILL  CREEK  NO  2 

56  29 

SAN  BERDINO 

28 

2940 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILL  CREEK  INTAKE 

56  32 

SAN  BEROINO 

2B 

49*5 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILO  5  NE 

5669 

TULARE 

36  17 

118  66 

3*00 

MRS  ETHEL  WALKER 

MINERAL 

56  79 

TEHAMA 

4911 

BA 

■ 

US  NAT  PARK  SERVICE 

MINERAL  KING 

5680 

TULARE 

7975 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MIRANDA   SPENGlER  RANCH 

5713 

HUMBOLDT 

400 

HAROLD  R  CHACE 

MITCHELL  CAVERNS 

5721 

SAN  BERDINO 

4310 

5P 

CAL  DIV  BEACH  *  PKS 

MITCHELL  MEADOW 

5723 

FRESNO 

11 

9700 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO 

5738 

STANISLAUS 

37 

91 

MID 

MODESTO  IRRIG  OlST 

MODESTO  2 

5741 

STANISLAUS 

37 

92 

CITY  OF  MODESTO 

MOJAVE 

5756 

KERN 

2735 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

MONACKE  MEADOWS 

5777 

10 

8OO0 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MONO  LAKE 

5779 

MONO 

38 

119  09 

6520 

6P 

MONO  INN 

MONTAGUE  3  NE 

5785 

S 1 SK 1  YOU 

12 

*1  65 

2660 

TOM  W  WILLIAMS 

MONTEREY 

5795 

MONTEREY 

ROBERT  W  JOHNSON 

MONTGOMERY  CREEK  2  SSW 

5809 

SHASTA 

2] 

2100 

AARON  SMITH 

MONTICELLO  0AM 

58IB 

NAPA 

23 

505 

9A 

US  Bur  reclamat ion 

MOORPARK   1  SSE 

5823 

VENTURA 

33 

520 

us  SOIL  CON  SERVICE 

MORENA  DAM 

SAN  DIEGO 

33 

3075 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

MORGAN  HILL    2  E 

584* 

SANTA  CLARA 

225 

MRS  ThELMA  F  downer 

MORGAN  HILL  6  WNW 

SANTA  CLARA 

2C 

MANUEL  V  ROSE 

MORGAN  HILL  SCS 

5853 

SANTA  CLARA 

20 

350 

US  SOIL  CON  SERVICE 

MORONGO  VALLEY 

5863 

SAN  BERDINO 

3*  03 

116  36 

2560 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HORRO  BAY  FIRE  DEPT 

SN  LUIS  OBPO 

115 

MORRO  BAT  F  P  DIST 

5869 

SN  LUIS  OBPO 

670 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MOUNTAIN  PASS 

5890 

SAN  BERDINO 

4735 

MOUNT  BALOY  FC  eSG 

5900 

SAN  BERDINO 

26 

4275 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOUNT  DANAHER 

EL  DORADO 

3*08 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

5915 

CONTRA  COSTA 

2100 

TA 

CAL  DIV  BEACH  .  PARK 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

SANTA  CLARA 

4206 

U  S  wB  OBSERVER 

MOUNT  HEBRON  11  ESE 

59*0 

12 

JOHN  L  PARSONS 

MOUNT  HEBRON  RANGER  STA 

5941 

SISKIYOU 

12 

4250 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOUNT  MADONNA 

5973 

SANTA  CRUZ 

20 

37  01 

121  43 

IBOO 

JACK    1  SChELL 

MOUNT    SHASTA    SK I  BOWL 

SI  SKI  YOU 

23 

*1  22 

122  12 

9* 

MOUNT   SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT   SHASTA  SLOPE 

5902 

SISK 1  YOU 

23 

61  22 

122  14 

7500 

OEPT  WATER  RESOURCES 

MOUNT    SHASTA   WS  CITY 

5983 

SISK I  YOU 

23 

61  19 

122  19 

3566 

MIC 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MOUNT    T AMALPA | 5   2  SH 

5996 

122  36 

1475 

CALIF   DIV  BEACH  •  PKS 

MOUNT  WILSON  FC   338  S 

LOS  ANGELES 

13 

3*  16 

lie  06 

5709 

*P 

*P 

U  S  wB  OBSERVER 

MU 1 R  WOODS 

37  54 

122  36 

171 

9A 

US  NAT  PARK  SERVICE 

MUM60  BASIN 

)3 

61  12 

122  32 

5700 

VAR 

DEPT  WATER  RESOURCES 

NACIMIENTO  DAM 

SAN  LUIS  OBPQ 

2* 

120  93 

770 

6P 

NONTEREY  CO  FCWCD 

NAPA 

6065 

17 

3S  18 

122  17 

16 

7A 

EARL  S  GIPSON 

VNAPA  STATE  HOSPITAL 

6074 

NAPA 

17 

38  IT 

122  16 

5P 

5P 

JOHN  F  ALI EMANI 

NAVARRO  1  NW 

6105 

MENDOC 1 NO 

39  10 

123  3* 

220 

MASONITE  CORPORATION 

NEEDLES 

61  15 

SAN  BEROINO 

5 

36  50 

116  36 

680 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

SAN  BERDINO 

11*  37 

MIO 

MIO 

NEENACH 

6122 

LOS  ANGELES 

15 

36  48 

118  35 

2890 

SP 

L  A  WTR  *  PwR  DEPT 

NEVADA  CITY 

NEVADA 

8 

39  16 

121  01 

2600 

BA 

CITY  OF  NEVADA  CITY 

NEWARK 

ALAMEDA 

6 

37  31 

122  02 

16 

BA 

BA 

SA 

LESLIE  SALT  COMPANY 

NEWBURY    park    4  SW 

VENTURA 

33 

3*  09 

118  58 

5P 

RANChO  SIERRA  VISTA 

NEWHALL  SOLEDAD  FC  32  C 

6162 

LOS  ANGELES 

29 

34  23 

118  32 

1243 

4P 

L  A  CO  F IRE  OEPT 

NEWHALL  U  S  RANGER  STA 

6166 

LOS  ANGELES 

29 

36  22 

IIB  31 

13*2 

U  S  FOREST  SERVICE 

-  313  -~ 


STATION  INDEX 


CONTIKueO 


STATION 


NEWMAN   ^  NW 
NEWPDPl   BEACH  HAOeOR 
NICOLAl^S 
N  ILANO 
NIPOMO  2  NW 
NORTH  FORK  RANGER  STA 
•NORTH  HOLLYWOOD 
NOVATO   8  WNH 
OAKDALE  WOOOWARO  0AM 
OAK    KNOLL    RANGER  STA 

OAKLAND  WB  AIRPORT 
OAKVILLE    1  WNW 
OAKVILLE  <■  5W 
OCCIDENTAL 


PENDLETON 
OCEANSlOe  PUMPING  PLANT 
OCOTLLLO  WELLS 
OILFIELDS  JOAODIN  RIOGE 


OLINDA 
ONO 

oPiDs  CAMP  Fc  57  ae 

ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 
ORANGE  COVE 
DRICK  PRAIRIE  CREEK 
ORrCK   10  5E 
ORLAND 
ORLEANS 


OROVILLE  7  SE 
OROVILLE  BRIDGE 
OROVILLE  RANGES  STATIOI^ 
OSTRANDER  LAKE 
OXNARO 
OZENA 

PACHECO  PASS 
PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC  33  A-E 
PAICINtS  OHRWALL  RANCH 

PALMOALE 

PALMDALE    Z  NE 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  MALL 

PALOMA 

PALOMAR  MTN  OBSERVATORY 
PALOS  veRDES  EST  FC 
PANOCmE 

PANOCHE  JUNCTION 

PARADISE 
'  PARADISE  MEADOW 
'  PARKER  RESERVOIR 
I  PARKFIELD 

PARKFIELD  7  NNN 

PASADENA 

PASKENIA  RANGER  STATION 
I  PASO  ROBLES 
I  PASO  POBLES  5  NW 
I  PASO  ROBLES  FAA  AIRPORT 


PAYNES  CREEK 
PEAR  LAKE 

PETALUMA  Fine  STATION 
PETAL'JMA    I  N 
PFE  IFFER  ranch 
PIEDRA 

PIEOPA  BLANCA  guard  ST 
PINE   CANYON  PATROL 
STAT  iON  FC   321  E 

PINNACLES  NATIONAL  HON 

PIRU  2  ESF 

PISMO  SEACH 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

PITTS  RANCH 

PLACERUILLE 

PLACERVILLE  IFG 

PLACERVILLE    I  W 

PLYMOUTH 


ORANGE 

SUTTER 

IMPERIAL 

SN  LUIS  OBPO 

MAOERA 

LOS  ANGELES 

MARIN 

STAN  1 5LAUS 

SISKIVOU 


b2i9  ALAMEDA 
6351  NAPA 
6354  NAPA 
63  701  SONOMA 


SAN  DIEGO 
SAN  OIEGO 
SAN  DIEGO 
FRESNO 


6(.32  ORANGE 

61.55!  SHASTA 

61.65'  LOS  ANGELES 

6'.73  ORANGE 

6'.76  FRESNO 

61.98  HUMBOLDT 

6A99|  HUMBOLDT 

6506  GLENN 

6508  HUMBOLDT 

6521  eUTTE 

65231  BUTTE 

6525,  aUTTE 

6528  euTTi 

6552|  I 

6569'  VENTI 

6576;  VENTURA 

65831  MERCED 

6597*  EL  DORADO 

6602  LOS  ANGELES 

6610j  SAN  BENITO 

662a|  LOS  ANGELES 

6625  LOS  ANGELES 

6627!  LOS  ANGELES 

66351  RIVERSIDE 

66''6  SANTA  CLARA 

6650  MONTEREY 

5657  SAN  OIEGO 

6663  LOS  ANGELES 

6675  SAN  BENITO 

66  76  FRESNO 

6685  BUTTE 


POSA 


6699  SAN  BERDINO 
5703  MONTEREY 
67n5  MONTEREY 
6719,  LOS  ANGELES 
6726  TEHAMA 
67  30  SN  LUIS  08PO 
67  35  SN  LUI S  OBPO 
67A2   SN  LUIS  OBPO 

675'ti  KERN 
676l|  TEHAMA 
6767  TULARE 
6826!  SONOMA 
SONOMA 
6B39|  MERCED 
FRESNO 
VENTURA 


POINT 

LIGHT  STATION 
POINT  PIEORAS  BLANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

PORTERVILLE 

PORTOLA 

PORTUGUESE  MEAOOW 
POSEr  3  E 

POTTER  VALLEY  3  NNW 

POTIiR  VALLEY  3  SE 

POTTER  VALLEY  Pwfi  HOUSE 

POwAy  VALLEY 

PRAOO  0AM 

PRIEST  VALLEY 

OUAKING  ASPEN 

OUINCY  RANGER  STATION 

RAMONA  SPAULDING 

RANChI TA 

RANDSBURG 

RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 

REO  BLUFF  wB  AIRPORT 

REDDING  I  SE 

BEODINO  FIRE  STA  NO  2 

REOLANDS 

REDWOOD  CITY 

REDWOOD  VALLEY 

REPRESA 

'R  ICHMONO 

RIO  VISTA 

R IVEfiSlOE  F IRE  STA  NO  : 
RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 
ROBERTSON  FLAT 
ROCK  CREEK 
ROCKLIN 

rose  marie  meadow 

round  meaoow 

round  mountain  i  nne 

running  springs  1  e 
saches  springs 
sacramento  mb  airport 
•sacramento  wb  city 
saddle  camp  ranger  sia 
sagehen  creek 
saint  helena 

SAINT  HELENA  i.  WSW 
SAINT  HELENA  7  NE 
SAINT  JOHN 

SAINT  MARYS  COLLEGE 


NAS  ( 


IPUEOES  GAGING  STA 
SPRINGS  PWR  H0U5iE 
ER  RANGER  STATION 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUIH 


6891 


LOS  ANGELES 

SAN  BENITO 

VENTURA 

SN  LUIS  OBPO 

SHASTA 

LAKE 

EL  DORADO 
EL  DORADO 
EL  DORADO 

MENDOCINO 

SNTA  BARBARA 

SNTA  BARBARA 
SN  LUIS  OBPO 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 
TULARE 
PLUMAS 
TULARE 
TULARE 

MENDOCINO 

MENDOCINO 

MENDOCINO 

SAN  DIEGO 

RIVERSIDE 

MONTEREY 

TULARE 

PLUMAS 

SAN  OIEGO 

SAN  DIEGO 

KERN 

MARIPOSA 

TEHAMA 

SHASTA 

SHASTA 

SAN  BERDINO 

SAN  MATEO 

MENDOCINO 

SACRAMENTO 

CONTRA  COSTA 


7510]  INYO 

PLACER 
FRESNO 
7579]  TULARE 
7580  SHASTA 


SAN  BERDINO 
TUOLUMNE 
SACRAMENTO 
SACRAMENTO 


NEVADA 


7633 
7637 
76'.1 
76<i3 
T6A6 
76A9I  NAPA 
7656  GLENN 


7661 


CON 


J I  S  OBPO 
BARBARA 
AMADOR 
TRIN  ITY 
CALAVERAS 
LOS  ANGELES 


33  36 
38  5*. 
33  17 
35  C 


33  55 

AO  29 

3(.  15 

3  3  56 

36  37 

<>I  20 

41  11 

39  AS 

<•!  IS 


3A  17 

35  53 

36  00 
34  09 


34  56 
40  20 
36  36 
38  lA 


36  29 

34  24 

35  08 


33  53 
36  11 
36  07 
39  56 


38  35 
0  10 
9  26 


22  12 
22  25 
22  28 
22  S9 

17  24 
17  21 
16  08 
20  24 
19  15 


22  12 

23  32 
21  33 


22  38 
22  38 
21  08 


21  11 
18  45 

20  38 

21  59 

22  52 
20  48 
20  44 


20  ' 


0  42 
8  32 
20  57 


22  14 

23  12 

21  10 

22  21 


22  28 
22  32 
22  22 
22  00 


21  36 
20  30 
20  24 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


RICHARD   A  SMITH 
NEWPORT  HARBOR  OEPI 
RECLAMATION  DIST  1001 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
ANDREW  MEHLSCHAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
SN  FERNDO  VLY  T IMES 
EDWARD  L  THOMPSON 
S  SN  JOAQUIN   IR  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  WEATHER  BUREAU 
ALLARO  A  CALKINS  JR 
RICHARO  PLEINER 
ANDREW  J  BLANEy 

U  S  MARINE  CORPS 
OCEANSIDE  WATER  DEPI 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
VENTURA  CO  F IRE  OEPT 

HERSCHEL  P  CLAUSEN 
MRS  BEATRICE  RYAN 
LONG  BEACH   SCM  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN 
CAL  DIV  BEACH  ♦  PARK 
AUSTIN  E  LYONS 
ORLANO  UNIT  WU  ASSN 


CITY  OF  OROVILLE 

ALBERT  E  PALMER 
ROBERT  E  SUNNEP 
STATE   DIV  OF  FSTBt 
OEPT  WATER  RESOURCES 
CITY  OF  OXNAPO 
JEFF  BUTLER 
U  S  BuR  RECLAMATION 
FLOYD  R  POOLE 


PALMDALE  IRRIG  OlST 
PALMDALE  1 RRIG  01  ST 
FED  AVIATION  AGENCY 
PALM  SPGS  FIRE  DEPT 
ENGINEERING  DEPI 
JAMES  A  BELL 


R   W  HIATT 

MISS  LILY  BERG 

DEPT  WATER  RESOURCES 

PARADISE  CEMETERY 
hETCh  hETChy  wtr  sup 
METRO  WATER  DISTRICT 
HERBERT   H  DURHAM 
RAULSTON  P  MORRISON 
PASADENA  WATER  OEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PASO  fiOBLES 
FRANCIS   F  NELSON 

AGENCY 


HUDSON  RANCH 
MRS   ANITA  V  KUNKLER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PETALUMA   FIRE  DEPT 
VICTOR  E  CHAII 


:  ANGELES  FIRE  OEPT 

NAT  PARK  SERVICE 
RANCH 
POLICE  DEPARTMENT 


INST   FST  GENETICS 
ClTr  OF  PLACERVILLE 
LORRIN  L  GRAIN 
JAMES  0  MOUNGOVAN 

U  S  WEATHER  BUREAU 

u  s  COAST  Guard 

U  S  COAST  GUARD 
J  E  ADAM SON 
U  S  NAVAL  MAGAZINE 
JOHN  H  OAYBELL 
REUeEN  G  OALTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 


OTTO  ft  HUGHES 
RUSSELL  E  NEAR 
P  G  ♦  E  COMPANY 
POWAY  MUN  WATER  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  B  SPAULDING 
CORPS  OF  ENGINEERS 

:0  FIRE  DEPT 
ROBERT  H  WHIPPLE 
U  S  WEATHER  BUREAU 

OF  REDDING 
REDDING  FIRE  CHIEF 
REDLANDS  DAILY  FACTS 
FIRE  OEPT   STA  2 
THOMAS  M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PRISON 


CITRUS  EkP  STATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  I 


STATE   DIV  OF  HWYS 
HETCH  HETCh*  WTR  SUP 
U  S  HEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNIVERSl TY  of  CAL IF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  3  ABREU 
JAMES  A  STURGEON 

BROTHER  U  BENEDICT 
AGR  EiTENSION  SER 
SALINAS  Rural  f  d 

FED  AVIATION  AGENCY 
SALINAS  DAM  OPERATORS 
JOE  CABRAL  JR 
P  G  *  E  COMPANY 
U   S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 


STATION 

INDEX  NO. 

rniiNTY 

DRAINAGE  t  | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

g 
P 

PRECIP. 

EVAP. 

SAN 

ANTONIO  MISSION 

7714 

MONTEREY 

24 

35  01 

121  15 

1060 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN 

ARDO 

7716 

WONTEREY 

24 

36  01 

120  54 

435 

8A 

SAN  BERNAROO  RANCHO 

BEN  ITO 

7719 

SAN  BENITO 

20 

121  05 

SAN 

BERNARDINO  CO  MOSP 

SAN  BERDINO 

28 

34  06 

1125 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

clemente  dam 

7731 

MONTEREY 

4 

36  26 

121  42 

7A 

CALIF    WTR   +    TEL  CO 

SANDBERG  PATROL 

STATION  FC   130  B 

LOS  ANGELES 

29 

34  45 

118  43 

4025 

L  A  CO  F IBE  WARDEN 

SANDBERG  wB 

7735 

LOS  ANGELES 

29 

34  45 

118  44 

4517 

MID 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DIEGO  W6  AIRPORT 

SAN  DIEGO 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

OlMAS  FIRE  WRO  FC95 

77  4^ 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

117  48 

955 

8A 

SAN  01 MAS  FIRE  SIA 

OIMAS  TAN6ARK  FLAT 

LOS  ANGELES 

26 

34  12 

117  46 

2720 

G 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN 

EMIGOlO  RANCH 

10 

35  00 

119  11 

1450 

8A 

KERN  COUNTY  LAND  CO 

FEL  IPE   HIGHWAY  STA 

7755 

SANTA  CLARA 

20 

37  01 

121  20 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SAN 

FERNANDO 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  28 

96  5 

6P 

6P 

S  F  HEIGHTS  LEMON  AN 

FERNANDO  PH  3 

7762 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

118  30 

1246 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RICHMOND  SUNSET 

7767 

SAN  FRANCISCC 

122  30 

32 

5P 

MID 

CITY   SAN  FRANCISCO 

FRANC  ISCO  WB  AP 

7769 

SAN  MATEO 

37  37 

122  23 

HID 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

■  SAN 

FRANCISCO 

FEDERAL  BUILDING 

7772 

SAN  FRANCISCC 

4 

37  47 

122  25 

52 

MIO 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

LOS  ANGELES 

26 

34  09 

117  54 

744 

5P 

PASADENA  WATER  DEPT 

SAN 

GABRIEL  DAM  FC425BE 

777? 

LOS  ANGELES 

26 

34  12 

117  52 

5P 

E  K  DE  VORE 

GABRIEL  FIRE  DEPT 

7785 

LOS  ANGELES 

13 

34  06 

lie  06 

450 

4P 

4P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

GREGORIO  3  SE 

7807 

SAN  MATEO 

37  18 

122  20 

5P 

5P 

JACINTO 

7810 

R  1  VERSIDE 

33 

116  59 

1550 

8YB0N  JOHANSEN 

SAN 

JACINTO  RANGER  STA 

7813 

R 1  VERS  IDE 

33 

33  47 

116  58 

1560 

STATE   DIV  OF  FSTflY 

SAN 

JOAOUIN  EXP  RANGE 

7817 

MADERA 

27 

37  06 

119  44 

1100 

U  S  FOREST  SERVICE 

•  SAN 

JOSE 

7821 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  54 

70 

MID 

MID 

E  0  BILLWILLER 

SAN 

JUAN  BAUTISTA  3  SSE 

SAN  BENITO 

20 

36  49 

121  31 

615 

MRS  GAYE  D  DAY 

JUAN  GUARD  STATION 

7837 

ORANGE 

33 

33  36 

117  31 

730 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN 

LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

SN  LUIS  09 PO 

35  18 

120  40 

300 

7A 

7A 

CAL  STATE  POLY  COL 

»SAN 

MAIEO 

7864 

SAN  MATEO 

37  34 

122  19 

30 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

NICOLAS  ISLAND 

7870 

VENTURA 

33 

33  14 

119  28 

502 

HEATHER  SERVICE  OFF 

PEDRO 

33 

33  43 

118  16 

10 

5P 

5P 

MARINE  EkCHANGE 

•  SAN 

RAFAEL 

7880 

17 

31 

5P 

CITY  ENGINEER 

A   ANA   F IRE    STAT  ION 

7688 

ORANGE 

28 

33  45 

117  52 

5P 

SANTA  ANA   F IRE  DEPT 

A  ANA  RIVER  PH  3 

7891 

28 

34  07 

117  07 

1980 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN 

A  ANA  RIVER  PH  NO  1 

SAN  SERDINO 

28 

34  09 

117  03 

2765 

IP 

SO  CALIF  EDISON  CO 

A  ANITA  FERN  FC  432 

7897 

LOS  ANGELES 

5P 

A  BARBARA 

7902 

SNTA  BARBARA 

33 

34  26 

119  42 

100 

5P 

5P 

S  BARBARA  FIRE  DEPT 

SAN 

A   BARBARA   FAA  AP 

7905 

SNTA  BARBARA 

33 

34  26 

119  50 

9 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

A   BARBARA    TV  PEAK 

SNTA  BARBARA 

32 

119  57 

4000 

TV  STATION  KEYT 

SAN 

A   CLARA  UNIVERSITY 

7912 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  56 

5P 

UNIV   OF    SANTA  CLARA 

A  CRUZ 

SANTA  CRUZ 

5P 

ROBERT  £  BURTON 

SAN 

A   FE  DAM 

LOS  ANGELES 

34  07 

CORPS  OF  ENGINEERS 

7930 

SN  LUIS  OBPO 

2' 

35  22 

120  38 

1200 

6P 

SAN 

A  MARGARITA  BOOSTER 

7933 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  22 

120  38 

1  100 

SA 

SAN 

A  MARIA  WB  AIRPORT 

7946 

SNTA  BARBARA 

34  54 

120  27 

238 

MID 

MID 

u  s  WEATHER  Bureau 

A  MONICA 

795C 

LOS  ANGELES 

3' 

CITY    SANTA  MONICA 

A  MONICA  PIER 

7953 

LOS  ANGELES 

3: 

34  00 

lie  30 

15 

5P 

5P 

S  M  LIFEGUARD  SER 

SAN 

A  PAULA 

29 

U9  05 

263 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

A  ROSA 

7965 

SONOMA 

22 

38  27 

122  42 

167 

7A 

7A 

Clarence  s  newberry 

SAN 

A  YNEZ 

7976 

SNTA  BARBARA 

32 

34  37 

120  06 

600 

SNTA    YNEZ   HIGH  SCHL 

SAN 

I AGO  DAM 

7987 

ORANGE 

28 

33  47 

117  43 

855 

SA 

WILLIAM  0  SAPPINGTON 

SAU 

US  POWER  PLANT  NO  1 

LOS  ANGELES 

29 

2105 

SAW 

ERS  BAR  RANGER  STA 

8025 

SI SK 1  YOU 

12 

41  18 

123  08 

2169 

•  SCO 

lA 

HUMBOLDT 

40  29 

124  06 

139 

8A 

6A 

PACIFIC   LUMBER  CO 

SEARSVILLE  LAKE 

8066 

SAN  MATEO 

37  24 

122  14 

350 

eA 

AUSTIN  CLAPP 

SEBASTOPOL  4  SSE 

9072 

i: 

38  21 

122  49 

145 

GEO  A  NAKMENS 

SECRET  VALLEY  MNTNC  STA 

8075 

120  15 

4662 

5P 

SEPULVEDA  DAM 

LOS  ANGELES 

34  10 

118  26 

- 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  DAM 

8135 

23 

122  25 

1076 

8A 

BA 

6A 

:  H 

U   S  BUR  RECLAMATION 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

81  58 

LOS  ANGELES 

26 

33  57 

117  54 

680 

9A 

SHELL  OIL  CO 

SHELTER  COVE 

HUMBOLDT 

17 

4  0  02 

124  04 

55 

5P 

MR  S   MAR  1 LyN   F  MACHI 

hINGlE  SPRINGS 

8173 

EL  DORADO 

38  40 

120  55 

1375 

7A 

THEODORE  B  HEUSNER 

SHINGLETOWN  2  E 

81  75 

2: 

40  30 

121  51 

3535 

7A 

MRS  JANICE  M  SUTTER 

SIERRA  CITY 

8207 

SIERRA 

39  34 

120  38 

4182 

8A 

HARRY   H  HOEBER 

SIERRAVILLE   RANGER  STA 

8218 

SIERRA 

39  35 

120  22 

4975 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL  HILL  FC  415 

8230 

LOS  ANGELES 

i: 

33  48 

116  10 

100 

5P 

GEORGE    I  OSBORNE 

SILVERADO  RANGER  STA 

8243 

ORANGE 

28 

33  45 

117  40 

1100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SISOUOC  SOUTH  FORK  CAMP 

82  56 

SNTA  BARBARA 

30 

34  46 

119  46 

2500 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKAGOS  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH 

8272 

22 

38  41 

123  08 

1930 

H 

JOHN  K  LEITKOLD 

SLACK  CANYON 

8276 

MONTEREY 

24 

36  05 

120  40 

1730 

STATE  DIV  OF  FSIRY 

SLOAT 

8 

39  52 

120  44 

4115 

CLARENCE  F  ELWORThY 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

SACRAMENTO 

38  28 

121  05 

160 

MRS  MABEL    VAN  VLECK 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

R  I  VERS  IDE 

33  52 

116  41 

1940 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 

SNOW  FLAT 

8318 

MARIPOSA 

37  50 

119  30 

6700 

S 

DEPT  WATER  RESOURCES 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIEKRA 

NEVADA 

8i 

U  S  FOREST  SERVICE 

SODA  SPRINGS 

8331 

NEVADA 

1 

39  19 

120  23 

6750 

5P 

SOLEDAD 

MONTEREY 

24 

36  26 

121  19 

204 

JAN  M  JACOBSEN 

SOMESBAR    1  W 

8346 

HUMBOLDT 

12 

41  23 

123  30 

450 

8A 

MRS  GEORGIA  ANN  LONG 

SOMIS  3  NE 

8348 

VENTURA 

33 

34  17 

lie  58 

490 

8A 

LAWTON   INVESTMENT  CO 

SOMIS  3  NW 

8349 

VENTURA 

33 

34  17 

U9  03 

510 

BEBTLWOOO   INVEST  CO 

SONOMA 

8351 

SONOMA 

38  17 

122  27 

20 

5P 

5P 

LAURENCE  W  DICKEY 

SONORA 

8353 

TUOLUMNE 

3' 

37  59 

120  23 

1830 

6A 

P  G  *  E  COMPANY 

SONORA  JUNC! ION 

8355 

MONO 

31 

38  21 

119  27 

6665 

STATE    DIV  OF  HWYS 

E 

FARALLON 

8  3  76 

SAN  FRANC  1  sec 

37  42 

123  00 

27 

U  S  COAST  GUARD 

SO 

NTRANCe  YOSEMITE  NP 

MARIPOSA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

SOUTH  FORK  CABIN 

9390 

SAN  BERDINO 

1 

34  04 

116  49 

7120 

5P 

CAL 1 F  ElEC  power  CO 

SOUTH  LAKE 

1? 

37  11 

118  34 

9560 

VAR 

s 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SPADRA  PAC IF IC 

COLONY  FC  356  C 

8436 

26 

34  03 

117  *9 

680 

R  S  HUTCHISON 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

8446 

MONTEREY 

2« 

36  35 

121  41 

60 

MRS  BERTHA  HENNES 

SPRINGVILLE   7  ENE 

8455 

36  10 

118  42 

2470 

7A 

ELMER  A  SUTTON 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

8460 

TULARE 

36  06 

118  48 

1050 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE  TULE 

6463 

TULARE 

36  12 

118  39 

4070 

P  G  +  E  COMPANY 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

8474 

36 

39  12 

120  14 

6226 

5P 

8A 

SOUAW  VLY  DEVEL  CO 

SOU 

RREL    INN  1 

8476 

SAN  BERDINO 

15 

34  14 

117  15 

5239 

5P 

SQUIRREL    INN  HOLD  CO 

SOL' 

RREL    INN  2 

8479 

SAN  BERDINO 

15 

34  14 

117  14 

5680 

5P 

LEROY  KEMP 

TANOISH  *  HICKEY  ST  PK 

8490 

MENDOCI NO 

7 

39  S3 

123  44 

850 

8A 

CAL  DIV  BEACH  *  PKS 

TANISLAUS  POWER  HOUSE 

8499 

TUOLUMNE 

34 

38  08 

120  22 

1130 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

TATE  LAKES 

FRESNO 

1 

36  55 

lie  35 

VAR 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TAYTON  MINE 

8517 

MERCED 

27 

36  55 

121  13 

2975 

MRS  M  C  CUSHINGHAM 

IIRLING  CITY  RS 

8544 

t 

39  54 

121  32 

3516 

8A 

STATE    DIV   OF  FSTRY 

TOCKTON  DISPOSAL  PLANT 

8554 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  56 

121  20 

CllY  OF  STOCKTON 

•STOCKTON  FAA  AIRPORT 

SAN  JOAOUIN 

22 

MIC 

FED  AVIATION  AGENCY 

tockton  fire  station  4 

8560 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  58 

121  18 

11 

8A 

8A 

STOCKTON  FIRE  OEPT 

:kton  mowry  bridge 

8562 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  51 

121  23 

15 

5P 

5P 

5P 

HART  IN  P  MUHS 

TONYFOfiD  COOLEy  RANCH 

8578 

COLUSA 

2 

39  15 

122  40 

3015 

8A 

FRED  H  COOLFY 

TONYFORD  RANGER  STA 

8580 

COLUSA 

2 

39  23 

122  33 

1158 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

8587 

GLENN 

2 

39  35 

122  32 

800 

5P 

5P 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

TOUTS  MEADOW 

8591 

2 

41  10 

121  56 

5300 

VAR 

5 

OEPT   WATER  RESOURCES 

TRAwBERRy  VALLEY 

86  06 

e 

39  34 

121  06 

3784 

5P 

5P 

SOPER-WHEELER  CO 

SUEY  RANCH 

8627 

SN  LUIS  OBPO 

3C 

35  00 

120  23 

390 

5P 

SUEY  RANCH 

866C 

LOS  ANGELES 

118  18 

7P 

FRANK  I  STEVENS 

SUNSET    BEACH   STATE  PARK 

8680 

SANTA  CRUZ 

2C 

36  54 

121  50 

CAL  OIV  BEACH  +  PARK 

F  2  ENE 

8697 

SNTA  BARBARA 

3 

34  41 

120  34 

105 

8700 

VENTURA 

3 

118  40 

1085 

Sf 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

SUSANVILLE 

870 

LASSEN 

1 

40  25 

120  39 

4170 

6A 

CITY    OF  SUSANVILLE 

SUSANVILLE  AIRPORT 

8702 

LASSEN 

1 

40  23 

120  33 

4146 

MIC 

DAVID  SARR 

SUSANVILLE   1  WNW 

8703 

LASSEN 

40  26 

120  40 

4555 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

8713 

AMADOR 

li 

38  23 

120  4B 

6. 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

ABLE  MOUNTAIN 

8748 

LOS  ANGELES 

34  23 

117  41 

7500 

5P 

SMITHSONIAN  OBSY 

87  52 

KERN 

11 

35  09 

119  28 

1025 

KERN  CO  FSIRY  +  FD 

AHOE  CITY 

8758 

PLACER 

3t 

39  10 

120  09 

6226 

8A 

eA 

8A 

ARTHUR  E  FRODENBERG 

ALBOT  CAMP 

8771 

PLACER 

39  12 

120  22 

6000 

VAB 

s 

DEPI  WATER  RESOURCES 

ehachapi 

8826 

KERN 

IC 

35  08 

118  27 

3975 

5P 

6P 

MRS  ANITA  COWAN 

EHACHAPl  RANGER  STA 

88  32 

KERN 

IC 

35  08 

118  27 

3975 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

ejon  RANCHO 

IC 

35  02 

118  45 

1425 

6P 

TEJON   RANCH  COMPANY 

ERMO 

8873 

LASSEN 

1 

40  52 

120  27 

5300 

SULO  E  LAKSO 

ERMO  6R1N  MARR  RANCH 

8875 

LASSEN 

1 

40  55 

120  16 

5360 

at 

BRIN  MARR 

HE 

CEDARS 

886 

PLACER 

39  15 

120  21 

5900 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8865 

2 

36  46 

122  49 

1600 

MRS  FAYE  OEWEY 

HERMAL    FAA  AIRPORT 

8892 

RIVERSIDE 

33  38 

116  10 

-120 

MIC 

MIC 

FED  AVIATION  AGENCY 

JSAND  OAKS 

8905 

VENTURA 

34  11 

118  51 

810 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

HREE  RIVERS  6  SE 

TULARE 

36  22 

118  51 

2200 

GLENN  BAKER 

HREE  RIVERS  EDISON  PH2 

891'! 

TULARE 

36  28 

lie  53 

950 

2P 

2F 

SO  CALIF  EDISON  CO 

STATION  INDEX 


CONTINUED 


THREE  RIVERS  COISON  PHI 
TIGER  CREEK  POWER  HOUSE 
TOPANGA  PATROL  STA  FC 
lORRANCe 
TRABUCO  CANYON 
TRACT  2  SSe 


WEST  61G  PINE 


TRACT  PUMPING  PLANT 
TRINITY  CENTER  RS 
TRINITY    DAM   VISTA  POINT 


IRUCKEE  RANGER  STATION 
UJUNO*  MILL  CR  rC  OTO 
ULEF [ELO 

TULELAKE 

TUNNEL  RANGER  STATION 
TdOLUMNE  MEADOWS 
TURLOCK 

IURNTA8LE  CHEEK 
TtJST  IN    [RVl  NE  RANCH 


UKIAH  <.W 

UNION  OIL  STEARNS 
AB^ORPT ION  PLANT 
(•UNIVERSITY  OF  CALIF 
AT  LOS  ANGELES 

UPLA^O  3  N 

yPPEP  LAitE  7  w 

UPPEP  LAKE  RANUER  STA 
I  UPPER  MATTOLE  I 
I  UPPER  SAN  LEANORO  ' 
I  FILTERS 
;  u-JPER  TRES  PINOS 
'  VACAVILLE  I 

VALLETON 

VALLEY   CENTER    3  NE 
VALyEPMO  ranger  STATIOfi 
VAN   NUYS  CITY 

WAREHOUSE  FC    15  ! 

VENADO 
VENTURA 

vermilion  valley 
vktorvillE  Pump  plant 
vincent  fire  sta  fc  izd- 


VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 
WALLACE 

walmar  school 
walnut  creek  2  ese 
walnut  creek  2  ene 
walnut  creek  (.  e 

waln'jT  patrol 

STAT  ION  FC  a 


WASCO 

WASIOJA  PATTiPSON  RANCH 
'  WilSONVlLLE  WATERWORKS 
WAHONA   RANGER  STATION 
WEAV'PvlLLE  RANGER  STA 
I  WEEP    .  ^ 


COUNTY 


91.20 
,  9423: 
;  9426: 
5427] 
94  26 


SAN  DIEGO 
KERN 
SNI  A 


I  9512 
:  9526 
95  32 


TULARE 

AMADOR 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

SAN  JOAQUIN 

SAN  JOAOUIN 

ALAMEDA 

TRINITY 

TRINl TV 

SAN  BERDINO 

NEVADA 

LOS  ANGELES 

KERN 

SISKIYOU 

TULARE 

TUOLUMNE 

STANISLAUS 

SHASTA 

ORANGE 

'99.  SAN  BERDINO 
05]  ALPINE 
22  MENDDC INO 
2b\  MENDOC  INO 

Sej  ORANGE 

LOS  ANGELES 
SAN  BERDINO 
LAKE 


77 

35!  ALAMEDA 

SAN  eENITO 
920O  SOLANO 
922ll  MONTEREY 
:2e,  SAN  DIEGO 
I5lj  LOS  ANGELES 

60i  LOS  ANGELES    \  13 

73  SONOMA 
85  VENTURA 
01  FRESNO 
25,  SAN  BEROINO 
451  LOS  ANGELES 
5l|  PLUHAS 
67;  TULARE 

SAN  DIEGO 
82  EL  DORADO 


SHASTA 
SHASTA 
CALAVERAS 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSIA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA  I 
SACRAMENTO 


TRINITY 
SISKIYOU 
KERN 
LASSEN 

SNTA  BARBARA  ' 


1  AMERICAN,  ?  CALAVERAS, 
COAST,  18  N.F,  INTERIOR, 
MARGARITA,      32   SANTA    YNEZ , 


3  CARSON,     4  CENTRAL  COAST 
IR  OWENS.      20  PAJARO, 
33  SOUTH  COAST,      34  STANISLAUS, 


21  25 
21  Zi 
21  35 


16  02 
20  03 
23  12 


18  27 
17  39 
23  02 


24  11 

22  10 

21  02 

22  00 
20  42 
17  01 
17  51 

IB  27 


18  59 

17  18 

18  08 


16  38 
19  20 
19  54 

21  46 

19  40 

22  56 
22  23 
IS  18 

20  04 
19  40 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


so  CALIF  EDISON  CO 
P  G  *  E  COMPANY 
L  A  CO  F IRE  OEPT 
TORRANCE  MUN  AIRPORT 
ORANGE  CO  PARK  DEPT 
AAGE   R  lUGEL 
BANTA  CARBONA    IR  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  Bur  RECLAMATION 

I  AMERICAN  P  ♦  C  CORP 
I  U  S  FOREST  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
TULELAKE  IRRIG  DIST 
S  WEATHER  BUREAU 
Si  DEPT  WATER  RESOURCES 
CARL  A  PEARSON 

S  BUR  RECLAMAT ION 
THE   IRVINE  COMPANY 

US  NAT  PARK  SERVICE 
P  6  +  E  COMPANY 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MRS  MARJOR IE  S  DORY 


MRS  AMY  CURTIS 

C  F  IVERSON 

U  S  FOREST  SERVICE 

LEONARD  SWINNEY 

JOHN  8  HARPER 
STAR  FREE  PRESS 
SO  CAL IF  EDISON  CO 
VICTOR  CO  WATER  DIST 
L  A  CO  F IRE  DEPT 
FRANK  DOTTA 
TULARE  CO  C  OF  C 
CHAMBER  OF  COMMERCE 
ELMER  C  OGLE 

WILLIAM  J  VOLLMERS 
P  G  *  E  COMPANY 
E   J  FOOTE 

MRS  M   VIVIAN  MAZLUM 
RAY    1  WHlTTEMORE 
lOMAS   S  VANASEK 
ERNA  0  IRVING 
PAUL  LACKAS 

E  PEOERSON 

WARNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSTHY  +  F  D 
CLOSED  7/27/60 

US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
CHESTER    1  KIMREY 
VERNON  J  BLOUNT 
ED  FILIPELLI 
U  S  WEATHER  BUREAU 


WE ST HAVEN 

WEST  POINT   3  SW 

WESTVILLE 

WET  MEADOW 

WHEATLAND  2  NE 

WHEELER  SPRINGS  2  SSw 

WHEELER  SPRINGS  7  N 

wHi skeytown  res 

WHITE  MOUNTAIN  I 
WHITE  MOUNTAIN  i 


RANGER    STAT  I 
WILLOWS 
WINCHESTER 
1  WINTERS 


9560  fHESMO 
9583  CALAVERi 
9597  PLACER 


COUNTY 


9639  SACRAMENTO 


lULARE 

YUBA 

VENTURA 

VENTURA 

SHASTA 

MONO 


MENDOCINO 


WOODLAND  1  WNW 
WRIGHTS 
WRIGHTS  LAKE 

YORKVILLE 

YOSEMITE  NAT lONAL  1 
YflEKA 

NEW  STATIONS 


MENDOC INO 
GLENN 
9722]  RIVERSIDE 
97421  TOLO 


KERN 
FRESNO 
ALPINE 
YOLO 

SANTA  CLAR; 

El  dorado 

ORANGE 
MENDOC INO 
MARIPOSA 
SISKIYOU 


BRANSCOMB  ?  NW 
CLEAR  CREEK 
COLYEAR  SPRINGS 
DAVENPORT 
FORKS  OF  SALIWN 
GRASS  LAKE  HWY  MNTC  STA  3564 
HUNTER  DIST  GRAVES  fiCH  4166 


i  1799 
1953 
2290 
3151 


MENDOCINO 


TEHAMA 
SANTA  CRUZ 
S I SK 1  YOU 
SISKIYOU 
TEHAPU 


36  13 

38  22 

39  11 


4]  15 
Al  38 
*0  II 


4150 
1310 
10150 


IB  02 

22  09 

23  21 

23  19 
22  12 
IT  05 
21  58 


22  12 

23  19 
22  12 
22  33 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


i  I 


OBSERVER 


BOSTON  RANCH  CO 
W  B  MANKER 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
E  CLEMENS  HORST  CO 
VENTURA  CO  FC  OlST 
ROSCOE  G  WILBER 
U  S  BUR  RECLAMAT ION 
UNIVERSI TY  OF  CAL IF 
UNIVERSI It  OF  CALIF 

MRS  JESSIE   A  PAYEN 

WHITTIEft  WATER  DEPT 
CITY  OF  WILLIAMS 
LOUIS  L  BERTAIN 

STATE  OIV  OF  FSTRY 
HOWARD  R  ALLARD 
JIM  M  BLACKMOHE 
J  NEWTON  WALLACE 

JAMES  H  JORGENSEN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  WILMA  C  BARR 
COUNTY  OF  YOLO 
MARVIN   E  WARE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
YORBA  LINDA  WATER  CO 
MRS  LOLA  A  HUL6ERT 
U  S  NAT   PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 


WILLIAM  C  JOHNSTON 

JOHN  R  JARDINE 

FRANK  WATSON 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 

HOMER  L  WERTS 

MPS  ALBERTA  GOOOE 

MRS   IRENE  GRAVES 


5  COLORADO,      6  DESERT,      7  EEL,      6  FEATHER,     9  KAWEAH,      10  KERN,      11  KINGS.      12  KLAMATH,      13  LOS  ANGELES,      14  MERCED,      15  MO J AVE , 
23  SACRAMENTO,      24  SALINAS.      25  SAN  DIEGO,      26  SAN  GABRIEL,      27  SAN  JOAQUIN.      28  SANTA  ANA,      29  SANTA  CLARA,  30 
INITY,      36  TRUCKEE,      37   TUOLUMNE.      38  WALKER. 
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I 

CALIFORNIA  -  OCTOBER  1960  1 


Temperatures  averaged  near  normal  over  the  State  during  October,  with  very  few  abnormal 
readings  reported,  although  a  temperature  of  91°  at  San  Diego  on  the  5th  was  a  new  higl 
reading  for  that  date.  Precipitation  was  deficient  in  all  parts  of  the  State.  Divisional 
averages  were  less  than  50  percent  of  normal  in  all  but  the  Desert  Basins,  and  were  only  3( 
percent  of  normal  in  the  Great  Valley  and  along  the  Central  Coast. 


STORMS 

Widespread  storm  damage  was  reported  on  the  9th,  when  strong  winds  swept  the  entire  Stat( 
Utility  lines,  trees,  signs,  and  buildings  were  damaged,  and  numerous  small  boats  were  sun! 
or  damaged.  Two  lives  were  lost.  Rain  and  snow  accompanying  the  wind  in  the  south  tempora: 
ily  closed  some  of  the  mountain  highways. 


On  the  16th  there  was  wind  damage  in  central  and  southern  California.  Fires  fanned  b; 
the  winds  burned  a  score  of  buildings  in  the  San  Francisco  Bay  area.  Two  persons  were  kill 
ed  in  Yosemite  Park  by  falling  trees,   and  blowing  sand  in  the  desert  areas  disrupted  travel 


C.    Robert  Elford 

State  Climatologist 

U.S.   Weather  Bureau 

San  Francisco,  California 


MONTHLY  EXTREMES 


Highest  Temperature  107°   on  the  7th  at   Indio  U  S  Date  Garden. 
Lowest  Temperature  4°   on  the  10th  at  White  Mountain  2. 
Greatest  Total  Precipitation  5.51  inches  at  Fort  Dick  1  NNE. 
Least  Total  Precipitation  0.00  at  67  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  2.67  inches  on  the  6th  at  Honeydew  2  WSW  and  Bucks  Creek  PH 

Greatest  Total  Snowfall  13.5  inches  at  White  Mountain  2. 

Deepest  Snow  on  Ground  13  inches  on  the  11th  at  White  Mountain  2. 
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y 

L 

] 
( 

Station 

Tem 

petalufe 

f 

recip 

iration 

*  i 

2  e 
■<  £ 

> 

5 

1'  1 

e  E 
0  i 

J 

X 

Lowest 

J* 

No.  of  Days 

Total 

% 

% 

Fiom  Long 
Teim  Means 

1 
J 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Ma. 

Mir, 

Total 

1 

Q 

1 
(5 

s 
1 

0 

£ 
1 

0 
0 

1.00  Of  More 

5  * 

°  i 
si 

°  t 

DRTH  COAST  DRAINAGE 

DERPOINT 

_  • 

- 

• 

_ 

• 

90 

17 

35 

0 

0 

0 

.89 

6 

.0 

0 

0 

0 

GWIN  PAC  UNION  COL 

80 

30+ 

38 

1  ft? 

0 

0 

0 

0 

1.23 

*  AO 

.0 

0 

0 

!g  bar  rs 

77*8 

i,n  ft 

32 

107 

0 

1 

0 

1,12 

*  \ 

•  0 

0 

jLLAHAN  RS 

70*4M 

33  2M 

51  *8M 

91 

1 

23 

27 

401 

0 

16 

0 

.  90 

.  0 

0 

0 

0 

:CILVILLE  SAWYER 

7  3  •  6 

3  7.4 

5  5.5 

]f 

28 

1 3 

296 

0 

6 

0 

1.75 

*An 
*n2 

.0 

0 

OVERDALE   3  SSE 

n 

• 

Qn 

1 7 

43 

0 

0 

0 

1.10 

1.24 

?a 

,0 

1 

VELO 

76  *  3 

37.4 

56*9 

on 

Vl 

29 

27  + 

247 

0 

7 

0 

.66 

.  0 

J: 

- 

0 

Descent  city  i  n 

55*0 

ft^ 

35 

309 

0 

0 

0 

0 

4*54 

•  0 

J: 

3 

TTONS  LANDING 

M 

M 

M 

17 

40 

1 4 

0 

0 

0 

0 

•  28 

•  0 

0 

X.  VALLEY 

66  •  9 

3  8.0 

52.5 

pa 

2  8 

1 4 

3  83 

0 

0 

6 

0 

2*64 

2  6 

.0 

3 

0 

at 

REKA  W8  CITY 

R 

0  4 

77 

A 

42 

1 0 

0 

0 

0 

0 

1.31 

1.39 

*49 

.0 

0 

REST  GLEN 

72,2 

34*4 

5  3,3 

1,0 

ftf 

1 4 

3  59 

2 

0 

13 

0 

2  .62 

1.05 

,0 

l 

1 

^T  BRAGG 

63  •  3 

47.8 

55.6 

40 

1 4 

291 

0 

0 

0 

0 

7  *nQ 

^  • --.^ 

.67 

1.22 

.  0 

0 

I 

1 

11 

RT  BRAGG  AVN 

6  3  •  0 

53.8 

1  A 

36 

14  + 

3  43 

0 

0 

0 

0 

2,03 

,95 

•  0 

0 

5 

I 

0 

RT  JONES  RS 

71.^ 

32,7 

52,1 

on 

2 1 

14 

396 

1 

0 

17 

0 

* 

•  19 

♦  0 

0 

2 

0 

0 

RT  ROSS 

6  5  •  4 

4  8.5 

57,0 

40 

2  51 

0 

0 

0 

0 

1,05 

1.11 

.  54 

.0 

0 

5 

0 

^TON  1  W 

71  •  5 

4  5.4 

58.5 

1.2 

_  _ 

38 

22 

204 

0 

0 

0 

0 

1,05 

.85 

•  48 

.  0 

0 

2 

0 

0 

^ilLTON  AFB 

7 1  •  5 

48  .4 

60.0 

1  A 

4  0 

20  + 

160 

0 

0 

0 

0 

.51 

,38 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

3PY  CAMP  RS 

74,0 

40  ,3 

57,2 

0,4 

30 

14 

242 

3 

0 

0 

1.12 

2*94 

.  56 

.  0 

0 

3 

1^ 

0 

iVLDSaURG 

76  •  6 

47.8 

62,2 

0,3 

A 

40 

17  + 

98 

1 

0 

0 

0 

1.21 

a  88 

,69 

.0 

0 

2 

X 

0 

-TS 

68.0 

36.5 
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46.0 

63.9 

_ 

0,1 

94 

6 

38 

15 

80 

3 

0 

0 

0 

.11 

.43 

.11 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

XNDEVILLE  ISLAND 

75.3 

49.4 

62.4 

84 

1  5 

40 

22 

87 

0 

0 

0 

0 

.02 

•  02 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

\R  1 COPA 

79.1 

53.4 

66.3 

_ 

1,8 

93 

5 

44 

11 

57 

2 

0 

0 

0 

.07 

_ 

.20 

•  07 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

■RCED  FIRE   STA  2 

80. 3M 

45. IM 

62  .  7M 

_ 

0,3 

92 

5 

39 

15  + 

10? 

1 

0 

0 

0 

.06 

_ 

.46 

•  06 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

[DDLEWATER 

78.9 

52.1 

65.5 

0,8 

91 

6  + 

44 

10 

66 

2 

0 

0 

0 

.56 

.35 

•  47 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

IDESTO 

78.8 

47.3 

63.1 

0,7 

91 

5 

41 

17+ 

84 

1 

0 

0 

0 

.04 

_ 

.56 

•  04 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

iWMAN  2  NW 

76.9 

47.0 

62.0 

3,2 

89 

5 

38 

16 

108 

0 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.51 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

)RTH  FORK  RS 

75.7 

41.0 

53.4 

92 

24 

31 

11 

211 

1 

0 

1 

0 

.33 

_ 

1  .25 

.33 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

VKOALE  WOODWARD  DAM 

78.0 

45.3 

61.7 

_ 

1,6 

89 

6 

33 

27 

118 

0 

0 

0 

0 

.04 

.68 

.02 

26+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

JANGE  COVE 

78.7 

48.4 

63.6 

0.6 

94 

6 

41 

14+ 

94 

1 

0 

0 

0 

.31 

_ 

.35 

.18 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

\NOCHE  JUNCTION 

M 

M 

M 

93 

5 

40 

16 

0 

0 

0 

.ok 

•  06 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

IRTERV  I  LLE 

80.0 

48.5 

64,3 

_ 

0.8 

96 

6 

40 

12 

82 

3 

0 

0 

0 

,64 

.17 

•  53 

6 

.0 

0 

2 

1 

0 

VLT   SPRINGS  PH 

72.6 

46. 5M 

59, 6M 

82 

22 

28 

10 

169 

1,01 

•  78 

6 

.0 

0 

1 

1 

0 

INORA 

78.5 

45.8 

62,2 

0.3 

89 

19  + 

37 

14 

125 

0 

0 

0 

0 

.49 

1.24 

.27 

6 

.0 

0 

2 

(1 

0 

1  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

67.0 

36,7 

75 

22  + 

28 

15+ 

398 

1  .88 

1.69 

6 

.0 

0 

2 

1 

1 

OCKTON  FAA  AP 

77.7 

48.5 

63.1 

91 

5 

41 

16 

77 

1 

0 

0 

0 

T 

T 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

"OCKTON  FIRE  STA 

76.7 

47.3 

0,2 

89 

6 

38 

1 4 

101 

T 

.64 

T 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

OCKTON  MOWRY  BRIDGE 

78. 3M 

45. 7M 

6  2  .  OM 

90 

5 

39 

15 

102 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HACHAPI 

69.5 

38.2 

53.9 

83 

5 

28 

11  + 

337 

0 

0 

8 

0 

.07 

.07 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

JON  RANCHO 

77.5 

51.6 

64.6 

- 

1,6 

92 

5 

42 

12  + 

85 

1 

0 

0 

0 

.03 

- 

.63 

.03 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

IREE  RIV  EDISON  PH  2 

79.4 

47.6 

0,3 

93 

6+ 

39 

12 

98 

3 

0 

0 

0 

.55 

.  32 

•  55 

6 

.0 

0 

1 

1 

0 

GER  CREEK  PH 

75.4 

44.1 

59.8 

0,1 

84 

22 

35 

14 

174 

0 

0 

0 

0 

.44 

- 

2.08 

•  37 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

iACY  CARBONA 

77.4 

48.0 

62.7 

85 

43 

17+ 

77 

0 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

'ACY  PUMPING  PLANT 

77.6 

50.7 

64.2 

85 

15 

41 

16 

48 

0 

0 

0 

0 

.07 

.07 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAL  I  A 

80.6 

49.8 

65.2 

_ 

0,9 

95 

6 

41 

12 

63 

2 

0 

0 

0 

.13 

_ 

.35 

.12 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

.SCO 

80.2 

46.5 

6  3.4 

_ 

2.0 

95 

6 

40 

12 

92 

3 

0 

0 

0 

.22 

_ 

.07 

.22 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

'SEMITE  NP 

70.0 

38.8 

54.4 

0.8 

81 

30 

27  + 

323 

0 

0 

4 

0 

.51 

_ 

1.29 

.45 

6 

•  0 

0 

1 

0 

0 

D I V I S 1 ON 

61.1 

0.2 

.  29 

.68 

i'OUTH  COAST  DRAINAGE 

I.PINE 

79.9 

51.5 

65.7 

96 

^ 

43 

16  + 

70 

6 

0 

0 

0 

.20 

.11 

10 

•  0 

0 

1 

0 

0 

'ALON  PLEASURE  PIER 

71.1 

56.2 

6  3.7 

0,2 

85 

7 

52 

30+ 

66 

0 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.66 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

RRETT  DAM 

79.7 

45.0 

62.4 

2,2 

95 

7 

39 

31  + 

121 

4 

0 

0 

0 

.11 

_ 

.53 

•  09 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

:AUM0NT  PUMPING  PLANT 

76.9 

48.8 

89 

7 

36 

13  + 

123 

0 

0 

0 

0 

.47 

_ 

.62 

.47 

10 

•  0 

0 

1 

0 

0 

16  BEAR  LAKE 

62.5 

M 

M 

7^ 

21  + 

0 

0 

0 

1  .00 

•  97 

10 

.4 

T 

10 

1 

1 

0 

liNITA 

79.2 

51.6 

65.4 

1,4 

100 

5 

42 

13 

47 

4 

0 

0 

0 

.05 

_ 

.45 

.03 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

I'RBANK  WB  AP  R 

79.1 

53.9 

66,5 

1,4 

93 

6 

46 

1 1 

35 

4 

0 

0 

0 

.01 

_ 

,51 

.01 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

liBRILLO  NM  R 

M 

M 

M 

5  1 

1  5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

I.CHUMA  DAM 

80.4 

45.9 

63,2 

92 

6 

37 

12 

81 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

|.MPO 

78.6 

41.1 

59,9 

93 

30 

15 

178 

2 

0 

2 

0 

,16 

.08 

10+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

INOGA  PARK  PIERCE  COL 

84.  3 

48.3 

66,3 

97 

21 

40 

11 

49 

Q 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IIULA  VISTA 

71. OM 

54. 7M 

62, 9M 

0,7 

85 

6 

47 

19 

94 

0 

0 

0 

0 

.10 

- 

.39 

.07 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

lAREMONT  POMONA  COLLEGE 

80. 7M 

51.5 

66. IM 

0.6 

96 

5 

44 

13  + 

63 

7 

0 

0 

0 

.66 

_ 

.11 

.66 

10 

1 

1 

Q 

g  I'RONA 

81.0 

49.2 

65.1 

0.1 

95 

6+ 

42 

31  + 

63 

6 

0 

0 

0 

.35 

- 

.21 

•  35 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

I'LVER  CITY 

75.1 

54.2 

64.7 

92 

5 

49 

14  + 

56 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

lYAMA 

76.0 

38.4 

57.2 

91 

6 

29 

11 

251 

1 

0 

7 

0 

.07 

•  06 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

'YAMACA 

70.1 

37.5 

53.8 

1.3 

84 

7 

26 

12 

347 

0 

0 

9 

0 

.  42 

1  .09 

.0 

0 

2 

0 

0 

1  CAPITAN  0AM 

83.1 

53.5 

68.3 

100 

■  7+ 

45 

31  + 

28 

8 

0 

0 

0 

,29 

.17 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

ISINORE 

84.8 

45.5 

65.2 

1.1 

102 

23 

36 

28 

55 

12 

0 

0 

0 

,00 

.56 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

1  CONDI  DO 

78.2 

48.7 

63.5 

0,7 

94 

5 

40 

15 

90 

4 

0 

0 

0 

,04 

.82 

.04 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

INTANA  KAISER 

81. 8M 

53. 6M 

67. 7M 

95 

6 

45 

22 

41 

7 

0 

0 

0 

,31 

.0 

0 

0 

0 

LLESPIE  FIELD 

80.5 

50.6 

65.6 

98 

5 

42 

18+ 

54 

5 

0 

0 

0 

.16 

.09 

9 

•  0 

0 

0 

0 

0 

NSHAW  DAM 

77.5 

37.7 

57.6 

91 

7 

31 

31  + 

233 

1 

0 

4 

0 

.56 

.47 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

YLLWILD  RS 

70.7 

35.5 

53.1 

81 

21  + 

27 

11 

364 

0 

0 

12 

0 

.74 

.57 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

See  Relefence  Notes  Following  Slarion  Index 
-  321  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 

OCTOBER  1960 


CONTINUED 


Temperafufe 

Piecip 

la  hon 

Sr  ti  n 
a  ion 

<  i 

1  ^ 
<  s 

oi 

o 

i 

From  Long 
Term  Means 

I 

1 

Q 

Lowesi 

Q 

No,  ol  Days 

Tolal 

1 

c 

5  J 
i  5 

Snow,  Sleel 

No.  ol  Days 

Max 

Tolal 

on  Ground 

.10  or  More 

50  or  More 

0 

s 

° 

p 

s 

o 
Q 

5  u 
— — 

— — 

5  J 

— — 

— - 

JULIAN  WYNOLA 

73.3 

43.5 

58.4 

88 

6 

35 

13 

210 

.61 

.  32 

9 

•  0 

0 

2 

0 

0 

LAGUNA  BEACH 

73.3 

51.3 

62.3 

1.0 

88 

5+ 

45 

12 

105 

.00 

* 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

Q 

LA  MESA 

78.  1 

54.6 

66.4 

97 

5 

48 

30+ 

43 

.11 

.05 

10+ 

.0 

0 

0 

0 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT 

69*6 

47.6 

56.6 

88 

5. 

35 

29 

203 

Q 

0 

1.07 

1  .07 

6 

•  0 

0 

1 

1 

LONG  BEACH 

76.9 

57.0 

57.0 

1.5 

92 

5+ 

51 

15  + 

31 

T 

•  3  9 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH  WB  AP 

78.2 

55.1 

65.7 

97 

5 

48 

13 

33 

.01 

.01 

10 

.0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  W8  AP  R 

72.2 

56.5 

64.4 

1.0 

90 

5 

52 

14  + 

57 

- 

T 

*i9 

T 

31  + 

.0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  WB  CITY  R 

77.5 

58.5 

68.0 

1.4 

93 

5 

52 

31 

22 

Q 

.01 

.01 

9 

.0 

0 

0 

0 

MILL  CREEK  2 

78.2 

54.6 

66.4 

89 

7+ 

39 

10 

73 

0 

Q 

0 

Q 

.52 

• 

•  50 

10 

•  0 

0 

1 

1 

Q 

MT  WILSON  EC   338B  // 

66.8 

48.2 

57.5 

77 

6  + 

30 

10 

230 

Q 

Q 

I 

.79 

.41 

9 

T 

T 

9 

2 

0 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

69.8 

55.7 

52.8 

0.3 

81 

1  5 

49 

11 

80 

Q 

0 

Q 

T 

.47 

T 

23  + 

.0 

0 

0 

0 

Q 

NORTH  HOLLYWOOD 

M 

M 

M 

95 

5 

45 

12 

3 

0 

0 

Q 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

OCEANSIDE  PENDLETON 

68.8 

54.5 

51.7 

82 

5 

43 

15  + 

108 

.04 

.03 

23 

.0 

0 

0 

0 

OJAl 

83.1 

45.5 

54.3 

0.0 

95 

21 

39 

12  + 

71 

.00 

.57 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

OXNARD 

Tt.'t 

47.9 

51.2 

0.6 

90 

5 

38 

31 

141 

- 

.30 

.12 

.  30 

23 

.0 

0 

1 

0 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 

69.0 

45.9 

57.5 

81 

7  + 

32 

10 

234 

Q 

.77 

.63 

9 

T 

0 

1 

1 

PASADENA 

80.3 

54.0 

67.2 

1.2 

94 

5 

47 

13  + 

39 

.11 

.60 

.07 

9 

•  0 

0 

0 

0 

0 

POINT  ARGUELLO  WB  R 

65.4 

48.5 

57.0 

39 

5 

41 

15 

2  50 

0 

Q 

0 

0 

1  .70 

1.53 

6 

.0 

0 

1 

1 

POMONA 

80.4 

50.0 

55.2 

1.3 

96 

5 

43 

13+ 

59 

0 

Q 

0 

.78 

.09 

.76 

10 

.0 

0 

1 

1 

RAMONA  SPAULOING 

82.9 

45.1 

54.0 

99 

6 

35 

1  3 

87 

Q 

Q 

Q 

.08 

.04 

10  + 

.0 

0 

0 

0 

Q 

REDLANDS 

82.9 

51.5 

67.2 

2.4 

95 

6 

44 

13  + 

38 

9 

Q 

.36 

.  36 

10 

.0 

0 

1 

0 

Q 

RIVERSIDE  FIRE   STA  3 

82.2 

50. OM 

66. IM 

0.5 

96 

6  + 

44 

31  + 

44 

7 

Q 

.67 

*  1 

•  67 

1 0 

.0 

0 

1 

1 

Q 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S  R 

82  .  5 

48.7 

65.6 

96 

7  + 

42 

12 

61 

8 

0 

0 

Q 

.41 

.41 

1  0 

.0 

0 

1 

0 

Q 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

78.2 

53.9 

66.1 

90 

5+ 

41 

1 0 

73 

2 

0 

0 

0 

.94 

•  62 

1 0 

.0 

0 

2 

1 

Q 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

83.9 

48.0 

65.0 

0,0 

97 

6+ 

41 

13+ 

48 

10 

Q 

0 

Q 

.58 

"ft 

•  58 

10 

.0 

0 

1 

1 

0 

SANDBERG  WB  //R 

68.1 

49.5 

59.8 

0.5 

79 

5 

34 

10 

208 

0 

.00 

*c  n 

.00 

.0 

0 

0 

0 

Q 

SAN  DIEGO  WB  AP  R 

73.9 

58.0 

66.0 

1.0 

91 

5 

53 

1 5 

25 

I 

0 

^ 

.04 

.59 

•  03 

23 

.0 

0 

0 

0 

Q 

SAN  FERNANDO 

82.7 

50.0 

56.4 

0.9 

95 

5 

41 

1 1 

47 

Q 

Q 

0 

Q 

.00 

.47 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

Q 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

82.3 

5  1  .6 

67.0 

96 

5 

45 

1 1 

36 

7 

0 

0 

0 

.01 

.01 

10 

.0 

0 

0 

0 

Q 

SAN  JACINTO 

83.6 

46.5 

65.1 

0.3 

98 

6 

39 

29  + 

62 

9 

0 

0 

0 

.35 

.24 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAN  PEDRO 

71.* 

58.8 

55.1 

1  .  1 

86 

5 

53 

12 

51 

0 

0 

0 

0 

.00 

.30 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

78.8 

53.9 

66.4 

1.1 

95 

5 

49 

20  + 

26 

4 

0 

0 

0 

.05 

.48 

.05 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

75.8 

51.1 

63.5 

0.8 

90 

5 

46 

12  + 

69 

1 

0 

0 

0 

.09 

.44 

.08 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

71.9 

47.8 

59.9 

85 

5 

39 

16 

158 

0 

0 

0 

0 

.33 

.33 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  MARIA  WB  AP  R 

70.0 

47.5 

58.8 

1.2 

89 

5 

41 

24+ 

195 

0 

Q 

0 

0 

2.07 

1.45 

1.89 

6 

.0 

0 

2 

1 

1 

SANTA  MONICA  PIER 

69.5 

56.9 

63.2 

85 

15 

5  1 

31  + 

81 

0 

Q 

0 

T 

T 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  PAULA 

78.2 

45.8 

52.0 

90 

5 

39 

14 

118 

\ 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

Q 

SUNLAND 

82.9 

50.1 

66.5 

95 

5 

43 

29 

51 

7 

0 

0 

0 

T 

T 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

TORRANCE 

75  .  9M 

5  3.0M 

64. 5M 

0.9 

93 

5 

47 

12  + 

5  6 

X 

0 

0 

0 

T 

.40 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

Q 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

79.0 

48.6 

63.8 

0.3 

96 

5 

41 

13 

72 

5 

0 

0 

.10 

.35 

.10 

10 

.0 

0 

1 

0 

Q 

UCLA 

75  .5 

59.8 

67.7 

91 

5 

52 

31 

34 

0 

0 

0 

T 

T 

25+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPLAND   3  N 

80.0 

49.8 

64.9 

95 

6  + 

42 

1  3  + 

76 

0 

0 

0 

1.10 

.65 

10 

.0 

0 

2 

1 

Q 

VISTA   1  W 

76  .  4 

51.7 

64.  1 

96 

5 

45 

1 5 

71 

2 

0 

0 

0 

.08 

•  07 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

WARNER  SPRINGS 

78.4 

37.6 

58.0 

1.8 

91 

5 

30 

1 2 

213 

I 

0 

2 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

YORBA  LINDA 

80.4 

49.4 

64.9 

1.0 

98 

5 

42 

31  + 

54 

it 

0 

0 

0 

.00 

.50 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

D I V  I S I  ON 

^_  ^ 
' 

.  29 

_ 

.33 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 

79.9 

47.8 

63.9 

90 

6  + 

33 

10 

85 

2 

Q 

0 

Q 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BAKER  9  NNW 

84.9 

56.7 

70.8 

99 

7 

45 

31 

19 

9 

0 

.68 

.66 

10 

.0 

0 

1 

1 

Q 

BARSTOW 

80.6 

49. 8M 

65. 2M 

94 

6 

42 

31 

69 

3 

.48 

.46 

9 

.0 

0 

1 

0 

Q 

BEAUMONT   1  E 

79.1 

46.3 

52.7 

0.2 

93 

6 

37 

1  3  + 

110 

2 

.87 

.07 

.  50 

10 

.0 

0 

3 

1 

Q 

BISHOP  WB  AP  R 

76.1 

37.7 

55.9 

0.2 

88 

1 

30 

12  + 

245 

.17 

.17 

.09 

9 

.0 

0 

0 

0 

^ 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

57.2 

34.2 

45.7 

67 

2 

18 

10 

591 

_ 

.39 

.39 

10 

5.0 

5 

1  n 

1 

0 

J; 

BLYTHE 

88.1 

54.3 

71.2 

2.2 

102 

7 

42 

31 

5 

if 

J: 

.02 

.22 

.02 

17 

.0 

0 

0 

0 

BLYTHE   FAA  AP 

88.1 

61.2 

74.7 

102 

7 

50 

31 

0 

.02 

.02 

16 

.0 

0 

0 

0 

BORREGO  SPRGS   3  NNE 

88.6 

55.3 

72.0 

101 

7 

44 

1 1 

7 

15 

T 

T 

10 

.0 

0 

0 

0 

BRAWLEY   2  SW 

90.0 

58.6 

74.3 

1.7 

105 

8  + 

46 

31 

0 

16 

J: 

.02 

.23 

.02 

10 

.0 

0 

0 

0 

J: 

CANT IL 

83.3 

46.5 

64.4 

92 

5  + 

33 

12 

77 

J: 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

COW  CREEK 

92  .  5M 

65. OM 

78. 8M 

105 

5 

52 

10 

3 

.28 

•  19 

9 

.0 

0 

1 

0 

J: 

DAGGETT  FAA  AP 

82.5 

52.4 

67.5 

97 

6 

44 

10 

40 

.41 

•  20 

9 

.0 

0 

2 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

68.  1 

37.7 

52.9 

82 

1 

29 

12 

359 

.03 

.03 

10 

.0 

0 

0 

0 

- 

EAGLE  MTN 

85.6 

64.9 

75.3 

99 

8  + 

57 

31 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

89.9 

55.3 

72.5 

2.6 

105 

6 

45 

31 

4 

15 

J: 

.00 

.20 

.00 

.0 

0 

0 

0 

Q 

FAIRMONT 

73.9 

52.1 

63.0 

0.1 

85 

6  + 

40 

10 

113 

J: 

.02 

.49 

.02 

10 

•  0 

0 

0 

0 

GREENLAND  RANCH 

92.0 

63.4 

77.7 

1.0 

104 

6 

53 

10 

3 

- 

•  19 

.10 

.19 

9 

.0 

0 

1 

0 

HAIWEE 

72.5 

48.7 

50.6 

1.0 

83 

8  + 

36 

10 

151 

0 

.41 

.04 

•  41 

10 

•  0 

0 

1 

0 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

86.5 

56.2 

71.4 

101 

7 

45 

31  + 

9 

1 3 

0 

0 

0 

.15 

.15 

3 

•  0 

0 

1 

0 

IMPERIAL 

89.6 

60.8 

75.2 

0.4 

103 

7 

50 

31 

0 

16 

0 

T 

.23 

T 

10 

.0 

0 

0 

0 

Q 

INDEPENDENCE 

M 

M 

M 

89 

1 

33 

11 

0 

Q 

Q 

Q 

.30 

.12 

.29 

10 

.0 

0 

1 

0 

Q 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

93.2 

5  9.  5M 

75. 4M 

1.0 

107 

7 

49 

31 

0 

22 

0 

Q 

Q 

.00 

.23 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

INYOKERN 

81.3 

48.1 

64.7 

92 

1 

38 

12  + 

65 

3 

Q 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IRON  MTN 

87.2 

60.9 

74.1 

101 

7 

53 

13  + 

1 

13 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

66.1 

41.6 

53.9 

77 

6 

30 

1  5 

3  39 

0 

0 

2 

Q 

1.83 

1.35 

10 

2.0 

0 

2 

2 

LANCASTER 

80.3 

44.5 

62.4 

9 1 

5+ 

10 

128 

Q 

Q 

0 

a  1  5 

•  1  3 

10 

.0 

0 

0 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

73.5 

50.4 

52.0 

85 

6+ 

35 

10 

139 

0 

0 

Q 

Q 

.05 

•  05 

10 

.0 

0 

0 

0 

Q 

LUCERNE  VALLEY   1  WSW 

82.1 

44.9 

63.5 

94 

7  + 

35 

1 1 

99 

fy 

Q 

0 

0 

.18 

•  18 

10 

.0 

0 

1 

0 

Q 

MECCA   3  SE 

89.9 

59.1 

74.5 

101 

8  + 

49 

31 

0 

1  8 

Q 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

Q 

MITCHELL  CAVERNS 

72  .  8 

55.2 

64.0 

86 

6 

39 

10 

104 

0 

0 

0 

0 

.30 

•  29 

9 

.0 

0 

1 

0 

Q 

MOUNTAIN  PASS 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

.0 

0 

NEEDLES  FAA  AP 

f  ^ 

6  0.6 

73.5 

101 

7+ 

49 

31 

1 

13 

0 

0 

0 

T 

T 

23  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE 

80  .  4M 

48  .  5M 

54. 5M 

1.1 

91 

5+ 

37 

10 

94 

4 

0 

0 

0 

.23 

.11 

•  23 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALMDALE  FAA  AP 

78.8 

45.6 

35 

2 

0 

0 

0 

.23 

•  0 

0 

1 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

89.9 

57.8 

73.9 

- 

0.2 

103 

6 

46 

11 

2 

20 

0 

0 

0 

.00 

.28 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

87.4 

64.5 

75.0 

101 

7 

54 

31 

1 

14 

0 

0 

0 

T 

T 

23  + 

•  0 

0 

0 

0 

0 

RANDSBURG 

75.8 

52.1 

54.0 

85 

5+ 

39 

11 

98 

0 

0 

0 

0 

.07 

.04 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

SQUIRREL   INN  2 

64.3 

47.2 

55.8 

0.5 

71 

6+ 

32 

10 

281 

0 

0 

1 

0 

1.82 

.21 

1.12 

10 

3.0 

2 

10 

2 

2 

X 

TABLE  MOUNTAIN 

57.4 

41.0 

49.2 

2.2 

70 

5 

22 

10 

483 

0 

0 

6 

0 

1.10 

.24 

.72 

9 

4.0 

2 

10 

2 

1 

0 

THERMAL   FAA  AP 

90.6 

59.8 

75.2 

103 

7+ 

49 

31 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

83.7 

51.2 

57.5 

0.4 

95 

7 

41 

12 

45 

8 

0 

0 

0 

.02 

.17 

.02 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

83.4 

52.4 

67.9 

97 

7  + 

42 

12  + 

40 

7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VALYERMO  RS 

75.6 

41.6 

58.5 

86 

6 

28 

11 

208 

0 

0 

2 

0 

.00 

.56 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

79.5 

44.2 

61.9 

92 

6 

36 

28  + 

148 

2 

0 

0 

0 

.08 

.03 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

48.2 

22.5 

35.4 

57 

25+ 

5 

11 

914 

0 

3 

29 

0 

.72 

•  72 

10 

8.0 

8 

10 

1 

1 

0 

WHITE   MOUNTAIN  2 

36.7 

21.7 

29.2 

46 

30+ 

4 

10 

1100 

0 

9 

31 

0 

1.12 

1  •OO 

10 

13.5 

13 

11 

1 

1 

1 

DIVISION 

65.0 

0.7 

.27 

.15 

See  Reference  Notes  Following  StaMon  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


ABSOTT  MINE 

HCTON  ESCONDIOO  FC2616E 
kOELANTO 
ADIN  RS 
ALAMO  1  N 

hLDERPOINT 

mSO  CN  OAT  MT  FC4*6 

ALPINE 

^LTAOENA 

^LTURAS  RS 

^NGIOLA 

MGHIN  PAC  UNION  COL 
WTIOCH  FIBREBOARE)  MILLS 
\HTIOCH  PUMP  PLT  3 
^NZA 

VPPLE  VALLEY 

GRANDE 
ARROYO  SECO  RS  FC   508  C 
\SH  MTN 

^SSOC  OIL  ANAHE IM  1 

iUBERRY 
^UBURN 

VVALON  PLEASURE  PIER 

WENAL  9  SSE 

^^U6A  CITY  PARK   FC  143 

lACl^US  RANCH 
lAPCER  9  NNW 
lAKERSFIELO  WB  AP 
lALCH  PH 
lARNESON  PARK 

lARRETT  DAM 
lARSTOW 
■  EAUMONT 

EAUMONT  PUMPING  PLANT 
EAUMONT   1  E 

EL  AIR  FC  10 
EN  LOMOND 
ERKELEY 
ERRYESSA  LAKE 
IG  BAR  R5 

IG  BEAR  LAKE 

IG  BEAR  LAKE  DAM  // 

10  CREEK  PH  1 

IG  DALTON  DAM  FC  223  BE 

IG  PINES  PARK  FC  838 

iG  SUR  STATE  PARK 
IG  TUJUNGA  DAM  FC  46  DE 
ISHOP  CREEK   INTAKE  2//R 
I  SHOP  W8  AP 
ISHOP  UNION  CARBIDE 

LACK  MOUNTAIN  2  SW 
LUE  CANYON  WB  AP  //R 
LUE  LAKE  REDWOOD  CR 
LYTHE 

LYTHE  FAA  AP 

XA 
•JNITA 

X)NV1LLE  HWY  MNTNC  STA 
3RHEG0  DESERT  PARK 
WREGO  SPRGS  3  NNE 

3ULEVARD 
DUQUET  CANYON 
DWMAN  DAM 
?AOFORD  RANCH 
lANSCOMB  2  HW 

'AWLEY  2  SW 
*EA  CITY 
!EA  DAM 
MDGEPORT 
MDOEVILLE  4  NNW 

'OCRS  FARNHAM  RCH 
fUSH  CREEK  RS 
JCKHORN 
fCKS  CREEK  PH 
ILLARDS  BAR  PH 

IRBANK  FIRE  OEP  FC  226B 
IRQANK  W8  AP  I 
JRLINGAME 

JRNEY 

(RNT  RANCH  1  S 

IRTON  RANCH 
ITTOHWILLOW 

>BAZON 
■BRILLO  NM 
.CHUMA  DAM 

LAVERAS  BIG  TREES 
LAVERAS  RESERVOIR 
LEXICO  2  NE 
L  ISTOGA 
LLAHAN  RS 

MPO 

MP  PARDEE 

MP  SAN  LUIS  081 SPO 
MPTONVILLE  RS 
N0Y  U  SW 

N6Y  RS 

NOGA  PARK  PIERCE  COL 


PMEL  VALLEY 

TMAY  BULL  RUN  RCH 

ZADERO 

'^^ILVILLE  SAWYER 
OAR  GROVE 

DARVILLE 

nterville  ph 
4llenge  hs 
msworth  fc  24  0 
:rry  valley  dam 

:STER 

ICO  EXP  STATION 
ITTENOEN  PASS 


.19 
.02 

.07 


13     14     15      16     17      18     19     20     21     22     23  24 


0  1 

i 


a  loUowing  Station  ind^i. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10     11  12 


13     14     15      16     17  18 


CITRUS  HEIGHTS  ) 
CLAREMONT  POMONA  COLLEGEl 
CLARKSBURG  I 
CLEAR  CREEK 

CLEARLAIce  HIGHLANDS  I 

ClOvEROALE   3  SS£ 
COALINGA  I 
COALINGA   lU  NW  I 
C0L6YS  FC53D 

COLEMAN  FISH  HATCHERY  | 

COLFAX 
COLGATE  PH 

COLUSA   1    SSW  ' 
COLYEAR  SPRINGS 
CONCORD  3  E 

COPCO  NO  1  0AM 
CORCORAN    IPRIG  Dl ST 
COROES  I 
CORNING  HOUGHTON  RANCH  , 
CORONA  j 

COVELO  j 
COVINA   TEMPLE  FC    193  i 
COW  CREEK  I 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS  ! 

1 

CRESCENT  CITY  1  N  i 
CRESCENT  C ITY  7  ENE  I 
CROCKETT  I 
CRYSTAL  LAKE  FC  2a3C  | 
CULVER  CITY  | 

CUMMINGS  j 

CUNNINGHAM  [ 
CUYAMA 

cuyamaca  I 

DAGGETT   FAA  AP 

DANA  2  Se 

DAVENPORT 

DAVIS   1  WSW 

DAVIS  CREEK 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  PH 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

OENAIR 

DE  SA8LA 

DESCANSO  PS 
DOBBINS  COLGATE 
DONNER  MEMORIAL   ST  PK 
DOS  RIOS 

DOWNEY  FIRE  OEPT  FC107C 

OOWNIEVILLE  RS 
OOYLE 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUNNlGAN 

OUNN  SIDING 

DUNSMUIR  RS 

DUTTONS  LANDING 

EAGLE  LAKE   STONE  RANCH 

EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 
ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE  // 

ELLIOTT 

ELSINORE 

ESCONDIDO 

EUREKA  WB  CITY  R 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAIRMONT 

FERGUSON  RANCH 
FERNOALE  6  SSW 
FIDDLETOWN  LYNCH  RCH 
FILLMORE   1  WNW 
FINLEY  5  SW 

FIVE  POINTS  5  SSW 
FLEMING  FISH  +  GAME 
FOLSOM  DAM 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 

FOREST  GLEN 
FORESTHILL  RS 
FORKS  OF  SALMON 
FORT  8IDWELL 
FORT  BRAGG 

FORT   BRAGG  AVN 
FORT  DICK    1  NNE 
FORT   JONES  RS 
FORT  ROSS 
FRENCH  GULCH 

FRESNO  W6  AP  R 
FRIANT  GOVT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  HILLCREST  RES 
GAR8ERVILLE 


2  S 


GARDEN  VALLEY 
GASOUET  RS 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RS 

GERBER  RANCH 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GILROY 

GILROT   1*  ENE 
GLENDALE  STAPENHORST 
GLENDORA  WEST  F  C  185 
GLENNVILLE 
GOLD  RUN 


.65 
.80 

.14 
.75 

.33 


.11  .06 
.25 
.06 
.01  .34 


28     29     30  31 


s  loUowing  Station  {ndex. 
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DAILY  PRECIPITATION 


itinued  OCTOBER  i960 


station 

Total 

Day  of  Month 

1   1  2  {  3 

4  S 

6 

7  1 

e 

9 

10 

u 

12 

13     14  IS 

16  17 

18 

19  j  20  1  21 

22  1  23 

24 

25  26 

27 

28  29 

1  30 

31 

I'OOSE  LAKE  WEST 
iRiNT  GROVE 

bRASS  LAKE  HWY  MNTC  STA 
MAM  VALLEY 
IRATON  1  » 

.80 
.55 

1.15 
.A3 

1.05 

T 

.41 

.15 
.21 
.11 
.48 

.35 
.29 
T 

.03 

.02 

T 

.03 

.01 

.07 

.05 

.65 
.24 

.01 

.07 

T 

REENLANO  RANCH 
REENVIEW 
REENVILLE  R3 
ROVELAND  RS 
UERNEVILLE 

.19 
.09 
.42 
.41 
.87 

.05 
.21 
.38 
.78 

.04 

.03 
.04 

.15 

T 

.05 

.06 

AINES  CYN  LOWER  FC  364 
AINE5  CYN  UPPER  FC  367 
AlwEE 

ALF  MOON  BAY  2  NNW 
AM  I L TON  AFB 

.20 
.33 
.41 
.88 
.51 

.38 

T 

.75 
.13 

.05 

T 

I 

.  20 
.33 
.41 

T 

I 

.08 

T 

ANFORO 

APPY  CAMP  RS 
ARRIS  GAGING  STA 
ARRISON  GULCH  RS 
ARRY  L  ENGLE6RIGHT  DAM 

.53 
1.12 
.98 
.56 
.46 

.02 

.56 
.96 
.50 
.27 

.23 
.04 

.09 

.02 

.03 

.18 
.19 

.01 

AT  CREEK  PH  I 
AYFIELD  PUMP  PLANT 
AYFORK  RS 
EALOseuRG 
EALOSeURG  2  E 

.32 
.15 
.81 

1 .21 
1.23 

.15 

.45 

.70 
.69 
1.14 

.04 
.07 
.05 

.04 

T 
T 

.02 

.03 

T 

.02 

EMET 

ENSHAW  DAM 
ERNANDEZ  2  NW 
ESPERIA 
ETCH  HETCHY 

.47 
.56 
.12 
.39 
.70 

.01 

.12 
.42 

.23 

.09 

.47 
.39 

.04 

ILTS 
^BERGS 
30GES  DAM 
5EGEES  FC  60A 
XLISIER 

.43 
1.74 
.19 
.46 

.02 

T 

1.43 

.10 
.21 

.10 

.11 
.36 

.01 
.10 

.07 

.02 

3NEY0EW  2  WSW 
MPA 

X)PA  2  SE 

3PLAND  LARGO  STA 

JNTER  DIST  GRAVES  RCH 

4.32 
1.58 
1.41 
.91 
.26 

.23 

.35 
.32 
.83 

T 

.18 
.25 
.03 
.03 

.57 
.05 

.01 

.09 

T 

.38 

T 

.40  T 

JNTERS  DAM 
JNTINGTON  LAKE 
)LEWIL0  HWY  MNTNC  STA 
>RIA 

JYLLWILD  RS 

.61 
.35 
3.39 
.22 
.74 

T 

T 

.22 
1.25 
.22 

.57 

T 

.11 
.17 

.02 
.57 

.72 

.06 
•  70 

.12 

.03 

4PERIAL 

(DEPENDENCE 

4DI0  US  DATE  GARDEN 

(YOKERN 

(YOKERN  ARMITA6E 

I 

.30 
.00 
.00 

T 

.01 

T 

.29 

T 

INE 

)WA  HILL 
(ON  MTN 
SS  VALLEY 
)HNSONDALE 

.09 
.48 
.00 
.29 
.25 

.03 

.21 

.10 

.22 

.07 
.03 

.20 
.16 

ISHUA  TREE 
iLIAN  WYNOLA 
INCAL  DAM 

E  RANCH  // 
LLOGG 

T 

.61 
.04 
.36 
1.81 

T 

I 

.01 
1.52 

.16 

.03 

.32 

.29 
.36 

.03 

.02 

T  .08 

LSEYVILLE 

NTFIELD 

RLINGER 

RN  RIVER  INTAKE  3 
RN  RIVER  PH  1 

.67 
.82 

T 

.27 
.01 

T 

.27 
•  01 

.02 
.81 

T 

.01 

RN  RIVER  PH  3 
TTLEMAN  CITY  1  SSW 
TTLEMAN  STA 
LARC  POWER  HOUSE 
NG  CITY 

.18 
.52 
.02 
1.31 
.08 

•  18 

•  52 

•  02 

•  99 
.08 

.12 

T 

T 

.20 

AMATM  R 
IGHTS  FERRY  2  SE 
<!BEL 

CRESCENTA  FC  251 
FAYETTE  2  NNE 

3.57 
.01 

1.62 
.17 
.45 

.26 

.01 
.34 

.45 

.43 

.17 

.02 

.06 
T 

T 

.51 

T 

GUNA  BEACH 

HONDA 
KE  ARROWHEAD 

KE  CITY 
REPORT 

.00 
.71 
1.88 

.62 

.08 
.34 

.38 
.28 

.04 

.03 

.53 

1.35 

•  25 

KE SHORE 
KESIOE  2  ENE 
KE  SPAULDING 
KE  SPAULDING  DAM 
MESA 

1.38 
.00 
l.OB 
1.07 
.11 

.76 

.42 

.83 
.82 

.17 

T 

.05 

.08 
.06 
.05 

.04 
.05 

.01 

•  13 
.14 

NCASTER 
S  PLUMAS 
VA  BEDS  NM 
BEC 

CW2A  PT  STA  FC  352  8 

.15 
.90 
.68 
.12 
■  00 

.02 

.77 
.31 
.06 

.18 
.06 

T 

.11 
.19 

T 

ESVILLE  KEEGAN  RANCH 

GRAND 
HON  COVE 

TTLE  VALLEY 

.48 
.10 
.26 
.46 
.03 

T 

.48 
.10 
.26 
.46 

.01 

T 

.02 

.'E  OAK  CANYON  FC  230  C 

/ERMORE  2  SSW 

^N0  SHAWNEE  HILLS  RCH 

:kwooo  2  N 
:kwood  mesa 

.76 
.05 
.05 
.22 
.02 

.05 
.22 

T 

.40 

T 

.36 
.05 

.02 

>: 

4P0C  sewage  PLANT 
4E  TREE  CANYON 
'iG  BEACH 
W  BEACH  we  AP 

T 

1.07 

T 
T 

T 

1.07 
T 

.01 

T 

T 

T 

«i  VALLEY  INSP  STA 
i  ALAMOS 

S  ANGELES  WB  AP  R 
i  ANGELES  WB  CITY  R 
>  BANOS 

.17 
.64 

T 

.01 

.oc 

T 

T 
T 

.05 
.64 

T 

.12 
.01 

T 

T 

T 

>  6AN0S  ARBURUA  RCH 

>  GATOS 

i  OATOS  A  SW 
i  PRIETOS  RS 
.'ALTON 

.oc 

.26 

.7e 

.04 
.0£ 

.14 
.01  .03 

.12 
.45 

.06 

.27 

.01 

.05 

S*a  isteMcce  notes  loUowing  Sutkm  ladn. 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


LUCERNE  VALLEY  1  WSW 
LYTLt  CREEK.  PH 
LYTLE  CREEK  RS 
MADELINE  MNTNC  STA 
MADERA 

MAD  R[VER  RS 
MANOEVILLE  ISLAND 
MANZANITA  LAKE  /■ 
MARCH  FIELD 
MARICOPA 

MAR  IPO SA 
MARTINEZ  3  SSE 
MARTINEZ  FIRE  STA 
MARYSVILLE 
MATHER 

MC  CLOUD 
MECCA  3  SE 
MENDOTA  0AM 
MERCED  F IRE  STA  2 
MERCEY  HOT  SPRINGS 

MEYERS   INSPECTION  STA 
M IDDLETOWN 
MIDOLEWATER 
MILL  CREEK  2 
MINERAL 

MIRANDA  SPENGLER  RCH 

MITCHELL  CAVERNS 

MODESTO 

MOJAVC 

MONO  LAKE 

MONTEREY 
MONTICELLO  DAM 
MOORPARK    1  SSE 
MORGAN  HILL  2  E 
MORONGO  VALLEY 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY  3  N 
MOUNTAIN  PASS 
MOUNT   BALOY  FC  85G 
MOUNT  DANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  11  ESE 

MOUNT  HEBRON  RS 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY  //R 

II   WILSON  FC  3388  // 

MUIR  WOODS  I 

NACIMIENTO  DAM  | 

NAPA  I 

NAPA  STATE  HOSPITAL  \ 

NEEDLES  FAA  AP 

NEENACH 

NEVADA  CITY 

NEWARK 

NEWBURY  PARK  it  SW 
NEWHALL   SOLEDAD  FC  32  C 
NEWMAN  2  NW 
NEW  PINE  CREEK  2  E 
NEWPORT   BEACH  HARBOR 

NICOLAUS 
N  I  LAND 
NIPOMO  2  NW 
NORTH  FORK  RS 
NORTH  HOLLYWOOD 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

OAK  KNOLL  RS 

OAKLAND  WB  AP  R 

OAKVILLE   1  WNW 

OCCIDENTAL 

OCEANSIDE  PENDLETON 

OCOTILLO  WELLS 

OJAI 

OLINDA 

ONO 

OPIOS  CAMP  FC   57  BE 

ORANGE  COVE 

CRICK  PRAIRIE  CR  PARK 

CRICK   10  SE 

CRLAND 

ORLEANS 
OROVILLE 
OROVILLE   7  SE 
OROVILLE  BRIDGE 
OXNARD 

OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC    33  AE 
PAICINES  OHRWALL  RCH 
PALMOALE 

PALMOALE  FAA  AP  | 
PALM  SPRINGS  1 
PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMA  i 
PALOMAR  MTN  OBSY  r| 

PALOS  VERDES  EST  FC  t*3D  j 
PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION  j 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR  | 

PARKFIELO  I 
PASADENA  I 
PASKENTA  RS  | 
PASO  R06LES  | 
PASO  ROBLES  FAA  AP  I 
I 

PATTIWAy  I 
PAYNES  CREEK  I 
PETALUMA  F IRE  STA  2  | 
PIEDRA 

PIEORA  BLANCA  GUARD  STA  I 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

PINNACLES  NM  ; 

PIRU  2  ESE  I 

PISMO  BEACH  I 

PIT  RIVER  PH  5  I 


1.49 
,36  .46 


.09 

.28  .11 


.31 
.05 
,59  T 
.5 

2  .54 

.79  1.29 
T  .37 


13     14     15      16     17     18     19     20  21 


22     23     24     25     26  27 


.38 
.14 


See  releicnce  nole»  loUow.ng  Slalion 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14     15      16     17      18     19     20  21 


ITTS  RANCH 
LACERVILLE 
LACERVILLE  IFG 
j  LYMOUTH 
OINT  ARENA 

UNT   ARGUELLO  W6 
)INT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

'lEDRAS  BLANCAS 
OMONA 

ORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

3RTERVILLE 
WTOLA 

)TTER  VALLEY  PH 
3WAY  VALLEY 
lEST  VALLEY 

JINCY  H5 

AMONA  SPAULOING 

\NCH1TA 

U40SBURG 

UHONO  WHIPPLE  RANCH 

■D  BLUFF  WB  AP 
■DOING  FIRE  STA  2 
iOLANDS 
iOWOOO  CITY 
:PRESA 

XHMOND 

;0  VISTA 

IVERSIDE  FIRE  STA  3 
IVERSIDE  CITRUS  E  S  I 
KKLIN 

HiND  MOUNTAIN   1  NNE 
iCRAMENTO  W8  AP  I 
lCRAMENTO  WB  CITY  I 
iGEHEN  CREEK 
INT  HELENA 

J NT  JOHN 

JNT  MARYS  COLLEGE 
LINAS  2  E 
>LINAS  FAA  AP 
UNAS  DAM 

ISIPUEDES  GAGING  STA 

IT  SPRINGS  PH 

iLYER  RS 

,H  ANDREAS  2  S 

iN  ANTONIO  CN  MOUTH 

N  ANTONIO  MISSION 
N  ARDO 

N  BERNARDINO  CO  HQSP 

N  CLEMENTE  DAM 

NDBERG  PTL  STA  FC130B 

NOBERG  we 
N  DIEGO  wa  AP 
N  DIMAS  FIRE  WDN  FC  93 
N  EMIGDIO  RANCH 
N  FERNANDO 

F  RICHMOND  SUNSET 
N  FRANCISCO  WB  AP 
N  FRANCISCO  FOB 
N  GABRIEL  CANYON  PH 
I  GABRIEL  DAM  FC*258E 

I  GABRIEL  FIRE  DEPT 
N  GREGORIO  3  SE 
N  JACINTO 
N  JOSE 

N  LUIS  OBISPO  POLY 

N  HATED 
N  PEDRO 
N  RAFAEL 

NTA  ANA  FIRE  STA 
•iJA  ANA  RIVER  PH  1 


HTA  ANITA  FERN  FC  432 
NTA  BARBARA 
NTA  BARBARA  FAA  AP 
NTA  BARBARA  TV  PEAK 
NTA  CLARA  UNIVERSITY 

*TA  CRUZ 

*TA  MARGARITA  2  SH 
ITA  MARGARITA  BOOSTER 

'■JTA  MARIA  WB  AP 

1TA  MONICA 

1TA  MONICA  PIER 

PAULA 
•ITA  ROSA 
■ITIAGO  DAM 
JGUS  POWER  PLANT  1 

<YERS  BAR  RS 

niA 

^RSVILLE  LAKE 

VALLEY  MNTNC  STA 
tSTA  DAM 

XL  ABS  PLANT 
LTER  COVE 
NGLE  SPRINGS 
NGLETOWN  2  E 
RRA  CITY 

RRAVILLE  RS 
•NAL  HILL  FC  415 
GGS  SPGS  LAS  LOMAS 
I  CHEEK  UPPER 
'  LAB  CEN  SIERRA  //R 

EOAD 

€SBAR  1  w 

IS  3  NE 

IS  3  NW 
OMA 

ORA 

ENTRANCE  YOSEMITE  NP 
,TH  FORK  CABIN 
ORA  PAC  FC   356  C 
ECKELS  HWY  BRIDGE 

IN6VILLE  7  ENE  ' 

AW  VALLEY  LODGE 

IRREL    INN  I 

IRREL   INN  2 

NOISH  +  HICKEY  ST  PR 


1.22 
1.43 
1.82 


.10      .27  T 


23  24 


25     26  27 


.02  .13 
.01 

.30  .OS 
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DAILY  PRECIPITATION 


Stalion 

Day  of  Month 

O 
H 

1    1   2   1  3 

4   I   5  1 

6 

7  1 

8 

9 

10 

11  1  12 

13  I  14  1  IS 

16  17 

18 

19     20  1  21 

22  1  23  I  24 

25  1  26  I  27 

28  1  29  1  30 

31 

STANISLAUS  PM 
STIRLING  CITY  R5 
STOCKTON  FAA  AP 
STOCKTON  FIRE   STA  4 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGe 

2^09 
T 
T 

.00 

.31 

1.90 

.OA 

.  19 

T 
T 

STONYFORD  COOLE  Y  RANCH 
STONYFORD  RS 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
SUEY  RANCH 

.15 
.33 
.99 
1.94 

.21 

.90 
.15 
.12 
.70 
1  ,94 

.05 

T 

.01 

T 

,02 

.26 

SUNLANO 
SU5ANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AP 
SUTTER  HILL  RS 

.00 
.24 
.33 
.69 

.04 
.26 
.56 

.15 

T 

.04 

.02 

T 

.04 

.02 

.01 
.01 
.09 

* 

■J 

TABLE  MOUNTAIN 
TAHOE  CITY 
TEHACHAP 1 
TEJON  RANCHO 
THERMAL  FAA  AP 

,36 
.07 
.03 
.00 

T 

.08 

.10 
.07 
.03 

.11 

.72 

,38 

.09 

T 

THOUSAND  OAKS 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

T  IGER  CREEK  PH 

TOPANGA  PATROL   STA  FC  6 

TORRANCE 

.55 

.00 
T 

.55 
.37 

T 

.03 

.04 

TRACY  CARBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TRINITY  DAM  VISTA  POINT 
TRONA 

TRUCKEE  RS 

.07 
.85 
.02 
.72 

.01 

.07 

.19 

.65 
,23 

.03 
.07 

.11 

T 

.02 
.03 

.19 

.02 

.0» 

» 

I 

TULEF 1 elo 

TULELAKE  //R 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN    IRVINE  RANCH 

.26 

T 

.82 
.10 

T 

.05 
.05 
T 

.66 

.15 
.01 

.08 

.10 

T 

.06 
.07 

twentynine  palms 

TWIN  lakes 

UK  I  AH 

UK I  AH  4  W 

UNION  OIL   STEARNS  ABS 

2.45 
.63 

1.16 
.40 

.40  .20 

.41 

1.30 
.20 
.62 

.10 
.01 
.19 

.09 

.20 

,20 
.40 

.03 

.05 
.01 
.03 

UPLAND  3  N 
UPPER  LAKE  7  W 
UPPER  LAKE  RS 
UPPER  MATTOLE 

1.10 
1.04 
.85 
3.67 

.26 
.56 
.45 

.65 
.27 
1.68 

.02 
1.02 

.05 

.45 

T 

.65 

T 

T 

T 

.13  .16 

T 

.08 
.23 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 
VACAVILLE 

VALLEY  CENTER  3  NE 
VALYERMO  RS 

VAN  NUY5  CITY  WHSE  FC  15 

.03 
.06 
.00 
.00 

.02 

.05 
.01 

.17 

.02 

.06 

.08 

I 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
VINCENT   FIRE  STA  FC  120 
VINTON 
VISAL [A 

.OS 
.08 
.32 
.13 

T 

.11 
.12 

.01 

.08 
,08 
.19 

T 

VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 
VOLTA  PH 
WALLACE 

.7< 
2.30 
.86 
.11 

.09 
.11 

1,36 

.10 
.92 
.01 

T 

.07 

.0* 

.01 

.11  .Oi 

.14 

T 

WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT   CREEK  *•  E 
WALNUT  GROVE 

WALNUT  PATROL  STA  FC102B 

.2« 
.15 
.00 
.32 

T 

.39 
.20 
.14 

.04 
.01 

.32 

T 

WARNER  SPRINGS 
WASCO 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
WEAVERVILLE  RS 
WEED  1  S 

.2; 

.10 
.65 
1.73 

.22 
.10 
.40 
1.54 

.05 
.10 

.17 
.05 

T 

.01 

.02 
.04 

WESTHAVEN 
WEST  POINT    3  SW 
WHISKEYTOWN  RES 
WHITE   MOUNTAIN  1 
iVHITE  MOUNTAIN  2 

.2! 
.57 
.72 
1.12 

T 

.05 
.17 

.50 

T 

.01 

T 

.03 

T 

.04 

.02 

.72 
1.00 

T 

.09 

T 
T 

T 

.06 
.03 

i 

WHITTIER  EC  106  C 

WILLIAMS 

WILLITS   1  NE 

W  ILLOWS 

WINTERS 

.3; 
1.22 
.34 
.09 

.02 

.39 

.33 
.37 
.34 
.09 

.17 

.12 

.01 

.Oi 

.01      .14  .0 

.02 

WOFFORD  HEIGHTS 
WOODFORDS 
WOODLAND  1  WNW 
WRIGHTS 
YORBA  LINDA 

.05 
.26 
.14 
.31 
.00 

T  T 

.03 

.05 
.23 
.14 
,26 

.02 

.01 

1 

YOSEMITE  NP 
YREKA 

.51 
.35 

T  ,05 

T 

,45 
.26 

.01 

.05 

.01 

T 

.03 

B  following  Siaiion  ind^x 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1960 


Day  Of  Month 

o 

S> 

S 

I 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

1 

16 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

MAX 
MIN 

84 
44 

81 
41 

78 
39 

78 
42 

78 
42 

68 
54 

59 
34 

53 
34 

45 

31 

52 
33 

55 
36 

54 

40 

51 

21 

64 

26 

69 

30 

75 
33 

78 
34 

77 

35 

76 
32 

33 

74 

35 

76 
39 

70 

55 
38 

68 

31 

55 
31 

23 

63 
28 

67 
26 

72 
30 

59 
32 

57.8 
34.3 

MAX 
MIN 

87 
48 

84 

50 

79 
46 

84 

52. 

47 

58 

57 

68 
41 

66 
40 

66 
38 

73 
35 

70 
45 

58 
47 

59 

37 

75 
38 

88 
46 

90 
41 

85 
41 

78 
48 

68 
48 

77 
47 

74 
45 

80 
41 

71 

53 

70 
41 

70 
48 

59 
40 

63 
40 

71 
48 

74 
45 

75 
42 

74.9 
44.9 

MAX 
MIN 

80 
49 

86 
54 

90 
56 

90 
57 

95 
62 

96 
63 

87 
53 

74 

55 

63 
52 

68 
48 

71 
44 

72 
43 

56 
44 

70 
50 

71 
45 

79 
43 

79 
50 

76 
47 

87 
51 

90 
57 

91 
55 

88 
58 

78 
56 

75 
50 

82 
53 

78 
47 

75 
45 

77 
46 

77 
48 

84 

52 

81 
53 

79.9 
51.5 

MAX 
MIN 

88 
33 

85 
28 

80 
34 

81 
32 

77 
31 

79 
53 

57 

30 

53 
28 

55 

30 

53 
33 

55 
35 

59 
39 

56 
16 

53 
13 

68 
24 

70 
25 

78 
28 

79 
22 

79 
23 

78 
26 

78 
25 

82 
28 

78 

33 

72 

38 

68 

23 

75 

32 

56 
15 

52 
23 

70 
34 

59 
18 

76 

23 

70.4 
28.4 

MAX 
MIN 

68 
44 

73 
45 

73 
47 

74 
41 

72 
54 

62 
51 

62 
43 

65 
43 

51 
46 

64 

45 

53 
38 

66 
41 

66 
43 

74 
44 

76 
55 

79 
60 

79 

50 

74 
46 

73 
44 

78 
49 

76 
59 

79 
" 

62 
43 

67 
49 

65 
45 

55 
43 

69 
50 

74 
50 

80 
54 

80 
59 

78 
54 

70.9 
48.0 

MAX 
MIN 

75 
53 

75 
56 

75 
51 

74 

55 

77 
53 

84 
61 

80 
57 

75 
54 

77 
55 

69 
52 

69 
44 

70 
46 

70 
52 

71 
52 

'  81 
51 

83 
45 

84 
44 

79 
48 

71 
45 

78 
46 

82 
48 

79 
49 

83 
52 

83 
46 

74 

54 

79 
57 

82 
55 

78 
45 

81 
47 

77,2 
50.8 

MAX 
MIN 

71 
48 

71 
48 

78 
47 

74 
48 

78 

52 

64 
50 

81 
53 

73 
50 

75 

50 

71 
49 

69 
43 

72 
42 

73 
46 

73 
45 

83 
53 

83 
41 

84 
42 

31 
41 

75 
41 

73 
42 

81 
43 

80 
45 

83 

50 

70 
48 

74 

75 
49 

79 
51 

72 
52 

82 
54 

80 
41 

80 
45 

76.8 
47.2 

MAX 
MIN 

85 
57 

84 
48 

85 
58 

88 
68 

53 

51 

63 

57 
55 

57 
48 

43 

57 
49 

70 
44 

71 
45 

72 
46 

72 
47 

75 
48 

80 
53 

81 
54 

82 
54 

83 
52 

66 
54 

89 
55 

88 

58 

83 
46 

70 
48 

79 
50 

70 
47 

71 
46 

74 
47 

78 
48 

85 
54 

78.3 
52.0 

MAX 
MIN 

82 
49 

84 
50 

85 
51 

88 
53 

88 
53 

79 
51 

72 
58 

65 
47 

60 
39 

62 

35 

68 
35 

69 
37 

69 
41 

70 
36 

81 
45 

80 
38 

80 
42 

80 
44 

82 
45 

82 
44 

81 
45 

84 
47 

82 
46 

72 
39 

78 
39 

72 
42 

58 

38 

70 
37 

76 
40 

81 

39 

79 
45 

76.5 
43.9 

MAX 
MIN 

79 
51 

80 
50 

82 
57 

83 
52 

86 
54 

50 

74 
54 

73 
49 

71 
49 

72 
50 

60 
44 

69 
44 

72 
46 

71 
46 

80 
50 

86 
40 

64 

50 

81 
49 

80 
49 

80 
52 

82 
52 

84 
54 

85 
50 

72 
47 

73 
48 

75 
48 

70 
42 

73 
43 

79 
45 

77.3 
49.1 

MAX 
MIN 

68 

56 

72 
54 

70 
59 

69 
60 

73 
57 

79 
65 

85 
60 

75 
59 

73 
59 

70 
53 

68 

52 

58 
52 

57 

53 

69 
58 

72 
57 

59 

83 
55 

75 
54 

73 
54 

69 

55 

70 
54 

71 
57 

70 
56 

67 

56 

65 

55 

65 
53 

57 
54 

66 
54 

72 
55 

67 
52 

66 
54 

71.1 
56.2 

MAX 
MIN 

87 
55 

93 
63 

92 
59 

99 
51 

85 
56 

74 
42 

74 
42 

73 
45 

74 
45 

74 
42 

84 
44 

85 
45 

85 
48 

85 
49 

85 
48 

92 
45 

80 
47 

79 
47 

74 
44 

74 
45 

85 
45 

MAX 
MIN 

89 
54 

89 
52 

88 
51 

88 
55 

90 
55 

90 
62 

64 
60 

68 

55 

64 
49 

65 
33 

70 
37 

75 
48 

75 
42 

75 
50 

73 
50 

75 
43 

81 
44 

85 
43 

86 
42 

85 
45 

65 
45 

81 
43 

84 

53 

80 
56 

85 
45 

72 
47 

75 
45 

78 
49 

80 
42 

79 
41 

83 
44 

79.9 
47.8 

MAX 
MIN 

93 
63 

95 
64 

94 
62 

93 
65 

94 

65 

95 
70 

99 
74 

97 
63 

62 
59 

70 
48 

67 

50 

72 
51 

77 

52 

79 
54 

76 
49 

75 
58 

79 
56 

85 
58 

65 
53 

86 
55 

86 
54 

88 
54 

88 

50 

90 
57 

84 

55 

87 
57 

88 
54 

80 
54 

82 
47 

83 

53 

80 
45 

84.9 
56.7 

MAX 
MIN 

83 
56 

84 
57 

90 
61 

88 
60 

96 
59 

86 
67 

75 
61 

69 
56 

68 
52 

73 
47 

72 
50 

72 
44 

72 
47 

73 
48 

76 
45 

83 
51 

82 
51 

83 
52 

62 
51 

83 
52 

87 
54 

85 
52 

84 
55 

73 
49 

77 
50 

67 
49 

71 
47 

74 
49 

77 
47 

83 
50 

83 
51 

79.1 
52.3 

MAX 
MIN 

79 
43 

88 
44 

85 
45 

90 
50 

89 
53 

93 
58 

95 
56 

87 
56 

65 
54 

63 
52 

57 
40 

70 
39 

73 
39 

68 
43 

69 
41 

75 
43 

72 
42 

77 
39 

78 
41 

86 
43 

86 
44 

69 

43 

90 
46 

80 
50 

76 
43 

63 
44 

77 
43 

75 
41 

78 
40 

81 
40 

86 

39 

79.7 
45.0 

MAX 
MIN 

89 
57 

89 
57 

90 
53 

89 
57 

91 
53 

94 

63 

87 
64 

70 
55 

66 
53 

66 
44 

58 
43 

71 
43 

73 

74 
46 

72 
50 

74 
45 

81 
44 

84 
48 

84 
49 

85 
48 

86 
51 

85 
47 

85 
49 

84 

50 

84 

47 

83 
49 

78 
45 

77 
43 

80 
44 

79 
45 

81 
42 

80.6 
49.8 

MAX 
MIN 

75 
49 

78 
49 

86 

55 

84 

57 

65 
58 

88 
62 

89 
56 

84 
48 

64 

50 

57 
38 

60 
40 

55 
41 

57 
38 

65 
43 

73 
42 

70 
43 

72 
44 

75 
44 

74 
49 

82 

53 

84 

55 

85 
56 

85 
52 

75 
44 

79 
45 

84 
54 

78 
45 

78 
47 

79 
48 

81 

52 

80 
52 

75.9 
48.8 

MAX 
MIN 

81 
45 

88 
45 

88 
52 

88 

50 

90 
53 

93 
57 

88 
59 

64 

50 

57 
48 

62 
37 

68 
37 

70 
38 

58 
37 

76 
47 

72 
41 

76 
51 

79 
43 

76 
45 

81 
43 

84 
49 

87 
49 

86 
45 

78 
52 

76 
42 

87 
44 

81 
48 

78 
56 

81 
44 

84 
41 

81 
43 

85 
41 

79.1 
46.3 

MAX 
MIN 

78 
46 

77 
47 

75 
47 

75 
46 

75 
48 

70 
58 

68 
49 

57 
45 

65 
45 

53 
42 

62 
41 

68 

38 

65 
37 

74 
35 

81 
37 

80 
38 

77 
36 

76 
36 

75 
37 

76 

37 

77 
38 

75 
39 

72 
40 

73 
40 

73 
41 

74 
40 

75 
41 

76 
41 

75 
42 

77 
40 

78 
40 

73.4 
41.6 

MAX 
MIN 

62 
54 

64 
54 

63 
54 

68 
54 

76 
55 

78 
55 

62 
56 

68 
50 

58 
50 

67 

53 

65 
52 

52 
49 

62 
48 

72 
47 

81 
57 

81 
59 

65 
52 

62 
52 

61 
52 

67 

50 

51 

50 

71 
48 

60 
52 

66 
55 

61 

52 

69 
52 

68 
51 

72 
54 

74 
59 

73 
51 

68 
49 

67.5 
52.5 

MAX 
MIN 

79 
54 

80 
56 

81 
54 

83 
55 

84 

56 

79 
54 

77 
51 

72 
50 

74 
55 

57 
46 

70 
44 

69 
47 

71 
45 

73 
45 

80 
54 

81 
54 

86 

50 

85 
49 

83 
49 

80 
49 

82 
51 

82 
49 

84 

50 

65 
55 

73 
49 

76 

53 

73 
59 

79 
53 

82 
57 

84 

50 

63 
50 

78.0 
51.8 

MAX 
MIN 

97 
46 

97 
44 

94 
44 

90 
47 

85 
48 

84 

55 

75 
54 

62 
39 

56 

38 

59 
32 

72 
35 

59 
40 

71 
37 

72 
33 

76 
34 

84 
37 

89 

40 

87 
41 

83 
41 

81 
41 

77 
41 

74 
42 

82 
40 

74 
43 

74 
37 

79 
39 

63 

38 

52 
42 

72 
44 

75 
36 

76 
36 

77.8 
40.8 

MAX 
MIN 

69 

68 

69 

69 

70 

71 

70 

60 

49 

42 

52 

57 

60 

51 

47 

51 

56 

63 

55 

69 

71 

58 

64 

68 

63 

62 

62.5 

MAX 
MIN 

72 
57 

71 
57 

71 
55 

76 
52 

74 
56 

65 
55 

60 
52 

56 
46 

47 
35 

44 
32 

54 
36 

55 
39 

55 
40 

59 
37 

68 
38 

66 
47 

65 
47 

68 
45 

71 
52 

73 
53 

73 
55 

74 
54 

69 
52 

66 
49 

71 
46 

64 
44 

59 
40 

6  3 
43 

42 

52 

70 
52 

65.2 
47.2 

MAX 
MIN 

88 
44 

86 
45 

85 
42 

84 
43 

84 
45 

85 
49 

82 
43 

74 

51 

52 

37 

51 
37 

63 
30 

58 
30 

65 
33 

65 
37 

68 
35 

72 
31 

76 
31 

82 
39 

60 
35 

61 
37 

81 
36 

80 
36 

34 

82 

36 

34 

81 
35 

72 

37 

41 

78 

39 

34 

33 

76.1 
37.7 

MAX 
MIN 

66 
41 

67 
42 

63 
41 

64 
40 

62 
39 

65 
40 

58 
45 

54 
34 

54 
20 

36 
18 

42 
21 

45 
28 

48 
26 

42 

23 

45 
22 

47 
27 

55 
30 

59 
30 

63 
38 

63 
39 

63 
39 

64 
42 

65 
40 

62 
39 

63 
41 

44 

28 

57 

32 

56 
34 

61 

38 

63 

39 

57.2 
34.2 

MAX 
MIN 

72 
54 

73 
54 

70 
53 

69 
51 

70 
53 

54 
47 

53 
43 

55 
38 

45 

32 

43 

33 

50 
35 

53 
38 

57 
38 

61 
41 

52 
43 

68 
47 

69 

49 

69 

53 

68 
48 

70 
51 

68 
52 

72 
52 

65 

45 

53 
46 

45 

36 

41 

65 
44 

71 
48 

49 

50 

62.8 
45.5 

MAX 
MIN 

96 
57 

96 
58 

95 
64 

97 
64 

98 
64 

100 
61 

102 
55 

98 
58 

84 
58 

77 
59 

81 
48 

63 
48 

85 
48 

82 
54 

77 
61 

72 
51 

82 
47 

80 
60 

86 
51 

88 
53 

90 
50 

89 
48 

55 

90 
55 

50 

50 

51 

47 

45 

48 

42 

88.1 
54.3 

MAX 
MIN 

95 
64 

95 
65 

93 
72 

96 
70 

97 
71 

101 
59 

102 
77 

91 
59 

77 
65 

77 
58 

80 
53 

83 
51 

86 
55 

84 
63 

72 
57 

76 

55 

82 
54 

80 
63 

87 
55 

89 
59 

92 
58 

92 
58 

90 
57 

90 
62 

92 
50 

94 

50 

86 
65 

87 
57 

89 
55 

86 
56 

85 
50 

86.1 
61.2 

MAX 
MIN 

77 
27 

81 
28 

78 
23 

75 
30 

71 
27 

74 
36 

51 
49 

62 
25 

57 

23 

43 
29 

40 

33 

53 
24 

58 
27 

54 
19 

55 
24 

57 
25 

62 
19 

68 
18 

73 
17 

74 
20 

76 
21 

73 
18 

75 
16 

68 
27 

68 

20 

75 

29 

55 
14 

50 
16 

55 
18 

62 

15 

73 
19 

65.3 
23.8 

MAX 
MIN 

78 
54 

81 
50 

84 
54 

88 
54 

100 
58 

96 
62 

82 
52 

73 
61 

70 
59 

73 
54 

74 
47 

73 
46 

71 
42 

73 
50 

82 
44 

82 
49 

80 
47 

73 
47 

84 
45 

91 
47 

92 
50 

81 
47 

78 

60 

73 
57 

73 
47 

54 

72 
57 

47 

72 
49 

48 

75 
51 

79.2 
51.6 

MAX 
MIN 

95 
57 

96 
59 

94 
61 

92 
62 

93 
53 

99 
58 

101 
75 

100 
57 

78 
64 

73 
54 

76 

80 
45 

83 
47 

84 
47 

85 
60 

80 
51 

81 
55 

86 
55 

85 
46 

66 
50 

89 
51 

92 
53 

55 

53 

53 

54 

48 

51 

48 

48 

46 

88.6 
55.3 

MAX 
MIN 

76 

75 

71 

69 

70 

55 

53 

59 

54 

43 

50 

55 

54 

55 

59 

64 

72 

73 

70 

71 

76 

72 

68 

64 

54.5 

MAX 
MIN 

96 
62 

97 
61 

95 
68 

94 
69 

98 
68 

101 
59 

105 
79 

105 
70 

83 
53 

80 
59 

77 
55 

80 
55 

85 
57 

85 
55 

85 
53 

79 
53 

81 
55 

87 
55 

86 
53 

68 
55 

91 
54 

93 
55 

94 
67 

93 
59 

91 

55 

54 

56 

54 

51 

50 

46 

90.0 
58.6 

MAX 
MIN 

76 
26 

72 
37 

75 
24 

72 
27 

72 
42 

70 
24 

68 
24 

48 
28 

38 
22 

47 
21 

49 
14 

48 
17 

51 
12 

52 
13 

52 
8 

63 
12 

71 
13 

71 
12 

76 
14 

76 

17 

77 
14 

71 
15 

70 
25 

78 
18 

62 
32 

62 
9 

60 
17 

62 
14 

70 
11 

71 
19 

54.3 
19.4 

MAX 
MIN 

86 

50 

86 
50 

86 
49 

84 
55 

81 
53 

75 
52 

75 
57 

74 
49 

78 
47 

83 
63 

87 
44 

88 
48 

82 
45 

79 
47 

82 
46 

81 
55 

84 
47 

77 
44 

77 
47 

72 
52 

MAX 
MIN 

75 
57 

80 
54 

85 
53 

87 
50 

91 
59 

93 
67 

82 
50 

70 
57 

68 
55 

57 
50 

71 
46 

73 
48 

70 
49 

76 
49 

77 
59 

84 
55 

88 
57 

77 
52 

83 
50 

90 
54 

91 
55 

88 
55 

74 
55 

71 

52 

78 
51 

71 
52 

75 
52 

79 
53 

76 
54 

85 
50 

77 
51 

79.1 
53.9 

MAX 
MIN 

63 
55 

65 
57 

68 
55 

58 
50 

75 
53 

71 
61 

68 
51 

64 

52 

65 

53 

70 
46 

55 
47 

65 

54 
44 

73 
43 

76 
49 

60 
47 

72 
46 

54 
45 

61 
44 

55 
44 

61 
49 

66 
45 

55 
45 

63 

56 

64 

47 

53 
54 

65 
44 

70 
48 

77 
48 

77 
46 

70 
45 

67.9 
48.9 

Station 


ADIN  RS 
ALOERPOINT 
ALPINE 
ALTURAS  RS 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

ANTIOCH  FieRESOARO  MILLS 

ANTIOCH   PUMP   PLT  3 

ASH  MTM 

AUBERRY 

AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AVENAL  9  SSE 
BACKUS  RANCH 
3AltER  9  NNW 
3AKERSFIELD  WB  AP 
3ARRETT  DAM 
JARSTOW 

JEAUMONT   PUMPING  PLANT 

JEAUMONT   1  E 

)EN  LOMOND 

lERKELEY 

lERRYESSA  LAKE 

116  BAR  RS 

IIG  BEAR  LAKE 

IIG  CREEK  PH  1 

IISHOP  «B  AP 

iISHOP  UNION  CARBIDE 

LUE  CANYON  WB  AP 

LYTHE 

LYTHE   FAA  AP 
"OCA 
ONITA 

ORREGO  5PRGS  3  NNE 

t! 

JOWMAN  DAM 
RAWLEY  2  SW 
RIDGEPORT 
ROOKS   FARNHAM  RCH 
JRBANK   WB  AP 
JRLINGAME 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1960 


BUTTONWILLOW 
CABRILLO  NM 
CACHUMA  DAW 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALLAHAN  RS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CANOGA  PARK   PIERCE  COL 

CANT  I  L 

CANYON  DAM 

CARMEL  VALLEY 

CATHAY   BULL   RUN  RCH 

CECILVILLE  SAWYER 

CEDAR  GROVE 

CEDARVILLE 

CENTERVILLE  PH 

CHERRY   VALLEY  DAM 

CHESTER 

CHICO  EXP  STA 

CHULA  VISTA 

CLAREMONT   POMONA  COL 

CLARKSBURG 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

CLOVEROALE  3  SSE 

COALINGA 

COLFAX 

COLUSA   1  SSW 
CORCORAN   IRRIG  DIST 


COW  CREEK 
CRESCENT  CITY   1  N 
CROCKETT 
CULVER  CITY 
CUYAMA 
CUYAMACA 
DAGGETT   FAA  AP 
DAVIS   1  W5W 


Day  Ol  Month 


S6  86  82 
36     36  34 


35     34  51 


64  61  56 
42     32  30 


14     15    16     17  18 


MAX 

84 

85 

85 

89 

89 

97 

83 

72 

70 

67 

74 

74 

73 

73 

75 

78 

84 

83 

83 

83 

83 

85 

85 

85 

72 

78 

70 

71 

74 

72 

83 

79.3 

MIN 

55 

57 

57 

60 

56 

65 

63 

57 

49 

44 

43 

44 

44 

42 

40 

40 

41 

42 

45 

46 

46 

48 

49 

45 

43 

50 

48 

42 

40 

41 

45 

48.0 

MAX 

65 

64 

57 

68 

68 

67 

59 

58 

70 

71 

64 

65 

66 

57 

65 

65 

65 

68 

MIN 

53 

51 

53 

55 

55 

52 

53 

55 

58 

57 

58 

53 

58 

59 

54 

54 

52 

57 

MAX 

74 

79 

85 

88 

82 

92 

83 

74 

75 

67 

72 

77 

75 

71 

83 

87 

84 

84 

76 

83 

90 

89 

86 

67 

78 

78 

80 

80 

84 

83 

85 

80.4 

MIN 

51 

51 

46 

49 

54 

63 

55 

55 

44 

40 

37 

46 

44 

43 

49 

45 

40 

42 

41 

41 

41 

42 

43 

44 

45 

47 

46 

43 

47 

43 

45.9 

MAX 

74 

74 

75 

73 

75 

74 

59 

58 

58 

50 

46 

56 

57 

52 

56 

65 

70 

68 

70 

72 

74 

74 

78 

72 

68 

72 

58 

54 

64 

68 

72 

66.3 

MIN 

45 

46 

46 

48 

50 

52 

36 

32 

32 

30 

30 

32 

32 

32 

44 

40 

38 

39 

39 

42 

40 

42 

38 

38 

36 

30 

34 

34 

40 

40 

38.7 

MAX 

91 

87 

80 

76 

75 

68 

62 

58 

55 

62 

64 

68 

60 

67 

78 

79 

79 

78 

73 

75 

78 

72 

66 

69 

60 

55 

63 

58 

73 

73 

70.4 

MIN 

38 

36 

32 

45 

43 

47 

48 

29 

26 

25 

34 

39 

24 

24 

26 

32 

31 

33 

32 

33 

34 

31 

33 

35 

40 

23 

39 

29 

25 

29 

33.2 

MAX 

81 

87 

88 

88 

91 

93 

87 

72 

59 

65 

70 

73 

69 

70 

68 

70 

77 

77 

79 

80 

82 

85 

78 

76 

85 

82 

79 

81 

83 

78 

84 

78.6 

MIN 

40 

40 

44 

49 

50 

56 

51 

49 

49 

47 

36 

31 

33 

43 

30 

38 

37 

34 

38 

38 

47 

42 

53 

37 

41 

40 

34 

34 

37 

35 

39 

41.1 

MAX 

79 

79 

82 

84 

85 

90 

76 

72 

72 

70 

64 

72 

72 

69 

80 

81 

82 

82 

79 

78 

82 

83 

85 

71 

75 

76 

68 

72 

74 

76 

82 

77.2 

MIN 

50 

52 

53 

52 

54 

62 

55 

54 

43 

45 

49 

45 

45 

45 

45 

53 

52 

50 

49 

50 

53 

55 

51 

47 

47 

48 

41 

42 

45 

52 

53 

49.7 

MAX 

78 

88 

94 

93 

95 

95 

89 

76 

70 

69 

75 

77 

72 

82 

80 

83 

90 

78 

88 

96 

97 

95 

87 

75 

85 

77 

83 

87 

80 

95 

84 

84.3 

MIN 

50 

50 

45 

55 

53 

62 

58 

53 

50 

43 

40 

42 

42 

44 

56 

48 

51 

44 

44 

45 

47 

49 

57 

46 

45 

44 

45 

45 

50 

46 

46 

48.3 

MAX 

92 

91 

91 

91 

92 

91 

82 

80 

70 

71 

73 

76 

77 

77 

77 

78 

84 

88 

87 

88 

89 

89 

89 

85 

87 

78 

79 

80 

83 

83 

83 

83.3 

MIN 

51 

50 

50 

52 

54 

59 

64 

52 

51 

35 

36 

33 

39 

50 

55 

50 

36 

46 

39 

40 

41 

39 

45 

55 

40 

42 

50 

44 

37 

38 

37 

45.5 

MAX 

80 

80 

77 

74 

72 

58 

56 

51 

52 

42 

54 

55 

57 

60 

53 

68 

71 

70 

72 

69 

58 

72 

52 

66 

68 

55 

52 

52 

54 

66 

58 

64.0 

MIN 

39 

39 

35 

38 

37 

47 

33 

32 

30 

35 

32 

27 

25 

23 

32 

33 

30 

29 

31 

30 

30 

32 

29 

35 

29 

32 

24 

25 

30 

26 

29 

31.6 

MAX 

68 

74 

7! 

76 

87 

83 

74 

70 

68 

73 

70 

69 

69 

79 

85 

86 

75 

67 

69 

80 

72 

68 

67 

75 

69 

68 

74 

78 

82 

83 

88 

74.8 

MIN 

54 

47 

48 

53 

49 

59 

52 

52 

40 

41 

40 

39 

41 

42 

41 

47 

44 

35 

38 

37 

42 

39 

45 

45 

40 

43 

42 

41 

48 

49 

50 

44.6 

MAX 

83 

83 

86 

87 

88 

91 

83 

74 

70 

65 

68 

70 

72 

70 

73 

78 

81 

81 

81 

82 

83 

88 

85 

79 

72 

76 

70 

75 

72 

76 

82 

78.2 

MIN 

51 

53 

54 

53 

56 

63 

57 

51 

48 

42 

37 

36 

39 

37 

39 

40 

42 

43 

45 

44 

44 

45 

46 

41 

43 

45 

41 

40 

40 

42 

46 

45.4 

MAX 

92 

89 

89 

89 

78 

69 

57 

57 

60 

68 

63 

64 

66 

71 

79 

86 

81 

83 

81 

76 

78 

81 

73 

58 

75 

64 

66 

58 

65 

68 

75 

73.6 

MIN 

48 

43 

44 

41 

50 

50 

46 

37 

29 

30 

37 

35 

28 

29 

30 

35 

34 

33 

39 

38 

41 

39 

39 

49 

33 

38 

33 

34 

29 

33 

35 

37.4 

MAX 

78 

79 

78 

7B 

78 

79 

65 

69 

60 

50 

55 

MIN 

40 

41 

40 

41 

40 

47 

37 

47 

43 

29 

26 

MAX 

84 

84 

83 

80 

79 

80 

69 

60 

54 

45 

48 

54 

52 

55 

60 

67 

73 

74 

74 

74 

77 

75 

76 

77 

66 

71 

52 

50 

61 

60 

67 

67.1 

MIN 

45 

46 

43 

47 

45 

50 

45 

32 

27 

34 

36 

40 

25 

25 

32 

38 

37 

38 

38 

39 

41 

44 

43 

45 

33 

39 

26 

29 

32 

28 

36 

37.4 

MAX 

83 

84 

85 

85 

88 

85 

73 

74 

74 

71 

63 

70 

73 

77 

83 

87 

91 

85 

81 

83 

85 

84 

85 

79 

77 

77 

71 

78 

82 

88 

84 

80.2 

MIN 

47 

47 

50 

52 

60 

49 

43 

36 

42 

42 

41 

37 

38 

43 

47 

43 

42 

43 

43 

44 

43 

42 

41 

41 

42 

35 

38 

41 

40 

42 

44 

43.2 

MAX 

78 

78 

76 

77 

77 

66 

61 

50 

43 

60 

65 

69 

70 

71 

71 

75 

75 

75 

78 

73 

70 

72 

52 

55 

68 

70 

75 

59.3 

MIN 

45 

45 

44 

46 

50 

48 

35 

30 

29 

29 

33 

39 

39 

37 

38 

40 

40 

40 

40 

38 

39 

40 

33 

35 

37 

39 

41 

38.9 

MAX 

85 

82 

78 

75 

74 

67 

60 

57 

60 

66 

53 

76 

75 

75 

74 

71 

75 

58 

67 

72 

64 

58 

65 

68 

73 

70.0 

MIN 

33 

33 

29 

36 

33 

51 

30 

33 

32 

36 

34 

27 

25 

22 

25 

24 

26 

25 

25 

30 

24 

32 

24 

30 

23 

24 

26 

22 

29.1 

MAX 

80 

83 

83 

85 

83 

74 

72 

72 

71 

64 

69 

73 

75 

80 

86 

89 

85 

80 

82 

83 

82 

85 

75 

75 

76 

71 

75 

80 

83 

82 

83 

78.6 

MIN 

52 

51 

54 

55 

56 

64 

54 

50 

45 

50 

43 

45 

39 

37 

42 

51 

52 

48 

47 

46 

48 

45 

45 

45 

45 

50 

40 

42 

43 

46 

44 

47.6 

MAX 

70 

72 

77 

85 

81 

73 

67 

66 

65 

67 

75 

72 

57 

69 

76 

77 

59 

66 

65 

57 

65 

69 

71.0 

MIN 

53 

57 

63 

66 

65 

59 

50 

51 

51 

53 

49 

51 

47 

52 

55 

52 

62 

51 

54 

51 

51 

51 

54.7 

MAX 

87 

89 

90 

90 

96 

95 

85 

71 

66 

68 

70 

73 

71 

73 

79 

84 

85 

77 

86 

91 

94 

93 

77 

72 

80 

69 

75 

76 

76 

84 

80.7 

MIN 

51 

51 

53 

53 

60 

67 

62 

56 

54 

45 

44 

45 

44 

53 

53 

53 

53 

48 

50 

54 

57 

55 

56 

48 

49 

48 

49 

45 

45 

47 

49 

51.5 

MAX 

72 

75 

80 

79 

BO 

85 

77 

76 

74 

71 

68 

70 

73 

73 

80 

83 

83 

82 

71 

77 

80 

81 

82 

69 

73 

73 

71 

75 

81 

78 

80 

75.5 

MIN 

47 

49 

49 

51 

51 

57 

50 

45 

51 

48 

42 

41 

37 

37 

48 

42 

41 

45 

43 

41 

43 

41 

49 

45 

45 

49 

51 

45 

41 

39 

42 

45.4. 

MAX 

85 

86 

86 

85 

78 

74 

70 

68 

67 

63 

68 

69 

59 

71 

76 

78 

84 

84 

82 

80 

82 

79 

83 

67 

73 

75 

66 

70 

73 

77 

80 

75.1 

MIN 

46 

45 

45 

40 

48 

55 

48 

48 

50 

45 

34 

40 

35 

32 

40 

55 

37 

38 

38 

37 

39 

37 

34 

39 

37 

43 

34 

39 

40 

34 

36 

40.! 

MAX 

70 

73 

78 

73 

77 

67 

70 

68 

70 

72 

72 

70 

73 

75 

82 

85 

90 

84 

77 

74 

82 

81 

85 

65 

76 

74 

67 

75 

77 

89 

89 

76.; 

MIN 

53 

54 

51 

52 

52 

59 

51 

48 

47 

49 

43 

46 

48 

47 

50 

59 

44 

46 

44 

43 

44 

47 

52 

55 

45 

50 

48 

52 

54 

49 

47 

49.3 

MAX 

82 

84 

90 

87 

92 

88 

78 

73 

75 

72 

71 

73 

73 

70 

74 

76 

81 

82 

82 

80 

86 

85 

83 

74 

73 

72 

70 

74 

76 

77 

79 

78. S 

MIN 

54 

56 

57 

58 

55 

55 

51 

44 

42 

40 

41 

46 

44 

42 

40 

44 

43 

43 

45 

45 

47 

45 

43 

43 

42 

41 

40 

42 

44 

47 

45 

46. C 

MAX 

79 

78 

82 

82 

80 

72 

71 

68 

66 

59 

65 

66 

56 

78 

81 

80 

80 

77 

78 

80 

81 

83 

77 

72 

72 

68 

68 

73 

75 

79 

80 

74.', 

MIN 

55 

54 

53 

56 

56 

55 

52 

46 

47 

48 

40 

41 

43 

39 

47 

54 

48 

46 

52 

53 

54 

54 

55 

47 

47 

44 

41 

44 

44 

50 

53 

49. ( 

MAX 

81 

82 

83 

81 

80 

79 

77 

72 

70 

67 

71 

72 

75 

80 

83 

88 

84 

79 

79 

80 

81 

83 

78 

72 

75 

72 

76 

80 

81 

78 

80 

78. ( 

MIN 

48 

47 

48 

50 

51 

59 

45 

47 

49 

51 

37 

38 

38 

42 

50 

53 

41 

41 

42 

40 

43 

44 

45 

43 

41 

46 

51 

50 

55 

40 

41 

45.- 

MAX 

83 

85 

86 

91 

88 

94 

84 

74 

73 

68 

72 

75 

73 

72 

74 

83 

82 

83 

84 

83 

84 

85 

85 

84 

72 

78 

72 

73 

75 

79 

84 

79.' 

MIN 

53 

54 

55 

56 

56 

66 

60 

52 

43 

41 

39 

40 

41 

43 

49 

40 

40 

42 

45 

44 

45 

45 

45 

44 

45 

49 

41 

42 

41 

42 

44 

46.1 

MAX 

79 

83 

89 

90 

95 

95 

89 

76 

71 

69 

73 

74 

74 

76 

78 

81 

85 

78 

84 

92 

93 

92 

77 

75 

79 

71 

77 

78 

77 

82 

79 

81.1 

MIN 

51 

50 

56 

50 

56 

61 

62 

56 

54 

47 

43 

42 

43 

52 

55 

50 

43 

44 

46 

45 

48 

49 

58 

48 

45 

51 

47 

44 

44 

42 

42 

49. 

MAX 

90 

88 

89 

87 

84 

75 

70 

65 

65 

66 

72 

68 

69 

70 

80 

83 

88 

85 

84 

81 

81 

79 

82 

68 

71 

70 

62 

66 

71 

75 

81 

76. 

MIN 

43 

42 

41 

38 

44 

56 

53 

40 

32 

34 

30 

35 

32 

29 

31 

36 

35 

36 

38 

38 

37 

38 

33 

42 

39 

43 

29 

32 

34 

33 

34 

37. 

MAX 

101 

101 

101 

103 

103 

105 

104 

100 

89 

71 

80 

82 

83 

85 

85 

89 

94 

94 

92 

93 

93 

94 

93 

91 

92 

95 

92 

89 

87 

92. 

MIN 

72 

70 

70 

78 

74 

81 

82 

74 

54 

52 

55 

56 

59 

64 

65 

69 

58 

68 

63 

63 

62 

52 

52 

51 

60 

59 

59 

65 

57 

65. 

MAX 

54 

53 

54 

67 

80 

66 

61 

59 

60 

64 

60 

60 

63 

55 

80 

83 

80 

76 

57 

59 

60 

55 

60 

52 

63 

60 

60 

61 

63 

60 

50 

63. 

MIN 

48 

49 

48 

53 

46 

56 

54 

38 

46 

46 

45 

40 

39 

38 

35 

54 

48 

49 

52 

48 

50 

45 

49 

48 

39 

46 

43 

50 

45 

42 

43 

46. 

MAX 

59 

67 

72 

69 

71 

73 

70 

68 

73 

70 

72 

68 

72 

72 

82 

84 

85 

79 

72 

73 

6E 

67 

76 

65 

71 

72 

72 

74 

80 

79 

83 

72. 

MIN 

55 

56 

54 

50 

53 

61 

53 

52 

50 

50 

47 

47 

48 

45 

47 

51 

50 

52 

48 

47 

49 

49 

52 

55 

51 

52 

49 

51 

52 

48 

50 

50. 

MAX 

74 

73 

74 

80 

92 

88 

84 

72 

69 

72 

70 

70 

71 

68 

83 

79 

85 

80 

73 

80 

80 

83 

70 

71 

69 

68 

58 

73 

72 

70 

67 

75. 

MIN 

57 

55 

56 

57 

59 

65 

62 

58 

57 

51 

49 

49 

50 

49 

55 

52 

53 

55 

51 

51 

54 

51 

58 

52 

50 

55 

50 

55 

58 

53 

53 

54. 

MAX 

82 

82 

84 

87 

86 

91 

81 

67 

60 

63 

67 

64 

67 

57 

70 

72 

77 

79 

82 

82 

86 

87 

88 

78 

72 

80 

63 

55 

66 

75 

85 

75. 

MIN 

41 

42 

45 

49 

48 

56 

56 

50 

35 

33 

29 

31 

32 

31 

31 

31 

35 

35 

37 

38 

40 

39 

41 

35 

35 

40 

36 

32 

33 

35 

37 

38. 

MAX 

74 

75 

77 

78 

75 

82 

84 

76 

62 

49 

56 

60 

63 

60 

63 

60 

52 

67 

70 

73 

73 

77 

77 

70 

70 

77 

74 

71 

71 

74 

72 

70. 

MIN 

49 

35 

36 

39 

41 

50 

58 

44 

40 

38 

32 

26 

28 

35 

32 

35 

37 

36 

38 

44 

36 

30 

49 

46 

34 

39 

32 

34 

30 

29 

29 

37. 

MAX 

91 

90 

89 

90 

92 

97 

94 

77 

69 

70 

72 

76 

77 

77 

73 

75 

85 

84 

83 

85 

85 

87 

86 

84 

84 

85 

77 

81 

81 

77 

85 

82. 

MIN 

60 

59 

60 

57 

60 

67 

66 

58 

47 

44 

45 

46 

50 

48 

52 

47 

47 

53 

48 

51 

51 

51 

60 

54 

53 

53 

49 

46 

49 

47 

47 

52. 

MAX 

73 

78 

80 

78 

81 

81 

75 

76 

73 

70 

66 

69 

72 

74 

79 

83 

85 

82 

75 

78 

81 

82 

84 

71 

73 

73 

70 

75 

80 

80 

81 

76, 

MIN 

46 

48 

47 

47 

50 

62 

47 

51 

52 

50 

38 

37 

42 

45 

53 

45 

40 

39 

42 

41 

45 

44 

49 

45 

43 

50 

55 

56 

50 

39 

44 

46. 

80  77  76 
26     28  28 


72  76  71 
33     33  36 


28     29    30  31 


55  66  68  75 
23     24     21  26 


S«e  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-  330  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DEER  CREEK  PH 
DENAIR 
DE  SABLA 
DOBBINS  COLGATE 
OONNER  MEMORIAL   ST  PK 
OOWNIEVILLE  RS 
BOYLE  5  SSE 
DUDLEYS 

OUTTONS  LANDING 
EAGLE  HTN 
EAST  PARK  RES 
EL  CAP  I  TAN  0AM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  PH 
ELK  VALLEY 
ELS  I  NOR E 
ESCONOIDO 
EUREKA  «B  CITY 

■AIRFIELD  POLICE  STA 

■AIRMONT 

■IVE  POINTS  5  SSW 
'OLSOM  DAM 
■ONTANA  KAISER 
■OREST  GLEN 
'ORT  BIDWELL 
'ORT  BRAGG 
'CRT  BRAGG  AVN 
■ORT  JONES  RS 
■OUT  ROSS 

RESNO  WB  AP 
■RIANT  GOVT  CAMP 
ilANT  FOREST 
ilLLESPIE  FIELD 
91  ILROY 

LEMNVILLE 

RANT  GROVE 

II 

il   RASS  VALLEY 

II 

RATON  1  N 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1960 


Da;  Of  Month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

MAX 

62 

79 

78 

76 

76 

77 

80 

70 

57 

41 

50 

58 

53 

58 

59 

70 

67 

76 

73 

73 

71 

71 

72 

71 

70 

71 

61 

54 

54 

70 

71 

66.1 

MIN 

47 

45 

45 

44 

43 

42 

42 

49 

34 

32 

31 

29 

35 

38 

41 

30 

30 

42 

31 

32 

37 

35 

35 

39 

35 

37 

39 

40 

40 

34 

35 

37.7 

MAX 

78 

79 

75 

75 

76 

68 

62 

63 

57 

49 

56 

60 

61 

59 

70 

75 

72 

73 

74 

72 

73 

73 

59 

57 

57 

54 

57 

64 

53 

65 

66 

67.3 

MIN 

41 

43 

40 

42 

42 

54 

49 

41 

34 

31 

33 

29 

30 

26 

30 

32 

33 

33 

34 

34 

34 

32 

33 

35 

33 

33 

29 

30 

31 

32 

33 

35.0 

MAX 

79 

80 

85 

63 

91 

85 

75 

74 

71 

68 

72 

73 

70 

77 

84 

81 

82 

81 

78 

82 

84 

66 

78 

74 

75 

72 

72 

74 

77 

82 

80 

78.3 

M  I  N 

1*9 

51 

49 

49 

50 

61 

56 

48 

48 

40 

40 

39 

44 

39 

37 

41 

39 

40 

42 

42 

41 

41 

42 

42 

41 

44 

45 

43 

40 

42 

41 

44.1 

MAX 

77 

78 

78 

78 

77 

64 

64 

65 

61 

55 

61 

53 

65 

73 

75 

82 

77 

77 

73 

74 

75 

77 

72 

68 

59 

55 

66 

72 

78 

76 

75 

71.4 

MIN 

46 

46 

48 

49 

51 

43 

36 

37 

41 

39 

35 

35 

41 

39 

45 

41 

41 

41 

42 

43 

42 

44 

44 

39 

40 

33 

37 

39 

42 

41 

41  .6 

MAX 

85 

86 

70 

71 

69 

71 

80 

87 

80 

82 

85 

85 

87 

MIN 

51 

57 

53 

45 

46 

41 

42 

49 

45 

50 

46 

50 

45 

MAX 

78 

80 

74 

70 

68 

69 

55 

57 

56 

40 

39 

51 

55 

53 

55 

57 

61 

59 

74 

71 

73 

70 

73 

66 

65 

70 

54 

50 

53 

64 

70 

53.2 

MIN 

33 

33 

29 

32 

31 

35 

50 

31 

25 

28 

32 

23 

27 

20 

25 

25 

24 

24 

24 

26 

26 

25 

25 

31 

26 

31 

20 

24 

24 

22 

26 

27.7 

MAX 

60 

79 

83 

79 

79 

61 

65 

69 

55 

50 

60 

63 

67 

59 

72 

77 

79 

78 

76 

77 

77 

80 

71 

71 

70 

61 

69 

72 

75 

75 

71.4 

MIN 

43 

43 

40 

43 

49 

52 

43 

40 

39 

40 

30 

31 

29 

34 

42 

35 

34 

34 

34 

37 

37 

32 

34 

34 

33 

33 

34 

34 

33 

34 

37.0 

MAX 

83 

83 

82 

82 

78 

80 

66 

67 

55 

47 

44 

58 

57 

63 

59 

70 

73 

75 

77 

76 

75 

75 

68 

76 

55 

50 

60 

61 

64 

58.4 

MIN 

44 

44 

42 

49 

41 

49 

49 

42 

33 

35 

37 

30 

30 

20 

30 

33 

31 

31 

30 

36 

38 

34 

35 

40 

34 

42 

22 

27 

27 

25 

34 

35.3 

MAX 

79 

78 

80 

83 

84 

73 

65 

63 

57 

55 

62 

66 

64 

66 

70 

75 

75 

79 

79 

81 

62 

82 

83 

71 

77 

62 

65 

59 

76 

81 

78 

73.0 

MIN 

40 

42 

42 

41 

42 

58 

52 

39 

29 

26 

26 

25 

27 

25 

30 

28 

28 

31 

31 

32 

31 

30 

32 

32 

33 

32 

28 

29 

28 

30 

34 

33.4 

MAX 

70 

67 

72 

78 

70 

73 

58 

68 

69 

58 

65 

72 

65 

67 

72 

79 

71 

57 

74 

74 

79 

MIN 

50 

50 

51 

58 

50 

47 

45 

42 

42 

40 

44 

47 

45 

46 

48 

44 

48 

49 

46 

45 

44 

MAX 

92 

92 

93 

90 

92 

92 

99 

99 

86 

74 

72 

76 

60 

82 

79 

73 

75 

62 

79 

67 

89 

90 

90 

68 

68 

90 

90 

83 

84 

84 

83 

85.6 

MIN 

70 

70 

72 

72 

72 

72 

78 

73 

64 

60 

50 

58 

59 

64 

59 

59 

61 

66 

60 

63 

52 

52 

69 

57 

64 

55 

67 

50 

52 

54 

57 

64.9 

MAX 

85 

82 

82 

81 

77 

76 

72 

73 

59 

63 

65 

66 

68 

72 

75 

79 

84 

65 

85 

79 

81 

79 

82 

75 

73 

70 

56 

75 

76 

82 

80 

75.2 

MIN 

51 

50 

51 

46 

52 

59 

45 

49 

50 

49 

37 

41 

37 

34 

46 

56 

43 

44 

44 

43 

44 

46 

39 

43 

42 

46 

45 

41 

51 

41 

42 

45.5 

MAX 

79 

83 

89 

93 

92 

100 

100 

89 

72 

67 

72 

74 

76 

74 

75 

81 

82 

84 

78 

90 

94 

95 

91 

82 

79 

S3 

78 

78 

60 

80 

87 

83.1 

MIN 

53 

51 

54 

56 

66 

63 

64 

61 

57 

51 

50 

49 

49 

54 

47 

55 

55 

50 

51 

55 

58 

61 

50 

55 

47 

51 

52 

46 

47 

45 

45 

53.5 

MAX 

97 

96 

94 

97 

101 

105 

102 

94 

80 

76 

81 

85 

66 

82 

77 

80 

86 

85 

89 

91 

93 

92 

93 

93 

95 

95 

87 

68 

91 

87 

89 

89.9 

MIN 

68 

58 

64 

65 

65 

67 

70 

66 

57 

55 

50 

48 

51 

53 

45 

47 

46 

52 

49 

51 

53 

53 

65 

53 

54 

54 

53 

50 

47 

47 

45 

55.3 

MAX 

82 

83 

87 

68 

91 

87 

76 

74 

72 

54 

72 

73 

71 

79 

84 

83 

82 

64 

63 

85 

89 

68 

82 

77 

77 

73 

72 

75 

79 

84 

83 

80.0 

MIN 

44 

48 

49 

50 

49 

64 

55 

50 

35 

42 

42 

39 

39 

35 

39 

43 

40 

42 

37 

42 

45 

43 

42 

39 

42 

42 

34 

36 

42 

40 

43 

43.0 

MAX 

82 

79 

75 

73 

73 

63 

61 

58 

56 

53 

59 

60 

50 

63 

71 

76 

75 

70 

69 

68 

68 

74 

62 

64 

65 

56 

55 

61 

51 

52 

57 

56.9 

MIN 

38 

39 

38 

40 

39 

49 

49 

35 

32 

32 

35 

42 

30 

28 

31 

40 

38 

38 

38 

39 

40 

38 

41 

39 

34 

44 

32 

44 

42 

35 

38 

38.0 

MAX 

85 

90 

92 

94 

96 

91 

90 

78 

55 

57 

73 

76 

72 

78 

77 

81 

83 

80 

90 

92 

94 

92 

102 

79 

86 

86 

82 

86 

91 

89 

86 

64.6 

MIN 

46 

47 

46 

48 

52 

60 

49 

54 

49 

45 

39 

38 

43 

51 

52 

42 

42 

38 

40 

45 

44 

45 

57 

52 

42 

42 

48 

36 

38 

40 

41 

45.5 

MAX 

77 

81 

85 

67 

94 

93 

92 

69 

68 

70 

70 

70 

68 

69 

80 

72 

79 

73 

62 

90 

88 

87 

84 

73 

76 

73 

70 

75 

76 

77 

75 

78.2 

MIN 

51 

50 

49 

52 

55 

60 

61 

61 

49 

45 

43 

43 

44 

53 

40 

45 

44 

44 

44 

47 

46 

46 

45 

57 

45 

54 

56 

46 

45 

44 

42 

48.7 

MAX 

55 

54 

55 

64 

75 

71 

61 

57 

55 

60 

58 

56 

55 

57 

73 

77 

68 

55 

57 

56 

58 

63 

67 

59 

69 

51 

58 

60 

55 

55 

61 

50.8 

MIN 

51 

50 

49 

51 

49 

60 

46 

46 

45 

42 

43 

48 

44 

44 

45 

53 

49 

49 

52 

50 

48 

49 

50 

47 

46 

47 

43 

53 

51 

43 

47 

48.3 

MAX 

72 

76 

75 

79 

84 

74 

72 

76 

72 

79 

70 

73 

72 

82 

83 

85 

■82 

75 

75 

82 

81 

85 

61 

75 

73 

79 

76 

85 

85 

63 

84 

78.4 

MIN 

51 

54 

51 

53 

53 

60 

52 

52 

48 

50 

44 

45 

43 

41 

62 

46 

45 

49 

45 

46 

46 

45 

51 

52 

44 

43 

42 

53 

48 

43 

46 

48.5 

MAX 

75 

80 

84 

82 

85 

85 

83 

79 

57 

59 

57 

56 

70 

65 

59 

5o 

69 

76 

61 

81 

79 

80 

79 

75 

75 

60 

57 

59 

70 

73 

73 

73.9 

MIN 

58 

57 

61 

60 

60 

59 

57 

52 

46 

40 

41 

43 

45 

47 

46 

47 

50 

53 

54 

54 

55 

55 

55 

57 

55 

55 

47 

47 

50 

50 

53 

52.1 

MAX 

93 

68 

93 

87 

81 

75 

58 

75 

72 

75 

73 

77 

61 

62 

83 

82 

84 

83 

85 

86 

83 

75 

74 

72 

74 

78 

64 

82 

80.2 

MIN 

55 

57 

54 

67 

58 

51 

48 

39 

39 

43 

44 

39 

37 

35 

43 

45 

45 

48 

49 

48 

46 

44 

47 

49 

42 

41 

44 

42 

46.4 

MAX 

78 

79 

61 

83 

64 

87 

77 

73 

74 

70 

55 

71 

73 

72 

80 

85 

85 

81 

79 

80 

83 

85 

84 

71 

75 

74 

73 

72 

81 

78 

83 

77.9 

MIN 

52 

52 

53 

53 

54 

62 

55 

50 

42 

53 

40 

49 

49 

44 

40 

47 

55 

50 

48 

51 

54 

58 

51 

50 

49 

49 

43 

45 

51 

52 

55 

50.2 

MAX 

80 

86 

90 

91 

94 

95 

69 

78 

66 

65 

70 

74 

70 

74 

65 

83 

79 

87 

91 

93 

92 

74 

82 

74 

76 

83 

82 

82 

81.6 

MIN 

55 

53 

56 

57 

54 

68 

67 

57 

55 

45 

47 

47 

46 

52 

50 

52 

52 

51 

57 

59 

45 

46 

51 

50 

52 

50 

51 

52 

53.6 

MAX 

92 

92 

86 

87 

81 

72 

64 

63 

59 

62 

70 

66 

64 

54 

74 

76 

80 

80 

76 

77 

75 

75 

74 

58 

70 

71 

58 

58 

65 

65 

69 

72.2 

MIN 

39 

34 

36 

39 

41 

52 

50 

34 

32 

28 

35 

35 

32 

26 

28 

28 

34 

33 

34 

32 

32 

32 

33 

36 

36 

35 

31 

30 

37 

29 

29 

34.4 

MAX 

86 

83 

80 

60 

79 

70 

67 

55 

47 

52 

57 

60 

57 

52 

67 

70 

72 

77 

74 

78 

77 

79 

75 

64 

75 

63 

45 

62 

63 

65 

70 

68.2 

MIN 

34 

38 

37 

40 

43 

50 

38 

27 

32 

31 

31 

36 

22 

21 

25 

29 

33 

35 

33 

32 

37 

35 

43 

44 

38 

40 

18 

26 

30 

20 

28 

33.1 

MAX 

58 

61 

60 

58 

69 

76 

73 

61 

59 

61 

61 

63 

62 

63 

64 

76 

84 

62 

57 

60 

61 

56 

62 

66 

58 

64 

61 

50 

58 

64 

63 

63.3 

MIN 

51 

53 

51 

51 

51 

59 

57 

52 

51 

41 

43 

46 

42 

40 

46 

53 

51 

49 

42 

44 

46 

44 

46 

53 

43 

49 

46 

46 

45 

44 

43 

47.8 

MAX 

60 

61 

57 

67 

77 

70 

62 

63 

64 

51 

62 

63 

61 

63 

80 

82 

61 

58 

59 

57 

67 

61 

64 

57 

63 

61 

51 

58 

61 

60 

61 

53.0 

MIN 

52 

53 

51 

51 

48 

56 

51 

51 

45 

36 

39 

45 

39 

36 

40 

46 

44 

47 

37 

39 

44 

41 

42 

49 

39 

49 

42 

44 

43 

41 

40 

44.5 

MAX 

90 

88 

86 

79 

78 

71 

56 

56 

59 

62 

52 

61 

62 

68 

72 

80 

81 

61 

80 

75 

69 

78 

79 

73 

69 

58 

56 

66 

71 

71 

73 

71.4 

MIN 

37 

34 

32 

43 

39 

53 

51 

28 

27 

26 

31 

3" 

22 

21 

22 

38 

30 

30 

31 

31 

33 

38 

33 

33 

26 

39 

24 

43 

26 

27 

28 

32.7 

MAX 

63 

67 

62 

67 

76 

66 

65 

67 

69 

61 

66 

64 

63 

67 

85 

80 

59 

63 

60 

57 

59 

65 

62 

61 

64 

55 

66 

65 

69 

53 

60 

65.4 

MIN 

53 

55 

53 

55 

52 

58 

52 

49 

45 

46 

48 

44 

44 

40 

54 

57 

47 

48 

43 

45 

48 

44 

51 

50 

46 

47 

45 

49 

46 

44 

44 

48.5 

MAX 

83 

85 

89 

88 

91 

82 

73 

72 

65 

56 

72 

73 

69 

74 

76 

82 

83 

62 

82 

84 

85 

85 

80 

72 

76 

72 

72 

74 

77 

82 

81 

78.4 

MIN 

54 

54 

56 

56 

55 

65 

60 

52 

45 

46 

41 

40 

43 

43 

43 

44 

46 

46 

45 

45 

46 

44 

47 

45 

47 

51 

40 

44 

44 

44 

44 

47.7 

MAX 

86 

65 

88 

90 

91 

93 

85 

75 

73 

58 

69 

72 

73 

69 

74 

79 

64 

85 

63 

84 

85 

88 

86 

82 

72 

78 

73 

72 

74 

79 

83 

79.9 

MIN 

49 

51 

53 

53 

53 

59 

57 

52 

37 

39 

39 

36 

40 

40 

43 

48 

53 

47 

44 

47 

50 

44 

51 

40 

43 

43 

40 

41 

41 

51 

43 

46.0 

MAX 

70 

67 

67 

65 

66 

67 

58 

53 

50 

34 

36 

46 

51 

50 

53 

56 

57 

63 

64 

65 

65 

66 

65 

59 

59 

52 

46 

55 

53 

61 

64 

57.6 

MIN 

42 

43 

44 

42 

45 

47 

45 

41 

34 

25 

26 

26 

29 

27 

30 

33 

34 

36 

37 

39 

41 

41 

40 

35 

38 

36 

32 

33 

35 

38 

38 

36.5 

MAX 

79 

85 

90 

89 

98 

96 

85 

76 

58 

72 

71 

73 

69 

71 

80 

83 

60 

74 

87 

93 

92 

86 

79 

75 

79 

75 

75 

75 

76 

84 

79 

80.5 

MIN 

53 

50 

57 

56 

58 

62 

62 

51 

59 

48 

46 

45 

45 

57 

42 

44 

43 

42 

43 

47 

46 

43 

50 

56 

45 

56 

57 

47 

48 

43 

46 

50.6 

MAX 

66 

72 

80 

76 

83 

66 

78 

75 

73 

70 

69 

72 

73 

71 

79 

85 

65 

83 

74 

71 

83 

75 

86 

66 

76 

72 

70 

74 

77 

82 

85 

76.5 

MIN 

56 

53 

50 

46 

46 

55 

57 

49 

39 

39 

41 

46 

41 

38 

37 

37 

37 

37 

44 

44 

42 

41 

47 

46 

46 

44 

42 

44 

47 

41 

41 

44.3 

MAX 

60 

60 

62 

65 

81 

71 

58 

51 

61 

68 

64 

53 

65 

69 

75 

77 

78 

80 

85 

84 

79 

77 

75 

66 

65 

68 

74 

79 

75 

73.0 

MIN 

41 

41 

43 

45 

46 

50 

51 

41 

42 

33 

30 

26 

28 

31 

28 

31 

32 

33 

34 

34 

37 

40 

35 

34 

35 

34 

30 

32 

35 

35 

36.3 

MAX 

66 

68 

66 

65 

66 

65 

55 

53 

49 

35 

39 

50 

54 

47 

50 

56 

56 

57 

61 

67 

56 

67 

69 

52 

63 

58 

49 

57 

56 

62 

67 

58.2 

MIN 

44 

45 

42 

42 

44 

46 

43 

40 

32 

25 

24 

33 

29 

29 

29 

33 

35 

35 

39 

39 

41 

41 

45 

36 

40 

37 

30 

32 

37 

36 

'.0 

36.9 

MAX 

79 

79 

79 

79 

80 

61 

63 

65 

66 

59 

53 

53 

64 

54 

75 

78 

80 

78 

78 

78 

79 

79 

62 

71 

70 

70 

59 

67 

72 

74 

76 

72.3 

MIN 

52 

52 

50 

53 

58 

55 

50 

44 

43 

40 

40 

38 

39 

41 

45 

48 

47 

46 

49 

48 

50 

50 

53 

44 

44 

45 

38 

42 

44 

48 

48 

46.6 

MAX 

65 

69 

66 

72 

60 

67 

68 

70 

70 

68 

65 

68 

68 

77 

64 

88 

74 

67 

65 

75 

70 

80 

61 

68 

67 

71 

74 

79 

83 

80 

78 

71.5 

MIN 

52 

53 

49 

52 

48 

51 

49 

44 

47 

43 

39 

41 

40 

39 

52 

52 

40 

45 

45 

42 

42 

38 

48 

54 

47 

48 

39 

43 

45 

41 

40 

45.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Oi  Month 


Station 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

O  1 

5  I 

GREENLAND  RANCH 

MAX 

101 

101 

100 

101 

102 

104 

103 

103 

90 

70 

76 

82 

83 

83 

88 

88 

93 

94 

92 

92 

91 

93 

93 

91 

90 

96 

93 

90 

92 

90 

85 

92.0 

MIN 

66 

66 

70 

78 

81 

76 

53 

54 

59 

67 

67 

72 

66 

67 

62 

60 

61 

60 

6 1 

61 

60 

56 

54 

58 

57 

58 

55 

63.4 

HAIWEE 

MAX 

83 

82 

81 

80 

79 

80 

81 

83 

72 

53 

55 

61 

64 

64 

63 

64 

66 

72 

78 

76 

77 

77 

78 

76 

75 

78 

76 

66 

69 

68 

72 

72. 5( 

MIN 

55 

56 

56 

58 

59 

60 

49 

36 

39 

40 

43 

49 

51 

^' 

48 

47 

46 

47 

47 

48 

48 

50 

50 

44 

44 

46 

46 

48.7 

HALF   MOON   BAY   2  NNW 

MAX 

60 

62 

66 

62 

67 

67 

67 

66 

64 

66 

62 

64 

65 

74 

60 

82 

81 

61 

56 

59 

61 

62 

56 

60 

62 

62 

64 

63 

67 

72 

69 

65.6 

MIN 

53 

52 

53 

50 

47 

46 

50 

43 

44 

42 

41 

36 

42 

^' 

50 

49 

46 

49 

43 

43 

46 

45 

46 

47.8 

HAMILTON  AFB 

MAX 

69 

70 

71 

73 

71 

69 

71 

73 

69 

69 

67 

67 

68 

79 

61 

83 

72 

66 

67 

70 

67 

76 

62 

67 

69 

70 

72 

79 

79 

78 

72 

71.5 

HIN 

55 

54 

49 

^' 

50 

50 

44 

44 

43 

40 

60 

50 

50 

56 

46 

43 

45 

48  .4 

HANFORO 

MAX 

83 

82 

82 

62 

74 

71 

77 

77 

82 

81 

82 

84 

83 

64 

85 

82 

72 

77 

75 

72 

75 

77 

84 

83 

79.4j| 

MIN 

53 

51 

50 

50 

50 

53 

50 

42 

41 

40 

42 

43 

41 

41 

41 

43 

43 

43 

41 

42 

45 

47 

44.6; 

HAPPY   CAMP  RS 

MAX 

93 

94 

91 

69 

68 

69 

74 

64 

65 

66 

71 

64 

66 

71 

75 

80 

69 

82 

80 

79 

72 

74 

79 

68 

68 

69 

56 

55 

61 

71 

68 

74. oi 

MIN 

43 

41 

40 

40 

41 

50 

39 

36 

39 

30 

33 

36 

38 

39 

45 

42 

44 

45 

40 

44 

40 

37 

38 

40.3 

HAT   CREEK   PH  1 

MAX 

90 

89 

83 

79 

78 

63 

66 

58 

53 

63 

62 

66 

69 

80 

81 

60 

79 

77 

75 

79 

69 

70 

61 

57 

68 

74 

71. 9-, 

MIN 

36 

34 

35 

46 

41 

3 1 

31 

36 

23 

21 

30 

30 

29 

° 

34 

24 

26 

23 

31.2 

HAYFIELD   PUMP  PLANT 

MAX 

94 

94 

94 

93 

92 

97 

101 

97 

86 

73 

72 

79 

80 

80 

78 

75 

75 

63 

81 

86 

97 

89 

90 

90 

90 

92 

89 

81 

65 

86 

83 

86.5' 

MIN 

58 

59 

66 

64 

63 

64 

66 

66 

55 

56 

45 

49 

49 

59 

60 

62 

60 

50 

50 

^' 

49 

^' 

63 

54 

61 

45 

56.2 

HEALDS8URG 

MAX 

71 

76 

74 

76 

66 

71 

68 

72 

73 

72 

71 

73 

74 

63 

87 

91 

82 

75 

72 

80 

78 

65 

67 

74 

73 

72 

76 

79 

86 

86 

85 

76.6, 

MIN 

53 

53 

60 

50 

50 

49 

46 

41 

40 

43 

43 

45 

40 

49 

47 

44 

45 

41 

42 

53 

47 

43 

51 

55 

51 

45 

48 

47. e 

HEN5HAW  DAM 

MAX 

78 

80 

86 

86 

86 

89 

91 

84 

65 

55 

62 

67 

69 

65 

66 

69 

76 

75 

75 

83 

83 

85 

86 

76 

74 

86 

80 

78 

81 

83 

81 

77.;; 

MIN 

37 

39 

40 

44 

44 

45 

50 

47 

49 

45 

36 

34 

43 

36 

34 

34 

33 

41 

36 

36 

31 

33 

32 

31 

31 

3 

HETCH  HETCHY 

MAX 

79 

79 

79 

76 

78 

76 

70 

63 

64 

52 

47 

64 

56 

66 

72 

73 

73 

75 

77 

79 

60 

60 

75 

74 

77 

65 

68 

71 

72 

78 

71.!. 

MIN 

49 

47 

41 

33 

32 

43 

40 

37 

36 

41 

41 . ; 

HILTS 

MAX 

86 

84 

80 

81 

76 

79 

68 

59 

54 

55 

60 

58 

56 

61 

67 

65 

76 

79 

75 

74 

70 

69 

72 

71 

65 

69 

55 

51 

58 

67 

66 

68, (. 

MIN 

41 

38 

38 

41 

41 

50 

50 

40 

26 

44 

38 

37 

36 

38 

42 

42 

30 

37 

29 

33 

34 

29 

30 

36.! 

HOLLISTER 

MAX 

67 

74 

72 

76 

88 

75 

74 

72 

71 

79 

70 

69 

69 

78 

83 

85 

76 

72 

69 

82 

78 

82 

65 

78 

70 

71 

74 

76 

81 

64 

65 

75, -1 

MIN 

56 

56 

50 

39 

41 

41 

39 

39 

36 

38 

40 

39 

37 

40 

40 

47 

46 

49 

42 

41 

42 

41 

40 

41 

43. ( 

HOOPA 

MAX 

90 

88 

66 

68 

76 

73 

76 

61 

65 

68 

65 

62 

70 

68 

70 

74 

79 

80 

77 

73 

73 

73 

76 

68 

70 

71 

63 

60 

72 

71 

72 

72.l.j 

MIN 

46 

44 

56 

42 

^0 

46 

40 

37 

42 

39 

43 

42 

45 

46 

45 

46 

46 

53 

46 

50 

45 

46 

46 

46 

45 

44,1, 

HUNTINGTON  LAKE 

67 

64 

61 

61 

63 

58 

52 

46 

40 

33 

45 

47 

44 

52 

55 

56 

54 

59 

63 

63 

64 

65 

61 

59 

64 

60 

55 

55 

59 

61 

59 

56,  i 

MIN 

42 

41 

40 

39 

41 

38 

34 

29 

24 

23 

29 

28 

29 

34 

36 

36 

37 

36 

38 

36 

33 

38 

36 

30 

3  3 

36 

35 

37 

34. 

IDRIA 

80 

80 

83 

83 

81 

77 

69 

65 

56 

64 

62 

68 

64 

70 

72 

76 

77 

80 

60 

79 

62 

63 

79 

70 

73 

64 

67 

67 

72 

79 

80 

73. 

MIN 

58 

56 

59 

60 

45 

43 

40 

36 

41 

42 

43 

45 

45 

46 

45 

46 

46 

^' 

49* 

IDYLLWILD  RS 

76 

78 

79 

80 

61 

79 

61 

75 

52 

49 

60 

60 

60 

60 

60 

65 

68 

70 

76 

78 

81 

79 

78 

79 

75 

67 

68 

70 

69 

69 

69 

70.  |i 

MIN 

50 

31 

30 

30 

30 

30 

30 

40 

35 

35. 

IMPERIAL 

MAX 

96 

95 

94 

97 

99 

102 

103 

91 

80 

78 

80 

84 

85 

65 

79 

81 

66 

84 

67 

90 

93 

93 

93 

91 

93 

93 

88 

69 

91 

66 

89 

89. 

MIN 

70 

69 

70 

65 

64 

60 

59 

53 

60 

63 

56 

55 

50 

60. 

INDEPENDENCE 

89 

82 

82 

83 

64 

84 

59 

62 

65 

69 

72 

76 

82 

78 

60 

80 

80 

76 

78 

72 

76 

MIN 

49 

50 

50 

34 

46 

41 

40 

41 

42 

40 

41 

40 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

99 

98 

96 

95 

95 

104 

107 

106 

65 

76 

80 

85 

88 

69 

87 

62 

65 

92 

90 

90 

95 

96 

102 

98 

95 

96 

94 

92 

95 

96 

97 

93. 

MIN 

66 

61 

69 

69 

69 

79 

67 

64 

56 

60 

62 

66 

63 

49 

59. 

I NYOKERN 

MAX 

92 

90 

86 

86 

88 

91 

86 

77 

69 

68 

70 

73 

73 

75 

74 

75 

82 

66 

66 

86 

87 

87 

86 

82 

84 

82 

76 

79 

79 

78 

80 

81. 

MIN 

53 

56 

59 

59 

56 

46 

38 

38 

38 

40 

55 

55 

45 

46 

41 

42 

44 

43 

48, 

IRON  MTN 

MAX 

95 

95 

96 

93 

96 

99 

101 

100 

66 

76 

75 

77 

82 

63 

79 

75 

75 

64 

61 

88 

89 

91 

91 

91 

92 

93 

83 

85 

86 

86 

80 

87, 

MIN 

66 

64 

66 

70 

74 

73 

61 

56 

53 

54 

53 

59 

62 

61 

60 

56 

55 

50. 

JESS  VALLEY 

MAX 

77 

78 

75 

75 

75 

65 

52 

48 

43 

43 

55 

50 

55 

60 

65 

72 

75 

70 

70 

73 

60 

56 

61 

62 

71 

62 

63. 

MIN 

39 

40 

42 

42 

45 

39 

21 

21 

30 

36 

36 

19 

19 

26 

40 

40 

39 

34 

20 

26 

30 

32.' 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

76 

82 

83 

81 

86 

88 

81 

70 

60 

58 

62 

66 

64 

63 

64 

66 

72 

70 

74 

74 

77 

80 

73 

71 

81 

74 

73 

75 

76 

74 

76 

73, 

MIN 

42 

45 

47 

^' 

51 

56 

44 

44 

41 

42 

36 

35 

36 

39 

40 

45 

41 

41 

41 

43.] 

KENTF I  ELD 

MAX 

79 

77 

76 

70 

81 

66 

70 

72 

70 

67 

71 

61 

84 

84 

76 

67 

79 

63 

67 

70 

69 

71 

75 

77 

73, 

MIN 

47 

60 

45 

47 

48 

52 

52 

44 

41 

39 

51 

41 

45. 

KERN  RIVER  PH  1 

MAX 

SI 

84 

89 

90 

96 

89 

64 

69 

68 

73 

72 

72 

71 

73 

75 

81 

84 

84 

65 

83 

87 

85 

86 

79 

79 

74 

70 

72 

78 

65 

81 

80.  a 

MIN 

66 

66 

69 

^' 

66 

69 

65 

55 

51 

51 

52 

52 

51 

60 

60 

69 

67 

54 

52 

58 

65 

60 

59 

KERN  RIVER  PH  3 

MAX 

89 

90 

89 

86 

90 

83 

77 

68 

60 

64 

71 

72 

72 

73 

80 

78 

80 

84 

86 

86 

88 

87 

85 

85 

87 

72 

75 

74 

63 

64 

82 

80|  » 

MIN 

51 

62 

63 

61 

60 

51 

51 

43 

43 

35 

39 

38 

38 

40 

50 

50 

41 

45 

KCIiLcnAn    LIFT    1  oo" 

84 

84 

85 

90 

90 

92 

83 

74 

73 

68 

74 

74 

73 

76 

79 

82 

83 

83 

84 

86 

66 

82 

80 

74 

78 

73 

72 

74 

76 

82 

85 

80|  i« 

MIN 

60 

58 

58 

60 

62 

60 

60 

56 

50 

53 

50 

48 

48 

50 

48 

50 

51 

86 

83 

92 

90 

94 

86 

78 

74 

70 

76 

74 

76 

74 

77 

80 

82 

62 

83 

83 

86 

84 

86 

84 

75 

80 

74 

73 

76 

80 

86 

85 

BOj  '4 

MIN 

60 

60 

60 

64 

70 

58 

56 

61 

50 

49 

53 

57 

52 

49 

61 

46 

50 

54 

55 

K I NG  CITY 

73 

79 

78 

87 

90 

84 

74 

72 

69 

75 

73 

73 

70 

78 

84 

87 

81 

73 

71 

85 

86 

92 

78 

77 

70 

71 

76 

76 

83 

87 

64 

78|  Q 

HIN 

53 

50 

49 

63 

56 

36 

36 

3 1 

39 

34 

45 

44 

44 

42 

43 

50 

38 

46 

39 

40 

40 

39 

39 

^' 

KLAMA  TH 

56 

55 

54 

67 

75 

73 

63 

61 

67 

65 

60 

63 

64 

63 

76 

83 

73 

57 

57 

59 

61 

66 

62 

60 

67 

63 

61 

62 

63 

60 

65 

63  !,« 

MIN 

49 

50 

48 

45 

57 

56 

41 

38 

38 

39 

45 

38 

38 

44 

47 

46 

50 

50 

49 

47 

46 

46 

42 

5 1 

41 

5  1 

47 

43 

45 

46 

80 

79 

82 

67 

85 

92 

85 

74 

74 

71 

66 

72 

71 

72 

78 

84 

82 

81 

80 

80 

63 

84 

86 

73 

75 

76 

72 

70 

74 

78 

82 

78t  Its 

MIN 

50 

50 

50 

50 

53 

56 

48 

37 

39 

39 

42 

42 

38 

39 

36 

43 

45 

43 

40 

42 

43 

42 

45 

42 

44 

35 

39 

46 

43 

LAGUNA  BEACH 

71 

73 

74 

76 

88 

66 

81 

73 

68 

69 

69 

70 

68 

70 

83 

81 

77 

73 

74 

77 

75 

73 

73 

68 

68 

66 

69 

68 

66 

70 

68 

73|  , 

MIN 

56 

63 

61 

61 

57 

46 

45 

46 

48 

48 

50 

49 

52 

46 

50 

51 

^' 

50 

49 

51; 

LAKE  ARROWHEAD 

72 

74 

74 

74 

76 

77 

74 

69 

48 

45 

52 

56 

53 

56 

55 

56 

63 

70 

72 

74 

75 

74 

66 

69 

72 

65 

63 

65 

69 

67 

71 

MIN 

46 

47 

50 

48 

51 

46 

46 

43 

38 

34 

34 

33 

36 

32 

30 

45 

43 

39 

42 

45 

41 

44 

52 

41 

43 

5 1 

35 

37 

38 

40 

39 

4] 

LAKE  CITY 

MAX 

85 

80 

79 

80 

80 

79 

79 

50 

44 

46 

55 

1  »B 

MIN 

35 

40 

55 

39 

29 

28 

28 

38 

LAKEPORT 

MAX 

83 

84 

85 

78 

75 

67 

68 

69 

66 

66 

66 

66 

68 

75 

76 

65 

62 

63 

79 

76 

77 

61 

65 

72 

73 

69 

72 

73 

80 

79 

82 

. 

MIN 

48 

48 

49 

41 

50 

56 

48 

47 

36 

41 

37 

38 

40 

44 

45 

53 

42 

42 

44 

43 

44 

44 

40 

47 

41 

47 

34 

38 

41 

40 

41 

LAKESHORE 

MAX 

85 

85 

82 

82 

83 

68 

63 

65 

65 

66 

67 

71 

75 

79 

84 

90 

90 

87 

79 

80 

78 

63 

72 

77 

73 

71 

66 

77 

61 

60 

81 

li  *" 

MIN 

50 

48 

48 

46 

48 

58 

46 

42 

40 

41 

44 

43 

43 

44 

42 

48 

46 

42 

43 

44 

44 

46 

40 

45 

38 

45 

40 

37 

42 

46 

40 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

76 

76 

73 

71 

72 

64 

56 

59 

55 

44 

52 

55 

56 

59 

60 

66 

74 

74 

71 

73 

71 

74 

68 

60 

72 

59 

64 

66 

71 

72 

70 

'iiij 

MIN 

40 

40 

40 

42 

40 

48 

47 

35 

32 

36 

33 

26 

29 

32 

43 

34 

36 

34 

32 

34 

36 

34 

32 

36 

33 

34 

36 

35 

38 

35 

35 

31 

LAKE   SPAULDING  0AM 

MAX 

75 

75 

72 

70 

72 

66 

55 

57 

55 

45 

50 

54 

56 

57 

59 

64 

71 

70 

70 

71 

69 

72 

68 

64 

67 

60 

61 

69 

69 

69 

57 

6'(  It. 

MIN     47     48     46     46     48      47      46      39      33      3^      34  32 


39     46      48     43     42      42      42      42      ^2      41      41      41      38      39     44     41      42  42 


See  Beleience  Notes  Following  StAtion  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  cal,po,n,a 

OCTOBER  1960 


Dar  01  Month 

Average 

1  1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

76 

82 

85 

68 

97 

94 

83 

71 

66 

70 

72 

71 

66 

70 

76 

80 

79 

71 

84 

90 

90 

62 

82 

74 

75 

72 

72 

71 

74 

60 

76 

76 

1 

MIN 

57 

53 

55 

57 

65 

67 

65 

60 

57 

53 

50 

48 

50 

51 

48 

53 

52 

50 

50 

57 

56 

57 

60 

57 

51 

55 

56 

50 

52 

46 

49 

MAX 

88 

90 

91 

69 

85 

66 

62 

53 

70 

75 

71 

77 

72 

75 

SO 

87 

87 

66 

86 

65 

83 

83 

85 

71 

76 

78 

61 

60 

84 

60 

3 

MIN 

49 

50 

50 

53 

64 

54 

43 

43 

42 

43 

38 

37 

51 

40 

39 

41 

40 

52 

47 

40 

46 

42 

44 

36 

37 

36 

MAX 

86 

66 

68 

70 

72 

76 

76 

64 

71 

70 

74 

80 

81 

87 

82 

78 

80 

62 

82 

65 

80 

75 

76 

71 

76 

80 

84 

63 

83 

76 

7 

MIN 

54 

54 

60 

58 

62 

64 

56 

54 

46 

50 

52 

48 

48 

52 

50 

53 

56 

53 

55 

55 

57 

57 

56 

51 

52 

52 

44 

50 

59 

55 

55 

MAX 

80 

80 

78 

76 

72 

77 

61 

58 

46 

45 

49 

55 

49 

52 

58 

57 

71 

72 

70 

72 

70 

69 

75 

67 

62 

69 

47 

48 

55 

56 

65 

63 

6 

MIN 

40 

46 

52 

48 

48 

47 

46 

31 

27 

30 

36 

35 

27 

30 

27 

41 

42 

44 

45 

43 

44 

48 

47 

39 

36 

35 

27 

33 

34 

35 

37 

38 

MAX 

83 

85 

89 

88 

93 

85 

86 

60 

70 

59 

75 

75 

68 

80 

85 

84 

64 

84 

65 

68 

67 

66 

74 

78 

73 

75 

80 

83 

61 

61 

1 

MIN 

53 

53 

52 

55 

55 

68 

67 

53 

41 

45 

41 

39 

40 

38 

45 

44 

43 

43 

43 

44 

44 

44 

42 

46 

49 

40 

43 

44 

43 

46 

MAX 

87 

88 

90 

93 

82 

71 

63 

67 

71 

74 

74 

73 

73 

79 

79 

83 

63 

85 

65 

85 

85 

85 

73 

78 

75 

73 

75 

80 

82 

62 

79 

3 

MIN 

56 

57 

57 

57 

58 

66 

51 

57 

51 

50 

45 

45 

47 

43 

49 

50 

50 

48 

54 

52 

51 

50 

56 

45 

49 

48 

45 

50 

49 

47 

50 

MAX 

8  3 

85 

89 

90 

95 

89 

80 

75 

68 

70 

72 

75 

73 

74 

77 

83 

82 

83 

84 

85 

85 

85 

85 

75 

78 

69 

73 

75 

77 

32 

82 

79 

9 

MIN 

50 

52 

53 

54 

52 

64 

59 

55 

47 

42 

39 

37 

39 

39 

40 

40 

41 

41 

41 

42 

44 

43 

47 

42 

44 

43 

43 

41 

41 

41 

42 

46 

MAX 

70 

70 

76 

78 

62 

90 

72 

68 

72 

68 

70 

70 

70 

71 

76 

82 

83 

83 

74 

75 

82 

82 

84 

67 

74 

72 

72 

75 

60 

78 

61 

75 

8 

MIN 

52 

52 

50 

48 

51 

53 

48 

46 

45 

46 

40 

39 

38 

37 

40 

45 

45 

44 

44 

40 

42 

41 

42 

46 

47 

46 

40 

40 

40 

43 

45 

44 

MAX 

83 

82 

82 

82 

65 

85 

84 

68 

62 

50 

63 

59 

67 

66 

62 

64 

64 

70 

79 

78 

79 

79 

78 

77 

80 

73 

57 

69 

73 

71 

78 

73 

5 

MIN 

57 

58 

55 

56 

57 

63 

56 

45 

43 

36 

37 

42 

41 

45 

42 

49 

45 

55 

57 

58 

53 

53 

57 

53 

54 

52 

44 

46 

48 

53 

51 

50 

4 

MAX 

76 

80 

80 

81 

90 

87 

74 

75 

73 

70 

71 

72 

72 

80 

65 

83 

82 

80 

80 

62 

82 

86 

85 

74 

75 

71 

74 

80 

80 

82 

61 

78 

9 

MIN 

51 

53 

50 

51 

55 

60 

56 

49 

52 

42 

42 

41 

40 

36 

49 

41 

40 

43 

43 

41 

43 

40 

44 

45 

42 

49 

47 

43 

42 

41 

45 

45 

7 

MAX 

69 

67 

66 

72 

88 

85 

70 

65 

52 

70 

67 

64 

77 

65 

83 

73 

62 

52 

54 

65 

62 

60 

54 

68 

57 

59 

73 

79 

71 

54 

63 

69 

6 

MIN 

57 

56 

47 

45 

52 

59 

58 

56 

50 

42 

40 

43 

47 

39 

42 

45 

49 

49 

50 

49 

48 

48 

50 

40 

50 

47 

52 

47 

36 

40 

43 

47 

MAX 

72 

79 

80 

66 

92 

92 

83 

74 

72 

70 

72 

72 

69 

75 

80 

63 

83 

66 

60 

68 

89 

62 

75 

70 

73 

67 

76 

66 

68 

76 

70 

76 

9 

MIN 

61 

58 

58 

59 

62 

69 

63 

63 

60 

53 

52 

51 

51 

54 

51 

59 

58 

54 

55 

55 

56 

55 

51 

53 

54 

57 

57 

55 

59 

56 

55 

57 

0 

MAX 

76 

80 

64 

89 

97 

91 

60 

76 

72 

71 

73 

73 

70 

75 

81 

85 

64 

73 

80 

89 

91 

84 

74 

71 

76 

69 

75 

71 

71 

75 

70 

78 

2 

MIN 

62 

57 

56 

59 

62 

68 

61 

60 

59 

49 

50 

49 

48 

52 

51 

49 

52 

53 

53 

53 

56 

53 

55 

52 

51 

56 

56 

55 

56 

55 

65 

56 

1 

MAX 

72 

71 

71 

77 

90 

61 

73 

71 

59 

68 

59 

70 

69 

57 

63 

81 

79 

73 

70 

75 

77 

79 

57 

69 

67 

55 

57 

70 

56 

67 

53 

72 

2 

MIN 

62 

59 

56 

61 

63 

68 

62 

61 

59 

53 

52 

52 

52 

52 

57 

54 

55 

56 

54 

53 

54 

54 

56 

53 

54 

57 

53 

57 

56 

57 

55 

66 

>6 

MAX 

75 

77 

81 

86 

93 

90 

80 

72 

67 

66 

72 

73 

70 

71 

61 

80 

63 

77 

60 

69 

90 

89 

72 

71 

74 

70 

73 

75 

74 

76 

73 

77 

5 

MIN 

60 

59 

56 

61 

66 

72 

63 

61 

56 

53 

53 

53 

54 

55 

62 

60 

61 

58 

57 

52 

63 

61 

59 

55 

56 

56 

59 

57 

59 

54 

62 

58 

>5 

MAX 

85 

87 

65 

91 

89 

79 

75 

71 

70 

75 

77 

71 

79 

83 

84 

85 

63 

63 

64 

86 

86 

73 

77 

79 

73 

75 

79 

81 

83 

64 

60 

5 

MIN 

50 

50 

51 

50 

53 

64 

56 

53 

50 

41 

44 

41 

43 

40 

38 

36 

40 

44 

44 

44 

45 

44 

47 

43 

44 

44 

46 

43 

41 

41 

44 

45 

.7 

MAX 

77 

77 

80 

81 

64 

69 

72 

72 

59 

67 

73 

72 

74 

79 

64 

85 

82 

72 

74 

80 

72 

74 

59 

77 

74 

70 

76 

80 

82 

66 

84 

76 

»4 

MIN 

54 

54 

50 
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50 

42 

40 

44. 

82 

80 

84 

82 

81 

80 

77 

72 

71 

70 

66 

70 

73 

77 

60 

84 

89 

89 

61 

81 

83 

62 

84 

76 

76 

73 

71 

74 

80 

62 

81 

51 

51 

52 

49 

55 

62 

48 

55 

51 

54 

43 

45 

52 

55 

57 

63 

46 

46 

46 

48 

47 

46 

45 

43 

46 

47 

47 

50. 

91 

88 

88 

81 

70 

77 

67 

68 

70 

72 

64 

70 

71 

72 

80 

87 

81 

78 

75 

72 

74 

78 

67 

70 

69 

62 

59 

70 

72 

72 

71 

73i|: 

45 

44 

43 

43 

40 

44 

43 

43 

38 

35 

37 

42 

35 

38 

36 

39 

42 

45 

45 

47 

47 

48 

46 

52 

47 

49 

42 

45 

50 

41 

43 

43  <| 

82 

82 

85 

85 

85 

85 

76 

74 

73 

74 

66 

71 

73 

75 

63 

87 

90 

86 

60 

81 

84 

84 

86 

87 

75 

77 

72 

78 

62 

85 

85 

80 

52 

53 

54 

56 

58 

64 

53 

49 

54 

52 

49 

48 

45 

42 

46 

39 

49 

48 

48 

48 

50 

48 

50 

47 

48 

49 

44 

44 

43 

42 

48 

49 

85 

83 

83 

86 

84 

85 

85 

85 

86 

88 

84 

82 

77 

78 

84 

85 

88 

78 

63 

63 

84 

85 

63 

85 

67 

75 

73 

79 

79 

78 

82 

62 

54 

52 

50 

51 

50 

52 

51 

53 

52 

53 

52 

51 

42 

43 

47 

46 

47 

43 

44 

43 

44 

44 

43 

45 

45 

45 

41 

47 

45 

46 

45 

47  Ij 

75 

75 

75 

81 

90 

83 

75 

76 

70 

70 

72 

73 

71 

74 

83 

85 

77 

74 

73 

75 

72 

69 

68 

71 

69 

69 

77 

73 

72 

71 

69 

74 

52 

50 

47 

54 

56 

64 

64 

54 

48 

47 

46 

46 

45 

46 

47 

53 

50 

45 

44 

50 

46 

44 

42 

41 

47 

47 

45 

44 

42 

40 

38 

47 

90 

90 

89 

91 

91 

89 

86 

80 

66 

64 

69 

75 

70 

76 

71 

73 

80 

86 

85 

83 

85 

61 

82 

82 

77 

79 

80 

80 

60 

54 

55 

58 

56 

57 

57 

61 

52 

49 

37 

39 

40 

49 

44 

48 

41 

44 

49 

46 

47 

47 

65 

52 

42 

42 

42 

42 

42 

46 

89 

87 

89 

88 

90 

90 

86 

68 

66 

64 

68 

74 

71 

74 

71 

72 

80 

84 

63 

83 

83 

83 

62 

80 

62 

74 

72 

75 

77 

77 

80 

78 

55 

53 

52 

55 

54 

66 

59 

51 

42 

38 

36 

38 

45 

41 

47 

38 

39 

45 

42 

43 

43 

43 

54 

48 

43 

46 

40 

39 

39 

39 

41 

45 

96 

95 

93 

95 

95 

103 

100 

94 

77 

73 

81 

88 

83 

86 

80 

84 

89 

86 

87 

90 

96 

95 

91 

92 

93 

90 

90 

92 

93 

91 

90 

89 

60 

60 

68 

66 

66 

69 

71 

64 

55 

55 

46 

50 

51 

54 

66 

55 

58 

55 

51 

54 

56 

55 

70 

56 

56 

57 

58 

54 

53 

53 

51 

57 

67 

66 

67 

72 

86 

78 

71 

69 

70 

72 

68 

67 

67 

76 

83 

82 

73 

73 

67 

70 

63 

68 

69 

67 

68 

67 

72 

76 

78 

78 

74 

71 

57 

56 

50 

46 

52 

65 

53 

50 

52 

42 

45 

40 

42 

39 

41 

40 

42 

46 

42 

46 

48 

47 

50 

49 

48 

48 

42 

42 

45 

42 

44 

46 

74 

75 

76 

76 

79 

81 

81 

75 

51 

48 

55 

58 

58 

59 

58 

56 

63 

66 

73 

73 

75 

75 

75 

70 

77 

74 

70 

70 

71 

73 

73 

69 

53 

48 

52 

54 

53 

57 

56 

42 

40 

32 

34 

39 

37 

37 

35 

34 

40 

47 

49 

51 

51 

50 

48 

45 

51 

51 

45 

48 

46 

49 

50 

45 

86 

93 

88 

88 

73 

85 

84 

84 

86 

84 

75 

74 

76 

76 

72 

74 

77 

84 

85 

52 

52 

62 

44 

42 

40 

50 

51 

58 

54 

56 

50 

50 

48 

54 

52 

50 

50 

54 

78 

78 

81 

80 

81 

81 

66 

66 

61 

62 

57 

64 

67 

70 

75 

78 

84 

60 

76 

77 

79 

79 

62 

73 

72 

72 

65 

72 

76 

82 

77 

73 

48 

48 

49 

48 

53 

57 

48 

44 

38 

45 

45 

41 

39 

43 

47 

55 

47 

44 

46 

46 

49 

50 

47 

41 

41 

45 

41 

43 

44 

46 

46 

4S 

95 

96 

97 

97 

97 

99 

101 

99 

98 

74 

74 

79 

81 

83 

76 

69 

75 

60 

81 

87 

90 

92 

92 

88 

89 

92 

92 

86 

65 

85 

80 

B'l 

72 

74 

74 

73 

75 

76 

62 

63 

59 

58 

59 

64 

64 

58 

55 

59 

63 

64 

60 

62 

67 

68 

64 

66 

64 

60 

56 

62 

54 

6< 

77 

82 

86 

90 

94 

93 

89 

77 

67 

68 

72 

74 

70 

74 

81 

82 

83 

79 

85 

91 

92 

90 

80 

72 

79 

70 

76 

78 

76 

85 

77 

8C 

53 

57 

62 

69 

64 

60 

55 

47 

47 

48 

47 

51 

59 

55 

55 

51 

5  1 

55 

57 

56 

59 

49 

51 

52 

55 

49 

52 

50 

51 

5' 

77 

83 

86 

85 

86 

80 

76 

76 

70 

68 

71 

76 

75 

80 

84 

86 

85 

84 

86 

90 

91 

90 

82 

60 

82 

75 

77 

78 

82 

90 

87 

81 

50 

48 

43 

42 

46 

61 

56 

52 

34 

31 

35 

36 

36 

33 

30 

34 

30 

30 

38 

36 

35 

35 

37 

32 

37 

37 

36 

36 

35 

35 

35 

31 

79 

86 

88 

87 

90 

81 

74 

73 

67 

69 

71 

74 

72 

78 

63 

85 

83 

83 

83 

86 

89 

69 

72 

77 

80 

73 

75 

76 

81 

67 

86 

8( 

50 

49 

47 

45 

51 

60 

56 

50 

37 

35 

36 

37 

38 

35 

35 

37 

34 

33 

41 

41 

40 

40 

43 

37 

41 

40 

35 

36 

39 

40 

39 

4: 

69 

72 

75 

79 

74 

71 

70 

73 

73 

72 

74 

84 

87 

88 

80 

75 

74 

80 

73 

85 

60 

70 

69 

74 

75 

81 

85 

85 

64 

56 

" 

49 

59 

5  3 

49 

47 

45 

40 

45 

39 

39 

55 

50 

42 

50 

42 

43 

48 

41 

48 

54 

48 

50 

46 

52 

45 

39 

40 

4] 

82 

86 

87 

85 

87 

83 

77 

73 

68 

72 

72 

74 

70 

79 

83 

86 

84 

65 

85 

89 

90 

91 

77 

83 

82 

71 

78 

74 

82 

87 

90 

8 

47 

45 

45 

43 

51 

62 

53 

49 

36 

35 

33 

36 

38 

36 

40 

38 

37 

36 

40 

41 

43 

44 

35 

41 

42 

42 

37 

40 

43 

40 

42 

4 

65 

65 

64 

74 

77 

72 

75 

68 

68 

67 

63 

70 

65 

80 

78 

77 

75 

74 

67 

59 

62 

60 

65 

74 

70 

77 

80 

82 

77 

61 

61 

7 

57 

55 

50 

49 

54 

57 

47 

55 

47 

45 

48 

45 

45 

43 

48 

51 

51 

41 

49 

48 

47 

48 

50 

46 

46 

44 

45 

52 

49 

50 

45 

4 

79 

79 

79 

81 

84 

87 

68 

71 

65 

61 

57 

65 

64 

65 

74 

75 

74 

75 

75 

77 

80 

78 

79 

64 

69 

69 

60 

65 

69 

71 

72 

7' 

47 

47 

49 

47 

51 

58 

53 

42 

36 

38 

36 

34 

35 

33 

35 

36 

39 

38 

40 

41 

42 

40 

40 

39 

40 

40 

35 

37 

37 

38 

41 

4: 

79 

78 

79 

79 

81 

84 

63 

67 

67 

58 

52 

63 

64 

62 

73 

77 

78 

76 

76 

78 

79 

79 

60 

70 

71 

70 

60 

67 

70 

72 

79 

7 

MOUNT   HEBRON  RS 
MOUNT    SHASTA   WB  CITY 
MT  WILSON  FC  338B 
NACIHIENTO  DAM 
NAPA    STATE  HOSPITAL 
NEEDLES    FAA  AP 
NEVADA  CITY 


NEWMAN   2  NW 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NORTH  FORK  RS 
NORTH  HOLLYWOOD 
OAKOALE  WOODWARD  0AM 
OAKLAND  WB  AP 
OCEANSJDE  PENDLETON 
OJAI 

ORANGE  COVE 

ORICK   PRAIRIE   CR  PARK 

ORLAND 

ORLEANS 

OROVILLE 

OROVILLE  7  SE 


PALMDALE   FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMAR   MTN  OBSY 

PANOCHE  JUNCTION 

PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 

PASADENA 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

PETALUMA   FIRE   STA  2 

PINNACLES  NM 

PI5M0  BEACH 

PLACERVILLE 

PLACERVILLE    I FG 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


57      58      57      56      58      57      52      46  41 


43      48      50       54     53      52      54      55      55      55      55     45      50      44     46     46      48      51  55 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-  334  - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1960 


Day  Oi  Month 


atation 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

1 

29 

30 

31 

Aver 

POINT  ARENA 

MAX 

56 

63 

61 

59 

74 

76 

66 

64 

61 

63 

65 

65 

51 

50 

65 

80 

64 

65 

59 

65 

58 

56 

68 

62 

61 

66 

62 

61 

59 

64 

65 

54 

4 

M  I  N 

51 

54 

51 

52 

49 

58 

55 

50 

46 

39 

42 

40 

40 

39 

44 

52 

48 

48 

41 

42 

48 

42 

46 

52 

40 

50 

49 

49 

50 

44 

42 

46 

POINT  ARGUELLO  WB 

MAX 

66 

66 

66 

71' 

89 

73 

64 

63 

64 

72 

65 

65 

62 

70 

81 

80 

69 

58 

58 

59 

54 

56 

61 

62 

57 

64 

69 

67 

64 

59 

54 

65 

4 

MIN 

55 

52 

50 

51 

55 

58 

56 

54 

52 

43 

44 

43 

51 

48 

41 

47 

42 

47 

50 

48 

47 

47 

49 

46 

49 

48 

49 

47 

43 

45 

45 

PT   PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

60 

60 

62 

70 

65 

62 

60 

58 

61 

64 

59 

58 

51 

71 

65 

54 

56 

56 

55 

55 

55 

60 

64 

61 

63 

63 

62 

56 

65 

57 

56 

60 

8 

MIN 

54 

52 

52 

56 

52 

56 

56 

53 

48 

51 

49 

49 

50 

51 

48 

47 

50 

50 

51 

49 

49 

50 

46 

52 

51 

46 

49 

47 

50 

49 

48 

50 

POMONA 

MAX 

79 

83 

89 

91 

96 

94 

87 

74 

70 

59 

71 

73 

71 

74 

79 

84 

85 

78 

85 

91 

92 

91 

76 

72 

80 

59 

75 

75 

75 

83 

79 

60 

4 

M  I  N 

52 

50 

50 

50 

56 

62 

61 

56 

54 

47 

44 

43 

43 

52 

53 

49 

48 

45 

47 

48 

50 

50 

58 

49 

46 

51 

52 

48 

47 

46 

44 

50 

0 

PORT    CHICAGO   NAVAL  DEPOT 

MAX 

71 

72 

77 

72 

74 

80 

76 

58 

75 

58 

70 

69 

70 

71 

80 

82 

83 

79 

74 

69 

79 

73 

82 

65 

70 

73 

72 

73 

80 

81 

79 

74 

4 

MIN 

49 

50 

48 

45 

46 

47 

46 

43 

45 

41 

45 

38 

35 

34 

38 

41 

41 

39 

38 

38 

42 

37 

36 

45 

46 

45 

36 

36 

42 

38 

40 

41 

PORTERVILLE 

MAX 

86 

85 

86 

90 

90 

96 

82 

72 

66 

67 

74 

73 

74 

75 

75 

76 

85 

85 

84 

85 

86 

87 

66 

85 

73 

70 

74 

73 

76 

79 

62 

60 

0 

M  I  N 

53 

55 

56 

58 

56 

66 

60 

57 

49 

44 

42 

40 

43 

41 

46 

46 

45 

45 

46 

45 

49 

45 

50 

47 

46 

48 

45 

44 

46 

46 

42 

48 

5 

PORTOLA 

MAX 

83 

81 

75 

71 

77 

70 

62 

57 

50 

45 

54 

59 

56 

59 

60 

52 

73 

77 

78 

76 

74 

68 

64 

76 

78 

56 

58 

55 

66 

72 

72 

67 

0 

M I  N 

30 

30 

26 

33 

30 

50 

44 

29 

30 

31 

30 

21 

22 

15 

29 

32 

21 

20 

21 

22 

22 

21 

20 

23 

20 

25 

15 

22 

23 

20 

21 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

84 

84 

71 

70 

68 

69 

72 

72 

80 

85 

88 

88 

84 

83 

83 

79 

72 

73 

75 

83 

85 

83 

79 

0 

M  I  N 

47 

47 

44 

57 

48 

39 

37 

36 

36 

34 

43 

51 

39 

40 

42 

43 

38 

39 

34 

38 

3? 

36 

40 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

80 

84 

85 

84 

84 

86 

76 

70 

63 

64 

68 

70 

67 

75 

79 

80 

80 

80 

82 

85 

88 

68 

73 

78 

77 

70 

74 

75 

73 

82 

84 

77 

5 

MIN 

40 

44 

43 

41 

45 

60 

48 

45 

33 

26 

24 

27 

30 

28 

30 

30 

29 

30 

32 

34 

34 

35 

33 

29 

33 

35 

44 

45 

35 

32 

34 

QUINCV  RS 

MAX 

90 

90 

86 

83 

80 

80 

66 

63 

57 

53 

47 

61 

64 

57 

70 

58 

77 

79 

31 

81 

81 

80 

80 

75 

76 

77 

53 

64 

70 

74 

73 

73 

1 

MIN 

36 

37 

32 

37 

35 

41 

42 

37 

32 

42 

39 

26 

26 

21 

30 

36 

25 

25 

27 

27 

27 

25 

25 

32 

27 

29 

22 

25 

25 

22 

26 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

83 

88 

93 

93 

97 

99 

89 

74 

65 

71 

73 

75 

70 

74 

79 

61 

64 

81 

89 

89 

93 

92 

82 

79 

84 

79 

77 

81 

81 

89 

66 

62 

9 

MIN 

42 

43 

45 

50 

54 

59 

57 

56 

54 

43 

41 

36 

35 

52 

36 

43 

43 

37 

40 

50 

47 

49 

54 

46 

42 

40 

46 

38 

38 

39 

40 

' 

RANDSBURG 

MAX 

85 

83 

84 

85 

85 

85 

78 

71 

60 

53 

57 

69 

69 

68 

66 

69 

75 

81 

61 

81 

62 

82 

81 

76 

81 

73 

69 

73 

75 

75 

77 

75 

8 

MIN 

56 

56 

58 

61 

60 

65 

59 

51 

45 

49 

39 

41 

45 

49 

45 

50 

46 

56 

52 

56 

55 

55 

58 

54 

54 

54 

47 

45 

51 

51 

49 

RED  BLUFF  W8  AP 

MAX 

82 

85 

83 

82 

81 

74 

71 

70 

59 

66 

70 

72 

75 

80 

85 

86 

86 

81 

61 

62 

80 

85 

74 

75 

72 

71 

72 

76 

82 

81 

63 

78 

0 

M  I  N 

55 

55 

55 

56 

59 

58 

54 

54 

51 

56 

46 

44 

50 

48 

60 

51 

49 

49 

49 

50 

50 

53 

48 

49 

46 

50 

50 

51 

58 

47 

49 

REDOING  FIRE   STA  2 

MAX 

81 

88 

82 

79 

80 

75 

72 

58 

67 

68 

59 

71 

73 

80 

63 

88 

86 

83 

77 

78 

77 

73 

73 

73 

72 

72 

70 

76 

79 

77 

79 

75 

4 

55 

55 

57 

56 

54 

62 

55 

49 

50 

50 

50 

51 

50 

51 

53 

59 

52 

52 

53 

54 

55 

51 

51 

50 

49 

47 

51 

50 

54 

52 

54 

° 

REDLANOS 

MAX 

81 

89 

91 

94 

95 

96 

90 

70 

56 

66 

71 

74 

72 

79 

77 

80 

84 

80 

89 

92 

94 

93 

79 

77 

86 

76 

65 

67 

80 

90 

66 

62 

9 

51 

51 

54 

55 

59 

63 

64 

59 

55 

45 

44 

45 

44 

53 

56 

52 

50 

46 

47 

54 

55 

54 

54 

49 

49 

49 

46 

47 

47 

47 

50 

REDWOOD  CITY 

MAX 

69 

72 

70 

73 

83 

75 

74 

70 

59 

72 

66 

69 

70 

78 

82 

82 

75 

57 

67 

70 

66 

70 

68 

70 

70 

70 

75 

73 

60 

79 

73 

72 

5 

55 

55 

50 

47 

52 

62 

50 

56 

47 

45 

46 

42 

43 

41 

46 

43 

43 

45 

44 

45 

47 

45 

48 

50 

46 

50 

41 

44 

46 

44 

45 

RICHMOND 

MAX 

60 

66 

67 

64 

69 

72 

71 

71 

71 

69 

67 

68 

65 

65 

76 

83 

84 

67 

61 

65 

70 

65 

70 

63 

66 

66 

69 

70 

73 

77 

79 

69 

3 

MIN 

55 

57 

56 

57 

54 

62 

56 

51 

54 

52 

50 

51 

46 

46 

52 

60 

56 

53 

54 

54 

52 

50 

52 

56 

53 

54 

52 

54 

53 

49 

52 

§3 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 

80 

85 

91 

93 

96 

96 

87 

76 

71 

59 

72 

75 

71 

76 

79 

82 

85 

79 

86 

93 

95 

93 

76 

75 

83 

73 

77 

83 

77 

89 

84 

82 

2 

MIN 

53 

52 

53 

51 

55 

64 

63 

57 

55 

47 

45 

44 

44 

49 

47 

50 

46 

47 

47 

49 

49 

58 

49 

47 

51 

50 

46 

44 

44 

44 

SO 

0 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

79 

81 

88 

92 

92 

96 

96 

89 

74 

70 

67 

72 

75 

72 

79 

77 

60 

65 

80 

68 

93 

95 

94 

77 

75 

83 

73 

60 

85 

79 

90 

82 

5 

M  I  N 

50 

50 

50 

49 

55 

61 

61 

56 

54 

45 

43 

42 

44 

48 

46 

45 

50 

44 

45 

50 

46 

49 

56 

49 

46 

50 

48 

44 

43 

44 

45 

46 

7 

ROCKLIN 

MAX 

80 

80 

84 

84 

85 

88 

78 

75 

73 

73 

65 

72 

72 

72 

75 

85 

86 

63 

80 

81 

82 

84 

87 

72 

73 

76 

70 

73 

80 

79 

80 

78 

3 

M  I  N 

51 

50 

50 

48 

52 

52 

55 

48 

46 

46 

43 

39 

39 

35 

35 

39 

40 

45 

41 

41 

41 

43 

40 

42 

44 

45 

47 

36 

37 

42 

41 

43 

6 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 

77 

81 

83 

82 

86 

79 

78 

77 

75 

68 

72 

74 

76 

83 

87 

86 

65 

SO 

61 

84 

64 

85 

73 

75 

75 

74 

79 

65 

61 

83 

85 

79 

9 

51 

53 

52 

57 

57 

60 

54 

51 

56 

51 

47 

46 

45 

45 

51 

48 

49 

51 

50 

50 

50 

50 

53 

52 

50 

57 

55 

50 

50 

50 

53 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

76 

81 

80 

82 

83 

76 

77 

73 

72 

57 

70 

73 

74 

79 

83 

85 

84 

77 

79 

82 

63 

85 

68 

73 

73 

71 

74 

60 

79 

82 

61 

77 

5 

51 

52 

52 

55 

56 

59 

53 

52 

53 

50 

47 

46 

45 

44 

55 

48 

49 

48 

49 

49 

50 

48 

50 

50 

49 

53 

53 

48 

49 

48 

51 

50 

SAINT  HELENA 

MAX 

75 

78 

77 

78 

71 

71 

68 

73 

59 

70 

70 

70 

73 

82 

86 

86 

61 

74 

74 

80 

77 

84 

65 

76 

74 

74 

77 

82 

87 

87 

85 

76 

6 

53 

55 

49 

44 

50 

60 

51 

45 

55 

50 

39 

41 

39 

38 

55 

54 

41 

42 

43 

45 

43 

43 

47 

54 

48 

46 

42 

47 

48 

40 

41 

7 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

68 

70 

69 

76 

82 

65 

63 

69 

59 

69 

65 

65 

69 

70 

59 

75 

80 

72 

71 

77 

75 

79 

67 

66 

68 

69 

72 

75 

78 

79 

79 

71 

6 

47 

52 

52 

45 

47 

59 

48 

41 

39 

38 

37 

39 

36 

35 

36 

35 

35 

36 

39 

44 

41 

39 

50 

48 

46 

46 

36 

37 

40 

39 

40 

42 

I 

SALINAS   2  E 

MAX 

65 

70 

67 

73 

85 

78 

72 

69 

59 

72 

69 

66 

65 

74 

84 

83 

74 

64 

78 

72 

57 

70 

66 

73 

69 

71 

71 

74 

79 

82 

78 

72 

5 

55 

56 

51 

52 

54 

60 

56 

49 

45 

40 

44 

40 

40 

39 

36 

42 

37 

48 

49 

46 

47 

45 

50 

44 

49 

47 

40 

42 

43 

47 

42 

46 

5 

SALINAS   FAA  AP 

MAX 

65 

69 

67 

72 

84 

78 

71 

68 

70 

72 

68 

66 

66 

76 

85 

83 

72 

63 

62 

72 

67 

71 

65 

74 

66 

70 

72 

74 

60 

81 

77 

71 

8 

57 

52 

54 

52 

54 

62 

56 

50 

48 

40 

44 

41 

42 

38 

38 

44 

38 

47 

49 

50 

47 

47 

50 

45 

49 

50 

40 

43 

43 

46 

43 

47 

I 

SALT  SPRINGS  PH 

MAX 

81 

80 

79 

80 

81 

76 

62 

64 

60 

52 

61 

62 

51 

66 

57 

74 

76 

77 

77 

80 

77 

82 

79 

74 

75 

71 

70 

74 

74 

79 

79 

72 

6 

51 

54 

54 

52 

56 

57 

54 

42 

28 

36 

36 

36 

42 

44 

44 

54 

54 

55 

47 

45 

42 

43 

36 

42 

52 

46 

5 

SALTER  RS 

MAX 

92 

92 

88 

92 

85 

73 

75 

60 

66 

69 

72 

69 

58 

69 

74 

78 

65 

63 

80 

75 

73 

75 

79 

71 

71 

74 

61 

61 

69 

74 

74 

75 

1 

MIN 

46 

44 

44 

45 

47 

55 

54 

42 

40 

34 

36 

45 

39 

34 

35 

37 

41 

40 

42 

45 

42 

43 

42 

45 

40 

41 

42 

44 

49 

38 

40 

42 

3 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

75 

85 

87 

87 

90 

90 

86 

78 

52 

60 

65 

69 

66 

70 

70 

76 

78 

74 

84 

86 

68 

87 

79 

72 

83 

76 

78 

60 

78 

83 

81 

78 

2 

MIN 

51 

52 

59 

59 

66 

68 

61 

51 

47 

41 

45 

45 

45 

46 

53 

53 

54 

51 

52 

65 

55 

65 

57 

48 

52 

55 

42 

53 

52 

59 

58 

53 

9 

SAN   ANTONIO  MISSION 

MAX 

84 

87 

88 

85 

85 

80 

74 

72 

66 

68 

57 

75 

72 

7C 

81 

85 

84 

66 

86 

67 

90 

89 

72 

82 

80 

72 

78 

76 

83 

88 

90 

80 

4 

41 

38 

37 

39 

44 

56 

48 

38 

33 

25 

29 

31 

32 

32 

30 

32 

29 

30 

31 

34 

37 

35 

30 

32 

36 

34 

33 

39 

35 

37 

36 

35 

3 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

84 

91 

93 

95 

97 

97 

90 

75 

69 

68 

72 

75 

72 

79 

75 

79 

85 

61 

90 

92 

95 

94 

79 

78 

87 

78 

85 

88 

62 

69 

87 

83 

9 

48 

49 

49 

50 

53 

60 

61 

57 

55 

44 

41 

41 

41 

47 

56 

51 

51 

42 

43 

46 

46 

46 

55 

47 

44 

45 

47 

43 

42 

42 

43 

48 

0 

SANDBERG  WB 

MAX 

72 

76 

77 

75 

79 

78 

68 

48 

50 

53 

59 

64 

60 

59 

55 

67 

69 

75 

76 

77 

77 

75 

68 

65 

76 

58 

64 

68 

70 

69 

74 

68 

1 

MIN 

51 

55 

57 

59 

58 

58 

46 

43 

36 

34 

38 

41 

42 

43 

45 

49 

51 

55 

56 

56 

50 

59 

48 

43 

55 

43 

54 

56 

56 

49 

5 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

73 

75 

75 

83 

91 

86 

78 

70 

69 

69 

70 

70 

59 

70 

79 

79 

76 

70 

74 

80 

81 

75 

72 

69 

70 

68 

70 

67 

59 

73 

70 

73 

9 

MIN 

61 

58 

57 

59 

64 

69 

66 

52 

61 

58 

54 

54 

55 

56 

53 

55 

55 

56 

54 

57 

57 

57 

62 

56 

55 

60 

59 

55 

58 

56 

57 

58 

0 

SAN  FERNANDO 

MAX 

78 

86 

90 

91 

95 

94 

86 

78 

70 

69 

74 

71 

71 

83 

79 

82 

90 

78 

87 

93 

94 

94 

79 

73 

64 

77 

85 

82 

82 

66 

81 

82 

7 

MIN 

51 

49 

48 

54 

57 

57 

60 

52 

53 

43 

41 

44 

43 

44 

62 

55 

57 

47 

45 

47 

53 

52 

56 

47 

45 

42 

50 

48 

5 1 

44 

50 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

59 

60 

59 

62 

64 

64 

62 

63 

64 

62 

67 

67 

67 

57 

84 

86 

55 

54 

58 

71 

62 

60 

56 

60 

59 

59 

59 

58 

58 

63 

0 

MIN 

55 

55 

55 

54 

52 

52 

56 

52 

52 

51 

48 

48 

47 

45 

44 

44 

45 

45 

51 

53 

50 

52 

54 

51 

55 

50 

47 

47 

47 

49 

50 

2 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

65 

66 

68 

71 

80 

73 

69 

68 

70 

71 

67 

62 

65 

77 

63 

83 

67 

64 

65 

69 

64 

68 

65 

66 

66 

67 

68 

71 

79 

77 

73 

69 

9 

MIN 

56 

57 

56 

54 

56 

56 

55 

54 

53 

51 

49 

47 

48 

44 

55 

51 

50 

50 

50 

47 

49 

48 

46 

50 

51 

51 

50 

50 

48 

49 

51 

2 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 

62 

63 

63 

67 

74 

71 

64 

66 

68 

67 

64 

51 

61 

72 

81 

86 

63 

58 

63 

68 

62 

72 

62 

64 

62 

66 

70 

72 

79 

77 

69 

67 

6 

MIN 

55 

55 

55 

56 

60 

57 

56 

54 

56 

55 

54 

52 

53 

52 

65 

61 

52 

52 

52 

51 

51 

51 

52 

52 

52 

55 

54 

55 

55 

'1 

50 

54 

2 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

MAX 

80 

83 

87 

93 

96 

95 

90 

80 

67 

72 

76 

78 

72 

75 

83 

67 

65 

82 

87 

94 

95 

94 

77 

75 

80 

71 

78 

79 

77 

85 

78 

82 

3 

MIN 

46 

53 

50 

53 

56 

55 

62 

59 

56 

48 

45 

46 

46 

50 

53 

49 

50 

49 

49 

50 

52 

52 

58 

48 

48 

51 

55 

52 

55 

49 

45 

51 

6 

SAN  GREGORIO  3  SE 

MAX 

62 

65 

66 

69 

79 

69 

67 

53 

65 

68 

67 

52 

64 

70 

61 

80 

57 

62 

63 

67 

63 

72 

63 

69 

68 

64 

65 

68 

78 

75 

57 

68 

0 

MIN 

53 

54 

46 

50 

49 

56 

50 

46 

39 

39 

44 

39 

39 

38 

44 

42 

40 

46 

46 

53 

46 

40 

48 

50 

42 

43 

35 

40 

42 

41 

38 

44 

5 

See  Reiersoce  Noles  Following  Statloo  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1960 


SUHon 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

SAN  JACINTO 

MAX 
MIN 

85 

90 
45 

94 
48 

92 
50 

96 
63 

98 
58 

90 
57 

70 
55 

55 
51 

68 
46 

73 

39 

75 
40 

73 
40 

78 
51 

76 
42 

80 
52 

83 
42 

80 
42 

89 
41 

93 
45 

93 
45 

91 
47 

81 

57 

79 

52 

87 
43 

81 
40 

85 
51 

86 

40 

85 
39 

89 
46 

87 
42 

83.5 
45.5 

SAN  JOSE 

MAX 
MIN 

69 
57 

72 
56 

73 
56 

78 
53 

87 
55 

76 
63 

70 
57 

69 
51 

70 
51 

59 
49 

70 
50 

68 
45 

72 
47 

77 

83 
5 1 

84 
50 

77 
62 

69 
51 

71 
49 

76 
49 

58 
51 

76 
51 

70 
52 

70 
53 

70 
54 

67 
51 

72 
50 

75 
47 

80 
50 

81 
50 

78 
50 

73.7 
51.5 

SAN   LUIS   OBISfO  POLY 

MAX 
MIN 

66 
56 

71 
55 

73 
51 

73 
49 

82 
53 

84 
61 

76 

56 

72 
55 

68 
48 

57 
41 

67 
41 

59 
47 

74 
53 

58 
49 

79 
53 

84 
47 

83 
43 

72 
45 

69 
47 

70 
49 

74 
48 

70 
48 

72 
48 

64 

50 

79 
50 

70 
48 

74 
54 

77 
64 

80 
57 

81 
45 

72 
45 

73.6 
49.9 

SAN  MATEO 

MAX 
MIN 

67 
53 

69 
54 

69 
52 

72 

50 

82 

62 

72 
60 

69 
51 

62 
50 

68 
52 

70 
48 

58 
47 

56 
41 

69 

78 

81 
54 

85 
50 

72 
48 

67 
47 

65 
45 

70 
45 

66 
45 

71 
49 

66 
49 

57 
52 

58 
48 

68 

53 

72 
45 

74 
47 

80 
49 

79 
47 

75 
46 

71.2 
49.0 

SAN  PEDRO 

MAX 
MIN 

70 
63 

69 

60 

74 
58 

78 
61 

85 
64 

86 
69 

82 
66 

69 
63 

68 
60 

66 
54 

56 

55 

65 
53 

66 
54 

67 
55 

76 
58 

78 
60 

72 
59 

69 
59 

73 
58 

82 
58 

81 
59 

74 

58 

67 

60 

66 
56 

55 
55 

65 

58 

65 
58 

56 
58 

65 
50 

70 
58 

66 
55 

71.4 
68.8 

SAN  RAFAEL 

MAX 
MIN 

73 
56 

70 
55 

73 
61 

76 
52 

74 
54 

70 
60 

71 
51 

71 
52 

72 
49 

70 
60 

68 
48 

68 
49 

69- 
45 

81 
44 

85 
61 

86 
56 

85 
48 

76 
47 

69 
46 

75 
46 

74 
49 

81 
47 

73 
48 

70 
54 

70 
49 

71 
55 

73 
54 

76 
56 

80 
50 

82 
48 

80 
49 

74.5 
50.9 

SANTA   ANA  FIRE  STA 

MAX 
MIN 

77 
56 

79 
57 

81 
56 

82 
54 

95 
68 

94 
64 

83 
63 

75 
60 

70 
58 

72 
63 

75 
49 

75 
49 

72 
49 

74 
62 

82 
62 

86 
51 

82 

50 

75 
60 

82 
49 

90 
49 

90 
51 

87 
51 

77 
50 

74 
53 

75 
51 

70 
55 

74 

58 

74 

53 

74 
55 

74 

63 

72 
54 

78.8 
53.9 

SANTA  BARBARA 

MAX 
MIN 

74 

62 

73 
52 

77 
51 

80 
56 

90 
53 

85 
65 

81 
56 

79 
55 

74 

56 

71 

45 

70 
47 

74 
45 

70 
48 

77 
48 

82 
48 

80 

78 

77 

62 

74 
47 

80 
48 

78 
50 

73 
51 

70 
62 

70 
48 

59 
48 

69 
51 

80 
52 

80 
50 

73 
57 

71 
53 

70 
51 

75.8 
51.1 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

MAX 
MIN 

70 
50 

70 
51 

71 
51 

74 

55 

86 
52 

82 
58 

82 
52 

79 

53 

73 
49 

57 
45 

67 
44 

58 
43 

66 
43 

75 
41 

76 
40 

81 

80 

69 
47 

70 
43 

76 
42 

70 
48 

55 
48 

65 

52 

65 
48 

62 
45 

55 
45 

75 
45 

75 
47 

68 
50 

74 
53 

62 
53 

71.9 
47.8 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

88 

74 

68 
48 

75 
46 

74 
46 

55 
50 

69 
49 

70 
50 

71 

50 

70 

52 

70 
47 

73 
49 

75 
48 

79 
45 

81 
50 

81 
45 

^ANTA  CRUZ 

MAX 
MIN 

65 
55 

72 
55 

67 
48 

76 
46 

85 
61 

73 
56 

75 

52 

74 
47 

70 
40 

57 
42 

54 
42 

71 
41 

67 
41 

73 

85 

81 

70 

66 
45 

65 
46 

70 
44 

59 
46 

64 
41 

64 
48 

75 
45 

56 
43 

73 
43 

72 
42 

74 
42 

75 
43 

76 
43 

74 
40 

71.5 
44.8 

SANTA  MARIA  WB  AP 

MAX 
MIN 

67 

57 

67 
52 

66 

50 

77 
48 

89 
56 

74 

57 

67 
56 

54 

50 

63 
45 

71 
43 

67 
44 

59 
42 

55 
49 

75 

82 
42 

82 

72 

63 
47 

66 
48 

67 
48 

63 
48 

65 
48 

63 
45 

58 
41 

67 
48 

77 
50 

71 
47 

79 
44 

77 
45 

66 
43 

52 
44 

70.0 
47.5 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 
MIN 

68 

60 

67 
58 

68 
58 

73 
68 

75 
60 

77 
66 

77 
63 

68 

60 

56 
59 

56 
54 

55 
52 

65 
61 

65 
53 

68 
53 

85 
68 

78 

84 

73 
68 

65 
55 

73 
66 

70 
54 

67 

57 

67 

60 

65 
56 

54 

53 

64 

55 

57 
53 

67 
57 

65 
53 

65 
56 

54 
51 

69.5 
56.9 

SANTA  PAULA 

MAX 
MIN 

75 
48 

70 
47 

78 
44 

83 
61 

90 
54 

89 
61 

81 
61 

78 
50 

71 
44 

71 
46 

71 
42 

70 
42 

74 
40 

79 
39 

82 
40 

85 

82 

81 
47 

77 
44 

83 

50 

87 
46 

87 
45 

68 

50 

70 
43 

74 
40 

86 
43 

86 
43 

81 
42 

73 
40 

71 
40 

70 
42 

78.2 
46.8 

SANTA  ROSA 

MAX 
MIN 

61 

52 

70 
53 

74 
52 

73 
60 

78 
49 

70 
60 

71 
49 

71 
43 

74 
43 

71 
44 

73 
40 

71 
41 

73 
40 

75 

85 

86 

91 

79 
42 

75 
44 

73 
39 

80 
39 

75 
39 

85 
39 

66 

52 

73 
49 

72 
46 

73 
41 

79 
41 

82 
45 

89 
40 

85 
40 

75.9 
44.3 

SCOTIA 

MAX 
MIN 

61 
50 

58 
51 

63 
49 

62 
46 

69 
49 

76 
65 

70 
56 

65 
46 

59 
44 

50 
40 

65 
40 

55 
41 

59 
45 

51 
41 

65 

79 

85 

76 
45 

56 
47 

61 
52 

65 
49 

62 
47 

73 
47 

55 
62 

68 
43 

71 
45 

63 
42 

61 
44 

53 
49 

63 
46 

55 
43 

55.6 
46.2 

SHASTA  DAM 

MAX 
MIN 

85 
60 

83 
59 

85 
59 

83 
68 

81 
59 

79 
60 

69 
56 

59 
52 

55 

50 

54 

51 

58 
51 

57 
52 

69 
52 

72 

75 

79 

83 

84 
55 

86 
56 

78 
55 

78 
55 

73 
58 

78 

53 

70 

63 

74 
50 

70 
48 

70 
63 

65 
52 

74 
49 

75 
52 

77 
54 

75.2 
54.7 

SHELTER  COVE 

MAX 
MIN 

60 

52 

61 

53 

55 
60 

66 
62 

66 

53 

62 
56 

60 
65 

66 
51 

66 
51 

64 

50 

53 
52 

75 
51 

82 

82 

67 
48 

60 
60 

54 
48 

60 
46 

60 
48 

69 
51 

54 

50 

66 

52 

52 
51 

54.7 
51.6 

SIERRA  CITY 

MAX 
MIN 

90 
45 

86 
49 

87 
47 

80 
44 

78 
44 

71 
47 

56 
51 

61 
44 

67 
36 

56 
38 

45 
36 

60 
32 

52 
37 

65 

68 

68 

76 

81 
46 

84 
42 

78 
43 

79 
41 

79 
43 

82 
37 

73 
41 

71 

39 

76 

35 

61 
39 

72 
42 

70 
44 

71 
41 

77 
42 

71.9 
41.7 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 
MIN 

85 
35 

83 
36 

81 
31 

75 
37 

73 
33 

77 
46 

62 

50 

62 
35 

57 
25 

47 
33 

65 
23 

61 
29 

61 
29 

50 
20 

51 

20 

64 

69 

70 
23 

75 
26 

78 
27 

78 
28 

70 
23 

79 

25 

70 
23 

71 
27 

77 
33 

55 
20 

58 
23 

64 

23 

66 
22 

72 
27 

68.3 
28.4 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 

MAX 
MIN 

71 
38 

71 
37 

72 
36 

72 
35 

64 

37 

64 
46 

49 
43 

50 
29 

50 
24 

36 
25 

35 
28 

42 
23 

48 
27 

47 

30 

50 
33 

4S 

57 

64 

30 

66 
31 

54 

30 

66 

32 

67 
30 

55 
29 

59 
33 

■  60 
30 

64 
34 

46 
27 

67 
31 

50 
35 

68 
28 

63 
29 

57.3 
31.9 

SONOMA 

MAX 
MIN 

73 
54 

76 
55 

76 
49 

76 
46 

76 
48 

76 
51 

69 
46 

73 
48 

70 
45 

71 
49 

71 
37 

72 
39 

73 
33 

83 
36 

88 
49 

et 

80 

71 
43 

73 
39 

80 
40 

76 
39 

84 

39 

72 
45 

74 

64 

72 
48 

73 
49 

77 
37 

82 
41 

81 

46 

83 
39 

82 

39 

76.4 
44.2 

SONORA 

MAX 
MIN 

83 
54 

83 

53 

84 

65 

86 
58 

87 
56 

89 
61 

78 
56 

74 
47 

70 
40 

58 
40 

60 
39 

70 
39 

71 
39 

67 
37 

76 
42 

85 

82 

82 
44 

89 
45 

82 
47 

85 
45 

84 
45 

84 
46 

78 
44 

75 
45 

77 
44 

70 
38 

72 
42 

78 
44 

79 
40 

83 
45 

78.5 
46.8 

SO  ENTRANCE   YOSEMITE  NP 

MAX 
MIN 

74 
42 

71 
44 

74 
42 

74 
42 

74 
46 

68 

63 

61 
51 

57 
40 

50 
33 

44 

28 

56 
28 

57 
28 

69 
33 

64 

32 

68 
28 

7C 

59 

70 
35 

72 
35 

73 
37 

75 

38 

75 

38 

70 
37 

73 
36 

71 
38 

55 
36 

64 
29 

66 

33 

57 
34 

73 
38 

74 

39 

67.0 
35.7 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

MAX 
MIN 

75 

33 

71 
36 

69 
30 

65 
34 

66 

32 

62 
44 

54 

28 

64 

28 

38 
26 

35 
25 

50 
24 

52 
28 

50 
22 

50 
20 

52 
36 

58 

71 

71 
27 

72 

70 
25 

70 
24 

64 
27 

59 
27 

51 
31 

61 
21 

25 

69.6 
28.2 

SQUIRREL   INN  2 

MAX 
MIN 

71 
52 

70 
54 

68 
54 

69 
63 

70 
56 

71 
59 

67 

56 

60 
41 

46 
42 

44 
32 

49 
35 

64 
38 

63 
40 

59 
5 1 

66 
46 

68 

62 

64 
42 

70 
50 

69 
51 

70 
62 

70 
53 

63 

50 

55 
47 

70 
52 

62 
53 

57 
40 

50 
42 

66 
45 

55 
46 

67 
47 

54.3 
47.2 

STOCKTON   FAA  AP 

MAX 
MIN 

79 
51 

81 

53 

82 
54 

81 
62 

91 
54 

83 
61 

75 
56 

76 
63 

76 
65 

64 
44 

68 
45 

70 
45 

59 
48 

79 

84 

81 

82 

79 
45 

77 
49 

81 
45 

81 
47 

83 
43 

72 
48 

74 
48 

74 
44 

73 
50 

76 
60 

80 
49 

77 
45 

82 
45 

81 
49 

77.7 
48.5 

STOCKTON  FIRE  STA  « 

MAX 
MIN 

76 

55 

77 
49 

78 
49 

80 
47 

79 
51 

89 
58 

78 

52 

75 
49 

73 
51 

72 
61 

58 
42 

71 
42 

72 
51 

70 
38 

78 
44 

82 

80 

82 
42 

81 
51 

81 
50 

78 
44 

80 
50 

83 
43 

70 
45 

72 
47 

73 
45 

71 
45 

73 
55 

79 
41 

75 
41 

81 

53 

75.7 
47.3 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 
MIN 

78 
49 

81 
51 

82 
47 

81 
49 

90 
50 

88 
58 

76 
64 

75 
49 

72 
61 

66 
42 

73 
42 

76 
41 

73 
44 

82 
41 

83 
39 

81 
44 

79 
44 

81 
42 

80 
44 

84 
40 

71 
41 

75 
44 

75 
41 

74 
49 

77 
47 

82 
46 

79 
44 

78.3 
45.7 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

83 

52 

83 
61 

82 
52 

79 
60 

78 
47 

78 
59 

72 
49 

70 
49 

69 
52 

57 
51 

58 
33 

71 
43 

74 

37 

78 
38 

81 
46 

87 

87 

85 
44 

79 
46 

80 
45 

80 
47 

82 
48 

80 
43 

74 
44 

72 
44 

71 
47 

78 
40 

79 
44 

84 

50 

82 
43 

80 
42 

77.8 
46.4 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 
MIN 

80 
49 

80 
47 

81 
48 

71 
47 

77 
49 

57 
49 

59 
46 

52 
39 

56 
35 

51 
32 

66 
40 

57 
37 

62 
37 

57 
35 

69 
44 

7t 

82 

79 
47 

74 
46 

75 
45 

77 
44 

79 
44 

75 
44 

59 
41 

69 
42 

57 
40 

67 
39 

74 
42 

77 
42 

75 
43 

76 
43 

59.9 
43.1 

SUNLAND 

MAX 
MIN 

80 
53 

87 
48 

92 
53 

89 
57 

96 
58 

94 
69 

86 
56 

72 

60 

65 
48 

68 
44 

73 
46 

76 
45 

71 
45 

82 

80 
62 

83 

89 

80 
48 

87 
47 

93 

52 

94 

53 

93 

52 

79 
56 

75 
45 

83 
47 

82 
46 

83 
44 

83 
46 

81 

43 

90 
47 

84 

60 

82.9 
50.1 

SUSANVILLE  AP 

MAX 
MIN 

S3 
41 

82 
42 

79 
38 

77 
44 

78 
39 

66 
56 

64 
44 

55 
42 

52 
32 

45 
41 

65 
39 

59 
30 

55 
26 

58 
20 

54 

37 

55 

69 
36 

73 
30 

73 
31 

75 
31 

75 
31 

73 
34 

72 
34 

70 
37 

74 

30 

57 
38 

54 
21 

60 
24 

50 
28 

52 

23 

74 

30 

56.9 
34.2 

TABLE  MTN 

MAX 
MIN 

65 
50 

67 
48 

65 
48 

67 
47 

70 
48 

66 
62 

65 
46 

52 
40 

42 

29 

34 
22 

40 
28 

42 

30 

52 
34 

47 

32 

44 

29 

49 
34 

52 
36 

59 
43 

63 
45 

61 
46 

66 
46 

54 
47 

65 
45 

55 
46 

65 
45 

59 
48 

58 
42 

58 
40 

58 

35 

67 
43 

63 
46 

67.4 
41.0 

TAHOE  CITY 

MAX 
MIN 

67 
39 

68 
40 

66 
36 

63 
38 

68 
38 

69 
50 

58 
49 

59 
41 

56 
27 

65 
28 

43 
32 

51 
25 

54 
31 

48 

26 

48 
29 

50 
44 

54 
32 

60 
30 

59 
30 

67 
31 

67 
30 

66 
32 

58 
31 

54 

33 

52 
32 

55 
37 

50 
25 

50 
28 

55 
30 

58 
28 

64 

32 

58.8 

TEHACHAPI 

MAX 
MIN 

80 
43 

81 
42 

81 
43 

79 
45 

83 
46 

75 

53 

64 

53 

55 
45 

52 
39 

60 

28 

63 
28 

58 
29 

59 
30 

69 
35 

62 
32 

67 
40 

59 
32 

72 
38 

80 
32 

80 
36 

80 
40 

79 
37 

73 
42 

51 
40 

79 
34 

56 

35 

53 
39 

69 
37 

73 
32 

73 
44 

71 

35 

69.6 
38.2 

TEJON  RANCHO 

MAX 
MIN 

80 
52 

82 
56 

87 

66 

89 
60 

92 
67 

84 

63 

77 
51 

56 

56 

66 
45 

73 
46 

70 
42 

70 
42 

70 
47 

73 
45 

74 
48 

80 
61 

81 
54 

82 
67 

82 
64 

81 
52 

85 
53 

83 
53 

85 
61 

74 
46 

75 
48 

66 
48 

69 
43 

70 
48 

76 
60 

82 
50 

81 
56 

77.6 
51.5 

THERMAL   FAA  AP 

MAX 
MIN 

96 
63 

96 
64 

93 
67 

96 
66 

98 
56 

103 
69 

103 
79 

85 
68 

82 
63 

78 
57 

82 
50 

85 
57 

86 
58 

87 
53 

80 
62 

86 
55 

90 
57 

87 
58 

87 

52 

91 
51 

94 

55 

95 

55 

93 
70 

93 
57 

92 
67 

90 
56 

90 
60 

91 

53 

95 
54 

93 
53 

90 
49 

90.6 
59.8 

THREE   RIV  EDISON  PH  2 

MAX 
MIN 

83 
54 

85 
65 

85 
55 

90 
56 

93 
57 

93 
64 

80 
53 

67 
56 

64 

52 

65 
42 

73 
42 

73 
39 

73 
41 

72 
43 

74 
42 

80 
41 

82 
43 

82 
44 

82 
45 

83 
45 

86 
46 

85 
46 

88 
48 

84 
42 

75 
43 

78 
45 

71 
60 

74 
45 

73 
41 

83 
43 

84 
47 

79.4 
47.6 

Se«  Belerencs  NoIm  Following  StaHim 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1960 


Day  01  Month 


sunon 

I  1  2 

3 

5 

g 

•J 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

 r 

29 

30 

31 

Ave« 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

82 

83 

63 

83 

70 

67 

65 

60 

66 

67 

65 

77 

76 

80 

76 

78 

80 

82 

62 

84 

74 

74 

73 

70 

59 

71 

74 

82 

81 

75.4 

MIN 

51 

53 

53 

52 

54 

61 

56 

42 

38 

39 

37 

36 

38 

35 

37 

45 

45 

43 

42 

40 

37 

39 

39 

42 

45 

TORRANCE 

MAX 

74 

74 

63 

93 

88 

80 

75 

71 

70 

73 

72 

82 

84 

33 

75 

77 

78 

79 

81 

69 

72 

69 

70 

70 

73 

72 

73 

69 

75.9 

MIN 

56 

55 

63 

56 

56 

65 

55 

56 

54 

47 

47 

49 

52 

53 

48 

54 

50 

48 

53 

50 

53 

55 

55 

51 

53.0 

TRACY  CARBONA 

MAX 

76 

81 

80 

83 

65 

80 

75 

72 

70 

67 

72 

75 

77 

79 

63 

83 

84 

81 

79 

80 

79 

81 

74 

71 

75 

72 

74 

60 

77 

76 

77.4 

MIN 

46 

51 

49 

48 

53 

58 

55 

50 

54 

47 

45 

45 

46 

45 

45 

43 

45 

48 

54 

52 

44 

47 

46  *  0 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 

80 

82 

79 

84 

79 

73 

75 

71 

68 

70 

75 

73 

81 

85 

84 

83 

79 

79 

81 

80 

83 

73 

74 

74 

73 

76 

81 

79 

80 

60 

77.6 

MIN 

55 

56 

51 

54 

54 

62 

55 

53 

58 

46 

44 

51 

49 

51 

53 

^' 

43 

54 

56 

42 

4fi 

TRINITY  0AM  VISTA  POINT 

MAX 

84 

73 

71 

71 

61 

55 

56 

58 

57 

59 

74 

72 

69 

76 

66 

70 

60 

62 

54 

61 

65 

MIN 

44 

44 

45 

48 

49 

34 

37 

35 

38 

36 

38 

33 

35 

28 

31 

32 

TRONA 

MAX 

92 

91 

92 

93 

95 

91 

81 

71 

69 

72 

75 

75 

77 

76 

78 

83 

86 

67 

88 

88 

89 

85 

83 

87 

84 

79 

80 

61 

81 

83.7 

MIN 

57 

60 

58 

61 

63 

66 

63 

56 

5  3 

42 

43 

49 

49 

48 

47 

50 

48 

50 

45 

42 

44 

44 

42 

61.^ 

TRUCKEE  RS 

MAX 

76 

72 

68 

70 

56 

56 

56 

40 

36 

50 

55 

61 

63 

56 

62 

67 

72 

71 

73 

70 

73 

65 

64 

72 

52 

50 

62 

62 

70 

53.5 

MIN 

31 

32 

28 

32 

30 

40 

28 

19 

23 

25 

26 

24 

26 

33 

17 

22 

22 

20 

26 

TULELAKE 

MAX 

8 1 

78 

75 

77 

63 

58 

52 

50 

52 

57 

55 

57 

62 

69 

76 

74 

71 

75 

71 

71 

76 

72 

63 

69 

52 

63 

56 

50 

67 

66 

66.5 

MI  N 

34 

33 

32 

39 

36 

47 

29 

31 

29 

26 

28 

30 

39 

29 

26 

23 

31 

19 

30 

24 

20 

25 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

85 

84 

82 

83 

70 

72 

64 

63 

67 

68 

67 

71 

75 

81 

85 

88 

86 

79 

6C 

77 

83 

72 

74 

60 

59 

65 

78 

77 

80 

76.6 

M  I  N 

57 

56 

57 

56 

59 

60 

56 

55 

52 

54 

54 

49 

49 

49 

50 

53 

58 

53 

54.  0 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MAX 

83 

88 

96 

95 

90 

74 

70 

70 

74 

74 

71 

73 

80 

83 

83 

78 

83 

91 

90 

85 

77 

73 

76 

70 

73 

74 

73 

76 

73 

79.0 

M  I  N 

52 

50 

50 

50 

52 

60 

58 

54 

55 

55 

43 

42 

41 

47 

42 

50 

50 

53 

48 

51 

50 

50 

46  •  6 

TWENTYNINE  Palms 

MAX 

86 

92 

92 

97 

97 

91 

72 

70 

73 

76 

78 

75 

70 

74 

79 

63 

64 

85 

87 

82 

87 

67 

87 

69 

82 

80 

61 

80 

84 

63.4 

MIN 

56 

57 

61 

62 

61 

62 

65 

56 

50 

46 

42 

45 

54 

52 

49 

53 

46 

45 

45 

47 

52.4 

TWIN  LAKES 

MAX 

^' 

59 

62 

60 

49 

52 

45 

35 

41 

46 

47 

52 

60 

65 

62 

67 

62 

49 

59 

59 

51 

63 

55.7 

MIN 

32 

27 

39 

45 

44 

27 

22 

23 

26 

23 

30 

30 

28 

30.6 

UK  I  AH 

MAX 

61 

76 

73 

70 

65 

69 

70 

71 

71 

72 

72 

82 

88 

91 

89 

84 

62 

65 

83 

85 

74 

77 

75 

57 

70 

74 

85 

86 

S3 

77.9 

MIN 

51 

49 

48 

48 

5 1 

5 1 

5  \ 

46 

38 

46 

41 

42 

43 

44*5 

UCLA 

MAX 

76 

82 

91 

89 

86 

72 

66 

68 

68 

68 

70 

69 

81 

80 

86 

79 

76 

83 

85 

85 

73 

69 

70 

58 

58 

72 

71 

74 

68 

75.5 

MIN 

60 

61 

56 

67 

74 

67 

67 

55 

56 

60 

56 

59.8 

UPLAND  3  N 

MAX 

90 

90 

95 

95 

65 

72 

65 

66 

69 

73 

66 

72 

75 

79 

83 

78 

86 

90 

91 

89 

76 

72 

62 

74 

76 

79 

78 

85 

82 

80.0 

MIN 

47 

48 

52 

45 

49.8 

UPPER  LAKE  RS 

MAX 

85 

82 

75 

70 

77 

07 

70 

68 

70 

71 

78 

62 

66 

86 

66 

83 

63 

82 

88 

72 

79 

75 

56 

71 

75 

64 

63 

81 

78.3 

MIN 

45 

44 

45 

38 

46 

57 

46 

37 

35 

34 

39 

36 

32 

43 

47 

39 

37 

39 

36 

39 

40 

37 

46 

38 

31 

36 

39.9 

UPR  SAN   LEANORO  FILTERS 

MAX 

67 

67 

74 

83 

71 

64 

69 

69 

71 

67 

64 

67 

76 

81 

84 

73 

65 

67 

72 

68 

75 

51 

69 

56 

70 

69 

73 

79 

77 

70.4 

MIN 

53 

53 

53 

49 

50 

55 

53 

44 

45 

48 

43 

52 

49 

49 

5 1 

47 

46 

48.0 

VACAVILLE 

MAX 

82 

83 

83 

77 

75 

76 

70 

70 

71 

74 

75 

62 

84 

87 

65 

80 

80 

62 

63 

86 

69 

75 

79 

74 

79 

85 

84 

82 

65 

79.4 

MIN 

47 

49 

49 

55 

55 

61 

47 

48 

54 

52 

41 

40 

65 

48 

42 

42 

43 

45 

46 

48 

45 

45 

43 

53 

45 

52 

46 

46 

46 

47.8 

VALYERMO  RS 

MAX 

83 

84 

64 

86 

64 

80 

62 

61 

64 

69 

67 

68 

65 

68 

73 

78 

80 

SO 

80 

60 

60 

75 

76 

78 

59 

73 

76 

75 

76 

75.6 

48 

48 

5  3 

57 

41 

43 

41.6 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

88 

67 

89 

92 

90 

84 

70 

62 

61 

70 

72 

72 

72 

72 

70 

75 

83 

65 

84 

66 

89 

82 

80 

87 

79 

75 

75 

79 

79 

79.5 

MIN 

50 

50 

50 

54 

54 

59 

60 

5  J 

47 

39 

36 

36 

36 

40 

42 

40 

42 

42 

42 

42 

4  3 

55 

41 

47 

38 

36 

37 

39 

44.2 

VISALIA 

MAX 

85 

85 

86 

89 

91 

95 

85 

74 

69 

66 

71 

79 

76 

73 

76 

78 

64 

84 

85 

85 

86 

67 

87 

64 

73 

80 

74 

72 

75 

80 

84 

80.6 

55 

57 

47 

49.8 

VISTA    1  W 

MAX 

78 

83 

96 

92 

83 

71 

66 

71 

71 

71 

68 

69 

81 

81 

80 

73 

80 

88 

87 

86 

74 

72 

70 

70 

71 

70 

71 

71 

71 

76.4 

53 

52 

60 

50 

50 

50 

50 

51.7 

VOLTA  PH 

MAX 

88 

83 

80 

79 

79 

70 

68 

67 

66 

59 

66 

67 

68 

75 

62 

64 

84 

81 

80 

79 

76 

61 

80 

71 

70 

70 

66 

75 

78 

78 

78 

75.1 

49 

49 

48 

43 

38 

45 

40 

45 

50 

46 

46.4 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

68 

69 

75 

76 

79 

84 

75 

70 

73 

69 

70 

70 

70 

73 

79 

81 

64 

63 

76 

75 

79 

75 

82 

64 

72 

74 

72 

75 

60 

60 

80 

75.4 

49 

50 

42 

40 

41 

40 

43.7 

WALNUT  GROVE 

MAX 

69 

74 

78 

76 

85 

73 

69 

67 

65 

75 

69 

72 

69 

74 

76 

76 

80 

76 

78 

76 

76 

80 

78 

76 

75 

76 

68 

72 

73 

74 

81 

74.6 

51 

50 

50 

42 

43 

45.1 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

80 

85 

85 

86 

85 

91 

88 

80 

62 

61 

68 

70 

68 

70 

66 

69 

74 

76 

82 

61 

85 

85 

60 

77 

85 

79 

60 

81 

85 

80 

84 

76.4 

38 

39 

41 

38 

36 

36 

33 

35 

34 

37.6 

WASCO 

MAX 

84 

85 

86 

90 

90 

95 

86 

74 

73 

70 

75 

73 

74 

75 

75 

79 

84 

85 

84 

84 

84 

86 

85 

82 

70 

78 

71 

76 

75 

77 

83 

80.2 

55 

56 

45 

46.5 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

61 

62 

67 

65 

72 

66 

72 

70 

72 

69 

64 

65 

65 

63 

70 

84 

81 

68 

63 

61 

70 

64 

69 

63 

70 

64 

72 

72 

71 

77 

78 

69.3 

55 

56 

40 

47 

46 

50 

43 

40 

40 

43 

43 

45.7 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

94 

92 

90 

83 

79 

76 

71 

61 

64 

64 

68 

66 

67 

66 

74 

66 

86 

64 

83 

82 

78 

78 

82 

73 

72 

76 

61 

61 

69 

74 

78 

75.5 

43 

40 

41 

26 

2  7 

38 

37 

28 

34 

25 

33 

28 

29 

34.0 

WEED  1  S 

MAX 

85 

85 

80 

73 

70 

75 

59 

60 

52 

52 

56 

57 

55 

57 

62 

70 

75 

76 

75 

73 

66 

71 

74 

64 

64 

65 

55 

56 

51 

64 

67 

56.4 

MIN 

39 

43 

30 

30 

33 

34 

35 

39 

45 

42 

34 

41 

24 

24 

34 

28 

28 

35.4 

WHISKEYTOWN  RES 

MAX 

86 

83 

82 

79 

66 

65 

67 

68 

68 

74 

86 

89 

64 

78 

79 

82 

74 

72 

70 

65 

80 

MIN 

5 1 

50 

58 

50 

43 

45 

43 

50 

45 

43 

44 

46 

47 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

55 

56 

54 

52 

53 

56 

53 

54 

43 

23 

26 

36 

40 

39 

32 

34 

40 

47 

54 

54 

55 

56 

57 

52 

52 

57 

52 

49 

60 

54 

56 

48.2 

MIN 

27 

28 

26 

26 

25 

37 

26 

1 7 

14 

16 

19 

27 

25 

2  3 

25 

28 

33 

1 5 

24 

25 

22 

25 

22.5 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

40 

40 

38 

44 

44 

45 

43 

42 

30 

10 

14 

24 

32 

31 

21 

25 

29 

35 

43 

40 

44 

44 

45 

41 

41 

46 

39 

37 

42 

46 

42 

MIN 

26 

26 

26 

24 

*■ 

10 

29 

30 

27 

26 

31 

31 

20 

22 

27 

27 

27 

21.7 

WILLIAMS 

MAX 

82 

84 

80 

84 

81 

79 

74 

76 

74 

75 

74 

72 

77 

79 

61 

60 

69 

87 

62 

81 

84 

83 

80 

78 

74 

75 

72 

78 

77 

80 

83 

79.  2 

MIN 

52 

51 

50 

46 

56 

64 

43 

39 

38 

44 

43 

45 

48 

47 

47 

45 

45 

44 

44 

46 

48 

55 

45 

47 

45 

46 

47.7 

WILLITS   I  NE 

MAX 

77 

76 

78 

74 

72 

67 

62 

67 

66 

67 

65 

64 

64 

75 

84 

62 

80 

76 

78 

79 

77 

79 

69 

67 

58 

63 

67 

66 

81 

80 

77 

72  .5 

MIN 

42 

46 

44 

48 

50 

55 

50 

38 

33 

32 

30 

36 

35 

32 

30 

34 

32 

33 

28 

40 

38 

35 

32 

38.0 

WILLOWS 

MAX 

81 

81 

83 

82 

80 

60 

78 

74 

73 

70 

65 

70 

75 

78 

82 

85 

90 

88 

79 

81 

83 

82 

84 

76 

76 

74 

74 

77 

82 

S3 

82 

79.0 

MIN 

51 

52 

51 

50 

54 

62 

46 

49 

53 

54 

42 

43 

45 

49 

59 

45 

45 

46 

43 

46 

53 

5 1 

55 

44 

49.0 

WINTERS 

MAX 

83 

83 

84 

87 

85 

84 

78 

77 

79 

72 

71 

74 

75 

78 

83 

85 

89 

89 

82 

63 

84 

64 

87 

73 

79 

79 

75 

80 

85 

66 

85 

81.3 

MIN 

50 

52 

49 

49 

49 

62 

55 

52 

53 

56 

43 

42 

43 

50 

60 

52 

47 

49 

47 

46 

48 

47 

48 

49 

44 

54 

55 

59 

67 

44 

46 

50.2 

WOODFORDS 

MAX 

79 

78 

75 

73 

75 

65 

62 

56 

50 

44 

57 

59 

52 

54 

56 

60 

65 

70 

71 

74 

74 

74 

76 

71 

75 

55 

55 

60 

61 

69 

72 

65.4 

MIN 

36 

38 

36 

36 

36 

44 

41 

39 

23 

30 

30 

34 

34 

29 

43 

32 

37 

40 

41 

42 

42 

42 

45 

45 

42 

37 

29 

31 

35 

34 

46 

37.1 

WOODLAND   1  WNW 

MAX 

60 

81 

83 

82 

84 

63 

77 

72 

73 

70 

64 

71 

75 

74 

82 

83 

87 

87 

61 

61 

85 

64 

87 

75 

74 

74 

71 

75 

81 

83 

85 

78.9 

MIN 

46 

47 

46 

49 

52 

62 

42 

50 

53 

55 

38 

39 

45 

49 

54 

51 

42 

42 

43 

43 

45 

46 

43 

45 

43 

50 

55 

66 

55 

41 

47 

47.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


ConHnued 


SiStlOQ 

Day  Of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

YORBA  LINDA 

MAX 

80 

83 

86 

90 

98 

96 

86 

74 

71 

70 

75 

75 

73 

76 

82 

65 

76 

76 

83 

93 

94 

92 

77 

74 

78 

68 

76 

74 

75 

77 

77 

60.4 

MIN 

52 

49 

56 

48 

54 

61 

52 

53 

53 

47 

44 

51 

42 

51 

54 

50 

49 

45 

45 

49 

52 

50 

55 

45 

45 

47 

49 

48 

48 

45 

42 

49.4 

YOSEMITE  NP 

MAX 

81 

76 

78 

78 

80 

70 

66 

58 

49 

48 

60 

62 

61 

68 

71 

72 

71 

74 

75 

78 

77 

80 

75 

70 

74 

64 

65 

66 

70 

75 

75 

70.0 

HIN 

49 

48 

45 

46 

47 

55 

46 

45 

43 

32 

34 

30 

32 

33 

38 

39 

35 

35 

35 

38 

40 

39 

35 

40 

37 

36 

30 

34 

34 

35 

37 

38.8 

YREKA 

MAX 

90 

89 

86 

86 

89 

80 

71 

62 

57 

59 

62 

64 

59 

64 

69 

74 

80 

80 

78 

76 

72 

73 

79 

75 

68 

74 

58 

53 

64 

68 

69 

71.9 

HIN 

44 

43 

42 

44 

46 

52 

51 

33 

31 

34 

38 

44 

29 

29 

32 

35 

39 

38 

39 

38 

40 

42 

42 

39 

32 

36 

30 

34 

36 

30 

30 

37.8 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  diiection 

Wind 
m. 

speed 
p.  k 

Relab 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

a 

o 
o 

•V 

w 
p. 

< 
o 

o 

1:  OOP  PST  1 

Oh 

a 
o 
o 

o 

Trace 

.01-.09 

10-49 

66-09 

1,00-199 

2.00 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AlRPORT 

E 

10 

5.7 

++26 

NE 

6 

60 

43 

31 

48 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

1.9 

BISHOP  WB  AIRPORT 

- 

27 

16 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

2.6 

BLUE  CANYON  ffB  AIRPORT 

ENE 

8.4 

43 

E 

15 

39 

0 

1 

3 

0 

0 

0 

4 

4. 1 

BURBANK  WB  AIRPORT 

SSE 

13 

6.0 

++28 

NE 

15 

70 

52 

43 

65 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

2.3 

EUREKA  WB  CITY 

JN 

5.5 

33 

N 

9 

6 

3 

4 

0 

0 

0 

13 

53 

6.9 

FRESNO  WB  AIRPORT 

WNW 

30 

6.0 

20 

NW 

26+ 

71 

46 

29 

57 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

93 

2.2 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

18 

6.1 

++25 

SW 

9 

78 

55 

52 

77 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

5 

3.1 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

WSW 

26 

7.2 

++20 

WSW 

17 

84 

63 

67 

82 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

3,0 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

tw 

5.9 

36 

N 

15 

76 

56 

57 

78 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

83 

2.9 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

58 

48 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

5 

4. 1 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

26 

8.5 

++39 

N 

9 

76 

63 

54 

72 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

6 

4.4 

POINT  ARGUELLO  WB 

7.3 

++26 

NNW 

26 

2 

6 

0 

0 

1 

0 

9 

4.6 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

N 

18 

10.3 

38 

N 

9 

57 

40 

27 

47 

1 

2 

0 

1 

0 

0 

4 

90 

3.4 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

NNW 

13 

6.9 

36 

NW 

9 

70 

51 

30 

57 

3 

0 

0 

o 

0 

0 

3 

95 

2.9 

SANDBERG  WB 

N 

12.2 

++33 

N 

8 

34 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.4 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

NW 

9 

6.2 

29 

S 

9 

80 

62 

62 

78 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

79 

2.7 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

36 

9.7 

33 

N 

9 

80 

67 

60 

76 

2 

1 

2 

0 

0 

0 

5 

4.3 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

tw 

6.7 

24 

NW 

9 

77t 

2 

3 

1 

0 

0 

0 

6 

71 

SAN  JOSE 

tNW 

45 

4.5 

28 

NW 

9 

61 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

72 

2.8 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

24 

6.3 

++26 

WNW 

8 

87 

60 

62 

86 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

2 

2.9 

t  8:00  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.  THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS 
t  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1960 


Station 

Day  of  month 

1 



2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

EVAP 
WIND 

.17 

.17 

.15 

.17 

.17 

.08 

.19 

.17 

.30 

.35 

.13 

.12 

.15 

.15 

.30 

.30 

.20 

.  15 

.15 

.12 

.15 

.09 

.13 

.15 

.09 

.13 

.24 

.19 

.15 

.15 

.15 

AVENAL  9  SSE 

EVAP 
WIND 

* 

* 

.85 

.59 

.41 

.36 

.20 

♦ 

.86 

.30 

.31 

.22 

.32 

* 

1.01 

.24 

.23 

.20 

.24 

* 

* 

.89 

.20 

.17 

.47 

.43 

# 

.83 

BACKUS  RANCH 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.38 
58 
82 
51 

.26 

81 
51 

.34 

81 

51 

.24 

80 
53 

.37 

83 
55 

.38 

81 
58 

.33 

79 
56 

.  18 
213 
64 
48 

.31 
214 
62 
42 

.20 
84 
60 
38 

.21 
35 
67 
38 

.28 
77 
70 
41 

.21 
52 
68 
41 

.49 
159 
69 
43 

.22 
100 
63 
40 

.23 
22 
65 
40 

.28 
48 
70 
42 

.46 
153 
74 
47 

.31 
49 
74 
45 

.20 
13 
74 
46 

.20 
7 
75 
47 

.20 
10 
74 
46 

.28 
54 
68 
51 

.34 
210 
71 
49 

.26 
35 
73 
46 

.30 
151 
66 
49 

.22 
117 
68 
43 

.31 
128 
69 
44 

.18 
31 
70 
42 

.12 
5 
70 
42 

.20 
20 
71 
42 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 
WIND 

.46 
24 

.  19 
21 

.20 
49 

.18 
16 

.07 
17 

.17 

30 

i9 

37 

.11 
14 

.03 
32 

.09 
35 

.13 
16 

.11 
32 

.10 

27 

.24 

39 

.18 

31 

.22 
47 

.10 
27 

.16 
18 

.19 
41 

.25 
41 

.22 
15 

.18 

34 

.10 
14 

.14 
38 

.18 
28 

.  12 
15 

31 

.38 
29 

.22 
30 

.10 
33 

BERHYESSA  LAKE 

EVAP 
WIND 
UAX 
HIN 

.22 
61 
79 
57 

.21 
74 
79 
57 

.20 
57 
75 
54 

.20 
76 
77 
54 

.17 
49 
79 
54 

.05 
55 
78 
53 

.16 
70 
77 
52 

.15 
62 
73 
52 

.35 
147 
74 
48 

.45 
176 
68 
48 

.15 
68 
65 
48 

.  15 

39 
70 
48 

.15 
20 
70 
48 

.07 
56 
68 
47 

.35 
107 
73 
47 

.45 
120 
71 
53 

.26 
30 
80 
53 

.17 
52 
77 
52 

.26 
30 
75 
52 

.15 
35 
75 
52 

.15 
25 
76 
53 

.15 
23 
76 
52 

.15 
27 
74 
52 

.15 
120 
74 
51 

.10 
29 
76 
52 

.24 
61 
73 
52 

.19 
100 
73 
49 

.22 
36 
71 
49 

.16 
51 
75 
51 

.30 
41 
75 
50 

.14 
32 
74 
50 

BOCA 

EVAP 
WIND 

.22 

23 

.18 
12 

.15 
20 

.11 
17 

.17 
28 

.15 
68 

.07 
60 

.18 

53 

.12 
55 

* 

111 

* 

7 

.16 
22 

.  12 

22 

.13 

36 

.19 
72 

.24 
88 

.19 

55 

.24 

29 

.04 
20 

.13 
15 

.16 
21 

.17 
25 

.15 
17 

.18 
57 

.15 
27 

.14 
45 

.15 
55 

.07 
25 

.20 
16 

.01 
38 

.11 
28 

BURLINGAME 

EVAP 
WIND 
UAX 
UIN 

.12 
8 
66 
55 

.10 
117 
73 
56 

.12 
68 
75 
56 

.15 
48 
75 
53 

.10 
50 
75 
55 

.08 
92 
80 
61 

.09 
42 
79 
55 

.15 

163 
70 
56 

.27 
158 
67 
62 

.30 
149 
70 
54 

.13 
94 
70 
49 

.12 
24 
70 
46 

.09 
42 
70 
47 

.  10 
47 
74 
45 

.24 

66 
74 
49 

.14 

35 
78 
49 

.21 
71 
77 
47 

.15 
81 
70 
48 

.13 
50 
70 
47 

.06 
50 
69 
48 

.05 
86 
68 
51 

.06 
25 
68 
49 

.08 

63 
68 
51 

.06 
38 
69 
56 

.13 
76 
70 
51 

.18 
167 
69 
50 

.15 
119 
68 
46 

.14 
106 
70 
48 

.09 
24 
71 
50 

.13 
44 
76 
48 

.  13 
61 
72 
48 

CACHUMA  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 

HIN 

.15 
24 
79 

60 

.17 
20 
76 

59 

.16 
26 
83 

57 

.19 

23 
82 
59 

.15 
41 

80 
58 

.30 
56 
81 

63 

.15 
15 
81 
64 

.12 
58 
75 
58 

.20 
73 
75 
39 

.23 
88 
71 
46 

.18 
40 
74 
47 

.  15 

35 
73 
47 

.  19 
46 
72 
53 

.  13 
32 
72 
53 

.21 

38 
76 
52 

.27 
55 
76 
49 

.30 
66 
73 
47 

.20 
39 
73 
49 

.14 

26 
74 
52 

.  14 
20 
77 
53 

.  15 
26 
78 
52 

.15 
20 
78 
53 

.  19 
25 
78 
52 

.10 
26 
67 
49 

.  12 
30 
73 
52 

.14 
18 
75 
53 

.15 
53 
74 
50 

.24 
52 
73 
48 

.  19 
37 
73 
48 

.15 
35 
75 
50 

.20 
31 
76 
50 

CAMP  PARDEE  (a) 

EVAP 
WIND 

.12 
17 

.  13 
19 

.  12 
15 

.16 
25 

.  14 
17 

.  41 
32 

.08 
20 

.  11 
24 

.17 
23 

.23 
54 

.11 

39 

.11 
17 

.11 
15 

.09 
15 

.19 
32 

.23 
39 

.14 
14 

.14 
13 

.11 
13 

.09 
10 

.12 
11 

.13 
13 

.13 
11 

.09 
18 

.09 
21 

.09 
17 

.10 
24 

.10 
16 

.09 
16 

.10 
13 

.11 
12 

CHICO  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

* 
* 

* 

.49 

.22 

.07 

.15 
52 

.16 
39 

* 

* 

.60 
187 

.13 

37 

.13 
17 

.16 

25 

.  15 
28 

.16 
24 

.19 
28 

.17 
16 

.14 
15 

.12 
13 

.09 
11 

.03 
14 

* 

* 

.43 
100 

.10 
21 

.18 
40 

.19 

65 

.16 
48 

• 

* 

.40 
60 

CHULA  VISTA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

* 
* 

* 

.57 
232 
79 
53 

.23 
75 
79 
58 

.20 
65 
80 
59 

.29 

55 
84 
62 

.23 
78 
83 
64 

* 

* 

.67 
474 
80 
54 

.21 
65 
73 
49 

.17 
83 
72 
50 

.18 
94 
72 
51 

.  18 
92 
72 
53 

.60 
220 
73 
48 

.18 
62 
75 
49 

.15 
65 
73 
48 

.14 
64 
73 
50 

.19 
46 
77 
52 

.28 
113 
78 
52 

.17 
109 
75 
57 

.17 
79 
73 
51 

.09 
63 
71 
52 

.13 
64 
71 
58 

.10 
79 
71 
52 

♦ 

* 
• 

.34 
172 
71 
54 

COW  CREEK 

EVAP 
WIND 
UAX 
MIN 

.38 

6 
92 
66 

.36 

9 
92 
67 

.35 
3 
91 
68 

* 

_ 

.82 
45 
94 
69 

.38 

91 
68 

.52 
112 
91 
71 

.54 
63 
92 
65 

.27 
0 
85 
58 

.13 
62 
72 
67 

.15 

80 
55 

.19 
10 
83 
56 

.15 
13 
83 
56 

.21 
62 
77 
59 

• 

'- 

* 

150 
236 
82 
54 

.43 
0 
86 
62 

.22 
3 
84 
62 

.26 
3 
85 

60 

.21 
1 
85 
61 

* 
* 

* 

.90 
2 
85 

60 

.17 
0 
97 
58 

.82 
126 
82 
62 

.45 
5 
90 
58 

.48 
115 
90 
59 

* 
* 

• 
* 

.20 

685 
89 
55 

DAVIS  1  WSW 

EVAP 
WIND 

.18 

70 

.16 

53 

.15 
30 

.21 
95 

.15 
11 

.12 
88 

.13 
93 

.16 
78 

.46 
297 

.41 

235 

.17 
32 

.13 
18 

.12 
12 

.16 
54 

.36 
128 

.38 
128 

.18 
24 

.13 
14 

.15 
40 

.10 
3 

.11 

3 

.11 
1 

.14 
40 

.14 
68 

.  11 

26 

.14 
86 

.30 
191 

.29 
134 

.26 
90 

.19 
34 

.11 
1 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

• 

* 

_ 

.45 
443 
74 
52 

.  12 
113 
71 
50 

.20 
59 
77 
51 

.03 
97 
71 
55 

.17 
114 
76 
53 

- 

* 

_ 

.83 
479 
72 
46 

.  14 
100 
64 
46 

.17 

75 
72 
46 

.16 
85 
69 
46 

.08 
50 
65 
44 

• 

♦ 

_ 

LOO 
320 
75 
45 

.18 

90 
72 
47 

.  11 
72 
67 
49 

.10 
66 
67 
50 

.10 
50 
69 
50 

* 

_ 

* 

_ 

.25 
227 
72 
50 

.13 
67 
72 
52 

.12 
147 
66 
52 

.21 
84 
72 
45 

.15 
63 
68 
47 

* 

* 

.50 
191 
73 
47 

FOLSOM  DAM 

EVAP 
WIND 

.16 

58 

.16 

56 

.15 
22 

.16 
35 

.18 
34 

.17 

35 

.18 
43 

.  12 
31 

.28 

85 

.30 
140 

.15 
96 

.15 
41 

.15 
43 

.15 
46 

.30 
81 

.25 

69 

.28 

52 

.20 
23 

.15 
22 

.13 
22 

.16 
40 

.18 
55 

.18 
29 

.15 
65 

.06 

25 

.09 
61 

.  19 
73 

.09 
35 

.13 
32 

.  14 
36 

.15 
51 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.28 
30 
83 
58 

.26 
28 
83 
58 

.26 
32 
85 
59 

.26 
23 
86 
60 

.29 
27 
86 
61 

.36 
58 
86 
59 

.20 
57 
83 
63 

.20 
83 
70 
56 

.22 
73 
75 
47 

.17 
70 
68 
46 

.36 
95 
63 
46 

.21 
28 
72 
46 

.19 
21 
73 
46 

.15 
31 
66 
46 

.19 
40 
74 
46 

.31 
87 
74 
48 

.27 
52 
79 
50 

.22 
27 
79 
50 

.27 
31 
77 
52 

.23 
18 

76 
52 

.23 
21 
78 
54 

.24 
21 
78 
52 

.26 
35 
78 
52 

.26 
48 
76 
50 

.14 
48 
72 
51 

.17 
33 
77 
52 

.24 
91 
72 
46 

.18 
29 
71 
46 

.21 
54 
73 
46 

.23 
52 
76 
SO 

.20 
32 
76 
51 

HETCH  HETCHY 

EVAP 
WIND 

.18 

.15 

.14 

.15 

.15 

.10 

.10 

.04 

.12 

.10 

.01 

• 

.15 

.13 

.14 

.13 

.13 

.13 

.09 

.08 

.10 

.08 

.14 

.12 

.06 

.10 

.10 

.12 

.10 

.07 

.07 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

♦ 
* 

- 

♦ 

- 

.80 
106 

- 

.29 
25 
96 
76 

.32 
35 
91 
66 

.31 
28 
97 
69 

.31 
66 
98 
78 

.34 
20 

100 
62 

.30 
83 
83 
59 

.36 
127 
69 
48 

.22 
32 
71 
54 

.23 
50 
83 
54 

.23 
42 
85 
57 

.28 
75 
84 
57 

.41 

87 
81 
53 

.20 
36 
70 
53 

.15 
18 
74 

53 

.23 
31 
81 
57 

.20 
18 
86 
57 

.20 
13 
86 
58 

.20 
14 
92 
58 

.21 

31 
87 
57 

.28 
34 
87 
60 

.30 
71 
88 

60 

.27 
32 
88 
59 

.20 
12 
87 
60 

.25 
47 
87 
57 

.25 
35 
83 
55 

.24 
39 
83 
55 

.19 
19 
84 

55 

.23 
12 
85 
53 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW  (b) 

EVAP 
WIND 

.35 
58 

.40 
54 

.60 
50 

.40 
61 

.30 

60 

.62 
116 

.  15 
111 

.24 

63 

.30 
107 

.30 
62 

.30 
151 

.15 
80 

.30 
60 

.20 
80 

.60 
92 

.28 
57 

.30 
41 

.20 
40 

.25 
60 

.15 
40 

.30 
40 

.30 
30 

.30 
♦ 

.25 
49 

.15 
46 

.20 

65 

.45 
100 

.30 
30 

.20 
70 

.25 
110 

.15 
66 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 
WIND 

♦ 
* 

.  18 

30 

.34 
50 

.  19 
27 

.21 

20 

.  23 
42 

.  23 
48 

.  16 
40 

.22 
40 

.  16 
30 

.15 
44 

.  14 
16 

.  14 
16 

.  14 
21 

.23 

35 

.  23 

36 

.  15 
13 

.21 
16 

* 

.33 
25 

.  14 

9 

.  18 
11 

.  16 
13 

.  12 
43 

.  14 
22 

.  13 
18 

.  19 
42 

.  14 
13 

.  14 
14 

.  14 
12 

.  15 
9 

LAKESHORE 

EVAP 
WIND 

.  16 
18 

.  13 
18 

.  17 
19 

.18 
21 

.08 
16 

.04 
67 

.04 
13 

.14 
32 

.15 
37 

.11 
33 

.12 

20 

.12 
13 

.13 
21 

.11 

21 

.15 
20 

.12 
14 

.10 
15 

.10 
11 

.15 
13 

.09 
13 

.11 
15 

.14 
14 

.09 
27 

.11 

10 

.10 
17 

.10 
14 

.07 
19 

.07 
9 

.10 
8 

.15 
32 

.10 
14 

LAKE  SPAULDING  DAM 

EVAP 
WIND 

.25 

.28 

.28 

.23 

.26 

.15 

.09 

.13 

.30 

.12 

.12 

.13 

.15 

.35 

.58 

.59 

.23 

.26 

.22 

.24 

.27 

.28 

.27 

.15 

.22 

.12 

.24 

.25 

.30 

.28 

.20 

LODI 

EVAP 
WIND 

.16 
48 

.16 
49 

.14 

27 

.17 

60 

.16 

23 

.13 
46 

.15 

66 

.40 

270 

.15 
75 

.20 
19 

.08 
27 

.09 
26 

.14 
26 

.13 
38 

.29 
116 

.20 
45 

.17 

19 

.09 
18 

.10 
27 

.12 
13 

.06 
9 

.10 
1 

.10 
66 

.13 
34 

.09 
16 

.19 
74 

.19 
72 

.11 
46 

.12 
25 

.10 
9 

.10 
8 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 
WIND 
UAX 
MIN 

.  15 
60 

50 

.  15 
50 

.  12 
40 

.  15 
40 

.09 
30 
82 
58 

.  15 
60 
76 
62 

.  12 
70 
74 
57 

.  26 
130 
73 
56 

.  50 
300 
66 
50 

.  25 
140 
60 
46 

.  12 
40 
72 
48 

.15 
30 
75 
49 

.11 
50 
67 
53 

.  23 
100 
71 
50 

.  45 
240 
70 
47 

.21 
60 
75 
46 

.  15 
30 
77 
49 

.20 
30 
77 
52 

.  10 
20 
75 
50 

.09 
20 
77 
53 

.09 
10 
76 
54 

.11 
30 
77 
54 

.19 

90 
76 
55 

.07 

50 
75 
S3 

.08 
30 
72 
52 

.23 
100 
72 
56 

.22 
140 
68 
50 

.19 
70 
73 
51 

.19 
50 
72 
53 

.12 
30 
74 
49 

.07 
10 
76 
52 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.17 
18 
83 
58 

.  17 
21 
82 
58 

.  17 
19 
83 
56 

.21 
29 
80 
54 

.17 
18 
80 
59 

.10 
42 
77 
61 

.12 
29 
76 
58 

.12 
29 
73 
52 

.30 
77 
72 
47 

.28 
89 
66 
48 

.11 
22 
65 
48 

.09 
14 
66 
48 

.10 
16 
69 
47 

.10 
12 
70 
47 

.28 

53 
72 
51 

.37 
71 
74 
52 

.25 
25 
78 
51 

.17 
15 
78 
51 

.14 
16 
76 
51 

.12 
14 
75 
52 

.13 
16 
75 
53 

.12 
13 
75 
51 

.13 
17 

75 
52 

.11 
47 

52 

.09 
10 

53 

.15 
52 

52 

.18 
28 

49 

.15 
20 

50 

.15 
24 

53 

.21 
27 

48 

.15 
15 

50 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 
WIND 

.19 

.15 

.23 

.19 

.25 

.15 

.20 

.20 

.  18 

.23 

.  11 

.  16 

.  13 

.  15 

.  20 

20 

.20 

.  12 

.  17 

.08 

.  18 

.  15 

.  19 

.15 

.21 

.10 

NEWARK 

WIND 

* 
* 

* 
* 

.12 
133 

.39 
43 

.14 

39 

.12 
60 

.12 
44 

* 
* 

• 
• 

.86 
296 

.  15 
31 

.22 
67 

.  16 
33 

.  26 
85 

* 

* 

37 

31 

20 

22 

06 
44 

* 

• 
• 

.  23 
51 

.  13 
28 

.06 
52 

.08 
51 

.  11 
41 

* 
• 

• 

* 

.49 
117 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

WIND 

.46 
108 

.19 
96 

.21 
65 

.12 
88 

.32 
91 

.09 
81 

.21 
92 

.19 
89 

.45 
109 

.26 
115 

.29 

109 

.15 
25 

.06 
41 

.  24 
32 

.22 
55 

.  44 

127 

.26 

32 

.  20 
32 

.  15 
36 

42 

28 

38 

23 
21 

.  15 
52 

.  02 
43 

.  25 

37 

.  30 
100 

.  05 
27 

.24 

70 

.04 
56 

.26 
30 

PLACERVILLE  IFG  (c) 

EVAP 
WIND 

• 
* 

.48 

37 

.15 
14 

.21 

39 

.11 
24 

.03 
10 

• 
* 

« 
* 

.49 
164 

.03 
15 

.10 
17 

.12 
24 

.12 
40 

« 

♦ 

.64 
140 

.  12 
10 

.  13 
10 

'^9 

• 

• 

41 
60 

.  09 
10 

.07 
18 

.  14 
63 

.09 
44 

* 
• 

* 
• 

.30 
49 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.19 

.15 

.20 

.25 

.27 

.27 

.27 

.27 

.13 

.17 

.09 

.15 

.16 

.14 

.25 

.26 

.27 

.25 

.16 

.21 

.22 

.23 

.20 

.14 

.17 

.11 

.08 

.13 

.14 

.11 

.16 

SALT  SPRINGS  PH  (d) 

EVAP 
WIND 

.19 

.20 

.25 

.21 

.26 

.07 

.14 

.02 

.26 

.07 

.05 

.13 

.11 

.18 

.46 

.33 

.23 

.02 

.26 

.20 

.26 

.20 

.24 

.20 

.10 

.11 

.22 

.15 

.18 

.25 

.17 

SHASTA  DAH 

EVAP 
WIND 

.20 
36 

.17 
37 

.17 
42 

.17 

35 

.20 
46 

.07 
47 

.09 
57 

.06 

55 

.18 

70 

.24 

116 

.15 
45 

.15 

52 

.19 

92 

.20 

95 

.12 

66 

.32 
63 

.23 

57 

.20 
42 

.16 
38 

.11 
57 

.15 
55 

.15 
45 

.15 
40 

.15 
55 

.10 
40 

.10 
45 

.15 
55 

.15 
70 

.10 
45 

.23 
89 

.15 
53 

Avg. 


B  5.53 
890 


See  reference  notea  following  Station  Index. 
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Continued 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1960 


Day  of  month 


btanon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
Avg. 

STOCKTON  MOWHY  BRIDGE 

EVAP 

.21 

.  15 

.  15 

.  15 

.  15 

.  15 

.  15 

.21 

.  30 

.  15 

.05 

.  15 

.08 

.  12 

.  14 

.  15 

.  IS 

.  10 

.  15 

.  09 

.  12 

.  12 

.  12 

.  13 

.  15 

.  15 

.15 

B  4.47 

WIND 

40 

30 

50 

10 

10 

10 

5 

70 

75 

30 

5 

25 

20 

30 

40 

* 

20 

15 

5 

0 

0 

50 

10 

10 

50 

40 

30 

10 

^  13 

703 

MAX 

80 

82 

S4 

83 

84 

85 

80 

76 

71 

65 

75 

75 

72 

74 

71 

- 

- 

76 

75 

76 

75 

77 

74 

74 

73 

73 

75 

72 

72 

- 

75.9 

HIN 

54 

56 

56 

56 

57 

62 

58 

51 

48 

45 

46 

48 

49 

46 

44 

49 

50 

52 

52 

51 

52 

50 

50 

52 

47 

48 

50 

- 

- 

51.1 

TAHOE  CITY 

EVAP 

.07 

.03 

.05 

.07 

.06 

.03 

.03 

.04 

.05 

.05 

.02 

.03 

.04 

.04 

.07 

.08 

■ 

.04 

.05 

.04 

.05 

.05 

.05 

.05 

.04 

.05 

.04 

.04 

.03 

.03 

.02 

1.  40 

14 

14 

24 

13 

17 

18 

34 

27 

39 

32 

8 

14 

10 

33 

54 

184 

41 

16 

20 

17 

13 

13 

18 

20 

20 

19 

26 

14 

16 

24 

16 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.29 

.25 

.  15 

.25 

.17 

.30 

.25 

.23 

.44 

.30 

.15 

.24 

.15 

.30 

.38 

.26 

.27 

.36 

.15 

.15 

.12 

.  15 

.30 

.  15 

.24 

.17 

.30 

.26 

.23 

.  15 

.17 

7.28 

WIND 

231 

197 

95 

127 

33 

179 

199 

189 

184 

97 

73 

119 

92 

107 

97 

56 

62 

152 

95 

46 

29 

27 

209 

96 

3449 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

EVAP 

.51 

.15 

.14 

.00 

.06 

.34 

.05 

.07 

.09 

.06 

* 

* 

.29 

.13 

.05 

.08 

.06 

* 

* 

.17 

.05 

.05 

.06 

.05 

* 

.14 

2.60 

WIND 

105 

37 

34 

45 

33 

173 

29 

29 

27 

25 

♦ 

118 

29 

22 

24 

24 

78 

26 

34 

31 

26 

* 

* 

77 

1026 

TULELAKE 

EVAP 

.17 

.33 

.24 

.23 

.19 

.12 

.08 

.14 

.15 

.12 

.10 

.07 

.  10 

.  11 

.20 

.14 

.11 

.15 

.11 

.12 

.10 

.14 

.15 

.15 

.  15 

.06 

.06 

.03 

.08 

.09 

.12 

4.11 

WIND 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.21 

.11 

.21 

.21 

.16 

.08 

.13 

.13 

.23 

.32 

.22 

.15 

.25 

.16 

.28 

.39 

.27 

.18 

.  11 

.12 

.  17 

.  12 

.  19 

.  14 

.15 

.  16 

.20 

.  16 

.  18 

.37 

.  15 

5.91 

WIND 

16 

17 

46 

37 

33 

65 

58 

80 

118 

157 

65 

48 

111 

121 

120 

58 

77 

40 

36 

42 

44 

33 

42 

46 

39 

35 

66 

77 

95 

105 

34 

1961 

WHISKEYTOWN  RES 

EVAP 

* 

.45 

.19 

.15 

.09 

.05 

« 

.41 

.  12 

.  10 

.  11 

.  12 

.56 

.13 

.14 

.  12 

.12 

.33 

.  11 

.09 

.  13 

.13 

• 

.34 

3.99 

WIND 

* 

46 

16 

16 

29 

21 

* 

134 

26 

19 

19 

22 

* 

93 

11 

11 

13 

12 

55 

13 

21 

34 

30 

* 

60 

701 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 

(a)  EVAPORATION  PAN  IS  OF  SHEET  COPPER,  PAINTED. 

(b)  EVAPORATION  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL,  UNPAINTED. 

(c)  WIND  DATA  SINCE  AUGUST  27,    1959  FROM  ANEMOMETER  MOUNTED  ON  5-FOOT  FENCE  POST  AT  SW  CORNER  OF  FENCED  ENCLOSURE,    RELOCATED  TO  STANDARD  EXPOSURE  ON 
AUGUST  30,  1960. 

(d)  EVAPORATION  PAN  MADE  OF  STEEL  PLATE,    PAINTED  WITH  ALUMINUM   INSIDE  AND  OUT,   MOUNTED  ON  PLATFORM  ABOUT  10  INCHES  ABOVE  GROUND. 
<(     PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Depth 

In  Soil 

Day  Oi  Month 

rage 

o 

1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

^ 

BRAWLEY  2 

SW 

4 

Inches  (a) 

9:00  A 

M. 

82 

82 

86 

86 

86 

88 

90 

85 

79 

76 

74 

75 

75 

75 

72 

72 

73 

74 

75 

75 

74 

74 

79 

76 

74 

74 

74 

73 

71 

70 

69 

77 

0 

MAX 

104 

104 

104 

105 

103 

106 

108 

108 

92 

89 

88 

92 

94 

93 

89 

84 

87 

90 

92 

93 

94 

94 

91 

96 

94 

94 

93 

91 

91 

90 

88 

94 

9 

MIN 

81 

81 

83 

84 

84 

85 

89 

85 

78 

76 

72 

72 

73 

74 

70 

70 

70 

71 

72 

72 

72 

72 

74 

75 

72 

73 

73 

71 

69 

68 

66 

75 

1 

8 

Inches 

9:00  A 

M. 

87 

87 

88 

88 

88 

89 

90 

89 

84 

81 

79 

78 

80 

80 

78 

78 

78 

78 

78 

79 

79 

79 

81 

80 

79 

79 

79 

78 

77 

75 

75 

84 

5 

MAX 

92 

91 

91 

92 

91 

92 

93 

94 

89 

85 

84 

83 

83 

83 

82 

80 

81 

81 

81 

82 

82 

83 

82 

84 

83 

82 

82 

82 

81 

81 

80 

84 

9 

MIN 

86 

86 

86 

87 

87 

87 

88 

88 

83 

81 

79 

78 

79 

79 

78 

76 

76 

76 

77 

77 

78 

77 

78 

79 

78 

78 

77 

77 

76 

75 

75 

80 

1 

L2 

Inches 

9:00  A 

H. 

90 

89 

90 

90 

90 

90 

91 

91 

87 

85 

84 

83 

84 

83 

82 

81 

81 

81 

81 

82 

82 

82 

82 

83 

82 

82 

82 

81 

80 

80 

79 

84 

2 

10 

Inches 

9:00  A 

M. 

91 

90 

90 

90 

90 

90 

91 

90 

89 

88 

87 

86 

86 

85 

85 

84 

84 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

84 

83 

83 

83 

83 

82 

82 

81 

85 

6 

)9 

Inches 

9:00  A 

M. 

90 

90 

90 

89 

89 

89 

89 

89 

89 

89 

88 

88 

87 

87 

87 

86 

86 

86 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

83 

86 

6 

^9 

Inches 

9:00  A 

88 

88 

88 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

85 

85 

85 

85 

86 

5 

DAVIS 

1  wsw 

4 

Inches  (b) 

MAX 

78 

78 

78 

77 

78 

76 

72 

73 

72 

69 

67 

71 

72 

69 

71 

71 

74 

73 

72 

72 

73 

72 

74 

70 

71 

70 

69 

69 

72 

71 

71 

72 

4 

MIN 

63 

64 

63 

63 

66 

66 

61 

62 

60 

58 

55 

56 

57 

56 

58 

57 

57 

57 

58 

57 

58 

58 

59 

58 

57 

59 

58 

60 

58 

55 

56 

59 

0 

RIVERSIDE 

CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 

STATION  1 

2 

Inches  (c) 

MAX 

75 

74 

74 

74 

76 

77 

77 

76 

73 

70 

66 

65 

65 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

67 

68 

69 

69 

68 

66 

65 

63 

63 

63 

63 

64 

68 

6 

MIN 

72 

71 

71 

71 

72 

74 

75 

73 

70 

66 

63 

62 

62 

63 

64 

63 

64 

63 

63 

64 

65 

66 

67 

65 

63 

63 

61 

61 

61 

60 

62 

65 

8 

STATION  2 

8 

Inches  (d) 

MAX 

65 

65 

65 

64 

65 

66 

67 

67 

66 

65 

63 

62 

61 

61 

60 

60 

61 

61 

61 

60 

60 

60 

60 

60 

59 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

61 

7 

MIN 

64 

64 

64 

64 

64 

65 

66 

66 

65 

63 

62 

61 

61 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

59 

59 

59 

59 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

57 

61 

0 

AT  9-00  A   M     rnvromr   oorvim  re  oPi.mo  on/.    .    .'.     n^..^,.,^-    .  oi^v^ri.      i^Aimum  nnu  minimum   luiftuinuo  /IKi.   r  nuM   iH5TKUMENTS  COKPORATION  THERMOGRAPH  MAI 

J..™,  t^OXJ""^*^  PREVIOUS  24  HOURS.      9:00  A.M.   READINGS  ARE  FROM  H.J.  GREEN  MERCURY- IN-GLASS  THERMOMETERS, 

(b)   3AJJDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  ADOLPH  FRESE  SOIL  THERMOGRAPH. 

^^""^  GROUND,   EXPOSED  TO  THE  SUN.     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

OCTOBER  ^fVfi^n"!  ir'^TnS»'^?r,!='SL™L*  ORANGE  ™EE ,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.      IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  8:00  A.M. 

OCTOBER  17  TO  8:00  A.M.   OCTOBER  19   (48  HOURS).     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 


! 

See  rcfsrencs  Dot«8  (ollovlng  StatloD  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1960 


Station 


Day  of  month 

1      2      3      4      S      6      7      8     9     10     U     12    13    14    IS     16    17  |  18     19    20    21    22    23    24    2S    26    27    28    29    30  31 


BIG  BEAR  LAKE  DAU 
BLUE  CANYON  WB  AP 
BOCA 

BRIDGEPORT 
CHESTER 
DOYLE  5  SSE 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOHTFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


7.0 
8 

0.3 


HUNTINGTON  LAKE 
MANZANITA  LAKE 
IIINER.4L 
HONO  LAKE 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 
KT  WILSON  FC  338  B 
PALOMAR  MTN  OBSY 
SNOW  LAB  CEN  SIERRA 
SQUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL  INN  NO  2 
TABLE  MOUNTAIN 
TAHOE  CITY 
TWIN  LAKES 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WOODFORDS 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


i  SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND I 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


0.5 
X 


3.0 
2 


8.0 
8 


0.5(12.0 
12 


I 
I 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
-  341  - 


OCTOBER  1960 
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OCTOBER  1960 
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OCTOBER  1960 
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   OCTOBER  1960 
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STATION  INDEX 

OCTOBER  1960 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNl  Y 

DRAINAGE  t 

W 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

1 

OBSERVER 

1 

STATION 

INDEX  NO. 

1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

0 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

i 

PRECIP. 

SPECIAL  j 

ELEVJ 

TEMP. 

PHECIP. 

> 

SPECIAL 

ACTON  esCONDIDO  FC26IBE 

001<< 

LOS  ANGELES 

29 

118  17 

2920 

5P 

J  C  FASSOLO 

CAZADERO 

CECILVILLE  SAWYER 

1602 

SONOMA  2 

2  38  32 

123  08 

5P 

MISS  HAZEL  L  BOROTRA 

A  OE  L  A  N  T  0 

ADIH  RANGER  STAT  ION 

002<t 

MODOC 

15 

34  35 
41  12 

117  25 

2845 

5P 

SS 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOUNTAIN  VIEW 

1606 

SISKIYOU  1 

2  41  06 

123  03 

3000 

6P 

6P 

MOUNTAIN  VIEW  RANCH 

ALAMO  1  N 

OObU 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  02 

405 

9A 

GIOVANNI   B  MUZZINl 

CEDAR  GROVE 

1609 

FRESNO  1 

1   36  47 

118  40 

8A 

BA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

ALDEBPOINT 

0088 

HUMBOLDT 

123  36 

435 

9A 

MRS  CORA  C  OLSEN 

CEDAR  POINT  RANCH 

1611 

MARIPOSA  2 

7  37  26 

119  44 

3230 

5P 

CEDAR  POINT  RANCH 

ALISO  CN  OAT  HI  FC  <i'.6 

0115 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

IIB  33 

2367 

5P 

CEDARV 1 LLE 

1614 

MODOC  1 

e  41  32 

120  10 

4670 

8A 

8A 

ALPINE 

0136 

SAN  01  EGO 

33 

32  50 

1735 

ss 

SS 

ALPINE  FIRE  DEPT 

CENTEfiVILLE  POWER  HOUSE 

1624 

BUTTE  2 

3  39  47 

121  40 

522 

Sa 

4LTA0ENA 

01't4 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

lis  08 

1125 

5P 

RUBIO  CANON  L+W  ASN 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

YUBA 

6  39  29 

121  14 

2676 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALTURA5  RANGER  STATION 

0161 

MODOC 

21 

41  29 

120  32 

4365 

3A 

eA 

U  S  FOREST  SERVICE 

ChATSWORTH  FC  24  D 

1680 

LOS  ANGELES  1 

3  34  15 

118  36 

957 

VAR 

LONNIC  BATWAY 

AMBOt 

0176 

SAN  BERDINO 

34  34 

H5  45 

635 

STATE  DIV  OF  HWYS 

chatswopth  reservoir 

1662 

LOS  ANGELES  1 

3  34  14 

118  37 

912 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ANGtOLA 

020'< 

TULARE 

35  59 

119  29 

205 

5P 

ANGIOLA  ELEV  +  WH5E 

Cherry  valley  dam 

1697 

TUOLUMNE  3 

7  37  58 

119  55 

4765 

8A 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

0212 

17 

122  26 

1815 

BP 

6P 

P AC  IF  1 C  UN  ION  COL 

CHESTER 

1700 

PLUMAS 

8  40  16 

121  13 

4530 

4P 

4P 

MRS  C  B  KROEKER 

ANTIOCH  fl8ReeOAB0  MILL 

0227 

CONTRA  COSTA 

38  01 

3P 

FI6REB0  PRODUCTS  CORP 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

8A 

4P 

US  PLANT    INTRO  GRDN 

antioch  pumping  plant  3 

0232 

CONTRA  COSTA 

27 

37  59 

121  44 

60 

8A 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

SAN  BENITO  2 

0  35  54 

121  36 

125 

VICTOR  L  HASKIN 

02  35 

RIVERSIDE 

33 

33  33 

116  40 

3915 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHOLAME  HATCH  RANCH 

1743 

SN  LUIS  OBPO  2 

4  35  41 

120  12 

1976 

Everett  c  hatch 

APACHE  CAMP 

02  39 

VENTURA 

30 

34  52 

119  20 

KERN  CO  ROAO  CAMP 

CHUCHUPATE  ranger  STA 

1754 

VENTURA  1 

0   34  48 

119  01 

5260 

U  S  FOREST  SERVICE 

APPLE  VALLEY 

SAN  BERDINO 

15 

34  31 

117  13 

5P 

APPLE  VALLEY  RANCHOS 

chula  vista 

1758 

SAN  DIEGO  3 

3  32  35 

117  06 

BA 

WESTERN  SALT  COMPANY 

ARROrO  GRANDE 

0320 

SN  LUIS  08PO 

35  07 

120  34 

105 

COUNTY  ROAD  DEPT 

CISCO  BANGER  STATION 

1768 

PLACER 

6   39  IB 

6739 

8a 

U  S  FOREST  SERVICE 

ARROYO  SECO 

0322 

MONTEREY 

24 

36  14 

121  29 

800 

MRS    IRMA   V  GOULD 

C I TRUS  HE  IGhTS 

1773 

SACRAMENTO  2 

3  38  42 

121  18 

6P 

JAMES  D  GOODRIOGE 

ARROtO  seCO  RS  FC  508  C 

0327 

LOS  ANGELES 

13 

34  13 

118  10 

1220 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLAREMONT  POMONA  COL 

1779 

LOS  ANGELES  2 

6  34  06 

117  43 

1201 

6P 

F  P  BRACKETT  OBSY 

ASH  MOUNTAIN 

03'.3 

TULARE 

36  29 

US  50 

1698 

BA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

CLARKSBURG 

1784 

YOLO  2 

3  38  25 

121  32 

BA 

BA 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

0355 

26 

UT  53 

340 

7A 

HERSChEL  P  CLAUSEN 

ClEARLAKE  HI GHLANOS 

1806 

LAKE  2 

3  38  58 

122  39 

1320 

8A 

SA 

C    IVAN  GLENDINNINO 

ATLAS  ROAO 

napa''^ 

36  25 

GLADYS  A  OUTRA 

CLOVERDALE    3  SSE 

SONOMA  2 

2  38  46 

122  59 

320 

ART INO  MUZZIN 

ATWELL  CCC  CAMP 

037b 

TULARE 

'g 

36  2a 

118  40 

6400 

VAR 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CLOVEROALE    11  W 

1640 

SONOMA  2 

2   38  46 

123  13 

1820 

F  RANK  S  ORNBAUN 

AU8£RRr 

0379 

FRESNO 

27 

37  05 

lis  29 

2005 

5P 

6P 

PETE  E  DUBOSE 

CLOVER  MEADOWS  GS 

1644 

MADERA  2 

7   37  32 

119  17 

7002 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

AUBURN 

0383 

PLACER 

1 

121  04 

1297 

7A 

7A 

DAN  BARBER 

COAL INGA 

1864 

FRESNO  2 

120  21 

671 

6P 

COALINGA  FIRE  OEPT 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0395 

LOS  ANGELES 

33 

33  21 

0 

8A 

SA 

HAReOR  MASTER 

COALINGA  1  SE 

1967 

FRESNO  2 

120  20 

UNION  OIL  COMPANY 

AVENAL  9  SSE 

0398 

KINGS 

35  54 

120  03 

BA 

TIDEWATER  OIL  CO 

COAL INGA  14  NW 

1869 

FRESNO  2 

7   35  14 

120  34 

1640 

MRS  Charles  howell 

AZUSA  CITY  PARK  FC  1'.3 

0<!>  10 

LOS  ANGELES 

26 

34  08 

117  54 

5P 

CORNELIUS  SMITH 

COLBYS  FC  53  0 

1896 

LOS  ANGELES  1 

118  07 

ROBERT  L  CHANDLER 

KERN 

34  57 

lie  11 

2645 

5P 

GEORGE  L  TURCOTT 

COLD  SPRINGS  CAMP 

MONTEREY 

121  41 

U  S  FOREST  SERVICE 

BADGER 

0'.22 

TULARE 

36  38 

3030 

MRS  LUCILLE  E  WEDDLE 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

190  7 

SHASTA  2 

01*25 

MAR  I POSA 

14 

119  40 

VAR 

S 

US  NAT  PARK  SERVICE 

1912 

PLACER 

8   39  06 

120  58 

2418 

4P 

SOUTHERN  PAC IF IC  CO 

DAKER 

SAN  BERDINO 

35  16 

^940 

L  E  METhENY 

COLGATE  POWER  HOUSE 

6  39  20 

121  11 

4P 

P  G  •  E  COMPANr 

BAKER  9  NNW 

0'.3T 

SAN  BERDINO 

6 

35  23 

116  07 

1045 

eA 

eA 

L  A  wTR  *  Pwfi  DEPT 

COLUSA  1  SSW 

1948 

COLUSA  2 

3  39  12 

122  01 

60 

6P 

6P 

1  VAN   J  STEPHENS 

bakersfielo  w6  airport 

01.42 

KERN 

10 

35  25 

119  03 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CONCORD  3  E 

1962 

CONTRA  COSTA 

8A 

HOWARD  R  LE£ 

6ALCH  POWER  MOUSE 

04^9 

FRESNO 

11 

36  55 

119  05 

1720 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

COPCO  NO  1  OAM 

1990 

S I SK 1  YOU  1 

2  41  59 

122  20 

2703 

CALIF  OREGON  POWER  CO 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

01.68 

TEHAMA 

23 

39  56 

122  47 

6500 

VAR 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORCORAN   IRRIG  DISTRICT 

2012 

9  36  06 

200 

BA 

BARNESON  PARK 

0509 

ORANGE 

26 

33  56 

117  51 

575 

8A 

BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 

2015 

LAKE  2 

3  36  51 

122  47 

2610 

9A 

EDWARD  J  COROES 

Barrett  oam 

0511. 

SAN  DIEGO 

116  40 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

TEHAMA  Z 

3  39  54 

122  22 

487 

SA 

3ARST0H 

0519 

SAN  8ERDIN0 

IS 

34  54 

117  01 

2142 

4P 

SO  CAL IF  WATER  CO 

CORONA 

2031 

RIVERSIDE  i 

8  33  52 

117  34 

710 

4P 

CORONA  FIRE  DEPT 

BATES  RIOGE 

SNTA  BARBARA 

30 

34  55 

119  54 

5300 

VAR 

S 

U  S  FOREST  SERVICE 

CORRAL ITOS 

2048 

SANTA  CRUZ  i 

0  36  59 

264 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

0596 

9 

118  62 

6800 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

INYO 

9  36  29 

116  11 

VAR 

S 

DEPT  WATER  RESOURCES 

BEAUMONT 

RIVERSIDE 

33  56 

^8A 

BEAUMONT    IRRIG  DIST 

COVELO 

MENDOC INO 

7  39  47 

123  15 

1385 

BA 

BA 

GRANT    W  HANCOCK 

eEAUMONT  PUMPING  PLANT 

0507 

RIVERSIDE 

26 

33  59 

116  58 

3046 

7A 

7A 

BEAUMONT    IRRIG  DIST 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

20B4 

MENDOCINO 

123  06 

1614 

U  S  FOREST  SERVICE 

8EAUM0NT    1  E 

0609 

RIVERSIDE 

33  56 

116  57 

2600 

U  S  W6  OBSERVER 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

2090 

LOS  ANGELES  2 

6   34  05 

117  52 

675 

WILLIAM  B  TEMPLE 

BEEHIVE  MEADOW 

06  17 

TUOLUMNE 

38  00 

119  47 

VAR 

s 

HETCh  HETCHY  WTR  SUP 

COW  CREEK 

2092 

INYO 

61  36  30 

lib  52 

-125 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

BEL  AIR  FC  10 

0619 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

116  27 

5P 

T   J  LE  BLANC 

2103 

R I VE  R  S I DE 

6   33  26 

116  30 

2300 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEN  LOMONO 

06  71. 

SANTA  CRUZ 

37  05 

122  06 

504 

5P 

5P 

MRS  NELSON  I  SNAW 

COYOTE  WELLS 

2111 

IMPERIAL 

250 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BENSONS  FERRY 

0682 

SAN  JOAQUIN 

38  15 

121  26 

17 

7A 

ON  DINCONTlNUeO  7/1/59 

CRABTREE  MEADOW 

21  14 

TULARE 

0  36  34 

118  20 

10720 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BERKELEY 

0693 

ALAMEDA 

37  52 

122  15 

8P 

UMVERSI  TY  of  CAL  IF 

CBAWFORD  RANCH 

SOBER  T  A  CRAWFORD 

BERRYESSA  LAKE 

0705 

23 

38  33 

122  14 

460 

HARvEY  0  FRyER 

CRESCENT  CITY   1  N 

DEL  NORTE 

124  12 

THE  CAL-ORE  PWR  CO 

BESMICK  7  S 

071S 

SISKIYOU 

12 

122  14 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CRESCENT  CITY   7  ENE 

DEL  NORTE 

^50 

SA 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 

BIEBER 

LASSEN 

41  07 

4130 

MARK    P  HICKS 

CRESCENT  CITY  MNTNC  STA 

21  50 

DEL  NORTE 

7    41  46 

124  12 

STATE    DIV  OF  HWYS 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

0738 

TRINITY 

35 

123  15 

1272 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

2163 

SAN  BERDINO 

5   34  15 

117  17 

4530 

: 

CR  FST  CO  WATER  OlST 

BIG  BEAR  LAKE 

SAN  BERDINO 

34  15 

116  55 

6745 

SP 

5P 

BIG  BEAR  LK  FIRE  OlST 

CROCKETT 

2177 

CONTRA  COSTA 

4   38  02 

C*H  SUGAR  REFINING  CO 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

071.2 

SAN  BERDINO 

28 

34  14 

116  58 

7A 

C  H 

KENNETH  V  SIMPSON 

CRYSTAL  LAKE  FC  Z83C 

LOS  ANGELES 

U  S  FOREST  SERVICE 

aiG  CREEK  PH  NO  1 

FRESNO 

27 

37  12 

119  15 

4928 

5P 

5P 

SO  CAL  IF  EOl SON  CO 

*CULV£R  CITY 

LOS  ANGELES 

CULVER  CITY  BUS  LINE 

BIG  DALTON  OAM  FC2238-E 

0758 

LOS  ANGELES 

26 

117  49 

1575 

DEW  [LSON 

CUMMI NGS 

2218 

MENDOCINO 

DONALD  E  INGRAM 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

INYO 

U8  28 

10000 

OEPT  WATER  RESOURCES 

2224 

LAKE 

3  38  57 

MRS  M   V  CUNNINGHAM 

BIG  PINES  PARK  FC  838 

0779 

LOS  ANGELES 

34  23 

6860 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CUYAMA 

2236 

SNTA  BARBARA 

2240 

8A 

JOHN    S  BOwELL 

BIG  SUR  STATE  PARK 

0790 

MONTEREY 

36  15 

121  47 

235 

8A 

STATE  PARK  SERVICE 

CUYAMAC A 

22  39 

SAN  DIEGO 

5  32  59 

116  36 

4650 

8A 

8A 

8 (G  TUJUNGA  DAM  FCtbD-E 

0798 

LOS  ANGELES 

13 

lie  11 

2315 

5P 

WILLIAM   L  CROKE 

CUYAMA  RANCH 

SN  LUIS  OBPO 

0  34  59 

119  40 

2170 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL 

LOS  ANGELES 

34  11 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CUYAMA  RANGER  STATION 

224< 

SNTA  BARBARA 

2749 

U  S  FOREST  SERVICE 

BISHOP  CREEK    INTAKE  2 

0819 

INYO 

19 

37  15 

lie  35 

8154 

MID 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

DAGGETT    1  ENE 

2255 

SAN  BERDINO 

6   34  52 

U6  62 

1975 

COOL  WATER  RANCH 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 

FRESNO 

37  06 

118  34 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OAGGETT  FAA  AIRPORT 

2257 

SAN  BERDINO 

6   34  52 

116  47 

1922 

HID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

BISHOP  W8  AIRPORT 

0822 

19 

37  22 

118  22 

4ioe 

MID 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DANA  2  SE 

2269 

SHASTA 

1   41  05 

121  31 

3320 

BA 

HARLE  T  NEUERBUHG 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

0821. 

INYO 

19 

37  22 

118  43 

9  390 

UA 

UA 

UNION  CARBIDE  CO 

DAVIS  1  WSW 

2294 

YOLO 

3  38  32 

121  45 

51 

BA 

BA 

BA 

:g 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

BLACK  MOUNTAIN  2  Sw 

0850 

SANTA  CLARA 

37  18 

122  10 

2330 

MRS  MARY  INCERPI 

DAVIS  CREEK 

2296 

MODOC 

1   41  44 

120  22 

4750 

8A 

RICHARD  F  HUGHES 

BLACKS  MOUNTAIN 

0867 

LASSEN 

40  46 

121  12 

7200 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2306 

MODOC 

1  41  13 

121  23 

3650 

HERMAN  L  LORENZEN 

BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 

0B7O 

LASSEN 

21 

121  15 

5600 

7A 

U  S  FOREST  SERVICE 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

2331 

INYO 

6  37  22 

U7  59 

5225 

5P 

5P 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

BLUE  CANYON  WB  A  J RPOR T 

0897 

PLACER 

39  17 

120  42 

5280 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

2334 

NEVADA 

8  39  18 

120  61 

3700 

5P 

5P 

P   G  >    E  COMPANY 

BLUE  LAKE  REOwOOD  CREEK 

0903 

HUMBOLDT 

17 

123  49 

975 

9A 

2346 

9  36  47 

119  IS 

323 

DELANO  F IRE  DEPT 

6LYTHE 

RIVERSIDE 

33  37 

4P 

STATE   DIV  OF  FSTRr 

DEL  MONTE 

MONTEREY 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

BLYTHE  7  W 

0925 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

114  43 

390 

STATE   DIV  OF  FSTRy 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

2369 

STANI SLAUS 

7  37  25 

121  23 

1125 

6P 

STANISLAUS  COUNIr 

BLTTHe  FAA  AIRPORT 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

114  43 

M|I> 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

DENAIR 

STANISLAUS 

7   37  32 

120  46 

124 

6P 

6P 

W  F  MOORE 

BOCA 

0931 

NEVADA 

36 

39  23 

120  06 

5532 

8A 

8A 

HAROLO  M  PA8ST 

OE  SABLA 

BUTTE 

3   39  62 

121  37 

2713 

4P 

P  G  *  E  COMPANY 

BONITA 

0966 

SAN  DIEGO 

33 

32  40 

117  02 

105 

5P 

R  M  ALLEN 

OESCANSO  BANGER  STATION 

2406 

SAN  DIEGO 

3   32  51 

U6  37 

3500 

8a 

U  S  FOREST   SERV ICE 

BOONVILLE  HWY  MNTNC  STA 

0973 

MENDOC INO 

17 

39  01 

123  22 

342 

eA 

STATE  DIV  OF  HWYS 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

2432 

LOS  ANGELES 

6   33  59 

117  50 

740 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BORON 

KERN 

35  00 

117  39 

2455 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

2458 

YUBA 

8  39  21 

121  12 

1550 

P  G  +  E  COMPANY 

BORREGO  DESERT  PARK 

0983 

SAN  OlEGO 

33  16 

116  25 

745 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DONNELLS  DAM 

2465 

TUOLUMNE 

34  38  20 

U9  58 

4835 

CLOSED  10/ 6/60 

80RREG0  SPRINGS  3  NNE 

SAN  DIEGO 

33  17 

116  21 

625 

8A 

8A 

01  GIORGIO  FRUIT 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

2467 

NEVADA 

36  39  19 

120  14 

5937 

SA 

8A 

CAL IF  DIV  BEACH  *  PKS 

BOULDER  CPEEK 

DOS  RIOS 

2490 

MENDOC 1  NO 

7  39  43 

123  21 

927 

8A 

STUART  T  PRICHETT 

LOCATELL  i  RANCH 

1005 

SANTA  CRUZ 

37  09 

122  12 

2175 

VINCENT  0  LOCAIELLI 

DOUBLEBUNK  MEADOW 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BOULEVARD 

SAN  DIEGO 

6 

116  17 

3350 

9A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

2494 

LOS  ANGELES 

33  33  56 

UB  08 

116 

6P 

DOWNEY  FIRE  DEPI 

BOUQUET  CANYON 

1013 

LOS  ANGELES 

29 

34  35 

116  22 

3055 

MIO 

L    A  WTR   .  PWR  OEPT 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

2500 

SIERRA 

8  39  34 

120  50 

2895 

U  S  FOREST  SERVICE 

BOMHAN  DAH 

!018 

NEVADA 

8 

120  40 

5347 

NEVADA  IRRIG  DIST 

DOYLE 

LASSEN 

8  40  02 

120  06 

4240 

lOP 

JUNIUS  M  OIKON 

BRADFORD  RANCH 

RIVERSIDE 

33 

33  29 

116  48 

3345 

5P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOYLE  5  SSE 

2506 

LASSEN 

8  39  57 

120  06 

7A 

FRANK  M  ROWLAND 

BRADLEY 

1031. 

MONTEREY 

24 

35  52 

eA 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

LOS  ANGELES 

29  34  29 

116  32 

1516 

7A 

JAMES  B  HAY 

BRAWLEt  £  SW 

IMPER 1 AL 

32  57 

-100 

8A 

8A 

G 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

DUDLEYS 

2539 

MARIPOSA 

4  37  45 

120  06 

3000 

5P 

W  D  MC  LEAN 

1050 

SISK 1  YOU 

12 

41  34 

122  03 

5759 

VAR 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DUNNIGAN 

2568 

YOLO 

23  38  53 

121  58 

63 

9A 

MRS  ALETHA  G  HUNT 

10  56 

26 

33  55 

345 

BREA  FIRE  OEPT 

2570 

SAN  BERDINO 

5   35  03 

116  26 

4P 

EARL  K  WOBSER 

BREA  DAM 

1057 

ORANGE 

26 

33  53 

117  56 

275 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OUNSMUIR  BANGEB  STATION 

2572 

SISKIYOU 

23  41  13 

122  16 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRENTWOOD  6  SW 

CONTRA  COSTA 

37  53 

VERNON  R  CAKEBREAD 

DUTTONS  LANDING 

^'*20 

8A 

BA 

DAN  STEELE 

BRIDGEPORT 

1072 

36 

38  15 

119  14 

6470 

6P 

6P 

BRUCE  L  60ELK 

EAGLE  LAKE   STONE  RANCH 

2595 

LASSEN 

8  40  39 

120  39 

5130 

6P 

ALBERT  STONE 

BRIDGEPORT  HANGER  STA 

1076 

MONO 

38 

38  16 

U9  17 

6550 

U  S  FOREST  SERVICE 

EAGLE  MOUNTAIN 

2698 

RIVERSIDE 

6  33  48 

115  27 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

BRIOGEVILLE   <•  NNW 

1080 

HUMBOLDT 

7 

40  32 

2050 

MRS  ALBERT   fi  HUNT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

COLUSA 

23  39  22 

122  31 

1205 

SA 

SA 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

1112 

2: 

122  09 

9A 

9A 

MRS  JOYCE  A  FARNHAM 

EAST  VIDETIE  MEADOW 

2653 

TULARE 

1    36  44 

UB  23 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRUSH  CREEK  RANGER  STA 

1130 

121  20 

3560 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

EL  CAPITAN  DAM 

2705 

25  32  53 

116  49 

600 

8A 

8A 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

1133 

39  00 

120  35 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EL  CENTRO  2  SSW 

2713 

IMPERIAL 

6  32  46 

116  34 

-30 

5P 

5P 

EL  CENTRO  WATER  DEPT 

BRYSON 

llii2 

MONTEREY 

24 

121  05 

925 

ERNEST  A  WEFEHLING 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

2728 

AMADOR 

6  3B  20 

120  40 

715 

5P 

5P 

P   G   ♦   E  COMPANY 

BUCKHORN 

1 149 

21 

40  52 

121  51 

3771 

3P 

MRS  ANNA  M  DAVIDSON 

ELIZABETH  LAKE  CANYON 

BUCKS  CREEK  PH 

1159 

PLUMAS 

8 

39  54 

121  20 

1760 

2P 

P  G  »  E  COMPANY 

FC  128  e 

273S 

LOS  ANGELES 

29  34  36 

UB  34 

2075 

5P 

E  E  STUDLEY 

BUCKS  LAKE 

PLUMAS 

MRS  FAYE  0  MC  HUGH 

ELK  VALLEY 

DEL  NORTE 

5P 

ROBERT  E  eOTTEL 

1170 

SAN  BENITO 

2( 

36  46 

121  11 

1640 

MRS  LOLA  F  GALLI 

ELLERY  LAKE 

2756 

MONO 

36  37  56 

119  14 

9600 

Mil 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

BULLARDS  BAR  PWR  HOUSE 

1180 

121  09 

1775 

P  G  +  E  COMPANY 

ELL lOTT 

276C 

SAN  JOAQUIN 

16   38  14 

121  11 

90 

7A 

C  NORMAN  ADAMS 

6UR8ANK  FIRE  DEP  FC226e 

1  192 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

660 

5P 

CHIEF   W   J  TAYLOR 

EL  MODE N A 

2775 

ORANGE 

28   33  48 

117  47 

HOMER  F  WANNAMAKER 

BuRBANK  W8  AIRPORT 

1  194 

13 

34  12 

118  22 

699 

MIO 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ELSINORE 

280S 

RIVERSIDE 

28  33  40 

117  21 

1300 

6P 

STATE    DIV  OF  FSTRY 

BURL INGAME 

SAN  MATEO 

122  21 

10 

CITY  OF  BuRLINGAME 

ELSINORE  4  SSE 

2812 

RIVERSIDE 

28   33  37 

117  19 

1305 

JOHN  L  EWINO 

6URNE  f 

1214 

2 

40  53 

121  40 

3127 

8A 

8A 

MRS  RUTH  C  ESTES 

ESCONDI DO 

2862 

SAN  DIEGO 

33  33  07 

117  05 

660 

6P 

OARWIN  M  T ING 

6URNT  RANCH  1  S 

1215 

35 

40  48 

123  28 

2150 

8A 

PAUL  F  KAUT 

ESCONOIDO  PARK  HILL 

286? 

SAN  DIEGO 

33  3  3  07 

117  04 

850 

CITY  OF  ESCONDIOO 

BURTON  RANCH 

1216 

37  52 

122  05 

560 

8A 

MRS  MAR  STIRTON 

ETIWANOA 

289= 

28  34  08 

117  31 

1390 

CORPS  OF  ENGINEERS 

auTTONWILLOW 

1244 

KERN 

10 

35  24 

119  28 

268 

8A 

6i 

BUENA  VISTA  W  S  OlST 

289^ 

SISKIYOU 

12  41  28 

122  64 

2912 

LAWRENCE  E  BUCKNER 

CABAZON 

12SC 

RIVERSIDE 

33  55 

JAMES  A  WAKELAND 

•  EUREKA  HB  C I  TV 

MIC 

: 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

1252 

3-= 

117  14 

410 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

EICHEOUER  RESERVOIR 

292. 

MARIPOSA 

,4  37  35 

120  16 

484 

6) 

MERCED  1 RH IG  Dl ST 

CACHUMA  DAM 

1253 

SNTA  BARBARA 

32 

119  59 

781 

eA 

Bi 

8A 

U  S  Bufl  RECLAMAT ION 

EkETER  fauver  ranch 

292< 

TULARE 

9  36  21 

119  04 

CHARLES  0  COULTER 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1272 

SAN  BERDINO 

4790 

SAN  BERDINO  CO  FCO 

FAIRF lELO 

293 

23   38  15 

122  03 

16 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1271 

CALAVERAS 

2 

39  17 

120  19 

4696 

8' 

8a 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

29  3* 

SOLANO 

23  38  15 

122  03 

19 

4P 

POL  ICE  DEPARTMENT 

CALAVERAS  RANGER  STA 

126C 

CALAVERAS 

34 

120  22 

3343 

U  S  FOREST  SERVICE 

FAIRMONT 

294 

LOS  ANGELES 

15   34  42 

118  26 

3060 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

CALAVERAS  RESERVOIR 

128 

ALAMEDA 

37  29 

121  49 

805 

7A 

S  F  WATER  OEPT 

FALLBROOK 

295 

SAN  DIEGO 

33  33  21 

117  16 

542 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CALEXICO  2  NE 

IMPE  R 1 AL 

12 

IMPERIAL    IRRIG  OlST 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

296 

SHASTA 

21   41  01 

121  28 

3340 

BA 

8> 

8 

H 

PUB  DISCONT INUEO 

CALIFORNIA  HOT  SPROS  R 

130C 

TULARE 

35  53 

lie  41 

2950 

U  S  FOREST  SERVICE 

FEATHER  FALLS 

299 

BUTTE 

8  39  36 

121  15 

2965 

JOE  WHEELER  JR 

CALI5T0GA 

I31J 

1 

38  35 

122  35 

7, 

JOSEPH  J  SChOLL  JR 

FERGUSON  RANCH 

302 

TEHAMA 

23  40  21 

122  27 

BOO 

7/ 

MRS  LISA  FERGUSON 

CALLAHAN  RANGER  STATIOf 

13ie 

SISKIYOU 

1 

122  48 

3136 

5F 

U  S  FOREST  SERVICE 

FERNDALE   8  SSW 

302 

17  40  30 

124  20 

1445 

8 

MRS  H  S  MIERONYMUS 

CAMP  ANGELUS 

136 

SAN  BERDINO 

2 

3  4  09 

5800 

JOSEPH  HOLT 

FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 

303 

AMADOR 

15  38  31 

120  42 

2100 

8 

WENTWOBTM  LYNCH 

142* 

SAN  DIEGO 

3 

116  28 

2630 

5P 

ARCHIE  C  LEACH 

F IGUEROA  MOUNTAIN 

304 

SNTA  BARBARA 

32  34  44 

120  00 

3150 

U  S  FOREST  SERVICE 

142 

CAL  AVERAS 

IC 

120  51 

it 

8, 

8A 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

FILLMORE    1  WNW 

3U5 

VENTURA 

29  34  24 

118  66 

435 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

143 

S 1 ERRA 

120  34 

5565 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

144 

SN  LUIS  OBPO 

35  20 

120  41 

615 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FJNLEY    I  W 

305 

LAKE 

2  3  39  00 

122  56 

1360 

7 

LESTER  W  BOABDMAN 

CAHPIONV 1 LLE  RANGER  ST 

146 

39  27 

121  02 

6/ 

U  S  FOREST  SERVICE 

FINLEY    5  SW 

LAKE 

23  38  58 

122  67 

1760 

MRS   HILDA  K  GRAHAM 

CAMP  w I SHON 

147 

36  11 

3800 

FIVE  POINTS  5  SSW 

FRESNO 

11   36  21 

120  09 

285 

RAYMOND  THOMAS  RANCH 

147 

MODOC 

2 

41  22 

121  03 

4500 

8' 

MRS  VIRGINIA  L  MILLER 

FLEMING  FISH  *  GAME 

LASSEN 

18  40  22 

120  19 

CAL  DEPT  FISH  +  GAME 

CANBY  RANGER  STATION 

147 

2 

41  27 

120  52 

4312 

S/ 

U  S  FOREST  SERVICE 

FLORENCE  LAKE 

309 

FRESNO 

27  37  16 

118  58 

SO  CALIF  EDISON  CO 

CANOGA  park  PIERCE  COL 

148 

34  11 

PIERCE  JR  COLLEGE 

FOLSOM  DAM 

311 

SACRAMENTO 

1   38  42 

121  09 

350 

8 

8 

a 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CANT  I L 

148 

KERN 

35  18 

117  58 

POSTMASTER 

FONTANA  5  N 

311 

SAN  BERDINO 

117  27 

1972 

ROLAND  W  GEICHELL 

149 

PLUMAS 

121  05 

4555 

5 

P  G  ♦  E  COMPANY 

FONTANA  KAISEB 

312 

SAN  BERDINO 

28  34  06 

117  30 

1090 

4F 

4 

KAISER  STEEL  CORP 

CARBON  CANYON  OILMAN 

2 

33  55 

117  47 

1625 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FOREST  GLEN 

313 

TRINITY 

35  40  23 

123  20 

2340 

8 

MRS  a  E  ESL  ICK 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

152 

SAN  BERDINO 

2 

33  57 

117  48 

1220 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORESIHiLL  RANGER  STA 

31  3 

PLACER 

1  39  01 

120  60 

3200 

U  S  FOREST  SERVICE 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

152 

PLUMAS 

40  05 

121  09 

2986 

P  G  +  E  COMPANY 

FORT  BIDWELL 

315 

MODOC 

18  41  51 

120  08 

5f 

6 

L   J  FEE 

CARMEL  VALLEY 

153 

MONTEREY 

36  29 

121  44 

425 

5 

5, 

A  A  COLLINS  JR 

FORT  BRAGG 

MENDOCINO 

17  39  27 

123  48 

80 

8 

8 

CALIF  *  WESTERN  R  R 

CATHAY  BULL  RUN  RANCH 

158 

MARIPOSA 

2 

37  24 

120  03 

1425 

9 

9 

WM  H  ALISON 

FORT  BRAGG  AVIAT ION 

MENDOCINO 

17  39  24 

123  49 

llf 

11 

U  S  WB  OBSERVER 

-  346  - 


STATION  INDEX 


STATION 


FoftT  blCK    1  NNC 
FOBT  JONES  6  ESe 
FORT  JONES  B*NGE»  STA 
FORT  ROSS 
FREEDOM  e  NNW 
FRENCH  GULCH 
FRESNO  HB  AlRPOfJT 
FRIANT  GOvEBNMENT  CAMP 
FULLERTON  ARHOUES  flANCI 
FULLERTON  0AM 

FULLERTON  M[LLCR£ST  BE: 

GARBERVILLE 

GARDEN  VALLEV  2  S 

GASOUET  RANGER  STATION 

GEM  LAKE 

GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GERSEB  RANCH 
GEftLE  CBEEK  CAHP 
GIANT  FOBEST 


BBALTAB  DAM  NO  2 
LLESPie  FIELD 
LBOT 
LROt  I 
LBOT 


173  Oti  NORTE 
176  SISKIYOU 
182  SISKITOU 
191  SONOMA 
232    SANTA  CRUZ 
26J  SHASTA 
2  57i  FRESNO 
261  FRESNO 
279  ORANGE 
265  ORANGE 

3288  ORANGE 

320  HUMBOLDT 

336  EL  DORADO 

3357  DEL  NOBTE 

3691  MONO 

381  EL  DORADO 

38<>  EL  DORADO 

387  SANTA  CLARA 

38e|  EL  DORADO 

33971  TULARE 

3402  5NTA  BARBARA 
3(il0|  SAN  DIEGO 
3itlT  SANTA  CLARA 
3419  SANTA  CLARA 
3'.22  SANTA  CLARA 
iLENDALE  SIAPEN  FC  295&|  3*.50,  LOS  ANGELES 

■  -i  WEST  FC   185       I  3452  LOS  ANGELES 

LE  I  J*.63!  I.EPN 

I  GLENNVILLE  FULTON  RS       I  3*.65i  KERN 
I  GOLD  RUN  I  3'.9l'  PLACER 


GONZALES  9  ENE 

GOOSE  LAKE  WEST 

GRACE  MEADOW 

GRANITE  BASIN 

GRANT  GROVE 

GRASS  VALLEY 
I  6BASS  VALLEY  2  NNE 
.  GBATON  1  W 

GREENLAND  RANCH 

GREENVIEW 

I  GREENVILLE  SANGER  STA 

i  GBUZLT  FLATS 

I  GBIZZLT  PEAK 

,  GROVELANO  2 

I  GROVELANO  RANGER  STA 

GUERNEVILLE 

HAINES  CANYON 
LOWER  FC  364 

HAINES  CANYON 
UPPER  FC  367 

HAIWEE 

'  MOON  BAY  2  NNW 
HAMILTON  BRANCH  PH 
HAMILTON  AIB  FORCE  BASE 
HANFORO 
HANSEN  0AM 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 
HARRIS  GAGING  STATION 
HARRISON  GULCH  HS 

IRY  L  ENGLEBRIGhT  OA*^ 

■  CREEK  RS 

■  CREEK  PH  NO  1 
HAVFIELD  PUMPING  PLANT 

I  HAYFORK  BANGER  STATION  I 
HAYWARD  6  ESE  I 
HEALDSBURG  I 
HEALDSBUHG  2  £  I 
HEMET  I 
MEMET  RESERVOIR  I 
HENSHAW  DAM  ' 

HERNANDEZ  2  Nw  ' 

HERNANDEZ   7  SE 

HESPEBIA 

HETCH  HEICHT 

HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 

HILTS 

HOBERCS 

MOCKETT  MEADOWS 
HODGES  DAM 
HOEGEES  FC  60  A 

HOLLISTER 
HOLLISTER  2 
HONEYDEW  2  WSH 
HOOPA 

>A  2  SE 
HOPLAND  8  NE 
HOPLAND  LARGO  STATION  ' 
HOSSACK  I 
HUASNA 

HUCKLEBERRY  LAKE 


HUNTINGTON  LAKE 
HYAMPOM 

IDLEWILD  HWY  MNINC  STA 
lORlA 

lOYLLMILO  RANGER  STA 
IMPERIAL 
INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE  ONION  VLY 
INOlO  U  S  DATE  GARDEN 

INTOKERN 

INYOKERN  ARMITAGE 
I  ONE 

IOWA  HILL 

IRON  MOUNTAIN 

IRON  MOUNTAIN  LOOKOUT 

JESS  VALLEY 

JOHNSONDAlE 

JOSHUA  TREE 

JULIAN 

JUNCAL  DAM 
KAISER  MEADOWS 
KEE  RANCH 
KELLOGG 
■:ElSEYv1llE 
fEl-SETVlLLE   4  SM 
■ ENTFIELO 
'ERLINGER 

KERN  RIvER   INTAKE  NO  3 


I  NO  I 


KERN  RIVEB  I 
KERN  RIVER  I 
KETTLEMAN  CITY  1  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
KILARC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 
KLAMATH 

KNEELANO  lU  SSE 
KNIGHTS  FEBHY  Z  SE 
KORBEL 

KVBUBZ  STRAWBERRY 

CRESCENTA  FC  251 
LAFAYETTE  1  NNE 
LAGUNA  BEACH 
LAGUNA  BEACH  2 
LA  HONDA 
LAKE  ALPINE 

AKE  ARROWHEAD 

ARE  CITY 

AKE  Eleanor 


3502,  SAN  BENI  TO 
3510j  MODOC 
3529|  TUOLUMNE 
FRESNO 
TULARE 
NEVADA 
NEVADA 
SONOMA 


K  1  YOU 


3621  PLUMAS 

EL  DORADO 
3652  CONTRA  COSTA  I 
366*  TUOLUMNE 

36  721  TUOLUMNE 
3683  SONOMA 

3703  LOS  ANGELES 

3704  LOS  ANGELES 

3710  INYO 

3714  SAN  MATEO 

3725  PLUMAS 

37  34  MARIN 
3747  KINGS 

3751,  LOS  ANGELES 
3761'  SISKIYOU 
37871  SNTA  BARBARA 
3791  SHASTA 
3800  NEVADA 


3914|  SAN  DIEGO 


SHASTA 
SHASTA 
RIVERSIDE 
3859'  TRINITY 
ALAMEDA 

3875 
3878 
1896 


RIVERSIDE 


SAN  BENITO 
SAN  BENITO 
SAN  BERDINO 
TUOLUMNE 
LAKE 

SI SK I  YOU 
LAKE 
TULARE 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 


4022    SAN  BENITO  \ 

4025  SAN  BENITO 

4i:>74  HUMBOLDT 

4082;  HUMBOLDT 

40841  HUMBOLDT  I 

4097'  LAKE 

4100  MENDOCINO 

4l2o!  TULARE 

4144^  SN   LUIS  OBPO  ' 

4148    TUOLUMNE  ' 

4170;  CALAVERAS 
41761  FRESNO 
4191  TRINITY 

DEL  NORTE 
SAN  BENITO 
RIVERSIDE 
IMPERIAL 
INYO 
INYO 


4202 
4204 
4211 
4223 
4232 
4235 
4259  RIVERSIDE 


KERN 

KERN 

AMADOR 

PLACER 

SAN  BERDINO 

EL  DORADO 

MODOC 

TULARE 

SAN  BERDINO 

SAN  OIEGO 


44181  SAN  OIEGO 
4422'  SNTA  BARBARA 
4442!  ''RESNO 
4467'  SAN  BERDINO 
44801  SONOMA 
4488  LAKE 
4493  LAKE 
4500  MARIN 
450B,  SAN  JOAOUl  N 
45181  TULARE 


KINGS 

SHASTA 

MONTEREY 

DEL  NORTE 

HUMBOLDT 

STANISLAUS 

HUMBOLDT 

EL  DORADO 


CONTRA  COSTA 


SAN  MATEO 

ALPINE 

SAN  BERDINO 

MODOC 

TUOLUMNE 


17  53 

17  55 
23  48 
20  51 
23  58 

19  08 

20  51 


16  58 
21  34 
21  26 


21  18 

20  30 
19  36 
IB  36 


20  56 
20  32 
22  13 
.20  14 


22  27 

21  05 

22  31 

19  40 
16  25 

23  23 

20  25 

22  58 

21  16 

21  30 

21  33 

15  38 

23  10 

21  58 

22  52 
22  50 

16  57 
16  40 

16  46 

20  55 

20  42 

17  18 

19  47 
22  54 
22  38 

22  43 
IB  39 

17  08 

18  02 

21  24 
21  24 

24  09 

23  40 
23  39 
2  3  00 
23  07 

18  37 

20  22 

19  45 

20  22 
19  13 
23  27 


15  34 
18  12 
18  20 

16  15 

17  49 
17  41 
20  56 
20  51 

15  06 
20  21 
20  16 

16  32 
16  19 
16  36 

16  39 


16  32 

22  40 

22  50 

22  53 

22  33 
21  26 
18  29 

18  47 
IB  26 

19  58 

20  05 

21  52 
21  08 
24  02 
2  3  54 
20  39 

23  57 


17  47 
17  46 
22  16 


WILLIAM  R  PATON 

CARL  C  CRAMER 

U  S  FOREST  SERVICE 

C  A  CALL 

JAMES  E  C  CURRENS 
MRS  CLARA  JONES 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  6UB  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  MUN  W  DEPI 
MRS  N  E  PANCOAST 
R  C  KYLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
WILLIAM  BREEDLOVE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  HILDA  ORAGHI 
U  S  WEATHER  BUREAU 
US  NAT  PARK  SERVICE 

SANTA  BARBARA  WTR  DEP 
SAN  0 lEGO  COUNTY 
GILBOY  FIRE  DISTRICT 
WILLIAM    J  KICKHAM 
SETM  E  AUSER 
RALPH  STAPENHORST 
MRS  L  M  WEST 
KERN  CO  FSTRY  +  F  D 
U  S  FOREST  SERVICE 

JOHN   F  WALL 

MRS  AlTA  M  BOGUE 
I    C  EVERLY 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CARL  £  BEYER 

CLOSeo  10/26/60 
HOMER  L  PARNELL 
US  NAT  PARK  SERVICE 
MRS  EMMA   R  PEREIRA 

U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  LAURA  B  CEDERLOF 
CITY  OF  BERKELEY 


JAMES  P  KINDRED 

JAMES  P  KINDRED 

L  A  WTR  *  PWR  OEPT 
SAN  MATEO  DEPI  AGR 
ALBION  A  SARGENT 
U  S  AIR  FORCE 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
OLIN  LEWIS 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 


METRO  WATER  DISTRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  A681E  S  DRENNAN 
CITY  FIRE  OEPAfilMENT 
W  F  IVEfiSEN 
LAKE  HEMET  MUN  WATER 
LAKE  HEMET  MUN  WATER 
VISTA   IRRIG  DIST 

MAX  0  LEY 

MRS  CLORENE  AKERS 
ROY  E  WALTERS 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
DANNY  BLACKBURN 
FRUIT  GROWERS  SUP  CO 
GEORGE  G  HOBEBG 
COBPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
LOUIS  LUEBKERT 

CITY  OF  HOLLISTER 
ARTHUR  w  HOLSWORTH 
MRS   ANNE   M  ADAMS 
BUR    INDIAN  AFFAIRS 
MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 
MRS  CHRI ST INE  M  HUFF 
CLIFFORD  W  CRAWFORD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  ANN  RO'TA 
HETCH  HETCMY  WTR  SUP 

P  G  ♦  E  COMPANY 
SO  CALIF   EDISON  CO 
MRS  FRANCES  V  MflSS 
STATE  DIV  OF  HWYS 
NEW    IDRIA  0-S  MIN  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
L  A  WTR  •  PWR  DEPT 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

KERN  CO  FIRE  DEPT 
U  S  N  0  T  S 
STATE  DIV  OF  HWYS 
1    E  ROSE 

METRO  WATER  DEPT 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WALTER  CANIRALL 

U  S  FOREST  SERVICE 

DESERT  JOURNAL  PU9  CO 

ZENOS  Y  COLEMAN 

CHARLES  VILINEK 
JOHN    K  CHASE 
50  CALIF  EDISON  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  Ruth  f  rubinow 
JOSEPH  J  GLEBE 
MBS  KAREN  V  BACC 1 
MISS  BETSY  A  KLEIN 
PAC  COAST  AGGREGATES 
ALGOT    T  L0F6ERG 

SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
STANDARD  OIL  CO  CAL 


P  G  +  E  COMPANY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
HAROLD  DEL  PONTE 

D  LEE  EMERSON 
RAYMOND  WILLMS 
DENNI S  L  EMMONS 

HARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VLY  CO  W  D 
ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
'  L  B  WATER  DISTRICT 
>  JAMES  C  ALLEN 

SI  DEPT   WATER  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD  F  D 
MRS  FERROL  MC  COWIN 

S  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

3 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

s 

4690 

7 

123  24 

3164 

LEONARD  M  MILLER 

4701 

23 

122  55 

1342 

5P 

5P 

CHARLES  E  HEIN 

23 

122  55 

1356 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

4  705 

19 

118  37 

9065 

VAR 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

4709 

23 

122  23 

1075 

6P 

BP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

471] 

SAN  DIEGO 

25 

445 

9A 

HELIX   IRRIG  DIST 

4713 

8 

120  38 

5156 

5P 

5P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

LAKE   SPAULDING  DAM 

NEVADA 

8 

39  20 

120  38 

4P 

P  G  *■  E  COMPANY 

LAKE  WOHLFORO 

4726 

SAN  DIEGO 

33 

33  10 

1500 

ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 

4735 

33 

117  01 

530 

5P 

LA  MESA   FIRE  DEPI 

4747 

LOS  ANGELES 

15 

118  09 

2350 

MID 

5P 

SO  CAL IF  ED  1  SON  CO 

4767 

24 

1550 

8 

120  58 

4975 

MICHAEL  C  L  I66EY 

8 

121  29 

506 

5P 

6P 

121  3l 

4770 

BA 

BA 

4851 

123  29 

K  N 

4  0 

lie  52 

3565 

8A 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

LECHUIA  PATROL 

STAT  ION  FC  352  8 

4867 

LOS  ANGELES 

33 

34  06 

lie  53 

1600 

4P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

4880 

2- 

122  26 

1330 

7A 

MATTHEW  J  KEEGAN 

27 

120  15 

255 

5P 

5P 

MERCED  CO  FIRE  DEPI 

119  02 

513 

5P 

5P 

KAWEAH  LEMON  CO 

4920 

i: 

4650 

U  S  WEATHER  BUREAU 

4957 

395 

7P 

FRANK    DE  CHAINE 

IIB  IB 

2750 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1265 

121  47 

545 

7A 

7A 

MRS  M   I  QUARTERMAN 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

LOS  ANGELES 

34  28 

6P 

MRS  E  A  E6ERLE 

LOCKWOOD  2  N 

5011 

MONTEREY 

2' 

35  58 

121  05 

1 104 

BA 

ARCHIE  M  WEFEBLING 

33 

117  15 

200 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

5P 

5P 

VAI 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LOMPOC  SEW  TREAT  PL 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

27 

121  23 

420 

8A 

EDWARD  C  GEfiLACH 

120  01 

5200 

U  S  FOREST  SERVICE 

3P 

101 

LONG  BEACH  WB  AP 

LOS  ANGELES 

33  49 

118  09 

34 

MID 

J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LONG  VALLEY    1 NSP  STA 

508E 

SIERRA 

11 

39  41 

120  01 

506D 

CHARLES  H  GRAY 

LORA 1 NE 

5098 

118  26 

2720 

8i 

13 

118  23 

MID 

:  j 

7; 

2? 

860 

SS 

5P 

122  02 

BA 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

SNTA  BARBARA 

34  33 

1029 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOST  HILLS 

5151 

KERN 

1( 

35  37 

119  41 

285 

KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 

5160 

37 

119  53 

6500 

VAR 

s 

115  56 

500 

120  15 

ei 

116  59 

3015 

SS 

5184 

121  27 

355 

5212 

28 

117  20 

1 160 

2P 

28 

117  29 

2760 

6A 

MAOEL INE  MNTNC  STA 

5231 

LASSEN 

21 

41  04 

5300 

BA 

ROBERT  P  LESLEY 

MADERA 

52  33 

MADERA 

27 

36  58 

120  04 

268 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

5244 

n 

123  32 

2775 

8A 

'J  S  F  OR  EST  SERVICE 

23 

122  47 

2380 

1  9 

119  02 

9500 

VAR 

5296 

27 

10 

VAR 

VAR 

5311 

23 

121  34 

5850 

8A 

UP 

MARIPOSA 

5346 

MARIPOSA 

2': 

37  29 

119  58 

2011 

9A 

MRS  GA8RIELLE  WILSON 

MARKLEEVILLE 

ALPINE 

36  42 

ELOISE  6  FAIRBANKS 

5371 

122  08 

225 

537Z 

122  06 

278 

5377 

122  08 

26 

5385 

8 

6P 

MARYSVlLLF  FIRE  DEPT 

5400 

37 

4515 

5P 

5444 

23 

3800 

VAR 

s 

5449 

21 

122  OB 

3300 

8A 

8A 

5496 

27 

119  26 

4485 

7A 

MECCA   3  SE 

5502 

RIVERSIDE 

33  33 

116  02 

-176 

8A 

8a 

D  B  W  ALEXANDER 

MEDICINE  LAKE 

SISKIYOU 

j! 

41  35 

121  37 

VAR 

s 

DEPI   WATER  RESOURCES 

HENDOTA  DAM 

5528 

27 

120  22 

166 

7A 

5532 

120  29 

169 

4P 

MERCED  2 

5535 

14 

120  29 

168 

MERCE  Y  MOT  SPR INGS 

5550 

FRE  SNO 

27 

120  52 

1 165 

5P 

MERCET  HOT  SPRINGS 

METERS    INSPECTION  STA 

5572 

EL  DORADO 

36 

120  01 

6342 

ZP 

MICHIGAN  BLUFF 

5586 

1 

120  44 

3600 

ROBERT  C  WHEELER 

M 1 DDLETOWN 

5598 

23 

122  37 

1122 

BA 

M 1 DOLEWATER 

5602 

10 

119  49 

803 

5P 

5a 

MILFORO  LAUFMAN  RS 

5623 

LASSEN 

18 

40  08 

120  21 

4860 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILL  CREEK  NO  2 

SAN  BERDINO 

28 

34  05 

2940 

3P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILL   CREEK  INTAKE 

5632 

SAN  BERDINO 

28 

116  56 

4945 

5669 

9 

lie  46 

5679 

23 

121  36 

4911 

BA 

8a 

M  1  NEPAL  K ING 

5680 

9 

118  35 

7975 

-  "  J 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

5713 

123  46 

400 

5P 

5721 

SAN  BERDINO 

43i0 

5723 

9700 

VAR 

MODE  STO 

121  00 

91 

MID 

MID 

MODESTO  2 

5741 

STANI SLAUS 

37  38 

121  00 

92 

CITY  OF  MODESTO 

MOJAVE 

KERN 

35  03 

KERN  CO  FIRE  DEPI 

MONAChE  MEADOWS 

5777 

K 

116  10 

8000 

s 

5779 

119  09 

6620 

6P 

5P 

MONTAGUE   3  NE 

5785 

S  1  SK 1  YOU 

12 

122  28 

2640 

5795 

MONTEREY 

121  54 

335 

SS 

SS 

MONTGOMERY  CREEK   2  SSW 

5809 

21 

121  56 

2100 

MONTICELLO  oam 

122  07 

9A 

9A 

MOORPARK    I  SSE 

5823 

VEN  TUBA 

33 

118  53 

620 

8A 

MORENA  DAM 

5840 

SAN  DIEGO 

33 

116  31 

3076 

MORGAN  HILL   2  E 

SANTA  CLARA 

37  08 

121  37 

225 

BA 

MRS  ThELMA  F  downer 

MORGAN  HILL   6  WNW 

5846 

SANTA  CLARA 

2C 

37  09 

MANUEL  V  ROSE 

MORGAN  HILL  SCS 

5853 

SANTA  CLARA 

2C 

121  39 

350 

MORONGO  VALLEY 

5863 

SAN  BERDINO 

6 

116  34 

2660 

7A 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

5866 

SN  LUIS  OBPO 

120  51 

116 

5P 

M^D 

MORRO  BAY  3  N 

5869 

120  51 

6  70 

MOUNTAIN  PASS 

S890 

115  32 

IDA 

I  OA 

MOUNT  BALDY  FC  85G 

SAN  BERDINO 

26 

117  39 

4275 

MOUNT  DANAHER 

EL  DORADO 

1 

120  40 

3408 

8A 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

5915 

CONTRA  COSTA 

121  56 

2100 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

SANTA  CLARA 

4 

37  20 

121  39 

4206 

U  S  WB  OBSERVER 

MOUNT  HEBRON   11  ESE 

5940 

SISKIYOU 

12 

41  44 

121  48 

4360 

JOHN  L  PARSONS 

MOUNT  HEBRON  RANGER  STA 

5941 

S I SK I  YOU 

12 

122  00 

4250 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

5973 

SANTA  CRUZ 

20 

121  43 

MOUNT   SHASTA  SKI  BOWL 

23 

122  12 

7641 

9A 

MOUNT  Shasta  Ski  bowl 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 

SI SK 1  YOU 

23 

122  14 

7500 

VAS 

5 

MOUNT   SHASTA  wB  CITY 

5983 

SISK I VDU 

23 

122  19 

3644 

H|0 

MID 

C  HJ 

MOUNT  TAMALPAIS  2  SW 

5996 

17 

122  36 

1475 

MOUNT  WILSON  FC  33B  6 

6006 

LOS  ANGELES 

13 

lis  04 

5709 

4P 

4f 

MUIR  WOODS 

6027 

17 

122  34 

171 

9A 

MUMBO  BASIN 

6032 

TRINITY 

35 

*1  12 

122  32 

5700 

VAC 

S 

DEPT  WATER  RESOURCES 

NACIMIENTO  DAM 

6056 

SAN  LUIS  OBPC 

24 

35  46 

120  53 

770 

4P 

4P 

4P 

MONTEREY  CO  F'-wCO 

NAPA 

6065 

17 

38  18 

122  IT 

16 

7A 

EARL  S  GIPSON 

»NAPA  STATE  HOSPITAL 

6074 

17 

38  17 

122  16 

60 

5P 

JOHN  F  ALLEMANT 

NAVARRO  I  NW 

6105 

MENDOCINO 

17 

39  10 

123  34 

220 

MASON IT5  CORPORATION 

NEEDLES 

6115 

SAN  BERDINO 

5 

34  50 

114  36 

460 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

6118 

SAN  BERDINO 

5 

114  37 

913 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

NEENACM 

LOS  ANGELES 

34  48 

118  35 

2890 

5P 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

NEVADA  CI TY 

NEVADA 

8 

39  16 

121  01 

2600 

BA 

6A 

CITY  OF  NEVADA  CITY 

NEWARK 

6144 

ALAMEDA 

37  31 

122  02 

1* 

BA 

BA 

LESLIE  SALT  COMPANY 

NEWBURY  PARK  4  SW 

6149 

VENTURA 

33 

34  09 

118  58 

780 

5P 

RANCHO  SIERRA  VISTA 

NEWHALL  SOLEDAD  FC  32  C 

6162 

LOS  ANGELES 

29 

34  23 

118  32 

1243 

4P 

L  A  CO  F IRE  DEPI 

NEWHALL  U  S  RANGER  STA 

6164 

LOS  ANGELES 

29 

34  22 

118  31 

13*2 

U  S  FOREST  SERVICE 

-  347  -- 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

;  DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

o 
E 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP 

j  PREClf 

1  SPEClAl 

NEWMAN  2  HV 

6i6e 

STANISLAUS 

27 

37  21 

121  03 

108 

5P 

5P 

RICHARD  A  SMITH 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

61  75 

ORANGE 

33 

33  36 

117  53 

5P 

5P 

NEWPORT  HARBOR  DEPT 

N ICOLAUS 

SUTTER 

8 

38  54 

9A 

RECLAMATION  OlST  1001 

NIL  AND 

6197 

IMPER lAL 

33  17 

115  31 

-55 

IMPERIAL    IRfllG  OlST 

NIPOMO  2  NW 

6207 

SN  LUIS  OBPO 

35  04 

120  30 

360 

SA 

ANDREW  MEmLSCHAU 

NORTH  FORK  RANGEff  STA 

b?.b2 

MADERA 

27 

37  14 

119  30 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

62S6 

13 

34  10 

118  23 

"l9 

5P 

5P 

SN  FERNDO  VLY  TIMES 

NOVATO  8  MNW 

MARIN 

350 

EDWARD  L  THOMPSON 

oakoale  woodwabd  dam 

6305 

STANISLAUS 

34 

37  52 

120  52 

215 

8A 

8A 

S  SN  JOAQUIN   Ift  DIST 

OAK  KNOLL  BANGER  STA 

6328 

SISK ITOU 

12 

41  50 

122  51 

1963 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

OAKLAND  W3  AIRPORT 

6335 

ALAMEDA 

122  12 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

OAKVILLE    1  WNW 

6351 

17 

38  27 

122  25 

6P 

ALLARO  A   CALKINS  JR 

OAKVILLE  "  SW 

6  354 

17 

38  23 

122  28 

1465 

R ICHARO  RLE INER 

OCCIDENTAL 

6370 

SONOMA 

17 

38  25 

122  59 

1000 

7A 

ANDREW  J  BLANEY 

JOCEANSIOE  CAMP 

PENOLEION 

SAN  DIEGO 

33 

33  13 

117  24 

60 

U  S  MARINE  CORPS 

6379 

33 

33  13 

117  21 

OCEAN SIDE  WATtR  DEPT 

OCOI ILLO  WELLS 

SAN  DIEGO 

175 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OILFIELDS  JOAOUIN  « I DG£ 

6)95 

FRESNO 

27 

36  IS 

120  24 

3620 

VAH 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

OJAI 

6399 

VENTURA 

33 

34  27 

119  15 

750 

5P 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

OLINnA 

6432 

ORANGE 

26 

33  55 

117  51 

490 

8A 

HERSCMEL  P  CLAUSEN 

ONO 

6455 

SHASTA 

23 

40  29 

980 

7A 

MRS  BEATRICE  RYAN 

OPIOS  CAMP  FC  57  6E 

6465 

LOS  ANGELES 

26 

34  15 

4250 

5P 

LONG  BEACH  SCH  DIST 

ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 

6473 

ORANGE 

26 

33  56 

662 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  COV£ 

6476 

FRESNO 

36  37 

119  18 

431 

lOA 

lOA 

ORANGE  COVE  CII  ASSN 

ORKK  PRAIRIE  CREEK  PK 

HUMBOLDT 

17 

41  20 

124  02 

CAL  DIV  BEACH  *  PARK 

6499 

123  55 

2475 

8A 

AUST I N  E  LYONS 

ORLANO 

GLENN 

254 

ORLANO  UNI T  WU  ASSN 

ORLEANS 

6508 

HUMBOLDT 

12 

41  18 

123  32 

5P 

5P 

£   J  ANDERSON 

OROVILLE 

6521 

6UTIE 

9 

39  30 

121  33 

171 

llA 

llA 

CITY  OF  OROVILLE 

OROVILLE  7  SE 

6SZ3 

BUTTE 

8 

39  26 

530 

6P 

6P 

MRS  ALBERTA  FOOTE 

OROVILLE  BRIDGE 

6525 

BUTTE 

8 

39  31 

121  34 

TA 

ROBERT  E  SKINNER 

OROVILLE  RANGER  STAT^O^ 

65ZB 

BUTTE 

8 

39  32 

121  34 

300 

STATE  DIV  OF  FSIRY 

OSTRANDER  LAKE 

6552 

MARIPOSA 

14 

37  38 

119  33 

8600 

VAR 

S 

OEPT  WATER  RESOURCES 

OXNARD 

6569 

VENTURA 

34  12 

119  11 

6P 

8A 

ClTr  OF  OxNARD 

OZENA 

6576 

VENTURA 

30 

34  42 

119  19 

3T0S 

5P 

JEFF  BUTLER 

PflCHECO  PASS 

6583 

2^ 

37  04 

121  11 

u  s  Bur  reclamat ion 

PACIFIC  HOUSE 

EL  DORADO 

3440 

FLOYO  R  POOLE 

PACOIMA  0AM  FC  33  A-E 

660Z 

LOS  ANGELES 

13 

34  20 

118  24 

1500 

5P 

E  R  6ARR 

PAiCINES  OHRWALL  RANCH 

SAN  BEN i TO 

20 

36  44 

121  22 

950 

8A 

JOHN  P  OHRWALL 

PALMOALE 

6624 

LOS  ANGELES 

34  35 

118  07 

2655 

5P 

PALMOALE   IRRIG  DIST 

PALMOALE  2  NE 

6625 

LOS  ANGELES 

34  36 

118  06 

2593 

c 

PALMDALE    IRRIG  DIST 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

6627 

LOS  ANGELES 

6 

34  38 

lie  05 

2517 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

PALM  SPRINGS 

66  35 

RIVERSIDE 

33  49 

116  32 

411 

5P 

5P 

PALM   SPGS  F IRE  DEPT 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

66  46 

SANTA  CLARA 

37  27 

122  08 

23 

ENGINEER ING  DEPT 

PALOMA 

6650 

MONTEREY 

24 

36  21 

121  30 

1835 

5P 

JAMES  A  BELL 

PALOMAR  MTN  OBSERVATORT 

66  57 

SAN  DIEGO 

33  21 

116  51 

5560 

IP 

MID 

:  H 

PALOMAR  OBSERVATORY 

PALOS  VERDES  EST  FC  *3D 

LOS  ANGELES 

33 

216 

R  W  HlATt 

PANOCHE 

6675 

SAN  BENITO 

27 

36  36 

120  50 

1265 

SS 

Ml SS  LILY  BERG 

PANOCHE  JUNCT ION 

66  78 

FRESNO 

27 

36  32 

120  27 

420 

DEPT  WATER  RESOURCES 

PARADISE 

6685 

BUTTE 

23 

39  46 

121  37 

1750 

8A 

SA 

PARADISE  CEMETERY 

PARADISE  MEADOW 

6698 

TUOLUMNE 

37 

33  03 

119  40 

7700 

VAR 

s 

HETCM  mETCHY  WTR  sup 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

SAN  6ER0INO 

5 

34  17 

738 

7A 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

PARKF  lELD 

6703 

MONTEREY 

24 

35  53 

120  26 

1482 

7A 

HERBEftT  H  DURHAM 

PARKF  lELD    7  NNW 

6706 

MONTEREY 

24 

36  00 

120  28 

3590 

RAULSTON  P  MORRISON 

PASADENA 

6726 

LOS  ANGELES 

13 

34  09 

118  09 

864 

4P 

PASADENA   WATER  DEPI 

PASKENTA  RANGER  STATIO^ 

23 

39  53 

122  32 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

PASO  ROBLES 

SN  LUIS  OBPO 

700 

5P 

5P 

CITY  OF   PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  S  NW 

6736 

SN  LUI S  OBPO 

24 

35  41 

120  45 

FRANCIS    F  NELSON 

PASO  ROBLES  FAA  AIRPORT 

6742 

SN  LUIS  OSPO 

2'. 

35  40 

803 

MID 

MID 

FEO  AVIATION  AGENCY 

PATHWAY 

6754 

KERN 

10 

34  56 

119  23 

3868 

7A 

HUDSON  RANCH 

PAYNES  CHEEK 

6761 

TEHAMA 

23 

40  20 

121  54 

1850 

7A 

MRS  ANITA  V  KUNKLER 

PEAR  LAKE 

6767 

TULARE 

36  36 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PETALUMA  FIRE  STATION  2 

6  826 

SONOMA 

17 

38  14 

122  38 

5P 

5P 

PETALUMA  F IRE  DEPT 

PEIALUMfl  1  N 

6929 

SONOMA 

17 

38  15 

122  3S 

30 

VICTOR  E  CHAIX 

PFE  IFFEH  RANCH 

6839 

27 

36  53 

121  08 

1615 

8A 

CLOSED  6/1/6O 

6BS7 

FRESNO 

11 

36  48 

119  23 

7A 

PIEDRA  6J.ANCA  GUARD  STA 

6962 

VENTURA 

29 

34  31 

119  11 

3065 

VAR 

VENTURA  COUNTY  FCO 

PINE  CANYON  PATROL 

STATION  FC  321  E 

6891 

LOS  ANGELES 

29 

34  40 

118  26 

3286 

5P 

LOS  ANGELES  FIRE  DEPT 

PINNACLES  NATIONAL  MON 

6926 

SAN  BENITO 

20 

36  29 

121  11 

1307 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

PIHU  2  ESE 

69(>0 

VENTURA 

29 

34  24 

118  45 

730 

7A 

CAMVJLOS  RANCH 

PISMO  BEACH 

6943 

SN  LUIS  OBPO 

35  08 

120  38 

80 

SP 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE  5 

6946 

SHASTA 

21 

40  59 

121  59 

1458 

3P 

P  G  +  E  COMPANY 

PITTS  Ranch 

6950 

LAKE 

23 

38  56 

122  52 

1550 

8A 

AUBREY  W  PITTS 

PLACERVILLE 

6960 

EL  DORADO 

120  48 

1890 

8A 

P  G  +  E  COMPANY 

PLACERVILLE  IFG 

6962 

El  dorado 

38  44 

120  44 

BA 

8A 

8A 

INST  FST   GENET  ICS 

PLACERVILLE   1  W 

EL  OORAOO 

1785 

CUT  OF  PLACERVILLE 

PLYMOUTH 

7000 

16 

38  29 

120  51 

8A 

LORRIN  L  CRAIN 

7009 

MENDOC INO 

38  55 

123  42 

197 

SA 

8A 

JAMES  0  MOUNGOVAN 

POINT  ARCUELLO  W6 

7015 

SNTA  BARBARA 

33 

34  40 

120  35 

367 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

POINT  AfiGUELLO 

LIGHT  STATION 

7016 

SNTA  BARBARA 

34  34 

120  39 

92 

UP 

u  s  COAST  Guard 

POINT  PIEDRAS  SLANCAS 

7024 

SN  LUIS  OBPO 

35  40 

121  17 

32 

UP 

UP 

U  S  COAST  GUARD 

POMONA 

T050 

LOS  ANGELES 

26 

34  04 

117  46 

855 

5P 

5P 

J  E  ADAM SON 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

7070 

CONTRA  COSTA 

39  01 

122  01 

50 

BA 

U  S  NAVAL  MAGA2 INE 

porterville 

7077 

119  01 

8A 

BA 

JOHN   H  OAYBELL 

PORTOLA 

PLUMAS 

39  48 

4838 

4P 

REUBEN  G  DALTON 

PORTUGUESE  MEADOW 

709: 

TULAPE 

10 

35  48 

118  34 

7000 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEt  3  E 

7096 

ID 

35  48 

lie  38 

4920 

6P 

POTTER  VALLEY  3  NNW 

7107 

MENDOCINO 

22 

39  22 

123  08 

1055 

OTTO  R  HUGHES 

POTTER  VALLEY  3  SE 

7108 

MENDOCINO 

22 

39  la 

123  04 

1100 

RUSSELL  E  NEAR 

POTTER  VALLEY  PWfi  HOUSE 

7109 

MENDOCINO 

22 

39  22 

123  08 

1014 

3P 

3P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

POWAY  VALLEY 

7111 

SAN  DIEGO 

33 

32  57 

117  04 

440 

8A 

POWAY  MUN  WATER  DIST 

PRADO  DAM 

7123 

RIVERSIDE 

33  53 

117  38 

560 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PRIEST  VALLEY 

7150 

MONTEREY 

36  11 

120  42 

2  300 

SS 

SS 

NELSON  M  PALMER 

QUAKING  ASPEN 

71  79 

10 

36  07 

118  32 

VAfl 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OUINCY  RANGER  STATION 

PLUMAS 

3409 

U  S  FOREST  SERVICE 

RAMONA  SPAULOING 

7231 

SAN  01 EGO 

33 

33  04 

116  51 

1470 

6( 

6P 

LOUIS  e  SPAULDING 

RANCHl r A 

7?<i4 

SAN  DIEGO 

33 

33  14 

116  32 

4110 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RANOSSUftG 

7253 

KERN 

15 

35  22 

117  39 

3570 

6P 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 

7272 

MARIPOSA 

37  22 

119  54 

1380 

8A 

ROBERT  H  WHIPPLE 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

7292 

TEHAMA 

23 

40  09 

122  15 

341 

U  S  WEATHER  BUREAU 

REDDING  1  SE 

7295 

SHASTA 

23 

40  34 

122  23 

470 

CITY  OF  REDOING 

REDOING  FIRE   STft  NO  2 

7296 

SHASTA 

40  35 

122  24 

577 

5P 

REDOING  FIRE  CHIEF 

REOLANOS 

7306 

SAN  BERDINO 

28 

34  03 

117  11 

1318 

MID 

2P 

REOLANDS  DAILY  FACTS 

REDWOOD  C 1  TV 

7339 

SAN  MATEO 

37  29 

122  14 

5P 

5P 

REDWOOD  VALLEY 

MENDOC INO 

718 

THOMAS  M  JAMESON 

REPRE  SA 

7370 

SACRAMENTO 

1 

38  42 

121  10 

305 

MIO 

FOLSOM  STATE  PRISON 

•ft  ichmond 

T4U 

CONTRA  COSTA 

37  56 

122  21 

55 

8A 

CITY  OF  RICHMOND 

RIO  VISTA 

7446 

23 

38  09 

121  41 

22 

U  S  ARMY  DEPOT 

ftlvERSIDE  FIRE  STA  NO  3 

7470 

RIVERSIQE 

28 

33  57 

117  24 

820 

5P 

5P 

RIVERSIDE  FIRE  PERT 

RIVERSIDE  CITRUS 

EkPERIMENT  STATION 

7473 

RIVERSIDE 

28 

33  S8 

117  20 

1045 

SA 

;g 

CITRUS  EXP  STATION 

ROBERTSON  FLAT 

74  9Z 

PLACER 

2 

39  10 

120  30 

6250 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

7510 

INYO 

37  27 

9670 

VAF 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

ROC KLIN 

7516 

38  48 

121  14 

6A 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7560 

FRESNO 

21 

37  19 

118  52 

10000 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

ROUND  MEADOW 

7579 

35  58 

118  21 

9000 

VA( 

s 

CALIF   STATE  ENG 

ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 

7590 

SHASTA 

23 

121  56 

2117 

7A 

MRS  MARIAN  L  BERIAGNA 

RUNNING  SPRINGS  1  E 

760C 

SAN  BEROINO 

15 

34  12 

117  05 

5965 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SACHE5  SPR 1 NGS 

7623 

TUOLUMNE 

37 

38  06 

119  51 

7900 

VAR 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

7630 

SACRAMENTO 

23 

38  31 

121  30 

17 

MIO 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

■SACRAMENTO  WB  CITY 

7633 

SACRAMENTO 

23 

38  35 

121  29 

23 

MIO 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

7637 

TEHAMA 

23 

40  10 

122  48 

3850 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAOEHEN  CREEK 

7641 

NEVADA 

36 

39  26 

120  14 

6337 

5P 

UNIVERSl lY  OF  CAL IF 

SAINT  HELENA 

7643 

NAPA 

17 

38  30 

122  28 

255 

6P 

6P 

EDWIN   L  PAULSON 

SAINT  HELENA  1.  WSW 

7646 

NAPA 

17 

38  30 

122  32 

1792 

EDWIN  H  LEARNED 

SAINT  HELENA  T  NE 

7645 

23 

38  34 

122  22 

1050 

MRS  CLARA  B  ABREU 

SAINT  JOHN 

76  56 

GLENN 

23 

39  A3 

122  00 

145 

7A 

JAMES  A  STURGEON 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

CONTRA  COSTA 

37  50 

122  06 

625 

5P 

5P 

BROTHER  U  BENEDICT 

SALINAS 

766 

MONTEREY 

24 

36  40 

121  39 

G 

AGR  EXTENSION  SER 

SALINAS  2  E 

MONTEREY 

24 

36  40 

121  37 

80 

5P 

5P 

SALINAS  Rural  f  d 

SALINAS  FAA  AP 

766S 

MONTERY 

36  40 

121  36 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SALINAS  DAM 

767; 

SN   LUIS  OBPO 

24 

35  20 

120  30 

1375 

8<. 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

5ALSIPUEDES  GAGING  STA 

SNTA  BARBARA 

34  35 

120  24 

250 

5P 

JOE  CA6RAL  JR 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

AMADOR 

U 

38  30 

120  13 

3700 

3P 

3P 

3P 

s 

P  G  ♦  E  COMPANY 

SALYER  ranger  STATION 

TRINITY 

40  53 

123  35 

623 

8A 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  ANDREAS  2  S 

7702 

2 

38  10 

120  40 

854 

7A 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

771 

LOS  ANGELES 

28 

34  10 

117  40 

2394 

4P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

LATTTUDE 

LONGITUDE 

moN 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

ELEV; 

TEMP. 

PRKHP. 

SPECIAL 

SAN  ANTONIO  MISSION 

7714 

MONTEREY 

24 

36  01 

121  15 

1060 

7P 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  ARDO 

7716 

MONTEREY 

24 

36  01 

120  54 

435 

8A 

SAN  BENITO 

7719 

20 

36  31 

121  05 

1  355 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

77Z3 

SAN  BERDINO 

28 

34  08 

117  16 

1125 

6P 

S  B  COUNT Y  HOSP 1 T AL 

SAN  CLEMENTE  DAM 

7731 

MONTEREY 

36  Z6 

121  42 

600 

7A 

SAN06ERG  PATROL 

STATION  FC   130  B 

7734 

LOS  ANGELES 

29 

34  45 

118  43 

4025 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

SANDBERG  WB 

LOS  ANGELES 

MIO 

M*0 

HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

•SAN  DIEGO  W6  AIRPORT 

7740 

SAN  01 EGO 

33 

32  4A 

117  10 

19 

HID 

MID 

SAN  DIMAS  FIRE  WRD  FC95 

7749 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

117  48 

955 

BA 

SAN  DIMAS  FIRE  SIA 

SAN  DIMAS  TANBAHK  FLAT 

LOS  ANGELES 

34  12 

in  46 

2720 

G 

SAN  EMIGDIO  RANCH 

10 

35  00 

119  11 

1450 

BA 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 

7755 

20 

37  01 

121  20 

365 

STATE    DlV  OF  HWYS 

SAN  FERNANDO 

7759 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  28 

6P 

SAN  FERNANDO  PH  3 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

lie  30 

1248 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  FRANCISCO 

RICHMOND  SUNSET 

7767 

SAN  FRANCISCO 

37  46 

122  30 

32 

5P 

MID 

C 1 TY    SAN  FRANCI SCO 

SAN  FRANC ISCO  W8  AP 

SAN  MATEO 

37  37 

122  23 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

mSAN  FRANC  1  SCO 

FEDERAL  BUILDING 

7772 

SAN  FRANCISCC 

37  47 

122  25 

52 

MIO 

HIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

LOS  ANGELES 

26 

34  09 

117  54 

744 

5P 

PASADENA  WATER  OEPT 

SAN  GABRIEL  DAM  FC425BE 

7779 

LOS  ANGELES 

26 

31.  12 

117  52 

1481 

SAN  GABRIEL    FIRE  DEPT 

7785 

LOS  ANGELES 

34  06 

119  06 

450 

4P 

4P 

CITY  F|R£  DEPARTMENT 

7807 

122  ZO 

5P 

SAN  JACINTO 

7810 

33 

1550 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

RIVERSIDE 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SAN  JOAOUIN  ExP  RANGE 

7817 

MADERA 

27 

U  S  FOREST  SERVICE 

OSAN  JOSE 

SANTA  CLARA 

37  21 

IZl  54 

70 

MID 

MID 

E  0  BILLWILLER 

SAN   JUAN  8AUTISTA   3  SS£ 

76  34 

20 

36  49 

IZl  31 

615 

SAN  JUAN  Guard  station 

7637 

ORANGE 

33 

33  36 

117  31 

730 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SN  LUIS  OBPO 

•SAN  MATEO 

SAN  MATEO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7880 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

ORANGE 

SANTA   ANA   RIVER    PH  3 

SAN  BEROINO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  ANA  RIVER  PH  NO  1 

7994 

SAN  BEROINO 

Z( 

34  09 

117  03 

Z765 

IP 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SANTA  ANITA  FERN  FC  432 

7997 

1: 

34  12 

lie  01 

2035 

5P 

SANTA  CLARA  university 

SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

SN  LUIS  O8P0 

35  22 

1100 

RICHARD  S  PILECKI 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

7946 

SNTA  BARBARA 

30 

34  54 

120  27 

238 

MID 

MID 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

7950 

33 

34  01 

UB  29 

64 

SANT 1  AGO  DAM 

117  43 

855 

•  SCOT  lA 

HUMBOLDT 

SA 

PACIFIC  LUMBER  CO 

SEARSVILLE  LAKE 

9068 

SAN  MATEO 

37  24 

122  14 

350 

8A 

AUSTIN  CLAPP 

80  7Z 

r 

38  21 

145 

SEPULVEDA  0AM 

LOS  ANGELES 

6A 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

LOS  ANGELES 

26 

SHELL  OIL  CO 

ShEL  TER  COVE 

HUMBOLDT 

4  0  02 

SHINGLE  SPRINGS 

EL  DORADO 

Shingle  TOWN  2  E 

23 

MRS  JANICE  M  SUTTER 

S  IER9A  CI TY 

SIERRA 

HARRY  H  ROEBER 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

9218 

SIERRA 

1 

39  35 

120  Z2 

4975 

Bi 

8i 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL  HILL   FC  415 

LOS  ANGELES 

13 

5P 

924: 

28 

33  45 

117  40 

UOO 

30 

92  72 

22 

24 

PLUMAS 

8 

120  44 

SLOUGHHOUSE   6  SE 

SACRAMENTO 

38  28 

121  OS 

160 

SNOW  CREEK  UPPER 

RIVERSIDE 

U6  41 

1940 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 

8318 

MARIPOSA 

37  bfl 

119  30 

8700 

va! 

S 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 

8320 

NEVADA 

120  22 

6885 

8A 

9A 

U  S  FOREST  SERVICE 

NEVADA 

8 

SOLEOAD 

MONTEREY 

24 

JAN  M  JACOBSEN 

S0MES6AR   1  w 

HUMBOLDT 

12 

41  23 

12  3  30 

MRS  GEORGIA  ANN  LONG 

SOM I S  3  NE 

VENTURA 

LAWTON  INVESTMENT  CO 

8349 

VENTURA 

33 

34  17 

119  03 

510 

BERYLWOOD   INVEST  CO 

SONOMA 

17 

38  17 

122  27 

2D 

5P 

LAURENCE  W  OICKEY 

SONORA 

TUOLUMNE 

37 

SONORA  JUNCTION 

8355 

MONO 

3B 

39  21 

119  27 

6886 

STATE  OIV  OF  HWYS 

S  E  FAPALLON 

8376 

SAN  FRANCISCO  4 

37  4Z 

123  00 

27 

U  S  COAST  GUARD 

9380 

MAPI POSA 

37  30 

119  38 

5120 

4P 

H 

SAN  BERDINO 

34  04 

INYO 

IS 

37  11 

UB  34 

9590 

VAR 

5 

CALIF  ELEC   POWER  CO 

LOS  ANGELES 

26 

117  49 

MONTEREY 

121  41 

60 

TULARE 

SPRINGVILLE   RANGER  STA 

TULARE 

36  08 

118  49 

1050 

u'"s^FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE  TULE 

8463 

lULAPE 

36  12 

118  39 

4070 

PLACER 

36 

120  14 

5P 

9A 

SAN  BERDINO 

15 

34  14 

117  15 

5239 

5P 

SOU  1 RREL    INN  Z 

8479 

SAN  BERDINO 

15 

117  14 

5680 

LEROY  KEMP 

MENDOC 1  NO 

1 

39  53 

123  44 

950 

TUOLUMNE 

3* 

120  22 

1  130 

FRESNO 

1 

STAYTON  MINE 

8517 

MERCED 

21 

36  55 

IZl  13 

STIRLING  CITY  RS 

BUTTE 

121  32 

3518 

8A 

STATE    DIV  OF  FSIRY 

STOCKTON  DISPOSAL  PLANT 

855' 

SAN  JOAOUIN 

2 

37  56 

121  20 

11 

CITY  OF  STOCKTON 

•STOCKTON  FAA  AIRPORT 

SAN  JOAQUIN 

37  54 

121  15 

22 

MIC 

FED  AVIATION  AGENCY 

8S6C 

SAN  JOAQUIN 

2 

37  58 

121  18 

U 

8A 

a, 

STOCKTON  FIRE  DEPT 

SAN  JOAOUIN 

21 

37  51 

121  23 

15 

5P 

5P 

8571 

39  15 

122  40 

3015 

8A 

FRED  H  COOLEy 

8590 

2 

39  23 

122  33 

1168 

8A 

9587 

GLENN 

2 

39  35 

122  32 

BOO 

5P 

5P 

SHASTA 

121  56 

5300 

VAfl 

96  06 

39  34 

121  06 

5784 

5P 

5F 

SUEY  RANCH 

9627 

SN  LUIS  OBPO 

3C 

120  23 

5P 

SUEY  OANCH 

S66C 

LOS  ANGELES 

1 

34  16 

lie  19 

1460 

SUNSET  BEACH  STATE  PARK 

868C 

SANTA  CfiU2 

2C 

36  54 

121  50 

85 

CAL  DIV  BEACH  +  PARK 

SURF  Z  ENE 

8697 

SNTA  BARBARA 

34  41 

120  34 

105 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KNOLLS 

870C 

VENTURA 

3 

34  16 

118  40 

1085 

8« 

SUSANA  KN  F IRE  STA 

SUSANVILLE 

870 

LASSEN 

1 

40  25 

4170 

8/ 

CITY  OF  SUSANVILLE 

SUSANVILLE  AlftPOPT 

8702 

LASSEN 

1 

40  23 

120  33 

4148 

MIC 

MIC 

DAVID  BARR 

SUSANVILLE    1  WNW 

870 

LASSEN 

1 

40  26 

120  40 

4555 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

971 

AMADOR 

3B  23 

120  48 

1586 

BA 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

TABLE  MOUNTAIN 

874 

LOS  ANGELES 

34  23 

117  tl 

1  7500 

5F 

5F 

SMITHSONIAN  OBSY 

875-1 

KERN 

u 

35  09 

119  28 

1025 

KERN  CO  FSTRY  +  FD 

TAHOE  CITY 

875« 

PLACER 

3 

39  10 

120  09 

6228 

it 

80 

8A 

ARTHUR  E  FR0DEN6ERG 

TALBOT  CAMP 

877 

PLACER 

39  IZ 

6000 

VAfl 

OEPT  WATER  RESOURCES 

TEHACHAPl 

882t 

KERN 

If 

35  08 

118  27 

3975 

6P 

MRS   ANITA  COWAN 

TEHACHAPl   BANGER  STA 

TEJON  RANCHO 

TERMO 

TERMO  BRIN  MARR  RANCH 
THE  CEDARS 
THE  GEYSERS 
THERMAL  FAA  AIRPORT 
THOUSAND  OAKS 

THREE  RIVERS  6  SE 
THREE  RIVERS  EDISON  PH2 


KERN 

KERN 

LASSEN 

LASSEN 

PLACER 

SONOMA 

RIVERSIDE 

VENTURA 

TULARE 

TULARE 


39  15 
38  49 
33  39 


116  10 
118  51 

lie  51 


VAH 
MIO 


BRIN  MARR 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  FAYE  DEWEY 
FED  AVIATION  AGENCY 
VENTURA  CO  FIRE  OEPT 
GLENN  BAKER 
SO  CALIF  EDISON  CO 


-,348  - 


STATION  INDEX 


STATION 


THREE  RIVEBS  EDISON  I 
TIGER  CREEK  POWER  HOI 
TOP*NO*  PATROL   STA  F( 
TORRANCE 
TBABUCO  CANYON 
TBACY  2  SiE 
TRACY 


TRACY 


JUMPING  PLANT 

r  CENTER  flS 

f  DAM  VISTA  POI 


TBONA 

TRUCKEE  BANGER  STAT 
TUJUMGA  MILL  CR  FC  470 
TULEFIELD 
TULELAKE 

TUNNEL  BANGER  STAT  101 
TUOLUMNE  MEADOWS 
TUBLOCK 

TUBNTABLE  CHEEK 
TUSTIN  IBVINE  RANCH 


TWEN' 


NINI 


INION  OIL  STEABNS 

ABSORPTION  PLANT 
INIVEBSITY  OF  CALIF 

AT  LOS  ANGELES 
UPLAND  3  N 
UPPER  LAKE  T  W 

UPPER  LAKE  HANGER  S 
UPPER  MATTOLE 
UPPER  SAN  LEANDRO 

FILTERS 
UPPER  TBES  PINGS 
VACAVILLE 
VALLETON 

VALLEY  CENTER  3  NE 
VALVERMO  RANGER  STA 
VAN  NUYS  CITY 
XABEHOUSE  FC  15 


COUNTY 


VENADO 
VENTURA 

VERMILION  VALLEY 
VICTOBVILLE  pump  Pti 
VINCENT  FIBE   STA  FC  120 
VINTON 
VISALIA 
VISTA  1  H 
VOLCANOVILLE 

VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 
WALLACE 
HALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CBEEK  2  ENE 
WALNUT  CBEEK  *  E 
I  WALNUT  GROVE  i 
]  WALNUT  PATHOL  I 
STATION  FC   102  S 

I  HAtlNER  SPRINGS 
WASCO 

MASIOJA  PATTERSON  RANCH 
WATSONVILLE  WATERWORKS 
HAWONA  RANGER  STATION 
WEAVERVILLE  RANGER  STA 
WEES  I  S 

WELDON  1  WSH  I 
WENDEl    10  SE 
I  WEST  eiG  PINE  LOOKOUT 


n   Bflir  TULARE 
AMADOR 
LOS  ANGELES 
8973^  LOS  ANGELES 
89921  OBANGE 
S99T   SAN  JOAQUIN 
a999{  SAN  JOAQUIN 
9a01l  ALAMEDA 
TRINITY 
TBINITY 

SAN  BERDINO 
NEVADA 

LOS  ANGELES 
KERN 

SISKIYOU 
TULABE 
TUOLUMNE 
STANISLAUS 
SHASTA 
ORANGE 

0991  SAN  BERDINO 


LOS  ANGELES 
SAN  8EB0IN0 
67]  LAKE 


85 

19  SAN  BENITO 

00(  SOLANO 
MONTEREY 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 

60|  LOS  ANGELES 

73  SONOMA 
05  VENTURA 
01  FRESNO 

BERDINO 
5;  LOS  ANGELES 


1  AMERK 
COAST, 
MARGARITA,     32  SANTA  ' 


SHASTA 
SHASTA 
CALAVER 
CONTRA  . 


A  BARBARA 

ITA  CHU2 
IIPOSA 


2  CALAVERAS,      3  CARSON, 


9  *9 
36  20 
3  12 


LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

wOOCin  V  t^n 

STATION 

d 
z 

M 

^AJun  1  z 

Q 

LATITUDE 

1               .  . 

LONGITUDE 

ELEVAnON 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDDt.nVr.n 

i 

SPECIAL 

TEMP. 

s 

SPEClALj 

1140 

: 

HESTHAVEN 

36  13 

119  59 

205 

7a 

BOSTON  BANCH  CO 

2353 

: 

WEST  POINT   3  SW 

38  22 

120  33 

2400 

745 

5P 

1  WFSTV1LLE 

39  11 

120  39 

5200 

VAR 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

102 

*P 

WET  MEADOW 

36  22 

lie  32 

9200 

VAH 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

: 

WHEATLAND   2  NE 

39  02 

121  24 

113 

IDS 

: 

WHEELER  SPRINGS  2  SSW 

875 

121  25 

140 

12P 

WHEELER  SPRINGS  7  N 

4150 

121  35 

U  S  BUR  RECLAMAT ion 

WHI SKEYTOWN  RES 

9621 

SHASTA 

23 

122  32 

1310 

BA 

BA 

BA 

U  S  BUB  RECLAMATION 

122  «1 

2295 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

WHITE  MOUNTAIN  1 

9632 

MONO 

6 

37  30 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

122  46 

2500 

0A 

WHITE  MOUNTAIN  2 

37  35 

118  14 

12470 

BA 

H 

117  23 

1695 

WHITE  HOCK 

38  34 

121  05 

353 

MBS  JESSIE  A  PAVEN 

120  11 

5960 

BA 

SA 

WHITTIER   CITY  MALL 

118  05 

4645 

FC   106  C 

ilB  02 

310 

5P 

WHITTIER  WATER  DtPT 

265 

7A 

WILL  lAMS 

39  09 

122  09 

86 

BA 

CITY  OF  WILLIAMS 

121  26 

403S 

5P 

SP 

:  H 

WILLITS   1  NE 

39  25 

123  21 

1348 

118  IT 

895Q 

s 

WILLITS  HOWARD  FOREST 

119  20 

8600 

VAF 

DEPT  MATCH  RESOURCES 

RANGER  STATION 

39  21 

123  19 

1925 

120  51 

104 

CARL  A  PEARSON 

WILLOWS 

96  99 

GLENN 

23 

39  32 

122  12 

140 

BA 

8A 

HOWARD  R  ALLABD 

122  IS 

1080 

BA 

U  S  BUR  RECLAMAT  t ON 

WINCHESTER 

9722 

RIVERSIDE 

33 

33  42 

117  05 

1470 

JIM  M  BLACKMORE 

118 

3P 

3P 

THE    IRVINE  COMPANY 

WINTERS 

38  32 

135 

8A 

8A 

J  NEWTON  WALLACE 

116  02 

1975 

5P 

WOFFORD  HEIGHTS 

35  43 

118  27 

2700 

SS 

JAMES  H  JORGENSEN 

120  03 

3P 

WOODCHUCK  MEADOW 

37  02 

118  54 

9200 

VAR 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOOOFORDS 

5P 

123  16 

ISSO 

WOODLAND  1  WNW 

38  41 

121  48 

69 

COUNTY  OF  YOLO 

WRIGHTS 

37  08 

1600 

710 

UN 1 ON  OIL  CO 

WRIGHTS  LAKE 

38  51 

120  14 

6800 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OBANGE 

33  54 

405 

6P 

YORBA  L 1 NOA  WATER  CO 

YORKVILLE 

117  39 

1605 

YOSEMIIE  NATIONAL  PARK 

9855 

37  45 

119  35 

3985 

5P 

:  H 

123  02 

1520 

YREKA 

9866 

41  43 

122  38 

2625 

8A 

H 

NEW  STATIONS 

5P 

ABBOTT  MINE 

0006 

SA 

CLARENCE  0  REED 

7A 

7A 

: 

HASIOJA  PHOENIX  RANCH 

9456 

SNTA  BARBARA 

PHOENIk  BANCH 

: 

BRANSCOMB  2  NW 

120  42 

950 

CLEAR  CREEK 

1799 

41  43 

123  27 

*975 

JOHN  B  JARDINE 

117  01 

1615 

C  F  IVERSON 

COLYEAR  SPRINGS 

1953 

TEHA*4A 

23 

40  03 

122  41 

3295 

FBAHK  WATSON 

117  51 

3705 

U  S  FOREST  SERVICE 

DAVENPORT 

2290 

SANTA  CHU2 

* 

37  01 

122  12 

273 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 

FORKS  OF  SALMON 

3151 

*1  15 

123  19 

1270 

GRASS  LAKE  HWY  MNTC  STA'  3564 

S I SKI YOU 

MRS  ALBERTA  GOOOE 

HUNTER  OlST  GRAVES  BCH 

4166 

40  11 

122  33 

770 

5P 

: 

BA 

BROCKWAY  SUMMIT 

1096 

VAR 

s 

GRASS  VALLEY  NID 

3574 

LITTLE  VALLEY 

4908 

L  A  CO  F IRE  DEPT 

NEW  PINE  CREEK  2  E 

6173 

MODOC 

21 

ARTHUR  A  LENKEIT 

FRANK  OOTTA 

TULARE  CO  C  OF  C 

117  15 

400 

5P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

120  47 

3036 

122  26 

1359 

121  52 

2200 

*P 

120  59 

197 

5P 

122  05 

115 

12H 

122  02 

245 

SA 

122  01 

220 

121  59 

320 

121  31 

23 

5P 

5P 

PAUL  LACKAS 

117  52 

4Se 

E  PEDERSON 

116  38 

31S0 

WARNERS  RESORT  CO 

119  20 

333 

8A 

8^ 

KERN  CO   FSTRY   +   F  D 

119  54 

2175 

CLOSED  7/27/60 

121  46 

95 

SA 

8A 

LOUIS  BECHIS 

119  40 

3965 

US  NAT  PARK  SERVICE 

122  56 

2050 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

122  23 

3630 

8A 

8A 

CHESTER  1  KIMREY 

iia  18 

2680 

VERNON  J  BLOUNT 

120  04 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1960 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557  Federal  Of- 
fice Building,   50  Fulton  Street,   San  Francisco  2,  California,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 
issue . 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  ^F.,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  and  also 
Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term 
means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet, and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  stand- 
ard time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST, 
and  Mt.  Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  Intervals,  will  be  published  later  in    "Storage-Gage  Pre- 
cipitation" Bulletin. 

No  record  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;       "Snowfall  and  Snow    on  Ground" 
Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,     the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.       See     "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly     from  the  amounts  to  be  published     later  In 
Hourly  Precipitation  Data. ) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C.  for  $1.25.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local  Clima- 
tological Data,  obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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This  is  the  first  month  since  March  1958  when 
all  divisions  averaged  below  normal  in  tempera- 
ture and  above  normal  in  precipitation.  The  tem- 
perature deficiences  this  month  were  generally 
1°  to  2°,  and  the  precipitation  excesses  ranged 
from  nearly  an  inch  to  nearly  two  and  one-quarter 
inches.  The  combination  of  low  temperature  and 
heavy  precipitation  resulted  in  new  snowfall  rec- 
ords in  some  northern  locations. 


At  Mount  Shasta  three 
were  broken.  The  11  inche 
on  the  13th  was  the  great 
so  early  in  the  season, 
snowfall  during  the  month 
November.  From  5:00  p.m 
p.m.  December  1  a  total 
cipitation  fell  setting  a 
November.  On  the  26th  th 
ported  on  the  ground  in 
area,  one  of  the  heaviest 
ported  there. 


precipitation  records 
s  of  snow  on  the  ground 
est  depth  ever  recorded 
and  the    28  inches  of 
set  a  new  record  for 
November     30    to  5:00 
of  5.17  inches  of  pre- 
new  24-hour  record  for 
ree  feet  of  snow  was  re- 
\he  Lower  Klamath  Lake 
accumulations  ever  re- 


Red  Bluff  reporte 
the  13th,   and  a  wind 
been  exceeded  only 
in  1950).  Sacramen 
make     this  the  wette 
the  4th  wettest  sine 
brought  to  an  end  a 
days  without  rain  a 
months  during  which 
ly  below  normal  or 
The  14  days    of  rain 
equalled  the  record, 
twice  since  1877. 
the  1st  tied  the  rec 


d  excessive  precipitation  on 
of  46  m.p.h.  on  the  25th  has 
once  in  November  (47  m.p.h. 
to  received  enough  rain  to 
st  November  since  1950  and 
e  1900.  The  rain  on  the  3d 
dry  spell  of  162  consecutive 
nd  changed  the  pattern  of  13 
rainfall  had  been  continuous- 
only  slightly     above  normal. 

recorded  during  the  month 
which  has  been  observed  only 
A  high  temperature  of  82°  on 
ord  for  that  date,   and  a  low 


of  45°  on  the  27th  set  a  new  record  for  that  date. 

Fresno  reported  the  heaviest  November  precip- 
itation total  since  1909.  Bakersf ield ' s  total 
was  the  greatest  for  November  in  60  years  of  rec- 
ords. Santa  Maria  and  Burbank  reported  the  most 
November  precipitation  since  1952.  Burbank  also 
reported  excessive  precipitation  during  the  month 
0.53  inch  in  30  minutes  on  the  5th,  and  0.25  inchi 
in  5  minutes  on  the  6th,  This  is  the  first  Nov- 
ember in  Burbank 's  records  when  the  temperature 
did  not  once  reach  80° .  San  Diego  reported  only 
63  percent  sunshine,  which  is  13  percent  below 
the  normal  for  November. 

STORMS 

Wind  on  the  3d  did  tens  of  thousands  of  dol- 
lars damage  in  Mendocino,  Lake,  and  Sonoma  Coun- 
ties, and  lesser  damage  was  reported  from  Butte 
County.  One  man  was  killed  by  a  falling  tree. 
Heavy  rains  along  the  south  coast  from  Santa  Bar 
bara  County  to  Orange  County  resulted  in  consid- 
erable damage  to  residential  property  and  high- 
ways. One  boy  was  drowned,  and  two  men  were  in- 
jured as  a  result  of  the  storm.  Some  damage  from 
rain  was  reported  to  unharvested  cotton,  grapes, 
and  maize  in  the  San  Joaquin  Valley  on  the  7th. i 
Wind  damaged  some  buildings  in  San  Mateo  and  Santa 
Cruz  Counties  on  the  12th. 


C.   Robert  Elf ord 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

557  Federal  Office  Building 

50  Fulton  Street 

San  Francisco  2,  California 


MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature  93°  on  the  1st  at  Indio  U  S  Date  Garden. 

Lowest  Temperature  -4°  on  the  16th  at  Bridgeport  and  on  the  27th  at  White  Mountain  2, 
Greatest  Total  Precipitation  22.80  inches  at  Honeydew  2  WSW. 
Least  Total  Precipitation  0.03  inch  at  El  Centre  2  SSW. 

Greatest  One-day  Precipitation  7.40  inches  on  the  25th  at  Honeydew  2  WSW. 

Greatest  Total  Snowfall  103.5  inches  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl. 

Deepest  Snow  on  Ground  55  inches  on  the  27th+  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl. 
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66.7 

40.2 

53.0 

84 

1 

33 

27+ 

363 

0 

0 

0 

0 

3.34 

1.20 

25 

.0 

0 

5 

I 

HALF  MOON   BAY   2  NNW 

61.4 

47.6 

54.  5 

68 

5 

40 

10 

308 

0 

0 

0 

0 

5.12 

.0 

0 

HOLLISTER 

65  .0 

40.5 

52.8 

_ 

2.7 

84 

1 

32 

24+ 

350 

0 

0 

2 

0 

3.71 

2.33 

1  .60 

6 

,0 

0 

6 

'. 

KING  CITY 

65  .7M 

39. 3M 

52. 5M 

2.1 

84 

1 

31 

28  + 

357 

0 

0 

3 

0 

2.16 

1  .46 

.89 

6 

,0 

0 

6 

1 

LIVERMORE  2  SSW 

63  .3 

39.2 

51.3 

_ 

2,2 

84 

1 

32 

29  + 

402 

0 

0 

3 

0 

2.92 

1.31 

1.17 

25 

,0 

0 

6 

LOS  GATOS 

64  .9 

39.5 

52.2 

_ 

1,8 

81 

1 

33 

24 

376 

0 

0 

0 

0 

5,38 

2.82 

1  .74 

27 

,0 

0 

6 

MARTINEZ   FIRE  STA 

61.6 

42,9 

52.3 

78 

1 

36 

23 

375 

0 

0 

0 

0 

3,87 

1.73 

26 

,0 

0 

5 

MONTEREY 

63.6 

45,0 

54.3 

69 

5 

38 

23 

310 

0 

0 

0 

0 

2.06 

1.06 

25 

.0 

0 

6 

\ 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

63.8 

45.0 

54,  4 

72 

20+ 

38 

27 

308 

0 

p 

0 

0 

3.40 

1.17 

26 

.0 

0 

6 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

58.6 

41,8 

50,2 

81 

2 

32 

14 

444 

0 

0 

1 

0 

4.91 

1  .63 

26 

.0 

0 

8 

MOUNT  HAMILTON 

51  .6M 

39, OM 

45, 3M 

_ 

3.3 

74 

583 

0 

0 

3 

0 

.0 

0 

NACIMIENTO  DAM 

64  .  6M 

38, 6M 

51  •  6M 

86 

33 

28  + 

395 

0 

0 

0 

0 

4.03 

1.23 

14 

,0 

0 

6 

OAKLAND  WB  AP  R 

60 .  ° 

45,8 

53.4 

0.4 

74 

39 

27 

340 

0 

0 

0 

0 

4.24 

2.29 

1.61 

25 

,0 

0 

7 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

61  .8 

42,9 

52.4 

74 

33 

27 

372 

0 

0 

0 

0 

2.67 

1  .40 

26 

•  0 

0 

5 

PASO  ROBLES 

64.6 

38,3 

51.5 

86 

J 

30 

28  + 

398 

0 

0 

5 

0 

3.63 

1.22 

12 

,0 

0 

5 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

62  ,5 

38,2 

50.4 

84 

: 

31 

27+ 

432 

0 

0 

4 

0 

3.32 

1,17 

6 

,0 

0 

6 

■ 

PINNACLES  NM 

65.5 

37,1 

51.3 

89 

28 

28  + 

402 

0 

0 

7 

0 

2.57 

,76 

5 

,0 

0 

5 

PISMO  BEACH 

65.1 

45,3 

55,2 

80 

36 

27 

286 

0 

0 

0 

0 

4,41 

1,31 

6 

,0 

0 

6 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

61  ,4 

48,7 

55.1 

72 

14 

42 

26 

288 

0 

0 

0 

0 

4.33 

1,21 

30 

.0 

0 

7 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

62.6 

36,1 

49  .  4 

81 

2  + 

28 

24  + 

462 

0 

0 

6 

0 

3.41 

1,59 

26 

,0 

0 

7 

PRIEST  VALLEY 

60,3 

33,4 

46.  9 

80 

24. 

26 

28  + 

538 

0 

0 

12 

0 

3.83 

2.27 

,97 

6 

.0 

0 

5 

REDWOOD  CITY 

62,6 

43,3 

53.0 

1.7 

73 

36 

28  + 

353 

0 

0 

0 

0 

3.15 

1  .29 

1.37 

26 

.0 

0 

8 

RICHMOND 

61  ,9 

46,6 

54.  3 

78 

2 

38 

27 

316 

0 

0 

0 

0 

3.43 

1.79 

26 

.0 

0 

6 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

60.6 

37,5 

49,1 

79 

29 

27+ 

469 

0 

0 

6 

0 

5,72 

1.94 

1  3 

.0 

0 

10 

SALINAS  2  E 

65.7 

41,8 

53.8 

2.1 

73 

1 4-f 

36 

27+ 

329 

0 

0 

0 

0 

2.19 

.95 

.82 

26 

.0 

0 

4 

SALINAS  FAA  AP 

63.8 

42,1 

53,0 

7  1 

] 

37 

27+ 

353 

0 

0 

0 

0 

2.36 

.76 

26 

.0 

0 

6 

SAN  ANTONIO  MISSION 

64.0 

33,7 

48,9 

87 

1 

25 

27+ 

477 

0 

0 

17 

0 

3.24 

1.05 

26 

.0 

0 

6 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

66. 8M 

45, 4M 

51,  IM 

64 

9+ 

410 

0 

0 

0 

0 

2.85 

1.06 

25 

.0 

0 

8 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 

60.8 

46.7 

53.8 

- 

0.6 

75 

1 

39 

27 

330 

0 

0 

0 

0 

4.15 

2.53 

1.38 

13 

.0 

0 

7 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

60.6 

50.4 

55,5 

1.7 

73 

1 

46 

27 

276 

0 

0 

0 

0 

3,35 

1.08 

1.17 

25 

.0 

0 

9 

SAN  GREGORIO  3  SE 

62.0 

41.5 

51,8 

71 

1 

34 

22 

390 

0 

0 

0 

0 

4.40 

1.77 

26 

.0 

0 

8 

SAN  JOSE  R 

63.5 

47.0 

55,3 

0.7 

75 

2 

38 

27 

287 

0 

0 

0 

0 

2.87 

1.70 

.89 

25 

.0 

0 

6 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

65.6 

46,1 

55,9 

2.7 

81 

2 

39 

28  + 

265 

0 

0 

0 

0 

3.75 

1.91 

1.11 

5 

.0 

0 

6 

SAN  MATEO 

62.7 

45,0 

53,9 

76 

39 

28  + 

326 

0 

0 

0 

0 

3.26 

1.07 

26 

.0 

0 

5 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

63. 3M 

42. IM 

52. 7M 

- 

1.8 

36 

28  + 

365 

0 

0 

0 

0 

3.35 

2.17 

1.28 

26 

.0 

0 

6 

SANTA  CRUZ 

63.3 

41.4 

52.4 

2.2 

76 

1 

34 

28  + 

372 

0 

0 

0 

0 

4.36 

1.27 

2.16 

25 

.0 

0 

7 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

61  .9 

43.3 

52.6 

76 

2  + 

35 

27 

366 

0 

0 

0 

0 

6.07 

1  .96 

26 

.0 

0 

8 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

63.1 

39.0 

51.1 

80 

2* 

31 

29 

412 

0 

0 

4 

0 

4.67 

2.44 

1.82 

13 

.0 

0 

5 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

64, OM 

40.9 

52. 6M 

76 

2 

36 

27+ 

377 

0 

0 

0 

0 

4.08 

1.53 

25 

.0 

0 

5 

DIVISION 

52.4 

1.8 

3.  85 

1.66 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH  FIBREBOARD  MILLS 

64.  6M 

4  5.4M 

55. OM 

1.6 

82 

2 

36 

23 

295 

0 

0 

0 

0 

4.11 

2.92 

.0 

0 
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35 

28 
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27 
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2 
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62.4 
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1 
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692 

J: 
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2 

1 
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1 
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2 
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28 
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: 

2.70 

2.19 

1.17 

5 

.0 

0 

5 

2 

1 

ORCORAN  IRRI6  01  ST 

62.1 

40.4 

51.3 

84 

2 

32 

28 

410 

1 

2.90 

1.28 

6 

.0 

0 

5 

1 

1 

ENAIR 

62.1 

39,0 

50.5 

- 

1.9 

80 

1 

32 

28  + 

426 

2,24 

1.17 

.45 

26  + 

.0 

0 

8 

0 

0 

UDLEYS 

58.1 

30.0 

44.  1 

- 

2.3 

80 

1 

21 

28 

623 

R 

6.32 

2.48 

2.18 

26 

T 

0 

10 

6 

1 

LECTRA  PH 

64.1 

39,6 

51.9 

- 

1.9 

84 

1 

31 

28+ 

389 

5.01 

1  .79 

1.58 

25 

.0 

0 

9 

5 

1 
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2 
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41.2 

51.5 

3.5 

81 

2  + 

33 

28 

401 

3.25 

2.13 

.90 

26 

.0 

g 

Q 

!  (REE  RIV  EDISON  PH  2 

66.0 

40.0 

52.5 

- 

0.2 

82 

2 

32 

28 

370 

3.24 

1.43 

1.03 

6 

.0 

Q 

8 

2 

1 

'  GER  CREEK  PH 

59.2 

37.4 

48.  3 

- 

1.3 

86 

1 

30 

28  + 

496 

0 

5 

0 

7.18 

2.12 

-  1.86 

25 

.  0 

Q 

8 

3 

'  !ACY  CARSONA 

62.2 

43,0 

52.6 

80 

2 

30 

28 

365 

Q 

Q 

2.28 

.54 

6 

*n 

6 

\ 

0 

1  !ACY  PUMPING  Plant 

63.1 

43.9 

53.5 

82 

1 

33 

28 

340 

2.91 

25 

*0 

0 

7 

2 

0 

'  SALIA 

64.0 

42.7 

53.4 

- 

1.9 

83 

2+ 

33 

15 

352 

Q 

Q 

Q 

3.02 

2.20 

1*08 

Q 

7 

2 

I 

'  ,SCO 

63.4 

40.5 

52.0 

- 

2.0 

82 

2+ 

31 

28 

386 

Q 

0 

\ 

0 

2.75 

1,05 

.  0 

0 

26 

4 

3 

1 

)SEMITE  NP 

52.6 

30,3 

41.5 

- 

2.9 

74 

1 

23 

27 

698 

" 

24 

" 

5.96 

• 

2,25 

6.0 

3 

8 

3 

2 

'  DIVISION 

49.8 

- 

1.3 

3.64 

1.65 

'•OUTH  COAST  DRAINAGE 

!  PINE 

69.7 

44.8 

67.3 

83 

1 

35 

26 

231 

0 

0 

Q 

2.22 

1  15 

27 

.  0 

0 

3 

2 

1 

! 'ALON  PLEASURE  PIER 

64.9 

49.8 

57.4 

- 

1.8 

74 

20 

44 

29 

222 

Q 

0 

0 

1  .55 

.65 

.91 

0 

4 

1 

0 

l.RRETT  0AM 

69.9 

36.8 

53.4 

- 

3.3 

85 

2 

30 

28  + 

345 

Q 

1 0 

Q 

2.31 

1.03 

.  0 

0 

4 

2 

1 

!  :aumont  Pumping  plant 

64.5 

41.1 

52.8 

85 

2 

30 

25 

368 

Q 

2 

0 

2.82 

1.17 

'  4 

0 

4 

3 

1 

'■  G  BEAR  LAKE 

52.9 

21.3 

37.1 

72 

1 

5 

28 

831 

Q 

0 

29 

0 

^  * 

1 .  44 

T 

30  + 

4 

2 

1 

:  INITA 

71.9 

46.2 

59.1 

0.2 

82 

20 

34 

25 

173 

0 

Q 

1.13 

1*11 

.  0 

0 

3 

1 

0 

;  IR3ANK  WB  AP  R 

70.0 

46,7 

58.4 

- 

1.5 

79 

22+ 

38 

28 

193 

Q 

0 

0 

Q 

3.25 

.  0 

0 

5 

3 

1 

'  .BRILLO  NM  R 

65.3 

62,1 

58.7 

79 

17 

44 

28 

187 

Q 

0 

0 

.48 

26 

.  0 

0 

4 

0 

0 

:  CHUMA  DAM 

68.4 

41,4 

54.9 

87 

2  + 

34 

21 

299 

Q 

Q 

5*52 
* 

2.53 

f, 

.0 

0 

6 

3 

2 

:'«P0 

68.2 

34,5 

51.4 

89 

1 

22 

26 

402 

Q 

0 

18 

0 

1 .  67 

.  76 

6 

.  0 

0 

4 

2 

0 

iiNOGA  PARK  PIERCE  COL 

72. OM 

41  ,4M 

55. 7M 

32 

28 

242 

0 

0 

1 

0 

3.27 

01 

1.15 

.  0 

0 

7 

3 

1 

:WLA  VISTA 

66. OM 

47. 7M 

55.  9M 

- 

0.6 

74 

6 

39 

26 

239 

0 

0 

0 

0 

.31 

27 

.  0 

0 

0 

0 

;iAREMONT  POMONA  COLLEGE 

68. 8M 

44.  IM 

56. 5M 

- 

2.3 

36 

28  + 

266 

Q 

Q 

Q 

• 

1  .  59 

1.48 

■  0 

0 

4 

3 

1 

:  *ONA 

69.7 

42.7 

56.2 

- 

2.3 

80 

20 

34 

30  + 

257 

0 

0 

0 

0 

-  .03 

.37 

25 

,  0 

0 

4 

0 

0 

IILVER  CITY 

69.7 

48.0 

58.9 

80 

17 

41 

28+ 

177 

0 

0 

0 

0 

3  11 

1  .40 

5 

.0 

0 

5 

2 

1 

:  ^AMA 

61  .5 

33,1 

47.3 

82 

2 

25 

27+ 

524 

0 

0 

15 

0 

2*81 

1.53 

6 

.0 

0 

4 

2 

1 

:  hTAHACA 

57.9 

30,3 

44.1 

2.6 

80 

2 

22 

23  + 

618 

0 

0 

21 

0 

3.18 

.  66 

1.72 

27 

5.0 

4 

2 

1 

1'  CAPITAN  DAM 

73.5 

47,0 

60.3 

84 

1 

40 

28 

140 

0 

0 

0 

0 

1.87 

.03 

,72 

6 

.0 

0 

4 

2 

0 
0 

ISINORE 

73.0 

37.4 

55.2 

2.4 

91 

1 

29 

28  + 

286 

1 

0 

10 

0 

,50 

6 

.0 

0 

4 
7 

1 

0 

MCONDIDO 

69.3 

42,4 

55.9 

1.4 

78 

20 

33 

28 

255 

0 

0 

0 

0 

2!53 

1.14 

.70 

25 

,0 

0 

2 

0 

INTANA  KAISER 

71.7 

46,6 

59.2 

84 

1 

38 

28 

170 

0 

0 

0 

0 

1  .92 

1.03 

27 

,0 

0 

ILLESPIE  FIELD 

72.1 

43,5 

57.8 

80 

21  + 

34 

25+ 

208 

0 

0 

0 

0 

1.97 

.0 

0 

2 

2 

1 
1 

Inshaw  dam 

66, 2M 

31  ,7M 

49.  OM 

86 

2 

22 

27 

474 

0 

0 

20 

0 

3.03 

1.27 

27 

.0 

0 

27 

5 
4 

2 
2 

0 

YLLWILO  RS 

M 

28,6 

M 

73 

1 

20 

29+ 

0 

0 

27 

0 

1.45 

.60 

6 

5.0 

5 

0 

LIAN  WYNOLA 

61  .0 

36,9 

49.0 

83 

1 

27 

29 

476 

0 

0 

8 

0 

2.62 

.92 

.95 

6 

2.0 

0 

6 

2 

1 

GUNA  BEACH 

66. 9H 

45. 6M 

55. 2M 

3.0 

77 

19 

37 

28  + 

255 

0 

0 

0 

0 

2.14 

1.05 

6 

.0 

0 

4 

5 

1 

0 

MESA 

■'0.6 

48,2 

59.4 

79 

21  + 

40 

28 

162 

0 

0 

0 

0 

1.79 

.63 

6 

.0 

0 
0 

6 

1 
2 

1 

MPOC  SEWAGE  PLANT 

65.2 

42,8 

54.0 

71 

16 

35 

27 

324 

0 

0 

0 

0 

3.70 

.26 

1  .54 

26 

.0 

5 

0 

NG  BEACH 

69.1 

50,6 

59.9 

1.0 

81 

20+ 

43 

28 

146 

0 

0 

0 

0 

1.47 

.58 

26 

.0 

0 

1 

See  Refetence  Notes  Foilowmg  Srafion  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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LONG  BEACH  VB  AP 

69.7 

47.5 

58,6 

81 

17 

37 

22 

188 

0 

0 

0 

0 

1.33 

.74 

26 

.0 

0 

3 

1 

LOS  ANGELES  WB  AP  R 

66.2 

60.2 

58.2 

- 

1.1 

77 

19 

43 

28 

197 

0 

0 

0 

0 

2.67 

1.57 

.70 

6 

.0 

0 

5 

3 

LOS  ANGELES  WB  CITY  R 

69.1 

51.5 

60.3 

- 

1.8 

78 

17 

43 

27 

135 

0 

0 

0 

0 

2.40 

1.37 

.50 

26 

.0 

0 

5 

2 

MILL  CREEK  2 

66.7 

46.6 

56.7 

83 

1 

34 

25 

250 

0 

0 

0 

0 

3.05 

1.50 

1.69 

6 

.0 

0 

3 

2 

MT  WILSON  FC   3388  // 

55.7 

38.9 

47.3 

77 

1 

23 

27 

527 

0 

0 

6 

0 

5.22 

1.75 

6 

4.0 

1 

26 

8 

6 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

65.5 

49.8 

57.7 

- 

1  .  1 

78 

19 

40 

28 

212 

0 

0 

0 

0 

1.46 

.33 

.56 

6 

.0 

0 

4 

1 

NORTH  HOLLYWOOD 

70.7M 

47. 2M 

59. OM 

82 

17 

40 

27 

176 

0 

0 

0 

0 

3.31 

1.54 

6 

.0 

0 

5 

2 

OCEANSIOE  PENDLETON 

66.* 

49. 1 

57.  3 

76 

20 

35 

25 

227 

0 

0 

0 

0 

1.28 

.36 

27  + 

.0 

0 

5 

0 

OJAI 

70.7 

40.3 

55.5 

- 

2.1 

85 

1 

32 

30  + 

275 

0 

0 

3 

0 

5.60 

4.07 

1.75 

5 

.0 

0 

5 

5 

OXNARO 

6B.8 

45.4 

57.1 

- 

1.4 

76 

20  + 

37 

27 

231 

0 

0 

0 

0 

4.43 

3.25 

1.93 

27 

.0 

0 

4 

2 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 

58.7 

38.4 

48.6 

77 

-2 

27 

27 

488 

0 

0 

4 

0 

3.02 

.77 

6 

5.0 

5 

27 

6 

3 

PASADENA 

70.4 

46.1 

58.3 

- 

1.7 

80 

22  + 

37 

27 

193 

0 

0 

0 

0 

4.07 

2.43 

1.17 

6 

.0 

0 

7 

3 

POINT  AR6UELL0  WB  R 

62.2 

43.7 

53.0 

70 

16 

37 

23  + 

353 

0 

0 

0 

0 

3.81 

1.20 

26 

.0 

0 

7 

3 

POMONA 

69.8 

42.6 

56.2 

0.0 

79 

1 

32 

28 

255 

0 

0 

1 

0 

2.53 

1.16 

.71 

5  + 

.0 

0 

6 

3 

RAMONA  SPAULDING 

72.2 

39.6 

55.9 

87 

1 

31 

28+ 

259 

0 

0 

5 

0 

2.17 

.76 

6 

.0 

0 

5 

2 

REDLANDS 

70.5 

43.4 

57.0 

- 

0.6 

87 

1 

35 

28 

235 

0 

0 

0 

0 

1.25 

.03 

.55 

5 

.0 

0 

3 

1 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

71  .6 

42.9 

57.3 

- 

0.8 

84 

1 

33 

28 

225 

0 

0 

0 

0 

.74 

-  .19 

.35 

5 

,0 

0 

3 

0 

RIVERSIDE  CITRUS  E   S  R 

71  .5 

42.0 

56.8 

85 

2  + 

33 

28 

241 

0 

0 

0 

0 

1.29 

.73 

6 

,0 

0 

3 

1 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

67.8 

47.1 

57.5 

64 

1 

34 

27 

231 

0 

0 

0 

0 

4.71 

2.36 

1  .49 

6 

.0 

0 

6 

4 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

70.6 

39.7 

55.2 

- 

3,4 

90 

1 

30 

28 

290 

1 

0 

2 

0 

2.25 

.78 

1.43 

6 

.0 

0 

6 

1 

SANDBERG  WB  //R 

52.4 

39.1 

45.8 

- 

78 

1 

27 

27 

574 

0 

0 

2 

0 

1.93 

5 

2.5 

27+ 

5 

SAN  DIEGO  WB  AP  R 

66.8 

52.1 

60.5 

- 

0.3 

77 

17 

44 

28 

129 

0 

0 

0 

0 

1.01 

.18 

.53 

25 

.0 

0 

4 

1 

SAN  FERNANDO 

69.8 

45.8 

57.8 

- 

84 

1 

35 

27 

212 

0 

0 

0 

0 

.67 

26 

.0 

6 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

73.7 

44.2 

59.0 

85 

20 

36 

28  + 

175 

0 

0 

0 

0 

3.32 

.90 

25 

.0 

0 

7 

3 

SAN  JACINTO 

70,3 

37.6 

54.0 

- 

92 

1 

28 

26 

325 

1 

0 

9 

0 

.96 

5 

.0 

4 

1 

SAN  PEDRO 

65  .0 

53.1 

59.1 

- 

1.2 

75 

20 

45 

28 

170 

0 

0 

0 

0 

2.01 

1.03 

.0 

0 

SANTA  ANA   FIRE  STA 

70.1 

46.8 

58.5 

- 

0.6 

83 

20 

38 

28 

190 

0 

0 

0 

0 

1  .99 

.65 

.70 

26 

.0 

0 

4 

1 

SANTA  BARBARA 

69.1 

46.8 

58.0 

0.1 

75 

20  + 

40 

30+ 

205 

0 

0 

0 

0 

6.57 

5.27 

2.10 

6 

.0 

0 

6 

6 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

64.8 

43.9 

54.4 

74 

1 8 

36 

30 

31  5 

0 

0 

0 

0 

5.08 

1.86 

5 

.  0 

0 

6 

4 

SANTA  MARIA  WB  AP  R 

65  .0 

41.8 

53.4 

- 

3.0 

75 

17 

34 

28 

340 

0 

0 

0 

0 

2.83 

1  .89 

.99 

25 

.0 

0 

5 

3 

66.1 

53.2 

59.7 

77 

19 

45 

30 

155 

0 

0 

0 

0 

5.19 

2.30 

3 

,  0 

0 

5 

3 

SANTA  PAULA 

69.5 

44.2 

56.9 

81 

17 

35 

28  + 

236 

0 

0 

0 

0 

4.71 

1.49 

6 

.0 

0 

5 

5 

SUNL A  NO 

71  .0 

58.0 

86 

34 

27 

205 

0 

0 

0 

0 

4.34 

1.71 

3 

a  0 

0 

5 

4 

TORRANCE 

67. 4M 

47. IM 

57. 3M 

- 

1.8 

77 

19 

38 

22 

225 

0 

0 

0 

0 

2.17 

1.02 

1.11 

5 

.0 

0 

4 

2 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

70.4 

42.4 

56.4 

- 

2.2 

77 

16 

34 

28 

251 

0 

0 

0 

0 

1  .95 

.74 

.67 

6 

.0 

0 

4 

2 

1 

UCLA 

68.8 

64.4 

61.6 

78 

20 

45 

28 

108 

0 

0 

0 

0 

3.30 

1.52 

6 

.0 

0 

5 

3 

[ 

UPLAND  3  N 

68.1 

41.6 

54.9 

85 

1 

33 

28  + 

299 

0 

0 

0 

0 

3.20 

1.21 

6 

.0 

0 

7 

2 

VISTA  1  W 

69.7 

45.2 

57.5 

80 

2C 

35 

25 

219 

0 

0 

0 

0 

1  .68 

.75 

26 

.0 

0 

4 

1 

WARNER  SPRINGS 

67. 2M 

31  .OM 

49.  IM 

- 

2.6 

88 

1 

24 

28 

470 

0 

0 

21 

0 

.93 

-  .32 

.93 

27 

.0 

0 

1 

1 

YORBA  LINDA 

71.3 

41  .9 

56.6 

- 

4.6 

63 

17 

31 

25 

244 

0 

0 

2 

0 

2.15 

.87 

.68 

3 

.0 

0 

5 

2 

DIVISION 

55.7 

- 

1 .  6 

2.69 

1.  13 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 

64.4 

36.9 

50.7 

89 

1 

25 

30 

434 

0 

0 

7 

0 

1.24 

.49 

6 

,0 

0 

3 

0 

BAKER  9  NNW 

69.1 

44.1 

56.6 

84 

3  + 

33 

30 

255 

0 

0 

0 

0 

1.05 

.76 

6 

.0 

0 

3 

1 

BARSTOW 

67.4 

38.7 

53.1 

85 

2  + 

29 

30+ 

357 

0 

0 

4 

0 

.35 

.20 

26 

.0 

0 

2 

0 

J 

BEAUMONT   1  E 

66.0 

38,7 

52.4 

- 

3.0 

88 

1 

29 

28 

375 

0 

0 

2 

0 

2.62 

1.27 

1.65 

6 

.0 

0 

5 

2 

BISHOP  WB  AP  R 

59.2 

28.6 

43.9 

- 

2.3 

84 

1 

17 

30 

627 

0 

0 

23 

0 

2.59 

2.11 

.89 

5  + 

.0 

0 

4 

3 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

45.2 

24.9 

35.  1 

64 

2 

12 

27 

890 

0 

4 

25 

0 

2.52 

.94 

4 

35.0 

19 

14+ 

BLYTHE 

75.9 

41  .4 

58.7 

- 

1.4 

88 

1 

32 

28 

201 

0 

0 

1 

0 

.33 

.08 

.26 

6 

.0 

0 

1 

0 

BLYTHE  FAA  AP 

74.5 

48.7 

61.6 

89 

1 

40 

29 

123 

0 

0 

0 

0 

.25 

.20 

6 

.0 

0 

1 

0 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

76.9 

43.4 

60.2 

90 

2+ 

33 

28 

163 

2 

0 

0 

0 

.46 

.33 

6 

.0 

0 

2 

0 

BRAWLEY  2  SW 

77.2 

45,5 

61.4 

- 

1.4 

91 

2 

35 

28 

138 

2 

0 

0 

0 

.26 

.16 

.26 

5 

.0 

0 

1 

0 

CANTIL 

67.0 

34.0 

50.5 

67 

1 

21 

30 

426 

0 

0 

14 

0 

.83 

.31 

3 

.0 

0 

3 

0 

COW  CREEK 

74. 4M 

50.3M 

62. 4M 

88 

1 

41 

30 

106 

0 

0 

0 

0 

.34 

.25 

26 

.0 

0 

1 

0 

DAGGETT  FAA  AP 

68.5 

40.3 

54.4 

87 

1 

29 

28 

320 

0 

0 

3 

0 

.10 

.04 

6  + 

.0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

53.5 

27.7 

40.5 

75 

2 

16 

28 

725 

0 

0 

24 

0 

3.45 

.98 

6 

.0 

0 

EAGLE  MTN 

72.3 

53.1 

62.7 

68 

2 

45 

28 

9«- 

0 

0 

0 

0 

.87 

.87 

6 

.0 

0 

1 

1 

EL   CENTRO  2  SSW 

76.5 

42.1 

59.  3 

- 

3.2 

91 

1 

32 

29 

175 

1 

0 

1 

0 

.03 

-  .07 

.03 

6 

,0 

0 

0 

0 

FAIRMONT 

59.1 

41.3 

50.2 

- 

1.9 

88 

2 

31 

27 

449 

0 

0 

1 

0 

3.47 

2.33 

1,38 

6 

T 

0 

5 

2 

GREENLAND  RANCH 

M 

M 

M 

39 

29 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

HAIWEE 

57.4 

37.8 

47.6 

- 

1.7 

76 

1 

30 

28 

513 

0 

0 

3 

0 

3.38 

2.97 

1  .95 

6 

.0 

0 

3 

2 

hayfield  PUMP  Plant 

74.0 

47.7 

60.9 

92 

2 

35 

23 

145 

2 

0 

0 

0 

1.10 

1,10 

5 

.0 

0 

1 

1 

IMPERIAL 

76.8 

48.5 

52.7 

0.4 

90 

1 

39 

28 

89 

1 

0 

0 

0 

.14 

.02 

.14 

6 

.0 

0 

1 

0 

INDEPENDENCE 

M 

M 

M 

81 

1 

23 

30 

0 

0 

0 

2.03 

1.57 

.0 

0 

J 

INDIO  us  date  GARDEN 

60.6 

46.5 

63.5 

0.8 

93 

1 

34 

28 

70 

2 

0 

0 

0 

.46 

.15 

.41 

6 

.0 

0 

1 

0 

INYOKERN 

65.5 

37.4 

51.5 

65 

1 

25 

30  + 

401 

0 

0 

9 

0 

1.14 

.57 

6 

.0 

0 

3 

1 

IRON  MTN 

73.4 

50.5 

62.0 

90 

2 

42 

28 

118 

1 

0 

0 

0 

1.07 

.99 

6 

.0 

0 

1 

1 

LAKE  ARROWHEAD 

51.3 

34.1 

42.7 

72 

I 

25 

28 

662 

0 

0 

12 

0 

8.84 

3.86 

6 

5.5 

5 

27 

8 

6 

LANCASTER 

65.2 

34.1 

49.  7 

90 

1 

25 

30  + 

454 

1 

0 

12 

0 

1.01 

.42 

26 

.0 

0 

2 

0 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

59. 9M 

39. 3M 

49.  6M 

62 

1 

30 

28 

452 

0 

0 

0 

1.42 

.55 

6 

T 

T 

26 

3 

1 

LUCERNE  VALLEY   1  WSW 

68.2 

33.2 

50.7 

66 

1 

23 

28 

425 

0 

0 

16 

0 

.49 

.26 

6 

.0 

0 

2 

0 

MECCA  3  SE 

78. IM 

47. OM 

62. 5M 

89 

1 

36 

28 

97 

0 

0 

0 

0 

.79 

6 

.0 

2 

MITCHELL  CAVERNS 

60.7 

44.7 

52.7 

60 

1 

30 

15 

371 

0 

0 

2 

0 

1.28 

.65 

6 

.0 

0 

3 

1 

MOUNTAIN  PASS 

58.2 

34.3 

46.3 

78 

3 

22 

26  + 

556 

0 

0 

14 

Q 

1  .40 

.90 

6 

2.0 

3 

1 

NEEDLES  FAA  AP 

71.8 

48.7 

60.  3 

88 

1 

38 

28 

161 

0 

0 

0 

0 

1.15 

.76 

5 

.0 

0 

2 

1 

palmdale 

66.5 

38.0 

52.3 

0.1 

89 

1 

27 

28 

384 

0 

0 

5 

0 

1  .30 

.57 

.48 

6 

.0 

0 

0 

PALMDALE  FAA  AP 

64.0 

34.8 

49.4 

86 

1 

26 

28  + 

453 

0 

0 

13 

0 

.67 

.35 

26 

.0 

0 

3 

0 

PALM  SPRINGS 

0.5 

1 

39 

30  + 

111 

1 

0 

0 

0 

.25 

-  .19 

.25 

5 

.  0 

0 

1 

0 

PARKER  RESERVOIR 

73.8 

51.6 

62.8 

88 

2 

42 

28 

103 

0 

0 

0 

0 

.58 

•  30 

7 

.0 

0 

3 

0 

RANDSBURG 

60.9 

40.5 

50.7 

80 

2  + 

33 

30+ 

428 

0 

0 

0 

0 

1.01 

.60 

6 

T 

0 

2 

1 

SQUIRREL   INN  2 

51.6 

35.0 

43.  3 

3.8 

71 

1 

22 

27 

644 

0 

0 

10 

0 

7.46 

4.01 

3.22 

6 

4.5 

4 

29  + 

7 

5 

TABLE  MOUNTAIN 

48.4 

32.9 

40.7 

1.7 

67 

2  + 

16 

27 

723 

0 

1 

15 

0 

4.42 

3.01 

1.55 

5 

10.0 

4 

27+ 

9 

2 

THERMAL   FAA  AP 

78.2 

46,2 

62.2 

88 

1 

36 

28 

103 

0 

0 

0 

0 

.71 

.50 

5 

.0 

0 

2 

1 

TRONA 

67.4 

38.9 

53.2 

0.9 

85 

2 

28 

30+ 

354 

0 

0 

6 

0 

.36 

.02 

.21 

6 

.0 

0 

2 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

69.2 

41.6 

55.4 

88 

1 

29 

28 

293 

0 

0 

2 

0 

.83 

.82 

6 

.0 

0 

1 

1 

VALYERMO  RS 

63.1 

31.9 

47.  5 

83 

2 

23 

28 

516 

0 

0 

19 

0 

2.39 

1.53 

1.07 

6 

.0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

65.4 

34.5 

50.0 

85 

2 

25 

30  + 

446 

0 

0 

12 

0 

.65 

.41 

6 

.0 

0 

2 

0 

WHITE   MOUNTAIN  1 

36.7 

13.8 

25.3 

55 

2 

-  1 

19 

1185 

0 

9 

30 

2 

4.29 

1.25 

6 

36.5 

30 

15  + 

6 

4 

WHITE  MOUNTAIN  2 

26.4 

12.6 

19.5 

43 

1 

-  4 

27 

1360 

0 

25 

30 

2 

3.17 

.80 

5 

33.5 

25 

8  + 

6 

2 

DIVISION 

52.2 

1.7 

1.63 

.94 

Precipitation 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


1   j   2   1  3 

^  1 

5 

g 

7   1   8   1  9 

mini 
1  1 

12 

1 

13 

14 

15 

50 

.35 

.15 

•  85 

1.15 

.05 

4? 

.37 

.13 

.25 

.97 

.07 

.13 

T 

64 

T 

.02 

.38 

12 

.OS 

.38 

•  42 

T 

.38 

.09 

05 

.40 

2.  15 

.05 

•  03 

40 

.09 

.34 

.10 

1.14 

.75 

.14 

83 

.94 

1.32 

•  76 

.94 

.01 

22 

T 

.27 

T 

.75 

.05 

49 

.78 

.14 

•  91 

1.03 

.06 

.44 

.39 

80 

.06 

.02 

.66 

•  06 

.33 

.12 

.22 

.26 

77 

.42 

.05 

.80 

• 

.68 

.35 

.02 

77 

.04 

.02 

.09 

.25 

.47 

.62 

.90 

.13 

11 

.08 

.39 

.11 

.25 

.20 

.14 

.78 

,01 

76 

.09 

T 

.51 

.07 

.21 

.48 

.21 

.01 

87 

T 

.58 

74 

.05 

* 

• 

1.22 

• 

* 

1.77 

15 

1.16 

.03 

.72 

1.85 

.09 

.63 

51 

•  01 

.41 

.08 

.53 

.53 

T 

.90 

.26 

.12 

.14 

90 

.50 

.16 

.02 

.66 

1.33 

.52 

.15 

a& 

.18 

.10 

.16 

.91 

.93 

1.19 

.05 

65 

.15 

.91 

.07 

.18 

92 

•  09 

• 

1.35 

* 

.31 

81 

.85 

•  27 

U20 

*02 

24 

.05 

.05 

.07 

.49 

.16 

05 

r 

.76 

.15 

04 

.32 

1,39 

.60 

.15 

T 

.06 

45 

.37 

.20 

.05 

1.29 

1.03 

.28 

.71 

.30 

09 

31 

.27 

.03 

1.03 

.11 

35 

.15 

86 

.20 

1.46 

.48 

.16 

82 

.22 

T 

1.18 

.63 

.08 

T 

10 

75 

.25 

.96 

.  77 

.89 

.02 

24 

.06 

.20 
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1.30 

2.30 

89 

.08 

.01 
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.10 
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.34 
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.36 

.18 

60 
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.10 
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30 
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T 

13 
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26 
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64 
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.16 

Bl 
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47 
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.37 

T 

04 
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.25 

• 

.13 

72 

.11 
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.51 
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.21 

89 

97 

64 

16 

.57 

T 

.15 

• 
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.26 
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2.46 

1,27 
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25 
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3.32 
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•  65 
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.62 
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T 
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•  02 

.34 

.22 

1,25 
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.03 

.09 

49 

T 

T 

.09 

.80 

.04 

06 

.15 

.12 

T 

.23 

.05 

.02 

.01 

23 

67 

.06 

.76 

.30 

.45 

.70 

2.27 

1.74 

.33 

96 

.35 

.15 

.42 

.66 

.14 

20 

T 

.20 

19 

.32 

.36 

.18 

.60 

1,03 

1.00 

.08 

51 

67 

T 

.14 

•  01 

.76 

.10 

54 

.56 

T 

.29 

.13 

•  36 

.43 

.37 
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00 

.14 
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.55 

.54 
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07 
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• 

.43 
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.37 

•  04 
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.03 

.13 
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83 
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.17 
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02 
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21 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


CLARKS6URG 
CLEAR  CREEK 
CLEARIAKE  HIGHLANDS 
CLOVEROALf  3  5SE 
COAL INGA 

COALINGA   \i*  NW 

COHA SSET 

C0L6VS  FC53D 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

COLFAX 

COLGATE  PH 
COLUSA  1  5SW 
COLYEAR  SPRINGS 
CONCORD  3  E 
COOL 

COPCO  NO   1  DAM 
CORCORAN    IRRrG  OIST 
CORDES 

CORN[NG  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 

COVELO 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
COW  CREEK 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 

CRESCENT  CITY  1    N  ! 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CROCKETT  I 
CRYSTAL  LAKE  FC    283C  | 
CULVER  CITY 

CUMMINGS  I 
CUNNINGHAM  j 
CUYAMA  I 
CUYAMACA 
DAGGETT   FAA  AP 

DANA  2  SE 

DAVENPORT 

DAVIS  1  WSW 

DAVIS  CREEK 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  PH 

DELANO  > 

DEL   PUERTO  ROAD  CAMP  ■ 

DENAIR 

DE   SABLA  ' 

OESCANSO  RS  , 
DOBBINS  COLGATE 
DONNER  MEMORIAL    ST  PK  j 
DOS  BIOS 

DOWNEY  FIRE  DEPT   FC107C  ' 

DOWNIEVILLE  RS 
OOYLE 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUNNIGAN 

DUNN  SIDING 

OUNSMUIR  RS 

DUTTONS  LANDING 

EAGLE  LAKE   STONE  RANCH 

EAGLE  MTN 

EAST  PARK.  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  dam 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC1286 
ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE  // 

ELLIOTT 

ELSINORE 

ESCONDIDO 

EUREKA  W8  CITY  R 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAIRMONT 

FERGUSON  RANCH 
FERNDALE  8  SSW 
FIDDLETOWN  LYNCH  RCH 
FILLMORE   1  WNW 
FINLEY  5  SW 

FIVE  POINTS  5  SSW 
FLEMING  FISH  ♦  GAME 
FOLSOM  0AM 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 

FOREST  GLEN 
FORESTHILL  RS 
FORKS  OF  SALMON 
FORT  BIDWELL 
FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVN 
FORT  DICK   1  NNE 
FORT   JONES  RS 
FORT  ROSS 
FRENCH  GULCH 

FRESNO  W0  AP  R 
FRIANT  GOVT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  HILLCREST  RES 
GARSERVILLE 

GARDEN  VALLEY  2  S 
GASQUET  RS 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN  PS 

GER6ER  RANCH 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GI LROY 


GILROY  14  ENE 
GLENDALE  STAPENHORST 
GLENDORA  WEST 
GLENNVILLE 
GOLD  RUN 
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.54 

1.45 

4,10 

2.90 

■  07 

■  13 

,20 

.10 

.30 

■  65 

.09 

.69 

1.35 

.28 

.10 

.34 

.03 

.11 

.92 

1.36 

.03 

1.17 

,47 

.13 

.07 

•  90 

.77 

■  73 

T 

* 

•  40 

■  10 

.10 

.10 

1.60 

.40 

^  *  36 

.67 

.02 

.60 

.60 

.60 

.26 

.05 

•  06 

2.31 

.02 

.23 

.75 

1.49 

1.44 

.72 

.27 

.98 

.07 

* 

2.73 

.02 

2  47 

1,28 

99 

.16 

:,i2 

.09 

.02 

,67 

2.31 

.07 

.48 

■  61 

.65 

.35 

*  IC 

'  50 

'  17 

0  1 

'28 

•  68 

.46 

.61 

.33 

.50 

1.13 

.04 

.10 

.06 

1.55 

.03 

.15 

.62 

.67 

i.oe 

.04 

.80 

.14 

2.28 

.02 

16 

* 

07 

.26 

26 

.08 

.05 

.05 

,60 

.04 

.67 

.74 

1.74 

.27 

,04 

*09 

"29 

.09 

,37 

*76 

31 18 

*70 

.46 

2.05 

1.15 

2.12 

2,58 

.02 

.18 

1.47 

.08 

•  01 

T 

.11 

.04 

,01 

1  .04 

.55 

.05 

.37 

,04 

.26 

1.79 

,62 

•  04 

■  12 

.82 

.20 

1.17 

.83 

.83 

.01 

.01 

.14 

.51 

.06 

.66 

.03 

.25 

.25 

.04 

.36 

1.49 

.63 

1.02 

.46 

.13 

1  .66 

1,90 

.06 

.22 

,08 

2.60 

3.00 

1.51 

.02 

.54 

1 .54 

.09 

.94 

.96 

.38 

.  40 

.16 

3,52 

.05 

T 

.45 

,68 

3.61 

5.44 

.07 

T 

.13 

.62 

.92 

.01 

.20 

.06 

T 

1  .92 

,02 

.07 

.89 

.47 

.61 

.01 

.17 

.  38 

.85 

.03 

.66 

.98 

1.22 

.52 

.14 

.  on 

.17 

1.57 

.16 

.35 

.01 

1.60 

2.16 

2.70 

.02 

.06 

.71 

•  10 

.85 

1.40 

■  28 

.06 

.01 

.42 

1  .40 

.03 

■  67 

-01 

.07 

.03 

.64 

.29 

1.72 

T 

.02 

.20 

.  30 

2.72 

.06 

.34 

.27 

• 

1.50 

.15 

T 

.59 

.58 

.04 

• 

,09 

.13 

.95 

,06 

.76 

•  71 

.16 

1  .55 

.14 

.50 

.15 

.20 

.40 

.15 

.05 

.40 

T 

.85 

T 

• 

.90 

''' 

1.10 

1.93 

2.11 

1.05 

.31 

1.43 

.15 

T 

2.79 

.04 

.03 

.55 

,70 

.25 

!41 

•  81 

Io4 

.15 

.32 

.14 

.05 

.05 

.45 

.17 

.02 

• 

2.67 

3.59 

.24 

.15 

1.51 

.21 

.03 

2.76 

2.20 

,15 

.61 

.09 

.98 

,05 

1  .44 

.93 

1.64 

I. 10 

•  23 

1.23 

.13 

.02 

1.00 

2.15 

,16 

.62 

1.07 

1.29 

•  19 

.46 

.02 

T 

.75 

.20 

.43 

.91 

1.49 

.24 

.40 

.02 

.90 

.01 

.16 

T 

1,72 

1  .54 

.90 

T 

,43 

.20 

.08 

.71 

.09 

1.61 

1.71 

2.14 

•  34 

1.16 

.01 

.08 

.07 

2,58 

.03 

.04 

.10 

.30 

.13 

T 

T 

•  02 

T 

T 

.04 

.37 

.  35 

.  20 

T 

,06 

.01 

.22 

.03 

.26 

.54 

.26 

.53 

.93 

.65 

.11 

2.18 

.43 

.81 

.33 

,02 

1.30 

.33 

.07 

T 

.29 

.77 

2.07 

.  30 

•  11 

.05 

1.01 

.16 

.07 

2.42 

3.60 

.93 

■  17 

.52 

1.05 

.25 

,10 

1.66 

,13 

.26 

.30 

.45 

.12 

.08 

T 

T 

1 .30 

.13 

.26 

.98 

.10 

T 

.02 

T 

■  04 

1 .20 

.55 

.10 

.67 

.05 

.40 

.67 

.52 

.22 

.01 

.56 

1  .56 

.11 

1.10 

T 

.67 

.05  .72 

.16 

1  .04 

.92 

.90 

•  13 

1  .02 

1.88 

.42 

.15 

.10 

1.98 

4.00 

3.41 

.19 

.58 

1.22 

.56 

.08 

.10 

.20 

.26 

.06 

.20 

.23 

.38 

.65 

.01 

.19 

T 

1  .34 

.03 

.04 

.20 

.10 

.10 

•  70 

.45 

.64  .05 

.41 

.69 

.26 

.13 

.01 

1,67 

.05 

.17 

.03 

2.16 

1.16 

1.16 

.09 

.02 

,82 

.21 

.37 

.11 

.45 

.03 

1  .22 

.36 

.40 

.55 

.09 

,06 

.19 

.92 

.12 

.  38 

.46 

.20 

.75 

1.30 

.90 

T 

.33 

T 

.02 

.09 

.05 

.77 

.45 

1.04 

.19 

1  .68 

.31 

.13 

.07 

1.6Z 

.43 

.22 

2.04 

2.51 

.33 

.35 

.40 

.60 

1.02 

.68 

■  09 

.60 

1.78 

.69 

T 

.98 

.70 

.75 

1.47 

.12 

.30 

.04 

.09 

.07 

1.51 

.63 

.19 

.99 

.39 

.07 

.10 

.05 

•  18 

.08 

.25 

T 

T 

T 

T 

.05 

.66 

.60 

.61 

.04 

.55 

■  05 

1.96 

.03 

.29 

.54 

.03 

■  39 

■  20 

.19 

* 

.45 

.39 

.26 

1.06 

.61 

.12 

T 

1.65 

.02 

.24 

,12 

2.97 

2.97 

.50 

.07 

.49 

1,11 

.87 

1.66 

.34 

1  .  50 

.11 

■  1  5 

2.12 

.11 

.83 

.01 

.51 

,59 

•  26 

.14 

.01 

1  .42 

.  29 

2.45 

2.55 

.23 

.04 

.06 

1,39 

.52 

.15 

.40 

.17 

.02 

.09 

.12 

,30 

.01 

.03 

•  04 

.59 

.57 

.26 

.  87 

•  28 

.17 

.05 

.73 

■  15 

.76 

1.28 

.55 

.01 

.40 

T  ,67 

.93 

.53 

.63 

.16 

.12 

.46 

.37 

1,33 

.17 

■  35 

1,24 

1  .67 

.10 

.97 

.69 

.43 

.29 

.35 

3.10 

1  .48 

3.34 

5.35 

.14 

,26 

.22 

.39 

.03 

.04 

•  44 

.08 

1  .19 

1  .47 

1.67 

,17 

T 

.63 

.23 

.47 

.20 

.02 

.01 

.57 

.01 

.04 

.25 

1.22 

•  37 

■  59 

.40 

.46 

•  14 

1 .  24 

.13 

•  07 

•  53 

.05 

.03 

.93 

1.28 

.33 

.04 

1.43 

T 

.71 

.20 

.04 

T 

•  45 

.29 

.63 

.19 

T 

•  34 

.46 

T 

.18 

.66 

.06 

.14 

.63 

T 

.32 

.25 

1.23 

.72 

.28 

.05 

.02 

1.12 

.23 

.09 

2.47 

2.60 

•  30 

.20 

.61 

.66 

1.52 

.10 

1.08 

,01 

.12 

2.18 

1.54 

.16 

1.30 

.92 

.76 

.63 

.18 

3.07 

.20 

.54 

.91 

5.55 

5.11 

■  04 

.12 

I  .06 

.92 

.12 

.10 

.10 

.24 

•  26 

.08 

.06 

1.00 

.89 

1.70 

.13 

1.1< 

■  If 

2.50 

.5C 

1.22 

1 . 10 

.35 

1.11 

•  39 

.02 

.02 

T 

■  02 

,73 

•  03 

.05 

1.41 

.65 

.06 

.72 

1.Z4 

.10 

.03 

1.14 

.07 

T 

T 

1.03 

.24 

.56 

,55 

.02 

.05 

1,20 

■  09 

.03 

T 

.26 

.37 

.43 

T 

.95 

.62 

.01 

,71 

.01 

.43 

.29 

.66 

.04 

.05 

.65 

.25 

.08 

,35 

1.01 

1.20 

1.37 

1.27 

.03 

1.49 

-14 

2.63 

.05 

.05 

lOlM  loUowing  Slalion  i^dei, 
-  358  - 


DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
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Station 

Jo 

H 

Day  of  Month 

12  3 

 >— - — '  

4 

5 

6 

7 

 L 

8  9 

 1  

10 

u  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19  1 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28    j  29 

30 

31 

DOSE  LAKE  WEST 

3.36 

.43 

T 

.20 

.40 

•  15 

.14 

.20 

.73 

.  36 

T 

lANT  GROVE 

.20 

•  67 

•  06 

•  82 

.07 

2.00 

1.05 

.01 

.09 

.97 

9ASS  LAKE  HWY  MNTC  STA 

3.74 

T 

''" 

.*i2 

.25 

.07 

.  32 

T.72 

.bO 

T 

?ASS  VALLEY 

10.12 

05 

34 

12 

05 

2*1' 

.23 

I'no 

.01 

3.2* 

.01 

,10 

UTON  1  H 

5.55 

•  04 

.01 

■  01 

•  34 

•  42 

.60 

.75 

.28 

.23 

•  0; 

.30 

1.20 

.58 

.23 

.53 

?EENLAND  RANCH 

.22 

7EENV lEW 

6.73 

1.15 

2*00 

•  04 

1  .40 

lEENVILLE  RS 

9.21 

2.12 

■  14 

l.no 

•  03 

.49 

.01 

2.55 

»OV£LAND  RS 

6.23 

*0( 

85 

06 

*5C 

'30 

75 

7* 

I  *03 

•  1  5 

.12 

,05 

1 .22 

.35 

JERNEVILLE 

6.29 

•  05 

•  20 

.03 

•  07 

.83 

.61 

.03 

.50 

.31 

1.15 

1 .42 

I  .09 

VINES  CYN  LOWER  FC  36* 

5.02 

08 

16 

20 

30 

■  60 

.  IC 

iINES  CYN  UPPER   FC  367 

1.75 

.42 

.23 

.68 

.12 

»IWEE 

3.31 

.38 

1*9' 

\LF  MOON  BAY  2  NNW 

5.12 

!io 

•  23 

1  '33 

35 

.35 

IMlLTON  AFB 

4*51 

.09 

T 

T 

.70 

•  14 

.98 

.67 

T 

T 

.03 

T 

.02 

1  .43 

.19 

T 

.26 

INFORO 

2.61 

38 

* 

•  03 

66 

* 

56 

•  32 

'  0? 

.26 

iPPY  CAMP  RS 

11.17 

•  47 

•  16 

.26 

.04 

1.32 

''' 

.  35 

■ 

,88 

3.17 

2.55 

.  1  8 

.01 

.08 

iRRIS  GAGING  STA 

3.31 

.11 
* 

.12 

.61 

19 

* 

RHISON  GULCH  RS 

4.18 

•  07 

.02 

22 

*0' 

1*10 

56 

07 

72 

44 

^  **0 

'oT 

.RRY  L   ENGLEBRIGHT  DAM 

7.81 

.02 

.03 

1.53 

.83 

1-62 

.20 

.70 

.09 

.03 

2  .40 

.07 

.0^ 

iT  CREEK  PH  1 

S.96 

.22 

.09 

.15 

21 

43 

* 

1.61 

-0 

30 

* 

.16 

.50 

.09 

lYFIELD  PUMP  PLANT 

1.10 

1.10 

.YFORK  RS 

5.03 

.06 

.02 

.30 

.89 

.22 

.11 

03 

.0 

ALDSeURG 

6.72 

.04 

•  05 

.27 

.28 

•  46 

.98 

'02 

41 

1  '82 

'70 

' 

1  12 

ALDSBURG  2  F 

5.55 

.02 

-26 

•  04 

.13 

.47 

.76 

.34 

.13 

.20 

•  02 

.17 

.'81 

1  .36 

.01 

.83 

MET 

1.55 

.05 

•  99 

14 

* 

NSHAH  DAM 

3.03 

.95 

23 

*  17 

RNANOEZ  2  NH 

3.16 

.06 

SPERIA 

1*21 

*56 

*09 

*03 

^  *35 

TCH  HETCHY 

5.50 

Io3 

.74 

.02 

.46 

.18 

-61 

1.14 

.60 

.30 

.05 

.73 

.64 

LTS 

5.75 

.  35 

.3C 

.75 

■  ^  ^ 

.12 

2.00 

1 .20 

.50 

.  IC 

iDGES  DAM 

1.19 

EGEES  FC  60A 

6.82 

1.71 

.91 

.01 

ILISTER 

3.71 

T 

*  89 

*  16 

.58 

.05 

*IEYDEW  2  WSW 

22.80 

•  14 

.44 

.30 

2.35 

.64 

.20 

.05 

.01 

1.9C 

.54 

.33 

5.72 

7.40 

.06 

.05 

2,47 

OPA 

11.69 

.03 

.77 

.97 

.66 

.44 

*  14 

.07 

1.6) 

,05 

.35 

.55 

3.5^ 

1  .85 

.13 

.04 

.25 

'  1  ^ 

.64 

.02 

.  80 

.70 

•  40 

.07 

.03 

1.66 

,03 

.25 

*  52 

3  .  3  1 

1.77 

1.93 

•  20 

PLANO  LARGO  STA 

6.19 

•  02 

.13 

•  09 

•  4] 

•  11 

•  Of 

1  •  45 

.90 

,69 

NTER  OIST  GRAVES  RCM 

3.31 

'06 

*22 

• 

^  '  53 

.04 

.07 

1.01 

.37 

.67 

NTERS  0AM 

7.34 

.83 

.10 

.34 

.11 

.32 

1.16 

1.65 

.92 

•  03 

.34 

1.54 

NTINGTON  LAKE 

4.64 

3* 

15 

* 

13 

1.8 

.49 

.68 

.02 

'  LEW ILD  HtfY  MNTNC  STA 

•  06 

97 

1*52 

RIA 

3.49 

* 

* 

•  10 

.78 

YLLWILD  RS 

1.46 

'  10 

•  60 

07 

'  1  4 

55 

PERIAL 

.14 

•  14 

OEPEHDENCE 

2.03 

.68 

1^13 

22 

DID  US  DATE  GARDEN 

.40 

.07 

.41 

YOKERN 

1.14 

* 

* 

YOKERN  ARMITAGE 

.93 

•  06 

•  72 

,15 

NE 

4.12 

.55 

.20 

•  I* 

•  48 

.37 

.36. 

•  03 

.28 

.01 

1.36 

.30 

ON  MTn'^ 

10.12 

.60 

T 

.14 
* 

.44 

•  65 

1.56 
* 

34 

* 

14 

• 

20 

2.26 

SS  VALLEY 

3.69 

•  61 

'ft? 

.63 

.09 

.02 

.21 

.08 

.06 

.  10 

.45 

HNSONOALE 

3.38 

07 

62 

1  A 

.0 

25 

* 

SHUA  TREE 

.26 

•  1* 

.12 

lIAN  WYNOLA 

2.62 

■'^ 

.  31 

.59 

'00 

E  RANCH  // 

1.75 

* 

LLOGG 

8.06 

7* 

^  *  1  5 

20 

.16 

02 

* 

.54 

02 

1 3 

32 

I  54 

50 

lsetville 

4.82 

T 

.07 

.30 

.18 

.70 

1.02 

lie 

.05 

.19 

.03 

T 

.34 

I  .40 

.36 

STFIELO 

5.12 

03 

08 

07 

'11 

*  1  ^ 

• 

.03 

.*1 

.01 

«N  RIVER  INTAKE  3 

2.82 

'  1  c 

•  86 

9N  RIVER  PH  1 

3.17 

28 

*02 

*54 

*  62 

*  0 

*  30 

*  11 

84 

'  16 

)N  RIVER  PH  3 

2.32 

.31 

.24 

.38 

.65 

.51 

•  04 

.10 

Io7 

.02 

riLEMAN  CITY   1  SSW 

1.94 

.03 

.01 

.15 

riLEMAN  STA 

* 

* 

.ARC  POWER  HOUSE 

11.19 

*ii 

iG  CITY 

2.16 

MATH  R 

16.07 

.06 

.07 

1.81 

•  09 

.33 

.59 

1.03 

.65 

-  lb 

2.69 

.22 

.35 

.09 

2.98 

3.94 

1  .44 

.0* 

.05 

1.30 

IGHTS  FERRY  2  SF 

2-97 

4* 

25 

* 

67 

* 

* 

.01 

,  1  2 

IBEL 

* 

•  90 

* 

* 

.12 

1  .05 

•  10 

,0 

1.52 

I  -0 

2.10 

* 

CRESCENTA  FC  251 

4.94 

AA 

10 

87 

• 

• 

*  ,  _ 

■AYETTE  2  NNE 

4.03 

'o7 

'32 

'48 

*79 

01 

10 

01 

02 

1*85 

HINA  8  EACH 

2.14 

.14 

.04 

•  08 

1.05 

.35 

.05 

.43 

HONDA 

5.08 

10 

25 

* 

05 

• 

* 

* 

46 

* 

05 

* 

29 

05 

* 

63 

* 

60 

* 

10 

* 

55 

* 

IE  ARROWHEAD 

'li 
.61 

1.26 

• 

:eport 

4.60 

• 

• 

75 

• 

_ 

80 

'7ft 

- 

lESHORE 

13.5* 

"  J  J 

*50 

1*18 

1  *76 

'08 

*03 
* 

75 

*0* 

06 

1  27 

1  59 

2*90 

63 

2  *37 

;ES10E  2  ENE 

2.18 

.35 

•  01 

.67 

.03 

.09 

1.03 

;E  5PAULDING 

9.77 

* 

* 

1  .06 

1.05 

1.20 

1.17 

* 

2 

05 

• 

(CASTER 

I.Ol 

'ni 

*01 

'n7 

'42 

'0? 

i  PLUMAS 

9.45 

'o7 

'o4 

1  23 

95 

1  45 

* 

05 

1  01 

10 

02 

05 

2  09 

1*53 

*01 

26 

'A  BEOS  NM 

2.89 

.06 

.03 

•  11 

.03 

T 

.32 

.01 

.08 

-07 

.20 

T 

T 

-70 

1.18 

.10 

T 

lEC 

4.49 

55 

.03 

.14 

48 

'HUZA  PT  STA  FC  352  B 

63 

* 

• 

•  _ 

*05 

1  40 

SVILLE  KEEGAN  RANCH 

4.06 

■ 

1  *  ^5 

33 

.10 

I  *04 

.39 

GRAND 

3.01 

*10 

30 

40 

'66 

*32 

'06 

.06 

•  61 

K)N  COVE 

3.*2 

.16 

.17 

.07 

1.22 

.52 

.15 

.07 

.03 

.06 

.90 

.07 

lOSAY 

3.60 

* 

02 

* 

17 

* 

31 

50 

•  03 

•  12 

.04 

.05 

99 

05 

TLE  VALLEY 

.16 

2*76 

E  OAK  CANYON  FC  230  C 

3.28 

.71 

.0* 

ER»tORE  2  SSW 

2.92 

'  13 

61 

01 

* 

*23 

40 

26 

03 

•  04 

01 

1*17 

.03 

NO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

1.42 

.35 

.06 

.05 

.55 

.02 

•  01 

•  36 

.02 

KWOOD  2  N 

3.*4 

.15 

63 

* 

-09 

KWOOO  MESA 

'no 

*nft 

I 

3.04 

•  16 

■  10 

■  16 

•  12 

.26) 

* 

POC  SEWAGE  PLANT 

3.70 

*41 

*oi 

"*3 

*02 

'21 

1  *54 

06 

E  TREE  CANYON 

1.98 

T 

.12 

.18 

.77 

-29 

Il7 

!25 

.15 

■  04 

T 

.01 

G  BEACH 

1.47 

•  2* 

•  02 

.  28 

•  06 

•  01 

'i^ 

•  56 

G  BEACH  WB  AP 

1.33 

T  .21 

.27 

.02 

*?e 

*ni 
.01 

G  VALLEY   INSP  STA 

1.29 

•  46 

•  07 

•  06 

in 

.01 

_ 

*20 

ALAMOS 

3.23 

*38 

*67 

*24 

'44 

06 

•  77 

65 

ANGELES  WB  AP  R 

2.67 

•  23 

.67 

•  70 

.42 

.05 

T 

.60 

ANGELES  we  CITY  R 

2.40 

.35 

.56 

•  40 

.49 

T 

•  60 

BANOS 

2.23 

.02 

.05 

l.*l 

.06 

•  11 

.06 

.24 

.01 

•  02 

-01 

T 

.09 

-15 

BANGS  ARBURUA  RCH 

2*32 

•  07 

.92 

.46 

.10 

.10 

.11 

.16 

.12 

•  24 

-04 

GATOS 

5.38 

T 

•  05 

.30 

.07 

1.26 

1-40 

•  26 

1,74 

.30 

GATOS  fc  SW 

8.81 

•  29 

T 

J 

1.60 

1.81 

.20 

.22 

•  07 

-40 

3^12 

1.10 

PRIETOS  RS 

6.64 

1.08 

.38 

1.07 

U76 

1.17 

.12 

1.06 

£RNE  VALLEY    1  WSW 

.49 

T 

•  26 

T 

.23 

.E  CREEK  PH 

3.63 

.10 

.48 

•  07 

.80 

.06 

1,22 

.03 

.87 

-E  CREEK  RS 

5.70 

1.77 

.05 

1.29 

.42 

U31 

,86 

:L1NE  MNTNC  STA 

2.11 

•  08 

.03 

.38 

.01 

.11 

.29 

-07 

.20 

.10 

.08 

.06 

.50 

.20 

See  leleience  ncMes  following  Sunon  Iq^^, 
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Day  of  Month 


Station 

O 
H 

1    1   2   1  3 

 1  1  

4  1 

 L 

5  1 

 L 

6 

7   1   8  1 

9 

10 

 L_ 

u 



12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22  1  23  1 

24 

25 

26 

27 

28  1  29  1 

30 

31 

MAOERA 

MAD  RIVER  RS 

2 

31 

.03 

.48 

.09 

.61 

■  1  2 

.41 

,05 

1,55 

T 

.29 

1  .75 

2.10 

.22 
•  20 

•  25 
.19 

.50 

MANDEVILLE  ISLAND 
MiNZAfJITA  LAKE  // 

2 
11 

83 
06 

.03 
.52 

.14 

.41 

.  1  2 
,07 

.02 

.57  T 

,12 
.71 

.  22 
•  79 

.52 
.45 

.09 

1,00 

.31 

.04 

1.31 

.10 

T 

.37 

.29 

1,03 
4,32 
.30 

.12 

.09 

MARCH  FIELD 

63 

.15 

.04 

,27 

.07 

T 

MARI COPA 

2 

6B 

.53 

1,15 

•  06 

•  65 

.02 

MARIPOSA 

.05 

.83 

.72 

.41 

•  65 

02 

.01 

•  22 

.13 

MARTINEZ  3  SSE 

3 

51 

.09 

.28 

•  01 

*49 

'o7 

13 

'o7 

!o7 

1,76 

•  01 

MART  INEZ   FIRE  STA 

3 

87 

.08 

.26 

.51 

.95 

.02 

.18 

1  .73 

.07 

MARTSVILLE 

52 

.01 

.02 

.04 

.11 

■  68 

.65 

.67 

.34 

.85 

1.00 

.15 

MATHER 

22 

.48 

.22 

,50 

.06 

.05 

1^11 

.28 

■  22 

'  An 

2  55 

MC  CLOUO 

11 

21 

•  1  3 

•  25 

16 

98 

1*13 

56 

MEADOW  LAKE 

6 

07 

.81 

.06 

.69 

.34 

.62 

1.06 

•  80 

.02 

* 

MECCA  3  SE 

93 

.10 

.04 

.12 

MENDOTA  DAM 

2 

35 

T 

.12 

1.46 

.03 

.07 

.20 

•  21 

MERCED  FIRE  STA  2 

2 

27 

.10 

.05 

,41 

.32 

.05 

.31 

.24 

.04 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

• 

* 

• 

1.57 

• 

* 

.31 

!30 

*  98 

MEYERS    INSPECTION  STA 

5 

16 

.14 

.39 

T 

.09 

,04 

.16 

1.38 

.91 

.39 

•  10 

.79 

.02 

.63 

HIDOLETOWN 

6 

54 

.17 

.20 

,02 

2.65 

.06 

T 

1  .48 

midolfwater 

2 

07 

.04 

T 

1.22 

.35 

.04 

•  03 

•  39 

MILL  CREEK  2 

3 

05 

T 

.39 

1.69 

.07 

62 

90 

MINERAL 

.02 

.  1 1 

.37 

•  55 

1  •  59 

1.  20 

•  07 

65 

21 

2.84 

.07 

30 

MIRANDA  SPENGLER  RCH 

10 

77 

.05 

.45 

,46 

1.36 

.38 

■  20 

* 

* 

MITCHELL  CAVERNS 

1 

28 

,  34 

.27 

.35 

.28 

.01 

MODESTO 

2 

24 

.26 

.02 

.20 

.06 

.30 

.03 

,06 

MOJAVe 

.19 

,02 

,41 

.  10 

S 

1  'o6 

25 

* 

MONO  LAKE 

53 

•  35 

.66 

1.05 

^' 38 

MONTEREY 

2 

06 

.03 

'  1  9 

^10 

'  16 

.11 

01 

MONT  I  CELLO  DAM 

3 

70 

.49 

,27 

.01  T 

■  01 

.20 

•  99 

.05 

•  01 

.06 

•  04 

1.42 

T 

,15 

MOORPARK    1  SSE 

2 

82 

.61 

• 

1.03 

.39 

.79 

MORONGO  VALLEY 

1 

03 

,98 

1  17 

.05 

MORRO  BAY  FIRE  DFPT 

•  03 

.48 

■  50 

,30 

■  74 

.  14 

•  04 

MORRO  BAY   3  N 

79 

.17 

■  22 

1.06 

.02 

■  92 

1  ,  23 

1.05 

.30 

,10 

MOUN Tain  pass 

1 

40 

,90 

•  20 

MOUNT  BALDY  FC  a5G 

6 

10 

1.21 

•  09 

2.05 

1  .00 

1^05 

.05 

,65 

MOUNT  OANAHF" 

32 

.10 

.36 

.14 

.15 

.62 

■  83 

1.23 

■  16 

•  99 

■  •* 

• 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

91 

.24 

.03 

.71 

•  02 

■  52 

.95 

,30 

.07 

MOUNT  HAMILTON 

•  21 

.05 

.31 

1,00 

•  55 

,11 

.12 

1.30 

MOUNT  HEBRON   U  E5E 

3 

42 

.  56 

T 

T 

.12 

T 

.10 

T  T 

T 

1.00 

1,05 

MOUNT  HEBPON  RS 

2 

60 

.01 

•  05 

.03 

.06 

.02 

• 

•  67 

• 

MOUNT  SHASTA  SK I  BOWL 

15 

78 

•  1  8 

.60 

.10 

MOUNT  SHASTA  W3  CITY  //R 

T 

T 

.08 

.02 

.16 

1.37 

,75 

.06 

T 

.17 

,06 

.98 

.  79 

1  ^60 

*66 

,14 

.16 

1 .99 

MT  WILSON  FC  3386  // 

22 

.96 

.83 

.87 

1  .76 

.03 

.20 

.75 

.02 

.01 

.07 

•  30 

HUIR  WOODS 

16 

.09 

.  79 

■  43 

.11 

.29 

T 

1  .60 
•  54 

NACIMIENTO  0AM 

03 

.04 

,10 

,61 

.77 

,74 

1.23 

NAPA 

3 

7H 

.19 

napa  state  HOSP I t al 

.05 

.10 

.07 

.33 

,53 

•  52 

.19 

•  16 

,63 

1.10 

.35 

NEEDLES  FAA  AP 

1 

15 

.78 

.37 

NEEN ACH 

2 

24 

.26 

.52 

.  78 

.18 

.04 

•  37 

.09 

NEVADA  CITY 

10 

16 

.10 

.34 

.09 

.04 

■  03 

1.60 

1.26 

1.78 

.25 

.99 

.21 

.02 

3,31 

.06 

•  08 

NEWHURY  '•^^ 

* 

36 

NEWHALL   SOLEOAO  FC   32  C 

.64 

.07 

•  52 

I  ,49 

•  31 

•  42 

•  76 

.02 

NEWMAN  2  NW 

2 

14 

.93 

.38 

.09 

■  20 

•  37 

•  1  7 

NEW  PINE  CREEK    2  E 

6 

38 

•  07 

1  .74 

•  66 

•  04 

.23 

•  30 

■  07 

.  1  2 

T 

•  71 

.04 

.43 

T 

1.63 

.34 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

1 

46 

•  05 

.01 

•  08 

,56 

T 

•  13 

.14 

.46 

.03 

T 

NICOLAUS 

3 

71 

.15 

.02 

.02 

.74 

.72 

.11 

.36 

.02 

1^43 

.12 

NIL  AND 

.18 

,61 

NIPOMO  2  NW 

4 

66 

.06 

,66 

•  51 

.56 

l.OZ 

^  I77 

6 

36 

•  04 

.71 

.  76 

•  25 

1.  39 

1  .06 

.83 

T 

•  05 

.5C 

NORTH  HOLLYWOOD 

3 

31 

.43 

.02 

.29 

1.54 

.26 

.09 

.68 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

1 

97 

.27 

,32 

.02 

.21 

.  17 

.15 

■  03 

.06 

.64 

•  02 

.06 

OAK   KNOLL  RS 

•  03 

•  36 

.16 

.25 

■  35 

.  09 

.54 

.18 

.22 

1  .96 

1-39 

•  20 

OAKLAND  WB  AP  R 

4 

24 

.03 

•  02 

.08 

,06 

T 

.29 

.13 

1.50 

T 

.15 

T 

T 

1.61 

•  IB 

.09 

.10 

OAK V  I LLE  1  WNW 

S 

04 

.05 

.04 

.10 

•  17 

T 

.37 

.94i 

.78 

.27 

•  01 

T 

.21 

.01 

•  01 

.87 

.87 

T 

T 

.34 

OCCIDENTAL 

6 

77 

.18 

.19 

■  07 

.82 

1.10 

.07 

•  40 

.48 

•  32 

.79 

1.45 

.90 

OCEANS  IDE  PENDLE  TON 

1 

28 

.08 

.10 

,36 

.15 

.05 

.18 

■  36 

OCOTILLO  WELLS 

.01 

1  ,08 

5 

60 

,75 

1,75 

1  •  1  2 

1.16 

,04 

.78 

ol*noa 

2 

21 

•  61 

.06 

,72 

•  01 

.17 

■  64 

ONO 

4 

29 

.10 

,06 

•  11 

.05 

1.23 

.15 

■  05 

.01 

T 

.51 

T 

.43 

.53 

.54 

.02 

.50 

OPIDS  CAMP  FC   57  BE 

7 

03 

1.65 

.25 

.  80 

2.35 

•  92 

.28 

,73 

.05 

.  38 

.03 

1  .03 

.76 

.49 

,02 

.50 

.80 

OR  I CK  PRAIRIE  CR  PARK 

15 

41 

.01 

,06  .02 

.24 

1.10 

.33 

.66 

■  71 

.65 

.15 

.95 

2.30 

.14 

.33 

.50  1.88 

1  .45 

3.41 

.02 

.02 

.03 

.45 

17 

.19 

1,17 

2,95 

4.01 

.10 

.09 

ORLAND 

52 

.06 

.02 

.02 

T 

.22 

.39 

1.66 

.02 

T 

•  03 

T 

T 

liss 

.53 

: 

10 

97 

•  01 

•  02 

•  65 

.  14 

•  79 

•  90 

■  32 

•  21 

,70 

.92 

.20 

.10 

.13  2.40 

•  95 

2.38 

.10 

.05 

OROV I LLE 

.02 

.03 

■  63 

•  90 

•  71 

.15 

■  01 

.74 

.01 

.07 

2  .40 

.03 

.14 

OROVILLE  BRIDGE 

5 

93 

•  01 

.01 

.04 

.03 

1.31 

■  80 

.33 

■  03 

.74 

.03 

.01 

2,42 

.08 

.09 

OXNARD 

4 

43 

08 

06 

OZENA 

4 

30 

.70 

2.05 

.74 

.20 

.01 

.58 

.02 

PACIFIC  HOUSE 

7 

15 

T 

.36 

.11 

.79 

.65 

* 

1.88 

.49 

.61 

T 

.15 

1  .70 

.21 

jt 

PACOIMA  DAM  FC    33  AE 

1.25 

.02 

.83 

1  .66 

•  61 

■  19 

T 

.56 

PAICINFS  OHflWALL  RCH 

3 

23 

.65 

.22 

.19 

■  70 

.57 

.08 

.82 

PALMDALE 

1 

30 

•  07 

PALMDALE    FAA  AP 

87 

•  04 

.16 

.22 

•  06 

.35 

PALM  SPR 1 NGS 

25 

.25 

T 

■1 

^ 

.02 

.15 

.40 

.30 

.20 

.08 

.07 

.02 

1.40 

•  03 

'1 

3 

21 

T 

.19 

.36 

.01 

T 

.55 

.91 

.02 

.09 

T 

1.02 

■  06 

palomar  MTN  OBSY  ft 

3 

02 

■  49 

,02 

.72 

•  77 

•  13 

;■ 

PAL05  VERDES  EST  FC  430 

2 

94 

T 

.34 

1.82 

.17 

.61 

PANOCHE 

2 

33 

•  50 

.40 

.25 

.06 

.19 

T 

PANOCHE  JUNCTION 

.02 

1.00 

.60 

.01 

.41 

■  02 

.04 

.08 

PARADI SE 

9 

63 

•  01 

.01 

.10  T 

.15 

1.60 

•  98 

1.11 

■  11 

T 

1.06 

.11 

.03 

.01 

4.00 

.10 

.25 

58 

PARKFIELD 

3 

69 

T 

.04 

1.42 

.07 

.50 

1.00 

•  34 

.35 

.17 

Pasadena 

» 

07 

•  62 

•  12 

.  40 

1.17 

.04 

•  45 

•  37 

.63 

.07 

ft 

PASKENTA  RS 

•  03 

•  16 

.13 

1.47 

■  03 

.18 

.10 

.30 

.87 

•  55 

Paso  robles 

3 

63 

.01 

.51 

.84 

.01 

1.2: 

.41 

•  04 

•  57 

•  02 

I? 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

3 

32 

T 

1.17 

,20 

PATT  IWAY 

3 

20 

•  13 

1.43 

,01 

.15 

.06 

.14 

•  68 

PAYNES  CREEK 

.73 

•  27 

.06 

.13 

.20 

.72 

.96 

.57 

.07 

.33 

3.24 

T 

.22 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

3 

.91 

.01 

.01 

.03 

.37 

•  01 

.26 

•  57 

•  26 

.56 

■  17 

.02 

.01 

.47 

.80 

T 

,34 

» 

PIEORA 

3 

.94 

T 

.39 

.02 

.64 

.32 

.14 

.92 

.42 

,03 

•  15 

.91 

PIEDRA  BLANCA  GUARD  STA 

7 

.02 

.99 

2.70 

1.36 

1.07 

.90 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

.00 

.71 

.16 

•  33 

1.50 

•  20 

•  50 

.10 

.50 

PINNACLES  NM 

2 

.57 

.30 

.76 

.02 

.17 

.59 

•  03 

.70 

T 

PIRU  2  FSE 

3 

.51 

•  49 

1.10 

.20 

•  33 

.02 

■  79 

PISMO  BEACH 

.41 

.01 

.06 

1.31 

.36 

.75 

.29 

•  41 

1  .20 

PIT   RIVER  PH  5 
PITTS  RANCH 

13 
5 

.52 
.69 

T 

T 

.04 
.10 

.51 
.05 

.67 
.03 

1.53 
.68 

2.47 
1.68 

•  54 

•  20 

.03 

.02 

,16 

1.03 
.22 

.28 
.04 

1  .44 

T 

2.07 
.41 

:  .42 
1  .62 

.03 

•  84 
.66 

ii 

PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 
PLYMOUTH 
POINT  ARENA 

POINT  ARGUELLO  WB  R 

6 

7 

3 

.98 

.45 
.97 
.81 

•  09 
.08 

.01      T  ,16 

,38 
.30 

1.15 

.14 

.63 

.13 

.14 

.04 
.10 

.04 
.16 

,03 

T 

•  49 

.82 

.51 
.60 
.27 

.98 

•  48 
2.12 
.28 

1^08 
2^75 

■  43 

■  18 

T 

•  12 

•  12 

•  01 

T 

.79 

uoo 

•  43 
■  62 

.11 

.06 

,05 
.06 

.73 
.01 

1.72 

T 

2.45 

•  64 
1.20 

.02 
1.92 
1,81 

T 

T 

T 

.73 

T 

\ 
If 

See  releirnce  noles  loUowing  Station  index. 
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CALIFORNIA 
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Station 

Total 

Day  of  Month 

12  3 

 1  1  

4 

5 

6 

7  8 

9 

10  1 

u 

12 

13 


14 



15 

16 


17 
 L 

18 

19 



20  21 

 '  

22 

23 

24 

25 

26 

 ^ 

27 

28  29 

 1  1 

30 

31 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

.51 

•  11 

PT  PIEORAS  BLANCAS 

.16  •24 

•  14 

•  08 

.04 

.54 

.90 

T 

.  96 

.05 

1.21 

POMONA 

2 

.71 

.08 

•  19 

.71 

.02 

.16 

•  15 

*  56 

,05 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

3 

.13 

.29 

.05 

34 

08 

.06 

1  ,59 

•  13 

PORTERVI LLE 

3 

.50 

.03 

.37 

•  08 

1.22 

.14 

.01 

.33 

.15 

.11 

.07 

.99 

PORT OLA 

3 

.28 

•  24 

.26 

•  37 

•  69 

.57 

.14 

.10 

.27 

.64 

PQ5fy  4  ENE 

•  65 

.50 

1.27 

.02 

.05 

1.20 

.63 

•  12 

.10 

,91 

POTTER  VALLEY  PH 

7 

.91 

.10 

T 

•  11 

.90 

1^35 

1.20 

.24 

.01 

.69 

.24 

.01 

.34 

1.70 

.35 

.67 

POWAY  VALLEY 

1 

.71 

.18 

.56 

.  14 

.13 

.70 

PRIEST  VALLEY 

3 

.63 

T 

•  50 

.97 

,63 

.96 

.04 

.73 

T 

OUINCY  RS 

7 

88 

•  22 

.05 

.10 

.10 

•  50 

.50 

1  .45 

.  93 

.04 

1  .40 

.03 

.  30 

2.25 

.01 

RAMONA  SPAULDING 

2 

17 

.10 

.19 

.02 

.  76 

.11 

.  35 

,64 

RANCMI TA 

1 

83 

RAN0S9URG 

1 

01 

.04 

.04 

.60 

•  03 

.02 

.25 

.03 

RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 

6 

07 

.85 

,65 

.01 

.49 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1960 


Day  Ol  MoDlii 


6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

55 

45 

54 

58 

56 

46 

40 

37 

40 

45 

46 

46 

50 

55 

49 

41 

42 

31 

36 

32 

26 

29 

29 

29 

22 

14 

30 

28 

31 

22 

31 

32 

22 

25 

70 

58 

60 

65 

65 

68 

64 

58 

57 

53 

52 

58 

55 

58 

51 

56 

55 

48 

42 

48 

45 

46 

40 

45 

38 

42 

41 

41 

47 

48 

45 

38 

38 

40 

38 

40 

65 

58 

64 

73 

72 

68 

58 

64 

62 

59 

73 

77 

75 

71 

77 

75 

75 

75 

53 

46 

41 

43 

46 

44 

40 

49 

38 

38 

42 

44 

46 

41 

45 

47 

45 

45 

54 

59 

47 

55 

64 

55 

37 

36 

34 

3B 

43 

45 

51 

59 

53 

50 

50 

45 

29 

33 

31 

19 

24 

25 

24 

26 

27 

11 

26 

28 

31 

18 

23 

29 

19 

24 

55 

56 

60 

63 

62 

52 

48 

48 

47 

52 

57 

58 

55 

65 

50 

55 

52 

54 

45 

42 

41 

41 

41 

43 

38 

39 

33 

35 

37 

40 

42 

44 

40 

36 

37 

35 

63 

64 

65 

65 

65 

67 

62 

61 

63 

58 

51 

62 

63 

65 

66 

63 

62 

59 

49 

47 

47 

43 

43 

47 

51 

48 

43 

45 

41 

44 

51 

48 

38 

45 

37 

35 

56 

62 

64 

67 

66 

67 

63 

62 

59 

60 

59 

62 

60 

63 

66 

66 

51 

61 

51 

51 

45 

39 

41 

45 

52 

48 

42 

42 

39 

40 

45 

47 

36 

39 

35 

35 

65 

51 

65 

64 

67 

66 

68 

54 

55 

58 

57 

60 

63 

58 

56 

56 

61 

63 

46 

41 

43 

41 

42 

42 

42 

40 

42 

35 

37 

37 

39 

42 

37 

38 

38 

37 

54 

62 

59 

64 

63 

60 

55 

53 

56 

55 

55 

58 

53 

55 

54 

55 

57 

60 

41 

35 

36 

35 

34 

35 

45 

40 

34 

30 

30 

38 

34 

34 

30 

29 

33 

32 

62 

58 

61 

64 

66 

67 

55 

53 

47 

48 

50 

62 

63 

50 

59 

65 

61 

56 

45 

49 

41 

40 

41 

44 

50 

44 

44 

39 

38 

39 

40 

37 

35 

39 

39 

38 

68 

67 

67 

64 

55 

65 

64 

64 

63 

65 

54 

70 

69 

58 

74 

53 

67 

65 

57 

51 

50 

49 

50 

54 

50 

51 

48 

48 

49 

50 

51 

50 

50 

46 

45 

45 

59 

63 

63 

65 

63 

60 

59 

59 

60 

64 

62 

60 

39 

41 

41 

43 

41 

39 

41 

38 

37 

39 

45 

39 

57 

58 

65 

66 

64 

72 

53 

58 

55 

59 

63 

68 

70 

62 

66 

69 

67 

69 

45 

39 

39 

36 

34 

34 

43 

34 

36 

36 

31 

32 

42 

38 

28 

34 

29 

29 

69 

67 

66 

66 

67 

68 

69 

73 

65 

67 

65 

67 

70 

75 

67 

67 

55 

67 

56 

50 

46 

44 

43 

42 

46 

49 

49 

41 

42 

40 

39 

47 

43 

38 

35 

39 

65 

64 

61 

67 

67 

69 

66 

66 

60 

62 

57 

60 

61 

60 

63 

50 

62 

62 

48 

51 

50 

49 

47 

50 

48 

43 

45 

42 

45 

42 

41 

42 

39 

39 

41 

40 

69 

65 

60 

65 

74 

74 

71 

55 

63 

60 

57 

73 

77 

75 

73 

77 

75 

78 

54 

46 

39 

37 

36 

37 

36 

39 

34 

34 

33 

31 

31 

32 

33 

33 

31 

32 

65 

65 

66 

74 

71 

70 

65 

64 

64 

60 

55 

70 

74 

68 

62 

71 

58 

71 

49 

42 

37 

44 

38 

37 

45 

39 

39 

35 

33 

35 

35 

38 

32 

33 

33 

32 

63 

52 

50 

62 

67 

69 

67 

49 

55 

55 

62 

66 

73 

70 

66 

72 

70 

74 

49 

42 

35 

37 

42 

42 

45 

38 

35 

34 

35 

39 

44 

40 

40 

42 

41 

44 

57 

60 

66 

68 

70 

70 

50 

59 

56 

62 

65 

73 

73 

68 

72 

74 

72 

75 

48 

42 

35 

39 

40 

37 

40 

43 

37 

32 

42 

38 

35 

35 

40 

35 

35 

35 

64 

67 

62 

68 

63 

61 

55 

55 

56 

57 

60 

64 

62 

65 

67 

65 

66 

58 

40 

39 

37 

35 

36 

40 

47 

47 

43 

38 

36 

38 

40 

37 

35 

34 

32 

31 

60 

58 

60 

60 

60 

58 

58 

59 

55 

58 

58 

58 

61 

53 

52 

60 

59 

58 

52 

50 

46 

46 

46 

50 

48 

49 

45 

43 

44 

48 

50 

43 

43 

49 

43 

42 

60 

67 

67 

66 

70 

70 

65 

56 

53 

55 

58 

64 

62 

63 

55 

66 

52 

54 

51 

44 

43 

43 

44 

44 

44 

44 

40 

41 

41 

45 

47 

45 

43 

40 

39 

38 

67 

53 

65 

63 

64 

60 

53 

48 

43 

47 

54 

53 

47 

55 

55 

46 

32 

45 

35 

36 

36 

37 

38 

37 

35 

41 

40 

37 

35 

37 

34 

37 

45 

46 

52 

58 

56 

56 

47 

46 

40 

46 

48 

55 

58 

50 

60 

60 

60 

50 

34 

25 

18 

17 

16 

20 

24 

26 

23 

18 

16 

17 

20 

24 

17 

20 

15 

18 

46 

47 

51 

59 

58 

55 

47 

39 

44 

45 

51 

56 

50 

50 

58 

57 

58 

60 

35 

32 

35 

35 

42 

41 

36 

31 

31 

31 

34 

39 

42 

32 

35 

43 

37 

42 

49 

60 

63 

62 

64 

60 

47 

54 

53 

55 

58 

54 

65 

55 

60 

65 

61 

61 

35 

30 

30 

28 

30 

30 

30 

27 

28 

25 

25 

28 

30 

30 

23 

23 

25 

24 

34 

44 

50 

49 

52 

52 

43 

28 

27 

29 

45 

47 

53 

53 

53 

54 

45 

47 

21 

20 

23 

27 

27 

30 

27 

18 

19 

20 

17 

25 

32 

20 

14 

36 

28 

27 

46 

44 

52 

54 

55 

43 

38 

31 

30 

43 

55 

57 

49 

56 

59 

50 

47 

41 

33 

34 

33 

37 

40 

37 

29 

29 

29 

26 

36 

39 

32 

33 

38 

33 

34 

37 

78 

72 

75 

75 

75 

76 

78 

75 

59 

71 

73 

78 

78 

75 

76 

78 

74 

76 

61 

46 

42 

42 

41 

40 

39 

47 

37 

36 

36 

33 

36 

38 

42 

37 

35 

33 

76 

70 

74 

75 

75 

75 

78 

70 

68 

71 

73 

77 

75 

76 

76 

76 

76 

76 

60 

52 

49 

50 

50 

50 

47 

49 

43 

47 

45 

42 

42 

52 

51 

44 

43 

42 

4  3 

43 

33 

4C 

42 

43 

46 

5  5 

49 

45 

22 

26 

22 

21 

22 

23 

30 

25 

24 

11 

14 

19  26 

15 

16 

21 

13 

14 

71 

69 

70 

75 

75 

69 

64 

69 

69 

72 

74     80  78 

71 

82 

81 

71 

76 

58 

49 

45 

45 

44 

45 

55 

55 

43 

42 

41 

40  48 

48 

41 

40 

39 

39 

78 

75 

73 

75 

77 

77 

79 

75 

73 

71 

71 

74  80 

79  81 

80 

8C 

80 

57 

48 

42 

42 

43 

42 

41 

52 

50 

39 

37 

35 

38 

42 

41 

39  36 

48 

42 

59 

57 

58 

51 

40 

33 

32 

40 

48     52  45 

51 

53 

54 

45  43 

78 

76 

73 

75 

78 

77 

79 

79 

75 

72 

7i 

75  80 

79  77 

79 

80  80 

61 

53 

50 

46 

44 

44 

44 

54 

48 

40 

38     39  39 

42  44 

40 

40  38 

41 

49 

41 

40 

48 

54 

40 

43 

41 

35 

38     39  50 

38  52 

53 

48  54 

30 

19 

5 

3 

7 

15 

23 

14 

14 

-  2 

-  4  1 

16 

E 

12 

34 

10  18 

28     29.   30  31 


ADIN  RS 

ALDERPOINT 
ALPINE 
ALTURAS  RS 

ANGWIN   PAC   UNION  COL 
ANTIOCH  FIBREBOARD  MILLS 
JANTIOCM  PUMP  PLT  3 


WALON  PLEASURE  PIER 


»VENAL   9  SSE 


)AO;US  RANCH 


3AKER   9  NNW 


lAKERSFIELO  WS  AP 
lARRETT  DAM 
'iARSTOW 

tEAUMONT  PUMPING  PLANT 
•EAUMONT    1  E 


CRRYESSA  LAKE 
:I6  BAR  RS 

IG  BEAR  LAKE 

IG  CREEK   PH  1 

I  SHOP  WB  AP 

ISHOP  UNION  CARBIDE 

,UE   CANYON   wB  AP 

.YTHE 

YTHE   FAA  AP 


RREGO  SPRGS  3  NNE 
WMAN  DAM 
AWLEY  2  SW 
lOGEPORT 

OOKS  FARNHAM  RCH 
RBANK  WB  AP 
^LINGAME 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


59 
24  23 


82  65 

49  51 

70  61 

18  21 

74  55 

53  39 

82  77 

50  53 

84  80 
55  56 

83  82 
55  57 

76  55 

44  43 

83  76 

53  53 

64  55 

59  49 

82  82 

50  53 

85  58 

50  53 

84  84 
52  61 

82  66 

54  45 

85  79 
43  45 

85  82 

51  56 

85  78 

54  48 

82  54 

49  47 


69  59 
53  50 


82  77 
53  47 


75  61 
37  32 


65  62 
28  26 


72  59 
54  36 


75  54 
37  35 


64  57 
40  30 


63  46 
46  32 


85  84 
45     5  5 


53  62 
30  24 


35  45 
59  63 


58  68 
44  50 


42  43 
57  62 


50  51 
29  26 


50  52 
33  40 


52  55 
35  43 


79  76 
60  60 


79  84 
55  54 


69  65 
18  25 


70  65 
55     5  8 


90  87 
51  58 


69     63  54 


91  85 
52  50 


68  56 
18  30 


86  79 
54  54 


71  61 
55  50 


70  53 
49  48 


67  67  55 
43      55  53 


44      45      53  51 


57  55 

40  42 

74     68     58     62     65  71 

47      47      49  I    45      49  45 


51  59 
43     41  41 


50  59  I  51  59  58 
53      48     49     44  42 


76  79  75 
45      47  47 


57  58 
51  51 


64  69  57 
46     52  47 


79  7  7 
47  45 


58      57  58i 


58  50 
43  36 


52  55 
38  41 


47  41 
30  19 


46  47 

39  32 


57  57 
44  34 


77  52 
43  35 


51  52 
36  29 


59  52 
43  35 


60  60 
50  45 


42  49 
■  I  25 


54  54 

33  38 


65  67 
35  40 


39     41  49 


47  48 

36  39 


55  51 
35  38 


54  57 
33  35 


55  54 
26  31 


54  55 
34  34 


61  62 
45  44 


58     55  5ll 


69 

69 

47 

52 

55 

59 

64.4 

35 

41 

26 

33 

36.9 

71 

73 

65 

63 

58 

54 

69.1 

43 

44 

41 

34 

34 

44.1 

70 

56 

56 

57 

55 

72 

64.1 

40 

41 

40 

39 

43.5 

78 

75 

55 

55 

65 

69 

69.9 

30 

30 

71 

57 

54 

56 

54 

60 

57.4 

75 

70 

49 

50 

57 

59 

64.5 

45 

30 

33 

32 

39 

41 

41.1 

73 

51 

54 

57 

59 

66 

65.0 

36 

33 

34 

29 

42 

38.7 

59 

52 

56 

55 

54 

56 

62.5 

41 

45 

32 

36 

40 

38.1 

57 

55 

55 

54 

57 

63 

59.8 

48 

44 

40 

43 

43 

50 

46  .8 

60 

55 

56 

56 

53 

53 

62.7 

34 

39 

40 

37 

37 

40 

43.1 

57 

42 

45 

48 

51 

58 

55.1 

39 

38 

34 

31 

31 

36 

36.2 

54 

48 

37 

50 

47 

45 

52.9 

26 

24 

21 

5 

17 

21 

21.3 

51 

53 

35 

45 

52 

54 

53.3 

41 

30 

21 

27 

37 

36 

36.7 

57 

52 

53 

55 

51 

55 

59.2 

24 

40 

28 

19 

19 

17 

28.6 

45 

40 

29 

47 

43 

52 

45.2 

34 

20 

12 

15 

16 

29 

24.9 

41 

31 

34 

42 

41 

43 

47.0 

31 

25 

24 

26 

35 

38 

34.5 

78 

78 

73 

67 

58 

72 

75.9 

39 

38 

42 

32 

35 

36 

41.4 

77 

74 

55 

66 

68 

71 

74.5 

45 

45 

45 

42 

40 

46 

48.7 

52 

51 

45 

40 

41 

45 

47.5 

35 

32 

16 

2 

5 

15 

19.5 

69 

62 

62 

71 

59 

71 

71.9 

34 

45 

49 

38 

40 

40 

46.2 

79 

77 

70 

58 

58 

69 

76.9 

35 

40 

42 

33 

36 

37 

43.4 

43 

40 

38 

45 

44 

44 

47.8 

77 

77 

71 

67 

58 

68 

77.2 

41 

43 

46 

35 

38 

38 

45.5 

51 

45 

39 

37 

49 

54 

46.9 

34 

25 

2 

-  1 

10 

26 

15.7 

61 

34 

42 

63 

55 

53 

56 

58 

71 

70.0 

43 

42 

39 

38 

47 

40 

46.7 

58 

55 

54 

54 

55 

60 

59.5 

40     40     46      41      38      42      50     47      37      38      40  50 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued    — ■  1 

Station 

Day  Of  Month 

Average 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

g 

10 1 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30  31 

BURNEY 

MAX 

73 

74 

62 

52 

56 

62 

50 

49 

57 

61 

56 

51 

45 

37 

42 

42 

46 

45 

51 

45 

53 

52 

41 

51 

54 

45 

41 

32 

32 

41 

49*9 

MIN 

26 

25 

31 

19 

21 

27 

42 

30 

2 1 

24 

32 

31 

31 

29 

32 

2 1 

2 1 

27 

22 

22 

25 

39 

31 

24 

1 6 

16 

1 9 

26.3 

BUTTONWILLOW 

MAX 

82 

82 

81 

60 

56 

53 

63 

63 

63 

64 

65 

67 

67 

62 

62 

58 

57 

60 

57 

60 

61 

60 

62 

59 

66 

66 

50 

56 

54 

57 

62  .4 

MIN 

46 

50 

5  5 

39 

41 

47 

48 

43 

3  3 

3  3 

35 

36 

35 

32 

37 

34 

40.2 

CABRILLO  NM 

68 

69 

63 

64 

65 

68 

66 

65 

65 

64 

65 

60 

66 

66 

63 

66 

79 

67 

66 

74 

70 

64 

64 

65 

60 

59 

59 

62 

66 

61 

65.3 

MIN 

55 

56 

54 

5  1 

54 

58 

53 

52 

54 

55 

46 

47 

47 

52.1 

CACHUMA  DAK 

87 

87 

78 

56 

62 

65 

62 

67 

71 

75 

75 

70 

58 

57 

61 

70 

72 

73 

67 

70 

75 

70 

74 

72 

72 

66 

50 

61 

62 

67 

68  4 

MIN 

i,i 

44 

46 

^' 

40 

37 

38 

35 

39 

44 

38 

41.4 

CALAVERAS  BIG  TREES 

7A 

74 

68 

48 

52 

52 

38 

50 

54 

60 

58 

52 

42 

34 

36 

44 

54 

60 

58 

54 

62 

56 

56 

56 

60 

52 

36 

42 

44 

42 

52.3 

MI  N 

40 

40 

30 

2  8 

28 

29 

32 

38 

32 

20 

31.5 

CALLAHAN  RS 

71 

54 

56 

56 

59 

49 

57 

60 

60 

63 

57 

46 

43 

45 

49 

53 

55 

50 

43 

65 

50 

39 

48 

53 

54 

47 

45 

41 

54 

50 

52  .5 

MIN 

36 

20 

22 

24 

38 

32 

29 

26 

27.3 

CAMPO 

89 

84 

65 

61 

70 

63 

63 

67 

67 

70 

73 

56 

60 

59 

61 

64 

71 

76 

67 

70 

75 

76 

79 

60 

75 

56 

52 

57 

64 

73 

68.2 

MIN 

01 

33 

26 

31 

32 

3  1 

29 

28 

28 

31 

27 

22 

36 

28 

46 

32 

34.5 

CAMP  PARDEE 

82 

82 

74 

53 

66 

58 

57 

63 

64 

67 

65 

58 

57 

51 

52 

59 

61 

61 

59 

57 

66 

60 

60 

60 

68 

65 

50 

54 

54 

59 

61.4 

MIN 

52 

53 

51 

46 

48 

47 

42 

46 

46 

43 

38 

39 

43 

42 

43 

43 

47 

36 

39 

39 

43.9 

CANOGA   PARK   PIERCE  COL 

65 

65 

65 

66 

71 

78 

77 

70 

63 

62 

67 

69 

73 

78 

80 

62 

83 

82 

82 

79 

79 

74 

65 

65 

64 

66 

73 

72.0 

MIN 

40 

40 

45 

46 

43 

47 

37 

36 

37 

38 

36 

42 

33 

32 

42 

3  3 

41.4 

CANT  I L 

87 

84 

73 

65 

65 

63 

63 

68 

70 

70 

72 

63 

63 

58 

64 

68 

71 

70 

67 

70 

69 

69 

69 

72 

73 

55 

55 

59 

54 

62 

67.0 

MIN 

42 

29 

31 

30 

32 

24 

24 

24 

24 

27 

32 

43 

33 

22 

29 

2  1 

34.0 

CANYON  DAM 

74 

60 

55 

46 

52 

50 

44 

52 

52 

52 

35 

35 

34 

39 

40 

38 

44 

44 

49 

44 

38 

40 

40 

41 

34 

42 

45.2 

MIN 

26 

30 

32 

20 

22 

30 

20 

19 

30 

26 

17 

27 

26.1 

CARMEL  VALLEY 

86 

69 

64 

64 

65 

64 

68 

68 

74 

75 

66 

60 

59 

61 

63 

67 

71 

62 

66 

71 

67 

63 

67 

67 

63 

60 

62 

62 

63 

64 

66.1 

MIN 

39 

35 

47 

37 

39 

36 

36 

35 

37 

40 

48 

35 

35 

39 

52 

41  .0 

CATHAY   BULL    RUN  RCH 

MAX 

32 

81 

78 

58 

65 

62 

54 

62 

64 

65 

66 

62 

57 

46 

56 

58 

56 

60 

56 

60 

63 

61 

55 

60 

66 

65 

46 

51 

58 

58 

61.2 

MIN 

33 

36 

39 

36 

34 

35 

44 

39 

34 

41 

44 

30 

29 

35 

42 

36.7 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

69 

70 

68 

71 

72 

54 

55 

53 

54 

55 

56 

45 

43 

39 

45 

53 

52 

46 

47 

64 

48 

50 

50 

53 

55 

54 

55 

53 

50 

53 

54.4 

MIN 

34 

33 

33 

26 

30 

29 

27 

27 

31 

34 

30 

24 

28 

29 

28 

31.4 

CEDAR  V I LL  E 

MAX 

69 

64 

63 

44 

45 

51 

54 

46 

50 

52 

57 

43 

43 

40 

36 

44 

46 

45 

44 

46 

59 

44 

41 

49 

55 

51 

37 

36 

29 

40 

47.6 

MIN 

32 

32 

34 

24 

26 

34 

22 

24 

35 

44 

29 

16 

10 

13 

22 

28.4 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

84 

85 

79 

63 

75 

79 

79 

68 

61 

69 

69 

60 

56 

52 

53 

60 

65 

60 

64 

65 

65 

64 

56 

56 

60 

58 

49 

56 

56 

54 

64.1 

MIN 

37 

38 

32 

33 

35 

35 

32 

36 

36 

41 

35 

28 

30 

35 

45 

37.6 

CHERRY   VALLEY  DAM 

MAX 

76 

76 

67 

49 

53 

58 

44 

55 

60 

62 

43 

35 

45 

46 

55 

59 

49 

55 

61 

53 

62 

63 

57 

33 

44 

53 

47 

54.1 

MIN 

2  5 

2  6 

32 

29 

30 

3  1 

29 

29 

32 

26 

13 

25 

28.9 

CHESTER 

MAX 

72 

65 

57 

50 

56 

51 

46 

55 

58 

54 

49 

39 

36 

38 

40 

42 

43 

49 

46 

55 

48 

44 

36 

42 

43 

42 

39 

35 

42 

40 

47.1 

MIN 

2  3 

23 

32 

29 

3  1 

3  5 

1 9 

2  3 

3 1 

30 

2  5 

29 

32 

34 

1  8 

1 8 

30 

17 

16 

32 

31 

30 

8 

1  5 

27 

24.5 

CHICO   EXP  STA 

MAX 

84 

78 

74 

74 

77 

68 

67 

68 

69 

70 

67 

55 

54 

55 

59 

60 

59 

62 

62 

61 

62 

57 

53 

60 

58 

52 

54 

52 

50 

57 

62.6 

MIN 

5  2 

39 

40 

5 1 

3  3 

4 1 

49 

36 

36 

52 

46 

42 

36 

3  I 

3- 

45 

42.8 

CHULA  VISTA 

MAX 

66 

65 

64 

64 

74 

69 

64 

65 

66 

66 

65 

65 

65 

67 

71 

72 

66 

64 

67 

62 

60 

6: 

65 

66.0 

MIN 

43 

39 

44 

40 

47.7 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 

65 

72 

72 

67 

56 

61 

63 

66 

71 

71 

74 

T. 

78 

77 

76 

75 

77 

69 

54 

56 

65 

6" 

66 

68.8 

MIN 

49 

49 

5 1 

43 

45 

46 

41 

45 

36 

44.1 

CLARKSBURG 

MAX 

81 

83 

78 

63 

66 

55 

61 

65 

65 

65 

67 

58 

60 

55 

56 

56 

61 

61 

66 

61 

62 

61 

55 

55 

62 

61 

56 

47 

51 

49 

61.4 

MIN 

45 

44 

47 

46 

40 

42 

45 

3  8 

39 

3  5 

45 

33 

3  3 

34 

33 

33 

39 

47 

42 

31 

39.8 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

78 

79 

71 

66 

63 

57 

62 

65 

63 

61 

67 

66 

5! 

6C 

60 

59 

53 

55 

56 

46 

51 

52 

5C 

54 

60  7 

Ml  N 

39 

46 

5  3 

29 

29 

35 

46 

37 

26 

CLOVERDALE   3  SSE 

MAX 

87 

85 

74 

62 

71 

62 

59 

64 

70 

71 

72 

61 

53 

56 

55 

66 

66 

62 

60 

6i 

65 

62 

56 

58 

55 

48 

53 

56 

56 

52 

62.7 

MIN 

5S 

57 

4  5 

48 

41 

38 

41 

42 

46 

35 

42.9 

COALiNGA 

MAX 

75 

83 

85 

61 

57 

56 

67 

66 

64 

65 

69 

63 

59 

61 

60 

59 

62 

63 

62 

62 

60 

60 

62 

62 

66 

63 

55 

55 

6: 

70 

63.8 

MIN 

42 

49 

39 

3  7 

42 

37 

39 

36 

37 

33 

38.9 

COLFAX 

MAX 

81 

77 

66 

64 

65 

55 

57 

61 

63 

65 

59 

49 

46 

43 

55 

60 

59 

54 

61 

63 

59 

54 

52 

57 

52 

49 

54 

54 

55 

61 

58.3 

MIN 

54 

55 

43 

42 

43 

47 

46 

39 

39 

37 

38 

45 

32 

4 1 

42 

41 

31 

46 

37 

34 

32 

39 

38 

40.5 

COLUSA   1  SSW 

MAX 

81 

75 

66 

71 

71 

65 

65 

67 

65 

68 

60 

59 

57 

61 

56 

62 

57 

63 

63 

60 

62 

55 

52 

62 

58 

58 

54 

52 

45 

58 

61.7 

MIN 

42 

43 

37 

3f 

45 

39 

3  3 

32 

31 

45 

46 

39 

30 

29 

34 

39. e 

CORCORAN    IRPIG  DIST 

MAX 

82 

84 

81 

60 

59 

53 

61 

61 

63 

65 

66 

65 

62 

61 

6C 

60 

59 

59 

56 

60 

62 

55 

59 

62 

63 

68 

50 

57 

55 

54 

62.1 

MIN 

46 

50 

54 

37 

35 

38 

3  ■ 

34 

3  5 

38 

43 

42 

37 

43 

34 

34 

37 

40.' 

CORONA 

MAX 

78 

72 

61 

69 

69 

66 

63 

68 

74 

76 

68 

60 

63 

66 

71 

75 

79 

7; 

72 

80 

77 

79 

76 

77 

69 

57 

59 

62 

61 

63 

69." 

MIN 

49 

54 

36 

36 

37 

34 

42 

38 

42.- 

COVELO 

MAX 

77 

79 

68 

72 

73 

63 

61 

58 

63 

66 

65 

50 

45 

45 

50 

4f 

59 

52 

b'. 

5C 

57 

55 

63 

55 

45 

56 

46 

49 

41 

55 

57. ( 

MIN 

34 

36 

34 

32 

32 

3  8 

31 

33 

40 

33 

29 

30 

30 

33. < 

COW  CREEK 

MAX 

88 

85 

86 

80 

77 

72 

77 

77 

74 

77 

76 

74 

71 

T, 

76 

70 

74 

74 

72 

72 

72 

73 

74 

74 

68 

66 

64 

64 

74.' 

MIN 

56 

61 

61 

59 

6 1 

5  3 

44 

45 

45 

46 

46 

47 

43 

41 

50. J 

CRESCENT    CITY   1  N 

MAX 

60 

59 

67 

72 

74 

65 

56 

58 

54 

56 

57 

52 

54 

54 

56 

5f 

55 

54 

5S 

55 

52 

54 

57 

54 

52 

54 

56 

6C 

62 

57,1 

MIN 

49 

41 

45 

45 

42 

40 

46 

39 

46 

43 

42 

39 

36 

41 

47 

42.1 

CROCKETT 

MAX 

75 

79 

74 

61 

69 

57 

61 

63 

Ct 

63 

62 

6  1 

62 

57 

6; 

62 

57 

65 

6  • 

62 

62 

56 

58 

68 

69 

64 

62 

56 

50 

62. 

MIN 

50 

57 

46 

45 

43 

40 

40 

38 

46 

48 

53 

50 

48 

44 

46.' 

CULVER  CITY 

MAX 

68 

72 

65 

65 

71 

67 

67 

70 

77 

71 

66 

64 

65 

66 

76 

74 

80 

70 

77 

78 

74 

72 

67  67 

67 

63 

63 

70 

70  69 

69. 

MIN 

55 

56 

54 

54 

56 

55 

50 

° 

45 

41 

41 

44 

48 

41 

48 

42 

46. 

CUYAMA 

MAX 

80 

82 

80 

55 

61 

55 

58 

57 

53 

58 

66 

67 

60 

57 

55 

49 

48 

6C 

61 

53 

63 

61 

62 

69 

70  69 

48 

54 

67 

68 

61 . 

MIN 

40 

32 

3  5 

3C 

30 

26 

3C 

32 

26 

33 

25 

30 

27 

30 

33. 

CUYAMACA 

MAX 

75 

80 

76 

52 

57 

57 

46 

49 

56 

58 

62 

64 

54 

47 

46 

51 

54 

61 

65 

61 

58 

66 

65 

70 

66 

60 

47 

39 

45 

51 

57. 

MIN 

33 

33 

43 

41 

46 

43 

39 

26 

30 

25 

23 

31 

39 

32 

26 

26 

24 

24 

31 

27 

24 

22 

22 

28 

25 

3C 

29 

24 

32 

30 

30. 

DAGGETT   FAA  AP 

MAX 

87 

86 

72 

72 

70 

67 

68 

68 

67 

69 

71 

72 

68 

63 

63 

68 

72 

77 

67 

66 

74 

67 

66  71 

70  63 

57 

59 

51 

63 

68. 

MIN 

54 

56 

48 

42 

55 

48 

45 

41 

40 

40 

40 

45 

41 

42 

37 

37 

40 

39 

42 

35 

36 

35 

34 

36 

35 

37 

36 

29 

32 

30 

40. 

DAVIS    1  WSW 

MAX 

82 

82 

78 

56 

67 

58 

61 

67 

68 

67 

68 

57 

59 

59 

56 

57 

62 

-  60 

62 

62 

61 

61 

53 

56 

63 

58 

56 

50 

51 

47 

MIN 

46 

47 

53 

48 

43 

47 

45 

40 

37 

38 

48 

49 

47 

36 

36 

36 

37 

48 

45 

34 

43 

32 

32 

40 

47 

4C 

33 

29 

35 

43 

t\: 

DEEP    SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

71 

75 

59 

53 

55 

43 

51 

52 

5  1 

57 

53 

46 

50 

50 

49 

54 

57 

59 

59 

59 

55 

54 

56 

51 

48 

44  45 

46 

50  51 

MIN 

33 

31 

39 

34 

37 

37 

31 

40 

30 

28 

30 

31 

25 

27 

25 

2  1 

25 

24 

25 

24 

21 

25 

24  31 

29  28 

21 

16 

19  20 

See  Retetence  Notes  FoUowiog  SUUon  Index 
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ConUnued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1960 


StaUon 

Day  Oi  Month 

Average 

1  1  2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DEER  CREEK  PH 

MAX 

71 

67 

55 

53 

63 

51 

59 

69 

50 

51 

46 

45 

42 

36 

38 

39 

41 

45 

40 

41 

44 

41 

39 

49 

48 

44 

39 

37 

37 

HIN 

35 

34 

38 

32 

36 

36 

42 

30 

29 

30 

35 

42 

34 

32 

30 

26 

35 

26 

23 

29 

33 

32.2 

DENAIR 

MAX 

eo 

74 

67 

68 

60 

57 

64 

64 

67 

61 

62 

63 

55 

60 

59 

61 

52 

62 

60 

63 

51 

60 

60 

63 

66 

52 

65 

61 

50 

62  1 

MIN 

43 

43 

48 

39 

41 

47 

42 

37 

36 

37 

40 

49 

45 

41 

37 

36 

36 

44 

32 

35 

34 

34 

41 

39.0 

OE  SA8LA 

MAX 

76 

76 

65 

63 

67 

56 

60 

58 

60 

61 

54 

43 

42 

50 

58 

67 

54 

59 

56 

54 

61 

45 

49 

37 

42 

49 

50 

47 

54  7 

MIN 

43 

42 

39 

40 

47 

42 

41 

30 

32 

34 

40 

33 

33 

28 

3 1 

33 

38 

27 

26 

3  7 

30 

35 

34.2 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

85 

66 

69 

67 

63 

66 

66 

69 

56 

63 

46 

46 

56 

63 

68 

64 

54 

51 

58 

53 

51 

66 

69 

MIN 

50 

49 

41 

40 

43 

41 

37 

37 

48 

4  3 

4  1 

42 

35 

38 

41 

35 

37 

45 

45 

41.3 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

MAX 

67 

67 

62 

36 

42 

44 

43 

46 

53 

58 

66 

45 

37 

32 

31 

37 

47 

48 

46 

43 

54 

46 

47 

47 

47 

46 

33 

40 

38 

MIN 

25 

26 

30 

30 

31 

33 

36 

25 

26 

22 

25 

30 

26 

27 

I  3 

1  7 

26 

27 

1  1 

1 7 

1  3 

12 

23.0 

OOWNIEVILLE  RS 

MAX 

75 

77 

71 

52 

54 

52 

62 

53 

58 

61 

62 

50 

45 

38 

38 

44 

49 

52 

51 

52 

55 

51 

49 

42 

52 

51 

37 

40 

41 

MIN 

34 

34 

39 

42 

38 

42 

42 

32 

29 

30 

32 

34 

32 

31 

31 

32.5 

DOYLE   5  SSE 

MAX 

72 

73 

71 

42 

48 

48. 

47 

53 

52 

63 

56 

66 

64 

40 

40 

45 

48 

58 

46 

46 

50 

48 

41 

55 

66 

66 

40 

42 

38 

MIN 

41 

37 

33 

34 

30 

34 

39 

3 1 

24 

27 

32 

36 

33 

2  8 

30 

30 

30.3 

DUDLEYS 

MAX 

60 

69 

52 

59 

55 

53 

58 

60 

63 

64 

60 

55 

42 

49 

51 

66 

62 

55 

60 

65 

60 

57 

62 

67 

62 

50 

48 

65 

62 

MIN 

33 

34 

40 

35 

34 

35 

32 

28 

26 

28 

32 

40 

35 

28 

25 

26 

26 

33 

23 

26 

27 

3  3 

26 

26 

36 

2  3 

27 

30.0 

DUTTONS  LANDING 

MAX 

77 

76 

72 

59 

70 

65 

64 

66 

64 

56 

61 

58 

56 

64 

62 

56 

62 

59 

54 

5 1 

MIN 

46 

49 

41 

44 

42 

39 

38 

39 

41 

4 1 

41 

44 

46 

38 

37 

37 

34 

41 

lEAGLE  MTN 

MAX 

80 

38 

80 

77 

74 

69 

72 

68 

7  1 

72 

72 

74 

74 

68 

69 

66 

69 

75 

73 

71 

72 

76 

75 

73 

73 

72 

72 

62 

66 

65 

72  .  3 

MIN 

62 

64 

66 

62 

62 

61 

61 

52 

54 

52 

52 

53 

54 

47 

51 

52 

53 

51 

5 1 

53 

49 

49 

50 

52 

52 

49 

48 

53.1 

EAST    PARK  RES 

MAX 

ei 

82 

74 

58 

66 

69 

62 

60 

67 

67 

66 

58 

53 

55 

55 

57 

63 

60 

60 

64 

50 

59 

64 

60 

56 

52 

51 

51 

50 

48 

60.  7 

MIN 

43 

46 

46 

45 

39 

39 

46 

35 

34 

35 

39 

39 

40 

34 

35 

37 

38 

41 

32 

32 

34 

34 

3  1 

42 

5 1 

35 

2  6 

30 

32 

36 

37.6 

EL  CAP  1  TAN  DAM 

MAX 

84 

83 

75 

70 

70 

74 

66 

63 

69 

78 

77 

72 

61 

67 

66 

74 

78 

81 

79 

76 

83 

62 

80 

80 

81 

75 

56 

63 

71 

70 

73.5 

MIN 

42 

45 

54 

53 

54 

56 

49 

48 

47 

46 

48 

46 

5  1 

45 

44 

46 

49 

45 

64 

5  1 

4  3 

46 

45 

44 

47.0 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 

91 

85 

79 

79 

80 

75 

73 

75 

77 

76 

60 

79 

73 

72 

72 

74 

79 

60 

77 

79 

80 

80 

80 

77 

76 

71 

67 

58 

68 

72 

76  5 

MIN 

48 

49 

50 

51 

58 

56 

46 

41 

42 

41 

41 

42 

60 

36 

39 

38 

37 

3  7 

35 

42.1 

iLECTRA  PH 

MAX 

84 

79 

70 

66 

62 

58 

65 

65 

68 

66 

65 

56 

51 

54 

60 

62 

64 

62 

60 

67 

54 

62 

56 

71 

67 

62 

66 

58 

59 

MIN 

41 

43 

49 

44 

42 

45 

3  7 

38 

38 

48 

43 

36 

34 

36 

4  5 

3 1 

37 

36 

38 

43 

39.6 

ELK  VALLEY 

MAX 

64 

56 

56 

62 

63 

57 

53 

54 

52 

58 

53 

47 

46 

46 

46 

56 

52 

52 

50 

52 

50 

45 

54 

65 

55 

42 

43 

45 

45 

50 

52.4 

MIN 

50 

38 

39 

38 

28 

3  7 

2  8 

36 

33 

4 1 

41 

39 

33 

36 

30 

31 

4 1 

52 

33 

33 

31 

30 

29 

41 

36.2 

!LS1N0RE 

MAX 

91 

81 

66 

69 

79 

66 

65 

70 

76 

76 

74 

63 

64 

63 

71 

74 

79 

60 

72 

80 

79 

81 

77 

61 

76 

51 

59 

62 

71 

32 

73.0 

MIN 

41 

43 

5  1 

41 

49 

5  1 

45 

42 

37 

37 

33 

44 

32 

35 

33 

32 

30 

38 

34 

31 

30 

32 

29 

30 

40 

29 

36 

31 

37.4 

;SCONDIOO 

MAX 

76 

71 

61 

68 

70 

68 

66 

65 

72 

72 

68 

69 

63 

64 

67 

73 

76 

74 

72 

78 

76 

74 

73 

74 

69 

67 

67 

65 

65 

70 

59.3 

MIN 

45 

52 

56 

5  1 

55 

55 

46 

43 

42 

42 

41 

6  3 

52 

39 

38 

36 

35 

37 

41 

39 

36 

35 

35 

36 

34 

45 

43 

33 

36 

37 

42.4 

lUREKA  WB  CITY 

MAX 

58 

55 

56 

66 

62 

53 

58 

53 

60 

63 

59 

54 

65 

54 

56 

62 

62 

56 

56 

58 

54 

53 

57 

5  1 

50 

50 

54 

58 

63 

62 

55.9 

MIN 

50 

45 

46 

40 

45 

46 

50 

45 

46 

44 

50 

45 

46 

45 

49 

51 

63 

41 

38 

47 

39 

40 

50 

50 

44 

39 

36 

42 

48 

50 

45.3 

"AIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 

85 

78 

66 

66 

62 

62 

66 

69 

69 

68 

65 

60 

60 

58 

66 

65 

61 

67 

67 

65 

64 

59 

60 

66 

59 

58 

55 

53 

49 

67 

53.9 

MIN 

48 

50 

43 

48 

40 

49 

47 

41 

40 

40 

53 

45 

46 

40 

44 

39 

41 

52 

38 

36 

47 

34 

33 

44 

49 

42 

40 

33 

40 

44 

42.9 

AI RNONT 

MAX 

80 

86 

77 

50 

56 

58 

52 

51 

69 

60 

69 

66 

49 

52 

49 

54 

57 

61 

62 

68 

59 

65 

52 

68 

70 

63 

43 

47 

46 

51 

59  . 1 

MIN 

55 

59 

40 

41 

42 

38 

39 

39 

42 

4  1 

45 

48 

4C 

31 

33 

34 

35 

41.3 

IVE  POINTS  5  SSW 

MAX 

82 

8  1 

73 

62 

59 

65 

63 

66 

67 

66 

67 

60 

61 

60 

59 

62 

61 

60 

6C 

62 

62 

68 

57 

55 

62 

58 

56 

53.5 

MIN 

46 

49 

36 

37 

40 

36 

42 

33 

37 

47 

32 

31 

37 

37 

40.1 

LEMING  FISH  *  GAME 

MAX 

69 

61 

51 

48 

46 

51 

54 

53 

67 

48 

49 

44 

43 

47 

52 

60 

62 

45 

58 

55 

42 

50 

56 

56 

45 

43 

38 

59 

61.8 

MIN 

28 

26 

34 

34 

2  5 

3  3 

3  2 

20 

22 

34 

30 

30 

26 

24 

25 

34 

18 

23 

30 

16 

1  8 

42 

42 

34 

29 

1  3 

28 

28.7 

OLSOM  DAM 

MAX 

8  3 

8  3 

75 

59 

69 

60 

63 

64 

66 

67 

69 

56 

69 

57 

52 

69 

63 

62 

54 

60 

54 

51 

55 

57 

63 

52 

55 

55 

53 

58 

62.5 

MIN 

54 

55 

5  I 

47 

38 

38 

45 

4 1 

39 

46 

40 

37 

39 

48 

42 

36 

35 

39 

36 

44.0 

ONTANA  KAISER 

MAX 

84 

76 

69 

68 

74 

72 

69 

66 

73 

73 

69 

64 

62 

67 

71 

74 

78 

75 

71 

79 

78 

80 

75 

78 

71 

55 

59 

66 

67 

67 

71.7 

MIN 

52 

49 

5  5 

49 

53 

5 1 

50 

47 

46 

47 

46 

5  1 

45 

46 

41 

47 

49 

46 

50 

63 

46 

45 

44 

45 

43 

43 

39 

38 

44 

39 

46.5 

OREST  GLEN 

MAX 

72 

67 

58 

56 

63 

56 

53 

54 

69 

59 

67 

52 

44 

36 

46 

50 

65 

62 

56 

60 

60 

46 

47 

51 

53 

58 

42 

49 

49 

45 

54.1 

MIN 

30 

25 

30 

30 

32 

37 

39 

36 

30 

25 

34 

30 

33 

42 

37 

34 

30 

30 

30 

30 

31.5 

'ORT  BIOWELL 

MAX 

47 

44 

52 

48 

50 

48 

55 

54 

62 

48 

39 

38 

39 

43 

50 

46 

46 

60 

47 

43 

46 

64 

56 

37 

34 

30 

38 

42 

46.9 

MIN 

42 

37 

34 

1  5 

32 

25 

1 9 

28 

39 

32 

32 

29 

28 

3  3 

32 

35 

22 

28 

27 

20 

25 

36 

34 

30 

4 

-  2 

16 

19 

27.1 

ORT  BRAGG 

MAX 

63 

58 

60 

63 

62 

57 

68 

62 

58 

62 

60 

63 

57 

69 

57 

61 

61 

57 

66 

68 

57 

66 

57 

59 

47 

55 

67 

60 

58 

58.3 

MIN 

48 

44 

47 

49 

52 

38 

39 

40 

38 

4C 

48 

46 

43 

35 

36 

43 

49 

43.9 

ORT   BRAGG  AVN 

MAX 

62 

60 

61 

62 

63 

55 

57 

59 

56 

59 

52 

67 

60 

59 

56 

56 

59 

65 

65 

68 

57 

55 

55 

58 

57 

59 

67.7 

MIN 

44 

41 

42 

66 

34 

38 

40 

35 

40 

55 

44 

38 

32 

37 

44 

50 

42.3 

DRT  JONES  RS 

MAX 

7 1 

55 

56 

56 

62 

54 

56 

61 

62 

62 

59 

56 

46 

44 

42 

53 

49 

61 

56 

65 

58 

49 

44 

69 

42 

38 

39 

45 

53 

60 

63.2 

MIN 

26 

24 

35 

33 

34 

26 

29 

28 

25 

30 

42 

32 

32 

33 

29 

27 

36 

29.6 

!3RT  ROSS 

MAX 

66 

67 

64 

56 

62 

63 

54 

58 

59 

66 

61 

66 

58 

60 

56 

61 

60 

60 

61 

57 

5  7 

56 

56 

57 

66 

65 

58 

56 

59.3 

MIN 

45 

49 

40 

60 

43 

49 

47 

40 

40 

43 

40 

41 

50 

46 

43 

39 

43 

50 

50 

44.9 

'^ESNO  WB  AP 

62 

62 

56 

60 

64 

62 

67 

67 

63 

63 

67 

60 

59 

60 

62 

58 

51 

55 

56 

59 

52 

65 

67 

53 

53 

66 

52 

57 

61.8 

MIN 

46 

50 

40 

43 

48 

42 

43 

43 

37 

41 

42 

38 

37 

36 

44 

43 

37 

40 

43 

37 

34 

37 

38 

41.4 

?IANT   GOVT  CAMP 

78 

56 

62 

62 

59 

65 

64 

67 

67 

64 

62 

57 

60 

59 

60 

61 

58 

62 

64 

50 

60 

52 

66 

67 

49 

65 

56 

66 

62.7 

MIN 

47 

49 

38 

39 

46 

42 

37 

40 

34 

39 

41 

41 

40 

37 

36 

41 

40 

38 

37 

36 

32 

33 

36 

39.5 

lANT  FOREST 

63 

44 

46 

46 

34 

37 

42 

47 

48 

49 

38 

35 

36 

38 

42 

43 

44  43 

46 

45 

46 

47 

49 

48 

40 

29 

37 

39 

44,3 

MIN 

40 

42 

40 

24 

24 

30 

20 

23 

28 

24 

24 

29 

29 

23 

32 

30 

25 

15 

17 

21 

25 

25.6 

I LLESPIE  FIELD 

63 

70 

73 

72 

65 

68 

75 

77 

69 

65 

67 

66 

72 

76 

6C 

76 

73 

80 

80 

78 

76 

79 

77 

55 

60 

69 

66 

71 

72.1 

MIN 

49 

52 

53 

^' 

39 

37 

35 

35 

46 

37 

38 

34 

35 

36 

34 

45 

47 

36 

37 

38 

43.6 

LROY 

MAX 

84 

81 

81 

66 

67 

59 

64 

66 

67 

72 

67 

60 

61 

61 

62 

62 

64  64 

62 

65 

70 

70 

53 

63 

68 

66 

51 

6  0 

59 

68 

65.7 

MIN 

45 

44 

42 

46  48 

35 

36 

41 

34 

34 

34 

33 

49 

33 

34 

37 

35 

40.2 

ENNVILLE 

MAX 

77 

77 

67 

62 

61 

55 

61 

55 

65 

66 

63 

55 

51 

48 

50 

55 

62 

56 

49  65 

65 

57 

67 

71 

70 

69 

45 

65 

63 

64 

50.6 

MIN 

36 

39 

40 

41 

32 

41 

37 

45 

32 

32 

31 

34 

32 

39 

31 

32     29  30 

36  36 

37 

26 

27 

31 

28 

33 

35 

24 

32 

25 

33.5 

'ANT  GROVE 

MAX 

65 

69 

62 

43 

45 

47 

36 

42 

43 

53 

66 

54 

36 

33 

38 

40     46  49 

44  60 

56 

62 

62 

64 

57 

56 

30 

35 

43 

39 

47.5 

MIN 

42 

44 

39 

24 

26 

32 

22 

24 

26 

30 

31 

33 

24 

21 

19 

20  21 

28 

24  25 

29 

29 

30 

32 

32 

27 

15 

17 

21 

25 

27.1 

ASS  VALLEY 

MAX 

79 

79 

72 

52 

61 

64 

56 

56 

60 

62 

65 

52 

48 

41 

40 

52     59  60 

52 

50  52 

62 

52 

50 

56 

51 

41 

47 

51 

51 

56.4 

MIN 

50 

50 

45 

39 

41 

41 

42 

34 

36 

36 

42 

46 

37 

38 

31 

33     37  39 

31 

35 

36 

38 

33 

36 

43 

35 

30 

28 

28 

37 

37.6 

AXON   1  W 

MAX 

80 

73 

63 

69 

57 

60 

65 

65 

64 

65 

69 

56 

58 

54 

56 

63      66  61 

62  62 

62 

55 

58  55 

64 

55 

53 

51 

61 

58 

60.1 

MIN 

43 

46 

36 

48 

40 

45 

49 

37 

36 

37 

45 

42 

44 

37 

39 

40      42  46 

34      34  44 

35 

32 

50 

45 

43 

30 

35 

37 

46 

40.6 

See  Relereoce  Noles  FoUowiog  SutioD  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CoBHnuMl   —  1 

Station 

Da;  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

10 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17  j 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

GREENLAND  RANCH 

MAX 

79 

75 

75 

70 

76 

74 

75 

73 

73 

71 

72 

71 

73 

70 

74 

55 

64 

53 

M I  N 

49 

54 

55 

48 

^' 

49 

50 

HAINEE 

MAX 

76 

74 

72 

64 

55 

47 

54 

54 

54 

59 

59 

58 

56 

55 

54 

50 

54 

57 

60 

54 

60 

56 

58 

59 

61 

54 

47 

51 

48 

47 

MI  N 

46 

48 

50 

40 

41 

42 

37 

37 

36 

36 

38 

39 

37 

35 

36 

30 

37. ( 

HALF   MOON   BAY   2  NNW 

MAX 

62 

67 

63 

61 

68 

64 

65 

64 

63 

59 

62 

60 

61 

62 

58 

61 

58 

54 

60 

62 

62 

60 

62 

60 

64 

56 

59 

59 

55 

56 

MIN 

47 

45 

48 

49 

49 

56 

54 

47 

48 

40 

50 

49 

5  3 

45 

42 

43 

53 

47. < 

HAMILTON  AFB 

MAX 

76 

75 

59 

65 

56 

59 

53 

55 

55 

53 

56 

57 

51 

59 

61 

61 

54 

52 

52 

51 

62 

56 

56 

61 

56 

57 

53 

51 

53 

59 

MIN 

48 

49 

40 

49 

42 

52 

59 

41 

40 

39 

46 

46 

47 

41 

47 

50 

40 

44.1 

HANFORO 

MAX 

75 

59 

60 

61 

61 

52 

55 

66 

57 

67 

65 

63 

56 

61 

61 

62 

61 

57 

61 

54 

61 

60 

63 

54 

68 

55 

57 

52 

50 

62 

MIN 

44 

48 

41 

36 

36 

48 

42 

43 

39 

41 

42 

51 

45 

40 

38 

39 

36 

30 

40 

39. i 

HAPPY  CAMP  RS 

MAX 

69 

72 

57 

62 

67 

69 

54 

64 

61 

48 

55 

45 

46 

48 

45 

50 

53 

51 

46 

54 

50 

56 

57 

37 

44 

43 

46 

41 

MIN 

38 

36 

42 

42 

29 

33 

35 

32 

33 

44 

36 

32 

31 

32 

34 

35.1 

HAT   CREEK   PH  1 

MAX 

75 

74 

64 

53 

58 

56 

49 

58 

60 

58 

47 

42 

42 

48 

50 

51 

54 

52 

42 

51 

59 

45 

40 

33 

40 

MIN 

27 

26 

31 

22 

24 

3  1 

29 

22 

25 

31 

29 

26 

26.! 

HAYFIELD   PUMP  PLANT 

MAX 

90 

92 

88 

75 

75 

69 

70 

56 

71 

72 

74 

72 

77 

59 

70 

67 

71 

76 

80 

69 

74 

80 

74 

77 

76 

77 

67 

64 

65 

70 

MIN 

53 

52 

60 

52 

61 

57 

46 

50 

45 

45 

46 

42 

40 

49 

50 

47.- 

HEALDSBURG 

MAX 

87 

75 

63 

73 

65 

61 

66 

69 

70 

70 

56 

59 

59 

55 

60 

56 

57 

54 

52 

65 

55 

58 

58 

56 

54 

53 

57 

52 

52 

56 

MIN 

44 

48 

42 

51 

44 

47 

51 

39 

38 

39 

48 

46 

45 

41 

42 

42. j 

HENSHAW  DAM 

MAX 

81 

86 

82 

55 

63 

66 

54 

54 

52 

66 

71 

67 

53 

57 

56 

51 

65 

74 

72 

68 

70 

71 

75 

73 

76 

70 

52 

55 

64 

MIN 

34 

34 

37 

47 

46 

50 

40 

35 

33 

31 

3 1 

3 1 

32 

30 

31.' 

HETCH  HETCHY 

MAX 

77 

77 

61 

51 

55 

54 

46 

59 

62 

64 

46 

40 

41 

43 

49 

59 

50 

55 

56 

59 

56 

65 

63 

35 

40 

41 

43 

32.' 

MIN 

41 

44 

35 

^' 

36 

33 

34 

28 

HILTS 

MAX 

67 

65 

46 

55 

57 

54 

54 

51 

56 

58 

51 

53 

42 

44 

42 

43 

48 

47 

46 

45 

57 

43 

40 

49 

59 

35 

36 

34 

40 

48 

MIN 

30 

34 

31 

23 

21 

34 

37 

2  8 

24 

28 

33 

33 

3 1 

3o!: 

HOLL  I  STEP 

MAX 

84 

73 

63 

69 

62 

50 

66 

66 

71 

72 

64 

53 

59 

59 

65 

65 

54 

53 

65 

70 

53 

52 

64 

65 

65 

59 

50 

56 

58 

70 

MIN 

42 

46 

46 

40 

44 

46 

43 

39 

45 

49 

44 

40 

32 

40.: 

HOOPA 

MAX 

71 

68 

59 

70 

70 

65 

50 

54 

55 

61 

50 

56 

51 

47 

48 

49 

53 

55 

58 

52 

55 

53 

46 

56 

64 

46 

50 

53 

56 

59 

MIN 

47 

42 

34 

30 

30 

37 

40 

46 

40 

40 

44 

42 

38 

39 

40 

40 

40. ( 

HUNTINGTON  LAKE 

66 

64 

47 

41 

45 

38 

39 

40 

49 

49 

48 

40 

29 

33 

36 

46 

50 

48 

45 

53 

54 

50 

50 

53 

5C 

44 

32 

42 

43 

47 

MIN 

38 

38 

3 1 

25 

29 

30 

20 

2  2 

29 

29 

28 

23 

10 

25.1 

IDRiA 

78 

77 

66 

56 

46 

52 

56 

57 

50 

61 

65 

55 

49 

53 

52 

56 

52 

60 

58 

67 

57 

54 

53 

70 

6C 

47 

50 

49 

59 

50 

MIN 

56 

43 

33 

38 

41 

40 

38 

38 

41 

43 

45 

34 

30 

39.i 

rOYLLWILD  RS 

73 

69 

65 

60 

54 

50 

47 

58 

60 

58 

56 

54 

52 

46 

47 

60 

52 

66 

MIN 

36 

41 

30 

28 

29 

26 

28 

^' 

28 

25 

26 

20 

28.6 

I MPER 1 AL 

90 

85 

77 

79 

80 

76 

74 

75 

78 

77 

79 

79 

74 

73 

72 

74 

80 

60 

78 

79 

80 

79 

80 

76 

77 

72 

68 

66 

69 

73 

76  .1 

MIN 

48.6 

81 

80 

76 

68 

60 

59 

58 

60 

64 

59 

58 

60 

53 

53 

62 

60 

60 

75 

53 

50 

MIN 

^' 

29 

30 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

93 

92 

63 

75 

83 

73 

74 

74 

83 

84 

83 

83 

75 

78 

77 

79 

81 

89 

83 

80 

86 

85 

84 

84 

84 

81 

73 

72 

74 

72 

MIN 

48 

58 

56 

50 

50 

49 

44 

45 

49 

50 

56 

46 

50 

41 

50 

36 

4«.! 

I N  YOKERN 

85 

84 

75 

64 

59 

61 

63 

65 

65 

68 

69 

69 

59 

63 

61 

56 

70 

64 

64 

64 

66 

57 

64 

67 

71 

60 

64 

58 

50 

60 

MIN 

46 

46 

40 

46 

38 

38 

37 

38 

36 

49 

36 

34 

32 

35 

38 

30 

30 

32 

32 

3  5 

34 

3 1 

46 

44 

25 

30 

26 

37.1 

IRON  MTN 

MAX 

84 

90 

84 

64 

76 

70 

74 

69 

70 

72 

71 

74 

76 

59 

69 

68 

70 

74 

76 

72 

72 

73 

75 

75 

75 

78 

72 

54 

63 

53 

MIN 

56 

59 

59 

62 

61 

53 

50 

52 

50 

49 

48 

53 

46 

49 

47 

48 

46 

47 

45 

44 

. 

47 

42 

43 

45 

50.! 

JESS  VALLEY 

58 

52 

44 

46 

48 

45 

40 

42 

55 

54 

44 

45 

44 

35 

37 

42 

47 

42 

45 

45 

40 

46 

42 

44 

42 

38 

35 

45 

52 

52 

MI  N 

29 

26 

23 

30 

30 

24 

28 

33 

3 1 

28 

2  5 

1 7 

28 

28 

28 

29 

26 

26 

36 

34 

28 

15 

14 

28 

26!{ 

JULIAN  WYNOLA 

83 

79 

58 

60 

62 

54 

48 

49 

59 

62 

65 

66 

51 

54 

52 

55 

58 

55 

70 

62 

55 

58 

71 

71 

73 

57 

47 

47 

51 

58 

MIN 

43 

46 

43 

45 

33 

36 

3 1 

32 

30 

29 

34 

36 

34 

36 

35 

32 

29 

27 

44 

36. < 

KENTF I  ELD 

74 

73 

74 

55 

60 

62 

61 

62 

60 

57 

55 

58 

56 

58 

60 

51 

51 

59 

59 

56 

55 

57 

55 

54 

52 

50 

55 

MIN 

40 

40 

51 

39 

40 

46 

42 

45 

39 

40 

^' 

49 

38 

35 

43 

35 

34 

38 

52 

42 

33 

35 

39 

42 

40.1 

KERN  RIVER   PH  1 

MAX 

81 

78 

79 

73 

56 

55 

50 

57 

65 

63 

68 

62 

67 

58 

57 

54 

60 

59 

52 

60 

59 

51 

60 

69 

77 

61 

50 

55 

67 

74 

MIN 

^' 

50 

49 

5  3 

47 

49 

45 

46 

43 

45 

49 

46 

43 

43 

45 

46 

56 

40 

41 

42 

44 

45 

47.1 

KERN  RIVER  PH  3 

MAX 

83 

79 

67 

65 

64 

55 

52 

65 

70 

69 

71 

62 

56 

55 

57 

63 

67 

69 

69 

70 

66 

59 

68 

71 

72 

59 

53 

52 

56 

57 

MIN 

40 

41 

36 

41 

33 

33 

33 

35 

30 

30 

30 

36 

29 

36.1 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

MAX 

83 

82 

62 

62 

61 

54 

59 

64 

64 

54 

55 

66 

55 

63 

52 

50 

59 

60 

60 

59 

62 

60 

59 

51 

65 

66 

66 

56 

55 

61 

MIN 

45 

46 

47 

45 

40 

40 

40 

39 

45 

49 

42 

38 

38 

44 

33 

34 

36 

39 

43.1 

KETTLEMAN  STA 

MAX 

84 

83 

72 

64 

55 

60 

66 

64 

66 

67 

58 

56 

52 

63 

60 

51 

53 

63 

60 

55 

52 

62 

64 

56 

70 

58 

59 

57 

63 

59 

MIN 

40 

49 

50 

45 

46 

46 

46 

5  2 

48 

45 

43 

42 

44 

42 

42 

44 

48 

46 

44 

44 

47 

38 

39 

40 

35 

45!* 

KING  CITY 

MAX 

84 

75 

66 

63 

62 

55 

65 

66 

72 

59 

65 

60 

60 

61 

55 

67 

65 

67 

70 

53 

67 

71 

58 

60 

59 

63 

65 

55a' 

MIN 

45 

42 

39 

40 

40 

5  3 

43 

38 

37 

" 

38 

46 

36 

3  3 

32 

3  3 

33 

47 

31 

31 

38 

42 

39.3 

KLAMATH 

MAX 

65 

60 

64 

71 

70 

58 

57 

58 

58 

57 

62 

51 

51 

52 

50 

55 

54 

55 

56 

57 

58 

54 

57 

60 

60 

49 

54 

54 

53 

62 

MIN 

39 

40 

47 

40 

44 

41 

48 

45 

43 

41 

44 

35 

36 

40 

38 

39 

44 

38 

46 

56 

44 

37 

33 

36 

40 

50 

41.' 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

81 

81 

74 

58 

66 

57 

55 

64 

65 

67 

67 

60 

61 

52 

60 

58 

59 

60 

61 

58 

54 

59 

60 

60 

64 

65 

53 

55 

63 

57 

62.'. 

MIN 

40 

38 

38 

39 

39 

5  1 

4  1 

43 

37 

34 

33 

44 

32 

36 

40 

39 

33 

34 

40 

45 

34 

30 

31 

46 

39.' 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

65 

66 

67 

70 

57 

56 

55 

68 

57 

56 

64 

55 

65 

55 

72 

59 

58 

77 

75 

72 

67 

64 

64 

60 

62 

65 

65 

65 

56. '1 

MIN 

54 

45 

45 

45 

47 

45 

46 

43 

42 

43 

44 

47 

47 

44 

40 

39 

37 

45 

43 

37 

42 

39 

45. 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

72 

65 

58 

45 

49 

48 

44 

50 

52 

53 

55 

49 

41 

40 

46 

48 

52 

55 

50 

63 

57 

58 

57 

60 

53 

46 

37 

37 

48 

50 

51. 

MIN 

35 

32 

30 

33 

37 

33 

34 

26 

29 

30 

33 

33 

30 

34 

31 

35 

39 

44 

31 

29 

25 

26 

36 

34. 

LAKE PORT 

MAX 

79 

77 

62 

67 

67 

57 

61 

63 

57 

59 

55 

57 

53 

53 

59 

54 

58 

56 

56 

62 

59 

57 

53 

55 

54 

51 

49 

50 

56 

60 

60. 

MIN 

34 

38 

43 

44 

34 

35 

34 

48 

35 

32 

32 

32 

37 

38 

44 

30 

32 

37 

32 

32 

46 

42 

43 

29 

31 

38 

38 

37. 

LAKESHORE 

MAX 

79 

68 

64 

67 

76 

65 

57 

70 

55 

56 

56 

50 

44 

48 

47 

56 

52 

53 

59 

56 

63 

52 

46 

54 

53 

43 

53 

50 

56 

50 

57. 

HIN 

39 

40 

52 

45 

44 

41 

49 

38 

32 

37 

45 

33 

34 

36 

37 

40 

37 

35 

34 

30 

37 

35 

33 

45 

39 

37 

29 

31 

31 

40 

37. 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

70 

64 

55 

52 

55 

46 

46 

54 

58 

58 

52 

41 

33 

32 

41 

48 

56 

46 

54 

56 

49 

48 

45 

44 

44 

40 

40 

46 

44 

46 

48. 

HIN 

34 

34 

32 

36 

39 

34 

33 

26 

26 

27 

32 

32 

28 

28 

22 

22 

22 

34 

32 

27 

26 

22 

22 

38 

38 

29 

22 

15 

24 

35 

29. 

LA  MESA 

MAX 

75 

70 

62 

67 

73 

67 

65 

68 

74 

74 

68 

63 

57 

67 

71 

75 

79 

76 

72 

79 

79 

74 

75 

78 

69 

57 

62 

69 

70 

71 

70. 

MIN 

51 

54 

56 

53 

56 

57 

50 

47 

47 

49 

46 

55 

54 

45 

44 

45 

46 

47 

43 

49 

49 

45 

45 

45 

43 

48 

45 

40 

44 

44 

48. 

LANCASTER 

MAX 

90 

84 

64 

66 

70 

70 

70 

55 

57 

56 

52 

58 

55 

55 

61 

64 

69 

68 

53 

65 

71 

67 

59 

77 

71 

52 

50 

55 

55 

58 

65. 

MIN 

42 

45 

44 

36 

36 

36 

36 

38 

35 

33 

42 

41 

44 

44 

34 

30 

28 

30 

31 

25 

28 

25 

25 

33 

30 

36 

33 

25 

32 

25 

34. 

See  Belorence  Notes  Following  Slalion  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1960 


Station 


Da7  Ol  Month 


I  1  2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  1 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

MAX 

82 

74 

68 

70 

75 

62 

55 

67 

69 

64 

57 

53 

52 

58 

54 

63 

53 

53 

64 

64 

63 

57 

52 

60 

60 

51 

54 

58 

56 

55 

MIN 

59 

56 

54 

50 

52 

53 

45 

44 

47 

52 

49 

47 

46 

41 

45 

45 

46 

50 

41 

41 

47 

44 

42 

48 

47 

42 

40 

37 

40 

48 

MAX 

63 

61 

47 

44 

47 

56 

44 

45 

50 

55 

58 

48 

38 

47 

35 

45 

47 

51 

38 

45 

51 

41 

40 

44 

47 

33 

34 

25 

37 

38 

MIN 

39 

35 

30 

22 

29 

35 

35 

30 

27 

35 

40 

32 

28 

25 

22 

32 

32 

30 

22 

28 

21 

25 

27 

32 

25 

12 

12 

19 

29 

MAX 

SZ 

73 

67 

67 

59 

57 

67 

69 

68 

62 

55 

65 

50 

61 

61 

62 

61 

61 

65 

53 

62 

65 

69 

50 

59 

63 

54 

64 

MIN 

46 

49 

40 

42 

47 

44 

44 

39 

44 

52 

44 

40 

37 

36 

39 

44 

40 

37 

37 

36 

35 

36 

45 

35 

31 

32 

30 

MAX 

81 

79 

60 

62 

58 

58 

55 

65 

66 

58 

55 

59 

60 

50 

62 

61 

51 

57 

61 

63 

60 

50 

54 

65 

69 

52 

54 

51 

54 

58 

MIN 

50 

54 

56 

43 

45 

46 

46 

45 

48 

43 

45 

50 

45 

47 

35 

41 

45 

42 

48 

37 

37 

41 

45 

41 

37 

40 

38 

36 

36 

38 

MAX 

S3 

82 

72 

61 

58 

52 

65 

66 

67 

57 

68 

50 

52 

52 

60 

51 

51 

57 

61 

63 

60 

62 

52 

59 

58 

51 

56 

55 

55 

70 

MIN 

45 

48 

42 

35 

38 

46 

44 

43 

44 

40 

42 

50 

40 

41 

34 

37 

42 

37 

44 

33 

33 

39 

42 

34 

32 

39 

36 

30 

35 

32 

MAX 

83 

78 

62 

63 

55 

51 

60 

55 

57 

69 

53 

56 

56 

56 

51 

64 

53 

53 

64 

57 

52 

61 

60 

70 

65 

56 

55 

53 

56 

MIN 

45 

47 

47 

42 

42 

46 

45 

35 

36 

36 

36 

49 

45 

46 

37 

36 

36 

41 

42 

35 

38 

32 

33 

33 

36 

46 

33 

32 

32 

37 

MAX 

82 

79 

68 

58 

60 

56 

55 

57 

60 

60 

67 

51 

55 

54 

54 

57 

62 

58 

55 

60 

59 

53 

55 

43 

48 

50 

58 

MIN 

54 

56 

47 

34 

45 

43 

35 

37 

41 

41 

42 

43 

33 

36 

35 

37 

44 

43 

37 

36 

41 

37 

32 

32 

30 

34 

32 

MAX 

81 

78 

72 

70 

65 

61 

68 

68 

65 

67 

64 

53 

58 

60 

50 

61 

62 

55 

65 

68 

62 

60 

61 

55 

53 

60 

55 

52 

61 

70 

MIN 

47 

45 

51 

50 

40 

48- 

48 

39 

39 

37 

43 

50 

49 

41 

38 

35 

36 

49 

32 

39 

42 

33 

32 

39 

47 

45 

32 

35 

49 

49 

MAX 

67 

66 

62 

59 

69 

55 

65 

70 

59 

66 

53 

64 

65 

63 

65 

71 

70 

65 

69 

69 

66 

66 

65 

53 

50 

57 

61 

62 

64 

70 

MIN 

46 

46 

52 

47 

49 

47 

43 

41 

43 

41 

48 

54 

44 

43 

43 

36 

37 

43 

42 

39 

40 

37 

37 

41 

43 

49 

35 

38 

39 

41 

MAX 

63 

66 

63 

65 

69 

57 

65 

59 

72 

71 

66 

51 

65 

68 

70 

78 

81 

73 

76 

81 

70 

74 

70 

58 

63 

68 

65 

69 

68 

67 

MIN 

55 

57 

54 

49 

58 

57 

51 

50 

50 

58 

52 

57 

49 

52 

47 

49 

49 

49 

51 

49 

49 

45 

46 

47 

50 

51 

48 

43 

50 

46 

MAX 

69 

69 

65 

70 

74 

58 

59 

58 

75 

75 

67 

52 

65 

67 

71 

77 

81 

71 

78 

80 

72 

75 

66 

70 

63 

59 

52 

68 

55 

67 

MIN 

56 

58 

53 

46 

58 

53 

51 

49 

46 

51 

53 

51 

45 

49 

43 

47 

45 

45 

46 

43 

44 

37 

44 

44 

49 

49 

42 

39 

45 

41 

MAX 

65 

69 

63 

67 

70 

66 

64 

56 

71 

57 

64 

60 

62 

62 

59 

71 

74 

57 

77 

75 

72 

59 

54 

52 

60 

56 

59 

64 

67 

64 

MIN 

57 

59 

53 

48 

58 

57 

53 

51 

51 

51 

53 

53 

50 

52 

48 

49 

50 

47 

46 

45 

48 

45 

47 

47 

52 

50 

45 

43 

51 

44 

MAX 

72 

69 

62 

66 

66 

55 

55 

68 

75 

74 

66 

59 

65 

64 

70 

75 

78 

73 

75 

77 

75 

77 

72 

72 

65 

56 

61 

66 

68 

70 

MIN 

54 

57 

53 

50 

58 

56 

53 

51 

52 

53 

52 

54 

50 

54 

50 

52 

53 

53 

52 

51 

54 

51 

51 

51 

45 

47 

43 

46 

52 

48 

MAX 

83 

77 

59 

68 

53 

58 

69 

68 

59 

67 

61 

66 

59 

55 

61 

63 

64 

65 

64 

65 

62 

65 

60 

55 

69 

50 

59 

47 

50 

67 

MIN 

44 

46 

52 

35 

39 

48 

44 

40 

40 

41 

42 

49 

43 

39 

39 

36 

37 

44 

35 

34 

35 

35 

32 

35 

37 

■48 

33 

34 

41 

40 

MAX 

81 

80 

67 

71 

71 

61 

65 

55 

70 

71 

68 

65 

57 

58 

63 

62 

57 

59 

53 

59 

70 

63 

54 

62 

67 

57 

62 

52 

58 

58 

MIN 

46 

50 

45 

37 

37 

43 

46 

47 

39 

40 

38 

38 

38 

39 

39 

36 

38 

36 

37 

34 

34 

43 

36 

33 

42 

46 

43 

34 

34 

35 

MAX 

88 

87 

72 

70 

71 

64 

50 

67 

57 

71 

72 

69 

65 

59 

60 

65 

72 

74 

65 

69 

73 

72 

73 

76 

72 

68 

50 

55 

58 

52 

MIN 

43 

45 

58 

38 

44 

48 

37 

35 

30 

29 

30 

34 

35 

33 

32 

25 

28 

29 

35 

25 

26 

27 

25 

31 

30 

33 

34 

23 

28 

25 

MAX 

86 

84 

75 

56 

66 

55 

59 

68 

56 

68 

69 

63 

66 

63 

53 

54 

50 

64 

51 

60 

65 

58 

51 

63 

66 

69 

50 

57 

54 

54 

MIN 

46 

56 

51 

36 

41 

45 

41 

42 

45 

42 

44 

47 

46 

39 

35 

35 

37 

43 

35 

37 

34 

43 

41 

39 

35 

42 

34 

33 

36 

40 

MAX 

79 

79 

72 

66 

64 

59 

63 

65 

67 

58 

54 

61 

60 

56 

59 

52 

63 

62 

64 

55 

59 

61 

51 

64 

55 

56 

54 

47 

49 

63 

MIN 

50 

48 

50 

49 

44 

51 

45 

45 

41 

45 

46 

52 

50 

48 

42 

45 

44 

52 

40 

46 

36 

40 

47 

45 

40 

39 

41 

47 

48 

MAX 

64 

63 

59 

32 

48 

54 

45 

36 

49 

51 

51 

39 

35 

32 

32 

37 

43 

44 

39 

47 

50 

40 

39 

41 

43 

36 

32 

28 

38 

41 

MIN 

34 

34 

28 

24 

26 

34 

32 

27 

28 

28 

33 

30 

27 

24 

15 

28 

25 

29 

24 

27 

30 

21 

23 

35 

35 

27 

10 

12 

12 

28 

MAX 

84 

82 

71 

62 

52 

62 

64 

59 

65 

54 

67 

72 

63 

63 

58 

55 

50 

59 

58 

61 

59 

60 

60 

67 

55 

62 

56 

53 

64 

58 

MIN 

53 

56 

45 

35 

44 

46 

47 

48 

49 

45 

46 

49 

41 

44 

45 

44 

37 

40 

41 

37 

38 

40 

42 

40 

38 

39 

36 

35 

39 

38 

MAX 

78 

76 

75 

60 

58 

58 

51 

65 

65 

65 

64 

62 

59 

60 

57 

59 

60 

57 

63 

62 

50 

53 

58 

57 

68 

61 

55 

54 

50 

49 

MIN 

47 

50 

47 

49 

42 

50 

50 

42 

42 

42 

44 

42 

46 

43 

41 

40 

43 

50 

40 

39 

41 

37 

36 

39 

46 

43 

37 

37 

38 

43 

MAX 

83 

75 

62 

72 

55 

65 

68 

69 

68 

59 

59 

57 

54 

55 

59 

62 

59 

63 

54 

55 

53 

54 

56 

64 

50 

57 

55 

53 

51 

MIN 

49 

51 

53 

47 

45 

49 

51 

40 

41 

40 

50 

36 

49 

45 

42 

39 

42 

42 

43 

40 

52 

39 

37 

44 

53 

42 

35 

33 

39 

44 

MAX 

72 

72 

54 

54 

59 

55 

52 

51 

56 

58 

54 

45 

49 

40 

37 

37 
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DAILY  TEMPERATURES 


MI  WILSON  FC  3388 


NACIMIENTO  DAM 


NAPA   STATE  HOSPITAL 


NEEDLES  FAA  AP 


NEVADA  CITY 


NEWMAN   2  NW 


NEWPORT   BEACH  HARBOR 


NORTH   FORK  RS 


NORTH  HOLLYWOOD 


OAKDALE  WOODWARD  DAM 


OAKLAND  WB  AP 


OCEANSIDE  PENDLETON 


ORANGE  COVE 


ORICK   PRAIRIE   CR  PARH, 


PALMDALE    FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMAR  MTN  OBSY 

PANOCHE  JUNCTION 

PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 

PASADENA 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

PETALUMA  FIRE    SIA  2 

PINNACLES  NM 

PISMO  BEACH 

PLACERVILLE 

PLACERVILLE  IFG 

POINT  ARENA 

POINT    AR6UELL0  WB 

PT   PIEDRAS  BLANCAS 

POMONA 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MI  N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Of  Month 

Average 

1  1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

77 

73 

63 

44 

45 

62 

~~6l 

— ^ 

62 

62 

6 1 

65 

6 1 

53 

38 

~57 

58 

55.7 

58 

55 

39 

30 

39 

36 

31 

34 

40 

41 

43 

36 

30 

32 

30 

38 

42 

46 

35 

39 

47 

47 

44 

48 

43 

29 

23 

29 

41 

40 

38.9 

86 

84 

62 

62 

65 

69 

69 

64 

62 

65 

59 

59 

58 

59 

63 

64,6 

42 

39 

42 

43 

39 

41 

41 

41 

33 

39 

38 

51 

39 

38 

37 

37 

38 

41 

35 

34 

36 

41 

37 

37 

35 

33 

33 

37 

36 

38.5 

82 

75 

62 

57 

66 

63 

5  5 

68 

65 

5  1 

52 

56 

58 

58 

5  7 

5  5 

64 

63.5 

45 

45 

40 

42 

42 

50 

52 

33 

38 

33 

45 

46 

47 

45 

40 

41 

40 

49 

42 

37 

38 

35 

34 

45 

47 

46 

33 

36 

40 

43 

42.2 

88 

80 

83 

78 

66 

75 

70 

7 1 

73 

70 

69 

72 

65 

71.8 

53 

55 

65 

65 

58 

54 

52 

47 

49 

47 

46 

47 

50 

47 

42 

50 

47 

44 

55 

50 

44 

46 

42 

42 

43 

49 

45 

38 

47 

42 

48.7 

72 

74 

70 

50 

6 1 

55 

60 

43 

4  1 

50 

50 

50 

53.7 

37 

37 

40 

36 

32 

36 

43 

30 

30 

30 

32 

45 

38 

38 

30 

29 

30 

33 

26 

23 

32 

29 

28 

31 

41 

35 

29 

25 

28 

32 

33.0 

80 

74 

68 

6  5 

60 

58 

6  3 

60 

60 

62 

52 

62 

67 

55 

61.5 

45 

47 

51 

37 

41 

46 

44 

40 

41 

42 

45 

50 

46 

40 

39 

37 

39 

45 

35 

35 

37 

35 

33 

37 

40 

49 

32 

30 

41 

41 

40.7 

65 

66 

66 

61 

64 

55.5 

55 

57 

57 

49 

55 

57 

54 

50 

50 

50 

50 

53 

52 

54 

47 

48 

49 

47 

50 

50 

50 

44 

45 

43 

48 

50 

52 

40 

45 

42 

49.8 

78 

79 

55 

50 

55 

58 

58.2 

43 

43 

47 

33 

33 

38 

32 

34 

32 

32 

33 

43 

36 

29 

23 

23 

29 

34 

23 

30 

29 

32 

25 

26 

30 

37 

33.2 

70 

60 

75 

78 

73 

70.7 

48 

50 

42 

42 

46 

45 

45 

45 

46 

45 

42 

43 

53 

56 

53 

51 

50 

52 

51 

50 

46 

40 

41 

47 

46 

47.2 

80 

80 

53 

59 

59 

58 

54 

62.0 

46 

46 

50 

46 

39 

42 

41 

39 

40 

37 

41 

46 

38 

45 

35 

37 

38 

44 

34 

39 

36 

37 

31 

39 

44 

36 

36 

28 

31 

36 

39.3 

74 

68 

62 

60.9 

49 

49 

50 

48 

47 

53 

47 

45 

43 

44 

52 

51 

50 

45 

42 

43 

50 

49 

41 

42 

45 

40 

40 

43 

49 

41 

39 

42 

43 

50 

45.8 

65 

64 

73 

75 

62 

65.4 

51 

58 

56 

54 

51 

59 

54 

50 

48 

52 

48 

50 

51 

48 

45 

50 

45 

49 

47 

52 

50 

44 

40 

47 

36 

49 

54 

41 

40 

45 

49.1 

85 

75 

74 

79 

79 

79 

71 

70.7 

43 

47 

48 

43 

52 

51 

42 

40 

41 

42 

41 

52 

40 

40 

35 

37 

38 

39 

47 

35 

37 

36 

37 

38 

34 

39 

32 

32 

38 

32 

40.3 

82 

82 

59 

50 

53 

67 

57 

52.5 

47 

51 

54 

39 

41 

45 

42 

44 

43 

42 

42 

51 
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35 

37 
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35 

39 

46 

47 

46 

44 

39 

41 

42 

44 

43 

34 

41 

39 

35 

40 

51 

41 

33 

31 

35 

39 

42.5 

73 

59 

70 

75 

72 

56 

54 

65 

60 

59 

54 

54 

54 

52 

5  3 

54 

45 

47 

65 

65 

50 

50 

62 

56.4 

46 

42 

39 

42 

31 

36 

44 

43 

36 

39 

47 

42 

39 

33 

40 

44 

48 

45 

37 

42 

40 

38 

42 

46 

40 

39 

35 

33 

35 

42 

40.3 

34 

84 

70 

65 

67 

68 

69 

70 

59 

53 

6 1 

6  3 

54 

64 

63 

55 

62 

62 

56 

5  3 

56 

56 

63.7 

48 

50 

53 

47 

40 

46 

53 

39 

44 

40 

52 

48 

48 

47 

43 

38 

42 

52 

37 

41 

50 

40 

36 

50 

54 

42 

34 

46 

45.0 

70 

68 

62 

66 

66 

66 

69 

70 

7  1 

72 

69 

53 

64 

57 

69 

75 

76 

72 

75 

76 

73 

75 

70 

71 

65 

58 

53 

65 

69 

67 

68.8 

50 

55 

51 

46 

46 

54 

49 

46 

46 

45 

46 

45 

45 

47 

43 

46 

43 

44 

45 

47 

45 

41 

40 

42 

44 

43 

37 

38 

47 

38 

45.4 

89 

86 

60 

65 

58 

72 

69 

73 

74 

66 

70 

78 

54 

58 

66.5 

49 

52 

50 

36 

44 

44 

42 

36 

35 

36 

37 

47 

42 

44 

33 

31 

33 

40 

35 

30 

37 

33 

34 

40 

40 

37 

35 

27 

32 

29 

38.0 

86 

84 

72 

52 

59 

57 

59 

62 

58 

64.0 

44 

48 

43 

33 

44 

44 

38 

35 

33 

34 

34 

43 

43 

39 

32 

28 

30 

32 

34 

26 

31 

28 

29 

36 

31 

37 

30 

26 

32 

27 

34.8 

90 

65 

73 

73 

72 

76 

78 

85 

79 

75 

82 

81 

79 

79 

73 

76 

68 

72 

76.6 

52 

55 

60 

56 

61 

58 

46 

44 

43 

48 

46 

44 

47 

42 

43 

53 

45 

43 

51 

53 

43 

45 

42 

42 

40 

41 

47 

39 

41 

39 

47.3 

74 

73 

50 

59 

61 

61 

61.8 

46 

47 

46 

39 

44 

53 

48 

39 

33 

43 

47 

51 

50 

44 

39 

40 

43 

51 

37 

37 

47 

36 

34 

37 

46 

45 

33 

35 

39 

53 

42.9 

75 

77 

52 

57 

65 

65 

62 

51 

63 

69 

60 

58.7 

54 

53 

42 

37 

41 

38 

33 

35 

35 

40 

40 

33 

34 

32 

32 

34 

39 

45 

36 

39 

41 

42 

42 

43 

44 

34 

27 

28 

33 

41 

38.4 

82 

80 

60 

6  0 

70 

64,9 

52 

52 

48 

47 

44 

44 

42 

47 

43 

50 

45 

37 

40 

39 

40 

42 

40 

35 

39 

42 

32 

37 

35 

42.3 

79 

80 

50 

50 

46 

55 

53,5 

48 

48 

45 

44 

55 

45 

47 

35 

36 

33 

45 

47 

40 

41 

34 

35 

39 

44 

33 

33 

35 

37 

34 

43 

47 

38 

33 

32 

37 

37 

40.3 

82 

88 

83 

85 

78 

6  7 

70 

52 

73.8 

59 

60 

65 

65 

62 

62 

53 

51 

52 

52 

52 

54 

54 

49 

45 

45 

47 

43 

51 

50 

43 

48 

48 

48 

51 

53 

46 

42 

44 

48 

51.8 

75 

71 

66 

65 

65 

62 

65 

67 

75 

72 

70.4 

48 

53 

54 

54 

54 

48 

45 

45 

47 

46 

53 

45 

49 

42 

43 

45 

46 

47 

43 

46 

46 

44 

47 

42 

47 

37 

38 

45 

40 

46.1 

86 

83 

6 1 

6 1 

58 

60 

63 

67 

69 

60 

65 

64.6 

37 

43 

51 

44 

33 

47 

42 

40 

40 

39 

39 

53 

39 

41 

38 

35 

35 

40 

30 

32 

35 

39 

34 

33 

37 

46 

31 

30 

34 

31 

38.3 

84 

83 

63 

63 

52 

56 

60 

55 

63 

59 

66 

62,5 

42 

45 

44 

41 

36 

44 

43 

43 

41 

40 

40 

44 

41 

43 

39 

35 

36 

39 

31 

32 

38 

36 

34 

35 

35 

37 

31 

32 

36 

34 

38,2 

85 

76 

68 

70 

68 

60 

55 

53 

59 

53,5 

45 

49 

37 

49 

40 

50 

47 

36 

40 

42 

49 

42 

44 

39 

40 

43 

48 

47 

37 

33 

33 

36 

32 

45 

45 

44 

33 

36 

42 

45 

41.7 

89 

80 

73 

65 

60 

57 

65 

63 

70 

72 

64 

63 

65.5 

43 

46 

46 

38 

35 

43 

40 

37 

35 

37 

38 

49 

37 

37 

37 

35 

36 

41 

32 

32 

32 

31 

31 

33 

35 

43 

28 

28 

34 

45 

37.1 

80 

61 

62 

62 

63 

64 

70 

70 

6 1 

6 1 

60 

53 

62 

60 

61 

55 

65.1 

44 

50 

50 

49 

42 

51 

45 

49 

42 

43 

45 

54 

48 

43 

43 

46 

45 

45 

47 

42 

41 

46 

42 

41 

48 

48 

33 

40 

42 

42 

45,3 

75 

76 

75 

53 

61 

59 

60 

50 

55 

56.8 

41 

43 

47 

40 

36 

41 

45 

33 

33 

35 

35 

37 

42 

41 

30 

31 

33 

37 

29 

31 

35 

32 

31 

33 

38 

39 

30 

28 

29 

35 

35.7 

78 

80 

75 

47 

40 

43 

5  1 

57 

63 

57 

50 

53 

62 

55 

41 

46 

53 

54 

56.3 

56 

56 

46 

40 

45 

44 

44 

40 

41 

43 

47 

45 

38 

39 

35 

36 

35 

45 

39 

39 

39 

38 

40 

43 

43 

37 

33 

34 

38 

47 

41. S 

62 

65 

59 

65 

64 

61 

50 

5  3 

59 

60 

58 

53 

55 

58 

54 

49 

55 

55 

58 

56 

58.7 

49 

48 

46 

48 

42 

44 

48 

42 

39 

37 

45 

42 

47 

40 

42 

43 

49 

50 

34 

33 

40 

36 

3  9 

5  1 

47 

42 

35 

38 

49 

50 

43.3 

60 

67 

60 

56 

68 

66 

59 

54 

62 

61 

59 

61 

63 

61 

65 

70 

55 

50 

64 

63 

63 

64 

53 

58 

58 

54 

59 

61 

52 

65 

52.2 

40 

47 

47 

49 

52 

48 

42 

46 

40 

43 

47 

43 

44 

50 

45 

42 

42 

49 

47 

39 

46 

37 

37 

41 

45 

45 

38 

38 

42 

39 

43.7 

56 

59 

57 

58 

62 

63 

54 

64 

63 

61 

61 

51 

51 

72 

66 

66 

51 

54 

65 

62 

51 

62 

52 

57 

58 

59 

60 

59 

59 

59 

61.4 

48 

50 

51 

53 

51 

50 

49 

49 

47 

49 

52 

51 

47 

47 

49 

51 

50 

45 

47 

45 

50 

46 

45 

50 

49 

42 

45 

46 

52 

54 

48.7' 

79 

72 

61 

67 

68 

52 

61 

67 

73 

74 

68 

60 

66 

65 

57 

73 

78 

75 

75 

73 

78 

73 

75 

78 

68 

66 

58 

67 

59 

68 

69.S'< 

45 

53 

55 

47 

51 

53 

48 

43 

44 

43 

42 

54 

47 

44 

39 

38 

39 

39 

42 

37 

33 

37 

38 

39 

35 

45 

35 

32 

40 

34 

42,6 

5e«  Relerence  Nolea  Following  SUtioD  Index 
-  368  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  OJ  Month 

Average 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

00 

31 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 

81 

81 

78 

59 

66 

59 

62 

63 

65 

65 

67 

60 

60 

61 

59 

59 

61 

62 

63 

65 

64 

62 

58 

60 

59 

53 

56 

54 

47 

50 

62.6 

MI  N 

AO 

44 

44 

44 

40 

42 

44 

33 

33 

33 

33 

42 

44 

40 

34 

33 

33 

43 

32 

33 

35 

29 

28 

28 

34 

38 

29 

30 

35 

36.1 

PORTERVILLE 

MAX 

82 

83 

81 

60 

62 

56 

62 

66 

65 

67 

68 

68 

62 

62 

61 

61 

62 

62 

58 

60 

63 

61 

61 

63 

68 

57 

49 

53 

56 

55 

63.6 

MIN 

A7 

50 

53 

37 

42 

48 

46 

47 

43 

43 

44 

53 

42 

45 

37 

41 

45 

39 

45 

37 

36 

39 

43 

38 

34 

41 

37 

32 

38 

41.9 

PORTOLA 

MAX 

70 

67 

56 

48 

52 

48 

47 

54 

60 

60 

52 

46 

36 

37 

42 

40 

42 

45 

42 

50 

50 

45 

47 

50 

48 

45 

45 

38 

49 

49 

48.7 

MIN 

21 

18 

28 

28 

26 

31 

33 

17 

16 

17 

28 

29 

26 

23 

11 

11 

14 

30 

14 

18 

24 

14 

24 

35 

38 

35 

16 

7 

15 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

84 

80 

67 

73 

61 

67 

70 

69 

70 

54 

58 

55 

59 

60 

51 

50 

55 

50 

55 

55 

55 

50 

61.7 

MI  N 

39 

42 

35 

44 

40 

35 

31 

34 

50 

33 

35 

38 

38 

41 

28 

31 

32 

42 

40 

28 

30 

39 

35.5 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

80 

80 

67 

55 

52 

55 

59 

58 

64 

68 

66 

57 

50 

52 

52 

55 

65 

58 

61 

68 

55 

66 

69 

69 

56 

54 

52 

50 

57 

58 

60.3 

MIN 

34 

38 

43 

34 

28 

45 

34 

31 

33 

33 

34 

46 

35 

32 

28 

29 

36 

33 

35 

27 

26 

38 

36 

35 

26 

40 

25 

25 

30 

QUINCV  RS 

MAX 

78 

78 

72 

47 

58 

57 

51 

55 

60 

62 

63 

49 

50 

40 

45 

47 

46 

56 

.  52 

60 

56 

43 

52 

53 

50 

45 

43 

37 

40 

53.3 

M  I  N 

25 

25 

31 

32 

24 

33 

36 

32 

26 

25 

22 

34 

32 

31 

33 

35 

35 

22 

26 

33 

24 

23 

26 

45 

32 

28 

22 

26 

27 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

87 

82 

71 

66 

70 

62 

65 

67 

75 

75 

71 

58 

65 

65 

69 

74 

80 

78 

76 

80 

79 

81 

79 

81 

76 

57 

59 

64 

70 

73 

72.2 

MIN 

42 

42 

51 

50 

53 

54 

45 

38 

37 

43 

37 

42 

50 

34 

33 

38 

36 

34 

36 

46 

35 

32 

31 

33 

31 

31 

41 

31 

45 

34 

RANDSBURG 

MAX 

80 

80 

72 

67 

58 

5.5 

58 

60 

61 

62 

65 

59 

56 

53 

55 

56 

64 

64 

56 

63 

62 

61 

63 

69 

66 

58 

49 

50 

49 

57 

60.9 

MI  N 

53 

56 

47 

35 

48 

42 

40 

38 

41 

41 

41 

43 

37 

39 

35 

36 

40 

44 

41 

37 

40 

40 

41 

45 

48 

33 

33 

33 

36 

33 

RED  BLUFF  WB  AP 

MAX 

84 

75 

65 

71 

74 

68 

63 

68 

68 

56 

56 

56 

53 

54 

56 

62 

55 

63 

61 

58 

62 

54 

52 

60 

57 

49 

55 

52 

51 

55 

50.8 

MIN 

51 

51 

54 

55 

50 

50 

47 

44 

38 

43 

51 

47 

42 

42 

43 

46 

43 

44 

40 

36 

41 

40 

37 

51 

42 

38 

32 

32 

38 

45 

43.8 

REDDING  F IRE  STA  2 

MAX 

79 

73 

68 

70 

75 

66 

65 

64 

64 

64 

62 

54 

58 

52 

52 

60 

60 

63 

62 

62 

62 

54 

54 

57 

58 

47 

51 

52 

53 

49 

60.3 

M  I  N 

50 

50 

56 

54 

44 

45 

46 

39 

41 

50 

46 

42 

38 

39 

44 

45 

47 

41 

37 

35 

41 

40 

43 

42 

38 

32 

34 

39 

38 

42  .6 

REDLANDS 

MAX 

87 

77 

60 

69 

70 

64 

63 

56 

76 

75 

72 

57 

64 

64 

71 

74 

79 

76 

75 

78 

78 

80 

77 

79 

74 

57 

57 

66 

65 

55 

70.5 

M  I  N 

49 

49 

50 

48 

51 

53 

48 

43 

43 

44 

42 

49 

44 

45 

39 

39 

42 

42 

44 

40 

42 

42 

42 

42 

41 

38 

39 

35 

40 

37 

43  .4 

REDWOOD  CITY 

MAX 

73 

72 

63 

67 

62 

64 

63 

65 

64 

58 

64 

62 

64 

61 

63 

62 

62 

63 

67 

63 

62 

60 

57 

67 

59 

59 

59 

55 

59 

50 

62.6 

M  I  N 

46 

48 

43 

41 

46 

52 

48 

41 

39 

42 

47 

49 

49 

43 

40 

40 

46 

50 

38 

38 

46 

37 

36 

38 

50 

45 

36 

35 

39 

50 

43.3 

RICHMOND 

MAX 

72 

78 

70 

60 

65 

62 

62 

63 

64 

65 

64 

60 

59 

60 

58 

60 

62 

59 

62 

61 

66 

61 

57 

60 

65 

59 

57 

55 

50 

52 

51.9 

MIN 

53 

53 

49 

50 

49 

52 

54 

45 

45 

45 

47 

52 

48 

45 

45 

43 

45 

50 

46 

41 

43 

41 

40 

45 

56 

47 

38 

43 

44 

44 

45.6 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 

84 

72 

67 

67 

72 

65 

65 

67 

78 

76 

71 

62 

66 

67 

74 

76 

80 

76 

72 

81 

76 

81 

76 

80 

72 

62 

59 

69 

70 

65 

71.5 

MI  N 

45 

49 

55 

49 

50 

52 

49 

42 

42 

43 

42 

52 

44 

45 

39 

40 

38 

38 

52 

43 

39 

37 

37 

39 

35 

43 

38 

33 

44 

34 

42.9 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

85 

85 

72 

63 

70 

71 

65 

64 

66 

77 

76 

71 

57 

65 

65 

72 

75 

80 

76 

71 

79 

78 

81 

78 

80 

73 

55 

58 

67 

70 

71.5 

MIN 

44 

48 

52 

46 

49 

50 

47 

42 

41 

43 

42 

48 

41 

44 

38 

40 

42 

40 

48 

42 

38 

38 

40 

39 

35 

40 

36 

33 

38 

34 

42.0 

ROCKL I N 

MAX 

81 

83 

78 

59 

68 

59 

51 

64 

63 

67 

67 

58 

51 

52 

57 

58 

61 

62 

61 

60 

64 

60 

65 

57 

54 

70 

54 

50 

52 

57 

61.6 

M  I  N 

43 

42 

45 

45 

36 

36 

40 

37 

36 

36 

36 

51 

46 

45 

37 

33 

33 

38 

37 

37 

38 

34 

33 

33 

35 

41 

31 

30 

31 

34 

37.6 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 

87 

78 

63 

69 

59 

63 

67 

67 

69 

70 

61 

61 

54 

56 

57 

61 

62 

63 

62 

63 

62 

53 

56 

64 

52 

57 

45 

52 

50 

65 

51.9 

M  I  N 

52 

52 

53 

50 

44 

52 

51 

45 

46 

44 

53 

49 

48 

43 

38 

36 

41 

51 

44 

41 

42 

35 

34 

42 

46 

39 

34 

34 

39 

48 

44.2 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

82 

76 

59 

69 

57 

60 

66 

66 

67 

68 

58 

60 

54 

56 

58 

61 

61 

62 

62 

63 

62 

55 

56 

63 

62 

57 

45 

53 

52 

65 

61.2 

MIN 

51 

52 

49 

49 

43 

50 

48 

42 

44 

44 

51 

48 

48 

43 

39 

38 

43 

50 

42 

42 

43 

38 

36 

43 

45 

42 

35 

34 

38 

48 

43.9 

SAINT  HELENA 

MAX 

36 

74 

64 

69 

60 

58 

64 

68 

69 

69 

57 

55 

59 

55 

60 

66 

59 

65 

67 

65 

64 

56 

58 

57 

56 

55 

58 

55 

53 

59 

62  .0 

M 1  N 

45 

47 

36 

49 

40 

45 

46 

37 

36 

37 

45 

43 

46 

37 

38 

38 

41 

47 

37 

34 

47 

34 

32 

46 

47 

43 

30 

31 

37 

47 

40.6 

SAINT    MARYS  COLLEGE 

MAX 

79 

78 

58 

62 

60 

58 

59 

63 

64 

64 

65 

55 

55 

54 

58 

62 

62 

62 

64 

55 

58 

59 

59 

63 

64 

53 

53 

53 

47 

62 

60.6 

42 

47 

46 

43 

39 

48 

45 

36 

34 

33 

34 

42 

46 

41 

33 

33 

35 

39 

31 

32 

35 

30 

29 

34 

34 

43 

29 

32 

35 

44 

37.5 

SALINAS  2  E 

MAX 

72 

73 

65 

68 

62 

66 

66 

65 

73 

70 

63 

64 

60 

73 

62 

65 

67 

63 

69 

65 

68 

68 

66 

66 

54 

64 

52 

56 

62 

65 

65.7 

MIN 

41 

46 

51 

41 

39 

46 

48 

40 

39 

41 

42 

50 

46 

44 

39 

37 

39 

49 

37 

39 

37 

39 

36 

39 

43 

43 

35 

38 

41 

46 

41.8 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

71 

67 

65 

68 

62 

63 

64 

65 

70 

68 

63 

64 

60 

59 

62 

65 

67 

64 

66 

64 

64 

61 

64 

63 

54 

56 

59 

57 

52 

66 

53.8 

42 

46 

41 

42 

40 

49 

49 

41 

40 

40 

43 

47 

47 

46 

41 

38 

40 

45 

39 

40 

39 

40 

41 

37 

45 

36 

37 

40 

42 

49 

42.1 

SALT    SPRINGS  PH 

MAX 

82 

78 

68 

55 

56 

59 

64 

65 

62 

46 

41 

39 

47 

56 

59 

56 

60 

65 

61 

57 

60 

65 

65 

54 

46 

48 

49 

51 

56.0 

45 

54 

47 

41 

40 

39 

33 

38 

39 

34 

32 

32 

29 

33 

35 

40 

35 

36 

39 

38 

43 

38 

32 

26 

29 

34 

36 

35.9 

SALYER  RS 

MAX 

74 

70 

60 

70 

72 

66 

52 

55 

68 

61 

59 

50 

46 

49 

53 

52 

51 

58 

53 

45 

53 

52 

47 

49 

52 

52 

59 

56.  9 

48 

40 

30 

27 

29 

34 

44 

45 

34 

37 

39 

38 

37 

41 

43 

44 

36 

32 

40 

35 

35 

42 

41 

38 

35 

32 

32 

41 

37.5 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

84 

78 

75 

63 

63 

60 

54 

63 

70 

69 

69 

63 

55 

58 

65 

70 

74 

71 

73 

75 

73 

76 

73 

76 

71 

52 

52 

52 

66 

70 

61 

58 

50 

46 

50 

50 

42 

44 

49 

52 

49 

41 

41 

41 

40 

47 

51 

50 

45 

47 

49 

52 

51 

54 

49 

37 

34 

39 

46 

47 

47.1 

SAN   ANTONIO  MISSION 

MAX 

87 

84 

62 

57 

52 

64 

64 

67 

68 

70 

66 

63 

56 

60 

62 

62 

69 

65 

67 

69 

67 

62 

66 

68 

60 

52 

57 

55 

60 

57 

64.0 

38 

38 

42 

42 

35 

42 

35 

32 

32 

33 

32 

45 

50 

32 

29 

29 

30 

34 

27 

2  7 

25 

31 

2  9 

28 

27 

41 

28 

40 

33.7 

SAN  BERNARDINO   CO  HOSP 

MAX 

90 

77 

67 

69 

71 

64 

59 

66 

75 

75 

71 

61 

62 

61 

70 

72 

79 

77 

70 

76 

78 

81 

78 

80 

74 

60 

58 

56 

66 

42 

45 

54 

47 

48 

50 

47 

39 

38 

38 

39 

48 

44 

44 

36 

35 

37 

36 

44 

36 

36 

35 

35 

36 

34 

36 

35 

30 

35 

31 

39.7 

SANDBERG  WB 

MAX 

78 

73 

50 

47 

48 

43 

42 

53 

55 

55 

60 

44 

46 

43 

49 

52 

57 

55 

52 

57 

54 

58 

64 

66 

58 

36 

37 

41 

45 

MIN 

58 

50 

34 

33 

41 

39 

37 

38 

44 

44 

44 

36 

34 

35 

33 

35 

43 

38 

36 

40 

38 

44 

48 

49 

36 

28 

34 

38 

40 

39.1 

SAN   DIEGO   WB  AP 

MAX 

69 

67 

64 

68 

71 

69 

67 

69 

72 

70 

67 

63 

67 

67 

68 

73 

77 

72 

71 

76 

73 

69 

72 

59 

65 

61 

63 

59 

69 

56 

58 

59 

56 

62 

58 

55 

53 

52 

52 

54 

57 

54 

50 

49 

50 

50 

51 

55 

51 

5 1 

48 

47 

47 

45 

52 

50 

44 

49 

49 

52.1 

SAN  FERNANDO 

MAX 

84 

81 

62 

64 

64 

64 

66 

69 

69 

76 

70 

60 

61 

66 

69 

71 

79 

78 

70 

77 

79 

81 

70 

77 

68 

58 

60 

67 

57 

46 

50 

48 

40 

43 

51 

47 

42 

43 

46 

44 

51 

40 

46 

46 

52 

55 

47 

54 

55 

44 

52 

43 

43 

39 

43 

38 

49 

43 

45.8 

S  F   RICHMOND  SUNSET 

MAX 

63 

63 

58 

62 

62 

58 

56 

64 

64 

54 

55 

54 

55 

54 

59 

55 

61 

58 

58 

58 

59 

52 

52 

55 

54 

50 

46 

49 

52 

48 

49 

53 

52 

49 

52 

44 

44 

44 

42 

40 

40 

40 

39 

44 

50 

51 

40 

44 

49 

42 

41 

45 

49 

45 

40 

42 

45.4 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

75 

70 

61 

67 

61 

61 

62 

63 

62 

64 

61 

60 

60 

59 

60 

60 

58 

61 

63 

60 

61 

58 

56 

53 

58 

55 

64 

53 

58 

60 

MIN 

48 

51 

47 

46 

49 

55 

52 

46 

44 

44 

50 

50 

52 

47 

44 

46 

52 

50 

44 

44 

47 

43 

41 

44 

5C 

42 

39 

41 

43 

51 

46.7 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 

73 

66 

58 

65 

60 

61 

61 

63 

61 

64 

58 

58 

59 

57 

61 

62 

61 

62 

65 

60 

61 

58 

61 

54 

57 

55 

55 

55 

56 

52 

53 

50 

52 

54 

54 

52 

52 

49 

48 

52 

49 

51 

50 

50 

49 

52 

54 

5  1 

50 

51 

49 

46 

49 

50 

48 

46 

48 

47 

51 

50.4 

SAN  GABRIEL    FIRE  DEPT 

MAX 

75 

73 

68 

69 

68 

65 

68 

71 

eo 

79 

71 

68 

69 

68 

75 

81 

83 

77 

81 

85 

80 

84 

78 

80 

70 

58 

63 

71 

68 

49 

56 

54 

43 

52 

53 

46 

44 

44 

46 

44 

53 

44 

49 

41 

41 

41 

42 

45 

40 

40 

40 

40 

41 

38 

47 

35 

36 

37 

44.2 

SAN  GREGORIO  3  SE 

MAX 

71 

65 

62 

66 

66 

64 

64 

63 

62 

62 

59 

59 

59 

60 

63 

64 

66 

59 

65 

63 

61 

61 

61 

63 

57 

57 

57 

62 

59 

60 

MIN 

42 

43 

45 

39 

40 

48 

45 

39 

40 

40 

45 

48 

48 

43 

37 

39 

41 

47 

35 

37 

42 

34 

36 

39 

35 

40 

49 

41.5 

SAN  JACINTO 

MAX 

92 

81 

68 

69 

69 

64 

62 

67 

74 

73 

71 

57 

62 

61 

69 

71 

80 

76 

74 

72 

78 

79 

77 

79 

73 

58 

58 

55 

66 

55 

70.3 

MIN 

42 

44 

52 

43 

47 

53 

46 

40 

37 

39 

37 

45 

48 

37 

32 

31 

31 

33 

33 

31 

37 

33 

31 

35 

30 

31 

39 

28 

33 

31 

37.6 

SAN  JOSE 

MAX 

74 

75 

67 

70 

60 

63 

64 

67 

67 

62 

59 

59 

60 

61 

62 

63 

63 

61 

67 

67 

62 

60 

60 

69 

59 

58 

50 

57 

53 

66 

63.5 

MIN 

51 

52 

51 

43 

47 

51 

52 

46 

45 

49 

51 

51 

49 

49 

44 

47 

51 

53 

45 

44 

48 

40 

40 

43 

50 

49 

38 

39 

40 

52 

47.0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

73 

81 

67 

61 

61 

60 

64 

66 

67 

75 

76 

68 

63 

59 

60 

62 

64 

70 

61 

66 

74 

67 

71 

70 

66 

59 

55 

50 

52 

51 

6S.6 

MIN 

45 

48 

50 

50 

50 

50 

44 

45 

51 

44 

44 

50 

45 

44 

45 

49 

50 

49 

48 

48 

47 

53 

48 

40 

40 

48 

39 

39 

41 

40 

46.1 

SAN  MATEO 

MAX 

76 

72 

65 

66 

64 

66 

64 

65 

64 

63 

61 

61 

62 

61 

62 

63 

61 

61 

67 

62 

62 

60 

60 

65 

59 

58 

57 

55 

59 

61 

62.7 

MIN 

43 

50 

47 

44 

47 

51 

50 

46 

42 

42 

49 

48 

48 

44 

42 

43 

48 

56 

42 

46 

47 

40 

39 

43 

48 

45 

39 

39 

40 

42 

45.0 

See  Reference  Notes  FoUowiog  Station  I 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1960 


Day  Of  Month 


StattoD 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7  1  8 

10 

12 

13 

14 

SAN  PEDRO 

MAX 

63 

64 

63 

64 

66 

65 

63 

63 

65 

65 

63 

62 

52 

52 

MIN 

57 

58 

55 

51 

58 

58 

52 

52 

52 

54 

56 

58 

53 

54 

SAN  RAFAEL 

MAX 

SO 

76 

60 

67 

65 

62 

64 

67 

66 

64 

60 

58 

51 

60 

MIN 

50 

53 

44 

43 

47 

52 

52 

44 

44 

43 

53 

48 

48 

43 

SANTA   ANA  FIRE  STA 

MAX 

71 

71 

62 

70 

71 

69 

68 

69 

75 

73 

69 

62 

62 

65 

MIN 

54 

55 

55 

46 

56 

54 

49 

47 

47 

49 

47 

56 

45 

48 

SANTA  BARBARA 

MAX 

69 

68 

62 

62 

69 

68 

71 

71 

75 

73 

59 

63 

64 

69 

MIN 

54 

56 

56 

46 

55 

51 

46 

45 

47 

47 

47 

53 

46 

45 

SANTA   BARBARA  FAA  AP 

MAX 

64 

65 

60 

63 

69 

64 

67 

66 

68 

68 

55 

62 

51 

57 

MIN 

54 

55 

52 

49 

56 

51 

45 

42 

43 

44 

43 

48 

45 

44 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

66 

70 

60 

63 

63 

67 

62 

67 

60 

61 

62 

61 

MIN 

48 

40 

45 

43 

43 

43 

44 

42 

42 

49 

47 

41 

SANTA  CRUZ 

MAX 

76 

69 

64 

64 

68 

64 

65 

64 

69 

70 

63 

51 

55 

52 

MIN 

39 

46 

39 

40 

40 

48 

54 

49 

38 

37 

41 

48 

48 

42 

SANTA  MARIA  WB  AP 

MAX 

72 

62 

61 

63 

64 

66 

62 

68 

71 

58 

62 

64 

64 

60 

MIN 

40 

46 

49 

50 

46 

49 

44 

44 

40 

40 

45 

50 

44 

42 

SANTA   MONICA  PIER 

MAX 

64 

65 

64 

65 

68 

66 

66 

64 

59 

65 

65 

60 

63 

53 

MIN 

58 

58 

55 

56 

60 

55 

53 

53 

52 

52 

53 

57 

55 

57 

SANTA  PAULA 

MAX 

71 

72 

61 

66 

67 

63 

65 

68 

72 

72 

66 

50 

53 

54 

MIN 

43 

53 

51 

45 

54 

52 

45 

4  3 

44 

45 

44 

53 

43 

43 

SANTA  ROSA 

MAX 

84 

85 

75 

62 

72 

60 

60 

69 

69 

70 

70 

58 

57 

51 

MIN 

41 

44 

38 

38 

39 

40 

48 

37 

35 

35 

39 

44 

44 

42 

SCOTIA 

MAX 

68 

59 

58 

60 

70 

70 

52 

56 

56 

55 

62 

61 

49 

53 

MIN 

45 

43 

43 

35 

36 

41 

49 

48 

44 

44 

46 

45 

43 

43 

SHASTA  0AM 

MAX 

79 

79 

69 

63 

66 

71 

62 

59 

64 

64 

65 

52 

51 

44 

MIN 

53 

54 

54 

55 

56 

49 

49 

49 

45 

45 

49 

46 

39 

38 

SHELTER  COVE 

MAX 

65 

64 

67 

59 

62 

50 

58 

55 

57 

MIN 

49 

54 

50 

46 

51 

48 

48 

48 

42 

SIERRA  CITY 

MAX 

75 

77 

73 

47 

58 

51 

54 

48 

62 

52 

64 

43 

42 

34 

MIN 

42 

40 

35 

36 

39 

36 

38 

32 

30 

32 

35 

35 

32 

31 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 

72 

74 

69 

42 

48 

49 

49 

50 

54 

55 

61 

43 

37 

MIN 

28 

26 

31 

31 

22 

33 

27 

22 

20 

22 

32 

31 

15 

SNOW   LAB  CENTRAL  SIERRA 

MAX 

61 

61 

55 

32 

38 

41 

37 

34 

41 

49 

50 

36 

33 

29 

MIN 

30 

30 

28 

27 

30 

27 

29 

2  3 

22 

23 

24 

31 

23 

23 

SONOMA 

MAX 

82 

85 

72 

69 

65 

60 

65 

66 

68 

69 

64 

59 

50 

57 

MIN 

40 

41 

34 

46 

38 

46 

46 

35 

34 

34 

45 

40 

45 

34 

SONORA 

MAX 

83 

82 

77 

52 

64 

58 

54 

59 

53 

65 

57 

59 

54 

45 

M  I  N 

48 

48 

40 

40 

40 

44 

41 

39 

39 

40 

41 

46 

44 

41 

SO  ENTRANCE   YOSEMITE  NP 

MAX 

76 

65 

60 

56 

49 

42 

50 

52 

57 

60 

55 

45 

36 

40 

MIN 

39 

40 

23 

26 

30 

32 

29 

27 

30 

29 

32 

30 

30 

28 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

MAX 

68 

60 

32 

41 

43 

50 

45 

56 

59 

60 

45 

37 

32 

30 

MIN 

30 

29 

29 

28 

32 

31 

31 

22 

20 

21 

23 

31 

25 

25 

SQUIRREL    INN  2 

MAX 

71 

63 

55 

44 

48 

45 

45 

47 

50 

62 

57 

45 

39 

39 

MIN 

53 

48 

39 

35 

40 

35 

34 

32 

35 

37 

40 

36 

31 

33 

STOCKTON  FAA  AP 

MAX 

82 

77 

58 

69 

54 

60 

64 

55 

67 

65 

60 

63 

54 

64 

MIN 

49 

50 

50 

49 

42 

50 

42 

40 

39 

39 

43 

50 

47 

44 

STOCKTON  FIRE   STA  4 

MAX 

79 

80 

75 

58 

67 

64 

61 

63 

65 

65 

66 

60 

63 

54 

MIN 

44 

46 

51 

46 

40 

48 

41 

38 

44 

38 

43 

52 

45 

40 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

85 

78 

67 

61 

61 

65 

67 

68 

55 

58 

61 

55 

MIN 

45 

46 

5  1 

43 

39 

48 

42 

42 

38 

38 

42 

50 

47 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

82 

80 

67 

69 

71 

68 

68 

68 

67 

57 

51 

57 

57 

57 

MIN 

44 

47 

47 

56 

40 

45 

40 

35 

35 

37 

45 

40 

40 

35 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

76 

71 

53 

56 

65 

53 

55 

60 

60 

63 

50 

45 

M I  N 

46 

42 

35 

36 

36 

38 

33 

31 

33 

35 

36 

34 

30 

30 

SUNLAND 

MAX 

86 

77 

60 

63 

62 

65 

68 

69 

76 

75 

71 

55 

63 

57 

MIN 

50 

48 

47 

38 

50 

55 

45 

40 

45 

45 

48 

49 

42 

44 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

74 

66 

43 

50 

47 

50 

50 

51 

52 

53 

53 

44 

35 

43 

MIN 

37 

28 

33 

32 

25 

35 

40 

32 

23 

25 

40 

33 

31 

28 

TABLE  MTN 

MAX 

67 

67 

53 

42 

42 

36 

42 

47 

48 

53 

56 

46 

37 

39 

MIN 

50 

50 

33 

25 

32 

29 

24 

30 

35 

33 

39 

30 

29 

24 

TAHOE  CITY 

MAX 

66 

65 

60 

38 

41 

42 

45 

43 

46 

31 

MIN 

32 

32 

30 

30 

36 

32 

31 

25 

25 

26 

30 

32 

25 

25 

TEHACHAPl 

MAX 

72 

72 

61 

56 

57 

50 

47 

52 

60 

63 

63 

59 

49 

45 

MIN 

35 

36 

40 

35 

43 

39 

40 

40 

36 

31 

30 

35 

39 

38 

TEJON  RANCHO 

MAX 

81 

81 

73 

64 

60 

62 

56 

55 

64 

52 

67 

68 

62 

56 

M  1  N 

56 

55 

48 

39 

44 

42 

47 

48 

43 

41 

41 

47 

40 

44 

THERMAL  FAA  AP 

MAX 

86 

85 

77 

81 

76 

77 

74 

79 

81 

81 

81 

75 

74 

76 

MIN 

50 

54 

59 

59 

63 

59 

53 

49 

48 

45 

45 

43 

53 

54 

THREE   RIV  EDISON  PH  2 

MAX 

81 

82 

79 

63 

62 

59 

62 

64 

66 

67 

67 

68 

50 

58 

MIN 

47 

49 

52 

38 

42 

47 

39 

41 

41 

38 

40 

50 

40 

40 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

86 

78 

68 

60 

62 

54 

58 

60 

66 

56 

60 

49 

44 

44 

MIN 

45 

46 

47 

41 

36 

42 

42 

36 

36 

36 

39 

40 

40 

40 

TORRANCE 

MAX 

68 

65 

67 

62 

63 

70 

65 

68 

72 

70 

67 

52 

65 

MIN 

52 

56 

55 

43 

53 

53 

49 

46 

47 

48 

49 

54 

46 

TRACY  CARBONA 

MAX 

79 

80 

77 

61 

64 

53 

64 

65 

65 

65 

63 

60 

60 

60 

MIN 

49 

50 

53 

42 

46 

49 

45 

43 

47 

43 

43 

46 

47 

43 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 

82 

78 

66 

65 

61 

62 

65 

65 

57 

67 

60 

52 

59 

59 

MIN 

51 

52 

53 

45 

48 

49 

45 

48 

42 

42 

52 

50 

47 

45 

27    28     29     30  31 


72  73  68 
56     55  53 


51  62  54 
41     50  52 


72  73  75 
43      44  43 


75      75  74 


69  66 
39  40 


63  63 
43  42 


52  53  54 
38     39  48 


70  75  65 
40      43  41 


70  68  66 
48     52  54 


75  81  75 
45      44  45 


55  61  62 
45      51  46 


49  57  53 
42      47  46 


56  55  58 
51     53  50 


30     32  35 


13  16  21 
35     35  42 


62  50  64 
37     43  45 


62 
39 


50  56 
27  28 


74     75  71 

55     50  53 


78  83  76 
46     49  45 


74  75  73 
54     43  44 


67  58  65 
43     40  38 


58  65  56 
40     40  40 


52  63  55 
42     35  39 


77  75  70 
57     52  50 


49     51  41 


46  54  5  7 
31     36  42 


62     62  63 


55     64  64 

50     50  49 


60  60  58 
41      40  47 


75  79  73 
43     42  42 


74  59  70 
43      44  44 


68      64  54 


60  65  55 
38      35  40 


65  57  60 
34      35  37 


65     68  53 


70  55  63 
50      57  58 


75  79  74 
40     41  47 


65  57  65 
34     33  33 


57  52  56 
40     40  38 


59     58  57 


54  56  59 
32     32  37 


55  45  50 
19     23  32 


35  39  45 
21     22  24 


65  64  54 
35     31  46 


58  58 
32  32 


47     53  48 

13     18  20 


33     34  31 


51  64  51 
41      40  41 


58  61  52 
35     38  45 


53  63  65 
38     38  49 


63  59  62 
49      40  41 


30     32  35 


75  80  76 

45  45  52 

49  50  57 
29  27  41 

39  50  53 

28  33  32 

32  42  42 

21  25  32 

54  59  54 

29  30 

50  58 

40  35  38 


39     42  40 


50  63  62 
37      40  38 


52  50  55 
34      34  44 


50  58  61 
42     42  46 


60     59  59 


52  58  56 
47     38  40 


60  50  64 
42      49  41 


55  57  65 
49     50  40 


50      57  61 


55  58  60 
40     49  35 


79  78  75 
42     40  40 


67  55  50 
34      33  34 


56  55  52 
37     39  46 


43     42  42 


26     26  28 


50  51  52 
18     20  26 


63  51  54 
38     40  41 


64  51  52 
33     33  35 


54  58  56 
31     33  33 


73  80  60 
50     43  51 


44  53  62 
20     26  34 


34  57  57 
27     28  43 


44     45  44 

27     25  32 


58  52  53 
35     34  31 


53  58  58 
42     35  36 


78  84  80 
49     46  41 


57     53  65 


59  60  60 
32     34  36 


62  61  52 
45     37  41 


65  64  63 
45     54  50 


55  54  60 
45      44  46 


71  68  55 
38     43  40 


65  59  68 
40      44  40 


56  62  65 
35      38  49 


59  60  59  58  58 
45     36     34     38  49 


61     57  60 


61  59  59 
50     50  47 


72  58  51 
37     47  35 


59  54  58 
52     45  31 


58  53  49 
49      39  38 


55     48  43 


55  52  52 
46      44  44 


50  45  36 
43     31  25 


52  50  38 
45     32  23 


14  14  17 

60  60  59 

33  32  45 

52  59  52 

42  36 

55  57  61 

27  28  30 

45  45  44 

13  13  35 

60  62  60 

33  36  39 

61  59  64 

34  33  38 

60  50  50 

33  33  40 

51  62  55 

33  32  37 

55  52  57 

36  34  42 

47  42  44 

30  29  35 

81  77  78 

45  49  47 

40  45  55 

21  20  39 

58  57  59 


21     24  31 


39  36  27 
32     25  19 


55  56  55 
47     45  30 


65  46 
42  31 


56  50  41 
28     30  16 


36     28  15 


61  46  34 
43     29  22 


44  43  35 

64  55  57 

44  44  3  3 

64  60  57 

42  47  35 


56     50  50 


40  40  34 

53  38  41 

37  30 

5  3  42 

40  32 

45  43  29 

39  29  11 


63  60  66 
34      40  39 


64  69  65 
46      54  45 


65  70  57 
35     51  41 


54  55 
33  37 


55  58  51 
39      41  47 


50  50  53 
37     37  39 


40  40  46 
11     20  22 


29     36  38 


55  53  56 

31  36  45 

54  55  58 

31  32  38 

45 
20 


55  50  55!  55  65  50 
42     39     51     40     37  46 


53  65  58 
25     27  29 


58  50  70 
38      36  38 


53  64  70 
37     36  35 


56  52  65 
32     33  41 


72  65  67 
38     44  43 


50  60  50 
38     35  34 


61     59  65 


49  47 
19  24 


42      46  47 


36  54  58 
24     30  32 


47  51  67 
36      40  47 


55  50  53 
34      35  43 


48  49  64 
37      41  47 


49     44  47 

23     32  33 


69  69  72 
35      45  39 


38  44  56 
15     24  28 


25     33  35 


15     24  26 


32  29  31 

73  52  51 
45  35  38 

76  72  70 

37  40  41 

74  72  53 
35  42  35 

58  53  48 

35  37  30 


56  57  57 
43     47  34 


67     53  55 


25     38  28 


52  52  70 
33     37  35 


72  71  78 
36     37  40 


32     37  36 


51  52  53 
30     34  38 


58  66  55 
39     46  42 


53  46  58 
30     41  45 


51     49  64 


36     34     35     43     46     36     33     41  42 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1960 


Statton 

Day  Of  Month 

Average 

1  1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9  10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

MAX 

65 

60 

50 

53 

62 

51 

47 

52 

54 

37 

37 

43 

41 

48 

42 

36 

45 

37 

43 

32 

41 

33 

31 

29 

30 

32 

36 

33 

27 

29 

29 

28 

28 

29 

TRONA 

MAX 

81 

85 

82 

74 

71 

63 

64 

64 

68 

69 

68 

69 

64 

64 

55 

64 

68 

67 

70 

65 

65 

67 

57 

67 

69 

75 

57 

59 

59 

51 

67 

MIN 

45 

50 

53 

45 

52 

51 

45 

40 

40 

39 

33 

46 

38 

41 

35 

36 

34 

35 

45 

32 

31 

30 

34 

35 

33 

44 

35 

28 

31 

28 

38 

9 

TRUCKEE  RS 

MAX 

66 

69 

62 

33 

41 

44 

42 

43 

50 

56 

58 

38 

33 

36 

44 

41 

43 

41 

53 

55 

47 

47 

49 

47 

33 

38 

35 

45 

45 

MIN 

25 

26 

28 

27 

29 

30 

30 

19 

18 

19 

24 

23 

10 

13 

18 

23 

10 

17 

22 

4 

19 

30 

37 

30 

12 

2 

2 

20 

1 

TULELAKE 

MAX 

62 

55 

49 

53 

60 

57 

46 

51 

57 

55 

53 

50 

41 

38 

42 

47 

48 

47 

44 

42 

40 

44 

52 

49 

35 

32 

29 

41 

42 

47, 

MIN 

24 

22 

31 

16 

14 

33 

36 

26 

16 

23 

37 

39 

31 

28 

27 

33 

31 

32 

20 

34 

21 

24 

28 

6 

3 

8 

25 

0 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

80 

79 

61 

63 

81 

73 

61 

59 

63 

64 

56 

52 

50 

43 

50 

47 

55 

53 

61 

58 

56 

61 

52 

56 

46 

43 

52 

48 

54 

58 

^ 

M  1  N 

50 

52 

53 

54 

56 

49 

49 

49 

43 

45 

48 

45 

37 

36 

40 

42 

45 

45 

43 

38 

40 

42 

41 

41 

38 

35 

37 

39 

39 

43 

9 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MAX 

71 

71 

66 

70 

70 

66 

65 

68 

74 

71 

68 

68 

67 

65 

70 

77 

76 

75 

75 

76 

75 

76 

71 

72 

70 

68 

57 

58 

69 

65 

70 

MIN 

51 

53 

57 

43 

52 

52 

46 

42 

42 

42 

42 

52 

44 

45 

39 

38 

39 

38 

41 

40 

38 

35 

37 

35 

38 

45 

38 

34 

36 

42 

4 

TWENTYMINE  PALMS 

MAX 

88 

81 

80 

71 

68 

68 

66 

67 

69 

69 

69 

70 

65 

66 

64 

67 

74 

72 

66 

70 

72 

69 

69 

70 

74 

70 

59 

59 

61 

53 

69 

2 

M  I  N 

52 

50 

60 

47 

55 

58 

39 

41 

41 

39 

37 

40 

42 

39 

44 

40 

43 

35 

48 

45 

35 

35 

34 

37 

35 

42 

38 

29 

32 

41 

6 

TWIN  LAKES 

MAX 

54 

47 

34 

39 

37 

39 

52 

28 

27 

27 

37 

48 

49 

42 

50 

50 

45 

44 

40 

38 

32 

34 

52 

42 

41 

41 

M  I  N 

28 

26 

24 

26 

20 

25 

2  I 

22 

20 

20 

8 

13 

17 

29 

18 

22 

28 

18 

22 

32 

19 

5 

9 

28 

21 

0 

UKIAH 

MAX 

84 

73 

63 

73 

66 

57 

62 

68 

72 

71 

64 

54 

55 

56 

55 

64 

58 

60 

61 

63 

62 

54 

55 

53 

52 

52 

53 

57 

55 

55 

60. 

MIN 

45 

45 

39 

49 

37 

44 

50 

39 

37 

37 

52 

39 

44 

39 

37 

41 

40 

47 

32 

32 

42 

35 

45 

46 

43 

43 

32 

31 

42 

45 

41 , 

0 

UCLA 

MAX 

68 

72 

63 

68 

69 

66 

66 

70 

76 

71 

66 

60 

55 

53 

73 

72 

77 

73 

74 

78 

73 

73 

69 

69 

66 

58 

50 

69 

69 

69 

69, 

MIN 

53 

59 

56 

53 

59 

56 

55 

52 

55 

56 

53 

58 

52 

55 

55 

58 

60 

58 

54 

60 

61 

58 

51 

55 

45 

52 

46 

45 

51 

50 

54 

4 

UPLAND   3  N 

MAX 

85 

75 

62 

66 

69 

61 

58 

66 

72 

71 

67 

58 

51 

51 

67 

72 

72 

73 

72 

76 

75 

77 

74 

75 

71 

56 

54 

65 

55 

66 

68, 

1 

MIN 

49 

48 

52 

44 

49 

50 

42 

40 

40 

42 

42 

45 

38 

42 

36 

40 

42 

43 

40 

40 

45 

40 

39 

43 

41 

34 

33 

33 

40 

41 , 

6 

UPPER  LAKE  RS 

MAX 

83 

76 

68 

70 

63 

58 

61 

68 

71 

53 

53 

53 

56 

63 

57 

58 

63 

54 

54 

57 

56 

62, 

2 

MIN 

37 

41 

33 

33 

32 

41 

42 

30 

32 

46 

33 

31 

32 

36 

39 

46 

28 

30 

27 

35 

45 

35 , 

7 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTERS 

MAX 

76 

76 

72 

60 

65 

62 

63 

61 

64 

64 

52 

56 

58 

59 

55 

50 

61 

62 

62 

64 

54 

61 

61 

56 

56 

59 

55 

57 

55 

57 

51 

9 

MI  N 

48 

48 

48 

47 

47 

50 

49 

43 

42 

43 

44 

48 

45 

44 

39 

39 

41 

46 

39 

43 

45 

38 

38 

39 

44 

45 

36 

37 

41 

42 

43, 

3 

VACAVI LLE 

MAX 

85 

78 

58 

66 

62 

62 

67 

68 

66 

69 

58 

57 

51 

57 

58 

62 

53 

65 

67 

63 

54 

57 

58 

65 

59 

57 

55 

52 

47 

60 

52 

3 

MI  N 

46 

51 

47 

46 

39 

46 

48 

40 

38 

39 

49 

44 

45 

36 

36 

37 

39 

51 

41 

35 

43 

34 

33 

46 

53 

42 

33 

32 

36 

43 

41 

6 

VALYERMO  RS 

MAX 

82 

83 

77 

57 

61 

60 

55 

59 

62 

61 

68 

65 

57 

57 

55 

59 

64 

68 

62 

50 

69 

67 

68 

73 

59 

66 

50 

51 

50 

57 

63 

1 

MIN 

39 

43 

48 

33 

39 

42 

30 

30 

31 

30 

30 

37 

28 

35 

27 

28 

33 

31 

30 

25 

30 

25 

29 

34 

32 

30 

33 

23 

26 

9 

'VICTORVILLE    PUMP  PLANT 

MAX 

81 

85 

83 

58 

67 

67 

59 

60 

64 

68 

66 

72 

58 

59 

53 

61 

69 

68 

72 

53 

65 

72 

66 

72 

73 

59 

51 

50 

56 

52 

65 

4 

MIN 

41 

46 

53 

40 

43 

45 

40 

33 

33 

33 

33 

42 

34 

39 

30 

27 

29 

30 

31 

26 

28 

27 

28 

34 

34 

42 

35 

25 

29 

5 

VI  SAL  I  A 

MAX 

83 

83 

81 

59 

61 

58 

63 

67 

62 

68 

68 

53 

64 

50 

64 

53 

61 

63 

57 

63 

65 

60 

63 

64 

59 

70 

49 

57 

57 

55 

54 

0 

MIN 

49 

53 

56 

39 

43 

47 

45 

43 

43 

44 

44 

50 

44 

43 

33 

39 

41 

41 

41 

43 

37 

40 

42 

47 

38 

46 

39 

35 

40 

7 

VISTA    1  W 

MAX 

71 

70 

63 

69 

73 

69 

66 

67 

73 

71 

68 

53 

67 

66 

69 

75 

75 

74 

74 

80 

75 

71 

72 

74 

72 

61 

60 

67 

69 

57 

69 

7 

MIN 

49 

53 

58 

50 

56 

57 

50 

45 

45 

45 

47 

55 

49 

43 

41 

44 

43 

42 

45 

49 

43 

39 

39 

39 

35 

39 

39 

37 

40 

39 

2 

VOLT  A  PH 

MAX 

77 

75 

66 

69 

70 

70 

64 

63 

62 

69 

66 

50 

46 

44 

50 

59 

58 

55 

61 

60 

57 

55 

53 

55 

55 

51 

50 

48 

52 

55 

58 

9 

MIN 

45 

46 

42 

45 

44 

43 

44 

36 

36 

36 

45 

40 

37 

34 

32 

35 

38 

38 

31 

31 

38 

33 

33 

41 

32 

31 

29 

29 

31 

2 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

80 

80 

78 

60 

65 

60 

61 

64 

67 

67 

67 

61 

50 

58 

58 

62 

64 

64 

63 

65 

64 

61 

61 

52 

59 

64 

58 

55 

55 

49 

63 

1 

MIN 

42 

41 

45 

44 

39 

48 

47 

41 

37 

35 

40 

44 

48 

37 

35 

36 

39 

45 

32 

34 

34 

32 

32 

34 

45 

45 

33 

34 

31 

0 

WALNUT  GROVE 

MAX 

81 

79 

78 

66 

63 

58 

63 

70 

70 

65 

63 

55 

53 

55 

64 

65 

58 

55 

58 

59 

64 

61 

57 

51 

59 

51 

49 

50 

49 

67 

61. 

6 

MIN 

45 

42 

38 

46 

40 

40 

40 

41 

4 1 

36 

34 

32 

36 

32 

35 

35 

40 

39 

40 

39 

40 

34 

31 

37 

35 

36 

32 

33 

32 

5 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

es 

85 

74 

65 

66 

58 

54 

57 

70 

69 

65 

57 

56 

60 

55 

72 

71 

57 

70 

71 

74 

72 

75 

71 

69 

50 

57 

62 

70 

67. 

2 

M I  N 

36 

39 

43 

43 

43 

44 

36 

31 

30 

27 

28 

38 

29 

27 

31 

26 

26 

28 

32 

26 

26 

29 

27 

25 

25 

26 

24 

25 

25 

0 

WASCO 

MAX 

82 

82 

80 

61 

57 

53 

65 

64 

65 

65 

66 

68 

53 

55 

62 

59 

59 

50 

56 

50 

63 

50 

62 

61 

66 

66 

66 

55 

55 

56 

63. 

4 

MIN 

46 

50 

52 

40 

42 

45 

49 

48 

46 

42 

46 

46 

41 

41 

40 

38 

40 

35 

35 

35 

34 

38 

37 

36 

34 

44 

35 

31 

34 

5 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

73 

76 

72 

64 

64 

69 

68 

60 

50 

59 

58 

62 

54 

66 

65 

55 

65 

53 

64 

63 

64 

63 

57 

60 

59 

60 

64. 

0 

M I  N 

40 

46 

47 

44 

41 

42 

50 

41 

39 

4 1 

41 

44 

46 

45 

38 

39 

41 

44 

37 

37 

36 

37 

38 

35 

39 

48 

35 

37 

39 

39 

9 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

76 

75 

63 

57 

66 

70 

56 

58 

64 

65 

66 

64 

47 

45 

46 

45 

50 

48 

50 

42 

52 

54 

42 

44 

44 

44 

41 

47 

47 

50 

5*. 

0 

MIN 

32 

30 

33 

36 

26 

33 

29 

28 

25 

29 

34 

33 

33 

33 

33 

36 

40 

37 

30 

31 

30 

25 

33 

35 

38 

34 

29 

26 

30 

33 

31 . 

9 

WEED  1  S 

MAX 

67 

65 

46 

52 

51 

56 

50 

55 

55 

58 

56 

48 

40 

38 

44 

42 

46 

52 

49 

49 

50 

47 

42 

44 

45 

36 

37 

39 

42 

46 

48. 

3 

31 

34 

22 

23 

28 

28 

42 

37 

30 

29 

23 

35 

38 

35 

23 

26 

26 

22 

24 

32 

35 

30 

27 

22 

24 

6 

WHISKEYTOWN  RES 

MAX 

81 

82 

66 

64 

72 

61 

68 

63 

54 

51 

50 

49 

57 

51 

60 

60 

53 

53 

50 

49 

52 

59. 

8 

33 

53 

52 

46 

45 

42 

37 

38 

45 

35 

36 

40 

43 

42 

31 

38 

36 

39 

32 

32 

33 

5 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

52 

55 

52 

35 

32 

30 

32 

37 

36 

43 

40 

41 

27 

23 

24 

32 

37 

40 

39 

38 

40 

38 

37 

37 

40 

36 

25 

29 

37 

37 

36. 

7 

28 

23 

23 

17 

8 

6 

1 2 

14 

15 

0 

5 

2 

6 

19 

-  1 

10 

23 

16 

!8 

23 

26 

21 

6 

1 

13 

13. 

8 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

43 

42 

41 

23 

22 

23 

20 

28 

30 

29 

28 

28 

20 

9 

10 

24 

29 

30 

27 

32 

33 

33 

26 

27 

31 

22 

12 

18 

25 

27 

25. 

4 

19 

14 

14 

10 

6 

10 

16 

12 

2 

3 

2 

10 

11 

20 

8 

11 

20 

15 

11 

20 

17 

10 

-  4 

0 

1  7 

6 

WILLIAMS 

MAX 

91 

82 

71 

68 

73 

67 

71 

69 

68 

58 

67 

66 

63 

65 

60 

56 

62 

64 

63 

55 

63 

52 

57 

55 

53 

56 

52 

53 

50 

49 

63, 

4 

48 

46 

45 

43 

41 

39 

40 

38 

39 

39 

39 

40 

36 

37 

36 

35 

42 

42 

35 

35 

39 

39 

32 

36 

35 

^3 

39, 

8 

WILLITS   1  NE 

MAX 

78 

69 

60 

68 

65 

58 

56 

64 

66 

67 

58 

51 

51 

51 

53 

61 

56 

55 

54 

55 

57 

52 

45 

54 

51 

50 

52 

52 

53 

56 

57, 

3 

31 

42 

27 

35 

46 

35 

30 

46 

32 

38 

35 

33 

39 

46 

40 

27 

28 

29 

29 

30 

43 

38 

37 

31 

26 

41 

42 

35, 

3 

WILLOWS 

MAX 

95 

85 

77 

61 

72 

74 

68 

64 

70 

69 

68 

56 

57 

58 

61 

59 

55 

58 

64 

54 

50 

63 

56 

52 

61 

53 

52 

55 

52 

49 

62. 

9 

MIN 

49 

50 

54 

49 

52 

38 

45 

46 

47 

41 

42 

42 

41 

44 

45 

34 

38 

35 

35 

40 

43 

30 

33 

32 

34 

36 

41, 

5 

WINTERS 

MAX 

97 

82 

80 

58 

69 

62 

63 

68 

70 

68 

70 

61 

58 

59 

58 

58 

65 

52 

56 

70 

54 

65 

56 

58 

64 

58 

57 

55 

52 

50 

63, 

B 

53 

47 

43 

46 

46 

41 

40 

48 

45 

47 

42 

38 

38 

40 

45 

47 

35 

41 

35 

35 

42 

49 

42 

33 

32 

37 

42 

42, 

3 

WOODFORDS 

MAX 

73 

67 

55 

48 

35 

47 

48 

47 

52 

57 

56 

43 

38 

39 

48 

49 

54 

53 

43 

50 

50 

67 

55 

57 

54 

45 

39 

38 

37 

55 

50, 

0 

MIN 

44 

44 

38 

30 

31 

32 

37 

30 

28 

33 

34 

29 

28 

28 

20 

24 

29 

29 

23 

24 

28 

25 

30 

45 

41 

28 

19 

20 

21 

29 

30. 

0 

WOODLAND   1  WNW 

MAX 

85 

83 

78 

57 

68 

63 

63 

68 

67 

67 

70 

57 

58 

56 

57 

57 

61 

60 

62 

62 

61 

62 

54 

55 

65 

57 

58 

50 

51 

50 

62. 

1 

MIN 

49 

49 

36 

38 

35 

45 

32 

32 

41 

50 

42 

33 

3  1 

34 

40 

41. 

5 

VORBA  LINDA 

MAX 

73 

72 

62 

70 

71 

65 

67 

69 

75 

75 

74 

67 

55 

66 

73 

79 

83 

75 

77 

82 

78 

78 

79 

77 

68 

56 

62 

70 

60 

68 

71. 

3 

MIN 

48 

52 

50 

43 

49 

51 

46 

40 

42 

42 

42 

40 

41 

43 

38 

46 

39 

38 

42 

45 

40 

36 

39 

37 

31 

44 

36 

32 

49 

35 

41. 

9 

YOSEMITE  NP 

MAX 

74 

68 

63 

50 

56 

45 

53 

54 

60 

60 

55 

50 

38 

40 

43 

46 

52 

48 

51 

55 

56 

53 

55 

58 

60 

56 

49 

41 

42 

45 

52. 

6 

MIN 

38 

41 

40 

33 

29 

36 

33 

29 

29 

29 

30 

32 

30 

30 

27 

29 

29 

31 

27 

28 

30 

26 

30 

30 

27 

32 

23 

24 

28 

26 

30. 

3 

YREKA 

MAX 

69 

70 

55 

56 

61 

63 

54 

58 

59 

59 

65 

58 

45 

46 

45 

49 

53 

53 

51 

46 

65 

48 

42 

52 

61 

43 

38 

37 

40 

53 

53. 

2 

MIN 

32 

32 

31 

31 

31 

32 

34 

30 

23 

31 

40 

34 

33 

31 

32 

34 

35 

34 

29 

27 

28 

29 

30 

31 

42 

33 

30 

27 

29 

30 

31. 

5 

S—  Bsloranc*  Notas  FoOowtaig  Slallaa  IndM 

-  371  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1960 


Station 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 
AVENAL  9  SSE 
BACKUS  RANCH 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BERRY ESSA  LAKE 

BURLINGAME 

CACHUMA  DAM 

CAMP  PARDEE  (a) 
CHICO  EXP  STA 
CHULA  VISTA 

COW  CREEK 

DAVIS  1  WSW 
DUTTONS  LANDING 

FOLSOH  DAM 
FRIANT  GOVT  CAMP 

HETCHY  HETCHT 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW  (b) 
tolGHTS  FERRY  2  SE 
LAKESHORE 
LODI 

MANDEVILLE  ISLAND 
MONT I CELLO  DAM 

NACIMIENTO  DAM 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 
PLACERVILLE  IFG 
RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
SALT  SPRINGS   PH    (c ) 
SHASTA  DAM 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
TRACY  PUMPING  PLANT 


Day  of  month 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


.15   .10   ,10   .03  .07 


.  18  I  .  23  . 22  .  06  • 


.38  I .27  .20  .05 

62  ,  65    83  50 

74 1  65    53  60 

46  I  48  !  48  33 

. loj.l2  .23i.02 
26    21  '  29  I  • 


.08  .18  .20  .03  .08  .06  .08 

11  11  61  91     40  52  39 

74  75  70  54     63  60  66 

52  53  49  48     47  46  45 


12 


.08  .10 
36  '  32 
71,  75 
45  45 


10     11     12     13     14     IS     16     17     18     19     20     21     22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


.08  .14 

24 1  126 


EVAP  .13 
WIND 
MAX 
HIN 


24  :  35 
75  I  75  72 
50  1  50  53 


.  02  I  .  06 
38  25 


12  .15 
40  103 


53 


63  I  60 
72 
57 


81  147 
54  63 
48  49 


,08 


,  05 


,06 
45 

58'   69  1    67'  71 


11  .08 

20  i  80 


46 


EVAP 
WIND  7 
MAX  I  73 
HIN    I  51 

EVAP  . 22 
WIND  '  68 


51    48     45    47 '   48 1   49  51 


.04  .02 
29  22 


3     63  40 
5     56  56 
46  :   46  ,   48     43 1  42 


.05  .05 
12  17 


38 

60  (  56 
45    47 1  41 


.01  .01  .01 


.03  .04 
17  15 


62  62 
49 

.08 
40 
62 
52 


.26 
174 
67    68  67 


,11 1 . 15  .16 
61;   81 i   57     55  48 


12  I . 10 
15  12 
75  75 
49  51 


06  .01 
12  47 


65  65 
43 


63  65 
43 


.03  .03 
16  19 


59 


36  .10 
136  t  52 
67 
43  45 


.06  .08 
24 


29  .17 
91 
67 
45  55 


.08  .05 
63  42 


00  .01 
18 


.05  .07 
23  43 


03  - 
13  18 


02  .06 
10  30 


,07  .08 
87  27 


03  .03 
15  24 


26 


55 


,06  .03 
50  35 
56 
37;  37 


,05 


,03  .03 
17  21 


04  .01 
13  25 


.04 


.02 


.02 


,05 


05 
41 

03 
7 

06  .09 


.05 


.03 


See  reference  notei  following  Station  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1960 


Station 

Day  of  month 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
Ava 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

EVAP 
WIND 

.  06 
22 

.05 
21 

.  08 
100 

.23 
130 

♦ 

.21 
126 

.  04 
22 

.04 
30 

.02 
24 

* 

.08 
106 

28 

.00 
22 

.  03 
26 

.  00 
24 

.  00 
68 

.  03 
29 

.  00 
23 

* 

157 

56 

33 

1047 

TULELAKE 

EVAP 
WIND 

.  10 

.  07 

.  14 

.  15 

.  11 

.05 

.02 

.  09 

.05 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 
WIND 

.  14 
52 

.  15 
50 

.28 
173 

.23 
177 

.47 
21 

.  16 
45 

.03 
43 

.09 
28 

.  12 
58 

.07 
37 

.11 
115 

.04 
4 

32 

.00 
18 

.01 
46 

.06 
56 

.02 
4 

.00 
85 

.  10 
88 

.11 
72 

.02 
30 

.11 
61 

.09 
45 

147 

.00 
42 

.05 
34 

.07 
30 

.06 
51 

.06 
31 

B  2.94 
1866 

WHISKEYTOWN  RES 

EVAP 
WIND 

.  13 
18 

.  18 
26 

.20 
79 

.23 
42 

.27 
89 

.03 
12 

.05 
16 

.07 
11 

.10 
21 

SO 

.  00 
10 

.05 
7 

.02 
9 

.02 
29 

* 
* 

.  10 
52 

.05 
26 

02 
8 

89 

• 

.08 
36 

6 

.01 
28 

B  1.93 
664 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION 

(a)  EVAPORATION  PAN  IS  OF  SHEET  COPPER.  PAINTED. 

(b)  EVAPORATION  PAN  OS  OF  STAINLESS  STEEL.  UNPAINTED. 

(c)  EVAPORATION  PAN  MADE  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUT,   MOUNTED  ON  PLATFORM  ABOUT  10  INCHES  ABOVE  GROUND 
■     PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 

rage 

Depth  in  Soil 

10 

13 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

12 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

BRAWLEY  2  SW 

4 

Inches  (a)  9:00 

A 

M. 

69 

70 

73 

72 

74 

70 

66 

65 

65 

64 

63 

62 

65 

62 

60 

59 

58 

59 

60 

61 

60 

60 

59 

58 

58 

60 

59 

55 

55 

56 

62.6 

MAX 

89 

89 

83 

80 

85 

80 

78 

79 

80 

81 

79 

80 

78 

77 

74 

76 

75 

76 

77 

75 

77 

77 

77 

76 

75 

75 

70 

69 

70 

66 

77.  4 

MIN 

67 

69 

69 

71 

71 

71 

65 

63 

63 

61 

61 

61 

62 

61 

58 

57 

56 

57 

58 

59 

58 

57 

57 

56 

57 

57 

58 

53 

52 

54 

60.6 

8 

Inches  9:00 

A 

M. 

75 

75 

76 

75 

76 

75 

72 

71 

71 

70 

70 

69 

70 

68 

68 

67 

66 

66 

67 

67 

66 

66 

66 

64 

65 

65 

65 

63 

62 

62 

68.6 

MAX 

79 

79 

77 

76 

77 

77 

76 

74 

73 

73 

72 

73 

72 

72 

71 

70 

69 

69 

70 

69 

70 

69 

69 

68 

68 

68 

67 

67 

66 

64 

71.  5 

MIN 

74 

74 

73 

73 

74 

74 

71 

69 

69 

68 

68 

68 

68 

68 

66 

65 

65 

65 

65 

66 

66 

65 

64 

64 

64 

64 

64 

62 

61 

61 

67.3 

12 

Inches  9:00 

A 

H. 

79 

78 

78 

78 

78 

78 

76 

75 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

72 

71 

70 

70 

71 

71 

70 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

67 

67 

66 

72.4 

20 

Inches  9:00 

A 

M. 

81 

81 

80 

80 

80 

80 

79 

78 

78 

77 

77 

76 

76 

76 

75 

75 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

71 

71 

70 

70 

75.3 

39 

Inches  9:00 

A 

M. 

83 

83 

83 

82 

82 

82 

82 

82 

81 

81 

80 

80 

80 

80 

79 

79 

79 

78 

78 

78 

77 

77 

77 

77 

76 

76 

76 

76 

75 

75 

79. 1 

79 

Inches  9:00 

A 

M. 

85 

85 

85 

85 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

82.9 

DAV 

IS  1  wsw 

4 

Inches  (b) 

MAX 

72 

72 

68 

56 

64 

54 

59 

62 

62 

60 

60 

55 

56 

54 

52 

54 

56 

54 

58 

54 

54 

56 

49 

49 

54 

52 

53 

49 

47 

45 

56.3 

MIN 

57 

57 

58 

53 

50 

51 

51 

49 

47 

47 

52 

52 

49 

44 

44 

43 

44 

51 

46 

43 

48 

42 

40 

43 

49 

46 

39 

37 

40 

44 

47.2 

RIVERSIDE 

CITRUS  EXPERIMENT  STATION 

STATION  1 

12 

Inches  (c) 

MAX 

64 

64 

62 

60 

59 

59 

57 

56 

56 

56 

56 

55 

55 

54 

54 

54 

55 

56 

55 

56 

56 

56 

55 

55 

54 

54 

51 

49 

48 

48 

55.6 

MIN 

62 

62 

60 

58 

58 

56 

56 

54 

53 

53 

53 

54 

53 

53 

52 

52 

54 

53 

54 

53 

53 

53 

53 

53 

52 

51 

48 

46 

46 

46 

53  .  5 

STATION  2 

18 

Inches  (d) 

MAX 

58 

57 

57 

57 

57 

57 

56 

55 

55 

55 

55 

54 

54 

56 

57 

57 

55 

54 

53 

52 

52 

52 

51 

51 

51 

50 

50 

49 

48 

47 

53  .  7 

MIN 

57 

57 

57 

56 

56 

56 

55 

55 

54 

54 

54 

54 

54 

52 

54 

55 

54 

53 

52 

51 

51 

51 

51 

51 

50 

50 

49 

48 

47 

47 

52.8 

(a)  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  SUN,   FLAT  SURFACE  WITH  NO  SLOPE.  MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  ARE  FROM  INSTRUMENTS  CORPORATION  THERMOGRAPH  MADE 
AT  9:00  A.M.  COVERING  PREVIOUS  24  HOURS.     9:00  A.M.   READINGS  ARE  FROM  H.   J.   GREEN  MERCURY- IN-GLASS  THERMOMETERS. 

(b)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  ADOLPH  FRESE  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  THE  SUN.     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(d)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL,     IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  8:00  A.M. 
NOVEMBER  14  TO  8:00  A.M.   NOVEMBER  16  (48  HOURS).     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 


following  stall. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1960 


Day  of  month 


3 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1.0 

1.0 

2.0 

2.0 

6.0 

0.  5 

1 

2 

3 

2 

6 

4 

2 

2 

1 

2.C 

T 

6 .  < 

1 

3 

e 

5 

4 

2 

0.5 

1.8 

10.  S 

T 

1 

T 

9 

8 

4 

T 

O.S 

3.5 

12.4 

3.8 

T 

T 

1.3 

15.8 

0.3 

5 

16 

18 

15 

13 

8 

7 

6 

4 

4 

4 

3 

3 

14 

19 

18 

15 

14 

2.0 

_ 

6.0 

6.0 

1.0 

2 

6 

11 

10 

10 

2.C 

3.0 

1.0 

5.0 

4.0 

2.0 

1.5 

2 

1 

1 

4 

2 

1 

1 

T 

T 

4 

6 

5 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

T 

2 

1 

1 

1 

5.8 

7.5 

1.0 

9.0 

1.5 

6 

12 

12 

- 

- 

8 

6 

5 

4 

3 

2 

2 

2 

11 

11 

11 

10 

10 

0.5 

0.5 

17.5 

7.0 

T 

2.0 

12.0 

1 

18 

21 

18 

15 

12 

8 

8 

8 

7 

1 

7 

6 

8 

19 

18 

IS 

0.  5 

4.  0 

L6 . 0 

0.5 

2i 

it 

i; 

12 

8 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

6 

22 

20 

18 

18 

16 

5.0 

- 

4 

2 

- 

0 .  t 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

4.0 

2.0 

T 

8.0 

4 

5 

4 

T 

T 

6 

5 

4 

3 

2 

0.5 

T 

2.0 

5.0 

3.0 

10.0 

T 

1.0 

11.0 

2 

5 

5 

4 

T 

T 

3 

12 

12 

11 

11 

10 

8 

8 

7 

6 

5 

3 

2 

3 

14 

14 

13 

13 

T 

1.0 

0.8 

5.5 

T 

1 

4 

3 

3 

2 

T 

2.0 

T 

7.0 

T 

6.0 

8.5 

6.0 

1.0 

L5.0 

T 

T 

5 

2 

1 

1 

4 

13 

14 

13 

11 

10 

8 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

20 

17 

15 

14 

13 

5.0 

5 

2 

1 

2.0 

3.0 

4.0 

T 

1.0 

3.0 

T 

3 

6 

5 

2 

1 

1 

3 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

6.5 

T 

12.0 

10.0 

2.0 

T 

T 

T 

T 

T 

41. 0 

2.  C 

T 

6 

3 

1 

T 

T 

T 

12 

22 

24 

18 

16 

10 

8 

5 

5 

5 

4 

3 

2 

41 

42 

36 

30 

26 

7.0 

1.0 

2.0 

3.0 

T 

T 

7 

5 

3 

2 

1 

T 

3 

2 

2 

2 

1 

18  0 

7  0 

1  2 

0.  5 

20.  0 

1.  5 

- 

is 

24 

23 

16 

12 

6 

5 

5 

6 

5 

4 

2 

1 

21 

20 

IS 

17 

15 

5.0 

4.0 

2 . 0 

2 

3 

1.0 

5.  0 

12.  0 

20.0 

6 . 0 

1 . 0 

2  1 

25.0 

3 . 0 

1 . 2 

5.  ( 

1 

4 

12 

30 

36 

36 

30 

25 

31 

26 

26 

^^25 

25 

28 

'°34 

52 

55 

55 

52 

49 

54 

7. 1 

7.  0 

0.  5 

2 . 9 

1 .  5 

1.  6 

1.  5 

io 

5 

3 

1 

T 

T 

3 

2 

1 

T 

T 

0.8 

0.7 

0.5 

0.3 

0.2 

1.0 

3.0 

1 

4.0 

1.0 

5 

4 

3 

3 

8.0 

6 

4 

3 

2 

2 

2.S 

2 

T 

T 

L2.0 

1.0 

4.0 

0.5 

12 

9 

7 

5 

3 

1 

4 

4 

- 

- 

- 

2.0 

1.0 

2.0 

4.0 

T 

T 

1.0 

T 

T 

2 

1 

2 

6 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

T 

1.0 

2.7 

1.6 

3.9 

T 

8.4 

L6.2 

!0.3 

5.0 

4.5 

T 

T 

T 

16.4 

2.6 

25 

40 

41 

37 

35 

38 

34 

34 

31 

31 

30 

28 

37 

44 

44 

4] 

39 

39 

1.5 

LO.O 

6.0 

15.  0 

1 

10 

16 

13 

13 

12 

10 

8 

8 

8 

7 

1 

6 

6 

16 

12 

- 

- 

- 

• 

3.5 

1.0 

* 

1.0 

Ll.O 

L3.0 

3.0 

T 

T 

12  0 

4  0 

3 

2 

T 

- 

1 

12 

21 

21 

18 

16 

13 

12 

10 

10 

9 

9 

9 

8 

19 

21 

18 

16 

IS 

T 

4.0 

0.  5 

T 

4 

4 

4 

4 

1 

5.0 

3.0 

8.0 

0.5 

5 

7 

5 

5 

4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

8 

6 

6 

5 

2.0 

T 

1.5 

1.0 

T 

T 

T 

T 

4.0 

T 

1.0 

1.0 

T 

3.0 

1.0 

4 

4 

3 

3 

2 

1 

2 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

3 

4 

3 

. 

1 

ALTURAS  RS 
BIG  BEAR  LAKE  DAM 
BIG  CREEK  PH  NO  1 
BLUE  CANYON  WB  AP 
BOCA 

BRIDGEPORT 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CANYON  DAM 


DOYLE  5  SSE 
FOREST  GLEN 
FORT  B I DWELL 
GLENNVILLE 
GRANT  GROVE 
HETCH  HETCHY 
HUNTINGTON  LAKE 
IDYLLWILD  RS 
JESS  VALLEY 

LL.WO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

MANZANITA  LAKE 

MC  CLOUD 

MINERAL 

MONO  LAKE 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 
MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

MT  WILSON  FC  338  B 
PALOMAR  MTN  OBSY 
dUINCY  RS 
SANDBERG  WB 
SIERRA  CITY 
SIERRAVILLE  RS 
SNOW  LAB  CEN  SIERRA 
SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 
SQUAW  VALLEY  LODGE 
SgUIRREL  INN  NO  2 
STRAWBERRY  VALLEY 
SUSANVILLE  AP 
TABLE  MOUNTAIN 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  E«UIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  reference  notes  following  Station  1 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1960 


Day  of  month 


Station 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TAHOE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
3 

2 

- 

- 

0.5 
1 

0.5 
1 

11.5 
12 

8.5 
18 

2.0 
16 

TEHACHAPI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

T 

TULELAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

16 

10 

10 

8 

5 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

5.0 
7 

1.0 
4 

2.0 
4 

1.0 
3 

- 

- 

T 

4.0 
4 

11. 0 
13 

14  .0 
25 

6.0 
27 

0.5 
24 

20 

18 

4.0 
19 

17 

15 

T 
13 

12 

11 

- 

8 

19.0 
27 

1.0 
26 

24 

22 

21 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

9.0 
9 

4.0 
13 

10.  0 
23 

2.  0 
25 

25 

25 

24 

22 

21 

8.  5 
30 

0.  5 
30 

30 

29 

28 

27 

0 . 5 
28 

26 

24 

22 

20 

18 

16 

16 

is 

16 

IS 

14 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

8.0 
9 

8.0 
17 

4.0 
21 

4.0 

25 

25 

23 

21 

20 

0.5 
20 

3.0 
23 

1.0 
24 

24 

23 

23 

22 

1.0 
23 

22 

21 

20 

20 

19 

18 

17 

3.0 
20 

20 

19 

18 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
3 

3.0 
2 

1.0 
T 

1.0 

T 

3.0 
2 

3.0 
5 

4 

1 

8.0 
6 

2 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

2.0 
2 

T 

1 

3.0 
3 

2 

2 

1 

1 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  dixection 

Wind 
m. 

speed 

p.h. 

Relati 

ve  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

s 

StatloD 

t:> 

£ 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

1  fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

4:  OOA  PST 

H 
a, 

o 
o 

o 

4:  OOP  PST 

10:  OOP  PST 

Trace 

60-I0- 

.10-49 

.50-99 

661-001 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

NW 

8 

4.6 

++21 

E 

5+ 

85 

72 

61 

82 

2 

1 

2 

2 

1 

0 

8 

5.8 

BISHOP  WB  AIRPORT 

SO 

38 

2 

1 

1 

3 

0 

0 

7 

4.7 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

ENE 

9.7 

47 

ENE 

3 

60 

1 

6 

3 

3 

2 

2 

17 

7.1 

BURBANK  WB  AIRPORT 

S 

11 

5.3 

++35 

ENE 

19 

75 

53 

48 

68 

1 

0 

2 

2 

1 

0 

6 

4.1 

EUREKA  WB  CITY 

}SE 

7.4 

37 

N 

3 

0 

8 

5 

3 

3 

1 

20 

39 

8.4 

FRESNO  WB  AIRPORT 

ESE 

31 

5.7 

26 

SE 

5 

91 

78 

62 

86 

2 

1 

3 

3 

0 

0 

9 

56 

5.7 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

10 

5.2 

++28 

S 

26 

81 

62 

57 

80 

1 

3 

2 

1 

0 

0 

7 

S.l 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

E 

IS 

6.6 

++28 

WSW 

26 

79 

64 

72 

81 

1 

1 

2 

3 

0 

0 

7 

4.7 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

t* 

6.3 

29 

S 

S 

78 

59 

60 

77 

2 

0 

3 

2 

0 

0 

7 

75 

3.9 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

76 

70 

5 

4 

4 

3 

3 

0 

19 

«.6 

OAXLANO  WB  AIRPORT 

E 

12 

8.3 

++33 

SSE 

25 

87 

74 

65 

82 

4 

5 

5 

0 

2 

0 

16 

6.8 

POINT  ARGUELLO  WB 

7.9 

++28 

SSE 

26 

7 

2 

4 

1 

2 

0 

16 

5.1 

BED  BLUFF  WB  AIRPORT 

N 

19 

11.0 

46 

SE 

25 

77 

66 

53 

71 

5 

5 

5 

2 

1 

1 

19 

55 

7.1 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SE 

14 

5.7 

28 

S 

13 

88 

82 

68 

84 

3 

3 

7 

1 

1 

0 

15 

55 

7.1 

SANDBERG  WB 

S 

13.8 

++32 

SSE 

5 

55 

0 

2 

2 

2 

1 

0 

7 

3.7 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

NE 

9 

5.6 

33 

SW 

26 

78 

60 

63 

81 

3 

1 

3 

1 

0 

0 

8 

63 

4.4 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

24 

8.7 

39 

SSW 

12 

89 

78 

71 

85 

3 

6 

5 

0 

2 

0 

16 

6.6 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

tw 

6.4 

25 

w 

20 

87t 

1 

5 

7 

I 

1 

0 

15 

SO 

SAN  JOSE 

ts 

29 

4.7 

27 

SE 

25 

71 

1 

4 

4 

2 

0 

0 

11 

47 

5.3 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

13 

6.8 

++29 

WSW 

26 

87 

65 

66 

83 

3 

0 

3 

3 

0 

0 

9 

4.6 

t  8:00  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 

J  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
-  375  - 


-  376  - 


NOVEMBER  1960 


-  377  - 


NOVEMBER  1960 


-  378  - 


NOVEMBER  1960 


-  379  - 


STATION  INDEX 


INDEX  NO. 

COUNTY  ' 
c 

LATITUDE 

0 

z 
0 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

ELEV/ 

PRECIP. 

> 

Si 
0  £ 
^1 

A860TT  MINE 

0006 

LAKE  2 

3  39  02 

122  26 

CLARENCE  0  REED 

ACTON  ESCONOIDO  FC261BE 

LOS  ANGELES  2 

9  34  30 

lie  17 

2920 

5P 

J  C  FASSOLO 

AOELANTO 

0024 

SAN  BEROINO  1 

5   34  35 

117  25 

2845 

SS 

FRANK  EBEHT 

AOIN  RANGER  SIAI ION 

MODOC  2 

1  41  12 

120  57 

4193 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALAMO  1  N 

CONTRA  COSTA 

4  37  52 

122  02 

405 

9A 

GIOVANNI  8  MUZZINI 

ALOERPOINI 

HUMBOLDT 

7  40  11 

123  36 

435 

9A 

MRS  CORA  C  OLSEN 

ALISO  CN  OAT  Ml   FC  <.*.6 

LOS  ANGELES  I 

3  34  19 

lie  33 

2367 

5P 

T    J  WALL 

ALPINE 

SAN  DIEGO  3 

3  32  50 

1735 

SS 

SS 

ALPINE  FIRE  OEPT 

ALTADENA 

LOS  ANGELES  1 

3  34  It 

lie  08 

1125 

5P 

RUBIO  CANON  L*W  ASN 

ALTURAS  RANGER  STATION 

MODOC  2 

1   41  29 

120  32 

4365 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

AM30Y 

0176 

SAN  BEROINO 

6   34  34 

US  45 

STATE  OIV  OF  HWYS 

ANGIOLA 

TULARE 

9  35  59 

119  29 

205 

5P 

ANGIOLA  ElEv  ♦  WHSE 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

NAPA  1 

7i  36  34 

122  26 

1815 

6P 

6P 

PAC  IF  IC  UNION  COL 

ANTIOCH  FIBREBOAfiO  MILL 

0227 

CONTRA  COSTA  2 

7'  39  01 

121  46 

28 

3P 

3P 

FIBREBD  PRODUCTS  CORP 

ANTIOCM  PUMPING  PLANT  3 

0232 

CONTRA  COSTA  2 

7  37  S9 

121  44 

eA 

8a 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ANZA 

RIVERSIDE  3 

3  33  33 

116  40 

3915 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

APACHE  CAMP 

VENTURA  3 

0  34  ^2 

119  20 

4965 

KERN  CO  ROAD  CAMP 

APPLE  VALLEY 

SAN  aCRDINO  I 

5  34  31 

117  13 

2935 

5P 

APPLE  VALLEY  RANCHOS 

AfiF^OtO  GBANOE 

SN  LUIS  OBPO 

4  35  07 

120  34 

105 

6A 

COUNTY  ROAD  OEPl 

ARROYO  SECO 

MONTEREY  2 

4  36  14 

121  29 

800 

MRS    IRMA  V  GOULD 

ARROYO  SECO  »S  FC  506  C 

0327 

LOS  ANGELES  1 

118  10 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASH  MOUNTAIN 

TULARE 

9  36  29 

118  50 

1699 

BA 

8A 

US   NAT   PARK  SERVICE 

ASSOC  OIL  ANAHE IM  NO  1 

ORANGE  2 

6  33  55 

117  53 

340 

7A 

HEflSCHEL  P  CLAUSEN 

ATLAS  ROAD 

NAPA  1 

7  38  25 

122  15 

1735 

GLAOrS  A  DUTRA 

atwEll  ccc  camp 

037*. 

TULARE 

9  36  2H 

118  40 

6400 

VAR 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUBERBY 

0379 

FRESNO  2 

7  37  05 

119  29 

2005 

PETE  E  DUBOSE 

AueuRN 

0383 

PLACER 

1   38  54 

121  04 

1297 

7A 

7a 

DAN  BARBER 

AVALON  PLEASURE  P|EO 

0395 

LOS  ANGELES  3 

3  33  21 

116  20 

0 

6A 

9A 

AVENAC  9  SSE 

0396 

KINGS  1 

0  35  54 

120  03 

550 

eA 

6A 

T [DEWATER  OIL  CO 

AZUSA  CITY  PARK  FC  1*3 

0410 

LOS  ANGELES  2 

6   34  08 

117  54 

610 

5P 

CORNELIUS  SMITH 

BACKUS  RANCH 

KERN 

lie  11 

5P 

5P 

5P 

GEORGE  L  TURCOIT 

BADGER 

0'>22 

TULARE 

9  36  36 

119  01 

3030 

MRS   LUCILLE   E  WEODLE 

BADGER  PASS 

0425 

MARIPOSA  1 

4    37  40 

119  40 

7300 

VAR 

US  NAT  PARK  SERVICE 

04  36 

SAN  SERDINO 

6  35  16 

116  04 

940 

L  E  METhENY 

BAKER  t  NNW 

SAN  BEROINO 

6  35  23 

116  07 

1045 

eA 

BA 

L  A  WTR  *  PWR  OEPT 

BAKERSFIELO  WB  AIRPORT 

0442 

KERN  1 

0   35  25 

119  03 

U  S  WEATHER  BUREAU 

balch  power  house 

FRESNO  I 

I    36  55 

119  05 

1720 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

BALL  MOUNTAIN  LOOK.OUT 

0466 

TEHAMA  2 

3  39  56 

122  47 

6500 

VAR 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

0509 

ORANGE  2 

6  33  56 

117  51 

575 

BA 

BOY  SCOUTS  Of  AMERICA 

BARRETT  DAM 

SAN  DIEGO  3 

3  32  41 

116  40 

1623 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

6AHST0W 

SAN  BERDINO  1 

117  01 

4P 

SO  CALIF  WATER  CO 

BATES  RIDGE 

0543 

SNIA  BARBARA  3 

3  34  55 

119  54 

5300 

VAR 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

BEARTRAP  MEADOW 

0596 

TULARE 

9  36  41 

118  52 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

0606 

RIVERSIDE  2 

8  33  56 

116  59 

2613 

8A 

BEAUMONT    IRfilG  OlST 

BEAUMONT    PUMPING  PLANT 

060  7 

RIVERSIDE  2 

6  33  59 

116  56 

7A 

7A 

BEAUMONT    IRftlG  DIST 

BEAUMONT    1  E 

0609 

RIVERSIDE 

6  33  56 

116  57 

2600 

4P 

U  S  wB  OBSERVER 

BEEHIVE  MEADOW 

0617 

TUOLUMNE  3 

7   38  00 

119  47 

6500 

VAR 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

BEL  AIR  FC  10 

06  19 

LOS  ANGELES  3 

3  34  05 

lie  27 

540 

5P 

T  J  LE  BLANC 

BEN  LOMONP 

0674 

SANTA  CRUZ 

4  37  05 

122  06 

504 

5P 

5P 

MRS  NELSON  T  SHAW 

BERKELEY 

0693 

ALAMEDA 

4  37  52 

122  15 

299 

9P 

UNIVERSl lY  OF  CAL IF 

BERRYESSA  LAKE 

NAPA  2 

122  14 

HARvEY  0  FRVER 

BESWlCi:   7  S 

07?5 

SISKIYOU  1 

2  41  52 

6140 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BIEBER 

0731 

LASSEN  2 

1    41  07 

121  OB 

MARK    P  HICKS 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

0738 

TRINITY  3 

5  40  45 

123  15 

1272 

eA 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE 

0741 

SAN  BERDINO  2 

6  34  15 

116  55 

6745 

5P 

5P 

BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

0742 

SAN  BERDINO  2 

6    34  14 

116  59 

-  H 

KENNETH  V  SIMPSON 

BIG  CREEK  PH  NO  1 

FRESNO  2 

7  37  12 

119  15 

4926 

5P 

5P 

H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

BIG  DALTON  DAM  FC223B-E 

LOS  ANGELES  2 

6  34  10 

117  49 

1575 

5P 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

1  NYO 

9  37  08 

lie  28 

10000 

VAR 

S 

DEPT  WATER  RESOURCES 

BIG  PINES  PARK  FC  836 

LOS  ANGELES 

6  34  23 

117  41 

6B60 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SUR  STATE  PARK 

MONTEREY 

121  47 

eA 

STATE  PARK  SERVICE 

BIG  TUJUNOA  DAM  FC*i(.D-E 

07  98 

LOS  ANGELES 

3  34  IB 

116  11 

2315 

5P 

WILLIAM  L  CROKE 

BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL 

0616 

LOS  ANGELES 

3  34  11 

119  30 

722 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK   INTAKE  2 

0619 

9  37  15 

119  35 

6154 

MID 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 

0821 

FRESNO 

1   37  06 

118  34 

L 1040 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  WB  AIRPORT 

0622 

INYO 

9  37  22 

116  22 

4108 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

0624 

INYO 

9  37  22 

116  43 

9390 

i1a 

UNION  CARBIDE  CO 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

0650 

SANTA  CLARA 

4  37  16 

122  10 

2330 

MRS  MARY  INCERPI 

BLACKS  MOUNTAIN 

0667 

LASSEN 

1  40  46 

121  12 

7200 

VAR 

s 

u  s  WEATHER  Bureau 

BLACKS   MOUNTAIN  BRANCH 

08  70 

LASSEN  2 

1    40  44 

121  15 

U  5  FOREST  SERVICE 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

PLACER 

120  42 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 

0903 

HUMBOLDT 

7   40  55 

123  49 

975 

8LYTHE 

0924 

RIVERSIDE 

5   33  37 

114  36 

269 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE  T  W 

0925 

RIVERSIDE 

5   33  37 

114  43 

390 

STATE    DIV  OF  FSTRY 

bltthe  faa  airport 

0927 

5   33  37 

114  43 

390 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

BOCA 

0931 

6  39  23 

120  06 

5532 

HAROLD  M  PABST 

BOMTA 

0966 

SAN  DIEGO 

3  32  40 

117  02 

105 

5P 

5P 

R  M  ALLEN 

800NVILLE  HWY  MNTNC  SIA 

0973 

MENDOCINO 

7  39  01 

123  22 

342 

6a 

STATE  DIV  OF  HWYS 

BORON 

KERN 

6  35  00 

117  39 

2455 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

BORREGO  DESERT  PARK 

SAN  DIEGO 

6  33  16 

116  25 

745 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

0996 

SAN  DIEGO 

6  33  17 

116  21 

625 

BA 

Dl   GIORGIO  FRUIT 

6OUL0ER  CREEK 

LOCAIELLI  RANCH 

1005 

SANTA  CRUZ 

4  37  09 

122  12 

2175 

VINCENT  D  LOCATELLI 

1009 

6  32  40 

116  17 

3350 

9A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BOUQUET  CANYON 

1013 

LOS  ANGELES 

9  34  35 

116  22 

3055 

MID 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

NEVADA 

8   39  27 

120  40 

5P 

5P 

NEVADA  IRRIG  DIST 

BRADFORD  RANCH 

1031 

RIVERSIDE 

3  33  29 

3345 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRADLEY 

1034 

4  35  52 

540 

8RANSC0M6  2  NW 

1046 

123  40 

1480 

WILLIAM  C  JOHNSTON 

BRAWLEY  2  SW 

IMPERIAL 

6  32  57 

115  33 

-100 

8A 

eA 

G 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

BRAY  10  WSW 

SISK 1  YOU 

122  08 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BREA  CITY 

105( 

ORANGE 

6  33  55 

117  54 

345 

^8j 

BREA  FIRE  DEPT 

BREA  DAM 

105T 

ORANGE 

6  33  53 

117  56 

275 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD  6  SW 

1060 

CONTRA  COSTA 

7  37  53 

121  47 

BRIDGEPORT 

1072 

MONO 

6  38  15 

119  14 

6470 

6P 

BRUCE  L  60ELK 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

1076 

MONO 

9  38  16 

119  17 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRIDGEVILLE   <•  NNW 

1080 

7  40  32 

2050 

MRS  ALBERT    R  HUNT 

BROCKWAY  SUMMIT 

1096 

PLACER 

6  39  15 

120  04 

7200 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

1112 

YOLO 

3  39  46 

122  09 

9A 

MRS   JOYCE   A  FARNHAM 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

1130 

BUIIE 

6  39  41 

121  20 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

PLACER 

120  35 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRYSON 

114: 

MONTEREY 

4  35  49 

121  05 

925 

ERNEST  A  wEFERLING 

BUCKHORN 

SHASTA 

1    40  52 

121  51 

BUCKS  CREEK  PH 

1159 

PLUMAS 

8   39  54 

121  20 

2P 

BUCKS  LAKE 

1161 

6   39  54 

121  12 

MPS  FAY£    D  MC  HUGH 

suEna  vista 

1170 

0  36  46 

121  11 

1640 

MRS  LOLA    F    GALL  I 

BULLAROS  BAR  PWR  HOUSE 

iieo 

a  39  25 

121  09 

1775 

8a 

P  &  *   £  COMPANY 

8URBANK  FIRE  OEP  FC226e 

1192 

LOS  ANGELES 

3  34  11 

lie  16 

660 

5P 

CHIEF    W   J  TAYLOR 

BURBANK  WB  AIRPORT 

1194 

LOS  ANGELES 

3  34  12 

lis  22 

699 

MIO 

Mil 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BURLINGAME 

SAN  MATEO 

4  37  35 

122  21 

10 

il 

CITY  OF  BURLINGAME 

BURNE  Y 

SHASTA 

121  40 

MRS  RUTH  C  ESTES 

BURNT  RANCH  1  S 

121S 

TRINITY 

IS  40  48 

123  26 

2150 

a. 

PAUL   F  KAUT 

BURTON  RANCH 

1216 

CONTRA  COSTA 

4  37  52 

122  05 

SA 

MRS  MAR  STIRION 

BUTTONWILLOW 

1244 

KERN 

0  35  24 

119  26 

269 

eA 

8a 

BUENA  VI STA  w  S  OIST 

CABAZON 

125C 

RIVERSIDE 

6  33  55 

116  47 

1915 

51 

JAMES  A  WAKELAND 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

1252 

SAN  DIEGO 

33  32  40 

117  14 

410 

US  NAT  PARK  SERVICE 

C AC HUM A  DAM 

1253 

SNTA  BARBARA 

32   34  35 

791 

8. 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1272 

SAN  BERDINO 

6  34  23 

117  34 

4790 

SAN  BERDINO  CO  FCD 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

CALAVERAS 

2  36  17 

120  19 

4696 

80 

6A 

CAL  OIV  BEACH  +  PKS 

CALAVERAS  RANGER  STA 

i2ac 

CALAVERAS 

34  38  12 

120  22 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  RESERVOIR 

128 

ALAMEDA 

11    37  29 

121  49 

805 

7/ 

S  F  WATER  OEPT 

CALEXICO  2  NE 

128E 

IMPERIAL 

6   32  41 

115  28 

IMPERIAL    IRRIG  DIST 

CALIFORNIA  HOT   SPRGS  B 

130C 

TULARE 

9  35  53 

116  41 

2950 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALISTOGA 

NAPA 

17  39  35 

122  35 

365 

7, 

JOSEPH  J   SCHOLL  JR 

CALLAHAN  RANGER  STAT  10 

SISKIYOU 

122  46 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  ANGELUS 

136 

SAN  BERDINO 

26  34  09 

116  59 

5770 

STATE  DIV  OF  HWYS 

142 

SAN  OIEGO 

33  32  37 

116  26 

2630 

5F 

if 

ARCHIE  C  LEACH 

CAMP  PARDEE 

142 

CALAVERAS 

16  38  15 

120  51 

658 

et 

a* 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

143 

SIERRA 

9  39  38 

120  34 

5565 

VA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

144 

SN  LUIS  OBPO 

4  35  20 

120  41 

615 

8 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPTONVILLE  RANGER  ST 

146 

YUBA 

9  39  27 

121  02 

2760 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  WISHON 

147 

TULARE 

9  36  11 

118  40 

LEO  KERR 

CANBY  1 1  SW 

MODOC 

21   41  22 

121  03 

4500 

MRS  VIRGINIA  L  MILLER 

canby  ranger  station 

147 

21  41  27 

4312 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

LOS  ANGELES 

13  34  11 

lis  34 

794 

PIERCE  JR  COLLEGE 

CANT IL 

146 

KERN 

6  35  18 

117  58 

2010 

6 

POSTMASTER 

CANYON  DAM 

149 

PLUMAS 

6  40  10 

121  05 

4555 

5 

5 

P  G  +  E  COMPANY 

CARBON  CANYON  GILMAN 

151 

ORANGE 

26   33  55 

1625 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

152 

SAN  BERDINO 

26  33  57 

117  46 

1220 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

PLUMAS 

8  40  05 

121  09 

2966 

P  G  ♦  E  COMPANY 

STATION 

COUNTY  2 

P 

3 

LONGITUDE 

iTION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

ELEVJ 

PRECIP. 

SPECIAL 

CARMEL  VALLEY 

1534 

MONTEREY 

4  36  29 

A  A  COLL  INS  JR  | 

CATHAY  BULL  RUN  RANCH 

120  03 

1425 

9A 

CAZ ADEHO 

123  oe 

1040 

CECILVlLLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 

SISKIYOU  1 

123  03 

CEDAR  GROVE 

8A 

CEDAR  PO I  NT  RANCH 

MARIPOSA  2 

CEDARVILLE 

MODOC  1 

120  10 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE 

522 

CHALLENGE  RANGER  SIA 

1653 

YUBA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHATSWORTH  FC  24  0 

1680 

LOS  ANGELES  1 

3  34  15 

IIB  36 

957 

VAR 

LONNIE  BATWAY 

CHATSWORTM  RESERVOIR 

LOS  ANGELES  1 

lie  37 

912 

CHERRY  VALLEy  DAM 

TUOLUMNE  3 

119  55 

4765 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

205 

4P 

4P 

CHITTENDEN  PASS 

CMUCHUPATE  RANGER  STA 

SAN  DIEGO 

CISCO  RANGER  STATION 

1768 

PLACER 

U  V 

CITRUS  HEIGHTS 

1773 

SACRAMENTO  2 

3  38  42 

121  18 

138 

9P 

JAMES  D  GOODRIDGE 

CLAREMONT  POMONA  COL 

117  43 

1201 

CLARKSBURG 

CLEAR  CREEK 

CLEARLAKE  HI GMLANOS 

CLOVERDAlE   3  SSE 

BA 

CLOVERDALE    11  W 

SONOMA  2 

COAL INGA 

COAL INGA  1  SE 

1  6 

COALINGA  14  NW 

1S69 

FRESNO  2 

7  36  14 

120  34 

1640 

5P 

MRS  CHARLES  hOwELL 

118  07 

3675 

4P 

4P 

COLUSA  1  SSW 

6P 

0  NO  M 

K    Y  U 

CORCORAN    IRftIG  DISTRICT 

2012 

KINGS 

9  36  06 

119  34 

200 

8A 

5  S  WHITEhEAO 

122  47 

9A 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

TEHAMA  2 

CORONA 

SANTA  CRUZ  2 

COTTONWOOD  CREEK 

DEPT  WATER  RESOURCES 

8A 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

COW  CREEK 

COYOTE  CANYON 

2103 

RIVERSIDE 

6   33  26 

116  30 

2  300 

3P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

250 

8A 

U8  20 

THE  CAL-ORE  PWR  CO 

•CULVER  CITY 

2214 

LOS  ANGELES 

3  34  01 

lie  23 

75 

4P 

CULVER  CITY  BUS  LINE 

123  38 

1265 

5P 

MR S  M  V  CUNNINGHAM 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DAVENPORT 

2290 

SANTA  CRUZ 

4  37  01 

122  12 

273 

9A 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 

121  45 

51 

BA 

:g 

5P 

* 

OE  SABLA 

2402 

BUTTE 

3  39  52 

121  37 

2713 

4P 

P  G  ♦   £  COMPANY 

3500 

BA 

eA 

DOYLE 

25  4 

LASS  H 

9  40  02 

U  X 

DOYLE  5  SSE 

2506 

LASSEN 

8  39  57 

120  05 

4385 

7A 

FRANK  M  ROWLAND 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

LOS  ANGELES 

lie  32 

1515 

DUDLEYS 

121  56 

63 

116  26 

1610 

6A 

at 

64 

LU 

EAST  VIOETTE  MEADOW 

2653 

TULARE 

1    36  44 

lis  23 

10400 

VAI 

CORPS  OF  ENGINEERS 

116  49 

600 

EL  CENTRO  2  SSW 

IMPER I AL 

115  34 

-30 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

120  40 

715 

2075 

1711 

5P 

ELLERY  lake 

9600 

Mil 

SAN  JOAQUIN 

121  11 

90 

ORANGE 

4 

117  47 

ELSINORE 

260! 

RIVERSIDE 

29  33  40 

117  21 

1300 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

ELSINOHE  4  SSE 

R I VERS IDE 

117  19 

1305 

SAN  DIEGO 

117  05 

escondido  park  hill 

SAN  OIEGO 

SAN  BERDINO 

117  31 

1390 

S ISK I  YOU 

122  54 

2912 

LAWRENCE  E  BUCKNER 

HUMBOLDT 

124  10 

MIC 

MARIPOSA 

120  16 

464 

119  04 

439 

Al      1  L 

293 

SOL  A  NO 

23  38  15 

122  03 

15 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

293* 

SOLANO 

23  38  15 

122  03 

19 

POLICE  DEPARTMENT 

LOS  ANGElES 

UB  26 

3060 

bt 

117  15 

542 

121  29 

3340 

8/ 

H 

121  15 

2965 

122  27 

Tt 

HUMBOLDT 

124  20 

1445 

AMADOR 

120  42 

2100 

120  00 

3150 

lis  56 

435 

at 

FINLEY  1  NNE 

305 

LAKE 

23  39  01 

122  52 

1340 

JAMES  T  MELVIN 

FINLEY  1  W 

305 

LAKE 

23  39  00 

122  55 

1350 

LESTER  W  BOARDHAN 

FINLEY  5  SW 

305 

LAKE 

23  38  58 

122  57 

1750 

MRS  HILDA  K  GRAHAM 

FIVE  POINTS  5  SSW 

308 

FRESNO 

11   36  21 

285 

6 

RAYMOND  THOMAS  RANCH 

FLEMING  FISH  *  GAME 

308 

LASSEN 

le  40  22 

120  19 

4000 

5 

5 

5 

CAL  DEPT  FISH  *  GAME 

FLORENCE  LAKE 

309 

FRESNO 

27  37  16 

lis  58 

7344 

SO  CALIF  EDISON  CO 

FOLSOM  DAM 

311 

SACRAMENTO 

1    38  42 

121  09 

350 

8 

8 

s 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FONTANA  5  N 

311 

SAN  BEROINO 

26   34  11 

117  27 

1972 

6 

ROLAND  W  GE  TCHELL 

FONTANA  KAISER 

312 

SAN  BERDINO 

26  34  05 

117  30 

1090 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

313 

TRINITY 

35  40  23 

123  20 

a 

8 

MRS  B  E  ESLICK 

380  - 


STATION  INDEX 


CONTINUED 


STATION 


OUT 

OBI  6fiA&G 

ORT  AVIAT ION 

OBr  OUK   1  NNE 
ORT  JONES  6  ESE 
ORT  JONES  RANGER  STA 
OBT  ROSS 

BEEOOM  a  mw 

BENCH  GULCM 
HESNO  wa  AlfiPOBT 
HIANI  GOVtRNMENI  CAMP 
ULLESrON  ABROUES  RANCH 
ULLERTON  DAM 
OLLERION  HILLCREsr  BE. 
GABBERVILLE 
GABOEN  VALLEt  2  S 

I  GASQUET  RANGER  STATION 

j  GEM  LAKE 

I  GEOBGEIOWN 

I  GEORGETOmN  BANGEB  STA 

GEBSEB  BANCH 
I  GEftLE  CREER  CAMP 

GIANT  FOREST 

GIBRALTAR  0AM  NO  2 

GILLESPIE  FIELD 

GILROV 


1  N£ 
ft  ENE 


Gl LROY 

GLENOALE   STAPEN  FC  295&!  31.50 
GLENDORA  WEST   FC  185 
GLENNVILLE 

GLENNVILLE  FULTON  RS 


COUNTY 


PLACER 

SISKIYOU 

MOOOC 

MENDOCINO 

MENDOCINO 

DEL  NORTE 

SISKIYOU 

SISKIYOU 

SONOMA 

SANTA  CRU; 

SHASTA 

FRESNO 

FBESNO 

ORANGE 

ORANGE 

ORANGE 

HUMBOLDT 

EL  DORADO 

DEL  NORTE 

MONO 

EL  DORADO 
EL  DORADO 
SANTA  CLARA 
EL  DORADO 
TULARE 

SNTA  BARBARA 
SAN  DIEGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLABA 


I  RUN 

,  9  ENE 
GOOSE  LAKE  WEST 
GRACE  MEADOW 
GRANITE  SA51N 
GRANT  GROVE 

GRASS  LAKE   Hwr  Ml 
GRASS  VALLEY 
GRASS  VALLET 


NID 


GREENLAND  RANCH 
GHEENV 1 Ew 

LLE  ranger  STA 
■  FLATS 
GRIZZLY  PEAK 
GROVELANT  2 

grovelanc  ranger  sta 

GUERNEVILlE 

HAINES  CANYON 

LOWER  FC  ibi, 
HAINES  CANYON 

UPPER  FC  367 
HAIwEE 

HALF  MOON  dAY  2  NNW 
HAMILTON  BBANCH  PH 
HAMILTON  AIR  FORCE  BASE 

HANFOflO 
HANSEN  DAM 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 
HARRIS  GAGING  STATION 
HARRISON   GULCH  RS 

Y  L  ENCLE6R1&HT  Of 
CREEK  BS 
CREEK  PH  NO  1 
lELD  PUMPING  PLANT 
HAYFORK  RANGER  STATION 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
3i>63  K.ERN 
I  3ft6S  KERN 
i  3<.91,  PLACER 
3S02[  SAN  BENITO 
3510  MOOOC 
I  3529|  TUOLUMNE 
I  SSftei  FBESNO 
!  355l'  TULARE 

V  SSbft,  SISKIYOU 
35711  NEVADA 
357ii,  NEVADA 
3576  SONOMA 
36031  INTO 
j  361*.j  SISKIYOU 

36'.9  EL  DORADO 
'  355i!  CONTRA  COSTA 
I  3669j  TUOLUMNE 


LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 
INYO 

SAN  MATEO 
PLUMAS 


3704 
3710 
371*. 
3725 
373<.  MARIN 


KINGS 

LOS  ANGELES 

SISKIYOU 

SNTA  BARBARA 

SHASTA 

NEVADA 

SHASTA 

SHASTA 

RIVERSIDE 

TRINITY 


.  ESE 
HEALDS9URG 
HEALDsauRG  2  E 
HEMET 

HEMEI  OESerJVOIR 
HENSHAw  [AM 


SE 


HERNANOE , 
HESPEBIA 
HETCH  HEICMY 

HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 

HILTS 

MOSERGS 

HOCKETT  MEADOWS 

HOEGEES  FC  6U  A 
MOLL  1  STEP 
HOLLISTEO  2 
HONEYOEw  i  WSW 
HOOP* 

HOOPA  2  SE 

HQPLAND  e  NE 

HOPLANO   LARGO  STATION 


3663  ALAMEDA 
3675  SONOMA 
3878  SONOMA 
3996;  RIVERSIDE 
3999|  RIVERSIDE 
391'.|  SAN  DiEGO 
3925   SAN  BENITO 
3928   SAN  BENITO 
3935   SAN  BERDINO 


MUASNA 

HUCKLEBERRY  LAKE 
HUNTER  OlsT  GRAVES  RCh 


LAKE 

SISKIYOU 
LAKE 
TULARE 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
SAN  BENITO 
HUMBOLDT 
HUMBOLDT 

HUMBOLDT 
LAKE 

MENDOCINO 
TULARE 

SN  LUIS  OBPO 

TUOLUMNE 

TEHAMA 

CALAVERAS 

FRESNO 

TRINITY 


iOLEWILD  HWY  MNTNC  ST  ft 
I  OR  I A 

lOYLLWiLD  BANGEB  STA 
IMPERIAL 
INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE  ONION  VLY 
INDIO  U  S  DATE  GARDEN 
INYOKEBN 

INYOkERN  ARMITAGE 
lONE 


IOWA  HILL 

1  RON  MOUNTAIN 

IRON  MOUNTAIN 

JESS  VALLEY 

JOMNSONOALE 

JOSHUA  THEE 

JULIAN 

JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  0AM 
KAISER  MEADOWS 


KEE  oanCm 

KELLOGG 

"ELSEYVlLLE 

KELSEYVILLE   l.  Sw 

KENTFIELO 

kEBLINOEB 

KEBN  RIVER    INTAKE  NO 
'KERN  RIVER  PH  NO  1 
KERN  RIvER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

KETTLEMAN  STATION 


KNEELAND  10  SSE 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
KORBEL 

KYBUR2  STRAWBERRY 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LAFAYETTE  2  NNE 


I  '■('12 


'.202,  DEL  NORTE 
t20<.  SAN  BENITO 
*211  BivERSIDE 
fcZ23'  IMPERIAL 

:  4232)  INYO 

'  1.235!  INYO 
4259  RIVERSIDE 
42  78  KERN 
42801  KERN 
42831  AMADOR 

4288  PLACER 
4297   SAN  BERDINO 
i  4298:  EL  DORADO 
I  4374  MOOOC 
4389'  TULARE 

SAN  BERDINO 
SAN  DIEGO 
SAN  DIECO 
SNTA  BARBARA 
I  4442  FBESNO 

4467  SAN  BERDINO 
,  4480  SONOMA 
4488  LAKE 
4493  LAKE 
4500  MARIN 
4508   SAN  JOAQUIN 
4518  TULARE 
4520  KERN 
4523  KERN 
4534  KINGS 


KINGS 
SHASTA 
MONTEREY 
DEL  NORTE 
HUMBOLDT 
STANISLAUS 
HUMBOLDT 
EL  DORADO 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 


4S44 
4555 
4577 
4587; 
4590 
4602i 
4616 
4628 
46  33 


41  51 
39  27 
39  24 
41  52 


40  42 
36  46 
36  59 


36  54 
38  55 

37  22 


37  00 
37  02 
37  06 


37  38  09 
11  36  S2 
11    36  44 


39  13 
38  26 
36  27 


34  16 

36  08 

37  29 
40  16 


33  40 

33  14 
36  25 

36  18 

34  25 

37  57 

38  56 
42  00 
38  51 
36  22 

33  03 

34  13 
3b  51 
36  51 
40  14 


36  11 
35  05 
38  06 


32  51 
19!  36  48 
19|  36  46 

6  35  39 
35  41 
16  38  20 

39  05 

34  08 
38  42 
41  16 

35  58 
34  08 

33  05 

33  06 

34  29 


37  57 

37  41 

35  57 

35  28 


40  S2 
38  48 
34  14 


20  50 
23  19 
20  08 
23  48 


22  43 

22  51 

23  15 


19  08 

20  SI 

20  48 

21  29 

20  23 

18  46 

19  41 
16  58 

21  34 
21  26 
21  20 


IB  42 
16  40 

20  52 

21  18 

20  30 
19  36 
18  36 
18  58 

22  12 

21  02 
21  04 


18  15 

17  57 
22  27 

21  05 

22  31 

19  40 

18  25 

23  23 

20  25 
22  58 

21  16 
21  30 


21  56 

22  52 
22  50 
16  57 
16  40 

16  46 
20  55 
20  42 

17  18 


22  54 
22  38 

22  43 
la  39 

17  08 

18  02 
21  24 

21  24 
24  09 

23  40 

23  39 
23  00 
23  07 

18  37 
20  22 

19  45 

22  33 

20  22 
19  13 

23  27 


18  20 

16  15 

17  49 


20  51 
15  06 
20  21 


16  32 
22  40 
22  50 


20  05 

21  52 
21  06 
24  02 


23  57 
20  09 
18  15 
22  06 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


L  J  FEE 

CALIF  *  WESTERN  R  « 
U  S  HB  OBSERVER 
WILLIAM  R  BATON 
CARL  C  CBAMER 
U  S  FOREST  SERVICE 
C  A  CALL 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

MRS  CLARA  JONES 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  Sub  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLERTON  MUN  W  OEPT 
MRS  N  E  PANCOAST 
B  C  KYLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  ECEC  POWER  CO 


8REE0LOVE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  HILDA  ORAGH] 
U  S  HEATHER  BUREAU 
US  NAT   PARK  SERVICE 
SANTA  BARBARA  WTR  DEP 
SAN  DIEGO  COUNTY 
GILROy  FIRE  DISTRICT 

william  j  kickham 
seth  e  auseb 

balph  stapenhobsi 
mbs  l  m  west 

KEBN  CO  FSTRY  ♦  F  0 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  F  WALL 
MRS  ALTA  M  BOGUE 
1    C  EVERLY 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
US  NAT  PARK  SERVICE 

MBS  ALBERTA  GOOOE 
CARL  £  BEYER 
NEVADA  IRRIG  0  I  SI 
HOMER    L  PARNELL 
US  NAT  PARK  SERVICE 
MRS  Emma  r  pereira 
U  S  FOBEST  SERVICE 
MRS  LAURA  B  CEOERLOF 
CITY  OF  BERKELEY 
DUANE  j  COx 


JAMES  P  KINDRED 

JAMES  P  KINDRED 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
SAN  MATEO  DEPT  AGR 
ALBION  A  SARGENT 
U  S  AIR  FORCE 

STATE  OIV  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
OLIN  LEWIS 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 

P   G   +   E  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 

MRS  ABBIE  S  DRENNAN 
CITY   FIRE  DEPARTMENT 

w  F  IvERSEN 
LAKE  HEMET  MUN  WATER 
LAKE  HEMET  MUN  WATER 
VISTA    IRRIG  DIST 
MAX  D  LEY 
MRS  CLORENE  AKERS 
ROY  £  WALTERS 
HETCH  HETCHY  1 


SUP 

DANNY  Blackburn 

FBulT  GROWERS  SUP  CO 
GEORGE  G  hOBERG 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
LOUIS  LUEBkERT 
CITY  OF  HOLLISTER 
ARTHUR  W  HOLSWOBTH 
MRS  ANNE  M  ADAMS 
Bur    INDIAN  AFFAIRS 

MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 

MRS  Christine  m  huff 
CLIFFORD  w  CRAWFORD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  ANN  ROTTA 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
MRS   IRENE  GRAVES 
P  G  ♦  E  COMPANY 
SO  CALIF  EDISON  CO 
MRS  FRANCES  V  MOSS 

STATE  OIV  OF  HWYS 
NEW    IDRIA  0-S  MIN  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
L  A  WTB  ♦  PwR  DEPT 
L  A  WTB  *  PwR  DEPT 
AGB  BESEARCH  SERVICE 
KEBN  CO  FIRE  DEPT 
U  S  N  0  T  S 
STATE  OIV  OF  HWYS 

I  E  ROSE 

METBO  WATER  DEPT 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WALTER  CANTRALL 

U  S  FOREST  SERVICE 

DESEBT  JOUBNAL  PUB  CO 

2EN0S   Y  COLEMAN 

CHARLES  VILINEK 

JOHN  K  CHASE 

SO  CALIF  EDISON  CO 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MBS  RUTH  F  RuBINOU 

JOSEPH  J  Glebe 

MRS  KAREN  V  BACCl 
MISS  BETSY  A  KLEIN 
PAC  COAST  AGGREGATES 
ALGOT  I  L0F6ERG 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
STANDARD  OIL  CO  CAL 

P  G  ♦  E  COMPANY 
P  G  ♦  E  COMPANY 
STATE    DIV  OF  FSTRY 
HAROLD  DEL  PONTE 
0  LEE  EMERSON 
RAYMOND  MILLMS 
DENNIS  L  EMMONS 
MARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VLY  CO  W  0 
ROSS  R  SANBORN 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t  1 

LATITDDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

> 
U 

SPECIAL  1 

464  7 

33 

33  32 

117  47 

56 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

46  50 

33 

33  33 

117  48 

210 

L  8  WATER  DISTRICT 

4660 

37  19 

122  16 

6  70 

6P 

JAMES  C  ALLEN 

34 

38  28 

120  01 

7500 

DEPT   WATER  RESOURCES 

4671 

SAN  BERDINO 

34  15 

117  12 

5250 

5P 

5P 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 

4675 

18 

41  38 

120  13 

4613 

2P 

2P 

CLOSED  10/13/60 

4679 

TUOLUMNE 

3T 

37  58 

119  53 

S 

HETCH  HEICMY  WIR  SUP 

46  90 

40  01 

123  24 

3164 

LEONARD  M  MILLER 

LAKEPORT 

4701 

LAKE 

2: 

39  02 

122  55 

1342 

5P 

5P 

CHARLES  E  HE  IN 

LAKEPORT  SCS 

LAKE 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

19 

37  13 

lie  37 

9065 

VAR 

s 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

23 

40  S3 

122  23 

1075 

ep 

8P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SAN  DIEGO 

2S 

32  52 

116  54 

445 

HELU   IRRIG  DIST 

8 

39  19 

120  38 

5156 

5P 

5P 

P  G  •  E  COMPANY 

4714 

39  20 

120  38 

4960 

4P 

P  G  ♦  £  COMPANY 

4726 

3: 

33  10 

117  00 

1500 

ESCONDIDO  MTL  WIR  CO 

33 

32  46 

117  01 

5P 

5P 

LA  MESA  F 1  HE  OEPT 

15 

34  42 

lie  09 

2350 

MID 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LA  PANZA  RANCH 

SN  LUIS  06P0 

24 

35  23 

120  10 

1550 

ABE  E  ZIMMERMAN 

LA  PORTE 

4773 

PLUMAS 

39  41 

120  58 

4975 

MICHAEL  C  LIBBEY 

e 

39  41 

121  ,29 

506 

5P 

P  G  •  E  COMPANY 

4838 

41  44 

121  31 

SA 

BA 

US  NAT  PABK  SERVICE 

4851 

MENDOC 1  NO 

39  42 

123  29 

1640 

EDWARD  E  DOWNING 

4863 

10 

34  50 

lie  52 

3565 

eA 

KERN  CO  FIRE  DERI 

33 

34  05 

118  53 

1600 

L  A  Co  FIRE  DEPT 

46S0 

23 

39  09 

122  26 

1330 

7A 

MATTHEW  J  KEEGAN 

4684 

120  15 

255 

5P 

5P 

MERCED  CO  FIRE  OEPT 

LEMON  COVE 

TULARE 

36  23 

119  02 

513 

5P 

5P 

KAWEAH  LEMON  CO 

LEWIS  CR  KINGS  CANYON 

4920 

FRESNO 

11 

U  S  WEATHER  BUREAU 

36  11 

7P 

FRANK  DE  CHAINE 

13 

34  19 

118  18 

2750 

CORPS  OF  ENGINEERS 

21 

40  54 

121  11 

8a 

MRS  KAImERINE  £  HINDS 

26 

34  07 

1250 

545 

7A 

7< 

MRS  M    1  OUARTERMAN 

34  28 

117  45 

3820 

6P 

MRS  E  A  EBERLE 

5017 

24 

121  05 

8A 

ARCHIE  M  WEFERLING 

5023 

33 

32  59 

117  15 

200 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

LODI 

503; 

SAN  JOAOUIN 

K 

38  07 

121  17 

5P 

5P 

5P 

LODI    SEWAGE   TREAT  PL 

LOGAN  MEADOW 

MADERA 

3400 

SO  CALIF  EDISON  CO 

5064 

32 

120  29 

68 

LOMPOC  SEW  TREAT  PL 

19 

36  27 

118  03 

3790 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

5074 

121  23 

420 

8A 

EDWARD  C  GERLACH 

5078 

37 

38  11 

120  01 

5200 

U  S  FOREST  SERVICE 

5082 

13 

IIB  12 

3P 

lOP 

5085 

13 

33  49 

I  18  09 

34 

MID 

MID 

U    S  WEATHER  6UBEAU 

18 

39  41 

120  01 

5060 

lOP 

Charles  h  gray 

5098 

10 

35  16 

lie  26 

2720 

CHARLES  W  POOLE 

lOS  ALAMOS 

5101 

SNTA  BARBARA 

3; 

120  17 

565 

8A 

HENRY  R  G£W£ 

LOS  ANGELES  W6  AIRPORT 

LOS  ANGELES 

33  56 

MID 

MID 

U  S  WEAIHER  BUREAU 

51  15 

LOS  ANGELES 

34  03 

118  14 

312 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  BANOS 

5116 

27 

37  03 

120  51 

125 

6P 

7A 

ROGER  C  RICE 

5119 

36  53 

120  56 

660 

SS 

ARBURUA  RANCH 

5123 

37  13 

428 

5P 

CITY  F 1  RE  DEPARTMENT 

LOS  GAIOS  4  SW 

5125 

SANTA  CLARA 

37  11 

122  02 

2215 

9A 

ISADOR  MILLER 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

5147 

34  33 

1029 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

5151 

35  37 

119  41 

265 

KERN  CO  FSIRY  *  F  0 

5160 

37 

38  01 

119  53 

6500 

VAR 

LOWER  OTAy  reservoir 

5162 

SAN  DIEGO 

3: 

32  37 

116  56 

500 

SAN  DIEGO  WIR  OEPT 

LOYAL  TON 

5171 

SIERRA 

39  41 

120  15 

8A 

ROLLO  LARSEN 

5182 

34  26 

116  58 

3015 

SS 

SS 

ROY  A  FLETCHER 

LUCIA  wILLOW  SPRINGS 

5184 

35  53 

121  27 

355 

STATE  OIV  OF  HWYS 

5212 

28 

117  20 

1160 

34  12 

117  27 

2250 

2P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

5218 

28 

34  14 

117  29 

2760 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MADELINE  MNTNC  STA 

5231 

21 

41  04 

120  26 

5300 

8A 

ROBERT  P  LESLEY 

5233 

27 

36  58 

120  04 

268 

8a 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

5244 

17 

40  27 

123  32 

2775 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAGIC  MOUNTAIN 

52  5( 

LOS  ANGELES 

2'. 

34  24 

118  17 

4450 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MAHNKE 

LAKE 

MRS  M  £  MAHNKE 

5284 

19 

37  37 

119  02 

9500 

VAR 

s 

DEPT   WATER  RESOURCES 

5296 

SAN  JOAOUIN 

27 

36  02 

121  34 

10 

VAR 

VAR 

VAR 

JESSE  FIERRO 

MANZAN 1 TA  LAKE 

5311 

23 

40  32 

121  34 

5850 

8A 

eA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

5326 

28 

33  54 

117  15 

1533 

5338 

10 

35  05 

119  23 

680 

8P 

8P 

5346 

27 

37  29 

119  58 

2011 

9a 

MARKLEE V  I LLE 

5356 

3 

38  42 

119  47 

5546 

MARTINEZ   3  S 

5371 

37  58 

122  08 

225 

MARTINEZ    3  SSE 

537i 

CONTRA  COSTA 

"* 

37  56 

122  06 

278 

BA 

CHARLES  P  WEAVER 

MARTINEZ  FIBE  STATION 

CONTRA  COSTA 

9A 

CITY   FIRE  DEPARTMENT 

MARySV I LLE 

5385 

8 

39  09 

121  36 

9A 

MARYSVILLE  F|R£  DEPT 

TUOLUMNE 

37 

37  53 

119  51 

4515 

5P 

CITY  SAN  FRANCISCO 

MC  CART MY  POINT  RS 

5444 

I E  H  A  MA 

23 

40  11 

121  41 

3800 

VAR 

5 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MC  CLOUD 

5449 

S I SK 1  YOU 

21 

122  08 

3300 

THOMAS  WILLIAMS 

MEADOW  LAKE 

54  96 

27 

37  05 

119  26 

4485 

7A 

RADIO  STATION  KRFM 

5502 

R I  VERS  I DE 

33  33 

116  02 

-175 

8A 

8A 

D  B  W  ALEXANDER 

MEDIC INE  LAKE 

5505 

SI SK 1  YOU 

12 

41  35 

121  37 

6726 

VAR 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MENDOIA  0AM 

5526 

27 

36  47 

120  22 

7A 

FRANK  F  MOITOZA 

MERCED  FIRE  STATION  2 

5532 

MERCED 

37  18 

120  29 

169 

4P 

CITY  OF  MERCED 

MERCED  2 

MEBCED 

14 

MERCED  IRBIG  OlST 

MERGE Y  HOI  SPRINGS 

5550 

27 

120  52 

1  165 

5P 

MERCEy  HOT  SPRINGS 

MEYERS    INSPECTION  STA 

5572 

EL  DORADO 

36 

36  51 

120  01 

6342 

2P 

STATE    OF  CALIFORNIA 

MICHIGAN  BLUFF 

5566 

39  03 

120  44 

3500 

ROBERT  C  whEElER 

M I DDLE  town 

5596 

23 

38  45 

122  37 

1122 

BA 

SIATE  OIV  OF  FSTRY 

M I DDLEWATER 

119  49 

803 

5P 

5A 

UNION  OIL  CO  OF  CAL 

MILFORD  LAUFMAN  RS 

5623 

18 

40  08 

120  21 

4660 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILL  CREEK  NO  2 

5629 

SAN  BERDINO 

26 

34  05 

117  02 

2940 

3P 

3P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILL  CREEK  INTAKE 

56  32 

SAN  BERDINO 

34  05 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILD  5  NE 

566^ 

TULARE 

36  17 

118  46 

3400 

MRS  ETHEL  WALKEB 

MINERAL 

IEMAMA 

9A 

8A 

US  NAT  PARK  SERVICE 

9 

36  26 

lie  35 

7975 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

5713 

HUMBOLDT 

40  12 

123  46 

400 

5P 

HAROLD  R  CHACE 

MITCHELL  CAVERNS 

5721 

SAN  BERDINO 

6 

34  56 

115  32 

4310 

5P 

5P 

CAL  DIV  BEACH  *  PKS 

MITCHELL  MEADOW 

5723 

36  45 

116  43 

9700 

M*D 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO 

5738 

STAN  1 SLAUS 

37 

37  39 

121  00 

MID 

MODESTO   IRRIG  OlST 

MODESTO  2 

5741 

STAN ISLAUS 

37 

37  36 

121  00 

92 

CITY  OF  MODESTO 

MOJAVE 

5756 

6 

35  03 

118  10 

2735 

8A 

KERN  CO  FIRE  DEPt 

MONACHE  MEADOWS 

5777 

36  13 

118  10 

8000 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

57  79 

MONo"^ 

3B 

38  01 

119  09 

6520 

5P 

5P 

MONO  INN 

MONTAGUE   3  NE 

5785 

SISKIYOU 

TOM  W  WILLIAMS 

MONTEREY 

MONTEREY 

36  36 

121  54 

335 

SS 

SS 

ROBERT  W  JOHNSON 

MONTGOMERY  CREEK  2  SSW 

5609 

21 

121  56 

AARON  SMITH 

MONTICELLO  DAM 

5618 

23 

38  30 

122  07 

505 

9A 

US  BUR  RECLAMATION 

MOORPABK    1  SSE 

5623 

VENTURA 

33 

34  17 

118  53 

520 

BA 

US  SOIL  CON  SERVICE 

MORENA  DAM 

5840 

SAN  DIEGO 

33 

32  41 

116  31 

3075 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

MORGAN  HILL  2  E 

58*4 

SANTA  CLARA 

37  08 

121  37 

225 

8a 

MRS  ihelma  f  downer 

MORGAN  HILL  6  WNW 

5646 

SANTA  CLARA 

20 

37  09 

121  46 

660 

MANUEL  V  ROSE 

MORGAN  HILL  SCS 

5853 

SANTA  CLARA 

20 

37  08 

121  39 

350 

US  SOIL  CON  SERVICE 

MORONGO  VALLEY 

5663 

SAN  BERDINO 

34  03 

116  34 

2580 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MORBO  BAY  FIRE  OEPT 

5866 

SN  LUIS  OBPO 

* 

35  22 

120  51 

115 

5P 

5P 

MORBO  BAY  F  P  DIST 

MORRO  BAY  3  N 

5669 

35  25 

120  51 

670 

MIO 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MOUNTAIN  PASS 

SS90 

SAN  BERDINO 

115  32 

4735 

tOA 

lOA 

MOUNTAIN  PASS  SCHOOL 

MOUNT  BALOY  FC  8SG 

SAN  BERDINO 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOUNT  OANAHER 

5909 

EL  DORADO 

1 

38  45 

120  40 

340B 

BA 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

S91S 

CONTRA  COSTa 

37  52 

121  56 

2100 

TA 

7A 

CAL  DIV  BEACH  •  PARK 

MOUNT  HAMILTON 

SANTA  CLARA 

121  39 

4206 

IIP 

IIP 

U  S  WB  OBSERVER 

MOUNT  HEBRON  11  ESE 

5940 

SISKIYOU 

12 

41  44 

111  48 

4380 

6P 

JOHN  L  PARSONS 

MOUNT    HEBRON   RANGER  STA 

5941 

SISK I  YOU 

12 

122  00 

4250 

•  A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOUNT  MADONNA 

5973 

SANTA  CRUZ 

20 

37  01 

121  43 

1800 

JACK   1  SCHELL 

MOUNT   SHASTA  SKI  BOWL 

5960 

SISKIYOU 

23 

41  22 

122  12 

7841 

9A 

MOUNT   SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT   SHASTA  SLOPE 

5982 

SISKIYOU 

23 

41  22 

122  14 

7500 

VAR 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MOUNT   SHASTA  w6  CIlY 

5983 

SISK I  YOU 

23 

41  19 

122  19 

3544 

MID 

:  Hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MOUNT  TAMALPAIS  2  SW 

5996 

MARIN 

IT 

37  54 

122  36 

1475 

CALIF  OIV  BEACH  •  PKS 

MOUNT  WILSON  FC   338  B 

6006 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

lie  04 

5709 

4P 

U  S  wB  OBSERVER 

MUlR  WOODS 

6027 

MARIN 

17 

37  54 

122  34 

9A 

US  NAT  PARK  SERVICE 

MUMBO  BASIN 

6032 

TRINITY 

35 

41  12 

122  32 

5700 

VAR 

OEPT  WATER  RESOURCES 

NAC [MIEnTO  dam 

6056 

SAN  LUIS  OBPO 

24 

35  46 

120  53 

770 

4P 

MONTEREY  CO  FCWCO 

6065 

NAPA 

n 

38  IS 

122  17 

16 

7A 

EARL   S  GIPSON 

rNAPA  STATE  HOSPITAL 

6074 

NAPA 

17 

38  17 

122  16 

60 

SP 

5P 

JOHN  F  ALLEMANI 

NAVARRO  1  NH 

6105 

MENDOCINO 

17 

39  10 

123  34 

220 

MASONITE  CORPORATION 

381  - 


STATION  INDEX 


CONTINUED 


INDEX  NO.  1 

1 

PrMIMTV  ■ 

u  n  1 1 

LATITUDE 

LONGrrODE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1    TEMP.  1 

si 
5 
G 

SPECIAL 

SAN  BERDINO 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AlBPORT 

SAN  BERDINO 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

NEENACH 

LOS  ANGELES 

5P 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

NEVADA  CITY 

NEVADA 

BA 

CITY  OF  NEVADA  CITY 

NEWARK 

ALAMEDA 

SA 

8A 

LESLIE   SALT  COMPANY 

NCweUBY   PAOK   «.  SW 

VENTURA 

RANCHO  SIERRA  VISTA 

NEWHALL  SOLEDAD  FC  33  C 

LOS  ANGELES  2 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

NEWHALL  U  S  RANGER  STA 

LOS  ANGELES  J 

U  S  FOREST  SERVICE 

NEWMAN  2  HM 

STANISLAUS  2 

5P 

RICHARD  A  SMITH 

NEW  PINE  CBEEK  2  E 

6173 

MODOC  2 

1  41  59 

120  16 

5290 

8a 

ARTHUR  A  LENKEII 

NEWPORT  BEACH  HAP60R 

6175 

ORANGE 

33  36 

117  53 

5P 

5P 

NEWPORT   HARBOR  DEPT 

NICOLAUS 

SUTTER 

9A 

RECLAMAT ION  OlST  1001 

NILAND 

IMPERIAL    IRHIG  DI5T 

NIPOMO  ;  NW 

SN  LUIS  OBPO  3 

8A 

ANDREW  MEHLSCHAU 

NORTH  FORK  BANGER  STA 

MADERA  2 

7  37  14 

119  30 

2630 

5* 

U  S  FOREST  SERVICE 

INOBTH  HOLLYWOOD 

LOS  ANGELES  1 

SN  FERNDO  VLY  TIMES 

MARIN 

EDWARD  L  THOMPSON 

oakoale  woodward  dam 

STANISLAUS 

215 

SA 

SA 

S  SN  JOAOUIN  IR  Disr 

OAK  KNOLL   RANGER  STA 

SISKIYOU  1 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

OAKLAND   W6  AIRPORT 

6336 

ALAMEDA 

4   37  44 

122  12 

3 

MID 

MID 

:  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

OAKVILLE    1  WNW 

6351 

NAPA  1 

7  38  27 

122  25 

160 

ALLAPD  A    CALKINS  JR 

OAKVILLE  >>  SW 

NAPA  1 

7  38  23 

122  28 

1465 

RICHARD  PLE INER 

OCCIDENTAL 

SONOMA 

7A 

ANDREW  J  BLANEv 

iroCEANSlDE  CAMP 

PENDLETON 

6377 

SAN  DIEGO 

3  33  13 

117  24 

4P 

U  S  MARINE  CORPS 

OCEANSIDE  PUMPING  PLANT 

SAN  DIEGO 

OCEANSIDE  WATER  DEPT 

OCOTILLO  WELLS 

SAN  DIEGO 

175 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OILFIELDS  JOAOUIN  RIDGE 

6395 

FRESNO  2 

7   36  18 

120  24 

3620 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

OJAI 

6399 

VENTURA  3 

3  34  27 

119  15 

750 

5P 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

OLINDA 

ORANGE  2 

6  33  55 

117  51 

490 

SA 

HERSCHEL  P  CLAUSEN 

SHASTA  2 

3  40  29 

122  37 

980 

7A 

MRS  BEATRICE  RYAN 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 

6465 

LOS  ANGELES  2 

6  34  15 

118  06 

4250 

5P 

LONG  BEACH  SCh  DIST 

ORANGE  COUNTY  BESERVOIR 

6'.73 

ORANGE  2 

6   33  56 

1  17  53 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  cove 

61.76 

FRESNO 

9  36  37 

119  18 

431 

lOA 

lOA 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

HUMBOLDT  1 

7  41  20 

124  02 

CAL  DIV  BEACH  +  PARK 

ORICK   10  SE 

6'.  99 

HUMBOLDT  1 

2  41  u 

123  55 

2475 

SA 

AUSTIN  E  LYONS 

ORLAND 

6506 

GLENN  2 

3  39  45 

122  12 

254 

eA 

8A 

OBLAND  UNIT  WU  ASSN 

ORLEANS 

6508 

HUMBOLDT 

2  41  18 

123  32 

5P 

5P 

E  J  ANDERSON 

OROVILLE 

6521 

BUTTE 

8  39  30 

171 

11  A 

llA 

CITY  OF  OROVILLE 

OROVlLLE  7  se 

6523 

BUTTE 

e   39  26 

121  29 

530 

6P 

6P 

MRS  ALBERTA  FOOTE 

OROVILLE  BRIDGE 

6525 

BUTTE 

8  39  31 

121  34 

220 

7A 

ROBERT  E   SK INNER 

OROVILLE  RANGER  STATION, 

652S 

121  34 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

OSTRANDER  LAKE 

6552 

MARI POSA 

4  37  38 

119  33 

VAR 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

OXNAflO 

6569 

VENTURA 

3  34  12 

119  II 

49 

6P 

8A 

CITY  OF  OXNARD 

OZENA 

65  76 

VENTURA  3 

0  34  42 

119  19 

3705 

5P 

JEFF  SUTLER 

PACHECO  PASS 

6583 

MERCED  2 

U  S  8UR  RECLAMATION 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

120  30 

8A 

FLOYD  R  POOLE 

PACOIMA  0AM  FC   33  A-E 

LOS  ANGELES 

5P 

E   K  BABR 

PAICINES  OHRwALL  RANCH 

6610  SAN  BENITO  2 

121  22 

SA 

JOHN   P  OHSWALL 

6621 

LOS  ANGELES 

6  34  35 

U8  07 

2655 

5P 

5P 

PALMDALE    IRRIG  DIST 

PALMDALE  2  NE 

6625 

LOS  ANGELES 

6  34  36 

118  06 

2583 

PALMDALE    IRRIG  DIST 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

6627 

LOS  ANGELES 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

PALM  SPRINGS 

6635 

RIVERSIDE 

6  33  49 

5P 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

PALO   ALTO  C 1 TY  hall 

66 1.6 

SANTA  CLARA 

SA 

ENGINEER ING  DEPT 

PALOMA 

6650-  MONIEREY  1 

4  36  21 

121  30 

1835 

JAMES  A  BELL 

PALOMAR  MTN  OeSEflVATORT 

6657 

SAN  DIEGO 

MID 

PALOMAR  OBSERVATORY 

PALOS  VERDE5  EST   FC  (.30 

6663 

LOS  ANGELES 

PANOCHE 

6675 

SAN  BENITO  2 

7  36  36 

120  50 

1265 

SS 

HISS  LILY  BERG 

PANOCHE  JUNCTION 

FRESNO  t 

DEPT  WATER  RESOURCES 

PARADISE 

6685 

BUTTE  d 

3  39  46 

121  37 

1750 

8A 

SA 

PARADISE  CEMETERY 

PARADISE  MEADOW 

TUOLUMNE 

7  38  03 

119  40 

7700 

METCH  MEtCHY  WTR  SUP 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

SAN  BERDINO 

5  34  17 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

PAHRFIELO 

6703 

MONTEREY 

4  35  53 

TA 

HERBERT  H  DURHAM 

PARKFIELD  7  NNW 

MONTEREY 

RAULSTON  P  MORRISON 

PASADENA 

6719 

LOS  ANGELES 

PASADENA  WATER  DEPT 

PASK.ENTA  RANGER  STATION 

6726 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

PASO  ROBLES 

SN  LUIS  OBPO 

CUT  OF  PASO  ROSLES 

PASO  ROBLES  5  NW 

67  36 

SN  LUIS  08P0  < 

FRANC  IS  f  NELSON 

PASO  BOBLES  FAA  AIRPOBI 

67<t2 

SN  LUIS  OBPO 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

7A 

HUDSON  RANCH 

PAYNES  CREEK 

6761 

TEHAMA  , 

3  40  20 

121  54 

1850 

7A 

MRS  ANITA  V  KUNKLER 

PEAR  LAKE 

6767 

TULARE 

CORPS  OF  FNGINEERS 

PETALUMA  FIRE  STATION  2 

6326 

SONOMA 

5P 

PETALUMA   F [RE  OEPT 

PETALUMA    1  N 

6629 

SONOMA 

7   38  15 

122  38 

VICTOR  E  CHAIX 

PIEORA 

6857 

FRESNO 

7A 

MRS   IDA  H  AKERS 

PIEDRA  8LANCA  GUAOP  STA 

6862 

VENTURA  d 

VAR 

VENTURA  COUNTY  FCD 

PINE   CANYON  PATROL 

STATION  FC  321  E 

6891 

LOS  ANGELES  i 

5P 

LOS  ANGELES  FIRE  DEPT 

PINNACLES  NATIONAL  MON 

6926 

SAN  BENITO 

US  NAT  PARK  SERVICE 

PIRU  2  esE 

6940 

VENTURA 

9  34  24 

US  45 

730 

7A 

CAMULOS  RANCH 

PISMO  BEACH 

6943 

SN  LUIS  OBPO 

4  35  08 

120  36 

80 

SP 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE  5 

69'.6 

SHASTA 

P  G  ♦  E  COMPANY 

LAKE 

AUBREY  w  PUTS 

PLACERVILLE 

EL  DORADO 

1    38  44 

120  48 

eA 

P  G  +  E  COMPANY 

PLACERVILLE  IFG 

6962 

EL  DORADO 

120  44 

2755 

8A 

eA 

8A 

INST  FST  GENETICS 

PLACERVILLE    1  W 

EL  DORADO 

1    38  44 

120  49 

1  785 

CITY  OF  PLACERVILLE 

PLYMOUTH 

7000 

AMADOR 

6  38  29 

BA 

LORRIN  L  CRAIN 

POINT  ARENA 

7009 

MENOOC INO 

6A 

JAMES  D  MOUNGOVAN 

POINT  ABOUELLO  W6 

SNTA  BARBARA 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LIGHT  STATION 

7016 

SNTA  BARBARA 

3  34  34 

120  39 

92 

UP 

U  S  COAST  GUARD 

POINT  PieORAS  6LANCAS 

7024 

SN  LUIS  OBPO 

1  IP 

U  S  COAST  GUARD 

POMONA 

7050 

LOS  ANGELES 

&|  34  04 

5P 

J  E  AOAMSON 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

7070 

CONTRA  COSTA 

6A 

U   S   NAVAL  MAGAZINE 

PORTEBVILLE 

7077 

TULARE 

JOHN  H  0AY9ELL 

PORTOLA 

7085 

PLUMAS 

4P 

REUBEN  0  OALTON 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

TULARE 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEY  3  E 

7096 

TULARE 

7a 

CLOSED  9/1/6O 

POTTER  VALLEY   J  NNW 

7107 

MENDOCINO 

OTTO  R  HUGHES 

POTTER  VALLEY  3  SE 

7108 

MENDOC iNO 

2  39  18 

123  04 

uoo 

RUSSELL  E  NEAR 

POTTER  VALLEY  PWR  HOUSE 

7109 

MENDOC INO 

3P 

3F 

P  G  ♦  E  COMPANY 

POWAY  VALLEY 

7111 

SAN  DIECO 

117  04 

^44  0 

POwAY  MUN  WATER  DISr 

PRADO  DAM 

7123 

RIVERSIDE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PRIEST  VALLEY 

7150 

MONTEREY 

SS 

NELSON  M  PALMER 

QUAKING  ASPEN 

7179 

TULARE 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OUINCY  RANGER  STATION 

7195 

PLUMAS 

U  S  FOREST  SERVICE 

RAMONA  SPAULDING 

7231 

SAN  DIEGO 

6f 

LOUIS  a  SPAULDING 

RANCHITA 

7244 

SAN  DIEGO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BANDSBURG 

7253 

KERN 

KERN  CO  FIRE  DEPI 

RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 

7272 

7   37  22 

119  54 

1360 

ROBERT  H  WHIPPLE 

RED  BLUFF  we  AIRPORT 

7292 

TEHAMA 

40 

341 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

REDDING  1  SE 

7295 

SHASTA 

CITY  OF  REDDING 

REDDING  FIRE   STA  NO  2 

7296 

SHASTA 

REDDING  FIRE  CHIEF 

REDLANDS 

7306 

SAN  BERDINO 

2P 

REDLANDS  DAILY  FACTS 

REDWOOD  CITY 

7339 

5P 

C  i  TV  FIRE  OEPT   STA  2 

REDWOOO  VALLEY 

7351 

MENDOC INO 

THOMAS  M  JAMESON 

REPRESA 

7370 

SACRAMENTO 

FOLSOM  STATE  PRISON 

>R  ICHMONO 

7414 

CONTRA  COSTA 

4  37  56 

122  21 

CITY  OF  RICHMOND 

flIO  VISTA 

744( 

SOLANO 

8A 

U  S  ARMY  DEPOT 

RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  ^ 

RIVERSIDE 

8  33  57 

117  24 

620 

5P 

5P 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 

RIVERSIDE  CITRUS 

EXPEBIMENI  STATION 

7473 

RIVERSIDE 

8  33  se 

117  20 

1045 

8A 

SA 

eA 

:g 

CITRUS  EkP  station 

ROBERTSON  FLAT 

7492 

PLACER 

2   39  10 

120  30 

6250 

s 

CORPS  Of  ENGINEERS 

ROCK  CREEK 

7510 

INYO 

9670 

VAR 

s 

OEPT  WATER  RESOURCES 

HOCKLIN 

7516 

PLACER 

1   38  48 

121  14 

239 

6A 

RAYMOND  H  JOHNSON 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7560 

FRESNO 

7  37  19 

lie  52 

10000 

VAf 

SO  CALIF  EDISON  CO 

ROUND  MEADOW 

7579 

TULARE 

0  35  58 

U8  21 

9000 

s 

CALIF  STATE  ENG 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 

75eo 

SHASTA 

3  40  49 

121  56 

2117 

7A 

MRS   MARIAN   L  8EPTAGNA 

RUNNINC  SPRINGS  1  E 

76  0( 

SAN  BEfiOINO 

5   34  12 

117  05 

5965 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SACHES  SPRINGS 

TUOLUMNE 

7  38  06 

119  51 

7900 

HETCH  HEICHY  WTR  SUP 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

76  30 

SACRAMENTO 

3  38  31 

121  30 

17 

MID 

MID 

u  'S  WEATHER  Bureau 

(SACRAMENTO  WB  CITY 

7633 

SACRAMENTO 

3  38  35 

121  29 

23 

M|0 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SADDLE  CAMP  RANGER  SI* 

76  37 

IEHAMA 

3  40  10 

122  48 

3850 

VAF 

s 

u  s  WEATHER  Bureau 

SAOEHEN  CREEK 

7641 

6  39  26 

120  14 

6337 

UNI VERSI lY  OF  CAL IF 

SAINT  HELENA 

7643 

NAPA 

7  38  30 

122  28 

255 

EDWIN  L  PAULSON 

SAINT  HELENA  A  WSW 

7646 

7  36  30 

122  32 

EDWIN  H  LEARNED 

SAINT  HELENA  7  NE 

7649 

3  36  34 

122  22 

1050 

MRS  CLARA  fi  ABREU 

SAIHI  JOHN 

76  56 

GLENN 

3  39  43 

122  00 

145 

7A 

JAMES  A  STURGEON 

SAINT  MAPYS  COLLEGE 

7661 

CONTRA  COSTA 

4  37  50 

122  06 

625 

5P 

BROTHER  U  BENEDICT 

SALINAS 

7667 

MONTEREY 

4  36  40 

121  39 

G 

AGR  EXTENSION  SEP 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PBECIP. 

SALINAS  2  E 

7666 

MONTEREY 

24 

36  40 

121  37 

80 

5P 

SALINAS  RURAL  F  D 

SALINAS  FAA  AP 

7669 

MONIERY 

24 

36  40 

121  36 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SALINAS  DAM 

76  72 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  ZO 

120  30 

1375 

eA 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

SALSIPUEOES  GAGING  STA 

7681 

SNTA  BARBARA 

32 

34  35 

120  24 

250 

5P 

JOE  CABRAL  JR 

SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 

76  89 

AXADOR 

16 

38  30 

120  13 

3700 

3P 

3P 

3P 

P  6  *  E  COMPANY 

SALyER  ranger  STATION 

7698 

TRINITY 

35 

40  53 

123  35 

623 

BA 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  ANDREAS  2  S 

7702 

CALAVERAS 

2 

38  10 

120  40 

7A 

CALAvEBAS  CEMENT  CO 

SAN  ANTONIO  CyN  MOUTH 

7711 

LOS  ANGELES 

28 

34  ID 

117  40 

2394 

4P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SAN  ANTONIO  MISSION 

7714 

MONIEREY 

24 

121  15 

1060 

7P 

7P 

SAN  ANTONIO  Ml SSION 

7716 

MONIEREY 

24 

36  01 

IZO  54 

435 

BA 

SAN  BERNARDO  PANChO 

SAN  BENITO 

7719 

SAN  BENITO 

20 

36  31 

121  05 

1355 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

SAN  BERDINO 

28 

34  oa 

117  16 

1125 

6P 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  CLEMENTE  dam 

7731 

MONTEREY 

36  26 

121  42 

600 

7A 

CALIF  wTR  *  TEL  CO 

SANDBERG  PATROL 

STATION  FC   130  D 

77  34 

LOS  ANGELES 

29 

34  45 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

SANDBERG  wB 

LOS  ANGELES 

29 

34  45 

118  44 

MID 

MID 

-  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

»SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

SAN  DIEGO 

32  44 

117  10 

19 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  DIMAS  FIRE  WRD  FC95 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

117  48 

955 

8a 

SAN   DIMAS  F IRE  STA 

SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 

LOS  ANGELES 

26 

34  12 

117  46 

2TZ0 

:g 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  EMIGDIO  RANCH 

7753 

10 

35  00 

119  11 

1450 

8A 

KERN  COUNTY  LAND  CO 

SAN  FELIPE    HIGHWAY  STA 

7755 

SANTA  CLARA 

20 

37  01 

121  20 

365 

STATE   DIV  OF  HWYS 

SAN  FERNANDO 

7759 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  Z8 

965 

6P 

5  F  HEIGHTS  LEMON  AN 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7762 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

116  30 

1248 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  FRANCISCO 

RICHMOND  SUNSET 

7767 

SAN  FRANCISCO 

37  46 

122  30 

32 

5P 

HID 

CITY  SAN  FRANC ISCO 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

7769 

SAN  MATEO 

37  37 

122  23 

8 

MID 

MID 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

»SAN  FRANCISCO 

FEDERAL  BUILDING 

77  72 

SAN  FRANCISCO 

37  47 

122  25 

52 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

LOS  ANGELES 

26 

34  09 

117  54 

SP 

PASADENA  WATER  OEPT 

SAN  GABRIEL  DAM  FC4  256E 

7779 

LOS  ANGELES 

26 

34  12 

117  5Z 

1481 

5P 

E   K  DE  vORE 

SAN  GABRIEL  F |RE  DEPT 

7785 

LOS  ANGELES 

13 

34  06 

lie  06 

450 

4P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  GREGORIO  3  SE 

7807 

37  IB 

122  ZD 

355 

5P 

5P 

SAN  JACINTO 

7810 

RIVERSIDE 

33 

33  46 

116  59 

1550 

BYRON  J0H4NSEN 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

7813 

33 

33  47 

116  58 

1560 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SAN  JOAOUIN  EXP  RANGE 

7817 

MADERA 

27 

37  06 

119  44 

UOO 

U  S  FOREST  SERVICE 

•SAN  JOSE 

7821 

SANTA  Clara 

121  54 

70 

MID 

MID 

:  J 

E  0  8  ILLWl LLER 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3  SSE 

7634 

SAN  BENITO 

20 

121  31 

MRS  GAYE  0  DAY 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

7837 

ORANGE 

33 

33  36 

117  31 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

5N  LUIS  OBPO 

35  18 

120  40 

3  DO 

7A 

CAL  STATE  POLY  COL 

VSAN  MATEO 

7864 

SAN  MATEO 

* 

37  34 

122  19 

30 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

767P 

VENTURA 

33 

33  14 

119  Z3 

502 

WEATHER  SERVICE  OFF 

»SAN  PEDRO 

LOS  ANGELES 

33 

33  43 

lie  16 

10 

5P 

5P 

MARINE  Exchange 

7880 

17 

37  58 

1Z2  3Z 

31 

5P 

CITY  engineer 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

7888 

ORANGE 

28 

33  45 

117  52 

115 

5P 

5P 

SANTA  Ana  fire  DEPT 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

7891 

SAN  BERDINO 

28 

34  07 

117  07 

1980 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  ANA  RIVER  PH  NO  1 

7894 

SAN  SEPDIfIC 

34  09 

117  03 

2765 

IP 

SO  CAL IF  EDI  SON  CO 

7897 

LOS  ANGLLES 

34  IZ 

118  01 

5P 

G  ROBINSON 

SANTA  BARBARA 

7902 

SNTA  BARBARA 

33 

34  26 

119  42 

5P 

5P 

S  BARBARA  F IRE  DEPT 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

7905 

SNTA  Barbara 

33 

34  26 

119  50 

9 

MID 

MID 

FED   AVIATION  AOENCY 

SANTA  BARBARA    tV  PEAK 

7909 

SNTA  BARBARA 

32 

34  32 

119  57 

4OO0 

5P 

TV  STAT  ION  KEYT 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

SANTA  CLARA 

4 

37  21 

121  56 

SB 

5P 

5P 

UNIV  OF  SANTA  Clara 

SANTA  CRU2 

7916 

SANTA  CRUZ 

36  59 

12Z  01 

125 

5P 

5P 

ROBERT  E  BURTON 

SANTA   FE  DAM 

7926 

LOS  ANGELES 

13 

34  07 

U7  58 

427 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  MARGARITA   2  SW 

7930 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  22 

120  38 

IZOO 

6P 

JOSEPH  C  MC  kUSICk 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

7933 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  Z2 

120  38 

UOO 

8A 

R ICHARD  S  PILECK 1 

SANIA  MARIA   WB  AIRPORT 

7946 

SNTA  BARBARA 

34  54 

120  27 

238 

MID 

MID 

:  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SANTA  MONICA 

7950 

LOS  ANGELES 

33 

34  01 

ue  Z9 

CITY    SANTA  MONICA 

•SANTA  MONICA  PIEP 

7953 

LOS  ANGELES 

34  00 

15 

5P 

S  M  L [FEGUARD  SEB 

7957 

VENTURA 

29 

34  21 

119  05 

263 

5P 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

SANTA  ROSA 

7965 

SONOMA 

22 

38  27 

122  42 

167 

7A 

CLARENCE   S  NEWBERRY 

SANTA  YNEZ 

7976 

SNTA  BARBARA 

32 

34  37 

120  06 

600 

SNTA    YNEZ   H 1 GH  SCHL 

SANT lAGO  DAM 

7987 

ORANGE 

2i 

33  47 

117  43 

B55 

6A 

WILLIAM  D  SAPPINGTON 

SAUGUS  POWER  PLANT  NO  1 

8014 

LOS  ANGELES 

29 

34  35 

118  27 

2105 

L  A  WTR  +  PwR  DEPT 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

8025 

12 

123  08 

2169 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

»SCOT  1  A 

8045 

HUMBOLDT 

40  29 

124  06 

139 

8A 

PACIFIC   LUM6ER  CO 

SEARSVlLLE  LAKE 

8068 

SAN  MATEO 

37  24 

122  14 

350 

AUSTIN  CLAPP 

SE6AST0P0L  4  SSE 

8072 

SONOMA 

38  21 

122  49 

145 

GEO  A  NAMMENS 

SECRET  VALLEY  MNTNC  STA 

8075 

LASSEN 

40  40 

IZO  15 

4662 

5P 

RUSSELL   R  ROSE  JR 

SEPULVEDA  DAM 

LOS  ANGELES 

13 

34  10 

118  Z6 

740 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  DAM 

8135 

SHASTA 

23 

40  43 

122  Z5 

1076 

8A 

8a 

:  H 

U  S  BUS  RECLAMATION 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

8158 

LOS  ANGELES 

26 

33  57 

117  54 

680 

9A 

SHELL  OIL  CO 

SMELTER  COvE 

HUMBOLDT 

17 

40  02 

124  04 

55 

5P 

MRS  MARILYN   F  MACHI 

SHINGLE  SPRINGS 

8173 

EL  DORADO 

38  40 

120  55 

1375 

7a 

1  IHEODOBE  B  HEUSNER 

SMINGLETOWN  2  E 

8175 

SHASTA 

23 

40  30 

121  51 

3535 

7A 

MBS   JANICE    M  SUTTER 

SIERRA  CITY 

8207 

SIERRA 

8 

39  34 

120  38 

418Z 

6A 

8A 

HARRY  H  flOEBER 

SIEBRAVILLE    RANGER  STA 

SIERRA 

39  35 

120  Z2 

4975 

8A 

8a 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL  HILL  FC  4J5 

8230 

LOS  ANGELES 

1: 

33  48 

100 

5P 

:         1  GEORGE    I  OSBORNE 

SILVERADO  RANGER  STA 

8243 

ORANGE 

28 

33  45 

HDD 

:         1  CORPS  OF  ENGINEERS 

SI50UOC  SOUTH  FORK  CAMP 

8266 

SNTA  BARBARA 

30 

34  46 

119  46 

2500 

COBPS  OF  ENGINEEBS 

SKAGGS  SPRINGS 

8272 

LAS  LOMAS  RANCH 

8272 

SONOMA 

22 

38  41 

123  OB 

1930 

BA 

JOHN  K  LEITHOLD 

SLACK  CANTON 

6276 

MONTEREY 

24 

36  05 

120  40 

1730 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SLOAT 

8292 

PLUMAS 

6 

39  5Z 

120  44 

4115 

CLARENCE  F  ELWORTHY 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

8293 

SACRAMENTO 

16 

36  28 

121  05 

160 

8A 

MRS   MABEL    VAN  VLECk 

SNOW  CREEK  UPPER 

RIVERSIDE 

33  52 

116  41 

1940 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 

SNOW  FLAT 

6318 

MARI POSA 

14 

37  50 

119  30 

8700 

S 

DEPT  WATER  RESOURCES 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 

8320 

NEVADA 

8 

39  19 

120  Z2 

6865 

8A 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

SODA  SPRINGS 

8331 

NEVADA 

8 

39  19 

120  23 

6750 

5P 

5P 

SOLEDAD 

833B 

MONTEREY 

24 

36  26 

121  19 

204 

SA 

JAN  M  JACOBSEN 

SOMESBAR  1  W 

6346 

HUMBOLDT 

12 

41  23 

123  30 

450 

8A 

MRS  GEORGIA  ANN  LONG 

SOMIS  3  NE 

6348 

33 

34  17 

116  58 

490 

6A 

LAWTON  INVESTMENT  CO 

6349 

VENTURA 

33 

34  17 

119  03 

510 

6A 

berylwood  invest  CO 

6351 

SONOMA 

17 

38  17 

122  27 

20 

5P 

LAURENCE  W  DICKEY 

SONOPA 

8353 

TUOLUMNE 

37 

37  59 

120  23 

1630 

eA 

P  G  ♦  E  COMPANY 

SONOBA  JUNCTION 

8355 

38 

38  21 

119  27 

6866 

STATE  DIV  OF  HWYS 

S  E  FARALLON 

SAN  FRANCISCO 

37  42 

123  00 

27 

U  S  COAST  GUARD 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

6380 

MABIPOSA 

14 

37  30 

119  36 

5120 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

SOUTH  FORK  CABIN 

8390 

SAN  BERDINO 

34  04 

116  49 

7120 

5P 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SOUTH  LAKE 

8406 

INYO 

37  11 

118  34 

9580 

VAR 

S 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SPADRA  PAC 1 F  E  C 

COLONY  FC  356  C 

LOS  ANGELES 

26 

34  03 

117  49 

680 

fi  S  HUTCHISON 

SPHECKELS  HWY  BRIDGE 

8446 

MONTEBE Y 

24 

36  36 

121  41 

60 

SA 

MRS  BERTHA  MENNES 

SPRINGVILLE   7  ENE 

8455 

TULARE 

9 

36  10 

118  42 

2470 

7A 

ELMER  A  SUTTON 

SPRINGVILLE   RANGER  STA 

8460 

TULARE 

9 

36  08 

118  46 

1050 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE  TULE 

HEADWORKS 

846  3 

TULARE 

36  IZ 

116  39 

4070 

P  G  ♦  E  COMPANY 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

8474 

PLACER 

36 

39  IZ 

120  14 

6226 

5P 

SA 

SQUAW  VLY  OEvEL  CO 

SQUIRREL    INN  1 

8476 

SAN  BERDINO 

15 

34  14 

117  15 

5239 

5P 

SQUIRREL    INN  HOLD  CO 

SQUIRREL    INN  2 

34  14 

117  14 

5680 

5P 

5P 

LEBOY  KEMP 

STANOISH  ♦  HICKEY  ST  PK 

8490 

39  53 

123  44 

850 

BA 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

8499 

TUOLUMNE 

34 

36  08 

120  22 

1130 

6P 

P  G  +  E  COMPANY 

STATE  LAKES 

8510 

FRESNO 

1  1 

36  56 

118  35 

VAR 

COBPS  OF  ENGINEERS 

STAYTON  MINE 

8517 

MERCED 

27 

36  55 

121  13 

2975 

MRS  H  C  CUSHINGHAM 

ST  1 BL INO  CITY  RS 

8 

39  54 

121  32 

3518 

6A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

STOCKTON  DISPOSAL  PLANT 

8554 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  56 

IZl  20 

CITY  OF  STOCKTON 

(STOCKTON   FAA  AIRPORT 

8558 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  54 

121  15 

22 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

STOCKTON  FIRE   STATION  4 

8560 

27 

37  58 

121  IS 

11 

8A 

STOCKTON  FIBE  DEPT 

STOCKTON  MOWRY  SfllDGE 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  51 

121  23 

15 

5P 

5P 

5P 

MARTIN  P  MUHS 

STONYFORO  COOLEY  RANCH 

8578 

23 

39  15 

122  40 

3015 

6A 

FRED  H  COOLEY 

STONYFORD  BANGER  STA 

8560 

COLUSA 

23 

122  33 

1168 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8587 

GLENN 

23 

39  35 

12Z  32 

800 

5P 

ORLAND  UNI T  WU  ASSN 

STOUTS  MEADOW 

8591 

SHASTA 

21 

41  10 

121  56 

5300 

VAI 

DEPT  WATER  RESOURCES 

STRAWBERRY  VALLEY 

SOPER-WHEELER  CO 

SUEY  RANCH 

862- 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35  00 

120  23 

390 

suEy  ranch 

SUNLAND 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  16 

1460 

FRANK  T  STEVENS 

SUNSET  BEACH  STATE  PARK 

8680 

SANTA  CRUZ 

20 

36  54 

121  50 

65 

CAL  DIV  BEACH  *  PARI, 

SURF  2  ENE 

8697 

SNTA  BARBARA 

32 

34  41 

IZO  34 

105 

U  S  AIB  FORCE 

SUSANA  KNOLLS 

8700 

VENTURA 

33 

lie  40 

1085 

SUSANA  KN  F IRE  STA 

SUSANVlLLE 

8701 

LASSEN 

le 

40  25 

120  39 

4170 

CITY  OF  SUSANVlLLE 

SUSANVILLE  AIRPORT 

8702 

LASSEN 

40  23 

120  33 

4146 

MID 

MIC 

DAVID  BARR 

SUSANVlLLE    1  WNw 

8703 

LASSEN 

11 

40  26 

120  40 

4555 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

8713 

AMADOR 

38  23 

120  46 

1566 

8a 

STATE    DIV  OF  FSTRY 

TABLE  MOUNTAIN 

8748 

LOS  ANGELES 

34  23 

117  41 

7500 

5P 

5P 

SMITHSONIAN  06SY 

87  52 

KERN 

10 

35  09 

119  28 

1025 

KERN  CO  FSTRY  *  FD 

TAHOE  CITY 

8758 

39  10 

120  09 

6226 

SA 

6A 

ARTHUR  E  FfiODENBERG 

TALBOT  CAMP 

8771 

PLACER 

1 

39  12 

120  22 

6000 

VAI 

S 

DEPT   WATER  RESOURCES 

TEHACHAPI 

8626 

KERN 

10 

35  08 

118  27 

3975 

6P 

MRS  ANITA  COWAN 

TEHACHAPI   RANGER  STA 

8832 

KERN 

35  08 

118  27 

3975 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

lEJON  RANCHO 

KERN 

1( 

35  02 

118  45 

1425 

6P 

TEJON   RANCH  COMPANY 

STATION  INDEX 


STATION 


ERMO 

ERMO  BRIN  MARR  RANCH 
M£  CEOAfiS 
ME  CETSERS 
MERMAL  FAA  AIRPORT 
MOUSANO  OAKS 
MREE  "IVERS  6  SE 
MBEE  BIVERS  EDISON  Ph2 
HBEE  RIVERS  EOlSON 
IGER  CREEK  POWER  HOUSE 

OPANiA  PATROL  STA  EC  ( 

ORRANCe 

RABUCO  CANYON 

RACY  2  SSE 

RACY  CABBONA 

RACY  PUMPING  PLANT 

RINITY  CENTER  ftS 

RINITY  OAM  VISTA  POIN' 

RONA 

RUCKEE  RANGER  STATION 

UJUNGA  MILL  CH  FC  470 

ULEF  lELD 

ULELAKE 

UNNEL  RANGER  STATION 
UOLUMNE  MEADOWS 
URLOCK 

URNTABLE  CREEK 
USTIN  IRVINE  RANCH 
WENTYNINE  PALMS 
IN  LAKES 


I  AH 

UNION  OIL  STEARNS 

ABSORPT ION  PLANT 
lUNIVERSITV  OF  CALIF 
AT  LOS  ^ 


UPPER  LAKE   7  w 
UPPER  LAKE  RANGER  S 
UPPER  MATTOLE 

UPPER  SAN  LEANORO 

FILTERS 
UPPER  THES  PINOS 
VACAVILLE 
VALLETON 

VALLEY  CENTER  3  N£ 
VALYERMO  RANGER  STATION 
VAN  NUYS  CiTY 

WAREHOUSE  FC  15 
VENADO 


COUNTY 


LASSEN 
LASSEN 
PLACER 

RIVERSIDE 

VENTURA 

TULARE 

TULARE 

TULARE 

AMADOR 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

SAN  JOAOUIN 

SAN  JOAQUIN 

ALAMEDA 

TRINITY 

TRINII Y 

SAN  BERDINO 

NEVADA 

LOS  ANGELES 
KERN 

SISKIYOU 

TULARE 

TUOLUMNE 

STANISLAUS 

SHASTA 

ORANGE 

SAN  6ER0IN0 

ALPINE 


LOS  ANGELES 
SAN  BERDINO 
LAKE 
LAKE 

HUMBOLDT 


ALAMEDA 
SAN  BENITO 
SOLANO 
MONTEREY 
SAN  OlEGO 
LOS  ANGELES 


VENTURA  92851  VENTURA 

VERMILION  VALLEY  930ll  FRESNO 

VICTORVILLE  Pump  plant     9325,  SAN  BERDINO 

[vincent  fire  sta  fc  12o}  934  5;  los  angeles 
'  93511  Plumas 
93t)7  TULARE 
9379j  SAN  DIEGO 
9382j  EL  DORADO 
9386  SHASTA 
9390i  SHASTA 


'  VOLCANOVILLE 


I  VOLTA  POWER  HOUSE 

WALLACE 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  E SE 
I  WALNUT  CREEK  2  ENE 
!  WALNUT  CREEK  A  E 
I  WALNUT  GROVE 
PATROL 

FC  102  e 
WARNER  SPRINGS 
NASCO 

MASIOJA  PHOENIX  RANCH 

NATSONVILLE  WAIERWORKS 

WAWONA  RANGER  STATION 

¥EAvE»V1LLE  ranger  STA 

WEED  1  S 

WELOON  1  mSW 

WENDEL    IC  SE 

WEST  61&  PINE  LOOKOUT 

WESTMAVEN 

WEST  POINT  3  SW 

WCSTVILLE 
WET  MEADOW 
WHEATLAND  2  NE 
WHEELER  SPRINGS  ?  SSW 
WHEELER  SPRINGS  7  N 
WHISKEVTOWN  RES 
WHITE  MOUNTAIN  I 
WHITE   MOUNTAIN  2 
WHITE  ROCK 
WMITTIER  CITY  HALL 
FC  106  0 

WILLIAMS 

1  NE 

HOWARD  FOREST 
RANGER  STAT  ION 
WILLOWS 
WINCHESTER 
WINTERS 

WOFFORO  HEIGHTS 
HEAOOW 


WOODFOROS 
WOODLAND  1  WNW 
WRIGHTS 

wrights  lake 
▼orkville 

yosemite  national  f 
theka 


CALAVERAS 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
SACRAMENTO 


9<.J1   LOS  ANGELES 
9<.<.7i  SAN  DIECO 
9<.52|  KERN 


9<.58  SNTA 
9i.7j|  SANTA  CRUZ 
MARIPOSA 
TRINITY 
SISKIYOU 
KERN 
LASSEN 
SNTA  BARBARA 
FRESNO 
CALAVERAS 


PLACER 


YU6A 
VENTURA 
VENTURA 
SHAS7A 
I  96  32!  MONO 
1  9633:  MONO 
,  9639.  SACRAMENTO 

I  9660]  LOS  ANGELES 


9685;  MENDOCINO 
9699i  GLENN 
9T22j  RIVERSIDE 
97<.2|  YOLO 
975<.!  KERN 
9T73I  FRESNO 

9T75  ALPINE 

9781  YOLO 

981*.'  SANTA  CLARA 

9916'  El  DORADO 

981.7  ORANGE 

9851  MENDOCINO 

9855'  MAPIPOSA 

9866'  SISK I  YOU 


33  38 
3<i  11 
36  22 


3A  05 
33  A« 
33  39 


34  23 

35  09 
41  58 

36  22 


37  46 

36  38 

38  22 


3*  17 
37  22 
34  32 
34  29 
39  49 
36  20 
33  12 


38  12 
37  57 
37  53 


34  00 

33  17 

35  36 

34  59 

36  56 

37  32 


36  22 

39  02 
34  29 
i<.  36 

40  37 

37  30 

37  35 

38  34 


39  25 

39  21 
39  32 
33  42 
38  32 
35  43 
37  02 


38  47 
38  41 

37  08 

38  51 
33  54 
38  55 
37  45 
41  43 


118  51 

118  51 

119  53 
116  52 


117  36 
121  25 
121  25 


119  05 

119  01 

121  28 
lie  17 

119  20 

120  51 

122  18 


120  42 
117  01 
117  51 


122  02 

122  01 

121  59 

121  31 


119  54 

121  46 

119  40 

122  56 
122  23 
lie  18 

120  04 
119  40 

119  59 

120  33 


122  32 
118  11  110150 
lie  14  12470 
121  05 


121  58 
118  27 
lia  54 


OBSERVATION 
nME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


SULO  E  LAKSO 

BR  IN  HARR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  FATE  OEWEY 

FED  AVIATION  AGENCY 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

GLENN  BAKER 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

P  G  ♦  E  COMPANY 

L  A  CO  F IRE  DEPT 
TORRANCE  MUN  AIRPORT 
ORANGE  CO  PARK  OEPI 
AAGE  R  TUGEL 
BANIA  CARBONA   IR  CO 
U  5  BUR  RECLAMATION 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  8UR  RECLAMATION 
AMERICAN  P  ♦  C  CORP 
U  S  FOREST  SERVICE 

LOS  ANGELES  CO  FCD 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
TULELAKE  IRRIG  OlST 
U  S  WEATHER  BUREAU 
DEPT  WATER  RESOURCES 
CARL  A  PEARSON 
U  S  BUR  RECLAMAI ION 
THE  IRVINE  COMPANY 
US  NAT  PARK  SERVICE 
P  G  ♦  E  COMPANY 


UNION  OIL  CO 


GROVES  CORP 
PETER  V  PEORONCINl 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESLEY  C  ROSCOE 


STAR  FREE  PRESS 
SO  CALIF  EDISON  CO 
VICTOR  CO  WATER  OlST 
L  A  CO  F IRE  DEPT 
FRANK  OOTTA 
TULARE  CO  C  Of  C 
CHAMBER  OF  COMMERCE 
ELMER  C  OGLE 

VOLLMERS 
E  COMPANY 


E  J  FOOTE 

MRS  M   VIVIAN  MAZLUH 
RAY    1  WHITIEMORE 
TOMAS  S  VANASEK 
ERNA  G  IRVING 
PAUL  LACKAS 

L  A  CO  FIRE  DEPT 
WARNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSTRY  »  F  D 

PHOENU  RANCH 

LOUIS  BECHIS 

US  NAT  PARK  SERVICE 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHESTcR    I  KIMREY 

VERNON  J  BLOUNT 

ED  FILIPELLI 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BOSTON  RANCH  CO 

W  e  HANKER 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  Of  ENGINEERS 
E  CLEMENS  HORST  CO 
VENTURA  CO  FC  OlST 

roscoe  g  wilber 
u  s  bur  reclamation 
versity  of  calif 

VERSllY  OF  CALIF 
MRS  JESSIE  A  PAyEN 

TTIER  water  DEPT 

¥  OF  WILLIAMS 
LOUIS  L  BERTAIN 

te  div  of  fstry 
ard  r  allard 

JIM  M  BLACKMOfiE 
J  NEWTON  WALLACE 
JAMES  H  JORGENSEN 
CORPS  OF  ENGINEERS 


MRS  WILMA  C  BARR 
COUNTY  OF  YOLO 
MARVIN   E  WARE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
YORBA  LINOA  HATER  CO 
MRS  LOLA  A  HULBEflT 
U  S  NAT    PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 


STATION 


NEW  STATIONS 


COHASSET 
COOL 

POSEY  4  El 


1S90 
19eS 

709* 


COUNTY 


BUTTE 

EL  DORADO 

TULARE 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


I  39  95 
I  39  50 


121  44 

121  01 
MB  37 


EUGENE  E  SMITH 
t  a  THRELKEL 
SUGARLOAF  SKI  LODGE 


14  MOKELUHNE, 


1  AMERICAN,      2  CALAVERAS,      3  CARSON.     4  CENTRAL  COAST,      5  COLORADO.      6  DESERT.      7  EEL,      6  FEATHER,     9  KAWEAH .      10  KERN,      11  KINGS,      12  KLAMATH,      13  LOS  ANGELES,      >*  «^CED,   ^  ^ '  7°^*^^  • 
COAST,      18  N.E.    INTERIOR,      14  OWENS.      20  PAJARO.     21    pIt.      22  RUSSUN,      23  SACRAMENTO,      2*  SALINAS,      25  SAN  DIEGO,     26  SAN  GABRIEL,     27  SAN  JOAQUIN,     28  SANTA  ANA,     29  SANTA  CLARA.      30  SANTA  MARIA,     31  SANTA 
MARGARITA,      32  SANTA  TNEZ,     33  SOUTH  COAST,      34  STANISLAUS,      35  TRINITY,      36  TRUCKEE,     37  TUOLUMNE,     3B  WALKER. 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1960 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologlst ,  557  Federal  Of- 
fice Building,   50  Fulton  Street,   San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this 
Issue . 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  In  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  and  also 
Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term 
means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  stand- 
ard time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST, 
and  Mt .   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,   will  be  published  later  In    "Storage-Gage  Pre- 
cipitation" Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;       "Snowfall  and  Snow    on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

♦  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,     the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  Is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.       See     "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly     from  the  amounts  to  be  published     later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  mad.^  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C.  for  $1.25.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local  Clima- 
tological Data,  obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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CALIFORNIA  -  DECEMBER  1960 

Temperatures  averaged  slightly  above  normal  over  much  of  northern  California  and  along 
the  south  coast.  Elsewhere  they  were  below  normal  for  December,  with  the  greatest  deficien- 
cies in  the  San  Joaquin  Valley  and  the  Southeast  Desert  Basins.  Precipitation  was  far  be Ion 
normal  for  this  season  of  the  year.  The  southern  part  of  the  State  received  less  than  IC 
percent  of  normal  during  December,  while  the  central  portion  received  around  25  percent  of 
normal.  In  the  Sacramento  Valley  and  the  northeast  interior  the  moisture  received  was  a 
little  less  than  50  percent,  while  the  north  coast  received  on  the  order  of  70  percent  of 
normal.     Weather  in  the  interior  valley  was  marked  by  more  fog  than  usual. 

STORMS 

Strong  wind  and  rain  in  the  San  Francisco  Bay  Region  on  the  forenoon  of  the  1st  damaged 
small  craft,  downed  utility  lines,  destroyed  seven  parked  aircraft,  and  tore  off  a  number 
of  roofs.  One  man  was  killed  when  struck  by  a  roof  blown  from  a  farm  building.  On  the  6th 
wind  in  the  foothill  and  beach  communities  of  southern  California  damaged  small  craft, build- 
ings, and  utilities.  At  Burbank  this  storm  resulted  in  a  sustained  one-minute  velocity  of 
46  m.p.h.,the  highest  on  record  at  that  station.  Gusts  there  on  the  6th  were  up  to  56  m.p.h. 
and  gusts  received  on  the  28th  were  recorded  at  64  m.p.h. 

C.   Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

557  Federal  Office  Building 

50  Fulton  Street 

San  Francisco  2,  California 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  88°  on  the  20th  at  San  Gabriel  Fire  Department. 
Lowest  Temperature  -14°  on  the  9th  at  Big  Bear  Lake. 
Greatest  Total  Precipitation  19,28  inches  at  Honeydew  2  WSW. 
Least  Total  Precipitation  0.00  at  12  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  6.54  inches  on  the  1st  at  Hobergs. 
Greatest  Total  Snowfall  132.7  inches  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl. 
Deepest  Snow  on  Ground  97  inches  on  the  17th  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl. 
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0 
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45.  8 

67 
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27 
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5.81 
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.0 
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1 
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58.7 

35.1 

46.9 

74 

22 

25 

31  + 
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1  2 
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4,44 
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.0 
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6 

6 
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48.9 
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31 

30 

663 

0 
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,0 
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44.4 

23.1 

33.8 

50 

23 

8 

11 
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1,20 
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5 

3 
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39.2 

46.4 
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3 

I 

0 
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22 

17 

31  + 
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3.69 

J 
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2 
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4 
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NERAL 

44.6 

24.1 
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55 

22 

12 

3 
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0 

0 

30 

0 

5,74 

- 

4.34 
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6.3 
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4  + 

7 

4 
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■NTICELLO  DAM 

56.2 

39.3 

47,8 

64 

20 

32 

30+ 

528 

0 

0 
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1.40 

1.24 

.0 

0 
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46.5 

28.4 

37.5 

2.8 

62 

23 

16 

6 
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0 

0 

26 

0 
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1 

VADA  CITY 
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28.0 

39,8 

1.5 

61 

23 

19 

6 
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0 

0 

25 

0 

3.43 

6.95 
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.0 

0 
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2 

1 

LAND 

53.3 

38.1 

45.7 

0.4 

63 

9 

30 

30  + 
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0 

0 

7 

0 

3.89 

.38 

1  ,99 

.0 

0 

5 

2 

2 
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64.5 

38.9 

46.7 

65 

1 

29 

31  + 

560 

0 

0 

5 

0 

2.42 

1,03 

.0 

0 

5 

2 

1 

RADISE 

56.4 

35.4 

46.  9 

71 

23 

26 

31  + 
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0 

0 

12 

0 

3.93 

1,17 

2 

.0 

0 

6 

3 

1 

ACERVILLE 

51.7 

30.0 

40.9 

0.6 

64 

1 

23 

6 

741 

0 

0 

25 

0 

2.38 

5.31 

1.30 

2 

.0 

0 

5 

2 

1 
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55.2 

38,5 

46.9 

68 

23 

28 

28 

557 

0 

0 

7 

0 

2.00 

1.19 

2 

.0 

0 

1 

1 

RTOLA 

45  .9 

17.3 

31.6 

0.0 

55 

26  + 

6 

8 

1028 

0 

1 

31 

0 

1.55 

2.31 

1.10 

1 

2.0 

2 

2 

3 

1 

1 

INCY  RS 

49.6 

23.9 

36.8 

1.7 

62 

26  + 

15 

30  + 

869 

0 

0 

27 

0 

2.76 

4.78 

2.08 

2 
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T 

2 

4 

1 

1 

See  Releience  Notes  Following  Stal;on  Index 


-  387  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNI 
DECEMBER  1961 


Temperaluie 


Station 

<  i 

£  i 
<  5 

S) 
I 
< 

i> 
1 
2 

from  Long 
Term  Means 

Highesi 

£ 
0 

Lowe'.i 

2 

a 

2 
a 
S 

Q 

No.  of  Days 

Toral 

« 

1 

1 

Q 

c  i 

3  s 

£  E 

u. 

t5 
6 

Q 

Snow,  Sleel 

No  ol  Days 

Max. 

Toral 

Max  Deprh 

i 

0 

0 

Daro 

10  or  More 

5 

e 
0 

2 

/I 

RED  BLUFF  WB  AP  K 

^7*7 

0.4 

65 

30 

31 

570 

4.48 

.25 

3.3  7 

I 
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1.9 
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• 
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0 
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*  ou 

68 

22 

35 

30 
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5 
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23 

7* 
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11 
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3.92 

?*Aq 

2 

22.7 

49 

2 

2 

1 

STONY  GORGE  RESERVOIR 
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1,2 
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31  + 
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• 
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1 

1 
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70 

25 
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1.7 

1 

10  + 
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5 
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17 
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22 

24 

6 
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1 
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NORTHEAST   INTERIOR  BASINS 

BOCA 

77 

55 

2 

1  59 

0 

4 

31 

0 

1.33 

1,22 

2 

8.0 

7 

2 

1 

1 
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3 
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33.5 

1.3 

52 

23  + 

10 

7 

969 

0 

1 

^1* 

0 

1,42 

_ 

.72 

.80 

17 

T 

0 

3 

1 

0 

MONO  LAKE 

42  ,4 

20.7 

31.6 

56 

18 

10 

6 

1032 

1: 

1.38 

1.13 

1 

2 

1 

1 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

7n*^ 

56 

-  2 

1  nil 

?n 
^n 

2.56 

10.0 

TAHOE  CITY 

1 
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54,3 

35.2 

44,8 

69 

IR 

24 

29 

622 

0 

0 

9 

0 

.60 

.50 

2 

.0 

0 

1 

1 

0 

ASH  MTN 

58.5 

33.7 

46,  1 

2.1 

70 

25  + 

25 

29 

579 

0 

0 

13 

0 

2.26 

3.31 

2.23 

2 

.0 

0 

1 

1 

1 

Piecipitation 


See  Reference  Notes  Following  St3tion  Inde 
-  388  - 


^iCONTINUED 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1960 


Temperature 

1 

Station 

«  E 
2  1 

<  s 

Average 

» 

i 
< 

i 

^  % 

3  1 
e  e 

J 
i 

i 

o 

Q 

No  ot  Days 

Max 

Mm 

^  1 

5  > 

! U8ERRY 

56.4 

28.9 

42.7 

- 

2.7 

72 

24 

20 

29 

685 

_ 

VENAL  9  SSE 

M 

M 

M 

67 

2  + 

22 

29 

AKERSFIELO  KB  AP  R 

54.6 

36.2 

45.4 

3.3 

76 

1 

27 

29 

500 

0 

7 

0 

IG  CREEK  PH  1 

51  .7 

34.3 

43 . 0 

1.2 

60 

26 

19 

6 

674 

Q 

0 

0 

UTTONWILLOW 

53.2 

34.2 

43.7 

75 

2 

23 

29 

551 

Q 

14 

ALAVERAS  BIG  TREES 

53.5 

28.7 

41 .  1 

2.3 

67 

23 

20 

6 

737 

^ 

79 

^ 

AMP  PARDEE 

51.4 

37.2 

44,  3 

3.2 

69 

1 

30 

29  + 

532 

ATHAY  BULL  RUN  RCH 

53.5 

31.6 

42.6 

67 

24+ 

21 

29 

589 

Q 

0 

20 

0 

HERRY  VALLEY  DAM 

54. 4M 

27. IM 

40. 8M 

57 

23 

20 

5  + 

744 

Q 

Q 

27 

0 

OAL INGA 

56.5 

33.6 

45.  1 

2.3 

57 

1 

23 

29 

511 

0 

ORCORAN   IRRIG  DIST 

52.5 

34.2 

43.4 

58 

2 

22 

30+ 

554 

ENAIR 

51.8 

34.2 

43.0 

3.3 

53 

15  + 

22 

28 

676 

Q 

Q 

1 0 

0 

UOLEYS 

57. OM 

24. OM 

40.  5M 

0.6 

70 

24 

16 

7 

761 

ILECTRA  PH 

56. 6M 

32. 6M 

44.  6M 

2,7 

56 

19+ 

25 

30  + 

625 

^  7 

IVE  POINTS  5  SSIr( 

53. 6M 

33. eM 

43.  7M 

67 

1 

22 

30+ 

553 

Q 

J  2 

0 

RESNO  WB  AP  R 

52.1 

35.2 

43.7 

2,6 

64 

1 

25 

31  + 

556 

^ 

RIANT  GOVT  CAMP 

53.8 

33.5 

43.  7 

69 

1 

26 

7 

651 

14 

lANT  FOREST 

39,6 

24.1 

31.9 

2.8 

48 

25 

13 

7  + 

1019 

3 1 

0 

LENNVILLE 

58.6 

26.5 

42.6 

72 

18 

19 

29  + 

688 

RANT  GROVE 

46.8 

25.5 

36.  2 

57 

24+ 

15 

5 

887 

0 

Q 

2  7 

0 

,»NFORD 

53.7 

34.2 

44.0 

2.2 

67 

1 

23 

30 

644 

ETCH  HETCHY 

51  .5M 

28. 3M 

39.  9M 

0,2 

62 

21 

22 

5 

772 

Q 

27 

0 

JNTIN6T0N  LAKE 

45.8 

22,8 

34,  3 

0,1 

57 

21  + 

9 

6 

944 

1 

30 

0 

5RIA 

56.1 

36.4 

46.  3 

1,1 

71 

23 

27 

6 

574 

^ 

Q 

1 0 

0 

ERN  RIVER  PH  1 

56.3 

40,3 

48.3 

- 

2.9 

74 

1 

34 

24  + 

511 

ETTLEMAN  CITY  1  SSW 

54.1 

35,0 

44.  6 

68 

2 

21 

30+ 

628 

0 

0 

1 0 

0 

ETTLEMAN  STA 

55.7 

38,2 

47,0 

68 

1 

29 

29 

555 

0 

0 

7 

0 

■(IGHTS  FERRY  2  SE 

52.6 

33,9 

43.  3 

65 

1 

22 

30  + 

664 

0 

0 

1 1 

0 

■  GRAND 

52. 9M 

36,  IM 

44,  5M 

1.9 

67 

1 

25 

31 

629 

0 

0 

9 

0 

■MON  COVE 

53.1 

35,3 

44,  2 

3.5 

73 

1 

26 

29 

635 

0 

0 

7 

0 

INOSAY 

53  .4 

33.4 

43.4 

3.6 

75 

1 

23 

30 

563 

0 

0 

1 1 

0 

}0I 

53.2 

36.5 

44.9 

0.9 

68 

17 

25 

31 

517 

0 

0 

1 0 

0 

)S  BANOS 

53.1 

34,5 

43.8 

3.0 

65 

17+ 

23 

31  + 

648 

0 

0 

12 

0 

>DERA 

53.9 

35.0 

44.  5 

2.1 

68 

1 

25 

31  + 

532 

0 

0 

q 

0 

VNOEVILLE  ISLAND 

53.6 

M 

M 

67 

17 

0 

0 

0 

VRICOPA 

53. 6M 

38. 2M 

45.  9M 

3.2 

77 

1 

29 

29 

585 

0 

5 

0 

:RCED  FIRE  STA  2 

53.1 

34,5 

43.9 

2.1 

64 

1 

23 

31 

649 

0 

0 

1 0 

0 

lODLEWATER 

52.7 

35.0 

43.9 

3.9 

71 

1 

25 

29 

547 

Q 

0 

1 1 

0 

)DESTO 

52.6 

36,4 

44.  5 

1.4 

65 

17 

24 

30 

630 

0 

0 

9 

0 

iWMAN  2  NW 

51.6 

34,9 

43.3 

3.8 

62 

17 

23 

31  + 

556 

0 

0 

9 

0 

)RTH  FORK  RS 

58. 2M 

28, 3M 

43,  3M 

72 

24 

19 

27 

668 

Q 

0 

24 

0 

iKOALE  WOODWARD  DAM 

51.6 

34,9 

43.  3 

- 

2.8 

65 

2  + 

21 

31 

653 

Q 

0 

g 

0 

!AN6E  COVE 

53.5 

34,3 

43,9 

3.1 

72 

2  + 

25 

29 

648 

0 

0 

9 

0 

iNOCHE  JUNCTION 

54.4 

34,0 

44.2 

67 

15 

22 

29 

638 

Q 

0 

0 

)RTERVILLE 

53.8 

34,7 

44.  3 

3.4 

77 

2 

25 

29 

635 

0 

0 

10 

0 

iLT  SPRINGS  PH 

58.5 

35. 6M 

47.  IM 

71 

21 

541 

0 

0 

0 

INORA 

56.9 

32.1 

44.  5 

- 

1.2 

74 

24 

23 

29 

530 

0 

0 

17 

0 

1  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

54.0 

26,6 

40.3 

57 

22 

17 

6 

757 

0 

0 

29 

0 

OCKTON  FAA  AP 

51  .5 

35,6 

44.  1 

66 

1 

25 

28 

541 

0 

0 

9 

0 

OCKTON  FIRE  STA  4 

52.5 

34,9 

43.7 

- 

2.1 

67 

1 

24 

31 

551 

0 

0 

11 

0 

OCKTON  MOWRY  BRIDGE 

52.9 

35.9 

44.4 

67 

17 

25 

30 

531 

Q 

0 

1  0 

0 

HACHAPI 

55.0 

29.2 

42.  1 

67 

24 

18 

7 

704 

0 

2 1 

0 

JON  RANCHO 

53.7 

34.9 

44,  3 

4.4 

70 

1 

27 

27 

531 

0 

0 

12 

0 

IREE  RIV  EDISON  PH  2 

58.3 

33.9 

45.  I 

- 

0.7 

72 

1 

24 

30 

579 

Q 

0 

1 1 

0 

6ER  CREEK  PH 

54.5 

33.0 

43.8 

1.2 

51 

25* 

27 

28  + 

551 

0 

0 

1  6 

0 

ACY  CARBONA 

52.7 

35.5 

44.6 

56 

4+ 

24 

31 

624 

Q 

0 

s 

0 

ACY  PUMPING  PLANT 

52.9 

35.8 

44.  4 

55 

17 

22 

29 

631 

Q 

0 

9 

0 

SALIA 

54.5 

35.4 

45.  5 

2.5 

72 

2  + 

28 

29 

598 

0 

0 

3 

0 

'  SCO 

53  .0 

35.0 

44.0 

- 

3.5 

74 

2 

25 

30 

545 

Q 

0 

e 

0 

'   'SEMITE  NP 

48.1 

25.9 

37.  5 

0.1 

54 

19 

20 

8  + 

845 

0 

0 

27 

0 

J  DIVISION 

43.4 

- 

1.3 

1   OUTH  COAST  DRAINAGE 

'  PINE 

66.3 

40.5 

53.4 

81 

19 

25 

9 

352 

0 

0 

3 

0 

1    ALON  PLEASURE  PIER 

63.3 

45,4 

54.4 

1.3 

78 

21 

38 

8 

326 

0 

0 

0 

;    RRETT  DAM 

56.2 

28,8 

47.5 

- 

3.8 

81 

20 

23 

9 

535 

Q 

0 

28 

0 

:    AUMONT  PUMPING  PLANT 

60.8 

36,6 

48.7 

75 

20 

22 

7 

500 

I 

0 

;   G  BEAR  LAKE 

46.0 

15,5 

30.6 

50 

19 

-14 

9 

1053 

Q 

3 

31 

1 

;  NITA 

69.9 

37,9 

53.9 

- 

1.0 

83 

22 

25 

7 

333 

0 

0 

3 

0 

;    RBANK  WB  AP  R 

69.7 

43,7 

56.7 

2.0 

80 

23+ 

35 

8 

253 

Q 

0 

0 

0 

BRILLO  NM  R 

63.3 

44,5 

53.9 

80 

20 

35 

25  + 

338 

0 

0 

0 

0 

I    CHUMA  DAM 

66.1 

37.9 

52.0 

81 

21 

27 

30 

395 

0 

0 

;  MPo 

62.9 

3P.1 

45.5 

82 

19 

17 

9  + 

556 

Q 

0 

2  1 

0 

;    NOGA  PARK  PIERCE  COL 

70.6 

39.1 

54.  9 

82 

20 

30 

8 

215 

0 

0 

5 

0 

■   ULA  VISTA 

64. OM 

40. 6M 

52.  3M 

- 

1.7 

74 

2? 

30 

7 

384 

Q 

0 

2 

0 

\   AREMONT  POMONA  COLLEGE 

65. IM 

39.9M 

53. OM 

0.1 

79 

20  + 

29 

9 

357 

0 

0 

1 

0 

'  RONA 

68.5 

40.4 

54.5 

1.2 

80 

23 

27 

9 

332 

Q 

0 

2 

0 

LVER  CITY 

70.5 

43.3 

55.9 

87 

20 

36 

6 

245 

Q 

0 

0 

0 

'  YAMA 

59.3 

M 

M 

73 

25 

17 

7 

0 

0 

0 

'  YAMACA 

52.5 

25.7 

39.  1 

2.4 

69 

20 

-  1 

9 

793 

0 

1 

26 

1 

'     CAPITAN  DAM 

72.0 

41,9 

57.0 

85 

20 

28 

9 

242 

0 

I 

0 

'  5IN0RE 

70.3 

31,8 

51.1 

- 

1.0 

87 

21  + 

20 

7 

429 

0 

0 

21 

0 

;  CONDIDO 

67.3 

34,0 

51.1 

1.5 

81 

20 

26 

7 

425 

0 

0 

7 

0 

'    HTANA  KAISER 

68. 6M 

44, 9M 

55.  BM 

83 

25 

32 

9 

273 

0 

0 

1 

0 

'    -LESPIE  FIELD 

70.3 

34,4 

52.4 

85 

20 

27 

9 

385 

0 

0 

6 

0 

SSHAW  DAM 

61  .9 

25,1 

43.5 

75 

20 

18 

g 

658 

0 

0 

29 

0 

'    aLWILD  RS 

54. OM 

25,9 

45. OM 

73 

20 

10 

9 

578 

0 

0 

27 

0 

-IAN  MYNOLA 

57.5 

34,3 

46  ,C 

75 

19 

18 

9 

582 

0 

0 

14 

0 

iUNA  BEACH 

64. 8M 

39, 6M 

52. 2M 

3.1 

77 

20 

30 

9 

398 

0 

0 

I 

0 

MESA 

59.2 

42,8 

55.0 

83 

20 

32 

9 

273 

0 

0 

1 

0 

<POC  SEWAGE  PLANT 

66.4 

35.6 

51.5 

77 

2? 

26 

30 

408 

0 

0 

9 

0 

<6  BEACH 

68.2 

46.9 

57.6 

0.9 

84 

20 

38 

9 

228 

0 

0 

0 

0 

(G  BEACH  WB  AP 

57.5 

39.5 

53.5 

84 

22 

31 

7 

344 

0 

0 

1 

0 

;  ANGELES  WB  AP  R 

55.4 

44.3 

54.  9 

0.7 

82 

20 

38 

9 

305 

0 

0 

0 

0 

'    !  ANGELES  WB  CITY  R 

bf.e 

48.5 

58.7 

1.4 

81 

20 

40 

9 

194 

0 

0 

0 

0 

Pf  ecipitaf  ion 


i  3  £ 


Q 

a 

Q 

Snow,  Sle«r 

No  ot  Da/s 

s  1 

K  o 

i  o 

e 

j      10  or  More  | 

o 

o 

.75 

2 

.0 

0 

2 

2 

0 

.05 

2 

.  0 

0 

0 

0 

0 

T 

25+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

2.05 

1 

T 

T 

3 

2 

2 

2 

T 

2 

.  0 

0 

0 

0 

0 

2.70 

2 

2.0 

3 

5  + 

3 

1 

1 

.49 

2 

.0 

0 

3 

0 

0 

1  .20 

2 

.0 

0 

2 

1 

1 

2,35 

2 

1  .  5 

2 

2  + 

1 

1 

1 

.13 

1 

.0 

0 

1 

0 

.03 

2 

•  0 

0 

0 

0 

.50 

1 

•  0 

0 

1 

1 

0 

1.87 

1 

.0 

0 

2 

1 

1 

.92 

1 

•  0 

0 

2 

1 

0 

.23 

1 

.0 

0 

1 

0 

.05 

1 

.0 

0 

0 

0 

1  .40 

2 

.  0 

0 

1 

1 

2.21 

2 

5.0 

10 

3 

2 

1 

1 

.45 

1 

.0 

0 

1 

0 

3.10 

2 

2.0 

13 

4  + 

1 

I 

1 

.03 

1 

.0 

0 

0 

0 

2.69 

2 

2.0 

2 

2 

2 

1 

1 

1.58 

2 

8.5 

18 

2 

3 

2 

1.51 

1 

.  0 

0 

2 

1 

1 

,09 

2 

.  0 

0 

0 

0 

.04 

2 

.  0 

0 

0 

0 

.04 

15  + 

.  0 

0 

0 

0 

.83 

2 

.0 

0 

1 

^ 

0 

.35 

1 

.  0 

0 

1 

0 

.  59 

2 

•  0 

0 

2 

0 

.28 

2 

.  0 

0 

2 

0 

.99 

1 

.  0 

0 

3 

1 

0 

.08 

1 

•  0 

0 

0 

0 

0 

.12 

2 

.  0 

0 

1 

0 

0 

.45 

1 

.  0 

0 

3 

0 

0 

.05 

2 

.  0 

0 

0 

0 

0 

.41 

1 

.  0 

0 

1 

0 

0 

.02 

2 

.  0 

0 

0 

0 

0 

.35 

1 

.  0 

0 

2 

0 

0 

.43 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

1  .54 

2 

•  0 

0 

2 

1 

1 

.36 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

,49 

2 

.0 

0 

0 

0 

,06 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

,44 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

1.45 

1 

.0 

0 

3 

2 

2 

1.68 

2 

.0 

0 

2 

1 

1 

2.33 

1 

1.0 

2 

2 

2 

.35 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

.37 

2 

.0 

0 

4 

0 

0 

.40 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

.  1  3 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

.25 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

1.26 

2 

.  0 

0 

1 

1 

1 

1.13 

1 

.  0 

0 

2 

2 

1 

.29 

1 

.  0 

0 

2 

0 

0 

.28 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

.27 

2 

.  0 

0 

1 

0 

0 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

1.53 

1 

2 

2 

2 

T 

8  + 

.  0 

0 

0 

0 

0 

T 

1 

.0 

0 

0 

n 

0 

.06 

3 

T 

0 

0 

0 

0 

.07 

9 

T 

0 

0 

n 

0 

.38 

8 

5.9 

e 

8 

2 

0 

0 

.04 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

.08 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

.12 

8 

.  0 

0 

1 

0 

0 

.75 

2 

.  0 

0 

2 

1 

0 

.07 

8 

.  5 

0 

0 

0 

0 

.09 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

.11 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

.11 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

.12 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

.26 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

.01 

11 

,0 

0 

0 

0 

0 

.25 

3 

2.0 

2 

lO  + 

2 

0 

0 

.07 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

.05 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

.12 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

.23 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

.04 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

.06 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

,29 

2 

5.0 

6 

e 

2 

0 

0 

.10 

2 

.  5 

0 

1 

c 

0 

.41 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

.06 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

.80 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

.13 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

.06 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

.05 

1 

.0 

0 

0 

n 

0 

.08 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

1.40 
.08 

T 

3.34 

T 

3.12 
.78 
1.43 
2.45 
.18 
.03 
.73 
2.34 
1.35 
.25 
.07 
1.47 
2.35 
.45 
3.14 
.03 
2.89 
3.21 
1.73 
.09 
.04 
.09 
1.02 
.48 
.69 
.45 
1.55 
.22 
.17 
.68 
.05 
.48 
.02 
.51 
•  50 
1.84 
.49 
.49 
.10 
.44 
2.93 
1.90 
4.30 
.48 
.98 
.77 
.13 
.48 
1.34 
1  .89 
.49 
.40 
.27 
.00 
2.55 


.17 
.11 
.12 
.26 
.01 
.38 
.07 
.15 
.13 
.23 
.08 
.11 
.47 
.14 
.41 
.16 
1  .06 
.13 
.09 
.06 
.15 


1.03 
3.51 


7.65 
3.05 


-  1.90 

-  5.74 

-  4.33 

-  1.55 

-  7.05 


-  1.55 

-  4.29 

-  3.75 

-  1.75 

-  1.90 


2.27 
2.04 
1.89 
1.85 
1  .50 
2.05 

.94 
1.95 
1.01 
2.20 
1.87 
5.54 
2.25 
2.30 

1.70 

4.40 


1.55 
3.04 
6.93 


1.77 
1.17 
5.46 


1.97 
3.61 
2.57 


2.58 
3.50 


2.55 
2.96 


See  Refeience  Notes  Following  Station  Inde 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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DAILY  PRECIPITATION 
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H  LOHOND 

iJlCELEY 

9RYESSA  LAKE 
3  BAR  RS 

(f3  BEAR  LAKE 

[|3  BEAR  LAKE  DAM  // 

,j3  CREEK  PM  1 

OALTON  DAM  FC  223  BE 
PINES  PARK  FC  B3B 

SUR  STATE  PARK 
TUJUNGA  DAM  FC  46 

SHOP  CREEK    INTAKE  2//R 

SHOP  MB  AP 

SHOP  UNION  CARBIDE 

^CK  MOUNTAIN  2  SW 
JE  CANYON  WB  AP  //R 
fTHE 

riHE  FAA  AP 


1.05 
.95 
1.70 
1.65 


1.00  .71 


<ITA 

0  WVILLE  HWY  MNTNC  STA 
.  (REGO  DESERT  PARK 
■  tREGO  SPRGS  3  NNE 
IIILEVARD 

.;(QUET  CANYON 
[<HAN  DAM 
^iiDFORD  RANCH 
:hDLEY 

^NSCOMB  2  NW 

tfiWLEY  2  SW 
t  A  CITY 
A  D6EP0RT 

DGEVILLE  k  NNW 
■f)OKS  FARNHAM  RCH 

I5H  CREEK  RS 
KHORN 

KS  CREEK  PH 
LARDS  BAR  PH 
BANK  FIRE  OEP  FC  226B 

BANK  WB  AP 
LINOAME 
■NEY 

i:NT  RANCH  1  S 
TON  RANCH 

: TONWILLOW 
■'  A20N 
■■RILLO  NM 
^■HUMA  DAM 
;fAVERAS  BIG  TREES 

if  AVERAS  RESERVOIR 

,  Mexico  2  ne 

I  ilSTOGA 
I  IIlAHAN  RS 


2.95  1.12 


.60  .35 
1.75  1.61 
1.10  .33 


1.05 
2.42 
6.49 


,£P  PARDEE 

■^P  SAN  LUIS  OBISPO 
:jPTOHVILLE  RS 

BY  11  SW 

9V  RS 

(  06A  PARK  PIERCE  COL 

C|TIL 

[  ,YON  DAM 

I80U  POWER  HOUSE 
IfMEL  VALLEY 

MAY  BULL  RUN  RCH 
AOERO 

ILVILLE  SAWYER 
AR  POINT  RANCH 
ARVILLE 

TERVILLE  PH 
■LLENCE  RS 
TSWORTH  FC  2*.  D 
=»RY  VALLEY  0AM 
STER 

:0  EXP  STATION 
TTENDEN  PASS 
-A  VISTA 
:0  RS 

*US  HEIGHTS 


I 


3.88 
.98 
.53 


2.63 
2.5B 
1.04 

1.43 
13.29 
3.61 


T  .  14  T 

.21  .30 


.01      *06  *02 


.79   3.20  .68 


.66     .11  .19 


.11      .19  T 


.90  .36 
.08 


.18    1.43     .07  .01 


1.72  4.27   1.99'  ,20 


1.00  1.51 


,37      '56  1.46 


See  relsToni:*  note«  following  Station  inda*. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 
CLARKSBURG 
CLEAR  CREEK 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVEROALE   3  SSE 

COAL INGA 

COALINGA   I't  NW 

COHASSET 

COLBYS  FC53D 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

COLFAX 
COLGATE  PH 
COLUSA  1  SSW 
COLYEAR  SPRINGS 
CONCORD  3  E 

COOL 

COPCO  NO  1  DAM 
CORCORAN    IRRIG  0 1  ST 
CORDES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

CORONA 
COVELO 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
COW  CREEK 
COYOTE  CANYON 

COYOTE  WELLS 
CRESCENT  CITY   I  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

CULVER  CITY 

CUMMINGS 

CUNNINGHAM 

CUYAMA 

CUYAMACA 

DAGGETT   FAA  AP 
DANA  2  SE 
DAVENPORT 
OAVIS  1  WSW 
DAVIS  CREEK 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DEER  CREEK  PH 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAlR 

OE  SABLA 
DESCANSO  RS 
DOBBINS  COLGATE 
OONNER  MEMORIAL  ST  PK 
DOS  RIOS 

DOWNEY  FIRE  OEPT  FCX07C 

DOWNIEVILLE  RS 

DOYLE 

DOYLE    5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 
DUNNIGAN 
DUNN  SIDING 
OUNSMUIR  RS 
DUTTONS  LANDING 

EAGLE   LAKE    STONE  RANCH 
EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAP  I  TAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 

ELECTRA  PH 

ELUABETH  LAKE  FC1286 
ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE  // 
ELLIOTT 

elsinore 
escondido 

eureka  w6  city  r 
Exchequer  reservoir 
fairfield  police  sta 

fairmont 
ferguson  ranch 
fernoale  8  ssw 
fiooletown  lynch  rch 
fillmore  i  wnw 

finley  5  sw 
five  points  5  ssw 
Fleming  fish  +  game 
folsom  dam 
fontana  5  n 

fontana  kaiser 
forest  glen 
foresthill  rs 
forks  of  salmon 
fort  bidwell 

fort  bragg 
fort  bragg  avn 
fort  dick  1  nne 
fort  jones  rs 
fort  ross 

french  gulch 

fresno  wb  ap  r 
friant  govt  camp 
fullerton  arroues  rch 
fullerton  hillcrest  res 

garbervi lle 
garden  valley  2  s 
gasouet  rs 

GEM  LAKE 
GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RS 
GER6ER  RANCH 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 

G ILROy 

GILROY   l<t  ENE 
GLENDALE  STAPENHORST 
GLENOORA  WEST   F  C  185 
GLENNVILLE  i 


1.63  1.00 
3.00  .65 
.00  1.08 


fc.22'  2.01  1.01 


2.59     .32  T 


2.36  .90 


<it.52i  l.'^S  1.34 


.80  .53 
.04  1.92 
3.04  1.04 


1,56  1.83 
1.75 

.  37 


5,70 
7,56 
2.94 
8.06 


1.97  1.13 
1.56  .79 
1.61  .36 
1.53  .16 


2.35  1.55 
.04  2.06 
1.68  .52 
1.22  .56 


.03      .04  .02 


.29 
.23 


13     14     15      16     17  18 


.29  1.07 
.41  .01 
.13  .95 


.03      .01      .09|    .68  2.31 


,13  .la 


.13 


1.23  1.20  1.05 
.91  1.24  1.61 
.03  .02 


.08    1.16  .14 


.19     .92  .06 


.06  .01 

.20  .02 

.19  .04 
T 

.45 


.06  .05 
.55  .04 


.47  T 
.42  .01 


.33    1.10  .17 


.22 

1.90  2.08 


.85   1.95  1.80 


1.40     .91  .24 


.95  .21 

T  .07 
.01  .08 


22     23  24 


4.13  .66 


.11    1.51  2,10 


1.45  1.34 


1.30  3.62  .71 
.05  .22 
.83   1.50  1.57 


See  reteience  notes  loUowing  Starion  [^dex 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 

i:k)ntinued     OECEMSEfl  i960 


Station 

"To 

0 
E- 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4   1   5   I  6 

7      8  1 

9 

10  1 

11  1 

12 

13 

14 

15 

16  ' 

17  1 

18 

19  I  20  1  21 

22     23  24 

25  1 

26  1 

27 

28     29  1  30 

31 

JSOUD  RUN 
'300SE  LAKE  WCST 
iRANT  GROVE 

iRASS  LAK.E  HWY  MNTC  STA 
5RASS  VALLEY 

1.45 
3.14 
3.42 
3.26 

1.53 
.14 

2.10 
.06 

1.21 
.15 

3.10 
.96 

1.36 

.04 
.10 

T 

.21 

.33 

.20 
T 

.07 

.17 
.10 

.19 
.28 

.81 
.94 

.17 
.97 

.07 
.12 

.05 

.04 

'iREENLAND  RANCH 

'iREENVlEW 
iREENVlULE  RS 
iROVELANO  RS 

.00 
2.00 
2.57 
2.34 

3.07 

.02 
.31 

.34 

1.00 
1.92 
2.03 

.01 

.36 

.08 

.39 

1.27 
.18 

.06 

•  60 
.45 

.08 

.03 
.40 

MINES  CYN  LOWER  FC  364 
lAlNES  CYN  UPPER  FC  367 
ilAIWEE 

HALF  HOON  SAY   2  NNW 

.36 
.46 

T 

1.70 

3.40 
.57 

.66 
.36 
.48 

T 

.60 

.10 
.10 

.35 

.21 

.45 
.22 

1.72 

1.48 

.01 

.22 
T 

lAMlLTON  AFB 
:  lANFORD 
lAPPY  CAMP  RS 
lARRIS  GAGING  STA 
lARRlSON  GULCH  RS 

.03 
6.27 
1.40 
6.14 

2.64 
.03 
1.53 
1.15 

.17 

1.08 
.17 
2.17 

.01 
.03 

.03 

.51 

.33 
.08 
.15 

T 

.60 

.15 

.08 
.59 
.62 

1.34 
2.37 

T 

.81 
.65 

.53 
.15 

.02 

AT  CREEH  PH  1 
AYFIELD  PUMP  PLANT 
AYFORH  RS 
1 EALDSBURG 

1.46 
.05 
5.92 
7.64 

.04 
.15 

2.10 
4.24 

.83 
.91 

.74 
.30 

.04 
.04 

.01 

.01 

.05 

,42 

.24 

T 

.31 

.03 

.03 
.96 

.11 

.02 

.60 
1.42 

.70 
.30 

1.94 
.16 

,04 

,16 
,03 

.03 

.05 
.04 

{ EALDSBURG  2  E 
lEMET 

|enshah  dam 

lERNANDEZ   2  NW 
'ESPEHIA 

.03 
.11 
.10 
.13 

3.60 

.44 
.03 
.05 

.07 

.13 

.06 

.03 

.38 
.10 

,26 

1.13 
.08 

.64 

.01 

.03 

,  ILTS 
■OBERGS 
,ODGES  DAM 
DE6EES  FC  60A 

2.94 
12.63 
.25 
.49 

.05 
.97 
6.54 

2.69 
.76 

1.30 
.06 
.49 

.15 

.19 
.13 

,09 

.69 
.04 

.69 

.13 
2.38 

.69 
.49 

.08 
,12 

.29 
.14 

.02 

3NEY0EW  2  WSW 
X>PA 

,X>PA  2  SE 
5PLAND  LARGO  STA 

19.28 
7.55 
6.96 
7.32 

.28 
2.47 
2.11 
1.94 
3.19 

.04 
1.45 
1.25 
1.34 
1.03 

.02 

.03 
.05 

.10 
1.13 

T 

.09 

.69 
.24 
.15 
.21 

.10 
.20 

.61 

4.40 
.28 
.22 

1.13 

5.60 
2.41 
2.40 
.96 

2.07 
.96 
.62 
.08 

1.03 
.25 
.24 

T 

•  0» 

i  JNTER  D 1  ST  GRAVE  S  RCH 
JNTERS  DAM 
JNTINGTON  LAHE 
>LEW1L0  HWY  MNTNC  STA 
)RIA 

2,71 
3.21 
7.66 
1.73 

3.04 
1.65 
1.52 
1.57 
1.51 

.04 
.66 
1.56 
.70 
.14 

.11 

.08 
.03 

.63 
.03 

,72 
T 

.02 

.44 
T 

.78 

•  55 

4.00 

1  }YLLW  I LD  RS 
[(PERIAL 
ilDEPENDENCE 
|ID10  US  DATE  GARDEN 
lYOItERN 

•  07 
.00 
.03 
.01 

T 

.29 

.18 
.07 

.01 
.01 

.02 

1  lYOKERN  ARM  1  TA6E 
ME 

llWA  HILL 
ION  MTN 
i  SS  VALLEY 

1.12 
4.46 

.02 
.67 

T 

.11 
.18 

.56 
2.03 

.05 

.02 
1.03 

.21 

.21 

T 

0.03 
.02 

,21 
.25 

.17 
.20 

.66 

• 

.20 

.10 
.03 

.03 

T 

{>shua  tree 
lian  wynola 
'  ncal  dam 

IE  RANCH  // 

.24 
.14 

.63 

.35 

.45 

.67 

.10 
.32 

.04 

.24 
.04 

.35 

.06 

Ilseyville 

iRLlNGER 

|RN  RIVER   INTAltE  3 
jRN  RIVER  PH  1 

6.96 
5.04 
.40 
.16 
.09 

3.71 
2.69 
.04 

.46 
.52 
.31 
.16 
.09 

.17 
.05 

T  T 

.08 
.03 

.31 
.36 
.05 

T 

.02 

.13 
.34 

.91 
.60 

.78 
-25 

.16 
T 

.23  T 
T 

IttLEMAN  STA 
LARC  POWER  HOUSE 
NG  CITY 

AMATH  R 

.09 
5.63 

.82 
6.26 

T 

.04 
2.38 

.78 
1.02 

.04 
.77 
.05 

.36 
.13 

.02 
.01 

.33 

T 

.07 
.03 
.03 

.04 
•  44 

T 

.27 

1.49 

1.18 
2.12 

.54 
.50 

.04 

■  OS 

.10 

.01 

lIGHTS  FERRY  2  SE 
RSEL 

1  CRESCENTA  FC  251 
!fayETTE  2  NNE 
SUNA  BEACH 

5.75 
.38 

1  .03 
.41 

.08 
1.39 

.83 
.72 
.38 
.87 
.41 

.07 

.23 

.06 
.12 

.05 
.16 

.04 

.60 

T 

2.16 

.26 

.16 

HONDA 

CE  ARROWHEAD 
CEPORT 
CESHORE 
sESIDE   2  ENE 

.90 
5.81 
11  .46 
.08 

.88 

2.63 
4.44 

.72 
.70 
.48 
1.01 

.09 
.08 

.20 
T 

■  .13 

.54 
.22 

.01 

.11 

.07 

.77 
1.50 

.05 

.83 
1.95 

.34 
1.32 

.01 

1.02 

vE  SPAULOING 
MESA 
4CASTER 
i  PLUMAS 
JEC 

.16 
T 

3.78 
.33 

1.94 
1.46 

1.23 
.05 
T 

.55 
.06 

.01 
.06 

.14 

•  10 

T 

.05 

.02 
.16 

.11 
.03 

.10 
.10 

.15 
.80 

1.10 
.64 

.03 
.07 

.07 

:huZA  PT   STA  FC  352  B 
:SVILLE  KEEGAN  RANCH 
GRAND 
»N  COVE 
IDSAY 

3,74 
.46 
.69 
.45 

1.80 
.35 
•  10 
.11 

.30 
.91 
.06 
.59 
•  28 

.05 

.19 

.07 
.02 

.36 

.43 

•  02 

.02 

TLE  VALLEY 

'E  OAK  CANYON  FC  230  C 
'ERMORE  2  SSW 
■NO  SHAWNEE  HILLS  RCH 
KWOOD  2  N 

.18 
1.25 

.07 
1.32 

T 

.66 

•  63 
.18 
1.04 

.29 

.05 
.07 

.07 

.05 

.11 
-07 

.03 
.10 

KWOOO  MESA 
>I 

IPOC  SEWAGE  PLANT 
lE  TREE  CANYON 
iG  BEACH 

.08 
1  .66 
1  .06 
.47 
.13 

.99 
.80 
.10 

.03 
.26 
.17 
.31 
.13 

.02 
.02 

.01 

.03 

,31 
.06 

.06 
.03 
.05 

.02 

T 

G  BEACH  W8  AP 
6  VALLEY  INSP  STA 
ALAMOS 

ANGELES  WB  AP  R 
ANGELES  WB  CITY  R 

.8C 
1.02 
.06 
.15 

.06 
.80 

.05 

.03 
T 

.95 
.01 

T 

.07 

T 

T 

BANOS 

BANDS  ARBURUA  RCH 
6AT0S 

GATOS  4  SW 
PRIETOS  RS 

.22 
.49 
2.47 
4.80 
.85 

.08 
.41 

1.30 
2.60 

.07 
T 

.90 
.95 
.85 

T 

•  02 
.25 

.08 
.04 

.07 

.05 
.22 

T 

.16 
.46 

•  12 

ERNE  VALLEY   1  WSW 
LE  CREEK  PH 
LE  CREEK  RS 
ELINE  MNTNC  STA 
=RA 

.30 
.52 
.37 
.67 
.17 

.05 

.47 
.37 
.37 
.12 

.06 

.30 
.05 

.18 

.04 

T 

Se«  telaenee  no(ts  loUowing  Stalion  lodei. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


MAO  RiVER  RS 
MANOEtf ILLE  ISLAND 
MANZANITA  LAKE  // 
MARCH  FIELD 
MARICOPA 

MARIPOSA 
MARTINEZ   3  SSE 
MARTINEZ  FIRE  STA 
MARYSVILLE 
MATHER 

MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA  3  SE 
MENDOTA  DAM 
MERCED  FIRE  STA  2 

MEYERS    INSPECTION  STA 
M IDDLETOWN 
M  lOOLEWATER 
MILL  CREEK  2 
MINERAL 

MIRANDA  SPENGLER  RCH 

MITCHELL  CAVERNS 

MODESTO 

MOJAVE 

MONO  LAKE 

MONTEREY 
MONTICELLO  DAM 
MOORPARK    1  SSE 
MORGAN  HILL  2  E 
MOR0N60  VALLEY 

MORRO  8Ay   FIRE  DEPT 
MORRO  BAY    3  N 
MOUNTAIN  PASS 
MOUNT   BALOY  FC  85G 
MOUNT  DANAHER 

MOUNT   DIABLO  NORTH  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  RS 
MOUNT   SHASTA  SKI  BOWL 
MOUNT   SHASTA  WB  CITY  //R 


3.69  2.95  .22 


1.2U  .93 
.1'. 
.15  1.15 


l.^tO  .10 


.13    1.62  .19 


15  .17 
1.00  1.11 
3.85  3.30 


.14 


MT  WILSON  FC  338B 
MUIR  WOODS 
NACIMIENTO  DAM 
NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

NEEDLES  FAA  AP 
NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY  PARK  it  SW 

NEWHALL  SOLEOAO  FC  32 
NEWMAN  2  NW 
NEW  PINE  CREEK  2  E 
NEWPORT   BEACH  HARBOR 
N  iCOLAUS 

NILAND 
NIPOMO  2  NW 
NORTH  FORK  RS 
NORTH  HOLLYWOOD 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 

OAK  KNOLL  RS 
OAKLAND  WS  AP 
OAKVlLLE    1  WNW 
OCC IDENTAL 
OCEANSiDE  PENDLETON 

OCOTILLO  WELLS 
OJAI 
OLINDA 
ONO 

OPIDS  CAMP  FC   57  BE 

ORANGE  COVE 
ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 
ORICK   10  SE 
ORLAND 
ORLEANS 

OROVILLE 
OROVILLE  BRIDGE 
OXNARD 
OZENA 

PACIFIC  HOUSE 

PACOIMA  DAM  FC   33  AE 
PAICINES  OHRWAlL  RCH 
PALMDALE 
PALMDALE   FAA  AP 
PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMA 

PALOMAR  MTN  OBSY 
PALOS  VEROES  EST   FC  1*30 
PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 
PARKF IElO 
PASADENA 

PASKENTA  RS 
PASO  ROBLES 
PASO  ROBLES  FAA  AP 
PATT IWAY 
PAYNES  CREEK 

PETALUMA  F IRE   STA  2 
PIEDRA 
PIEDRA  6LANCA  GUARD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NM 

PIRU  2  ESE 
PISMO  BEACH 
PIT  RIVER  PH  5 
PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 

PLACERVILLE    I FG 

PLYMOUTH 

POINT  ARENA 

POINT  ARGUELLO  WB 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 


.57 
1.61  .32 
1.31  .68 
.76  1.02 
1.89  .67 


1.86 
.08 
1.03 


7.63 
3.89 
6.79 


3.0<*  .33 


.50 

1.71  .1*9 
1.50  1.20 
1.99  1.10 
1.98  .28 


12.90 
7.45 
2.36 


.13    1.30  .12 


13     14  15 


4.00  1.22 


1.38    1.18  .38 


.70  .94  .16 
1.56  2.91  .60 


.16     .89  .01 


1.05  2.05  .54 


.75  2.25  1-75 


.86     .90  .05 


1.19  1.34 


27     28     29  30 
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Continued 


Station 

13 

o 

1  ; 

2 

3 

P7  PIEDRAS  BLANCAS 

.55 

POMONA 

']? 

.18 

POPT  Chicago  naval  depot 

.66 

t 

.50 

PORTERV ICLc 

.44 

poptola 

1.55 

1.10 

.30 

POSEY  4  ENE 

1.69 

1.18 

.51 

POTTER  VALLEY  PH 

3.37 

.50 

poway  valley 

.08 

.08 

PRIEST  VALLEY 

1.87 

.07 

OUINCy  rs 

2  76 

.10 

2.08 

.03 

RAMONA  SPAULDING 

.07 

.07 

t 

RANCH [ T A 

RANOSBURG 

T 

RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 

.92 

.17 

RED  BLUFF  WB  AP  R 

4**8 

3.37 

.16 

REDOING  FIRE  STA  2 

S.44 

3.90 

.24 

redlands 

.13 

reokood  city 

.59 

.31 

REPRE  SA 

.70 

.04 

.01 

RICHMOND 

2*61 

1.04 

1.07 

.05 

RIO  VISTA 

.56 

.01 

.01 

.38 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

.17 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S  R 

'?n 

.18 

T 

.60 

ROUNo'mOUNTAIN   1  NNE 

9  94 

3.48 

1.53 

.62 

SACRAMENTO  WB  AP  R 

.87 

.41 

.07 

.33 

.04 

SAGEHEN  CREEK 

1.48 

.48 

SAINT  JOHN^* 

2.19 

.38 

2  85 

.90 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

1.16 

.56 

.38 

SALINAS  2  E 

'It 

.38 

.08 

.02 

SALINAS  FAA  AP 

.34 

.05 

SALINAS  DAM 

.11 

1.73 

1*28 

.95 

.26 

SALT  SPRINGS  PH 

2.93 

1.4S 

1.33 

salyer  rs 

5.86 

1.44 

1.00 

.10 

1.95 

.02 

SAN  ARDO 

1.1 

.77 

.29 

SAN  BERNARDINO  CO  H05P 

.17 

.15 

SAN  CLEMENTE  DAM 

2.14 

.33 

1.55 

.09 

SAND6ERG  PTL  STA  FC1306 

.00 

SANDBERG  wB  //R 

•  09 

.09 

T 

SAN  0 lEGO  WB  AP  R 

.22 

.07 

•  05 

SAN  0IMA5  FIRE  WON  FC  9» 

.15 

.15 

.09 

.16 

2  .59 

1.79 

.12 

SAN  FRANCISCO  WBAP  R 

1.  6 

.69 

.20 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

2.31 

1.66 

.22 

.13 

SAN  GABRIEL  DAM  PC425BE 

.21 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

*i  y 

.14 

SAN  GREGORIO  3  SE 

1  *40 
* 

.60 

.37 

.03 

iAN  JACINTO 

.02 

.02 

1  JAN  JOSE  R 

1  'f  7 

.90 

.20 

'  »AN  LUIS  OBISPO  POLY 

.19 

1.13 

1 

.39 

.47 

T 

iAN  PEDRO 

.06 

>AN  RAFAEL 

4.70 

» 

3.05 

lANTA  ANA  FIRE  STA 

•  10 

.10 

.32 

.26 

lANTA  ANITA  FERN  FC  432 

.36 

■  lANTA  BARBARA 

•  41 

.19 

.21 

.ANTA  BARBARA  FAA  AP 

.37 

.35 

.ANTA  BARBARA  TV  PEAK 

2.75 

1.90 

.24 

4»It4  roMT*  UNIVERSITY 

I  .03 

.36 

.30 

1  .76 

.38 

.83 

.03 

ANTA  MARGARITA 

3.48 

2.96 

■  23 

ANTA  MARGARITA  BOOSTER 

3.71 

.42 

3.02 

.66 

,ANTA  MONICA 

.15 

'in 

.10 

ANTA  PAULA 

.58 

2.43 

.64 

.09 

-ANTI AGO  DAM 

.20 

.20 

, AUGUS  POWER  PLANT  1 

.22 

.19 

.03 

' AWYERS  BAR  RS 

5.21 

1.49 

.90 

COT  I A 

7.55 

1.68 

.89 

•  01 

EARSVILLE  LAKE 

1.39 

.51 

.53 

.12 

ECRET  VALLEY  MNTNC  STA 

.42 

.28 

HASTA  DAM 

13.04 

4.87 

1.33 

.33 

HELL  ABS  PLANT 

.21 

.21 

Shelter  cove 

9.24 

2.00 

1.33 

Day  of  Month 


13     14     15      16     17  18 


.16      .15  .01 


HINGLE  SPRINGS 
jHlNGLETOWN  2  E 

lERRA  CITY 

lERRAVILLE  RS 
I IGNAL  HILL  FC  415 

jKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 
ILOUGWiOUSE  6  SE 

NOW  CREEK  UPPER 

NOW  LAB  CEN  SIERRA     / /f 

OLE DAD 

DHESBAR   1  H 
OMIS  3  NE 
■  'OMIS  3  NW 
3N0MA 
ONORA 

:>  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 
3UTH  FORK  CABIN 
^AORA  PAC  FC  356  C 
^"ECKELS  HMY  BRIDGE 
'RINGVILUE  7  ENE 

3UAW  VALLEY  LODGE 
;    lUlHREL   INN  1 
JUIRREl    inn  2 
KANOISH  +  HICKEY  ST  PK 
'ANISLAU5  PH 

IRLING  CITY  RS 
OCKTON  FAA  AP 
OCKTCN  F IRE  STA  4 
OCKTON  MOWRY  BRIDGE 
ONYFORD  COOLEY  RANCH 


5.90  1.25 


1.60  .89 


.19  1.68 
.33  1.97 


2.35  1.68 


3.90  1.58 


.11  .03 
-07 


.01      .54  ,01 


.01  .03 

T 

.02  .16 


.07  T 

.29 
.02  .01 


1.82    1.65  .21 


,19  .01  T 
1,61    1.50  ,2 


'  1.22   2.  15  ,67 


1.061  .28 


.24  2.20  1.48j  .68 


1 ,07  4,00  1 .73 


.33 

« toUowing  Siaiion 


2.19  2.03 


-  395  - 


DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNI 


Station 

Day  of  Month 

Toi 

1  1 

2  1 

3 

4   1   5   1  6 

7   1   8   1  9 

10 

11   1  12 

13     14  1  15 

16  1  17 

18 

19  I  20  1  21 

22  1  23  {  24 

25     26  27 

28  I  29  30 

31 

SIONYFORO  RS 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 

suey  ranch 

SUNLAND 

3.73 
4.00 
6.63 
1.23 
.20 

2.06 
2.69 
1.59 
.83 

.16 
.05 

2.01 
.12 
.20 

.02 

,13 
.16 
.13 

.26 
.14 

.17 
.01 

.38  ,24 
.59  2.00 

.02 
.11 

SUSANA  Kf40LLS 
SUSANV JLLE 
TABLE  MOUNTAIN 
TAMOE  CITY 
TEHACHAPl 

.14 

.41 
2.18 
.13 

.01 

.35 
1.50 
.13 

.06 

.16 
.43  .15 

.09 

T 

T5J0N  RANCHO 
THERMAL  FAA  AP 
THOUSAND  OAKS 
THREE  RIV  EOISON  PH  2 
T  IGER  CREEK  PH 

.46 

T 

.12 
1.3^. 
1  .89 

1.13 

.12 
1.26 
.62 

.04 

.06 

T 

.02 

.03 

T  .03 

TOPANGA  PATROL  STA  FC  6 
TORRANCE 
TRACY  CAR60NA 
TRACY   PUMPING  PLANT 
TRINITY  0AM  VISTA  POINT 

.17 

.03 
.49 
.faO 
6.33 

.29 
.28 
1  .88 

.03 
.12 
.06 
,95 

T 

.05 

.08 
.01 
.07 

.11 

.60  • 

• 

T 

2.72 

T  T 

T 

TRONA 

TRUCKEE  RS 

TULELAKE  //R 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 

T 

2.14 
1.86 
.53 
13.95 

T 

.76 
.11 
4.38 

.58 
.34 
1  .49 

.37 

.08 
.50 

.01 

.40 
.46 

1.46  4.05 

.05 
1.30 

.37 

•  01 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 
TWIN  LAKES 

UKIAH  1^  W 

.17 
.12 
2.18 
7.41 
9.52 

1.23 
3.37 
3.75 

,82 
.62 
1.36 

T 

.05 

.12 

.29 
.06 

T 

.  18 

T 

1.08 
.77 

.08  .05 
1,45  .53 
1.44  1.65 

.07 
.14 

T 

.12 

T 

T 

UNION  OIL   STEARNS  A6S 
UCLA 
UPLAND  3  N 
UPPER  LAKE   7  W 
UPPER  LAKE  RS 

.22 
.30 
.11 
4.22 
6.1't 

.30 
2.55 

.21 
,30 
.10 
.50 
.47 

.02 

T  .01 

.24 
■  31 

1,04 
,98 

1.25  .64 
1.33  • 

,50 

.03 

UPPER  MATTOLE 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

VACAV ILLF 

VALLEY  CENTER  3  NE 
VALYERMO  RS 

13.23 
,91 
1.95 
.09 
.04 

.03 
1.18 

.61 
.27 
,09 
.03 

.10 

.01 

.49 

.10 

.07 

.01 

VAN  NUYS  CITY  WHSE  FC  15 
VENTURA 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
VINCENT  FIRE   STA  FC  120 
VINTON 

.10 
.50 
.08 
.14 
.91 

.86 

,50 

.08 
.02 

.06 

.08 

T  T 

T  .03 

VISALIA 
VISTA  1  w 
VOLCANOVlLLE 
VOLLMERS 
VOLTA  PH 

.27 
.11 

4.02 
15.51 

4.48 

.20 
5.09 
2.75 

.04 
2.32 
3.98 

.40 

.04 
.41 

.20 

.03 

.07 

.22 
.26 

.09 

.15 

.14  .63 
2.21  2.02 
.38  .73 

.94 

.10 
.72 

WALLACE 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  Z  ESE 
WALNUT  CREEK  k  E 
WALNUT  GROVE 

.99 
.65 
.77 
.68 
.91 

.30 

T 

.35 
.55 

.34 
.62 
.23 
.13 

.01 
T 

T 

.18 

.15 
.10 

T 

.05 

T  T 
T 

WALNUT  PATROL  STA  FC102B 

WARNER  SPRINGS 

WASCO 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
WEAVERVILLE  RS 

.16 
.00 
.00 
1.17 
6.24 

.17 
1.85 

*  18 

.54 
.72 

.35 

r 

,06  .05 
.19 

.03 

,77  2.03 

.30 

.35 

WEED  1  S 

WESTHAVEN 

WEST  POINT    3  SW 

WHISKEYTOWN  RES 

WHITE  MOUNTAIN  1 

7.42 
.09 

1.65 
11.09 
.34 

3.35 
.02 
1.23 
3.45 

2.40 
.07 
.35 

1.17 
.29 

.18 

.03 
.20 
T 

T 

T 

•  02 
.13 

.04 

.19 

.70  .50 

T 

2.07  • 

.05 

.22 
3.66 

•  05 

WHITE  MOUNTAIN  2 

WHITE  ROCK 

WHI TT lER  FC    106  D 

WILLIAMS 

WILLI TS  1  NE 

.19 
1.61 

.08 
2.10 
8.46 

.02 

.86 

3.30 

.18 
.92 
.08 
.12 
.65 

.20 

.20 
.03 

.01  .01 

T 

.01 

.27 

.31 
,21 

.09 

.02 
.88 

.03  .04 

.35  .32 
1.40  1.53 

T 

.27 

T 

.02  .01 

.02  .01 

.02 

•  01 

.01  •01 

WILLOWS 
WINTERS 

WOFFORO  HE  IGHTS 
WOOOFORDS 
WOODLAND   1  WNW 

3.39 
2.07 
.07 
2.26 
1.30 

1.10 
.57 

1.56 
.03 

1.42 
1.14 
.07 
.64 
,90 

.01 

,24 
,25 

.  18 

T 

.03 

.33  .23 
.11  T 

.06 
.12  .03 

.02 

.03 

.02 

T 

WRIGHTS 
YORBA  LINDA 
YOSEMITE  NP 
YREKA 

2.43 
.00 
2.56 
2.68 

1.57 

1  .53 
1.08 

.37 

1.03 
.76 

.01 

.14 

.12 

T 

.14 

.09 

•04  .62 

.05 

.12 

See  leleience  notes  loUowmg  Station  ] 
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DAILY  TEMPERATURES  californ.a 

DECEMBER  1960 

Dij  Of  Month  S> 


Slatlon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

IS 

17  j 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

WIN  RS 

MAX 

41 

41 

45 

43 

48 

57 

53 

50 

50 

46 

53 

52 

53 

58 

59 

54 

50 

47 

41 

43 

52 

48 

41 

46*  1 

KIN 

32 

28 

21 

22 

15 

12 

13 

17 

19 

15 

26 

28 

28 

29 

31 

36 

27 

32 

24 

29 

28 

30 

26 

23 

24 

16 

16 

17 

16 

15 

23.1 

ALDERPOINT 

MAX 

51 

56 

55 

50 

55 

55 

49 

65 

67 

54 

55 

58 

55 

54 

58 

60 

65 

55 

55 

54  #7 

MIN 

48 

45 

40 

41 

34 

30 

27 

27 

27 

29 

31 

36 

38 

40 

41 

48 

46 

50 

47 

41 

41 

39 

38 

35 

38 

39 

35 

30 

30 

30 

34 

37.3 

ALPINE 

MAX 

52 

59 

62 

5 1 

55 

53 

61 

70 

67 

66 

64 

76 

76 

69 

61 

66 

69 

63 

66.3 

MIN 

51 

43 

39 

34 

35 

40 

32 

35 

25 

31 

36 

38 

41 

41 

35 

38 

41 

46 

48 

48 

41 

47 

45 

48 

46 

45 

45 

40 

40 

41 

39 

40.5 

ALTURAS  RS 

MAX 

50 

58 

55 

6 1 

59 

60 

62 

61 

41 

46 

53 

52 

51.1 

MIN 

37 

30 

23 

18 

14 

18 

1  1 

11 

16 

16 

13 

19 

24 

26 

19 

25 

34 

35 

33 

19 

24 

16 

21 

22 

20 

26 

16 

12 

10 

8 

7 

20.1 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

MAX 

5 1 

58 

50 

67 

60 

54 

60 

60 

66 

52 

53.7 

MIN 

45 

41 

37 

36 

39 

37 

41 

35 

31 

35 

38 

40 

36 

38 

46 

47 

45 

45 

50 

45 

43 

46 

36 

38 

39 

44 

42 

41 

36 

34 

40.2 

ANTIOCH  FIBREBOARD  MILLS 

MAX 

60 

54 

53 

53 

58 

59 

53 

47 

52 

61 

51 

62 

56.2 

MIN 

55 

46 

36 

34 

39 

38 

40 

28 

29 

34 

39 

33 

36 

42 

40 

41 

45 

43 

44 

35 

42 

42 

37 

25 

29 

27 

37.7 

ANTIOCH  PUMP   PLT  3 

MAX 

58 

49 

53 

53 

52 

46 

68 

53 

51 

63 

61 

41 

42 

55 

59 

54 

52 

54.3 

MIN 

46 

46 

43 

34 

37 

37 

36 

27 

28 

32 

34 

31 

35 

40 

38 

40 

44 

39 

43 

33 

35 

36 

33 

36 

36 

37 

29 

30 

24 

25 

27 

35.2 

ASH  MTN 

MAX 

57 

53 

52 

53 

50 

55 

52 

57 

57 

58 

66 

68 

61 

61 

70 

52 

40 

43 

58 

64 

58.5 

MIN 

43 

41 

36 

35 

35 

31 

31 

29 

30 

34 

36 

33 

34 

41 

42 

33 

34 

36 

39 

37 

33 

31 

31 

39 

29 

27 

32 

28 

25 

29 

30 

33.7 

AUBERRY 

MAX 

51 

53 

68 

6  5 

65 

58 

56 

58 

57 

66.4 

MIN 

40 

38 

27 

29 

26 

29 

24 

22 

25 

26 

28 

35 

26 

34 

32 

30 

30 

30 

31 

28 

30 

26 

38 

35 

24 

28 

29 

28 

20 

24 

25 

28.9 

AUBURN 

MAX 

52 

57 

56.3 

MIN 

47 

44 

36 

34 

31 

31 

35 

30 

29 

32 

34 

3o 

33 

33 

39 

41 

46 

44 

42 

37 

36 

35 

34 

34 

30 

31 

32 

32 

29 

29 

32 

35.1 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

62 

69 

65 

66 

60 

69 

63 

63.3 

MIN 

50 

47 

46 

46 

44 

40 

43 

38 

43 

45 

47 

47 

46 

45 

45 

45 

41 

42 

46 

53 

54 

48 

44 

44 

45 

42 

44 

46 

48 

45 

48 

45.4 

AVENAL  9  S5E 

MAX 

55 

64 

60 

54 

MIN 

54 

45 

33 

34 

30 

28 

25 

35 

31 

29 

34 

37 

34 

33 

41 

43 

22 

25 

BACKUS  RANCH 

MAX 

62 

62 

61 

61 

63 

59.3 

MIN 

30 

37 

42 

39 

29 

24 

33 

29 

23 

29 

33 

29 

26 

27 

32 

30 

26 

26 

32 

30 

30 

30 

30 

31 

29 

29 

31 

40 

38 

25 

26 

30.5 

BAKER  9  NNW 

MAX 

40 

5 1 

56 

64 

64 

62 

62 

63 

63 

60 

62 

62 

60.1 

MIN 

35 

37 

40 

35 

40 

34 

37 

38 

31 

30 

31 

31 

34 

34 

32 

35 

32 

32 

33 

32 

33 

30 

34 

34 

33 

30 

33 

36 

47 

31 

29 

34.0 

BAKERSFIELO  WB  AP 

MAX 

61 

61 

61 

52 

55 

50 

59 

62 

54.6 

MIN 

50 

45 

41 

42 

36 

33 

32 

30 

34 

33 

43 

38 

30 

39 

38 

39 

38 

37 

39 

36 

39 

36 

33 

37 

38 

36 

33 

30 

27 

28 

29 

36.2 

BARRETT  DAM 

MAX 

71 

43 

5  5 

63 

66 

69 

66 

70 

66.2 

MIN 

34 

33 

38 

30 

30 

31 

25 

24 

23 

24 

25 

30 

31 

29 

27 

27 

26 

26 

29 

29 

30 

31 

31 

30 

29 

29 

26 

29 

29 

29 

25 

26.6 

BARSTOW 

MAX 

70 

58 

54 

54 

49 

5  3 

38 

50 

48 

57 

62 

64 

62 

61 

59.8 

MIN 

31 

47 

37 

31 

29 

26 

36 

32 

24 

24 

30 

29 

31 

28 

31 

30 

29 

29 

30 

33 

30 

31 

32 

30 

29 

35 

42 

30 

27 

31.1 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

MAX 

64 

71 

55 

54 

51 

52 

45 

47 

30 

52 

45 

60 

61 

61 

62 

60.8 

MIN 

42 

41 

39 

32 

33 

28 

22 

25 

23 

29 

32 

34 

40 

38 

34 

34 

37 

41 

41 

43 

43 

44 

44 

45 

44 

44 

42 

36 

32 

36 

37 

36.6 

BEAUMONT   I  E 

MAX 

74 

58 

56 

53 

52 

46 

49 

32 

56 

48 

58 

62 

62 

66 

60 

61.3 

MIN 

38 

39 

37 

31 

29 

32 

22 

29 

20 

28 

28 

37 

46 

32 

29 

28 

42 

40 

35 

51 

51 

55 

50 

41 

34 

36 

34 

40 

37 

31 

31 

36.9 

BEN  LOMOND 

MAX 

56 

52 

54 

55 

54 

53 

5  3 

54 

55 

52 

56 

67 

59 

56 

54 

56.7 

MIN 

52 

43 

41 

40 

38 

36 

28 

27 

36 

40 

39 

34 

33 

34 

40 

46 

45 

40 

43 

42 

40 

32 

35 

35 

36 

34 

37 

38 

26 

26 

26 

37.0 

BERKELEY 

MAX 

60 

55 

56 

54 

58 

53 

57 

52 

56 

52 

56 

56 

61 

58 

60 

56.5 

MIN 

49 

46 

44 

42 

40 

41 

37 

36 

40 

42 

44 

39 

39 

42 

49 

52 

50 

48 

46 

49 

42 

41 

40 

38 

40 

40 

35 

46 

40 

38 

35 

42.4 

3ERRYESSA  LAKE 

MAX 

61 

58 

55 

57 

63 

59 

60 

62 

60 

58 

57 

57 

58 

50 

65 

58.2 

MIN 

46 

45 

40 

41 

40 

45 

47 

39 

35 

36 

37 

36 

40 

41 

42 

46 

47 

47 

47 

40 

42 

39 

37 

38 

39 

40 

40 

44 

47 

34 

33 

41.0 

3IG  BAR  RS 

MAX 

54 

46 

51 

54 

52 

50 

58 

49 

50 

54 

45 

52 

48 

49 

51 

60 

56 

60 

47 

48 

50.9 

MIN 

44 

41 

32 

36 

32 

24 

24 

23 

25 

26 

35 

34 

34 

36 

36 

41 

41 

43 

42 

39 

36 

36 

36 

36 

35 

36 

33 

25 

24 

23 

26 

33.5 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

50 

45 

35 

42 

35 

27 

28 

25 

39 

46 

45 

40 

44 

46 

45 

58 

60 

54 

56 

57 

57 

50 

34 

38 

63 

52 

46.0 

MIN 

21 

32 

25 

12 

18 

10 

14 

16 

-14 

1  5 

15 

14 

10 

1 1 

10 

14 

18 

16 

21 

18 

22 

19 

17 

18 

16 

16 

20 

24 

12 

16 

15.6 

!16  CREEK   PH  1 

MAX 

50 

45 

41 

40 

36 

41 

42 

47 

46 

52 

48 

56 

55 

54 

47 

59 

59 

68 

56 

60 

49 

53 

55 

54 

51.7 

MIN 

36 

32 

27 

28 

27 

19 

23 

25 

32 

32 

34 

31 

35 

36 

34 

32 

38 

29 

39 

40 

40 

46 

45 

43 

39 

44 

39 

29 

32 

38 

39 

34.3 

SISHOP  WB  AP 

MAX 

58 

53 

47 

55 

44 

40 

54 

62 

48 

58 

62 

60 

64 

60 

67 

66 

65 

65 

67 

46 

47 

55 

65 

63 

57.3 

MIN 

19 

30 

28 

18 

28 

17 

17 

22 

21 

21 

26 

25 

23 

21 

19 

18 

20 

23 

23 

23 

26 

29 

24 

22 

23 

23 

22 

26 

15 

19 

16 

22.1 

JISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

45 

34 

26 

33 

37 

26 

33 

29 

48 

44 

39 

46 

48 

41 

35 

4' 

49 

42.1 

MIN 

29 

17 

1 1 

17 

15 

-  2 

6 

6 

21 

22 

20 

22 

25 

25 

18 

20 

30 

30 

32 

28 

33 

27 

29 

28 

26 

31 

20 

8 

8 

28 

28 

21.2 

JLUE   CANYON   WB  AP 

MAX 

42 

31 

42 

41 

36 

36 

43 

55 

49 

39 

5  3 

61 

53 

46 

36 

48.6 

MIN 

29 

27 

24 

24 

22 

22 

29 

31 

31 

30 

31 

43 

39 

35 

31 

33 

34 

34 

37 

46 

46 

44 

43 

40 

39 

38 

31 

28 

35 

38 

32 

33.7 

ILYTHE 

MAX 

66 

76 

71 

68 

65 

55 

66 

52 

59 

61 

63 

68 

68 

68 

68 

68 

71 

70 

67.6 

MIN 

39 

45 

40 

33 

32 

38 

28 

28 

24 

27 

33 

33 

34 

32 

31 

30 

30 

32 

31 

40 

33 

37 

35 

33 

33 

32 

30 

35 

35 

34 

28 

33.1 

ILYTHE  EAA  AP 

MAX 

69 

75 

69 

65 

59 

55 

54 

52 

56 

60 

62 

68 

68 

65 

66 

66.9 

MIN 

46 

50 

45 

40 

41 

41 

39 

31 

29 

32 

40 

37 

39 

39 

36 

35 

37 

40 

39 

47 

42 

46 

39 

40 

38 

38 

34 

41 

41 

41 

33 

39.2 

lOCA 

51 

41 

37 

27 

31 

30 

29 

34 

40 

44 

43 

42 

48 

47 

36 

42 

43.3 

MIN 

31 

22 

15 

8 

3 

6 

3 

2 

2 

4 

12 

5 

8 

13 

7 

10 

22 

21 

23 

15 

17 

14 

12 

13 

12 

15 

11 

13 

5 

7 

6 

11.5 

ONITA 

MAX 

69 

68 

65 

66 

70 

64 

59 

54 

60 

60 

66 

72 

75 

70 

69 

73 

76 

68 

74 

73 

69.9 

MIN 

46 

48 

42 

39 

37 

45 

26 

40 

28 

35 

42 

37 

38 

37 

36 

36 

34 

34 

36 

41 

39 

43 

41 

40 

35 

34 

32 

46 

37 

37 

35 

37.9 

ORREGO  SPRGS  3  NNE 

MAX 

75 

74 

69 

68 

69 

66 

57 

60 

43 

60 

66 

71 

77 

76 

74 

78 

79 

79 

84 

62 

74 

69 

72 

74 

70.2 

MIN 

40 

42 

41 

44 

34 

28 

37 

33 

21 

27 

32 

34 

33 

35 

30 

32 

34 

36 

32 

36 

34 

36 

37 

37 

38 

36 

36 

31 

38 

35 

32 

34.5 

OWMAN  DAM 

44 

35 

37 

39 

34 

35 

39 

52 

59 

48 

50 

58 

53 

49 

41 

59 

54 

56 

5  3 

46 

42 

65 

55 

53 

48.6 

MIN 

30 

26 

26 

26 

37 

31 

32 

27 

31 

31 

29 

31 

35 

36 

39 

34 

32 

30 

31 

21 

29 

34 

21 

30.5 

RAWLEY    2  5W 

MAX 

74 

72 

75 

69 

69 

64 

56 

58 

46 

58 

56 

64 

70 

70 

71 

72 

76 

67 

65 

73 

69.3 

44 

46 

45 

39 

37 

34 

33 

35 

28 

29 

38 

34 

36 

36 

34 

34 

35 

35 

34 

36 

35 

37 

39 

37 

36 

36 

35 

37 

38 

40 

36 

36.4 

RIOGEPORT 

MAX 

48 

39 

35 
8 

38 

35 

27 

31 

35 

44 

41 

43 

44 

46 

40 

45 

45 

51 

57 

48 

49 

52 

48 

53 

52 

50 

56 

42 

35 

42 

50 

52 

44.3 

MIN 

34 

20 

6 

12 

2 

-  3 

0 

5 

5 

10 

5 

3 

8 

5 

24 

1 9 

5 

9.5 

ROOKS   FARNHAM  RCH 

MAX 

61 

59 

55 

63 

57 

58 

59 

47 

59 

46 

63 

62 

60 

52 

67 

MIN 

44 

43 

40 

32 

37 

36 

39 

36 

39 

38 

45 

46 

21 

26 

JRBANK   WB  AP 

MAX 

73 

64 

66 

63 

64 

58 

62 

56 

60 

58 

65 

76 

71 

66 

65 

70 

73 

77 

80 

80 

77 

60 

60 

78 

76 

78 

71 

65 

70 

72 

64 

69.7 

MIN 

47 

48 

45 

40 

41 

42 

39 

36 

38 

42 

44 

48 

45 

42 

43 

38 

41 

42 

44 

49 

49 

52 

46 

45 

43 

44 

43 

47 

52 

42 

38 

43.7 

JRLINGAME 

MAX 

61 

58 

55 

54 

55 

55 

56 

54 

53 

51 

55 

55 

50 

51 

62 

62 

59 

59 

59 

58 

56 

57 

57 

50 

47 

47 

53 

66 

56 

52 

51 

55.0 

MIN 

56 

46 

42 

40 

39 

41 

32 

33 

37 

39 

47 

40 

39 

40 

44 

51 

47 

44 

52 

43 

40 

39 

38 

36 

42 

41 

37 

38 

37 

35 

35 

41.0 
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DAILY  TEMPERATURES 

ConMnued  


Day  Of  Month  oi 


station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

BURNEY 

MAX 

49 

44 

41 

40 

38 

39 

41 

45 

48 

48 

36 

42 

50 

50 

46 

42 

49 

50 

50 

54 

51 

57 

60 

55 

55 

47 

50 

45 

46 

51 

52 

47.5 

MIN 

31 

30 

28 

20 

15 

22 

14 

13 

12 

14 

21 

19 

20 

20 

25 

31 

30 

37 

32 

22 

22 

21 

20 

19 

20 

23 

16 

23 

14 

13 

11 

21 

BUTTONWILLOW 

MAX 

67 

75 

62 

51 

57 

53 

51 

53 

55 

58 

57 

47 

55 

44 

52 

59 

62 

61 

50 

58 

49 

51 

45 

41 

42 

41 

41 

44 

46 

53 

57 

53.2 

MIN 

41 

48 

43 

37 

38 

31 

27 

25 

29 

29 

32 

44 

32 

35 

34 

33 

31 

32 

32 

31 

43 

42 

34 

36 

37 

38 

38 

37 

23 

24 

25 

34.2 

CABRILLO  NM 

MAX 

65 

63 

63 

62 

60 

59 

57 

53 

55 

57 

59 

62 

66 

63 

59 

58 

62 

62 

65 

80 

72 

74 

74 

69 

58 

53 

59 

64 

70 

64 

64 

63.3 

52 

55 

47 

46 

45 

44 

41 

42 

35 

41 

43 

45 

49 

50 

45 

46 

43 

46 

51 

51 

45 

48 

46 

41 

35 

38 

38 

40 

38 

48 

45 

44.  5 

CACHUMA  DAM 

MAX 

69 

64 

59 

60 

60 

61 

59 

57 

60 

60 

58 

64 

72 

70 

64 

59 

64 

66 

55 

74 

81 

74 

78 

78 

65 

55 

73 

67 

66 

58 

65 

55.1 

51 

45 

39 

33 

34 

35 

29 

31 

34 

36 

42 

38 

43 

45 

44 

43 

34 

33 

33 

43 

42 

45 

46 

42 

36 

35 

37 

34 

35 

27 

32 

37.9 

CALAVERAS   BIG  TREES 

MAX 

54 

44 

42 

45 

44 

47 

44 

52 

58 

50 

52 

52 

66 

58 

52 

42 

42 

44 

54 

63 

54 

64 

67 

65 

60 

51 

58 

48 

52 

58 

55 

53.5 

32 

32 

26 

25 

24 

20 

26 

28 

25 

24 

28 

28 

30 

30 

30 

29 

32 

32 

31 

32 

32 

34 

32 

34 

30 

31 

26 

26 

28 

28 

25 

CALLAHAN  RS 

MAX 

47 

47 

43 

41 

41 

40 

42 

42 

41 

46 

42 

45 

42 

42 

48 

53 

53 

51 

50 

44 

43 

43 

45 

45 

45 

48 

44 

44 

43 

45 

44 

44.8 

29 

29 

29 

21 

17 

14 

14 

15 

14 

26 

20 

20 

21 

25 

27 

30 

30 

37 

27 

22 

22 

20 

20 

22 

24 

20 

17 

15 

14 

15 

13 

CAMPO 

MAX 

74 

57 

51 

58 

53 

45 

46 

39 

53 

55 

60 

60 

60 

67 

63 

63 

72 

74 

82 

67 

58 

.  58 

59 

78 

73 

76 

72 

55 

57 

66 

56 

62.9 

39 

30 

35 

30 

24 

33 

17 

24 

17 

19 

26 

33 

35 

23 

22 

21 

25 

29 

30 

41 

52 

58 

40 

30 

29 

27 

26 

29 

38 

27 

23 

30.1 

CAMP  PARDEE 

MAX 

69 

60 

58 

52 

52 

50 

52 

52 

53 

55 

53 

46 

49 

47 

51 

60 

60 

60 

55 

60 

49 

48 

44 

42 

40 

40 

37 

45 

49 

50 

54 

51.4 

MIN 

54 

45 

37 

38 

36 

31 

32 

32 

34 

36 

40 

39 

34 

34 

37 

43 

48 

46 

42 

41 

41 

37 

35 

35 

34 

34 

36 

30 

30 

31 

32 

37.2 

CANOGA  PARK   PIERCE  COL 

MAX 

76 

66 

63 

65 

60 

56 

59 

58 

62 

57 

68 

73 

75 

69 

66 

70 

75 

77 

80 

82 

78 

79 

80 

78 

81 

61 

73 

68 

69 

75 

69 

70.6 

43 

45 

36 

33 

32 

43 

31 

30 

35 

36 

40 

52 

39 

35 

35 

39 

34 

34 

36 

48 

50 

60 

40 

35 

31 

39 

35 

41 

50 

34 

31 

39.1 

CANTIL 

MAX 

66 

60 

55 

57 

55 

54 

57 

54 

53 

50 

60 

65 

67 

63 

62 

54 

62 

51 

64 

68 

62 

71 

71 

67 

66 

65 

50 

52 

65 

55 

53 

61.8 

27 

46 

44 

27 

24 

23 

28 

30 

23 

20 

22 

22 

22 

22 

25 

23 

22 

25 

25 

25 

28 

22 

25 

25 

24 

24 

21 

38 

16 

18 

CANYON  DAM 

MAX 

44 

37 

35 

35 

35 

33 

40 

37 

36 

35 

35 

40 

40 

40 

36 

41 

40 

43 

42 

44 

45 

45 

45 

41 

42 

43 

42 

40 

39 

42 

38 

39.7 

35 

27 

30 

22 

1  5 

17 

12 

12 

13 

17 

25 

19 

20 

20 

22 

32 

33 

28 

28 

21 

23 

22 

20 

19 

19 

21 

22 

21 

15 

16 

15 

21.3 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

63 

57 

59 

58 

60 

60 

61 

59 

62 

55 

66 

67 

66 

66 

55 

67 

58 

63 

75 

73 

72 

77 

76 

63 

65 

68 

63 

67 

55 

65 

55 

55.1 

M I  N 

53 

42 

42 

43 

35 

32 

30 

31 

31 

37 

45 

39 

40 

41 

43 

41 

42 

36 

43 

43 

44 

45 

46 

34 

34 

38 

35 

33 

32 

35 

31 

CATHAY   BULL   RUN  RCH 

MAX 

67 

58 

57 

53 

46 

47 

50 

48 

52 

54 

58 

51 

51 

56 

62 

51 

59 

50 

64 

59 

51 

45 

51 

57 

60 

41 

40 

36 

41 

53 

56 

53.5 

52 

42 

30 

33 

31 

27 

27 

24 

27 

36 

31 

37 

27 

32 

36 

33 

34 

34 

33 

30 

36 

30 

32 

31 

29 

32 

32 

26 

21 

25 

27 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

53 

44 

50 

51 

54 

51 

53 

52 

55 

53 

51 

56 

54 

50 

51 

50 

48 

50 

29 

32 

29 

30 

26 

22 

28 

24 

26 

27 

31 

29 

30 

33 

33 

34 

37 

40 

22 

23 

24 

23 

27 

31 

27 

24 

23 

24 

26 

25 

26 

27  9 

CEDARVILLE 

MAX 

50 

46 

41 

41 

40 

31 

34 

40 

39 

40 

45 

42 

43 

47 

47 

40 

47 

45 

52 

51 

45 

49 

46 

46 

50 

47 

46 

39 

36 

38 

42 

43.4 

39 

32 

23 

27 

18 

12 

14 

15 

16 

19 

21 

21 

23 

26 

22 

24 

38 

39 

38 

25 

27 

24 

24 

25 

28 

35 

26 

21 

21 

16 

20 

24. S 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

61 

60 

50 

59 

54 

60 

58 

67 

57 

55 

46 

63 

56 

57 

52 

55 

55 

57 

57 

67 

57 

51 

51 

55 

54 

54 

42 

64 

67 

51 

55 

56.4 

45 

32 

30 

26 

26 

27 

27 

26 

26 

31 

29 

36 

34 

35 

42 

46 

45 

39 

32 

35 

33 

30 

30 

28 

30 

26 

27 

27 

25 

25 

23 

31.4 

CHERRY   VALLEY  DAM 

MAX 

56 

45 

45 

45 

43 

46 

44 

50 

56 

51 

52 

53 

63 

57 

53 

48 

54 

56 

59 

51 

66 

51 

57 

53 

60 

52 

49 

52 

57 

59 

54.4 

31 

27 

20 

20 

'0 

21 

24 

28 

24 

24 

27 

29 

26 

29 

27 

23 

28 

31 

31 

33 

33 

36 

33 

22 

30 

25 

28 

28 

27 

27 

27.1 

CHESTER 

MAX 

44 

3B 

42 

36 

39 

34 

44 

45 

44 

41 

42 

46 

50 

43 

37 

40 

42 

41 

54 

47 

58 

55 

50 

47 

52 

45 

46 

48 

58 

52 

45.7 

MIN 

35 

31 

21 

18 

9 

11 

7 

10 

7 

12 

25 

12 

18 

21 

20 

32 

32 

26 

27 

16 

21 

21 

16 

15 

5 

16 

19 

14 

11 

9 

17.9 

CHICO   EXP  STA 

MAX 

60 

58 

57 

51 

55 

61 

60 

53 

53 

49 

56 

47 

46 

45 

51 

55 

55 

58 

63 

51 

48 

45 

44 

44 

40 

41 

63 

59 

55 

53 

54 

53.0 

MIN 

52 

48 

35 

35 

29 

29 

29 

29 

31 

31 

34 

37 

42 

39 

40 

47 

51 

52 

42 

36 

42 

38 

40 

36 

35 

37 

29 

32 

30 

27 

27 

35.6 

CHULA  VISTA 

MAX 

62 

65 

64 

63 

63 

62 

57 

52 

60 

62 

65 

65 

62 

63 

66 

73 

71 

74 

67 

60 

61 

59 

55 

54.0 

MIN 

46 

50 

46 

42 

44 

30 

36 

32 

37 

41 

40 

40 

38 

38 

43 

43 

44 

45 

37 

41 

40 

42 

39 

40.6 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 

74 

60 

60 

58 

62 

57 

59 

52 

57 

54 

62 

71 

69 

68 

62 

68 

72 

79 

78 

79 

76 

70 

72 

57 

56.1 

MIN 

46 

50 

38 

39 

38 

33 

36 

35 

29 

37 

40 

44 

42 

40 

37 

37 

40 

43 

44 

47 

44 

42 

39 

37 

CLARKSBURG 

MAX 

65 

60 

55 

57 

51 

56 

54 

50 

52 

52 

46 

57 

53 

46 

47 

56 

56 

64 

60 

61 

54 

46 

44 

45 

41 

40 

45 

58 

59 

50 

53 

52.8 

MIN 

46 

43 

42 

35 

38 

33 

28 

28 

30 

30 

36 

36 

39 

35 

37 

40 

44 

42 

38 

39 

44 

43 

36 

38 

37 

37 

33 

33 

27 

27 

27 

36.2 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

55 

53 

52 

53 

50 

53 

51 

62 

59 

51 

43 

50 

55 

60 

55 

50 

51 

56 

54 

61 

53 

58 

70 

59 

56 

55 

58 

55 

60 

57 

55 

55.6 

MIN 

48 

43 

34 

30 

34 

39 

33 

33 

28 

30 

37 

30 

37 

33 

38 

44 

49 

44 

40 

30 

30 

32 

27 

27 

25 

36 

25 

33 

39 

23 

22 

CLOVEROALE  3  SSE 

MAX 

56 

56 

56 

59 

54 

60 

57 

67 

56 

54 

48 

58 

60 

60 

53 

54 

54 

56 

55 

64 

62 

50 

52 

52 

44 

51 

61 

52 

68 

63 

60 

56. B 

MIN 

48 

46 

41 

41 

37 

37 

38 

32 

36 

37 

36 

37 

43 

40 

40 

44 

49 

51 

49 

46 

39 

38 

38 

37 

39 

36 

38 

40 

39 

32 

32 

COALINGA 

MAX 

67 

61 

61 

57 

60 

52 

54 

53 

55 

61 

61 

52 

54 

64 

53 

65 

63 

64 

61 

60 

56 

54 

62 

45 

48 

44 

41 

49 

54 

56 

55 

56.5 

MIN 

40 

45 

34 

34 

33 

27 

24 

25 

30 

31 

33 

28 

32 

34 

42 

34 

35 

34 

36 

44 

44 

39 

27 

39 

40 

33 

34 

35 

23 

25 

27 

33.6 

COL  FAX 

MAX 

56 

47 

52 

49 

54 

55 

61 

60 

52 

49 

56 

52 

56 

57 

65 

52 

54 

53 

66 

65 

64 

70 

68 

65 

63 

60 

55 

60 

55 

59 

57 

57.5 

MIN 

45 

39 

32 

33 

33 

25 

32 

37 

28 

32 

36 

35 

36 

41 

37 

42 

44 

42 

41 

44 

40 

39 

43 

42 

44 

39 

33 

33 

33 

31 

33 

36.9 

COLUSA    1  SSW 

MAX 

61 

56 

57 

50 

55 

54 

61 

51 

52 

42 

59 

47 

48 

46 

49 

53 

62 

58 

62 

57 

49 

51 

47 

44 

42 

43 

59 

59 

49 

52 

55 

52.6 

MIN 

50 

43 

38 

33 

36 

36 

36 

25 

26 

32 

35 

36 

39 

36 

43 

45 

48 

43 

39 

34 

40 

40 

38 

37 

34 

35 

26 

41 

28 

25 

25 

36.2 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

MAX 

67 

68 

60 

52 

56 

54 

52 

52 

53 

57 

58 

48 

55 

43 

52 

64 

61 

61 

58 

50 

50 

48 

45 

43 

42 

42 

41 

41 

47 

53 

54 

52.5 

MIN 

41 

45 

34 

38 

40 

30 

28 

25 

27 

31 

42 

42 

31 

31 

37 

34 

32 

33 

35 

36 

43 

41 

38 

37 

35 

35 

36 

37 

22 

22 

23 

34.Z 

CORONA 

MAX 

74 

63 

63 

59 

63 

56 

56 

52 

58 

55 

65 

71 

72 

71 

62 

70 

73 

76 

79 

78 

79 

78 

80 

78 

76 

78 

72 

62 

68 

73 

63 

68. S 

MIN 

41 

49 

38 

35 

41 

42 

35 

35 

27 

35 

39 

46 

45 

35 

35 

34 

34 

34 

35 

60 

56 

60 

53 

38 

36 

37 

36 

45 

47 

38 

31 

40.4 

COVELO 

MAX 

62 

50 

54 

55 

51 

55 

56 

51 

57 

53 

49 

52 

55 

48 

55 

48 

51 

56 

52 

60 

50 

45 

55 

60 

59 

50 

50 

59 

59 

58 

58 

54.6 

MIN 

42 

42 

33 

33 

29 

22 

21 

22 

21 

23 

30 

29 

30 

32 

36 

45 

45 

46 

42 

31 

30 

29 

28 

28 

23 

22 

22 

21 

22 

23 

22 

29.9 

COW  CREEK 

MAX 

64 

76 

71 

67 

67 

61 

66 

64 

57 

56 

65 

75 

70 

65 

64 

53 

62 

53 

65 

67 

64 

69 

59 

67 

56 

64 

71 

68 

74 

66 

62 

56.2 

MIN 

39 

50 

54 

44 

48 

43 

48 

49 

39 

37 

38 

39 

46 

39 

39 

37 

39 

39 

39 

38 

39 

39 

39 

40 

39 

40 

39 

54 

52 

39 

36 

CRESCENT   CITY   1  N 

MAX 

54 

56 

54 

52 

55 

58 

60 

60 

56 

54 

59 

58 

58 

60 

59 

56 

55 

56 

59 

55 

58 

57 

60 

55 

54 

58 

50 

61 

56 

57.0 

M  I  N 

48 

44 

41 

38 

32 

42 

38 

35 

33 

44 

40 

40 

42 

43 

45 

41 

51 

51 

44 

40 

33 

41 

41 

40 

37 

41 

36 

42 

29 

CROCKETT 

MAX 

65 

60 

57 

59 

55 

60 

58 

54 

57 

51 

48 

57 

60 

48 

47 

53 

58 

50 

62 

61 

54 

50 

50 

44 

45 

42 

45 

57 

66 

52 

46 

54.3 

MIN 

43 

44 

40 

39 

38 

39 

32 

34 

34 

40 

38 

40 

37 

42 

42 

43 

49 

49 

45 

41 

43 

43 

40 

42 

41 

38 

34 

35 

34 

35 

38 

CULVER  CITY 

MAX 

69 

68 

66 

65 

66 

65 

63 

61 

61 

60 

67 

74 

73 

73 

65 

68 

70 

71 

71 

87 

83 

81 

82 

71 

74 

74 

78 

69 

73 

74 

64 

70.5 

MIN 

48 

51 

49 

45 

42 

36 

38 

37 

37 

43 

49 

41 

42 

42 

43 

44 

44 

42 

41 

48 

47 

46 

47 

42 

45 

45 

38 

40 

48 

42 

40 

43.3 

CUYAMA 

MAX 

65 

69 

53 

45 

51 

43 

50 

52 

57 

56 

53 

48 

61 

65 

65 

55 

55 

56 

51 

70 

60 

72 

69 

72 

73 

65 

55 

54 

49 

60 

55 

59.3 

MIN 

39 

33 

32 

26 

30 

21 

17 

20 

21 

32 

26 

28 

27 

22 

21 

24 

26 

CUYAMACA 

MAX 

61 

56 

43 

41 

47 

42 

33 

35 

28 

42 

47 

52 

49 

51 

56 

51 

52 

55 

56 

59 

56 

57 

59 

59 

68 

62 

64 

62 

46 

47 

59 

52.5 

MIN 

32 

34 

32 

27 

29 

23 

20 

24 

-  1 

18 

25 

27 

36 

21 

24 

20 

21 

23 

26 

30 

42 

46 

27 

22 

22 

22 

23 

23 

35 

24 

20 

25.7 

DAGGETT    FAA  AP 

62 

54 

50 

5  5 

39 

54 

49 

63 

63 

64 

62 

65 

51 

61 

55 

69 

66 

66 

69 

67 

68 

69 

59 

61 

56 

62 

58 

64 

MIN 

32 

47 

37 

33 

29 

22 

28 

28 

27 

25 

29 

32 

33 

31 

33 

33 

34 

34 

31 

33 

34 

35 

33 

34 

34 

35 

31 

43 

34 

31 

31 

32.5 

DAVIS    1  WSW 

MAX 

62 

60 

56 

56 

47 

54 

54 

52 

53 

52 

45 

58 

45 

46 

46 

52 

56 

63 

56 

62 

57 

49 

50 

45 

42 

41 

41 

59 

59 

50 

55 

52.5 

MIN 

50 

43 

40 

35 

39 

37 

35 

27 

27 

31 

40 

35 

41 

38 

38 

45 

46 

44 

40 

37 

39 

43 

40 

38 

36 

38 

33 

33 

28 

26 

28 

37.2 

DEEP   SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

50 

49 

45 

46 

40 

40 

44 

52 

54 

53 

56 

55 

54 

48 

46 

49 

52 

49 

60 

59 

59 

57 

56 

55 

59 

55 

54 

45 

49 

55 

52 

51.6 

MIN 

19 

30 

17 

15 

15 

14 

18 

20 

19 

16 

21 

20 

19 

16 

16 

14 

19 

25 

20 

22 

23 

22 

20 

22 

21 

19 

28 

24 

14 

15 

17 

19.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1960 


Day  Ot  Month 

8l 
• 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

46 

36 

37 

35 

42 

43 

36 

37 

35 

41 

37 

36 

37 

38 

37 

43 

43 

43 

41 

36 

40 

41 

38 

38 

37 

36 

47 

41 

39 

37 

35 

39«4 

MIN 

34 

33 

26 

25 

21 

19 

20 

23 

22 

22 

29 

27 

27 

29 

26 

33 

35 

33 

32 

29 

31 

30 

26 

27 

26 

27 

23 

27 

24 

25 

22 

27.1 

MAX 

63 

61 

56 

53 

52 

52 

51 

52 

53 

51 

53 

52 

49 

49 

63 

62 

62 

59 

51 

51 

50 

47 

45 

43 

41 

40 

47 

50 

51 

52 

45 

51  •S 

MIN 

52 

43 

39 

35 

33 

26 

25 

24 

27 

30 

41 

39 

32 

36 

37 

34 

36 

36 

36 

45 

42 

41 

37 

35 

36 

34 

36 

22 

23 

23 

24 

34.2 

MAX 

50 

46 

50 

47 

48 

48 

58 

61 

55 

43 

57 

65 

61 

55 

60 

47 

47 

47 

62 

65 

68 

68 

60 

64 

64 

56 

56 

60 

63 

53 

MIN 

39 

35 

27 

25 

23 

24 

28 

29 

23 

27 

26 

25 

32 

35 

33 

38 

40 

36 

36 

32 

34 

43 

35 

33 

32 

28 

32 

28 

27 

25 

31.1 

MAX 

60 

50 

58 

57 

62 

57 

56 

50 

60 

46 

54 

58 

53 

55 

56 

52 

68 

61 

51 

57 

69 

62 

55 

49 

60 

54 

56. 5 

MIN 

49 

42 

32 

33 

37 

34 

29 

32 

36 

33 

32 

41 

38 

45 

41 

42 

42 

40 

35 

33 

35 

40 

36 

31 

28 

30 

36.4 

MAX 

46 

41 

34 

33 

37 

29 

31 

36 

43 

47 

45 

47 

48 

47 

40 

38 

43 

39 

46 

53 

49 

49 

49 

47 

52 

54 

52 

36 

41 

44 

50 

MIN 

30 

25 

17 

18 

0 

3 

3 

1 

3 

8 

15 

9 

11 

15 

11 

16 

26 

23 

25 

14 

12 

14 

12 

13 

12 

17 

12 

11 

5 

8 

6 

12.9 

MAX 

49 

51 

40 

42 

40 

43 

43 

49 

50 

50 

46 

45 

47 

46 

48 

41 

41 

46 

46 

49 

47 

53 

57 

49 

47 

50 

46 

48 

50 

51 

52 

MIN 

42 

33 

29 

25 

26 

29 

32 

25 

23 

23 

24 

27 

27 

27 

31 

32 

38 

36 

36 

29 

29 

31 

28 

27 

26 

26 

26 

37 

24 

24 

23 

28.9 

MAX 

56 

48 

45 

40 

43 

35 

35 

37 

39 

39 

35 

44 

42 

42 

39 

40 

50 

52 

55 

57 

46 

48 

46 

45 

48 

44 

46 

41 

39 

38 

42 

MIN 

39 

32 

30 

21 

18 

15 

12 

13 

14 

17 

20 

19 

20 

23 

19 

21 

32 

39 

40 

23 

25 

23 

20 

21 

22 

26 

17 

17 

14 

15 

18 

22.1 

MAX 

52 

48 

50 

44 

55 

45 

47 

56 

52 

49 

58 

61 

62 

52 

55 

61 

60 

64 

66 

67 

68 

70 

57 

59 

62 

61 

57.0 

MIN 

42 

32 

24 

23 

27 

18 

16 

18 

20 

22 

22 

26 

22 

25 

23 

29 

28 

27 

28 

25 

29 

19 

17 

19 

20 

24.0 

MAX 

61 

59 

59 

60 

57 

58 

55 

56 

50 

51 

46 

54 

64 

64 

56 

53 

50 

64 

55 

MIN 

47 

46 

35 

46 

35 

34 

33 

37 

37 

41 

40 

45 

45 

39 

41 

41 

38 

33 

30 

MAX 

72 

69 

72 

69 

65 

58 

50 

54 

47 

55 

54 

62 

65 

65 

63 

62 

65 

70 

69 

71 

71 

71 

71 

75 

74 

72 

74 

68 

61 

65 

70 

MIN 

48 

48 

47 

45 

45 

39 

39 

32 

34 

36 

40 

41 

45 

43 

41 

41 

43 

44 

45 

48 

47 

47 

48 

46 

46 

48 

47 

51 

51 

48 

40 

44.0 

MAX 

55 

56 

54 

55 

52 

52 

50 

60 

60 

50 

41 

56 

63 

43 

56 

50 

54 

57 

58 

59 

65 

66 

68 

63 

60 

61 

58 

55 

57 

63 

62 

MIN 

43 

42 

35 

32 

33 

40 

31 

30 

26 

29 

30 

32 

35 

36 

37 

41 

49 

43 

40 

33 

34 

34 

30 

31 

31 

32 

31 

43 

27 

26 

25 

34.2 

MAX 

73 

74 

64 

62 

65 

68 

60 

62 

53 

60 

59 

66 

74 

75 

72 

70 

71 

76 

60 

86 

84 

79 

83 

83 

81 

78 

80 

73 

71 

74 

75 

MIN 

46 

46 

43 

41 

40 

43 

34 

37 

28 

36 

39 

40 

41 

42 

39 

40 

42 

46 

49 

48 

46 

42 

45 

46 

46 

45 

45 

43 

36 

44 

40 

41.9 

MAX 

72 

74 

70 

70 

65 

55 

55 

47 

56 

55 

65 

69 

70 

71 

69 

69 

73 

75 

77 

77 

72 

76 

75 

77 

75 

79 

71 

65 

63 

73 

64 

68  5 

MIN 

40 

44 

49 

36 

34 

26 

25 

31 

23 

25 

32 

32 

33 

34 

32 

32 

33 

34 

31 

35 

33 

35 

35 

35 

35 

35 

32 

32 

32 

32 

31 

33.2 

MAX 

61 

56 

66 

53 

53 

55 

54 

56 

58 

56 

55 

52 

54 

54 

62 

62 

65 

60 

66 

59 

51 

54 

61 

58 

51 

47 

50 

54 

55 

59 

MIN 

48 

43 

32 

31 

32 

27 

27 

26 

26 

30 

34 

34 

29 

34 

35 

37 

42 

38 

35 

31 

37 

34 

29 

31 

30 

35 

35 

25 

25 

25 

32.6 

MAX 

48 

48 

50 

46 

44 

48 

44 

42 

45 

44 

45 

48 

46 

46 

44 

52 

53 

52 

50 

45 

41 

43 

41 

45 

46 

50 

46 

46 

42 

41 

36 

4S  8 

MIN 

41 

38 

31 

34 

29 

31 

22 

21 

22 

28 

28 

31 

29 

34 

31 

41 

49 

45 

41 

34 

33 

32 

26 

27 

31 

33 

31 

29 

23 

21 

22 

31.2 

MAX 

76 

69 

69 

61 

61 

59 

56 

51 

58 

52 

68 

66 

69 

69 

64 

70 

78 

82 

83 

87 

67 

79 

80 

80 

78 

78 

74 

65 

67 

73 

68 

70.3 

MIN 

36 

31 

30 

31 

29 

35 

20 

28 

24 

27 

38 

38 

37 

29 

32 

27 

28 

26 

28 

38 

36 

54 

35 

32 

30 

29 

26 

31 

43 

29 

25 

31.8 

MAX 

67 

61 

60 

59 

65 

57 

55 

49 

55 

60 

61 

68 

71 

68 

62 

65 

71 

73 

78 

81 

77 

80 

76 

76 

74 

75 

69 

65 

70 

69 

68 

67.3 

MIN 

43 

45 

41 

35 

33 

38 

26 

33 

27 

30 

31 

34 

37 

34 

34 

32 

32 

33 

34 

37 

39 

42 

36 

36 

35 

34 

34 

36 

37 

34 

30 

34.9 

MAX 

53 

53 

53 

51 

53 

62 

54 

55 

57 

56 

60 

55 

52 

59 

58 

59 

58 

59 

58 

55 

52 

56 

51 

55 

54 

53 

53 

56 

56 

50 

50 

66.1 

MIN 

47 

44 

42 

40 

35 

35 

37 

39 

37 

44 

44 

42 

44 

44 

52 

52 

54 

50 

43 

42 

42 

42 

41 

44 

45 

42 

37 

36 

39 

40 

40 

42.4 

MAX 

61 

59 

61 

55 

56 

56 

54 

56 

54 

49 

61 

53 

46 

48 

53 

58 

64 

62 

64 

60 

59 

56 

48 

45 

44 

59 

61 

63 

60 

54 

50 

55.6 

MIN 

53 

43 

38 

35 

36 

34 

32 

29 

30 

34 

43 

33 

42 

40 

40 

46 

49 

43 

43 

37 

40 

43 

40 

39 

38 

32 

35 

48 

27 

26 

28 

38.0 

MAX 

52 

60 

52 

45 

50 

45 

41 

51 

52 

52 

49 

52 

55 

55 

58 

55 

52 

58 

60 

58 

58 

55 

60 

60 

61 

60 

64 

57 

50 

57 

59 

MIN 

34 

39 

36 

36 

29 

23 

23 

31 

27 

26 

37 

35 

37 

38 

37 

36 

36 

38 

37 

40 

42 

42 

44 

41 

39 

41 

38 

36 

36 

34 

38 

35.7 

MAX 

67 

59 

58 

55 

51 

52 

52 

54 

55 

52 

52 

52 

47 

54 

65 

62 

64 

60 

59 

55 

54 

42 

41 

41 

42 

49 

53 

55 

53 

MIN 

51 

41 

37 

35 

37 

28 

26 

25 

26 

28 

42 

44 

31 

37 

40 

36 

32 

31 

34 

45 

35 

36 

35 

35 

36 

26 

22 

22 

26 

33.6 

MAX 

53 

46 

44 

44 

37 

36 

39 

40 

41 

35 

46 

44 

44 

40 

40 

49 

50 

58 

55 

50 

50 

49 

47 

48 

44 

52 

44 

42 

40 

44 

47 

45  1 

MIN 

37 

31 

25 

18 

20 

17 

9 

10 

11 

11 

15 

15 

16 

20 

16 

23 

35 

28 

34 

19 

21 

17 

16 

15 

15 

19 

19 

15 

10 

10 

8 

16.6 

MAX 

70 

61 

61 

58 

65 

60 

57 

52 

52 

64 

53 

55 

51 

58 

49 

62 

61 

63 

60 

62 

50 

47 

45 

45 

42 

40 

40 

60 

61 

51 

56 

55  2 

MIN 

46 

47 

47 

40 

35 

24 

31 

32 

36 

38 

39 

40 

42 

36 

36 

46 

49 

48 

43 

46 

44 

41 

37 

36 

35 

35 

36 

30 

30 

33 

34 

38.5 

MAX 

73 

67 

60 

62 

60 

56 

58 

55 

57 

60 

63 

70 

71 

66 

62 

66 

72 

78 

79 

79 

80 

81 

60 

83 

77 

66 

68 

72 

65 

68.6 

MIN 

45 

49 

40 

40 

43 

41 

43 

39 

32 

38 

42 

52 

61 

41 

39 

38 

41 

41 

45 

62 

58 

69 

45 

44 

43 

42 

44 

46 

39 

44.9 

MAX 

42 

44 

48 

48 

47 

49 

49 

46 

45 

43 

35 

45 

48 

50 

47 

45 

48 

53 

50 

50 

48 

49 

50 

49 

47 

48 

51 

45 

42 

45 

44 

46  8 

MIN 

38 

36 

32 

34 

23 

21 

19 

21 

19 

19 

31 

32 

31 

31 

31 

35 

40 

44 

38 

30 

23 

24 

26 

26 

26 

30 

24 

23 

20 

20 

16 

27.9 

MAX 

42 

40 

43 

40 

32 

38 

42 

42 

44 

44 

44 

47 

50 

46 

42 

48 

43 

52 

52 

48 

51 

50 

52 

49 

47 

49 

38 

38 

40 

42 

44 

44.  5 

MIN 

34 

28 

20 

28 

17 

12 

10 

13 

12 

13 

13 

18 

21 

25 

16 

30 

36 

37 

37 

24 

26 

23 

22 

22 

29 

33 

22 

17 

16 

14 

27 

22.5 

61 

54 

55 

57 

54 

60 

61 

60 

56 

59 

58 

58 

56 

55 

67 

56 

56 

57 

57 

60 

58 

58 

49 

55 

58 

57 

57 

56 

61 

57 

64 

57.4 

MIN 

50 

46 

40 

41 

34 

35 

33 

33 

36 

39 

40 

40 

40 

40 

49 

49 

53 

53 

46 

42 

43 

36 

38 

41 

42 

44 

44 

36 

36 

36 

34 

41.0 

53 

55 

58 

55 

57 

58 

57 

54 

58 

56 

56 

57 

52 

65 

55 

56 

56 

55 

60 

56 

56 

48 

55 

57 

57 

58 

59 

59 

55 

53 

56 

56.3 

MIN 

47 

42 

37 

42 

33 

31 

32 

33 

41 

43 

37 

36 

38 

41 

46 

52 

54 

52 

44 

40 

38 

33 

35 

38 

38 

42 

40 

32 

30 

33 

33 

39.2 

38 

42 

46 

45 

43 

43 

43 

44 

41 

43 

34 

44 

36 

38 

41 

53 

46 

42 

52 

40 

36 

35 

36 

40 

42 

50 

45 

44 

45 

47 

45 

42.5 

MIN 

32 

32 

30 

31 

20 

18 

17 

17 

17 

27 

26 

25 

26 

28 

30 

33 

36 

34 

32 

25 

28 

26 

25 

27 

24 

24 

21 

17 

16 

1  7 

16 

25.1 

58 

59 

58 

55 

63 

60 

58 

55 

59 

57 

56 

56 

56 

60 

58 

54 

55 

55 

60 

59 

51 

55 

63 

57 

57 

59 

63 

60 

57 

56 

56 

67.6 

MIN 

51 

46 

41 

43 

39 

42 

36 

37 

39 

48 

40 

40 

41 

49 

51 

52 

52 

50 

47 

44 

44 

40 

41 

42 

41 

41 

40 

41 

39 

41 

36 

43.1 

64 

59 

49 

55 

49 

51 

52 

53 

55 

57 

47 

54 

54 

54 

62 

62 

62 

61 

58 

50 

46 

47 

45 

43 

40 

39 

40 

43 

53 

54 

54 

52.1 

MIN 

50 

42 

36 

37 

37 

31 

29 

28 

29 

33 

41 

34 

29 

37 

38 

37 

35 

35 

35 

45 

44 

35 

38 

37 

38 

37 

37 

30 

25 

26 

25 

35.2 

69 

65 

61 

52 

55 

51 

53 

51 

53 

56 

58 

52 

54 

57 

59 

62 

61 

60 

62 

56 

51 

49 

48 

46 

45 

48 

41 

41 

42 

53 

56 

63.8 

MIN 

42 

45 

30 

29 

32 

29 

26 

30 

27 

29 

34 

36 

32 

32 

32 

40 

38 

37 

34 

36 

42 

39 

35 

34 

34 

35 

34 

34 

29 

27 

30 

33.6 

43 

43 

33 

32 

32 

32 

29 

28 

25 

35 

41 

38 

39 

43 

42 

36 

41 

45 

42 

43 

43 

44 

44 

46 

48 

46 

45 

41 

43 

41 

43 

39.6 

WIN 

26 

26 

18 

19 

19 

13 

13 

15 

20 

21 

22 

23 

25 

26 

22 

22 

24 

29 

30 

31 

32 

32 

32 

31 

29 

30 

27 

20 

22 

23 

26 

24.1 

70 

68 

62 

65 

68 

63 

56 

56 

58 

57 

63 

71 

74 

69 

66 

70 

77 

78 

84 

85 

81 

80 

81 

79 

75 

80 

69 

66 

71 

73 

66 

70.3 

MIN 

44 

45 

42 

35 

33 

30 

36 

27 

33 

39 

34 

32 

33 

33 

33 

31 

32 

33 

35 

34 

35 

34 

34 

34 

33 

33 

40 

34 

33 

29 

34.4 

69 

60 

60 

58 

57 

59 

57 

57 

57 

60 

51 

52 

59 

54 

63 

63 

65 

65 

60 

67 

64 

61 

61 

61 

61 

52 

51 

58 

63 

60 

68 

59.5 

MIN 

36 

46 

43 

38 

34 

32 

25 

25 

25 

35 

40 

35 

32 

35 

39 

39 

38 

39 

41 

34 

37 

35 

31 

31 

31 

40 

32 

29 

25 

25 

25 

33.9 

67 

59 

46 

43 

44 

48 

54 

47 

54 

52 

50 

64 

63 

65 

55 

56 

61 

72 

59 

70 

68 

70 

69 

69 

67 

60 

52 

52 

59 

63 

58 

68.6 

MIN 

33 

39 

35 

27 

30 

24 

25 

19 

23 

23 

31 

24 

26 

26 

26 

26 

25 

37 

26 

26 

29 

30 

30 

29 

25 

26 

20 

23 

19 

20 

22 

26.6 

MAX 

48 

42 

33 

34 

39 

35 

35 

37 

44 

45 

45 

46 

51 

47 

45 

46 

47 

52 

51 

57 

53 

57 

57 

57 

54 

53 

55 

45 

41 

48 

61 

46.8 

MIN 

27 

27 

18 

17 

20 

15 

17 

21 

22 

22 

24 

25 

24 

27 

24 

24 

25 

30 

30 

33 

33 

34 

33 

31 

29 

31 

30 

22 

21 

26 

29 

25.5 

MAX 

57 

58 

43 

50 

48 

50 

54 

58 

52 

51 

47 

55 

58 

61 

56 

47 

51 

51 

47 

66 

67 

64 

71 

67 

66 

62 

59 

54 

49 

58 

58 

66.0 

MIN 

44 

38 

30 

29 

29 

26 

26 

34 

28 

28 

31 

34 

33 

39 

36 

39 

39 

39 

37 

39 

40 

39 

40 

40 

38 

37 

29 

28 

29 

32 

31 

34.2 

MAX 

57 

55 

58 

55 

60 

58 

65 

55 

51 

48 

55 

55 

50 

52 

54 

55 

59 

56 

63 

58 

49 

53 

49 

44 

44 

44 

59 

65 

57 

43 

44 

53.9 

MIN 

50 

45 

34 

35 

31 

40 

27 

26 

29 

35 

41 

37 

36 

37 

44 

50 

52 

51 

46 

38 

39 

42 

36 

37 

39 

40 

36 

44 

26 

27 

29 

36.1 

DEEP  CREEK  PH 
DENAIR 
DE  SABLA 
DOBBINS  COLGATE 
30NNER   MEMORIAL   ST  PK 
XJWNIEVILLE  RS 
50TLE  6  SSE 
»UDLEYS 

lUTTONS  LANDING 

:agle  MTN 
!ast  park  res 

L  CAPITAN  dam 

L  CENTRO  2  SSW 

LECTRA  PH 

LK  VALLEY 

.5 1  NOR  E 
jiCONDIOO 
;)REKA   WB  CITY 
illRFIELD   POLICE  STA 

\IRMONT 

VE  POINTS   5  SSW 

EMING   FISH    *  GAME 

L50M  OAM 

NTANA  KAISER 

REST  GLEN 

RT  6IDWELL 

IT  BRAGG 

'T   BRAGG  AVN 

?T  JONES  RS 

n  ROSS 

"SNO  WB  AP 

ANT   GOVT  CAMP 
I  NT  FOREST 

LESPIE  FIELD 

ROY 
'  NNVILLE 
"NT  GROVE 
' SS  VALLEY 

^ON   1  w 


S«e  Reterence  Noles  Following  SutioD  Icdsx 


-  399  - 


DAILY  TEMPERATURES 

Continued   


Day  Of  Month  St 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GREENLAND  RANCH 

MAX 

64 

74 

71 

67 

62 

60 

66 

68 

56 

58 

63 

74 

69 

65 

63 

64 

62 

63 

54 

65 

63 

69 

70 

66 

66 

64 

69 

67 

75 

72 

70 

66 

MIN 

39 

49 

52 

42 

47 

44 

49 

49 

40 

36 

38 

38 

42 

37 

37 

36 

37 

37 

41 

37 

38 

36 

39 

38 

38 

39 

39 

38 

51 

39 

35 

40 

HAIWEE 

MAX 

52 

55 

54 

47 

49 

46 

40 

46 

52 

48 

45 

55 

60 

54 

52 

47 

46 

52 

55 

54 

56 

55 

59 

58 

51 

52 

56 

47 

46 

52 

43 

51 

MIN 

32 

40 

34 

29 

30 

29 

30 

35 

29 

29 

30 

33 

37 

30 

29 

28 

29 

29 

32 

34 

35 

37 

37 

32 

31 

33 

32 

34 

34 

30 

29 

32 

HALF   MOON   BAY   2  NNW 

MAX 

61 

61 

63 

58 

58 

56 

53 

60 

55 

59 

56 

58 

61 

55 

61 

64 

62 

65 

54 

65 

70 

56 

68 

69 

50 

60 

59 

60 

59 

51 

50 

50 

MIN 

54 

46 

46 

46 

43 

44 

36 

36 

40 

48 

49 

46 

42 

44 

49 

52 

52 

50 

53 

51 

45 

48 

53 

46 

42 

42 

43 

46 

39 

46 

42 

45 

HAMILTON  AFB 

MAX 

59 

56 

61 

55 

59 

54 

56 

53 

51 

47 

56 

47 

47 

58 

48 

59 

62 

60 

51 

54 

49 

49 

47 

44 

42 

42 

55 

63 

50 

51 

42 

52 

MIN 

50 

42 

40 

38 

38 

37 

33 

32 

34 

44 

42 

40 

44 

46 

45 

48 

48 

48 

44 

37 

45 

44 

41 

41 

40 

39 

38 

41 

31 

31 

31 

40 

HANEORD 

MAX 

67 

61 

58 

55 

52 

55 

52 

55 

57 

58 

54 

55 

51 

52 

65 

62 

66 

51 

55 

52 

51 

47 

48 

45 

42 

40 

42 

45 

54 

56 

52 

53: 

M  I  N 

36 

42 

39 

36 

35 

30 

28 

26 

29 

29 

42 

42 

30 

38 

39 

33 

32 

32 

32 

34 

44 

41 

37 

37 

36 

39 

36 

35 

24 

23 

24 

34| 

HAPPY   CAMP  RS 

MAX 

46 

42 

44 

46 

50 

51 

50 

53 

45 

40 

37 

48 

45 

43 

45 

47 

49 

48 

54 

50 

45 

48 

47 

46 

42 

45 

49 

54 

55 

46 

44 

47 

MIN 

38 

32 

33 

37 

27 

26 

24 

23 

24 

28 

31 

35 

34 

35 

35 

36 

41 

41 

38 

37 

35 

33 

34 

33 

35 

35 

29 

29 

23 

23 

24 

31 

HAT   CREEK   PH  1 

MAX 

45 

45 

42 

41 

40 

42 

47 

48 

47 

45 

47 

49 

47 

42 

48 

49 

54 

55 

50 

60 

63 

55 

45 

47 

52 

4S 

MIN 

32 

32 

28 

18 

17 

1  6 

15 

14 

15 

20 

22 

22 

25 

30 

33 

30 

34 

22 

23 

22 

20 

19 

19 

16 

15 

22 

HAYFIELD   PUMP  PLANT 

MAX 

71 

70 

69 

68 

67 

57 

50 

53 

47 

57 

56 

63 

65 

66 

68 

66 

67 

68 

71 

77 

70 

72 

73 

75 

73 

76 

75 

68 

59 

65 

73 

66 

MIN 

38 

37 

45 

38 

37 

37 

38 

31 

35 

31 

36 

47 

49 

35 

33 

33 

34 

34 

35 

45 

47 

57 

45 

34 

35 

38 

36 

50 

51 

50 

30 

39 

HEAL05BURG 

MAX 

56 

58 

59 

56 

63 

61 

68 

57 

56 

49 

60 

60 

50 

56 

54 

54 

59 

55 

66 

50 

53 

53 

49 

44 

45 

45 

54 

69 

60 

58 

47 

56 

MIN 

51 

47 

38 

37 

34 

37 

32 

30 

32 

37 

39 

36 

40 

41 

47 

51 

52 

52 

49 

38 

42 

40 

39 

39 

39 

40 

34 

34 

29 

31 

30 

39 

HENSHAW  DAM 

MAX 

72 

70 

54 

52 

55 

52 

45 

45 

37 

52 

49 

61 

62 

63 

65 

60 

55 

70 

73 

75 

66 

68 

59 

69 

73 

74 

74 

67 

57 

60 

56 

61 

MIN 

29 

32 

29 

27 

27 

30 

1 9 

22 

18 

20 

22 

27 

28 

23 

20 

20 

22 

23 

22 

23 

29 

40 

32 

35 

23 

23 

23 

22 

24 

24 

19 

25 

HETCH  HETCHY 

MAX 

59 

49 

40 

39 

43 

39 

45 

46 

48 

46 

47 

47 

50 

51 

55 

51 

53 

59 

55 

58 

62 

60 

50 

58 

57 

60 

46 

53 

52 

52 

51 

MIN 

30 

32 

30 

23 

25 

22 

24 

24 

25 

26 

26 

28 

26 

26 

29 

25 

29 

32 

32 

32 

34 

35 

34 

32 

33 

29 

28 

24 

24 

26 

28. 

HILTS 

MAX 

50 

49 

43 

45 

41 

42 

42 

49 

42 

47 

44 

43 

48 

43 

50 

46 

51 

45 

48 

51 

46 

50 

49 

52 

48 

43 

45 

45 

46 

47 

45 

46 

MIN 

32 

33 

28 

30 

23 

23 

20 

20 

19 

19 

16 

23 

22 

26 

26 

29 

33 

35 

34 

26 

27 

26 

25 

26 

26 

33 

26 

22 

20 

18 

19 

25 

HOLLISTER 

MAX 

60 

56 

59 

58 

59 

58 

56 

58 

56 

57 

57 

59 

58 

64 

63 

65 

67 

62 

54 

67 

62 

53 

67 

57 

57 

58 

59 

61 

52 

63 

60 

60 

MIN 

54 

44 

44 

40 

32 

28 

30 

34 

43 

30 

31 

36 

40 

40 

39 

36 

38 

35 

37 

31 

31 

32 

35 

35 

29 

30 

25 

27 

26 

34 

HOOPA 

MAX 

57 

48 

56 

52 

53 

53 

50 

48 

47 

48 

52 

55 

54 

50 

48 

53 

55 

55 

59 

57 

53 

52 

56 

57 

56 

57 

58 

55 

54 

50 

49 

S3 

MIN 

46 

42 

42 

39 

35 

30 

28 

29 

30 

32 

36 

37 

37 

39 

39 

39 

46 

48 

46 

41 

41 

36 

39 

38 

37 

36 

35 

30 

30 

30 

30 

36 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

41 

35 

32 

35 

40 

37 

39 

42 

41 

41 

45 

52 

49 

44 

40 

46 

48 

52 

57 

54 

57 

55 

54 

51 

51 

53 

47 

38 

47 

48 

48 

45 

MIN 

23 

24 

12 

14 

16 

9 

1 8 

22 

20 

22 

26 

22 

24 

20 

20 

26 

25 

25 

29 

33 

30 

29 

27 

24 

28 

25 

21 

21 

25 

23 

22 

IDRIA 

MAX 

55 

48 

48 

50 

44 

43 

48 

54 

50 

52 

46 

47 

63 

60 

55 

57 

59 

62 

61 

52 

55 

70 

71 

58 

64 

61 

51 

49 

56 

59 

56 

56 

M  I  N 

44 

36 

55 

33 

32 

27 

30 

31 

32 

30 

37 

32 

31 

42 

40 

37 

40 

41 

41 

41 

40 

40 

39 

48 

41 

40 

33 

28 

31 

35 

40 

36 

IDYLLWILD  RS 

MAX 

57 

60 

58 

56 

56 

55 

66 

57 

69 

70 

73 

71 

68 

58 

69 

67 

56 

58 

59 

60 

52 

51 

64 

MIN 

22 

21 

21 

21 

22 

24 

1  8 

22 

10 

20 

23 

22 

28 

26 

25 

24 

25 

28 

30 

32 

36 

36 

36 

33 

30 

30 

29 

29 

27 

25 

28 

25 

IMPERIAL 

MAX 

72 

76 

70 

70 

65 

57 

58 

46 

61 

55 

66 

71 

73 

72 

71 

72 

74 

75 

77 

78 

75 

78 

78 

77 

77 

76 

73 

68 

65 

75 

65 

69 

MIN 

46 

47 

46 

43 

40 

33 

33 

36 

28 

30 

40 

40 

41 

41 

38 

39 

39 

40 

40 

41 

42 

45 

43 

42 

42 

41 

39 

40 

41 

43 

38 

39 

INDEPENDENCE 

MAX 

55 

62 

58 

48 

42 

47 

55 

62 

63 

57 

52 

55 

60 

62 

55 

55 

53 

49 

MIN 

24 

34 

21 

22 

23 

26 

22 

23 

23 

24 

22 

23 

28 

30 

33 

28 

25 

31 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

MAX 

76 

81 

76 

71 

75 

69 

60 

63 

44 

62 

56 

72 

76 

78 

73 

76 

77 

79 

79 

62 

84 

83 

86 

82 

84 

82 

80 

75 

70 

74 

80 

74 

MIN 

41 

40 

50 

41 

42 

34 

32 

32 

29 

29 

29 

39 

39 

39 

34 

35 

36 

37 

37 

43 

34 

46 

41 

42 

40 

37 

38 

45 

51 

41 

30 

38, 

INYOKERN 

MAX 

66 

60 

58 

54 

53 

55 

49 

54 

51 

47 

58 

64 

63 

61 

56 

50 

56 

59 

61 

55 

61 

68 

66 

64 

65 

54 

56 

55 

52 

63 

56 

59. 

MIN 

28 

44 

31 

23 

24 

39 

33 

39 

29 

24 

26 

28 

29 

29 

27 

27 

25 

25 

31 

29 

29 

31 

31 

30 

31 

29 

27 

41 

39 

25 

24 

30. 

IRON  MTN 

MAX 

70 

67 

71 

63 

64 

55 

51 

54 

48 

55 

55 

60 

65 

69 

68 

65 

53 

55 

69 

57 

66 

68 

71 

73 

71 

69 

73 

65 

54 

65 

67 

64. 

MIN 

43 

42 

43 

46 

42 

38 

35 

35 

33 

33 

35 

41 

50 

43 

38 

38 

39 

40 

41 

45 

38 

54 

52 

45 

45 

43 

43 

51 

50 

45 

38 

42. 

JESS  VALLEY 

MAX 

46 

40 

37 

32 

35 

39 

42 

48 

52 

50 

52 

54 

54 

46 

44 

42 

42 

52 

52 

54 

57 

54 

57 

52 

47 

44 

35 

40 

50 

53 

41 

46. 

MIN 

32 

30 

27 

16 

10 

9 

1 1 

12 

22 

22 

18 

20 

26 

26 

22 

33 

33 

32 

29 

24 

27 

22 

24 

24 

28 

24 

13 

10 

12 

15 

13 

21. 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

68 

48 

49 

52 

47 

40 

43 

34 

49 

48 

56 

55 

56 

60 

57 

56 

70 

70 

75 

62 

62 

63 

53 

72 

66 

71 

65 

51 

53 

65 

61 

57, 

MIN 

35 

38 

32 

25 

26 

27 

26 

24 

18 

23 

31 

35 

39 

34 

25 

30 

40 

37 

37 

45 

45 

52 

49 

50 

38 

44 

33 

31 

35 

30 

29 

34. 

KERN  RIVER  PH  1 

MAX 

74 

69 

52 

56 

49 

55 

53 

59 

58 

58 

51 

55 

57 

67 

61 

64 

63 

67 

61 

65 

48 

51 

58 

63 

43 

40 

42 

42 

52 

55 

56 

56, 

MIN 

48 

51 

45 

42 

43 

34 

36 

36 

40 

41 

46 

40 

39 

37 

47 

45 

45 

47 

45 

40 

40 

38 

34 

34 

38 

35 

35 

36 

35 

37 

39 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

MAX 

66 

68 

61 

66 

57 

51 

53 

51 

54 

57 

60 

50 

54 

43 

63 

64 

61 

52 

60 

58 

53 

49 

46 

44 

44 

42 

39 

42 

48 

53 

55 

54, 

MIN 

52 

48 

45 

38 

39 

38 

26 

30 

36 

33 

38 

38 

28 

29 

34 

37 

39 

31 

33 

38 

40 

41 

33 

31 

38 

31 

35 

34 

21 

21 

30 

35. 

KETTLEMAN  STA 

MAX 

68 

62 

59 

58 

53 

55 

54 

56 

57 

60 

50 

58 

47 

66 

66 

66 

66 

52 

62 

52 

54 

52 

52 

42 

47 

42 

42 

50 

55 

55 

57 

55, 

55 

48 

44 

34 

39 

36 

^' 

32 

35 

44 

44 

33 

38 

42 

42 

44 

40 

38 

45 

44 

42 

32 

32 

36 

37 

35 

35 

29 

32 

33 

38< 

KING  CITY 

MAX 

63 

59 

59 

52 

57 

59 

58 

60 

61 

58 

64 

63 

67 

62 

54 

63 

51 

67 

69 

72 

75 

74 

71 

64 

65 

63 

62 

62 

58 

62 

63, 

MIN 

52 

38 

41 

34 

31 

27 

2  4 

23 

29 

34 

45 

32 

30 

48 

33 

34 

34 

32 

33 

34 

32 

32 

30 

34 

29 

26 

25 

22 

23 

24 

32, 

KLAMATH 

MAX 

51 

57 

56 

53 

55 

59 

58 

59 

55 

51 

60 

60 

55 

57 

58 

54 

57 

57 

58 

58 

58 

58 

63 

55 

51 

56 

55 

58 

59 

57 

54 

56, 

MIN 

45 

43 

41 

41 

32 

30 

32 

34 

35 

37 

37 

39 

36 

42 

40 

42 

50 

50 

44 

39 

37 

39 

39 

38 

40 

42 

36 

30 

34 

32 

31 

38, 

KNIGHTS   FERRY   2  SE 

MAX 

65 

60 

60 

53 

53 

54 

54 

53 

55 

55 

52 

53 

49 

52 

51 

62 

61 

63 

61 

55 

49 

45 

45 

45 

44 

40 

41 

45 

51 

53 

49 

52. 

MIN 

50 

41 

33 

35 

37 

28 

27 

26 

26 

26 

39 

38 

25 

31 

40 

33 

38 

35 

35 

44 

43 

39 

36 

37 

35 

37 

36 

32 

22 

22 

24 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

70 

64 

62 

62 

67 

65 

62 

58 

59 

58 

64 

71 

58 

62 

62 

61 

54 

65 

77 

75 

62 

60 

60 

72 

70 

54 

64. 

MIN 

45 

52 

43 

45 

41 

45 

37 

36 

30 

37 

39 

41 

39 

39 

40 

37 

35 

37 

40 

40 

39 

36 

35 

40 

42 

38 

39 1 

-AKE  ARROWHEAD 

MAX 

53 

45 

39 

44 

36 

34 

34 

34 

37 

45 

42 

44 

47 

46 

44 

45 

53 

55 

55 

52 

50 

50 

52 

57 

52 

55 

50 

41 

43 

50 

51 

46. 

MIN 

37 

36 

30 

24 

26 

20 

23 

24 

11 

25 

29 

35 

35 

28 

29 

27 

29 

34 

33 

35 

35 

38 

30 

33 

32 

30 

29 

28 

34 

27 

31 

29. 

LAKEPORT 

MAX 

54 

52 

56 

56 

59 

55 

67 

62 

55 

46 

50 

58 

52 

55 

52 

50 

57 

55 

50 

56 

59 

54 

55 

54 

59 

53 

50 

64 

60 

59 

55 

57, 

MIN 

46 

42 

34 

32 

28 

31 

27 

30 

29 

35 

39 

31 

34 

35 

44 

45 

46 

46 

40 

33 

33 

32 

32 

32 

31 

33 

26 

31 

27 

28 

28 

34. 

LAKESHORE 

MAX 

52 

49 

58 

54 

54 

55 

63 

66 

54 

37 

57 

68 

56 

55 

44 

50 

53 

53 

53 

63 

71 

74 

69 

67 

58 

50 

58 

50 

55 

67 

58 

58. 

MIN 

41 

38 

31 

28 

30 

30 

34 

35 

25 

27 

32 

37 

37 

35 

38 

39 

46 

48 

42 

41 

40 

44 

32 

31 

34 

30 

35 

39 

35 

28 

25 

35 1 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

44 

35 

42 

42 

36 

36 

44 

51 

46 

42 

50 

58 

54 

48 

44 

40 

40 

46 

56 

50 

59 

56 

60 

55 

56 

52 

50 

44 

58 

58 

51 

48. 

34 

30 

18 

14 

23 

18 

16 

24 

20 

21 

25 

31 

26 

27 

24 

31 

34 

30 

30 

27 

32 

42 

29 

27 

26 

28 

28 

28 

28 

26 

24 

26 1 

LA  MESA 

MAX 

70 

64 

63 

65 

67 

61 

57 

52 

58 

58 

63 

70 

74 

69 

65 

68 

74 

76 

82 

63 

80 

80 

80 

77 

71 

79 

66 

56 

72 

72 

52 

69. 

MIN 

51 

49 

44 

41 

41 

45 

36 

41 

32 

38 

43 

40 

43 

41 

40 

40 

42 

44 

47 

46 

44 

47 

45 

45 

44 

45 

41 

47 

41 

44 

37 

42. 

LANCASTER 

MAX 

64 

59 

53 

55 

52 

48 

53 

51 

59 

59 

60 

53 

54 

65 

61 

56 

66 

66 

65 

59 

50 

55 

52 

54 

69 

60. 

MIN 

30 

44 

36 

27 

26 

26 

21 

26 

24 

29 

32 

25 

24 

25 

31 

27 

24 

23 

27 

27 

25 

24 

24 

24 

24 

24 

25 

37 

29 

19 

22 

26. 

LAS  PLUMAS 

MAX 

62 

56 

56 

56 

56 

57 

60 

57 

52 

46 

59 

49 

52 

56 

56 

55 

56 

55 

61 

59 

49 

49 

56 

52 

49 

42 

53 

64 

52 

56 

58 

55. 

MIN 

51 

48 

40 

38 

33 

32 

35 

36 

36 

36 

42 

38 

38 

39 

39 

47 

49 

48 

45 

39 

41 

36 

36 

34 

33 

35 

32 

35 

34 

31 

44 

38. 

LE  GRAND 

MAX 

67 

62 

54 

56 

53 

55 

53 

54 

57 

55 

55 

53 

54 

50 

64 

63 

62 

55 

49 

49 

47 

45 

44 

42 

42 

40 

45 

53 

55 

54 

52. 

MIN 

45 

44 

35 

34 

37 

30 

30 

37 

29 

32 

42 

45 

30 

34 

36 

35 

37 

35 

46 

47 

42 

39 

38 

36 

39 

37 

30 

27 

27 

25 

36. 

See  Relerence  Notes  Following  SlattoD  Index 


CALIFORNl 
DECEMBER  19( 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1960 


Station 


Da7  Ol  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

1 

MAX 
MIN 

73 
48 

62 
47 

47 
34 

54 
37 

52 
36 

52 
35 

50 
31 

54 

30 

58 
33 

53 

32 

53 
33 

53 
33 

55 

31 

53 

35 

62 

33 

60 
39 

60 
37 

62 

37 

57 
36 

49 
34 

53 
38 

46 

39 

49 
36 

46 

37 

43 
39 

41 

37 

41 
37 

41 

37 

64 
26 

56 

29 

57 
28 

53.1 
35.3 

MAX 
MIN 

75 
46 

62 
43 

54 

33 

58 

33 

53 
33 

52 
28 

52 
29 

55 
26 

56 
28 

59 
31 

53 
33 

54 
40 

52 
29 

53 
36 

62 
33 

60 
34 

61 
32 

62 
32 

55 
33 

48 

35 

48 
41 

46 
40 

46 
36 

45 

37 

42 

35 

41 

35 

41 

36 

42 

36 

55 
24 

55 
23 

56 
25 

53.4 
33.4 

MAX 
MIN 

66 
45 

63 
43 

56 
43 

58 
38 

53 
36 

52 
34 

49 

33 

53 
25 

57 
28 

54 

30 

45 
34 

54 

30 

56 

30 

47 
35 

52 
37 

61 
39 

61 
42 

66 

37 

62 

37 

58 
45 

56 
36 

50 
35 

54 
34 

47 

29 

47 
32 

46 

32 

48 

31 

52 
40 

56 
33 

69 
26 

53 
25 

54.7 
34.7 

MAX 
MIN 

65 
42 

54 

39 

49 
34 

52 
31 

45 
30 

39 
24 

44 

25 

43 
26 

53 
19 

55 
39 

54 
35 

55 
39 

56 
41 

59 
30 

57 
31 

55 
35 

61 
34 

67 
36 

62 
40 

61 
43 

64 
44 

61 
46 

62 
41 

41 

65 
39 

54 

40 

45 
29 

53 
34 

61 
38 

66 
40 

56.6 
35.6 

MAX 
MIN 

62 
54 

60 
42 

60 
40 

56 
36 

53 
32 

54 
28 

50 
28 

53 
27 

52 
30 

51 
32 

59 
42 

52 
33 

50 
33 

50 
34 

60 

37 

60 
42 

68 
49 

65 
42 

61 
41 

51 
43 

47 
45 

46 
40 

42 

39 

44 

39 

41 

38 

41 

39 

63 
36 

56 
27 

52 
29 

53 
26 

49 
25 

53.2 
36.5 

MAX 
MIN 

67 
46 

.  60 
44 

67 
40 

67 
39 

62 
43 

61 
34 

58 
28 

58 
29 

51 
30 

66 

36 

69 
41 

75 
34 

72 
31 

63 
40 

63 
49 

63 
41 

66 

39 

64 
34 

73 
34 

76 
45 

69 
37 

76 

37 

77 
41 

72 
34 

60 
47 

71 
32 

67 
30 

66 

32 

69 
28 

61 
26 

60 
33 

66.4 
36.6 

MAX 
MIN 

74 
49 

68 
56 

65 
46 

61 
47 

67 
46 

60 
47 

61 
44 

56 
41 

59 
38 

58 
46 

68 
53 

75 
45 

73 
48 

63 
47 

64 
46 

69 
46 

70 
46 

72 
45 

72 
46 

84 
49 

80 
52 

81 
51 

79 

50 

73 
47 

66 
45 

59 
45 

60 
46 

71 
47 

75 
47 

66 
47 

60 
45 

66.2 
46.9 

MAX 
MIN 

70 
45 

64 
46 

62 
39 

62 
43 

65 
40 

59 
38 

61 
31 

59 
34 

57 
33 

57 
41 

64 
44 

74 

37 

71 
41 

64 
39 

63 
42 

67 
40 

70 
39 

73 
37 

74 

39 

63 
42 

78 
45 

84 
45 

78 
44 

71 
42 

68 

36 

68 
34 

61 

40 

68 
37 

73 
36 

66 
40 

60 
40 

67.6 
39.6 

MAX 
MIN 

65 
49 

61 
50 

62 
45 

60 
46 

62 
45 

59 
39 

61 
45 

58 
39 

56 
38 

57 
46 

61 
47 

72 
41 

68 
43 

65 
45 

61 
43 

62 
45 

66 
43 

65 
43 

65 
42 

82 
48 

73 
48 

78 
46 

77 
46 

67 
44 

62 
43 

73 
43 

63 
42 

67 
42 

73 
45 

68 
44 

59 
46 

65.4 
44.3 

MAX 
MIN 

73 
54 

64 
51 

64 
47 

62 
48 

65 
48 

60 
43 

62 
46 

58 
43 

59 
40 

58 
47 

63 
51 

73 
47 

71 
48 

67 
48 

64 
46 

69 
47 

71 

50 

74 

49 

77 
49 

61 
55 

76 
53 

80 
62 

79 
54 

76 

53 

69 
48 

77 
52 

68 
42 

66 
48 

72 
50 

70 
46 

62 
44 

68.6 
46.5 

MAX 
MIN 

63 
50 

62 
41 

61 

38 

55 
32 

53 
32 

53 
26 

55 
24 

55 
23 

56 
27 

49 

30 

55 
42 

51 
38 

48 
43 

46 
42 

65 

36 

65 
35 

65 
37 

62 
35 

55 
37 

52 
46 

49 
44 

50 
44 

40 
30 

40 

35 

40 
36 

40 

35 

50 
37 

54 
24 

62 
23 

54 

23 

49 

23 

53.1 
34.5 

MAX 
MIN 

59 
45 

57 
42 

60 
43 

57 
38 

57 
32 

56 
33 

61 

30 

59 
31 

37 

56 
38 

56 
38 

35 

34 

36 

36 

68 
49 

69 
43 

64 

42 

57 
44 

69 
40 

69 

37 

62 
34 

61 
33 

48 

35 

55 
36 

54 

36 

56 
33 

33 

34 

31 

30 

36.6 

MAX 
MIN 

68 

28 

63 
45 

54 

37 

54 
26 

50 
25 

45 
21 

50 
22 

40 
28 

49 
11 

59 
30 

60 
34 

60 
28 

60 
28 

62 
24 

64 
24 

62 

25 

65 
22 

69 

29 

67 
35 

65 

25 

68 

25 

68 

27 

67 

25 

70 
25 

68 
27 

66 

26 

64 

26 

53 
33 

58 
40 

65 
20 

69 

22 

60.7 
27.3 

MAX 
MIN 

68 
46 

64 

42 

63 

37 

61 
36 

57 

39 

50 
30 

55 
29 

54 

26 

55 
29 

56 
31 

55 
40 

49 
43 

52 
26 

56 
37 

53 
41 

65 
34 

64 

36 

62 
37 

63 
35 

51 
37 

51 
44 

51 
41 

49 

35 

44 

36 

42 

35 

40 
36 

40 
36 

42 
34 

48 

25 

55 

25 

56 
25 

53.9 
35.0 

MAX 
MIN 

60 

59 

57 

53 

55 

59 

50 

53 

51 

53 

58 

58 

49 

48 

54 

61 

67 

62 

64 

58 

52 

48 

45 

44 

42 

43 

55 

54 

51 

54 

45 

53.6 

MAX 
MIN 

40 
35 

37 
27 

36 
15 

35 
13 

37 
17 

32 
17 

35 
21 

40 
20 

54 
19 

43 

19 

37 
8 

47 
19 

55 
24 

48 
26 

42 

26 

40 

30 

40 

33 

40 

30 

42 

29 

50 
26 

55 
26 

55 
31 

60 
25 

65 
24 

62 
23 

48 

26 

45 

21 

35 
20 

37 
22 

52 
25 

53 
17 

44.4 

23.1 

MAX 
MIN 

77 
55 

63 

50 

53 
46 

57 
40 

49 
44 

53 
35 

51 
31 

53 
32 

54 
34 

52 
45 

54 
41 

50 
34 

53 
34 

61 
46 

62 
43 

61 
41 

61 
40 

59 
40 

69 
36 

50 
40 

46 

38 

45 

32 

46 

34 

42 
36 

42 
36 

45 
35 

46 
34 

53 
29 

56 
30 

66 
33 

53.6 
38.2 

MAX 
MIN 

63 
43 

61 
44 

51 
41 

54 
41 

55 
35 

58 
37 

55 
30 

54 

29 

53 
30 

52 
35 

47 
40 

56 
38 

47 
38 

47 
44 

47 
42 

55 
43 

56 
48 

62 
45 

62 

45 

60 
38 

53 
39 

51 
41 

46 

39 

44 

39 

42 

38 

42 

32 

57 
33 

62 
30 

62 

30 

43 

31 

50 
32 

63.1 
37.7 

MAX 
MIN 

61 
50 

61 
47 

58 
41 

58 
37 

50 
37 

56 

37 

57 

38 

58 

30 

53 
32 

53 
34 

46 

36 

60 
37 

50 
44 

49 
41 

45 
40 

55 
43 

58 
51 

64 
48 

57 
43 

63 
41 

56 
44 

48 
43 

48 
41 

46 

39 

42 
37 

41 

36 

42 
38 

62 
39 

60 
30 

52 
30 

54 

30 

53.6 
39.2 

MAX 
MIN 

47 

31 

38 
31 

36 
25 

43 

21 

42 
19 

43 
17 

44 

21 

53 
21 

54 

18 

48 

19 

34 
24 

46 

25 

60 
27 

54 

28 

53 
29 

38 
31 

42 

33 

45 

38 

44 

33 

53 
27 

56 
29 

64 

29 

62 

25 

62 

23 

57 
26 

47 
24 

51 
21 

48 
18 

50 
19 

58 
22 

60 
17 

49.5 
24.9 

MAX 
MIN 

77 
42 

73 
39 

76 
45 

72 

37 

71 
40 

67 
40 

59 
42 

61 
36 

46 
27 

67 

30 

75 
39 

72 
35 

67 

33 

69 
35 

71 
36 

72 
36 

70 
34 

71 
38 

82 

MAX 
MIN 

64 

50 

62 
40 

58 
37 

55 
33 

48 
34 

53 
29 

52 
25 

53 
27 

57 
27 

57 
28 

51 
40 

50 
40 

52 
34 

49 

30 

63 
36 

63 
35 

61 
38 

58 
39 

59 
37 

53 
39 

49 
46 

49 
40 

49 

36 

44 

37 

42 

37 

40 
36 

42 

37 

49 

29 

53 
26 

54 

26 

67 

23 

53.1 
34.6 

MAX 
MIN 

71 
51 

61 
45 

52 
42 

56 
37 

51 
40 

49 

30 

50 
28 

53 
27 

56 
31 

56 
33 

52 
42 

52 
42 

60 
32 

65 
33 

61 
40 

60 
37 

59 
37 

59 
36 

59 
36 

49 
40 

48 
38 

47 

38 

44 

27 

45 

28 

41 

35 

40 
33 

45 

32 

47 
35 

51 
25 

53 
26 

52 
29 

52.7 
35.0 

MAX 
MIN 

71 
49 

67 
45 

65 
36 

54 

33 

55 
35 

54 
27 

47 

33 

47 
34 

50 
26 

49 
32 

59 
36 

64 

43 

62 
47 

61 
44 

60 
40 

61 
41 

68 
45 

72 
52 

74 
54 

73 
55 

71 
46 

71 

50 

71 
51 

72 
52 

71 
53 

71 

63 

69 
48 

65 
43 

61 
39 

64 

45 

63 
43 

63.3 
42.9 

MAX 
MIN 

41 
34 

42 

30 

34 
12 

37 
14 

37 
16 

35 
17 

34 
21 

45 
22 

46 

22 

47 

22 

39 
20 

43 
24 

53 
26 

50 
28 

47 

26 

37 
32 

39 
32 

42 
31 

40 
29 

50 
25 

53 
27 

55 
30 

53 
26 

53 
24 

54 

23 

48 

24 

46 
24 

39 
24 

40 
20 

50 
23 

63 
16 

44.6 
24.1 

MAX 
MIN 

62 
45 

56 
41 

47 
38 

52 
29 

44 

32 

36 
22 

40 
24 

34 
23 

46 

23 

45 
34 

54 

33 

56 
44 

56 
40 

55 
41 

52 
38 

55 
39 

57 
41 

61 
45 

66 
47 

63 
47 

64 
45 

66 
46 

66 

46 

64 
47 

65 
47 

65 
48 

65 
47 

49 

39 

65 
40 

60 
43 

56 
43 

56.2 
39.2 

MAX 
MIN 

63 
54 

52 
44 

58 
39 

54 
36 

53 
36 

52 
26 

53 
28 

55 
27 

55 
28 

50 
34 

56 
42 

51 
37 

49 

35 

51 
42 

62 
42 

64 
39 

65 
42 

62 
42 

61 
39 

50 
46 

48 
44 

50 
40 

44 

39 

43 

35 

42 

37 

41 
36 

49 
32 

53 
27 

52 
28 

52 
24 

40 
25 

52.6 
36.4 

MAX 
MIN 

45 

31 

39 
25 

38 
19 

40 
18 

33 
17 

30 
10 

35 
11 

39 
15 

41 

19 

42 

23 

43 
24 

42 
20 

41 

19 

40 
23 

44 

20 

39 
23 

51 
28 

56 

25 

50 
23 

49 

23 

50 
25 

46 

23 

44 

22 

45 

23 

43 
21 

50 
23 

42 

20 

35 
1  7 

35 
14 

44 
18 

43 
19 

42.4 
20.7 

MAX 
MIN 

62 
47 

57 
48 

59 
45 

58 
45 

61 
39 

60 
37 

62 
39 

59 
40 

60 
39 

61 
44 

64 
44 

65 
42 

60 
43 

65 
47 

63 
47 

67 
42 

67 
47 

63 

45 

70 
45 

72 
47 

67 
45 

76 
38 

75 
43 

60 
45 

59 
38 

62 
41 

61 
41 

63 
41 

66 
42 

61 

39 

59 
40 

63.4 
42.7 

MAX 
MIN 

63 
49 

56 
44 

54 
41 

59 
40 

53 
38 

57 
42 

55 
37 

61 

35 

59 
32 

52 
36 

46 
41 

59 
39 

56 
39 

46 
40 

54 
41 

57 
42 

55 
50 

63 
45 

59 
40 

64 

39 

61 
36 

54 

36 

57 
38 

54 

36 

52 
36 

49 
37 

51 
37 

58 
48 

62 
35 

56 

32 

59 
33 

56.2 
39.3 

MAX 
MIN 

62 
52 

59 
46 

59 
42 

59 
42 

58 
42 

62 
42 

57 
32 

55 
31 

58 
40 

59 
40 

60 
47 

68 
46 

65 
39 

62 
45 

62 
49 

65 
40 

69 
47 

61 
40 

71 
48 

74 
56 

72 
52 

68 
45 

70 
46 

60 
45 

68 
38 

68 
62 

59 
42 

69 
40 

66 
44 

59 
33 

57 
35 

63.0 
43.2 

MAX 
MIN 

58 
32 

61 
38 

17 

48 

39 
18 

35 
22 

39 
24 

40 

25 

43 

23 

44 

26 

47 
25 

46 

33 

51 

29 

54 

30 

51 
25 

53 
26 

57 

26 

66 
27 

63 

33 

32 

MAX 
MIN 

58 
47 

53 
39 

53 
36 

53 
36 

50 
37 

45 

32 

51 
32 

50 
34 

55 

35 

52 
37 

48 
36 

55 
39 

52 
32 

58 
40 

57 
41 

52 
41 

55 
44 

62 
43 

58 
43 

62 
52 

64 

42 

62 
45 

65 
51 

74 
44 

62 
39 

62 
42 

58 
39 

66 

35 

63 
35 

56 

36 

58 
37 

56.5 
39.4 

MAX 
MIN 

46 

35 

39 
33 

40 
33 

39 
30 

52 
39 

45 

35 

43 
37 

49 
38 

56 
47 

49 

38 

40 

38 

50 
37 

51 
39 

53 
43 

63 
46 

53 
40 

41 
34 

45 

32 

55 
41 

53 
42 

53 
42 

MAX 
MIN 

44 

29 

37 
31 

41 
13 

34 

7 

34 
4 

36 

5 

42 
8 

36 
4 

43 
10 

47 
14 

46 
11 

44 
19 

41 

30 

50 
24 

46 
21 

44 
24 

51 
21 

62 
20 

52 

10 

38 
11 

39 
12 

43 
10 

42.7 
15.4 

MAX 
MIN 

40 
32 

38 

30 

40 
28 

39 
28 

37 
21 

40 
16 

44 
24 

48 
21 

46 

22 

36 
32 

26 

51 
27 

56 
31 

55 
33 

41 

32 

43 
36 

46 
40 

44 
41 

54 

33 

48 
29 

51 
32 

60 
29 

62 

29 

59 
29 

60 
31 

45 

29 

42 

27 

41 

23 

47 

21 

55 
26 

41 

21 

46.5 
28.4 

MAX 
MIN 

56 
41 

49 

32 

40 
27 

44 

32 

46 
31 

40 
19 

35 
22 

40 

28 

45 
25 

48 

33 

51 
33 

52 
39 

54 

39 

50 
37 

46 

32 

54 

35 

63 
45 

63 

60 

67 
52 

56 
49 

61 
48 

60 
46 

63 
46 

63 
46 

62 
46 

62 
47 

57 
43 

44 

27 

44 

30 

59 
38 

58 
43 

52.6 
37.5 

MAX 
MIN 

60 
52 

59 
40 

57 
37 

56 
36 

56 
34 

57 
30 

54 
28 

57 
25 

58 
31 

55 
34 

57 
46 

61 

35 

61 
34 

57 
34 

60 
39 

61 
37 

65 
37 

60 
36 

64 
36 

66 
40 

67 
34 

72 
33 

71 
34 

69 
32 

67 
33 

64 

32 

54 

30 

54 
28 

69 
26 

63 

27 

62 
26 

60.7 
34.1 

MAX 
MIN 

61 

50 

57 
44 

60 
36 

56 
36 

62 
38 

59 
37 

65 
34 

55 

32 

57 

30 

50 
46 

60 
44 

59 
36 

53 

35 

57 
41 

59 
43 

58 

50 

64 

50 

60 
49 

62 
45 

56 
37 

56 
38 

56 
35 

57 
34 

51 

38 

45 

37 

44 

32 

61 

32 

65 
48 

60 
30 

61 

30 

56 
29 

57.6 
38.6 

LEMON  COVE 
LINDSAY 

LIVERMORE  2  SSW 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

LODI 

ILOMPOC  SEWA6E  PLANT 
' LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 

LOS  ANGELES   WB  AP 

LOS   ANGELES   WB  CITY 

LOS  BANDS 

LOS  GATOS 

LUCERNE   VALLEY   1  WSW 
^aOERA 

MNOEVILLE  ISLAND 
<aNZANITA  LAKE 
URICOPA 
'   lARTINEZ   FIRE  STA 
lABYSVILLE 
IC  CLOUD 
'ECCA   3  SE 
ERCEO  FIRE  STA  2 
1  IDDLEWATER 
I  iiLL  CREEK.  2 
AilNERAL 

ITCHELL  CAVERNS 
ODES TO 
DNO  LAKE 
JHTEREY 
WTICELLO  DAM 
3RR0  BAY  FIRE  OEPT 
lUNTAIN  PASS 

DIABLO  NORTH  GATE 
HINT  HAMILTON 
HINT  HEBRON  RS 
INT  SHASTA   WB  CITY 
WILSON   FC  33eB 
CIMIENTO  OAM 
PA  STATE  HOSPITAL 


See  Refeieace  Notes  FeUowing  SUtioD  Index 
-  401  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNI;  . 
DECEMBER  19ei,Ui 


Day  Oi  Month 


Stallon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1 

31 

1 

NECOLCS  FAA  *P 

MAX 

6'> 

72 

65 

63 

54 

49 

54 

50 

58 

57 

61 

64 

66 

63 

62 

64 

64 

66 

70 

67 

65 

70 

70 

70 

59 

68 

63 

62 

63 

55 

54 

63, 

MIN 

42 

41 

46 

39 

39 

38 

35 

37 

39 

33 

41 

48 

46 

37 

36 

38 

37 

40 

42 

48 

47 

53 

46 

43 

40 

40 

41 

45 

44 

41 

35 

41. 

NEVAD*  CITY 

MAX 

56 

51 

42 

44 

43 

46 

48 

54 

54 

48 

46 

50 

51 

57 

52 

46 

51 

50 

46 

56 

60 

54 

61 

57 

58 

55 

53 

50 

54 

52 

52 

51. 

MIN 

42 

39 

28 

26 

23 

19 

21 

24 

24 

23 

26 

27 

28 

28 

29 

38 

43 

34 

33 

29 

30 

29 

29 

29 

28 

28 

23 

21 

21 

24 

22 

28. 

NEWARK 

MAX 

61 

64 

59 

62 

58 

59 

60 

57 

53 

54 

56 

58 

59 

48 

50 

59 

60 

59 

61 

69 

62 

56 

57 

56 

53 

55 

55 

56 

57 

60 

58 

57. 

MIN 

45 

49 

44 

39 

34 

36 

37 

39 

31 

33 

32 

31 

35 

35 

39 

42 

43 

47 

49 

40 

40 

37 

39 

36 

31 

35 

33 

41 

40 

38 

40 

38i 

NEWMAN  2  NW 

MAX 

61 

61 

57 

52 

52 

50 

51 

52 

52 

46 

55 

51 

49 

49 

60 

61 

62 

59 

55 

53 

50 

49 

45 

42 

42 

42 

47 

51 

48 

49 

46 

51. 

MIN 

52 

42 

40 

34 

34 

29 

26 

25 

27 

30 

42 

35 

36 

43 

37 

34 

38 

37 

37 

47 

42 

43 

33 

35 

38 

36 

38 

24 

23 

23 

23 

34, 

NEWPORT  8EACH  HARBOR 

MAX 

66 

64 

61 

62 

68 

63 

60 

56 

57 

59 

61 

62 

66 

64 

62 

61 

61 

62 

64 

84 

76 

73 

68 

63 

60 

55 

60 

*8 

73 

69 

60 

64. 

MIN 

48 

46 

44 

38 

47 

34 

37 

42 

34 

44 

36 

44 

43 

43 

44 

41 

44 

34 

39 

43 

48 

49 

48 

41 

45 

44 

40 

51 

54 

45 

44 

43. 

NORTH  FORK  R5 

MAX 

64 

55 

53 

51 

49 

46 

49 

46 

52 

54 

53 

54 

60 

64 

61 

56 

58 

68 

67 

64 

68 

66 

69 

72 

70 

68 

56 

49 

55 

50 

56. 

MIN 

35 

37 

25 

30 

26 

22 

23 

22 

24 

25 

24 

24 

29 

32 

29 

28 

30 

31 

29 

34 

36 

30 

33 

35 

33 

30 

19 

26 

22 

25 

28. 

NORTH  HOLLfWOOD 

MAX 

75 

64 

68 

66 

69 

63 

62 

62 

60 

68 

66 

76 

79 

82 

80 

77 

76 

78 

69 

61 

71 

73 

70. 

MIN 

50 

55 

42 

42 

44 

41 

42 

39 

42 

42 

44 

50 

47 

50 

48 

48 

47 

47 

54 

48 

56 

42 

46. 

OAKOALE  WOODWARD  DAM 

MAX 

65 

65 

59 

54 

52 

49 

51 

48 

51 

53 

52 

54 

48 

58 

47 

59 

59 

60 

60 

56 

50 

47 

45 

42 

42 

40 

40 

47 

47 

50 

51 

51. 

MIN 

44 

43 

36 

39 

33 

28 

26 

25 

27 

33 

33 

41 

33 

34 

38 

42 

42 

44 

38 

39 

42 

40 

37 

37 

35 

35 

35 

25 

29 

27 

21 

34. 

OAKLAND  we  AP 

MAX 

60 

56 

57 

56 

59 

54 

57 

54 

56 

52 

55 

46 

52 

57 

60 

61 

63 

61 

60 

64 

56 

59 

56 

49 

48 

49 

56 

52 

59 

56 

50 

56. 

MIN 

51 

46 

43 

41 

37 

37 

32 

34 

35 

40 

42 

38 

36 

43 

50 

52 

48 

44 

48 

42 

42 

42 

39 

36 

38 

37 

35 

42 

39 

35 

35 

40. 

OCEANSIDE  PENDLETON 

MAX 

64 

63 

61 

60 

64 

62 

62 

55 

57 

57 

60 

59 

69 

66 

62 

61 

59 

60 

61 

78 

78 

75 

75 

70 

58 

52 

58 

67 

71 

74 

60 

64. 

MIN 

43 

53 

45 

44 

44 

49 

35 

41 

34 

40 

50 

42 

44 

44 

42 

42 

40 

39 

41 

36 

48 

46 

46 

44 

38 

38 

38 

46 

44 

47 

39 

42. 

OJAI 

MAX 

70 

68 

67 

63 

66 

63 

61 

63 

63 

59 

68 

76 

75 

71 

62 

69 

73 

77 

82 

83 

80 

82 

81 

78 

77 

79 

73 

68 

70 

75 

55 

71. 

MIN 

49 

44 

36 

31 

34 

34 

26 

27 

28 

43 

40 

34 

34 

34 

35 

33 

34 

33 

36 

40 

38 

38 

38 

36 

34 

37 

34 

38 

31 

30 

30 

35. 

ORANGE  COVE 

MAX 

72 

72 

62 

50 

54 

53 

52 

51 

54 

56 

58 

48 

54 

52 

57 

63 

61 

60 

61 

58 

49 

47 

45 

48 

45 

40 

40 

41 

43 

54 

57 

53. 

MIN 

45 

43 

32 

33 

36 

33 

28 

28 

30 

32 

35 

40 

29 

36 

34 

36 

36 

34 

35 

36 

41 

38 

36 

35 

37 

36 

35 

37 

25 

26 

26 

34. 

ORICK   PRAIRIE   CR  PARK 

MAX 

52 

55 

54 

52 

52 

55 

50 

56 

52 

50 

56 

58 

54 

53 

51 

53 

57 

57 

55 

56 

54 

57 

57 

55 

54 

51 

59 

58 

51 

54. 

MIN 

49 

42 

37 

41 

31 

30 

32 

34 

33 

39 

38 

38 

38 

40 

40 

42 

48 

49 

43 

40 

38 

39 

40 

38 

29 

29 

35 

31 

30 

37. 

ORLANO 

MAX 

54 

59 

53 

57 

47 

55 

54 

62 

63 

52 

44 

60 

47 

47 

52 

50 

53 

59 

56 

62 

54 

51 

50 

50 

43 

42 

52 

60 

50 

51 

54 

53. 

MIN 

46 

46 

38 

32 

36 

39 

41 

30 

30 

32 

37 

35 

41 

39 

40 

42 

49 

47 

44 

38 

38 

39 

38 

38 

37 

37 

36 

44 

32 

30 

31 

38. 

ORLEANS 

MAX 

54 

54 

50 

53 

54 

58 

51 

50 

45 

42 

50 

53 

47 

46 

46 

50 

49 

54 

55 

49 

56 

54 

53 

48 

47 

55 

57 

58 

51 

50 

45 

51. 

MIN 

42 

38 

39 

40 

31 

25 

24 

26 

30 

30 

39 

39 

37 

38 

37 

42 

44 

45 

44 

42 

38 

37 

36 

36 

36 

42 

31 

25 

25 

26 

30 

35. 

OROVILLE 

MAX 

65 

59 

55 

58 

53 

57 

61 

64 

52 

54 

55 

58 

50 

49 

52 

56 

59 

60 

57 

63 

52 

46 

46 

47 

42 

40 

50 

64 

62 

49 

55 

54. 

MIN 

51 

49 

36 

38 

35 

39 

45 

32 

32 

34 

38 

38 

43 

40 

39 

50 

52 

48 

42 

38 

42 

39 

38 

35 

35 

37 

35 

35 

31 

29 

29 

38. 

OXNARD 

MAX 

71 

64 

67 

65 

64 

59 

62 

63 

63 

59 

68 

74 

74 

68 

67 

68 

74 

71 

74 

80 

78 

80 

79 

68 

66 

76 

55 

67 

75 

67 

64 

69. 

MIN 

50 

48 

41 

41 

40 

46 

34 

35 

35 

41 

47 

44 

43 

42 

40 

41 

39 

38 

39 

48 

54 

50 

53 

41 

38 

36 

37 

46 

38 

40 

37 

42. 

PALMDALE 

MAX 

66 

60 

60 

60 

51 

45 

51 

50 

54 

58 

58 

61 

61 

63 

61 

58 

58 

62 

64 

63 

62 

67 

65 

65 

59 

70 

59 

54 

60 

55 

70 

60. 

MIN 

35 

45 

30 

28 

27 

28 

22 

28 

24 

36 

32 

29 

30 

30 

34 

30 

29 

32 

33 

34 

32 

30 

32 

32 

31 

30 

30 

35 

34 

28 

32 

31. 

PALMDALE  FAA  AP 

MAX 

67 

58 

54 

58 

50 

46 

51 

50 

55 

56 

57 

62 

61 

62 

63 

56 

59 

63 

60 

64 

61 

65 

64 

65 

63 

68 

59 

53 

50 

62 

71 

59. 

MIN 

32 

42 

31 

24 

24 

21 

19 

23 

22 

35 

30 

25 

26 

25 

30 

27 

26 

26 

27 

28 

26 

26 

26 

27 

25 

26 

27 

32 

27 

20 

24 

26. 

PALM  SPRINGS 

MAX 

76 

71 

70 

68 

62 

57 

58 

54 

59 

54 

65 

73 

74 

69 

68 

73 

72 

73 

79 

78 

79 

81 

76 

76 

75 

75 

71 

67 

69 

73 

69 

69. 

MIN 

41 

43 

41 

37 

41 

39 

34 

38 

33 

33 

36 

49 

50 

37 

35 

38 

37 

36 

37 

46 

42 

55 

45 

39 

39 

43 

39 

56 

55 

45 

35 

41. 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

62 

63 

57 

56 

55 

57 

50 

57 

53 

54 

58 

58 

51 

50 

57 

62 

63 

64 

60 

58 

64 

56 

55 

56 

50 

47 

46 

65 

58 

62 

55 

56. 

MIN 

57 

46 

38 

37 

34 

36 

38 

28 

30 

38 

47 

36 

37 

40 

50 

51 

43 

42 

47 

38 

37 

40 

34 

33 

46 

44 

32 

40 

30 

29 

29 

38. 

PALOMAR  MTN  OBSY 

MAX 

60 

60 

45 

46 

45 

42 

36 

37 

43 

45 

53 

53 

52 

56 

53 

58 

64 

65 

66 

65 

63 

63 

61 

54 

63 

65 

55 

58 

50 

55 

59 

55. 

MIN 

40 

38 

28 

27 

30 

20 

18 

22 

17 

29 

32 

35 

34 

33 

31 

32 

40 

46 

49 

46 

41 

43 

41 

43 

44 

43 

40 

28 

30 

37 

39 

34. 

PANOCHE  JUNCTION 

MAX 

62 

63 

59 

56 

52 

49 

55 

55 

57 

51 

53 

53 

56 

51 

67 

63 

66 

60 

60 

54 

55 

52 

47 

42 

42 

42 

48 

52 

56 

55 

54 

54. 

M  I  N 

50 

40 

39 

30 

32 

27 

26 

26 

29 

31 

39 

44 

42 

34 

35 

36 

38 

36 

37 

47 

42 

38 

28 

31 

30 

32 

32 

25 

22 

26 

29 

34. 

PARADISE 

MAX 

56 

55 

48 

54 

50 

52 

52 

59 

62 

50 

47 

59 

55 

63 

57 

49 

50 

51 

50 

63 

69 

63 

71 

67 

63 

60 

54 

57 

59 

58 

55 

56. 

MIN 

41 

41 

32 

34 

29 

27 

31 

31 

26 

28 

34 

35 

30 

37 

37 

44 

45 

46 

39 

40 

36 

40 

37 

38 

36 

32 

32 

40 

43 

29 

26 

35.. 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

69 

67 

72 

65 

64 

57 

51 

55 

53 

57 

58 

60 

65 

66 

66 

69 

64 

64 

66 

70 

68 

66 

70 

70 

71 

69 

70 

65 

64 

64 

68 

64.' 

MIN 

47 

51 

46 

41 

42 

40 

35 

34 

33 

33 

38 

41 

43 

42 

41 

40 

40 

42 

43 

45 

43 

46 

45 

46 

44 

44 

42 

45 

42 

43 

.  42.1 

PASADENA 

MAX 

76 

69 

64 

61 

64 

61 

62 

57 

59 

57 

65 

74 

71 

68 

64 

70 

74 

80 

81 

83 

78 

81 

82 

78 

75 

79 

70 

67 

73 

70 

69 

70.. 

MIN 

49 

51 

41 

41 

43 

39 

42 

37 

34 

40 

47 

44 

44 

42 

42 

40 

42 

44 

45 

49 

47 

48 

47 

46 

43 

45 

43 

46 

49 

41 

39 

43.- 

PASO  ROBLES 

MAX 

61 

58 

65 

58 

56 

59 

55 

60 

61 

58 

57 

62 

63 

60 

63 

60 

65 

59 

65 

67 

72 

70 

74 

67 

65 

63 

54 

57 

60 

62 

57 

62.1 

MIN 

51 

40 

36 

35 

32 

29 

22 

20 

28 

30 

49 

32 

29 

30 

41 

39 

30 

31 

33 

39 

31 

27 

27 

28 

34 

30 

29 

24 

20 

21 

20 

31.: 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

MAX 

59 

56 

55 

54 

58 

55 

53 

56 

58 

53 

54 

59 

60 

59 

58 

58 

61 

56 

64 

64 

65 

67 

66 

51 

51 

60 

51 

54 

57 

61 

59 

58.1 

MIN 

49 

40 

38 

38 

32 

30 

24 

24 

30 

31 

43 

32 

29 

31 

40 

34 

32 

30 

30 

36 

32 

29 

30 

30 

30 

30 

33 

25 

23 

23 

24 

31. 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

MAX 

60 

59 

60 

56 

63 

59 

61 

59 

54 

49 

58 

55 

50 

51 

54 

56 

62 

57 

61 

58 

52 

62 

50 

48 

45 

45 

51 

67 

65 

54 

51 

55.' 

MIN 

50 

43 

37 

34 

34 

42 

29 

28 

29 

40 

39 

39 

43 

41 

43 

49 

49 

53 

46 

39 

43 

40 

39 

39 

39 

38 

35 

41 

27 

27 

32 

39.1 

PINNACLES  NM 

MAX 

57 

57 

55 

57 

55 

56 

57 

58 

58 

52 

59 

64 

68 

60 

60 

70 

68 

65 

71 

74 

72 

78 

71 

65 

68 

67 

59 

61 

64 

67 

58 

53.: 

MIN 

50 

35 

37 

35 

32 

25 

22 

22 

28 

31 

41 

30 

32 

36 

47 

33 

35 

35 

35 

35 

35 

33 

35 

33 

29 

32 

31 

30 

24 

25 

26 

32.1 

PISMO  BEACH 

MAX 

62 

59 

60" 

62 

60 

63 

64 

63 

59 

57 

64 

64 

67 

61 

67 

68 

72 

64 

76 

74 

65 

73 

73 

53 

55 

71 

56 

54 

65 

57 

58 

55. 

MIN 

42 

46 

44 

41 

44 

42 

41 

42 

31 

32 

47 

45 

42 

41 

42 

41 

50 

41 

43 

53 

46 

45 

46 

40 

40 

40 

47 

30 

36 

35 

37 

41. 

PLACERVILLE 

MAX 

64 

54 

48 

47 

46 

45 

47 

44 

45 

46 

52 

51 

42 

50 

57 

53 

55 

56 

53 

60 

55 

52 

59 

60 

58 

53 

46 

54 

52 

48 

50 

51.' 

MIN 

51 

42 

30 

28 

26 

23 

24 

24 

24 

25 

31 

29 

28 

30 

32 

36 

40 

35 

35 

31 

32 

30 

32 

31 

29 

28 

25 

26 

24 

24 

24 

30.1 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 

64 

51 

43 

49 

47 

49 

49 

49 

49 

51 

48 

54 

53 

58 

58 

52 

56 

56 

53 

64 

61 

61 

68 

56 

65 

60 

57 

53 

56 

53 

57 

55.; 

MIN 

46 

39 

34 

34 

33 

31 

32 

34 

32 

32 

38 

32 

37 

42 

39 

40 

44 

43 

43 

45 

45 

48 

48 

46 

43 

44 

29 

28 

38 

35 

37 

38.1 

POINT  ARENA 

MAX 

58 

54 

55 

55 

52 

58 

59 

58 

56 

56 

57 

57 

59 

59 

61 

54 

56 

56 

54 

60 

58 

58 

59 

58 

59 

55 

57 

58 

62 

58 

55 

57.; 

MIN 

51 

47 

37 

42 

33 

34 

31 

32 

38 

49 

39 

38 

41 

42 

50 

52 

53 

51 

47 

41 

37 

38 

40 

40 

41 

44 

44 

35 

35 

37 

33 

41.: 

POINT   ARGUELLO  W6 

MAX 

61 

56 

58 

58 

58 

59 

54 

56 

59 

55 

65 

72 

64 

61 

64 

59 

62 

62 

69 

73 

65 

72 

73 

53 

54 

67 

62 

53 

67 

57 

55 

61.1 

MIN 

54 

48 

46 

45 

40 

34 

31 

31 

35 

38 

46 

36 

40 

43 

47 

40 

36 

34 

34 

43 

39 

40 

41 

34 

39 

37 

36 

34 

31 

32 

39 

38.1 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

59 

60 

60 

61 

60 

57 

58 

58 

57 

61 

62 

65 

60 

60 

62 

63 

60 

64 

65 

66 

65 

67 

60 

59 

58 

59 

64 

62 

51 

69 

61 

61.: 

MIN 

48 

45 

45 

44 

41 

41 

39 

43 

45 

49 

47 

45 

51 

49 

45 

49 

47 

48 

51 

51 

49 

50 

45 

43 

48 

46 

41 

43 

43 

44 

43 

45.' 

POMONA 

MAX 

74 

65 

61 

59 

62 

58 

60 

53 

56 

54 

64 

71 

69 

69 

63 

68 

74 

80 

80 

82 

77 

81 

80 

78 

77 

78 

72 

66 

69 

73 

65 

69.1 

MIN 

40 

49 

36 

37 

38 

35 

30 

33 

26 

37 

40 

37 

37 

35 

34 

34 

35 

35 

35 

41 

38 

41 

38 

35 

36 

36 

35 

35 

37 

33 

31 

36.1 

PORT    CHICAGO   NAVAL  DEPOT 

MAX 

63 

63 

64 

58 

55 

58 

57 

50 

53 

50 

55 

55 

61 

46 

52 

50 

61 

61 

61 

55 

49 

53 

45 

44 

42 

41 

59 

51 

56 

52 

54.C 

MIN 

40 

40 

35 

31 

29 

29 

24 

28 

30 

35 

36 

35 

34 

40 

41 

42 

44 

46 

46 

40 

42 

29 

32 

23 

32 

30 

30 

36 

20 

31 

21 

33.! 

PORTERVILLE 

MAX 

70 

77 

62 

50 

57 

51 

53 

52 

54 

58 

58 

48 

54 

53 

63 

62 

62 

60 

63 

56 

49 

47 

46 

47 

46 

46 

43 

41 

42 

54 

55 

53. t 

MIN 

41 

46 

36 

37 

37 

29 

30 

28 

31 

32 

35 

40 

30 

32 

35 

36 

35 

35 

35 

35 

41 

40 

35 

35 

38 

38 

36 

37 

25 

27 

28 

34.1 

See  Heierence  Notes  Following  StalioD  Index 


-  402  - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1960 


POTTER  VALLEY  PH 

PRIEST  VALLEY 

OUINCY  RS 

RAMONA  SPAULOING 

RANDSBURG 

RED  BLUFF  WB  AP 

REDDING  FIRE  STA  2 

REDLANDS 

REDWOOD  CITY 

RICHMOND 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
ROCKLIN 

SACRAMENTO  WB  AP 
SACRAMENTO  WB  CI TY 
SAINT  HELENA 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS   FAA  AP 
SALT   SPRINGS  PH 
SALYER  RS 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SANDBERG  WB 

SAN  DIEGO  WB  AP 

SAN  FERNANDO 

5  F  RICHMOND  SUNSET 

SAN   FRANCISCO  WB  AP 

SAN   FRANCISCO  FOB 

SAN  GABRIEL   FIRE  OEPT 

SAN  GREGORIO  3  SE 

SAN  JACINTO 

SAN  JOSE 

S»N  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 
SAN  PEDRO 
SAN  RAFAEL 


Day  Of  Month 

Anrage 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

48 

40 

40 

40 

36 

32 

38 

44 

51 

41 

42 

50 

47 

44 

43 

45 

44 

60 

56 

53 

60 

53 

62 

50 

52 

55 

45 

38 

44 

50 

50 

45.9 

MIN 

31 

23 

22 

10 

9 

16 

15 

6 

8 

10 

24 

17 

18 

18 

16 

21 

32 

30 

22 

15 

22 

21 

15 

16 

14 

16 

16 

18 

15 

11 

9 

17.3 

MAX 

56 

53 

57 

53 

59 

69 

67 

54 

50 

68 

64 

64 

57 

51 

55 

55 

64 

67 

58 

63 

70 

63 

63 

58 

69.9 

MIN 

45 

43 

36 

31 

18 

25 

27 

25 

35 

31 

29 

33 

45 

48 

48 

48 

32 

29 

30 

32 

29 

25 

26 

25 

33.1 

MAX 

57 

54 

52 

50 

48 

50 

50 

67 

54 

50 

48 

62 

64 

58 

61 

60 

62 

66 

66 

64 

66 

70 

71 

66 

61 

58 

50 

46 

63 

63 

62 

58.0 

MIN 

47 

39 

28 

27 

29 

23 

19 

21 

24 

25 

40 

36 

26 

28 

37 

26 

28 

25 

29 

33 

32 

29 

27 

28 

26 

28 

28 

22 

17 

19 

20 

28.0 

MAX 

54 

50 

43 

43 

45 

44 

45 

52 

50 

42 

43 

47 

48 

52 

44 

41 

50 

60 

52 

62 

67 

59 

57 

54 

62 

46 

55 

47 

62 

47 

45 

49.6 

MIN 

35 

32 

33 

28 

19 

22 

18 

16 

15 

19 

32 

27 

21 

24 

24 

35 

38 

31 

32 

22 

22 

20 

20 

20 

27 

22 

17 

22 

16 

16 

16 

23.9 

MAX 

76 

63 

61 

61 

61 

51 

54 

46 

57 

54 

63 

71 

69 

69 

66 

70 

77 

81 

84 

76 

77 

78 

79 

79 

78 

79 

73 

57 

66 

74 

65 

58.6 

MIN 

43 

39 

37 

30 

31 

41 

28 

34 

21 

27 

32 

31 

41 

33 

27 

27 

30 

32 

33 

41 

50 

50 

44 

38 

33 

37 

32 

34 

32 

32 

26 

34.7 

MAX 

61 

52 

51 

49 

44 

43 

47 

45 

48 

50 

56 

57 

58 

67 

66 

54 

56 

55 

50 

51 

60 

61 

63 

60 

62 

62 

52 

48 

55 

59 

60 

64.8 

MIN 

38 

41 

33 

30 

30 

32 

27 

28 

26 

32 

32 

39 

38 

36 

34 

33 

34 

36 

35 

41 

38 

40 

41 

40 

40 

40 

37 

35 

36 

35 

37 

36.3 

MAX 

59 

51 

58 

53 

55 

55 

63 

65 

52 

42 

59 

47 

47 

52 

48 

52 

67 

66 

63 

53 

48 

66 

53 

44 

42 

54 

60 

61 

52 

53 

59 

54.2 

49 

41 

39 

33 

41 

40 

34 

32 

31 

32 

37 

35 

38 

38 

42 

48 

61 

48 

45 

40 

40 

33 

38 

37 

34 

38 

48 

41 

33 

32 

30 

38.5 

MAX 

53 

54 

58 

52 

55 

55 

65 

66 

69 

46 

61 

61 

50 

54 

60 

50 

53 

64 

64 

66 

61 

72 

63 

53 

50 

61 

59 

61 

68 

68 

68 

57.7 

47 

46 

38 

32 

32 

42 

46 

40 

31 

33 

39 

37 

41 

39 

43 

43 

49 

50 

45 

47 

37 

33 

37 

31 

32 

37 

42 

46 

40 

29 

28 

39.  1 

MAX 

74 

62 

60 

58 

63 

57 

56 

44 

56 

52 

67 

73 

70 

69 

62 

68 

72 

78 

81 

79 

76 

79 

78 

78 

76 

78 

72 

53 

58 

71 

66 

68.0 

44 

46 

39 

36 

38 

33 

39 

27 

27 

36 

37 

42 

39 

39 

35 

35 

38 

40 

41 

45 

41 

43 

43 

42 

41 

42 

41 

39 

48 

38 

35 

39.0 

MAX 

61 

60 

60 

58 

69 

65 

60 

56 

56 

52 

57 

52 

61 

56 

63 

65 

66 

63 

51 

58 

57 

58 

57 

50 

52 

49 

66 

63 

64 

55 

52 

57.8 

56 

46 

43 

38 

36 

39 

29 

30 

32 

36 

46 

37 

36 

39 

43 

50 

44 

42 

47 

40 

37 

39 

34 

36 

41 

41 

33 

40 

33 

32 

31 

38.8 

MAX 

64 

59 

58 

60 

57 

59 

54 

59 

58 

59 

49 

58 

61 

49 

57 

61 

60 

60 

61 

61 

51 

54 

61 

59 

53 

47 

60 

57 

63 

60 

51 

57.4 

55 

48 

46 

42 

42 

43 

36 

36 

38 

41 

42 

38 

40 

44 

45 

54 

51 

49 

50 

45 

44 

43 

41 

37 

38 

37 

33 

34 

41 

38 

34 

42  .  1 

MAX 

73 

65 

63 

60 

63 

55 

59 

51 

59 

56 

64 

72 

74 

71 

65 

72 

76 

79 

82 

79 

78 

79 

82 

80 

78 

79 

72 

65 

58 

75 

64 

69.6 

MIN 

41 

48 

37 

36 

39 

46 

30 

39 

27 

37 

37 

49 

37 

35 

34 

33 

34 

35 

36 

44 

41 

45 

38 

38 

36 

35 

37 

60 

46 

37 

32 

38.4 

MAX 

65 

75 

63 

62 

60 

61 

52 

56 

45 

58 

54 

67 

70 

73 

70 

53 

72 

75 

81 

82 

75 

77 

77 

79 

80 

80 

81 

74 

60 

67 

73 

68.6 

MIN 

39 

45 

37 

33 

36 

32 

33 

34 

27 

34 

33 

43 

35 

35 

34 

33 

34 

35 

38 

45 

40 

45 

41 

39 

37 

39 

39 

43 

48 

38 

30 

37.3 

MAX 

67 

63 

57 

54 

64 

56 

56 

52 

51 

51 

60 

53 

60 

48 

46 

65 

60 

53 

64 

60 

54 

47 

45 

44 

41 

40 

40 

62 

60 

52 

52 

53.1 

45 

45 

33 

32 

32 

31 

29 

27 

26 

26 

32 

34 

34 

33 

32 

41 

46 

40 

38 

35 

42 

31 

37 

35 

34 

34 

35 

35 

26 

25 

24 

33.9 

MAX 

60 

57 

57 

51 

56 

66 

50 

52 

62 

48 

57 

52 

49 

46 

67 

56 

64 

58 

51 

55 

49 

46 

46 

42 

41 

41 

59 

61 

50 

52 

63 

52.7 

50 

45 

41 

37 

40 

38 

30 

29 

32 

36 

40 

37 

42 

38 

41 

45 

50 

43 

42 

42 

45 

43 

40 

39 

37 

39 

35 

35 

30 

30 

30 

38.8 

MAX 

60 

56 

57 

51 

57 

56 

51 

62 

53 

48 

68 

53 

50 

47 

68 

57 

64 

58 

51 

56 

60 

48 

45 

42 

41 

42 

59 

60 

51 

55 

53 

53.2 

MIN 

50 

46 

42 

40 

40 

37 

31 

32 

32 

37 

40 

39 

43 

38 

40 

48 

50 

45 

42 

45 

46 

42 

40 

39 

37 

38 

36 

36 

32 

30 

29 

39.4 

MAX 

68 

54 

58 

57 

59 

67 

66 

57 

55 

47 

61 

59 

53 

67 

62 

53 

58 

56 

56 

59 

49 

62 

61 

46 

44 

43 

52 

64 

59 

68 

63 

66.2 

MIN 

52 

45 

36 

33 

36 

43 

42 

30 

28 

33 

37 

34 

37 

37 

42 

50 

50 

47 

44 

36 

39 

37 

34 

35 

35 

37 

32 

41 

33 

28 

28 

37.8 

MAX 

59 

54 

57 

59 

55 

50 

61 

54 

51 

50 

50 

64 

46 

54 

58 

60 

64 

66 

60 

67 

50 

65 

46 

43 

42 

41 

52 

58 

54 

50 

48 

53.1 

52 

44 

36 

35 

29 

38 

24 

25 

25 

37 

33 

30 

39 

40 

40 

48 

45 

45 

38 

40 

36 

38 

38 

35 

34 

36 

28 

42 

30 

26 

24 

35.7 

MAX 

64 

59 

56 

58 

58 

59 

68 

59 

60 

54 

64 

65 

70 

66 

64 

58 

68 

55 

68 

71 

70 

76 

69 

56 

61 

62 

58 

66 

66 

72 

59 

63.8 

53 

41 

41 

38 

36 

29 

29 

30 

29 

36 

38 

37 

39 

41 

46 

39 

39 

38 

38 

41 

38 

40 

45 

39 

35 

32 

28 

30 

31 

31 

28 

36.5 

MAX 

62 

57 

68 

67 

58 

56 

66 

66 

58 

65 

60 

61 

65 

66 

63 

65 

64 

61 

67 

67 

57 

76 

76 

58 

59 

62 

58 

64 

61 

63 

59 

61.8 

51 

43 

44 

39 

38 

32 

31 

33 

31 

39 

39 

38 

41 

46 

46 

41 

41 

40 

39 

42 

40 

45 

44 

35 

36 

33 

30 

32 

31 

33 

29 

38.2 

MAX 

57 

44 

48 

48 

47 

45 

62 

59 

68 

53 

59 

69 

66 

57 

66 

55 

57 

56 

51 

69 

71 

70 

68 

64 

52 

53 

60 

62 

65 

61 

59 

58.5 

MIN 

35 

32 

31 

32 

28 

33 

30 

35 

34 

37 

35 

40 

35 

30 

38 

32 

38 

41 

40 

45 

44 

38 

42 

32 

32 

36 

35.6 

MAX 

54 

47 

52 

52 

51 

49 

60 

48 

50 

49 

46 

54 

54 

52 

61 

51 

66 

56 

53 

50 

50 

53 

52 

52 

55 

63 

50 

47 

49 

51.2 

MIN 

45 

40 

40 

39 

31 

26 

24 

25 

25 

28 

36 

34 

36 

36 

36 

42 

43 

46 

38 

38 

33 

33 

32 

35 

37 

25 

25 

24 

25 

33.7 

MAX 

72 

70 

57 

66 

69 

56 

63 

50 

52 

62 

60 

69 

67 

65 

63 

64 

70 

77 

80 

77 

73 

77 

75 

75 

75 

76 

72 

67 

65 

68 

58 

66.5 

MIN 

48 

47 

38 

39 

39 

39 

36 

34 

30 

34 

36 

46 

44 

47 

38 

43 

43 

49 

55 

67 

51 

53 

52 

56 

60 

56 

49 

47 

47 

45 

37 

44.6 

MAX 

57 

57 

58 

57 

55 

56 

54 

58 

57 

49 

59 

59 

54 

58 

58 

69 

65 

63 

65 

66 

69 

55 

74 

58 

68 

56 

65 

62 

50 

64 

63 

61.2 

MIN 

51 

37 

32 

30 

29 

26 

22 

21 

25 

30 

41 

39 

28 

31 

45 

32 

33 

31 

32 

36 

35 

37 

32 

29 

25 

27 

25 

23 

22 

22 

25 

30.8 

MAX 

74 

63 

61 

68 

60 

54 

56 

51 

57 

54 

67 

69 

71 

68 

62 

69 

74 

79 

81 

77 

76 

77 

79 

78 

79 

78 

71 

63 

55 

71 

66 

67.9 

MIN 

38 

46 

36 

31 

33 

38 

41 

35 

24 

31 

32 

49 

36 

32 

30 

30 

31 

34 

35 

42 

38 

45 

36 

35 

35 

36 

35 

45 

60 

35 

30 

36.3 

MAX 

52 

44 

35 

40 

39 

35 

43 

47 

50 

48 

47 

51 

51 

52 

52 

48 

60 

65 

59 

54 

53 

56 

68 

50 

57 

60 

52 

44 

51 

59 

68 

60.9 

MIN 

44 

33 

32 

30 

26 

21 

27 

25 

27 

32 

35 

39 

38 

39 

36 

35 

41 

43 

50 

45 

44 

44 

46 

46 

43 

42 

37 

32 

34 

43 

42 

37.  2 

MAX 

71 

65 

63 

64 

66 

64 

60 

56 

57 

60 

63 

67 

71 

66 

64 

63 

68 

57 

70 

81 

75 

78 

77 

57 

65 

73 

50 

65 

73 

68 

50 

66.7 

MIN 

54 

52 

48 

46 

46 

44 

41 

39 

35 

46 

49 

46 

47 

47 

46 

45 

44 

42 

42 

46 

49 

49 

50 

47 

44 

42 

45 

52 

45 

47 

47 

46  .  9 

MAX 

72 

64 

61 

62 

61 

54 

63 

59 

60 

65 

69 

71 

71 

68 

64 

70 

73 

77 

81 

78 

58 

80 

80 

79 

77 

80 

74 

62 

69 

74 

55 

58.7 

MIN 

46 

45 

43 

36 

47 

43 

47 

35 

35 

35 

40 

52 

42 

39 

38 

36 

45 

45 

60 

52 

60 

62 

58 

56 

47 

56 

43 

47 

52 

55 

35 

46.2 

MAX 

57 

62 

54 

52 

56 

50 

54 

50 

57 

47 

58 

58 

46 

57 

62 

60 

60 

61 

61 

53 

53 

47 

49 

45 

44 

43 

52 

52 

62 

52 

52 

54.1 

MIN 

49 

49 

43 

42 

39 

44 

35 

35 

35 

34 

34 

43 

42 

44 

48 

52 

48 

49 

50 

46 

45 

30 

42 

41 

41 

40 

41 

48 

43 

42 

44 

42.6 

MAX 

62 

58 

57 

55 

67 

54 

56 

53 

53 

61 

55 

50 

61 

55 

63 

52 

62 

62 

59 

52 

54 

57 

53 

50 

47 

46 

65 

60 

67 

54 

49 

55.5 

MIN 

51 

47 

43 

43 

42 

39 

33 

35 

38 

41 

43 

41 

43 

42 

47 

52 

48 

45 

47 

43 

43 

41 

41 

40 

42 

42 

38 

42 

37 

36 

37 

42.0 

MAX 

59 

58 

58 

55 

59 

55 

60 

56 

55 

50 

57 

56 

52 

55 

60 

52 

55 

61 

63 

69 

53 

50 

53 

47 

45 

45 

58 

53 

59 

66 

50 

55.3 

50 

49 

48 

47 

46 

47 

44 

44 

45 

46 

48 

45 

44 

47 

51 

52 

61 

60 

53 

50 

46 

46 

44 

42 

42 

41 

41 

51 

46 

44 

40 

MAX 

79 

73 

67 

66 

68 

66 

64 

60 

64 

61 

68 

78 

75 

71 

67 

74 

78 

84 

85 

88 

83 

85 

85 

82 

78 

82 

72 

70 

78 

74 

68 

74.0 

MIN 

44 

53 

39 

40 

40 

36 

34 

34 

32 

39 

48 

39 

39 

39 

39 

38 

38 

39 

32 

40 

43 

44 

41 

40 

40 

41 

38 

42 

45 

37 

36 

MAX 

59 

59 

56 

64 

58 

52 

59 

58 

58 

55 

68 

64 

63 

60 

59 

62 

65 

62 

63 

68 

55 

73 

79 

61 

53 

51 

55 

60 

66 

63 

50 

51.3 

MIN 

53 

44 

38 

38 

35 

42 

39 

30 

32 

39 

40 

37 

36 

42 

50 

45 

41 

40 

45 

46 

40 

41 

43 

40 

33 

36 

40 

41 

38 

30 

30 

MAX 

75 

62 

62 

59 

63 

55 

55 

61 

67 

54 

67 

72 

70 

67 

63 

68 

73 

78 

80 

79 

78 

80 

80 

78 

78 

77 

70 

62 

58 

72 

55 

68.4 

MIN 

36 

41 

37 

31 

31 

20 

19 

28 

20 

27 

36 

29 

30 

29 

25 

28 

28 

33 

32 

35 

31 

35 

33 

34 

32 

31 

30 

30 

29 

25 

25 

MAX 

62 

58 

60 

59 

58 

59 

58 

58 

61 

55 

54 

52 

49 

62 

61 

66 

68 

55 

58 

65 

59 

60 

68 

52 

50 

49 

57 

64 

64 

59 

53 

58.5 

MIN 

56 

48 

48 

46 

41 

44 

35 

35 

41 

43 

46 

36 

39 

40 

51 

49 

48 

45 

49 

40 

41 

40 

37 

38 

42 

41 

35 

50 

35 

34 

34 

42  .  2 

MAX 

66 

59 

60 

58 

59 

57 

63 

59 

57 

63 

59 

60 

70 

72 

61 

63 

55 

58- 

64 

70 

72 

73 

77 

77 

52 

69 

57 

52 

59 

72 

65 

54.8 

MIN 

40 

45 

45 

44 

46 

41 

32 

30 

32 

39 

45 

48 

37 

38 

39 

40 

42 

39 

40 

65 

50 

47 

46 

42 

41 

40 

45 

40 

43 

34 

34 

41.2 

MAX 

62 

59 

69 

58 

59 

55 

60 

58 

58 

51 

56 

55 

63 

56 

59 

63 

65 

63 

61 

55 

58 

60 

54 

66 

63 

48 

55 

51 

54 

56 

62 

57.8 

MIN 

53 

45 

43 

41 

39 

44 

34 

33 

32 

39 

39 

39 

38 

39 

41 

49 

47 

44 

51 

42 

40 

41 

35 

37 

41 

42 

36 

41 

38 

36 

35 

40.5 

MAX 

67 

61 

60 

60 

64 

62 

57 

60 

55 

57 

60 

70 

67 

65 

65 

61 

65 

65 

68 

78 

75 

77 

74 

70 

64 

61 

61 

55 

68 

67 

64 

55.0 

MIN 

47 

56 

49 

47 

49 

46 

47 

44 

40 

48 

52 

47 

52 

49 

49 

51 

51 

48 

48 

52 

58 

57 

54 

48 

47 

47 

48 

60 

51 

62 

48 

49.4 

MAX 

60 

58 

58 

59 

62 

58 

58 

58 

54 

61 

59 

69 

49 

54 

58 

60 

56 

51 

63 

59 

54 

68 

55 

57 

56 

59 

60 

66 

59 

56 

56 

58.1 

MIN 

52 

44 

42 

41 

40 

44 

35 

36 

37 

41 

44 

39 

43 

43 

44 

50 

49 

48 

48 

44 

44 

44 

35 

39 

40 

41 

34 

45 

36 

34 

35 

41.7 

Se«  Beierence  Notes  Following  SUttoa  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1960 


Station 


Day  Ol  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

MAX 

75 

65 

65 

65 

67 

62 

63 

61 

60 

59 

66 

77 

75 

69 

61 

68 

69 

75 

77 

85 

62 

86 

60 

66 

68 

73 

66 

68 

75 

69 

61 

69.7 

MIN 

44 

46 

43 

44 

42 

44 

40 

37 

32 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

36 

39 

38 

33 

42 

49 

53 

45 

42 

43 

41 

40 

46 

55 

38 

36 

42.1 

MAX 

67 

63 

68 

65 

65 

65 

62 

63 

62 

60 

67 

75 

75 

57 

55 

69 

72 

70 

76 

81 

77 

80 

81 

72 

70 

77 

65 

69 

70 

69 

53 

59.4 

MIN 

54 

45 

45 

40 

41 

35 

34 

34 

36 

41 

44 

41 

42 

41 

45 

43 

41 

41 

41 

46 

44 

44 

45 

39 

42 

42 

42 

39 

40 

38 

42 

41.6 

MAX 

65 

61 

64 

60 

61 

58 

57 

56 

57 

57 

51 

67 

70 

61 

60 

62 

64 

62 

65 

73 

67 

74 

71 

54 

54 

74 

64 

67 

70 

68 

64 

64.2 

MIN 

51 

42 

45 

36 

35 

33 

31 

29 

32 

38 

40 

34 

35 

37  . 

43 

35 

35 

33 

34 

39 

37 

36 

38 

39 

36 

37 

41 

38 

36 

36 

41 

37,2 

MAX 

64 

61 

61 

58 

58 

56 

58 

56 

52 

50 

60 

67 

67 

58 

58 

58 

48 

46 

55 

63 

63 

56 

52 

57.8 

MIN 

55 

41 

46 

43 

39 

40 

31 

40 

35 

35 

40 

39 

39 

38 

38 

38 

35 

40 

39 

35 

35 

32 

37 

39.0 

MAX 

60 

59 

61 

57 

57 

59 

57 

57 

56 

57 

60 

61 

65 

62 

61 

63 

56 

59 

54 

69 

65 

71 

75 

65 

56 

59 

59 

60 

65 

59 

57 

61.4 

MIN 

48 

49 

40 

38 

40 

35 

28 

28 

36 

38 

43 

35 

35 

39 

48 

47 

40 

41 

42 

38 

37 

35 

38 

42 

34 

35 

35 

38 

30 

29 

29 

37.7 

MAX 

64 

59 

59 

60 

59 

62 

56 

57 

62 

61 

67 

74 

70 

65 

63 

53 

57 

62 

76 

77 

72 

76 

76 

57 

51 

74 

65 

63 

68 

61 

59 

65.0 

MIN 

53 

42 

36 

36 

36 

31 

27 

28 

31 

38 

44 

33 

35 

38 

46 

36 

35 

33 

36 

42 

40 

39 

42 

35 

36 

36 

35 

30 

29 

30 

36 

36.3 

MAX 

67 

62 

65 

63 

63 

58 

68 

61 

55 

60 

65 

70 

71 

56 

50 

60 

55 

65 

65 

64 

78 

,  75 

80 

66 

64 

65 

50 

71 

76 

73 

61 

66.8 

MIN 

44 

49 

54 

41 

51 

48 

47 

42 

45 

48 

50 

48 

48 

47 

41 

39 

49 

40 

42 

52 

56 

55 

52 

49 

47 

54 

44 

41 

48 

42 

47 

47.1 

MAX 

70 

61 

64 

63 

63 

60 

59 

60 

61 

58 

70 

74 

74 

70 

63 

72 

74 

77 

81 

79 

78 

79 

61 

77 

76 

80 

70 

68 

73 

70 

74 

70.3 

MIN 

46 

46 

37 

39 

35 

30 

30 

32 

33 

38 

43 

36 

38 

41 

40 

39 

41 

45 

43 

46 

52 

46 

49 

47 

41 

41 

35 

36 

45 

35 

35 

40.2 

MAX 

62 

59 

59 

61 

57 

64 

60 

58 

59 

59 

48 

59 

59 

55 

58 

55 

55 

59 

57 

66 

60 

49 

59 

55 

46 

45 

45 

61 

69 

63 

57 

57.7 

MIN 

52 

46 

36 

34 

33 

35 

28 

27 

27 

34 

40 

36 

36 

37 

37 

47 

50 

50 

45 

37 

37 

41 

38 

38 

37 

38 

32 

31 

29 

28 

28 

36.9 

MAX 

60 

50 

55 

53 

51 

54 

62 

57 

60 

55 

52 

57 

56 

55 

57 

55 

56 

57 

57 

60 

57 

56 

60 

63 

57 

54 

55 

56 

60 

58 

51 

56.5 

MIN 

49 

45 

41 

41 

35 

31 

30 

33 

35 

36 

42 

39 

39 

42 

44 

50 

51 

53 

48 

43 

41 

40 

40 

42 

42 

45 

36 

31 

30 

31 

32 

40.1 

MAX 

50 

50 

47 

53 

53 

54 

53 

56 

59 

53 

43 

55 

57 

58 

54 

47 

50 

52 

52 

58 

58 

56 

67 

60 

60 

57 

59 

56 

58 

63 

55 

56.0 

MIN 

38 

39 

38 

37 

40 

42 

43 

45 

37 

36 

38 

41 

38 

40 

42 

42 

46 

49 

47 

48 

37 

49 

38 

39 

43 

37 

38 

46 

46 

35 

36 

41.0 

MAX 

57 

57 

56 

59 

55 

56 

55 

59 

57 

52 

48 

56 

60 

61 

56 

54 

55 

MIN 

50 

46 

45 

46 

45 

44 

46 

45 

47 

47 

47 

47 

47 

52 

52 

52 

51 

47 

46 

47 

44 

43 

46 

48 

45 

45 

45 

47.0 

MAX 

48 

46 

42 

43 

47 

60 

52 

46 

54 

65 

58 

51 

42 

42 

46 

50 

57 

64 

66 

67 

63 

61 

60 

59 

47 

54 

63 

57 

54.7 

MIN 

23 

26 

23 

30 

31 

27 

26 

30 

35 

32 

34 

27 

32 

32 

31 

31 

35 

41 

40 

36 

31 

33 

28 

33 

31 

34 

35 

24 

31.1 

MAX 

53 

53 

47 

42 

42 

39 

37 

43 

47 

47 

47 

48 

52 

47 

42 

44 

49 

54 

60 

55 

58 

57 

55 

54 

52 

57 

42 

44 

40 

55 

48.7 

MIN 

40 

24 

21 

16 

14 

12 

10 

14 

12 

15 

22 

10 

18 

12 

12 

14 

34 

23 

20 

21 

19 

19 

18 

17 

22 

17 

15 

13 

12 

13 

17.6 

MAX 

41 

37 

29 

28 

30 

23 

23 

30 

37 

42 

37 

41 

46 

45 

41 

31 

35 

33 

37 

43 

47 

46 

41 

51 

46 

47 

45 

26 

30 

44 

44 

38.0 

MIN 

33 

24 

10 

5 

5 

9 

10 

11 

11 

12 

17 

21 

19 

20 

14 

26 

28 

26 

22 

19 

24 

26 

20 

18 

16 

16 

18 

17 

16 

14 

15 

17.5 

MAX 

60 

56 

59 

57 

61 

59 

65 

54 

54 

49 

57 

56 

52 

53 

63 

64 

62 

59 

61 

56 

52 

55 

53 

48 

46 

44 

61 

65 

56 

53 

46 

56.1 

MIN 

52 

42 

34 

32 

35 

39 

29 

25 

26 

33 

41 

35 

36 

35 

42 

44 

50 

45 

45 

37 

40 

40 

38 

39 

39 

38 

35 

49 

29 

26 

27 

37.4 

MAX 

58 

58 

56 

55 

50 

44 

51 

51 

52 

56 

58 

55 

50 

58 

62 

58 

60 

61 

54 

68 

52 

57 

54 

74 

68 

59 

47 

45 

46 

54 

60 

55.9 

MIN 

40 

44 

32 

31 

31 

26 

27 

27 

28 

31 

32 

33 

30 

31 

37 

35 

36 

37 

35 

34 

36 

34 

34 

38 

33 

30 

30 

26 

23 

25 

28 

32.1 

MAX 

47 

41 

44 

42 

43 

43 

49 

54 

51 

47 

54 

62 

56 

50 

46 

51 

57 

59 

62 

65 

63 

67 

54 

56 

53 

52 

52 

51 

56 

60 

55 

54.0 

MIN 

34 

31 

22 

20 

19 

17 

18 

23 

23 

24 

27 

27 

26 

27 

27 

24 

29 

30 

29 

31 

39 

32 

31 

31 

28 

31 

27 

21 

24 

26 

26 

26.6 

MAX 

41 

37 

40 

38 

33 

39 

45 

50 

43 

48 

53 

50 

43 

41 

39 

47 

52 

56 

53 

53 

55 

52 

53 

53 

36 

39 

47 

53 

46 

46.1 

MIN 

37 

25 

7 

0 

-  2 

12 

10 

2 

7 

9 

14 

8 

11 

17 

12 

22 

31 

25 

21 

15 

18 

14 

15 

15 

14 

16 

11 

17 

5 

10 

14 

14.0 

MAX 

53 

44 

37 

44 

37 

29 

33 

30 

38 

46 

42 

46 

44 

46 

46 

47 

55 

57 

57 

52 

51 

50 

48 

49 

50 

59 

58 

42 

47 

50 

53 

46. S 

MIN 

39 

35 

28 

27 

25 

11 

20 

22 

12 

15 

30 

34 

34 

35 

34 

32 

35 

44 

30 

29 

33 

37 

34 

36 

33 

27 

34 

29 

34 

33 

38 

30.3 

MAX 

66 

59 

57 

52 

51 

51 

50 

52 

51 

49 

56 

51 

48 

49 

60 

61 

65 

60 

53 

55 

49 

48 

44 

42 

41 

41 

47 

52 

50 

49 

38 

51.5 

MIN 

51 

44 

41 

37 

36 

29 

29 

28 

31 

33 

38 

36 

34 

38 

39 

38 

42 

39 

40 

47 

45 

44 

41 

39 

37 

39 

30 

25 

26 

26 

28 

36.6 

MAX 

67 

63 

60 

57 

53 

53 

52 

49 

53 

51 

49 

56 

53 

48 

49 

60 

61 

65 

61 

56 

50 

47 

48 

44 

43 

41 

42 

48 

52 

50 

48 

52.5 

MIN 

52 

41 

40 

36 

33 

25 

25 

25 

28 

32 

35 

37 

31 

36 

38 

41 

44 

43 

40 

39 

42 

40 

38 

37 

35 

35 

31 

25 

27 

25 

24 

34.9 

MAX 

61 

59 

60 

53 

55 

53 

52 

54 

52 

45 

59 

54 

50 

50 

59 

62 

67 

62 

56 

56 

46 

50 

44 

44 

41 

42 

50 

54 

52 

51 

45 

52.9 

MIN 

52 

44 

43 

36 

35 

31 

28 

26 

28 

30 

42 

37 

33 

41 

39 

37 

42 

38 

43 

37 

44 

40 

33 

38 

36 

39 

30 

26 

28 

25 

27 

35.9 

MAX 

57 

53 

58 

52 

54 

53 

62 

53 

50 

48 

60 

60 

42 

53 

48 

52 

53 

55 

51 

64 

65 

70 

64 

63 

57 

54 

57 

59 

62 

59 

60 

57.1 

MIN 

46 

41 

37 

31 

36 

40 

27 

29 

26 

32 

30 

33 

38 

36 

40 

43 

48 

44 

42 

35 

33 

35 

32 

30 

31 

36 

33 

44 

29 

27 

26 

35.1 

MAX 

47 

39 

43 

42 

42 

42 

50 

61 

57 

45 

60 

65 

58 

51 

47 

47 

44 

45 

55 

65 

65 

67 

64 

60 

59 

57 

65 

70 

70 

70 

52 

55.4 

MIN 

37 

31 

27 

27 

25 

25 

28 

28 

27 

33 

30 

26 

33 

35 

36 

37 

37 

36 

34 

37 

37 

44 

37 

35 

34 

34 

33 

33 

31 

29 

29 

32.5 

MAX 

71 

64 

64 

63 

65 

56 

61 

58 

50 

57 

61 

73 

72 

68 

67 

71 

73 

79 

63 

80 

81 

83 

61 

80 

79 

60 

73 

64 

72 

75 

66 

70.3 

MIN 

49 

45 

35 

38 

35 

39 

32 

32 

30 

34 

39 

43 

42 

45 

40 

40 

48 

48 

46 

59 

47 

57 

47 

53 

50 

52 

42 

44 

48 

42 

36 

43.2 

MAX 

45 

42 

34 

38 

35 

25 

24 

25 

36 

43 

40 

35 

39 

45 

46 

52 

54 

55 

58 

48 

46 

45 

50 

52 

54 

56 

47 

34 

32 

51 

52 

43.3 

MIN 

34 

32 

24 

23 

20 

7 

10 

12 

14 

34 

27 

28 

28 

31 

26 

28 

33 

34 

38 

33 

34 

35 

35 

37 

38 

36 

34 

17 

15 

28 

34 

27.9 

MAX 

47 

38 

33 

36 

35 

26 

28 

25 

39 

43 

44 

42 

48 

41 

42 

39 

41 

45 

46 

46 

45 

49 

49 

45 

44 

41 

51 

36 

32 

45 

43 

40.8 

MIN 

33 

26 

11 

13 

11 

12 

19 

17 

12 

17 

21 

18 

20 

23 

21 

24 

30 

23 

25 

22 

25 

23 

22 

23 

22 

24 

19 

25 

11 

18 

20 

20.3 

MAX 

62 

52 

40 

40 

43 

42 

48 

52 

49 

51 

46 

59 

58 

57 

50 

57 

58 

55 

59 

51 

63 

61 

52 

57 

65 

57 

55 

50 

59 

62 

55 

55.0 

MIN 

32 

38 

34 

29 

26 

25 

18 

21 

25 

31 

34 

29 

33 

33 

25 

24 

23 

27 

27 

35 

35 

46 

38 

29 

31 

26 

24 

35 

26 

22 

23 

29.2 

MAX 

70 

63 

53 

53 

48 

55 

50 

55 

55 

55 

52 

51 

58 

67 

59 

59 

58 

65 

56 

45 

47 

49 

5p 

62 

39 

43 

44 

42 

52 

53 

54 

53.7 

MIN 

50 

47 

42 

36 

38 

33 

26 

29 

34 

36 

40 

38 

34 

30 

36 

41 

38 

37 

37 

34 

36 

32 

32 

31 

31 

32 

27 

33 

29 

29 

31 

34.9 

MAX 

75 

76 

71 

71 

68 

59 

62 

49 

58 

55 

68 

75 

76 

59 

70 

74 

76 

75 

78 

81 

86 

84 

77 

79 

78 

75 

72 

68 

71 

76 

67 

71.6 

MIN 

42 

42 

50 

44 

42 

38 

41 

34 

27 

30 

36 

37 

43 

37 

34 

35 

36 

36 

37 

40 

36 

44 

41 

38 

37 

36 

35 

49 

55 

40 

32 

38.9 

MAX 

72 

58 

60 

59 

55 

54 

54 

55 

57 

56 

56 

57 

65 

67 

65 

52 

61 

65 

57 

61 

60 

53 

50 

63 

51 

51 

47 

47 

42 

58 

59 

58.3 

MIN 

41 

45 

37 

39 

42 

31 

30 

27 

27 

30 

31 

35 

31 

32 

33 

33 

35 

34 

35 

32 

37 

35 

33 

35 

34 

37 

37 

35 

35 

24 

27 

33.9 

MAX 

56 

50 

48 

48 

50 

48 

56 

51 

58 

52 

56 

52 

58 

57 

54 

55 

57 

56 

57 

58 

58 

56 

55 

55 

61 

61 

52 

50 

54 

51 

49 

54. S 

MIN 

45 

40 

32 

32 

29 

27 

28 

28 

28 

30 

32 

30 

31 

34 

34 

35 

41 

36 

35 

37 

37 

34 

36 

36 

34 

34 

27 

27 

31 

30 

31 

33.0 

MAX 

66 

62 

62 

62 

67 

61 

64 

56 

58 

65 

66 

76 

72 

61 

68 

68 

70 

70 

82 

78 

60 

80 

70 

66 

75 

52 

69 

72 

72 

62 

68.2 

MIN 

45 

47 

42 

42 

41 

42 

36 

36 

33 

41 

46 

38 

43 

41 

45 

43 

41 

40 

45 

45 

40 

45 

40 

39 

39 

38 

41 

42 

42 

43 

41.4 

MAX 

65 

66 

62 

66 

53 

52 

49 

49 

51 

52 

52 

53 

52 

46 

53 

56 

56 

62 

59 

56 

57 

48 

51 

42 

39 

40 

44 

52 

53 

49 

47 

52.7 

MIN 

54 

43 

39 

34 

35 

34 

37 

25 

29 

32 

40 

32 

35 

42 

39 

37 

42 

42 

42 

39 

48 

42 

34 

37 

36 

37 

30 

35 

27 

26 

24 

36.5 

MAX 

63 

59 

59 

54 

57 

52 

52 

53 

53 

43 

57 

53 

50 

49 

56 

63 

56 

63 

59 

56 

48 

51 

43 

43 

42 

42 

52 

56 

53 

52 

41 

52.9 

MIN 

53 

44 

43 

34 

34 

32 

33 

26 

28 

32 

42 

32 

37 

43 

41 

39 

44 

38 

43 

35 

39 

36 

34 

35 

36 

38 

27 

35 

22 

26 

25 

35.8 

MAX 

45 

42 

44 

41 

47 

48 

47 

45 

42 

43 

45 

41 

49 

46 

43 

41 

46 

46 

49 

49 

46 

MIN 

33 

32 

24 

24 

22 

22 

23 

24 

29 

29 

31 

33 

34 

29 

28 

28 

26 

24 

25 

22 

22 

MAX 

60 

65 

65 

61 

55 

55 

52 

57 

55 

52 

50 

56 

56 

62 

59 

60 

58 

56 

60 

61 

62 

60 

55 

54 

66 

53 

62 

61 

59 

65 

61 

59.9 

MIN 

29 

37 

33 

27 

28 

37 

41 

39 

31 

25 

29 

25 

31 

26 

30 

29 

28 

28 

31 

26 

30 

27 

30 

29 

27 

29 

25 

35 

43 

24 

24 

30.2 

MAX 

49 

40 

37 

27 

30 

32 

32 

37 

40 

42 

42 

38 

44 

42 

37 

42 

45 

41 

50 

53 

49 

50 

47 

47 

50 

51 

52 

35 

36 

39 

47 

42.0 

MIN 

34 

23 

16 

1 

2 

5 

5 

2 

4 

5 

13 

8 

9 

12 

11 

12 

14 

25 

27 

15 

16 

15 

13 

15 

14 

13 

12 

9 

5 

5 

10 

12.0 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

SANTA  BARBARA 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA   MARIA   WB  AP 

SANTA   MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SANTA  ROSA 

SCOTIA 

SHASTA  DAM 

SHELTER  COVE 

SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RS 

SNOW   LAB   CENTRAL  SIERRA 

SONOMA 

SONORA 

SO  ENTRANCE   YOSEMITE  NP 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

SQUIRREL   INN  2 

STOCKTON    FAA  AP 

STOCKTON   FIRE   STA  4 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 

SUNLAND 

TABLE  MTN 

TAHOE  CITY 

TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 

THERMAL   FAA  AP 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TORRANCE 

TRACY  CARBONS 

TRACY    PUMPING  PLANT 

TRINITY    DAM  VISTA  POINT 

TRONA 

TRUCKEE  RS 


See  Refeieace  Notes  Following  Station  Index 
-   404  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 


Station 

Dar  Oi  Month 

S. 

6 

7 

g 

g 

10 

J  J 

1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^  s 

> 

< 

TULELAKE 

MAX 
MIN 

35 

3S 
32 

36 
1 9 

35 
25 

43 

36 

36 
9 

39 

10 

43 
14 

40 
19 

49 

18 

41 

16 

44 

24 

42 
26 

41 

23 

45 
33 

43 
34 

47 

36 

47 

33 

45 

51 

49 

50 

51 

44 

43 

40 
22 

40 
19 

44 
14 

45 

14 

42 
14 

42.9 

22. i 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 
MIN 

51 
44 

52 
42 

46 
39 

53 
36 

53 
36 

52 
39 

52 
40 

61 

62 
34 

54 

35 

43 
36 

54 
41 

66 
39 

55 
38 

55 
42 

45 

40 

49 
43 

5: 

52 

60 

6' 

70 

70 

61 

59 
37 

58 
45 

64 

35 

67 
34 

56.4 
40.8 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

73 
AO 

63 
50 

63 
39 

64 

38 

65 
38 

56 
35 

61 

30 

59 
41 

59 
27 

59 
36 

64 
46 

76 
38 

73 
39 

70 
35 

67 
35 

67 
35 

70 
35 

72 
34 

76 
34 

85 
38 

e; 

65 

61 

71 

73 

74 

6! 

67 
30 

73 
33 

72 
38 

72 
37 

69.9 
37.3 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 
MIN 

65 
36 

67 
42 

60 
38 

60 
39 

54 
34 

47 
29 

51 
33 

47 

31 

52 
26 

51 
29 

58 
33 

62 
40 

63 
34 

61 

31 

62 
33 

62 
31 

64 

30 

68 

32 

70 
33 

67 

(,■ 

69 

70 

6i 

69 

71 

64 

35 

57 
44 

61 
45 

67 

33 

64 

29 

61.9 
34.1 

TWIN  LAKES 

MAX 
MIN 

37 
26 

31 
20 

36 
6 

36 
2 

36 

22 

28 
1  3 

38 
1  7 

48 

1 1 

40 
9 

45 
9 

47 
26 

51 

45 

35 

41 

24 

40 

2  7 

4; 

55 

55 

5; 

50 

55 

51 

55 

47 
16 

45 

1 : 

29 
14 

47 

15 

50 
18 

46 
11 

43.2 
16.8 

UK  I  AH 

MAX 
MIN 

55 
46 

53 
45 

59 
39 

54 
37 

60 

60 

64 

27 

62 
30 

55 

52 

68 

62 

64 

59 

53 

52 
50 

56 

5( 

67 

64 

6! 

69 
34 

69 

62 

3] 

69 

31 

59 

35 

65 

30 

66 

29 

63 
27 

62 

29 

57 

27 

60.7 
36.2 

UCLA 

MAX 

70 
56 

64 

63 

63 

66 

62 

61 
45 

59 
44 

58 
42 

57 
46 

66 

50 

73 
52 

70 

68 

62 

65 
49 

69 
54 

74 
54 

74 

80 

7( 

.  78 

79 

71 

76 

76 

68 
46 

66 

50 

71 
58 

72 
56 

64 
44 

68.5 
52.0 

UPLAND   3  N 

MAX 
M  I  N 

73 
45 

61 
50 

58 
35 

57 
36 

61 
35 

53 

57 
36 

50 
31 

55 
28 

52 
32 

62 
36 

72 
42 

69 

67 

37 

61 

64 
34 

71 
37 

78 
40 

60 
44 

80 
43 

75 
45 

80 

83 

71 

76 

76 

7C 

62 

69 
45 

70 
39 

64 
36 

67.2 
38.8 

UPPER   LAKE  RS 

MAX 
M  I  N 

53 
45 

53 
41 

58 
27 

57 

66 

25 

63 
27 

55 
26 

62 

57 

56 

52 

50 

61 

58 

64 

70 

66 

UPR   SAN   LEANDRO  FILTERS 

MAX 
MIN 

62 
47 

60 

57 

57 

56 

57 

53 
32 

56 

33 

56 
34 

56 
38 

51 
42 

58 

38 

58 

36 

50 

59 
42 

60 
49 

60 
48 

65 
45 

61 
46 

61 

62 

56 

61 

5! 

53 

52 

5C 

57 

60 

61 

36 

56 
33 

57.3 
36.9 

VACAVILLE 

MAX 
MIN 

58 
54 

56 
42 

59 
35 

49 
32 

57 
36 

55 
42 

59 
38 

55 
27 

53 
29 

43 

34 

60 
40 

57 

30 

48 
39 

45 
36 

53 
39 

59 
41 

64 

50 

61 
41 

63 
41 

54 

35 

49 

49 

49 

44 

44 

44 

60 

62 

49 

50 
30 

54 

2£ 

53.6 
37.0 

VALVERMO  RS 

MAX 
MIN 

65 
34 

61 
42 

53 
27 

54 
22 

53 
24 

46 
26 

44 

20 

45 
26 

51 

15 

58 
26 

57 

30 

57 
32 

58 
33 

56 
25 

58 
24 

56 
24 

63 
26 

67 

27 

66 
30 

63 

36 

64 

36 

63 

63 

63 

64 

66 

64 

54 

54 

64 

67 
29 

66.7 
27.9 

VICTORVILLE    PUMP  PLANT 

MAX 
MIN 

59 
33 

69 
45 

59 
33 

55 
23 

55 
2  3 

50 
23 

44 

30 

49 

29 

40 

1  6 

54 
27 

61 
29 

56 
25 

59 
27 

61 
26 

65 
27 

62 
26 

60 
24 

62 
26 

67 
27 

65 

2  7 

64 

25 

63 
2  7 

66 

68 

70 

64 

71 

60 

51 

59 

67 

59.8 
27.0 

VISALIA 

MAX 
MIN 

72 
46 

72 
46 

66 

37 

49 

38 

55 
39 

55 
31 

56 

32 

54 

31 

57 
33 

58 

35 

59 
40 

47 
40 

56 
29 

47 

32 

57 
39 

65 
37 

63 
37 

63 
36 

69 
36 

55 
39 

50 
43 

47 

46 

37 

46 

44 

41 

41 

40 

45 

55 

58 
30 

54.5 
36.4 

VISTA   1  W 

MAX 
MIN 

70 
46 

68 

51 

62 
42 

63 
4 1 

67 

66 

58 
28 

53 
37 

58 
30 

57 

35 

62 
43 

70 
37 

72 
39 

69 
36 

64 
38 

66 

36 

72 
37 

74 

37 

77 
39 

85 
43 

60 
43 

62 

78 

74 

66 

74 

67 

69 

71 

70 

66 

33 

68.6 
39.7 

VOLTA  PH 

MAX 
MIN 

54 
41 

54 
39 

53 
30 

52 
29 

50 

50 

59 
29 

63 
35 

61 

27 

49 

29 

57 
31 

67 
39 

64 

27 

62 
37 

54 

35 

49 
41 

51 
43 

54 
45 

61 
37 

70 
39 

71 
38 

72 
43 

71 

36 

64 

63 

60 

58 

57 

64 

65 

64 

59.5 
34.5 

WALNUT   CREEK   2  ESE 

MAX 
MIN 

67 
45 

60 
44 

60 
37 

60 
34 

56 
3 1 

56 
3 1 

53 
25 

54 

25 

56 
27 

52 
27 

47 

37 

58 
32 

44 

48 

51 

54 
41 

60 
45 

66 

38 

64 
43 

60 
36 

56 
36 

53 

57 

49 

43 

43 

42 

55 

60 
26 

54 
26 

54 

25 

54.6 
34.9 

WALNUT  GROVE 

MAX 
MIN 

59 
43 

65 

57 

55 

59 

58 

49 

33 

50 
29 

51 
28 

49 

29 

55 
30 

58 
29 

51 
36 

49 
35 

53 

58 
38 

62 

37 

58 
36 

66 

39 

59 
36 

55 
42 

50 
40 

43 

32 

40 

41 

44 

57 

60 

56 

55 

55 

53.8 
34.4 

WARNER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

69 

33 

67 
32 

50 

55 
22 

55 

48 

45 
19 

53 
16 

50 
20 

60 
28 

62 
31 

62 
29 

62 
23 

60 
22 

61 
19 

70 
22 

73 
25 

75 
24 

75 
29 

69 
29 

70 
37 

70 
33 

74 
25 

72 
24 

74 
25 

72 

65 

60 

67 

64 

63.6 
25.3 

WASCO 

MAX 
MIN 

69 
40 

74 
45 

62 
36 

51 
37 

54 

54 

52 
28 

52 
27 

54 
29 

58 
30 

60 
34 

47 

54 

45 

55 

60 
35 

62 
34 

62 
34 

55 

37 

52 
38 

49 
42 

48 

47 

43 

42 

41 

40 

45 

46 

53 

56 

53.0 

35,0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

65 

60 

57 

58 

57 

60 

57 
29 

58 
29 

56 
32 

59 

37 

53 

59 

63 

60 

66 

64 

65 

68 

60 

66 

70 

67 

66 

72 

57 

60 

57 

59 
30 

63 
30 

63 
30 

61 
30 

61.9 
36.6 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

47 

43 

46 

49 

50 

51 

52 
1 9 

57 
1 8 

55 

42 
22 

46 

50 

45 

41 

47 

44 

34 

46 
39 

45 
40 

47 

39 

46 

33 

41 

32 

39 
28 

50 

48 

46 

48 

57 

55 

58 

56 

54 

48.4 
26.6 

WEED  1  S 

MAX 

44 

40 

39 

42 

38 

38 

38 
1  3 

42 
14 

42 
1 6 

47 

33 

37 
28 

40 

45 

53 

47 

43 

35 

45 

38 

47 
40 

46 

32 

50 
24 

45 
24 

49 
24 

50 

49 

49 

43 

45 

43 

41 

44 

45 

44.1 
24.0 

WHISKEYTOWN  RES 

MAX 

50 

50 

53 

54 

52 
35 

63 
34 

65 
27 

57 

68 

54 

54 

47 
42 

53 
43 

62 
43 

65 
43 

73 
42 

72 
34 

66 

57 

60 

67 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

40 

32 

21 

22 

29 

22 

14 
4 

20 
11  - 

25 
2 

39 
6 

29 
5 

32 

35 
3 

34 

3 

30 
-  1 

30 
5 

33 
17 

34 

15 

37 
17 

38 
12 

37 
16 

40 

9 

38 
6 

40 
1  5 

37 

5 

38 
10 

39 
13 

22 
-  2 

22 

34 
6 

35 

31.5 
6.8 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

29 

20 

8 

8 

11 

9 

3 

-  5 

10 
3 

17 

7 

27 
10 

20 
8 

22 

24 

33 

28 

e 

19 

10 

22 
14 

24 
17 

26 
18 

28 
16 

30 
20 

32 
17 

35 
18 

38 
17 

27 
12 

31 
1  7 

27 
15 

22 
-  7 

23 
2 

25 

29 

22.8 

WILLIAMS 

MAX 
MIN 

58 

61 

55 

51 

53 

54 

55 
41 

54 
29 

57 

29 

60 

33 

53 
34 

59 

33 

46 

37 

48 
37 

48 
39 

51 
40 

53 
40 

55 
42 

62 
45 

62 
40 

58 
41 

47 
40 

52 
40 

48 

39 

46 

36 

50 
36 

49 

31 

60 
46 

60 
30 

51 
29 

56 
28 

63.9 
37.3 

WILLITS   1  NE 

MAX 

51 

51 

53 

50 

57 

58 

60 
1  8 

60 
21 

49 

20 

48 

37 

60 

37 

62 
29 

59 
32 

56 
33 

53 
43 

51 
46 

55 
47 

52 
46 

62 
42 

57 
33 

55 
33 

59 
30 

63 
26 

59 

30 

55 

33 

54 

33 

59 
24 

63 
20 

52 

63 

23 

57 

56.6 
31.6 

WILLOWS 

MAX 

55 

61 

55 

58 

45 

55 

55 
38 

63 
29 

57 

28 

52 
32 

47 

38 

61 
35 

45 
37 

47 
39 

49 
39 

50 
43 

54 
47 

59 
46 

57 
43 

63 
35 

56 
36 

47 
39 

52 
36 

51 
37 

44 

37 

41 
37 

57 
37 

60 

61 
32 

52 
29 

55 
26 

53.7 
37.5 

WINTERS 

MAX 

60 

61 

57 

60 

48 

57 

57 
43 

61 

28 

58 

30 

53 

33 

51 
40 

62 
30 

47 

33 

49 
38 

46 

39 

56 
43 

57 
47 

61 

42 

60 
43 

65 
36 

57 
42 

47 
42 

53 
40 

47 

36 

44 

35 

42 

37 

43 

30 

62 
38 

63 

51 
28 

57 

54.6 
37.1 

WOOOFORDS 

MAX 

48 

42 

40 

42 

30 

26 

30 
7 

36 
10 

45 

20 

50 
24 

44 

23 

44 

23 

43 
24 

39 
27 

42 
22 

46 
24 

49 
27 

56 
37 

51 
36 

51 
28 

49 
29 

47 
30 

50 
30 

57 
30 

55 
27 

59 
31 

35 
22 

34 
22 

38 
14 

49 
20 

54 
27 

44.5 
23.4 

WOODLAND   1  WNW 

MAX 

71 

60 

57 

58 

46 

53 

56 
39 

54 

26 

55 
29 

53 
32 

45 

39 

58 
37 

46 

37 

49 
38 

45 

39 

53 
43 

55 
47 

63 
45 

56 
42 

60 
38 

57 
40 

50 
44 

52 
41 

45 

38 

42 

37 

41 

38 

41 

35 

58 
35 

60 
28 

51 

27 

57 
29 

53.2 
37.8 

YORBA  LINDA 

MAX 
MIN 

75 
41 

69 
49 

64 

37 

64 

37 

66 
38 

66 
49 

74 
33 

69 
31 

60 

25 

58 

38 

66 
43 

77 
39 

75 
46 

72 
37 

65 
36 

71 
35 

75 
35 

77 
37 

78 
37 

84 
40 

82 
42 

85 
54 

62 
45 

80 
40 

73 
36 

75 

37 

69 

32 

68 

45 

73 
54 

73 
38 

63 
31 

71.9 
39  .  3 

YOSEMITE  NP 

MAX 
MIN 

50 
27 

42 

32 

40 
26 

41 
24 

41 

23 

41 

20 

42 

20 

46 

20 

45 
24 

47 
24 

47 

28 

49 

25 

46 
24 

52 
26 

48 
26 

48 

26 

52 
28 

53 
33 

54 

28 

53 
35 

52 
31 

52 

35 

51 
28 

50 
26 

49 
30 

52 
26 

50 
26 

51 
36 

48 

23 

49 
24 

49 

27 

48.1 
26.9 

YREKA 

MAX 
MIN 

51 
36 

40 
33 

45 

33 

45 

32 

45 

24 

42 

22 

44 

19 

43 

20 

46 

20 

46 

23 

46 

25 

45 
24 

46 
24 

42 
26 

45 
30 

50 
32 

52 
35 

46 
34 

51 
35 

54 
26 

45 
27 

49 

26 

50 
25 

51 

25 

49 
26 

43 

31 

50 
24 

48 
24 

47 
19 

46 

19 

47 
16 

46.8 
26.5 

Se«  Belar9tica  Notes  Following  StalioD  Indaz 
-  405  - 


EVAPORATION  AND  WIND  n.r?^Jr?2" 

DECEMBER  1960 


Station 

Day  of  month 

Tot. 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

or 
Avg. 

ANTIOCB  PUMPING  PLANT  3 

EVAP 
WIND 

.05 

.12 

.06 

.05 

.04 

.11 

.07 

.05 

.04 

.03 

.00 

.04 

.03 

.03 

« 

.02 

.04 

.04 

.04 

* 

.04 

.01 

.05 

.05 

.02 

.02 

1.05 

AVENAL  9  SSE 

EVAP 
WIND 

.17 

.17 

.10 

♦ 

.11 

.13 

.05 

.04 

.12 

♦ 

• 

.14 

.04 

.04 

.  13 

.04 

♦ 

« 

.  19 

.04 

.04 

♦ 

* 

* 

* 

♦ 

.42 

.04 

(i.04 

2.05 

BACKUS  RANCH 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.06 
12 
51 
32 

.13 
112 
49 
41 

.15 
232 
48 
35 

.17 
272 
48 
31 

.10 
110 
45 
28 

.10 
31 
40 
27 

.17 

53 
42 
30 

.06 
39 
41 
30 

.05 
23 
43 
30 

.04 
26 
44 
28 

.09 
94 
SO 
34 

.09 
6 
50 
29 

.04 
6 
46 
28 

.10 
.  7 
57 
28 

.06 
65 
49 
30 

.07 
32 
50 
31 

.04 
4 
48 
28 

.09 
8 
49 
28 

.09 
39 
52 
34 

.09 
5 
51 
30 

.06 
0 
46 
29 

.07 
4 
62 
28 

.10 
4 
51 
33 

.06 

6 
50 
30 

.06 

3 
50 
29 

.09 
19 
49 
30 

.19 
85 
49 
32 

.25 
105 
45 
32 

.17 
51 
49 
30 

.08 
3 
47 
28 

.12 
43 
50 
27 

3.04 
1499 
48.4 
30.3 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 
WIND 

.09 
6 

.03 
10 

.04 
17 

.05 
12 

.01 
26 

56 

19 

26 

12 

17 

.16 
28 

.06 

47 

.16 
14 

.11 

16 

.05 
20 

.08 
19 

.10 
27 

.07 
14 

.23 

33 

.28 
47 

.20 
38 

.21 
23 

.06 
28 

.08 
20 

.  10 
24 

.16 
19 

.14 
28 

.15 
33 

.10 

22 

.10 
15 

B 

3.49 
716 

BERRYESSA  LAEE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.  13 
176 
58 
49 

.  07 
83 
56 
45 

.03 
44 
55 
41 

.  04 
33 
56 
41 

.03 
89 
51 
41 

.  14 
200 
53 
45 

.  38 
144 
52 
38 

.09 
36 
55 
37 

.05 
44 
55 
34 

.04 
45 
55 
36 

.02 
65 
55 
37 

.04 

33 
56 
35 

.04 

13 
55 
42 

.03 
15 
49 
42 

.03 
40 
52 
42 

.00 
78 
51 
45 

.00 
31 
52 
48 

.03 
68 
58 
48 

.03 
36 
55 
53 

.04 

19 
60 
42 

.04 
28 
56 
42 

.04 
31 
54 
38 

.05 
39 
56 
39 

.03 
23 
51 
41 

.04 

36 
52 
42 

.05 
29 
53 
43 

.08 
48 
52 
43 

.  13 
199 
54 
40 

.  23 
123 
55 
40 

.06 
37 
56 
34 

.04 
16 
55 
33 

2.05 
1901 
54.3 
41.2 

DURLINGAME 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.  07 
158 
61 
55 

.00 
62 
59 
47 

.04 

40 
59 
43 

.04 
59 
57 
42 

.07 
59 
59 
42 

.  18 
172 
58 
41 

.06 
33 
54 
30 

.03 
25 
55 
30 

.  03 
27 
53 
35 

.  08 
5 
54 
42 

.  00 
43 
52 
46 

.00 
10 
53 
48 

.02 
19 
54 
42 

.04 
3 
53 
41 

.03 
45 
63 
46 

.05 

63 
51 

.03 
36 
63 
48 

.03 
3 
62 
47 

.02 
16 
61 
52 

.04 
7 
61 
44 

.05 
6 
60 
41 

.04 
26 
58 
41 

.02 
20 
57 
39 

.  01 
9 
59 
39 

.03 
20 
53 
45 

.02 
8 
52 
44 

.  03 
12 
55 
41 

.  06 
99 
58 
41 

.  08 
18 
58 
37 

.04 
8 
57 
33 

.  03 
4 
53 
36 

1.27 
1052 
57.2 
42.2 

CACHUMA  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.14 
73 
62 
43 

.12 
53 
58 
50 

.09 
43 
61 
42 

.07 
48 
59 
37 

.07 
48 
57 
37 

.06 
38 
58 
36 

.11 
52 
56 
31 

.06 
50 
54 
31 

.06 
54 
55 
34 

.08 

50 
56 
37 

.01 
27 
51 
40 

.06 
38 
62 
41 

.10 
57 
63 
42 

.11 
52 
62 
44 

.15 
101 
61 
45 

.01 
33 
47 
47 

.08 
27 
62 
41 

.06 
28 
62 
40 

.05 
31 
59 
39 

.07 
40 
62 
34 

.12 
43 
65 
44 

.08 
47 
65 
44 

.12 
47 
66 
44 

.10 
44 
66 
44 

.07 
24 
62 
44 

.07 
29 
61 
39 

.10 
41 
62 
39 

.08 
43 
60 
34 

.09 
49 
58 
34 

.09 
41 
59 
33 

.08 
27 
57 
34 

2.56 
1378 
59.6 
39.5 

CAMP  PARDEE  (a) 

EVAP 
WIND 

.15 

64 

.03 

36 

.03 
16 

.03 
16 

.01 
15 

.03 
17 

.02 
19 

.02 
17 

.02 
14 

.03 
16 

.01 
18 

.01 
10 

.01 
10 

.00 
8 

.01 

25 

.01 

21 

.02 
19 

.03 
13 

.02 
13 

.03 
23 

.02 
18 

.01 
16 

.01 
12 

.00 
14 

.01 
14 

.00 
15 

.00 
14 

.01 

14 

.02 
19 

.01 
14 

.02 
9 

0.63 
549 

CHICO  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

124 

93 

* 

* 

* 
* 

.20 
41 

.08 
24 

.03 
19 

.03 
22 

.02 
21 

* 
« 

* 
* 

.06 
42 

.00 
7 

.01 
10 

.02 
26 

52 

* 

* 

229 

.03 
23 

* 
* 

.02 
28 

.00 
14 

.00 
11 

.00 
12 

.02 
9 

.01 
21 

.05 
35 

« 

.05 
47 

.02 
15 

B 

0.81 
925 

CHULA  VISTA 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.07 
36 
60 
43 

.06 
45 
61 
49 

.10 
71 
65 
47 

* 

* 

.18 
125 
64 
41 

.12 
49 
61 
37 

.16 
52 
56 
30 

.13 
71 
50 
31 

.04 
71 
44 
31 

* 

4 
* 

.18 

152 
59 
32 

.09 
40 
61 
40 

.11 

39 
61 
40 

.09 
72 
62 
39 

.07 

55 
59 
40 

* 

* 

* 

.21 

142 
62 
40 

.08 
37 
62 
40 

.11 

27 
64 
42 

.12 
31 
63 
42 

.14 

38 
64 
42 

♦ 
* 

« 
* 

* 
* 

.30 
169 
63 
41 

.10 
93 
60 
43 

.08 
47 
58 
41 

.13 

59 
61 
41 

.13 

51 
61 
38 

2.80 
1572 
60.0 
39.6 

COW  CREEK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.09 

.19 
35 

.21 
52 
70 
46 

.18 

31 
65 
43 

.17 
20 
64 
44 

.32 
184 
57 
46 

.30 
110 
58 
41 

.22 

66 
44 

.08 
* 

58 
41 

.05 
601 
56 
39 

.09 
* 

60 
40 

.08 
* 

65 
59 

.15 
303 
65 
41 

.10 
100 
63 
42 

.11 

53 
60 
41 

.07 
4 
61 
40 

.07 
2 
59 
41 

.06 
11 
69 
59 

.07 
5 
60 
57 

.06 
2 
59 
40 

.08 
1 
58 
43 

.08 
5 
62 
40 

.09 
2 
64 
43 

.08 
1 
68 
53 

.11 
* 

61 
41 

.07 
6 
62 
40 

.13 
24 
61 
41 

.49 
* 

60 
46 

.30 
* 

64 
54 

.  12 
20 
62 
40 

.09 
15 
59 
38 

4.31 
1587 
61.9 
44.2 

DAVIS  1  WSW 

EVAP 
WIND 

.08 
168 

.06 
165 

.02 
54 

.06 
37 

.04 
126 

.13 
210 

.16 
194 

.05 
23 

.05 
23 

.02 
8 

.00 
50 

.07 
38 

.01 
12 

.01 

6 

.00 
14 

.00 
22 

.01 
52 

.05 
52 

.03 
34 

.04 
37 

.03 
10 

.02 
10 

.02 

5 

.02 
9 

.01 
3 

.00 
4 

.00 
20 

.12 
200 

.16 
132 

.02 
20 

.02 
15 

1.31 
1753 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 
WIND 
MAX 
UIN 

.09 
152 
57 
46 

.08 
174 
58 
46 

* 
* 

* 
* 

.11 
161 
57 
48 

.18 
146 
55 
38 

.14 
77 
53 
33 

.08 

63 
53 
33 

.05 
46 
53 
33 

* 

* 

.10 
171 
57 
34 

.03 
79 
52 
40 

.06 
139 
58 
40 

.04 

159 
51 
39 

.00 
65 
50 
43 

* 

* 

.06 
117 
62 
47 

.05 
55 
62 
41 

.02 
79 
56 
41 

.05 
135 
53 
41 

.03 
180 
52 
40 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

.10 
297 
51 
38 

♦ 
* 

.26 
224 
57 
33 

.05 
42 
53 
31 

fS.Ol 
i  44 

1.59 
2605 

FOLSOU  DAM 

EVAP 
WIND 

.00 

150 

.03 
105 

.02 
50 

.05 
26 

.06 
40 

.08 
81 

.06 
46 

.06 
30 

.04 

36 

.05 
39 

.00 
14 

.05 
43 

.02 
17 

.02 
20 

.01 
29 

.04 
47 

.00 
26 

.05 

25 

.03 
39 

.03 
37 

.02 
27 

.01 
13 

.00 
19 

.03 
18 

.00 
17 

.00 
20 

.00 
22 

.03 
56 

.06 
21 

.05 
40 

.02 
24 

0.92 
1177 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.06 
105 
63 
41 

.  13 
114 
57 
47 

.  10 
47 
62 
36 

.05 
24 
56 
35 

.01 
15 
56 
41 

.03 
25 
50 
35 

.06 
33 
54 
34 

.04 
46 
53 
32 

.04 
48 
54 
32 

.05 
49 
56 
33 

.06 
24 
52 
38 

.01 
30 
47 
43 

.02 
36 
54 
37 

.03 
12 
57 
35 

.06 
82 
56 
41 

.07 
84 
60 
43 

.05 
46 
60 
42 

.07 
44 
62 
42 

.03 
33 
60 
42 

.02 
19 
56 
42 

.04 
19 
51 
46 

.02 
17 
51 
45 

.02 
13 
50 
42 

.02 
17 
49 
42 

.02 
27 
47 
41 

.01 
23 
43 
39 

.01 
23 
41 
37 

.01 
24 
40 
37 

.02 
20 
43 
32 

.02 
37 
51 
32 

.02 
30 
55 
33 

1.20 
1166 
53.1 
38.6 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.06 
10 
63 
44 

.06 
10 
73 
45 

.15 
55 
67 
46 

.18 

56 
66 
45 

.10 
19 
66 
44 

.15 
31 
63 
34 

.12 
41 
57 
35 

.13 
43 
57 
40 

.01 

33 
44 
32 

.05 
14 
56 
33 

.05 
7 
51 
40 

.10 
11 
62 
42 

.09 

65 
42 

.13 
23 
65 
42 

.08 
14 
64 
41 

.12 
12 
63 
42 

.06 
11 
63 
42 

.08 
20 
65 
41 

.07 
14 
66 
41 

.10 

25 
65 
42 

.12 
* 

65 
31 

.13 

* 

64 
42 

.12 
♦ 

64 
44 

.15 
♦ 

67 
44 

.12 
* 

67 
43 

.10 
« 

67 
42 

.09 
162 
67 
42 

.13 
25 
64 
42 

.13 
50 
62 
42 

.18 
39 
65 
42 

.12 
12 

65 
39 

B 

3.28 
762 
63.2 
40.8 

EETTLEMAN  CITY  1  SSW  (b) 

EVAP 
WIND 

.13 
123 

.04 
190 

.15 
62 

.00 
42 

.13 

49 

.11 
71 

.06 
70 

.09 
46 

.09 
81 

.08 

50 

.00 
58 

.00 
64 

.08 

37 

.00 
44 

.00 
90 

.14 
74 

.04 
33 

.09 
42 

.04 
49 

.07 
50 

.08 

73 

.00 
50 

.00 
61 

.00 
43 

.00 
60 

.00 
43 

.00 
52 

.00 
45 

.00 
30 

.00 
35 

.00 
30 

1.42 
1847 

KNKSTS  FERRY  2  SE 

EVAP 
WIND 

.12 
85 

.11 
64 

.04 
13 

.02 
19 

.01 
16 

.03 
12 

.03 
10 

.04 

27 

.01 
3 

.02 
3 

.02 
13 

.01 
12 

.02 
8 

.01 

5 

.01 

29 

.02 
18 

.03 
12 

.03 
9 

.03 

16 

.01 
31 

.02 
26 

* 

.03 
23 

.01 
23 

.01 
40 

.02 
22 

* 

16 

« 

22 

.01 

32 

.04 
11 

.01 
19 

0.77 
639 

LAKESHORE 

EVAP 
WIND 

66 

22 

.03 
14 

.02 

7 

.04 
18 

.06 
21 

.07 
21 

.05 
11 

.02 
3 

.00 

0 

.02 
11 

.05 
9 

.04 

2 

.01 
1 

.01 

4 

21 

43 

65 

.04 
10 

.05 
22 

.08 

35 

.08 
19 

.05 
4 

.03 
7 

.05 
5 

.02 
9 

.04 
26 

.08 
34 

.07 
42 

.05 
11 

.02 
10 

B 

1.29 
573 

LODI 

EVAP 
WIND 

.06 
204 

.00 
47 

.07 
44 

.03 
18 

.07 
54 

.05 
95 

.04 
9 

.04 
22 

.03 
35 

.01 
30 

.06 
62 

.05 
31 

.00 
17 

.04 

19 

.00 
49 

.04 
40 

.00 
22 

.03 
20 

.06 
27 

.01 
40 

.02 
25 

.02 
35 

.00 
23 

.00 
35 

.00 
30 

.02 
30 

.00 
24 

.01 
16 

.09 
74 

.00 
11 

.00 
15 

0.85 
1203 

HANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

240 
55 
52 

90 
58 
46 

30 
60 
44 

60 
58 
39 

120 
53 
46 

140 
55 
45 

140 
49 
31 

30 
50 
32 

30 
51 
32 

40 
51 
34 

70 
56 
42 

40 
56 
39 

50 
47 
38 

30 
47 
41 

40 
47 
40 

60 
56 
42 

40 
64 
46 

20 
62 
46 

40 
58 
46 

40 
55 
43 

40 
52 
45 

80 
46 
43 

40 
45 
38 

50 
43 
40 

40 
41 
39 

.001 .00 
30  40 
43  48 
38  33 

.  05 
90 
52 

.  05 
80 
51 

.  04 
30 

32 

.  00 
30 
42 

1.11 
1900 
51.6 
39.7 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.08 
78 
63 
49 

.05 
39 
55 
45 

.00 

10 
54 
42 

.03 
9 
56 
41 

.04 

33 
52 
37 

.13 

67 
53 
35 

.12 

47 
51 
34 

.09 
31 
58 
32 

.05 

16 
53 
35 

.01 
21 
45 
40 

.01 
16 
43 
40 

.03 
12 

56 
42 

.04 

28 
55 
42 

.02 

25 
45 
39 

.02 

37 
52 
43 

.01 

52 
42 

.02 

54 
51 

.05 

64 
48 

.03 

57 
48 

.04 

61 
41 

.03 

56 
43 

.03 

55 
39 

.04 

55 
41 

.03 

54 
40 

.03 

53 
40 

.03 
16 
51 
40 

.03 
25 
51 
38 

.13 

51 
40 

.10 
31 
56 
32 

* 

14 
53 
32 

.06 
11 
53 
36 

1.38 
828 
53.8 
40.2 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 
WIND 

- 

- 

.05 

.06. 

.05 

.04 

.06 

.05 

.03 

.04 

.05 

.03 

.03 

.00 

.06 

.03 

.04 

.04 

.03 

.04 

.03 

.04 

.04 

.04 

.05 

.05 

.06 

.04 

.04 

.02 

.06 

B 

NEWARK 

EVAP 
WIND 

.02 
44 

.05 
43 

* 

* 
* 

.28 
144 

.09 
28 

.09 
29 

.04 

26 

.05 
29 

* 

* 

.15 
88 

.00 
29 

.04 
7 

.06 
49 

.02 
33 

* 
* 

* 

.13 
47 

.06 
50 

.02 
30 

.04 
68 

.03 
54 

* 

* 
♦ 

* 

.13 
104 

.07 
101 

.03 
11 

.03 
21 

i.05 
i  22 

1.48 
1057 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 
WIND 

.22 

406 

.11 

200 

.04 
43 

.00 
109 

.05 
77 

.03 
66 

.02 

50 

.04 
138 

.06 
122 

.03 
92 

.01 
90 

.05 
143 

.03 
90 

.04 
52 

.01 

129 

.03 
52 

.01 
212 

.14 
113 

.03 
65 

.01 
98 

.03 
123 

* 

57 

.02 
100 

.01 

56 

.02 
47 

.00 
69 

.00 
56 

.00 
101 

.02 
189 

.06 
104 

.00 
42 

1.12 
3291 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 
WIND 

.12 
103 

.07 
80 

* 
* 

.07 
110 

.05 
85 

.15 
83 

.08 
60 

.04 
24 

* 

.11 
83 

.03 
9 

.05 
10 

.03 
9 

.01 
18 

* 

♦ 

.06 
24 

.12 
75 

.06 
12 

.08 
25 

.07 
6 

♦ 

* 
* 

.23 
69 

.05 
16 

.06 
36 

.  13 
104 

.05 
16 

M* 
i  9 

1. 76 
1066 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.04 

.07 

.07 

.05 

.05 

.18 

.16 

.12 

.03 

.06 

.01 

.09 

.13 

.10 

.09 

.06 

.07 

.10 

.11 

.14 

.17 

.16 

.18 

.14 

.09 

.15 

.14 

.17 

.28 

.  13 

.10 

3.44 

SALT  SPRINGS  PH  (c) 

EVAP 
WIND 

.02 

.03 

.01 

.06 

.11 

.16 

.15 

.13 

.10 

.09 

.05 

.16 

.12 

.07 

.05 

.05 

.02 

.04 

.06 

.28 

.12 

.25 

.18 

.22 

.06 

.08 

.18 

.24 

.18 

.03 

.07 

3.37 

SHASTA  DAM 

EVAP 
WIND 

50 

.00 
90 

.11 
60 

.05 
80 

.05 
40 

.  15 
110 

.20 
89 

.15 
206 

.10 
85 

.07 
38 

.00 
72 

.08 
111 

.14 
29 

.00 
26 

.11 

26 

46 

72 

.05 
51 

.00 
88 

.09 
99 

.09 
32 

.15 
147 

.07 
45 

.11 
53 

.08 
39 

.02 
26 

.10 
95 

.16 
129 

.18 
134 

.10 
52 

.08 
60 

B 

2.76 
2280 

STOCKTON  HOWRY  BRIDGE 

EVAP 
WIND 
UAX 
MIN 

.05 
70 
59 
50 

.04 
10 
58 
46 

.04 
15 
59 
45 

.05 
5 
58 
41 

.04 
25 
55 
38 

.02 
23 
53 
32 

.04 
25 
51 
32 

.05 
5 
50 
32 

.02 
10 
50 
32 

.01 
5 
46 
32 

.07 
25 
55 
42 

.01 

10 
54 
41 

.00 
0 
52 
40 

.00 
0 
50 
41 

.01 
10 
55 
40 

.02 
5 
59 
41 

.02 
5 
63 
46 

.03 
0 
62 
43 

.00 
10 
56 
45 

.01 
10 
56 
43 

.01 
5 
50 
46 

.00 
0 
50 
43 

.00 
5 
45 
41 

.00 
5 

.00 
5 

.00 
0 

.03 
15 

.06 
15 

.02 
20 

.00 
10 

.00 
10 

0.65 
360 
54.2 
40.5 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 
WIND 

.02 
186 

.06 
80 

.05 
70 

.06 
66 

.10 
70 

.  11 
110 

.12 
97 

.05 

35 

.03 
33 

23 

.02 

61 

.02 
33 

.02 
29 

.01 

52 

.00 
24 

.02 

30 

.04 
27 

.05 
27 

.03 
34 

.02 
27 

.02 
27 

.03 
62 

.00 
26 

.00 
46 

.00 
35 

.00 
30 

.00 
29 

.05 
70 

.04 
31 

.00 
24 

.00 
24 

0.97 
1518 

See  reference  notes  foUowing  Station  Index. 
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Continued 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
DECEHBER  1960 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.00 

.03 

.04 

.08 

.  15 

.21 

.20 

.13 

.  10 

.20 

.28 

.04 

.06 

.04 

.00 

.00 

.17 

.11 

.23 

.22 

.10 

.69 

.31 

.  10 

.08 

B  3.95 

WIND 

85 

39 

60 

75 

SO 

102 

138 

134 

63 

43 

44 

65 

13 

29 

8 

33 

58 

31 

70 

80 

45 

127 

114 

124 

165 

150 

47 

41 

2033 

WHISKEYTOWN  RES 

EVAP 

.00 

.05 

.07 

.  15 

.09 

.00 

.04 

.04 

.00 

.04 

.06 

.04 

.05 

.05 

* 

.  15 

.09 

.10 

.04 

B  1.31 

WIND 

25 

38 

« 

49 

51 

35 

30 

8 

56 

1 

4 

2 

26 

* 

93 

19 

24 

11 

9 

* 

* 

« 

72 

62 

29 

10 

cil3 

667 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION 

(a)  EVAPORATION  PAN  IS  OF  SHEET  COPPER,  PAINTED. 

(b)  EVAPORATION  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL,  UNPAINTED. 

(c)  EVAPORATION  PAN  MADE  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUT,  MOUNTED  ON  PLATFORM  ABOUT  10  INCHES  ABOVE  GROUND 
()     PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Da7  Oi  Monlh 

o 

D> 
m 

Depth  In 

Soil 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

BRAWLEY  2  SW 

4 

Inches  (a) 

9:00 

A 

U. 

MAX 
MIN 

58 
69 
54 

60 
69 
56 

58 
70 
56 

55 
68 
53 

55 
69 
53 

51 
67 
50 

49 
61 
47 

51 
61 
48 

45 
54 
43 

45 
58 
43 

50 
56 
45 

50 
63 
48 

51 
64 
48 

51 
67 
49 

51 
67 
49 

50 
67 
49 

51 
66 
49 

52 
68 
50 

51 
69 
50 

52 
69 
51 

52 
68 
51 

52 
69 
51 

S3 
70 
52 

52 
70 
52 

53 
70 
52 

52 
70 
52 

52 
71 
51 

52 
69 
51 

53 
65 
51 

53 
61 
52 

52 
69 
51 

52.0 
66.3 
50.2 

8 

Inches 

9:00 

A 

M. 

MAX 
MIN 

63 
65 
61 

64 

65 
62 

64 
66 
63 

62 
65 
62 

62 
65 
61 

59 
64 
58 

57 
61 
57 

58 
60 
57 

54 
58 
53 

54 
57 
54 

55 
57 
53 

56 
59 
54 

57 
60 
56 

58 
61 
57 

59 
61 
57 

58 
61 
57 

58 
62 
57 

58 
62 
57 

58 
63 
57 

58 
63 
58 

59 
63 
58 

58 
63 
58 

59 
63 
58 

59 
63 
58 

59 
63 
59 

59 
64 
58 

59 
64 
58 

58 
63 
58 

58 
62 
58 

58 
60 
58 

57 
62 
57 

58.5 
62. 1 
57.7 

12 

Inches 

9:00 

A 

H. 

67 

67 

67 

67 

66 

63 

62 

62 

60 

60 

60 

61 

61 

62 

62 

62 

61 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

63 

62 

62 

62 

62 

62 

61 

62.5 

20 

Inches 

9:00 

A 

M. 

70 

70 

70 

70 

69 

68 

68 

67 

66 

65 

64 

64 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

64 

64 

64 

65.9 

39 

Inches 

9:00 

A 

H. 

75 

75 

74 

74 

74 

74 

73 

73 

72 

72 

72 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

68 

68 

70.9 

79 

Inches 

9:00 

A 

H. 

80 

80 

80 

80 

80 

79 

79 

79 

79 

7? 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

77 

77 

77 

77 

77 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

75 

75 

75 

75 

77.5 

DAVIS  1  WSW 

4 

Inches  (b) 

MAX 
MIN 

92 
50 

54 
46 

52 
44 

53 
41 

47 
40 

47 
36 

45 
36 

46 
34 

44 
34 

44 

36 

42 

41 

50 
40 

45 
43 

46 
41 

45 
41 

47 
44 

50 
48 

55 
47 

52 
44 

53 
44 

52 
46 

48 

45 

48 
44 

46 

43 

45 
42 

44 
41 

43 

39 

47 

39 

48 

35 

44 

33 

44 

35 

47.7 
41.0 

RIVERSIDE  CITRUS  EXPERIMENT  STATION 

12 

STATION  1 
Inches  (c) 

MAX 
MIN 

49 
46 

50 
48 

49 
47 

48 
46 

47 
46 

46 
44 

45 
43 

44 

42 

42 
40 

43 
41 

44 
42 

46 
43 

46 
44 

47 
44 

46 
44 

46 
44 

46 
44 

47 
44 

48 
46 

49 
47 

49 
47 

50 
48 

50 
48 

50 
48 

50 
48 

50 
48 

50 
48 

49 

48 

49 
47 

49 
47 

48 
46 

47.5 
45.4 

18 

STATION  2 
Inches  (d) 

MAX 
MIN 

47 
46 

48 
47 

48 
48 

48 
47 

48 
47 

47 
46 

46 
45 

45 
45 

45 
44 

44 
44 

44 
44 

48 
44 

50 
48 

51 
50 

50 
49 

49 
47 

48 
47 

47 
46 

46 
45 

46 
45 

46 
45 

46 
46 

47 
46 

47 
46 

47 
46 

47 
47 

47 
46 

46 
46 

46 
46 

47 
46 

47 
46 

47.0 
46.1 

(a)  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,  BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  SUN,  FLAT  SURFACE  WITH  NO  SLOPE.  MAXIMUM  AND  MINIMX™  READINGS  ARE  FROM  INSTRUMENTS  CORPORATION  THERMOGRAPH  MADE 
AT  9:00  A.M.  COVERING  PREVIOUS  24  HOURS.     9:00  A.M.   READINGS  ARE  FROM  H.  J.   GREEN  MERCURY-IN-GLASS  THERMOMETERS. 

(b)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  ADOLPH  FRESE  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH.      EQUIPMENT  AT  THE  12-INCH  DEPTH  MOVED  0.5  MILE  SW  TO  A  NON- IRRIGATED  AREA  ON  MAY  1,  1960. 

(d)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,    SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.      IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  8:00  A.M. 
DECEMBER  12  TO  8:00  A.M.   DECEMBER  14  (48  HOURS).     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 


See  reference  notes  Tolloelng  Stetloo  Indes. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1960 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALTURAS  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

BIG  BEAR  LAKE  DAU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

1.0 
1 

8.0 
9 

_ 

7 

_ 

5 

_ 

3 

3 

. 

2 

_ 

_ 

- 

- 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

BIG  CREEK  PH  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

BLUE  CANYON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.3 
9 

4.7 
7 

9 

9 

8 

8 

6 

4 

3 

1.2 
3 

4 

4 

3 

3 

0.4 
3 

0.1 
3 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

7.0 
7 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 

T 

T 

CALAVERAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2.0 
3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

T 

T 

T 
T 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

6.0 
13 

13 

13 

12 

12 

12 

12 

12 

T 
12 

0.5 
12 

12 

12 

12 

12 

11 

8 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

1.5 
8 

0.5 
8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

0.5 
9 

9 

8 

8 

8 

T 

8 

7 

T 

7 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

CUVAMACA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 
2 

2 

1 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

FOREST  GLEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

1.0 
2 

T 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

2.0 
13 

13 

13 

12 

11 

11 

11 

11 

10 

10 

9 

8 

8 

7 

7 

5 

4 

'  4 

3 

3 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

8.0 
18 

0.5 
17 

17 

17 

17 

15 

15 

15 

15 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

IDYLLWILD  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

6 

4 

1 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1.5 
2 

1 

1 

1 

T 

T 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

HANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

3.0 
19 

2.0 
13 

13 

12 

10 

9 

8 

8 

8 

2.0 
10 

9 

8 

8 

8 

T 

8 

8 

8 

7 

6 

6 

5 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

1.0 
1 

1 

2.0 
2 

1 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

4.0 
11 

1.0 
12 

12 

10 

10 

10 

10 

9 

9 

0.8 
10 

9 

9 

9 

T 

9 

0.5 
8 

8 

6 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

MITCHELL  CAVERNS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
5 

MT  SHASTA  SKI  BOWL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

38.0 
79 

33.0 
96 

2.0 
96 

94 

94 

88 

84 

82 

80 

80 

78 

78 

74 

70 

0.7 
70 

23.0 
84 

22.0 
97 

7.0 
96 

7.0 

95 

87 

86 

85 

85 

83 

80 

80 

80 

78 

76 

74 

74 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
T 

2.3 
1 

T 

1.5 

1 

1.6 

PALOMAR  MTN  OBSY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

1 

T 

QUINCY  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

SANDBERG  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

SIERRAVILLE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 

T 

T 

SNOW  LAB  CEN  SIERRA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
36 

14.2 
49 

1.2 
47 

45 

44 

41 

40 

42 

41 

41 

0.9 
41 

39 

38 

37 

0.4 
37 

1.1 
37 

4.9 
40 

T 
41 

T 
40 

40 

40 

40 

41 

42 

40 

39 

39 

38 

39 

39 

39 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

• 

10.0 
22 

21 

19 

19 

18 

17 

17 

17 

16 

T 
15 

15 

15 

15 

T 
15 

T 
14 

T 
14 

13 

T 
13 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

T 
12 

12 

11 

11 

11 

11 

SQUIRREL  INN  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

6.0 
6 

5 

4 

2 

2 

T 

T 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.7 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

TABLE  MOUKTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

TAHOE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
10 

10.0 
20 

17 

16 

14 

13 

13 

12 

12 

12 

10 

10 

10 

10 

10 

0.5 
10 

9 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

TULELAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10.0 
29 

14.0 
40 

T 
38 

37 

35 

33 

31 

30 

29 

29 

T 
28 

26 

25 

25 

T 
25 

T 
24 

1.0 
24 

24 

23 

23 

22 

22 

21 

21 

21 

20 

T 
20 

T 
20 

20 

20 

20 

See  reference  notes  iollowing  Station  Index. 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1960 


Day  of  month 


otanon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

3.0 
16 

T 
16 

T 
16 

16 

16 

16 

16 

16 

15 

15 

14 

13 

12 

11 

11 

11 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

1 . 0 
10 

10 

9 

9 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17 

2.0 
19 

18 

18 

18 

17 

17 

16 

T 
16 

15 

15 

15 

15 

14 

14 

14 

14 

13 

13 

13 

12 

12 

12 

12 

11 

11 

11 

1.0 
12 

12 

12 

11 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

10.0 
6 

5 

4 

4 

3 

3 

1 

T 

T 

T 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

s 

Station 

Prevailing 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

« 

3  1 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

|4:00A  PST 

0, 

o 
o 

o 
l-i 

4: OOP  PST 

10: OOP  PSl 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66 -OS 

1.00-1.99 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  of 
possible 

a 
a 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

E 

10 

4.5 

++23 

NNW 

14  + 

87 

76 

65 

87 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

6.5 

BISHOP  WB  AIRPORT 

40 

24 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

2.7 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

ENE 

9.8 

51 

ENE 

27 

44 

0 

2 

2 

2 

0 

1 

7 

4.5 

BURBANK  WB  AIRPORT 

NW 

10 

6.2 

++46 

ENE 

6 

56 

38 

35 

54 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

2.6 

EUREKA  WB  CITY 

tE 

5.1 

26 

N 

27+ 

2 

4 

4 

1 

2 

0 

13 

58 

6.0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

ESE 

30 

5,2 

25 

sw 

1 

92 

83 

69 

92 

6 

2 

0 

0 

0 

0 

8 

51 

6.5 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

14 

5.4 

++31 

ENE 

6 

74 

49 

47 

75 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

2.7 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

WSW 

13 

5.3 

++15 

W 

7 

65 

47 

59 

64 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

2.5 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

tw 

6.4 

32 

N 

29 

65 

43 

50 

65 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

92 

2.3 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

70 

63 

0 

0 

3 

3 

0 

1 

7 

4.6 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

E 

13 

7.1 

++41 

s 

1 

82 

72 

62 

77 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

6 

5.2 

POINT  ARGUELLO  WB 

6.7 

++26 

S 

1 

2 

2 

1 

1 

0 

0 

6 

3.7 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

N 

22 

10.0 

35 

SE 

18 

80 

73 

61 

75 

6 

1 

3 

1 

0 

1 

12 

58 

5.7 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

NNW 

13 

5.5 

28 

SE 

1 

92 

89 

75 

89 

3 

4 

2 

0 

0 

0 

9 

49 

6.4 

SANDBERG  WB 

N 

14.9 

++43 

NE 

6 

39 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

2.6 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

NE 

11 

4.7 

18 

NW 

29+ 

73 

50 

55 

73 

1 

4 

0 

0 

0 

0 

5 

84 

2.6 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

SE 

11 

7.0 

44 

S 

1 

84 

79 

69 

80 

2 

2 

2 

1 

0 

0 

7 

5.5 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

tN 

6.3 

27 

SE 

1 

70t 

1 

4 

2 

0 

1 

0 

8 

58 

SAN  JOSE 

ts 

23 

4.4 

32 

W 

28 

71rf 

1 

2 

2 

1 

0 

0 

6 

48 

5.1 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

12 

5.0 

++23 

w 

4 

85 

58 

56 

84 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

4 

3.3 

t  8:00  A.M.   -  ^  5:00  P.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.  THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS, 
t  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY. 


See  reference  notes  following  Sution  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
DELAYED  DATA 


Tern 

perat 

ure 

F 

.ecp 

itatton 

No  of  Days 

Snow,  Sleai 

No  ol  Days 

Max 

Min 

J. 

s 

5 

i 

£ 

i 

e 

1 

• 

1 

5  S 

e 

1 

s 

1 

5  ^ 

^  1 

1 

S  i 

1 

5 

1 

o 

° 

< 

s 

*^ 

a  j: 

*" 

I 

a 

hi 

hi 

a  ^ 

o 

J 

S  o 

o 

p 

JANUARY  1960 

INDEPENDENCE 

M 

M 

M 

8 

2 

0 

0 

0 

.  06 

.  64 

.  04 

15 

0 

0 

0 

0 

0 

MAY  1960 

LAKEPORT 

74 

.  4M 

42 

IM 

58. 

3M 

92 

31 

31 

22 

214 

1 

0 

0 

1.65 

.83 

.90 

23 

0 

0 

3 

2 

0 

JUNE  1960 

CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 

85 

0 

54 

8 

69 . 

9 

2 

8 

98 

20 

46 

9 

4 

g 

0 

0 

0 

.  00 

.  07 

.  00 

0 

0 

0 

0 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

M 

M 

M 

105 

4 

0 

0 

0 

.  00 

.  00 

0 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

96 

7M 

63 

4M 

80. 

IM 

103 

4 

56 

10+ 

0 

0 

0 

0 

.  00 

.  07 

.  00 

0 

0 

0 

0 

0 

KENTFIELD 

84 

3M 

50 

6M 

67. 

5M 

3 

9 

106 

3 

44 

42 

9 

0 

0 

0 

.  00 

.  38 

.  00 

0 

0 

0 

0 

0 

LAKEPORT 

92 

0 

52 

6 

72 

3 

105 

4 

46 

21+ 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

.  49 

.00 

0 

0 

0 

0 

0 

TWIN  LAKES 

70 

7M 

42 

2M 

56 

5M 

8 

8 

78 

3 

34 

20+ 

248 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

1.20 

.00 

0 

0 

0 

0 

0 

JULY  1960 

CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 

94 

6 

61 

3 

78. 

0 

3 

8 

105 

20+ 

52 

6+ 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

0 

0 

0 

0 

0 

LAKEPORT 

97 

4 

54 

9 

76. 

2 

106 

19 

43 

11 

0 

29 

0 

0 

0 

T 

- 

.03 

T 

29+ 

0 

0 

0 

0 

0 

NEVADA  CITY 

93 

0 

52 

4 

72 

7 

2 

9 

104 

20 

44 

11 

0 

22 

0 

0 

0 

T 

.  05 

T 

31+ 

0 

0 

0 

0 

0 

PANOCHE  JUNCTION 

101 

IM 

67 

.7M 

84 

4M 

113 

21 

56 

13 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

29+ 

0 

0 

0 

0 

0 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

87 

0 

57 

7 

72 

4 

1 

1 

105 

20 

48 

13 

1 

10 

0 

0 

0 

.  00 

.  01 

.  00 

0 

0 

0 

0 

0 

AUGUST  1960 

CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 

89 

.5 

59 

0 

74 

3 

0 

2 

98 

3+ 

50 

28 

0 

15 

0 

0 

0 

.00 

.13 

.00 

0 

0 

0 

0 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

85 

.0 

45 

6 

65 

3 

92 

19 

32 

25 

56 

7 

0 

1 

0 

.00 

.00 

0 

0 

0 

0 

0 

SEPTEMBER  1960 

VISALIA 

93 

.9 

58 

7 

76 

3 

1 

1 

102 

27 

51 

30 

0 

25 

0 

0 

0 

T 

.02 

T 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

DAILY  TEMPER  AT  XJRES 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

JANUARY  1960 
INDEPEKDENCE 

MAX 
MIM 

8 

45 

52 
17 

62 
21 

58 
21 

51 
19 

48 
20 

46 
30 

45 
18 

40 
18 

42 

24 

16 

48 

42 
19 

44 
21 

45 
22 

48 
23 

56 
24 

59 
21 

55 
22 

59 
25 

60 
26 

MAY  1960 
LAKEPORT 

MAX 
HIN 

72 
42 

69 
35 

70 
44 

68 
41 

79 
36 

79 
42 

75 
49 

79 
40 

82 
39 

84 
44 

84 
44 

75 
49 

73 

36 

76 
49 

72 
40 

69 
39 

70 
39 

81 
38 

80 
40 

64 
33 

62 
31 

50 
40 

58 
41 

61 
47 

72 
51 

78 
43 

84 
44 

85 
46 

89 
50 

92 
50 

74.4 
42.1 

JUNE  1960 
CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

83 
58 

84 

57 

80 
58 

74 

58 

70 
58 

70 
58 

74 

56 

77 
53 

80 
46 

82 
49 

85 
51 

85 
54 

85 
55 

90 
54 

81 

59 

86 
54 

89 
54 

88 

52 

92 
54 

98 
60 

91 
60 

89 
56 

87 
52 

87 
51 

85 
49 

88 
56 

90 
57 

91 
52 

94 
54 

94 
59 

85.0 
54.8 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 
MIN 

87 
60 

100 

66 

103 

105 
57 

95 
56 

90 
53 

83 

52 

83 

50 

92 
53 

92 
52 

88 
52 

89 
54 

INDEPENDENCE 

MAX 
HIN 

97 
62 

95 
68 

99 
70 

103 

59 

92 
63 

90 
56 

87 
62 

90 
56 

98 
61 

100 
69 

102 
79 

100 
71 

100 
69 

98 
62 

97 
59 

95 
59 

100 
66 

98 
60 

98 
59 

96 
58 

96 
65 

96 
62 

96.7 
63.4 

KENTFIELD 

MAX 
MIN 

90 
50 

100 
58 

106 
57 

90 

52 

75 
56 

72 
44 

73 
47 

75 
48 

79 
49 

88 
52 

89 
47 

88 
50 

90 
57 

94 
59 

85 
53 

73 
46 

78 
45 

82 
49 

95 
51 

96 
50 

90 
51 

85 
50 

74 
53 

70 
47 

77 
48 

78 
47 

84.3 

50.6 

LAKEPORT 

MAX 
HIN 

99 
54 

102 
59 

103 
57 

105 
57 

89 
57 

83 
54 

81 
48 

83 
47 

88 
49 

90 
51 

95 
53 

98 
55 

97 
54 

101 
54 

93 
61 

95 
60 

87 

59 

84 

52 

85 
46 

90 
47 

91 
46 

95 
51 

98 

55 

91 
51 

91 
51 

90 
50 

91 
50 

91 
48 

87 
49 

88 
52 

92.0 
52.6 

TWIN  LAKES 

MAX 
MIN 

70 
42 

74 
49 

78 
47 

76 
42 

72 
42 

70 
37 

65 
34 

64 
40 

71 
46 

74 
40 

75 
40 

75 
48 

68 
55 

66 
52 

65 
51 

65 
34 

75 
39 

73 
41 

73 
39 

69 
37 

69 
36 

69 
38 

70.7 
42.2 

JULY  1960 
CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

97 
61 

99 
63 

98 
62 

88 
52 

83 
63 

87 

52 

86 
55 

87 
54 

88 
53 

92 
53 

85 
63 

92 
56 

92 
55 

91 
58 

105 
61 

104 
64 

103 

65 

100 
64 

105 
67 

105 
71 

101 
68 

98 
67 

97 
66 

97 
66 

94 
61 

94 
64 

95 
65 

94 
66 

92 
65 

91 
61 

92 
60 

94.6 
61.3 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

103 
57 

95 
52 

99 
54 

99 
56 

95 
56 

95 
59 

100 
59 

99 
60 

99 
51 

89 
48 

90 
43 

90 
47 

90 
50 

94 
48 

96 
51 

98 
53 

104 
54 

104 

56 

106 
60 

104 
60 

104 
56 

101 
56 

99 
53 

99 
53 

97 
66 

97 
58 

100 
58 

100 
58 

96 
65 

90 
S3 

86 
51 

97.4 
54.9 

NEVADA  CITY 

MAX 
MIN 

84 

45 

86 
52 

88 
51 

94 
52 

92 
53 

92 
54 

90 
54 

94 
53 

95 
55 

90 
47 

86 
44 

88 
47 

86 
46 

89 
46 

91 
47 

93 
50 

97 
50 

100 
52 

99 
54 

104 
53 

102 
53 

101 
57 

98 
52 

97 

52 

97 
61 

95 
54 

93 
59 

89 
58 

95 
59 

93 
64 

86 
51 

93.0 
52.4 

PANOCHE  JUNCTION 

MAX 
MIN 

92 
63 

95 
66 

99 
68 

99 
71 

99 
66 

98 
59 

98 
67 

102 
60 

97 
66 

92 
62 

96 
58 

93 
60 

94 
56 

98 
64 

103 
63 

105 
69 

105 
71 

111 
70 

111 
80 

112 
78 

113 
75 

108 
78 

104 
74 

104 
69 

99 
74 

102 
72 

101 
69 

101.1 
67.7 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

89 
55 

84 
54 

80 
54 

78 
55 

78 
54 

80 
60 

79 
53 

78 
49 

84 

59 

84 
64 

82 
51 

81 
52 

81 
48 

82 
49 

91 
49 

92 
65 

82 
63 

88 
54 

94 
65 

105 
57 

98 
63 

96 
61 

96 
61 

92 
60 

89 
61 

90 
63 

89 
60 

88 
60 

88 

65 

88 

62 

90 
64 

87.0 
57.7 

AUGUST  1960 
CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

95 
59 

98 
60 

98 
60 

93 
68 

89 
68 

90 
56 

86 
57 

86 
57 

87 

58 

87 
63 

95 
66 

93 
62 

91 
61 

91 
58 

88 
56 

85 
66 

89 

55 

97 

59 

96 
63 

95 
61 

91 
58 

86 
58 

82 
60 

81 
54 

83 
53 

83 
58 

85 
58 

86 
50 

87 
54 

90 
57 

92 
55 

89.5 
59.0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

MAX 
MIN 

89 
37 

80 
37 

83 
39 

84 
39 

86 
38 

87 
39 

90 
51 

88 

55 

87 
53 

89 
51 

90 
51 

91 
58 

90 
48 

89 
45 

79 
50 

82 
47 

86 
41 

90 
54 

92 
54 

90 
47 

88 

56 

77 
47 

73 
46 

78 
38 

80 
32 

80 
43 

79 
43 

81 
42 

85 
44 

88 
45 

84 
44 

85.0 
45.6 

SEPTEMBER  1960 
VISALIA 

MAX 
MIN 

99 
58 

93 
56 

94 

66 

95 
55 

84 

56 

90 
59 

97 
59 

97 
57 

89 
65 

97 
67 

99 
71 

101 
69 

100 
62 

98 
61 

98 
56 

90 
54 

86 
55 

91 
59 

94 
60 

94 

56 

95 
54 

83 
52 

86 
55 

91 
58 

95 
60 

99 
62 

102 
58 

99 
55 

90 
55 

90 
51 

93.9 
58.7 

See  Refeience  Notes  Following  Station  Imdex 
-  410  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


28     29  30 


MAY  1960 
LAKEPORT 
UORGAN  HILL 
PIEDRA 
PLYMOUTH 

SECRET  VALLEY  HNTNC  STA 
STONY FORD  RS 

JUNE  1960 
BARNESON  RCH 
BRIDGEVILLE  4  ffflW 
CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
DOS  RIOS 
FINLEY  1  W 

FULLERTON  ARROUES  RCH 

GARDEN  VALLEY  2  S 

HIGHLAND  SPRINGS  RCH 

INDEPENDENCE 

EENTFIELD 

LAKEPORT 

LOS  PRIETOS 

LOYALTON 

MOUNT  HEBRON  11  ESE 
PAYNES  CREEK 
SAINT  JOHN 
STONYFORD  RS 
TWIN  LAKES 
WHITE  ROCK 

JULY  1960 
BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 
BOULEVARD 
BREA  CITY 
CAZADERO 
CISCO  RS 

CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 

COYOTE  CANYON 

GARBERVILLE 

HOBERGS 

HODGES  DAM 

KEE  RANCH 

LAKEPORT 

LOS  CATOS  4  SW 

LOYALTON 

MARCH  FIELD 

MATHER 

UIDDLETOWN 

MOUNT  HEBRON  11  ESE 

NEVADA  CITY 

PACIFIC  HOUSE 

PANOCHE  JUNCTION 

PAYNES  CREEK 

PLYMOUTH 

SECRET  VALLEY  MNTNC  STA 
SOLEDAD 
SOHESBAR  1  W 
'table  MOUNTAIN 
TUSTIN    IRVINE  RANCH 

AUGUST  1960 
CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 
DUNSMUIR  RS 
HARRISON  GULCH  RS 
HOPLAND  LARGO  STA 
LOCKWOOD  2  N 
MORGAN  HILL  2  E 
MOUNT  HEBRON  11  ESE 
OHO 

PLYMOUTH 

SECRET  VALLEY  MNTNC  STA 
SHINGLETOWN  2  E 
SOLEDAD 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

SEPTEMBER  1960 
HOBERGS 
LOYALTON 
MEADOW  LAKE 
MOUNT  HEBRON  11  ESE 
PLYMOUTH 
VISALIA 

OCTOBER  1960 
CEDAR  POINT  RANCH 
COOL 

MEADOW  LAKE 
POSEY  4  ENE 
WHITE  ROCK 

NOVEMBER  1960 
CAKPTONVILLE  RS 
CEDAR  POINT  RCH 
WHITE  ROCK 


.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
,30 
.17 
.00 
.00 


.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
,00 
.00 


11.41 
8.36 
5.20 


.95  1.00 
.43  1.00 
.55 


1.30  1.39 
2.83  .05 
.46  1.01 


3.20 
2.00 
1.98 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DELAYED  DATA 


DEPTH  IN 

SOI  L 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

BRAWLEY  2 

5W  (A) 

JANUARY  1960 

4  INCHES 

9l00 

47 

39 

38 

43 

39 

40 

42 

44 

45 

49 

52 

50 

44 

41 

47 

46 

40 

40 

42 

42 

45 

44 

46 

49 

51 

55 

54 

52 

52 

52 

51 

45.8 

MAX 

54 

57 

57 

60 

60 

62 

59 

60 

64 

55 

58 

58 

62 

58 

58 

59 

61 

52 

62 

64 

57 

70 

72 

74 

68 

71 

72 

71 

62.  7 

- 

- 

- 

38 

38 

38 

39 

41 

41 

44 

49 

48 

42 

39 

41 

44 

37 

38 

40 

40 

42 

42 

44 

46 

49 

51 

53 

49 

49 

48 

48 

43.5 

8  INCHES 

50 

49 

50 

49 

49 

50 

51 

52 

53 

55 

54 

51 

50 

52 

53 

49 

48 

50 

50 

51 

51 

52 

55 

56 

58 

59 

57 

57 

57 

57 

52.5 

MAX 

56 

55 

54 

53 

54 

53 

54 

54 

55 

55 

56 

57 

55 

55 

54 

56 

55 

53 

53 

54 

54 

55 

55 

59 

59 

62 

63 

62 

62 

52 

51 

56.3 

53 

50 

49 

49 

49 

49 

49 

50 

5 1 

50 

50 

52 

49 

48 

48 

52 

51,7 

12  INCHES 

9l00 

A.M. 

57 

56 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

56 

56 

56 

56 

55 

55 

55 

55 

54 

54 

55 

55 

55 

55 

55 

57 

59 

50 

60 

60 

60 

59 

56.2 

20  INCHES 

9i00 

A.M. 

61 

60 

59 

59 

59 

58 

58 

59 

59 

59 

60 

60 

59 

59 

58 

59 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

59 

60 

61 

51 

61 

62 

52 

62 

59.4 

39  INCHES 

9 100 

A.M. 

67 

67 

66 

66 

65 

65 

65 

65 

64 

64 

64 

54 

64 

64 

64 

64 

54 

53 

53 

63 

63 

63 

53 

63 

63 

53 

63 

63 

64 

54 

64 

64. 1 

79  INCHES 

9l00 

A.M. 

74 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

72.0 

FEBRUARY  1960 

h  INCHES 

51 

58 

52 

53 

53 

55 

55 

56 

59 

56 

52 

53 

51 

54 

50 

51 

52 

52 

53 

53 

52 

56 

52 

51 

49 

54 

56 

54 

56 

53.4 

MAX 

69 

67 

72 

69 

72 

73 

75 

72 

75 

67 

66 

68 

72 

71 

72 

74 

75 

74 

74 

68 

72 

75 

78 

73 

72 

69 

64 

74 

66 

71.3 

'•9 

50 

49 

50 

50 

51 

52 

53 

54 

54 

48 

48 

46 

49 

45 

46 

47 

48 

51 

48 

47 

52 

50 

49 

45 

49 

53 

54 

54 

49.8 

8  INCHES 

57 

60 

58 

58 

58 

59 

60 

60 

52 

60 

58 

58 

57 

58 

57 

58 

58 

58 

59 

58 

57 

50 

58 

57 

56 

58 

58 

59 

59 

58.4 

MAX 

62 

61 

63 

63 

63 

64 

65 

65 

65 

54 

52 

52 

63 

62 

63 

52 

63 

64 

63 

64 

62 

51 

50 

59 

62 

60 

62.6 

57 

57 

58 

58 

58 

58 

59 

60 

50 

60 

58 

58 

57 

57 

57 

57 

58 

58 

5fi 

57.6 

12  INCHES 

9l00 

A.M. 

59 

60 

60 

60 

60 

61 

61 

61 

62 

51 

51 

50 

60 

60 

60 

60 

61 

51 

61 

60 

60 

61 

61 

51 

60 

60 

59 

60 

60 

60.4 

20  INCHES 

9i00 

A.M. 

62 

62 

62 

62 

62 

63 

63 

63 

53 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

62 

63 

63 

63 

53 

63 

63 

63 

53 

52 

52 

62 

62 

62 

62.6 

39  INCHES 

9i00 

A.M. 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

55 

55 

55 

65 

65 

65 

55 

55 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

64 

64 

54.7 

79  INCHES 

9l00 

A.M. 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

7C 

70 

70 

70 

7C 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69.8 

MARCH  1960 

56 

56 

56 

58 

60 

63 

64 

68 

65 

65 

63 

65 

70 

66 

61 

54 

63 

63 

66 

68 

69 

70 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

68 

71 

72 

65.8 

MAX 

71 

75 

79 

81 

84 

87 

90 

90 

92 

90 

91 

91 

94 

87 

87 

8E 

87 

88 

92 

95 

98 

97 

91 

91 

96 

98 

97 

99 

87 

95 

99 

89,9 

54 

52 

52 

56 

56 

60 

60 

64 

61 

62 

60 

62 

65 

52 

57 

58 

57 

58 

61 

63 

65 

64 

66 

67 

67 

67 

68 

69 

62 

65 

68 

51.5 

8  INCHES 

59 

59 

60 

61 

63 

65 

66 

68 

68 

68 

67 

68 

71 

68 

66 

67 

66 

66 

68 

70 

71 

71 

72 

72 

73 

73 

74 

73 

70 

72 

73 

68.0 

MAX 

60 

62 

63 

64 

66 

68 

70 

71 

72 

71 

72 

72 

73 

72 

72 

7C 

7C 

70 

72 

73 

75 

76 

75 

74 

76 

77 

77 

78 

75 

75 

77 

71.5 

57 

57 

58 

59 

60 

61 

63 

65 

65 

65 

65 

65 

66 

67 

65 

64 

64 

64 

65 

57 

68 

59 

69 

70 

70 

70 

72 

72 

69 

59 

70 

65.5 

12  INCHES 

9l00 

A.M. 

60 

61 

62 

63 

63 

65 

66 

67 

68 

66 

58 

69 

70 

69 

69 

68 

68 

68 

69 

70 

71 

71 

71 

71 

72 

73 

73 

73 

72 

72 

73 

68.5 

20  INCHES 

9l00 

A.M. 

63 

63 

63 

64 

65 

65 

56 

67 

68 

58 

59 

69 

69 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

70 

71 

71 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

I'i 

73 

73 

69. 1 

39  INCHES 

9:00 

A.M. 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

66 

66 

66 

57 

67 

67 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

69 

69 

69 

59 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

67.8 

79  INCHES 

9:00 

A.M. 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

59 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

7  ] 

71 

69.9 

APRIL  1960 

*  INCHES 

9-00 

71 

74 

72 

75 

76 

78 

76 

78 

79 

79 

75 

72 

74 

75 

77 

78 

79 

79 

82 

81 

81 

79 

71 

66 

68 

73 

72 

71 

67 

72 

75.0 

MAX 

93 

98 

98 

101 

104 

106 

103 

107 

104 

106 

107 

81 

96 

101 

103 

104 

105 

106 

107 

109 

110 

107 

88 

88 

91 

98 

96 

86 

90 

99 

99,7 

65 

69 

65 

67 

70 

72 

70 

71 

72 

75 

70 

66 

65 

58 

69 

71 

71 

72 

75 

75 

76 

75 

54 

53 

64 

67 

69 

67 

62 

68 

59,1 

8  INCHES 

72 

74 

73 

74 

76 

78 

77 

78 

79 

80 

79 

74 

74 

76 

77 

78 

79 

79 

81 

81 

82 

81 

75 

72 

72 

76 

75 

74 

72 

75 

76,4 

MA^ 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

81 

82 

82 

83 

84 

79 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

84 

85 

84 

79 

75 

76 

78 

78 

75 

75 

78 

79.9 

70 

71 

71 

72 

74 

74 

74 

75 

75 

76 

78 

72 

72 

72 

73 

75 

76 

77 

77 

78 

78 

7J 

72 

71 

71 

72 

73 

70 

70 

70 

73.6 

12  INCHES 

9lOO 

A.M. 

73 

74 

74 

74 

75 

76 

77 

77 

78 

78 

78 

76 

76 

76 

77 

77 

78 

78 

79 

80 

82 

80 

77 

75 

75 

75 

75 

75 

74 

75 

75.5 

20  INCHES 

9i00 

A.M. 

74 

74 

74 

74 

76 

76 

76 

78 

75 

75 

77 

77 

78 

78 

79 

79 

80 

80 

78 

76 

75 

76 

76 

76.6 

39  INCHES 

9  I  00 

A.M. 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

75 

75 

75 

75 

75 

76 

76 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

73,8 

79  INCHES 

9  100 

A.M. 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

72.7 

MAY  1960 

4  INCHES 

9 1 00 

A.M. 

74 

75 

73 

72 

69 

74 

78 

80 

80 

82 

85 

85 

86 

82 

79 

78  6n 

82 

82 

77 

82 

80 

75 

75 

74 

81 

80 

81 

82 

81 

82 

78.8 

MAX 

104 

107 

98 

86 

91 

101 

107 

111 

114 

U3 

116 

119 

118 

112 

108 

106 

111 

108 

109 

106 

110 

107 

101 

103 

90 

95 

97 

97 

100 

108 

103 

105.0 

71 

75 

70 

67 

64 

69 

73 

75 

71 

77 

80 

80 

80 

77 

74 

73 

78 

79 

78 

73 

77 

76 

73 

71 

73 

74 

76 

80 

81 

81 

81 

75,1 

8  INCHES 

77 

78 

77 

74 

73 

76 

80 

82 

83 

84 

85 

96 

87 

85 

83 

82  IIS83 

83 

83 

82 

82 

82 

81 

75 

79 

81 

83 

85 

85 

86 

86 

81,6 

MAX 

80 

83 

80 

77 

76 

79 

82 

84 

86 

87 

88 

90 

90 

0^ 

86 

88 

ft^ 

87 

86 

87 

87 

86 

85 

86 

87 

90 

9  1 

93 

94 

94 

86.2 

73 

75 

74 

72 

71 

74 

76 

79 

80 

81 

82 

83 

an 

80 

82 

83 

81 

82 

82 

81 

75 

76 

79 

81 

85 

85 

86 

86 

79.5 

12  INCHES 

76 

77 

77 

76 

75 

76 

78 

79 

80 

81 

83 

84 

85 

84 

83 

82 

Cf79 

81 

83 

82 

82 

82 

81 

79 

80 

80 

81 

82 

84 

84 

85 

80.  7 

20  INCHES 

9  t  00 

A.M. 

76 

77 

77 

77 

76 

76 

77 

79 

80 

80 

81 

82 

83 

83 

83 

83 

82 

83 

83 

83 

83 

83 

82 

82 

82 

82 

83 

83 

84 

85 

85 

81.1 

39  INCHES 

9:00 

A.M. 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

76 

76 

75 

77 

77 

78 

78 

78 

78 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

80  80 

80 

77.5 

79  INCHES 

9i00 

A.M. 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

76 

76 

76 

75 

76 

75  75 

76 

76 

77 

77 

77 

77 

77 

75 . 4 

JUNE  1960 

4  INCHES 

9i00 

A.M. 

83 

87 

87 

85 

84 

86 

84 

83 

83 

84 

85 

85 

86 

88 

88 

89  88 

89 

91 

89 

89 

90 

89  87 

8° 

89 

86 

87  8E 

90 

87,0 

MAX 

102 

103 

105 

102 

104 

108 

104 

101 

101 

104 

108 

110 

107 

107 

105 

105 

106 

106 

109 

110 

109 

122 

110  112 

111 

111 

109 

111 

HI 

113 

107.5 

MIN 

80 

81 

87 

85 

83 

84 

83 

82 

81 

82 

83 

85 

84 

85 

85 

86 

87 

87 

88 

88 

88 

88 

87  85 

85  85 

84 

84     85  85 

84,8 

8  INCHES 

9:00 

A.M. 

87 

88 

90 

87 

87 

89 

89 

88 

87 

88 

89 

90 

90 

91 

91 

92 

91 

92 

93 

92 

93 

93 

93  92 

92 

91 

91 

91 

92 

92 

90.4 

MAX 

94 

95 

97 

94 

95 

96 

93 

93 

92 

92 

96 

97 

95 

96 

95 

96 

96 

95 

97 

98 

98 

100 

98  97 

97 

97 

97 

97     98  99 

96.0 

MIN 

86 

86 

89 

87 

87 

88 

87 

86 

85 

85 

88 

89 

87 

87 

89 

89 

89 

89 

90 

90 

92 

92 

91 

90 

90 

90 

89 

90  89 

90 

88.5 

12  INCHES 

9:00 

A.M. 

85 

87 

88 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

88 

88 

88 

89 

90 

90 

90 

90 

90 

91 

92 

96 

96 

95 

94 

95 

94 

94 

94     94  95 

90.5 

20  INCHES 

9:00 

A.M. 

85 

86 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

88 

88 

89 

89 

89 

90 

90 

90 

91 

91 

91 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

89.4 

39  INCHES 

9:00 

A.M. 

<!0 

61 

81 

81 

82 

82 

82 

82 

82 

83 

83 

83 

83 

83 

84 

84 

84  84 

85 

85 

85 

86 

86  85 

86 

86 

86 

86 

87 

87 

83.8 

79  INCHES 

9:00 

A.M. 

77 

77 

77 

77 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

81 

81 

80 

81 

79.0 

(A)    HOLTVILLE   SILTY  CLAY,    BARE   GROUND,    EXPOSED   TO   SUN,    FLAT   SURFACE   WITH  NO 
AT   9:00  A.M.    COVERING  PREVIOUS   24   HOURS.      9:00  A.M.    READINGS  ARE   FROM  H. 
t     SOIL  THERMOMETER  CHANGED  ABOUT  ONE  HOUR  BEFORE  READING,   SOIL  DISTURBED. 


See  refereece 


SLOPE.      MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  ARE   FROM    INSTRUMENTS  CORPORATION   THERMOGRAPH  MADE 
J.    GREEN  MERCURY- IN-GLASS  THERMOMETERS. 
MAY   HAVE  AFFECTED  READING, 
tea  following  Statloa  Index. 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1960 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  CI imatologist ,  557  Federal  Of- 
fice Building,   50  Fulton  Street,   San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 
issue . 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  'F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  SS^F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4~foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  and  also 
Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.  Long-term 
means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931  -  1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet ,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  f  rom  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table ,  and  in  the  "Seasonal  Snowf al 1"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  stand- 
ard time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST, 
and  Mt.   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  later  in    "Storage-Gage  Pre- 
cipitation" Bulletin . 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature'  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;       "Snowfall  and  Snow    on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,     the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AH  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month, 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.       See     "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly     from  the  amounts  to  be  published     later  in 
Hourly  Precipitation  Data. ) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy.  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C.  for  $1.25.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Clima- 
tological Data,   obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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STATION  INDEX 


COUNTY 


ADIN   RANGE"    STAI JON 
ALAMO    1  N 
AlDERPOINT 
ALISO  CN  OAT   MT    FC  t'.e 
ALPINE 
ALTAOENA 

ALTUfiAS  RANGER  STATION 


ANGIOLA 

ANGWIN  PAC   UNION  COL 
ANTIOCH  FIBREBOARD  H 
ANTIOCM  PUMPING  PLANT  3 
ANZA 

APACHE  CAMP 
APPLE  VALLE* 
ABHO»0  OffANDE 
ARROYO  SECO 

AHROrO  SECO  RS  FC  508  C 

ASM  MOUNTAIN 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

ATLAS  ROAD 

ATWELL  CCC  CAMP 

AUBERRt 

aububn 

avalon  pleasure  pier 

avenal  9  sse 

azusa  city  park  fc  u3 

Sackus  ranch 

SAOGER  PASS 
BAKER 

BAKER  9  NNW 
BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 
BALCH  POWER  HOUSE 
BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 
BARNESON  PARK 
I  BARRETT  DAM 

BARSTOW 
BATES  RIDGE 
6EARTRAP  MEADOW 
BEAUMONT 

BEAUMONT    PUMPING  PLANT 

BEAUMONT    1  E 

BEEHIVE  MEADOW 

BEL  AIR  FC  10 

BEN  LOMOND 

6ERKELET 

BERRfESSA  LAKE 
BESWICK  7  S 
BIEBER 

SIG  BAR  RANGER  STATION 

816  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

BIG  CREEK  PH  NO  ] 

BIG  OALTON  0AM  FCZ23B-E 

BIG  PINE  CREEK 
I  BIG  PINES  PARK  FC  838 
I 

i  BIG  SUR  STATE  PARK 
8IG  TUJUNGA  DAM  FCA60-E 
BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL' 
BISHOP  CREEK    INTAKE  2 
6ISH0P  PASS  Snow  course 

;  BISHOP  WB  AIRPORT 

I  BISHOP  UNION  CARBIDE  | 

I  Black  mountain  2  sw  i 
BLACKS  mountain 

I  BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH  I 


SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
MODOC 

SAN  BERDINO 

TULARE 

NAPA 

contra  costa 
contra  costa 
riverside 

VENTURA 
SAN  BERDINO 
SN  LUIS  OBPO 
MONTEREV 


SlSKIrOU 

LASSEN 

TRINITY 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

FRESNO 

LOS  ANGELES 

INYO 

LOS  ANGELES 


0790  MONTEREY 
0798  LOS  ANGELES 
0318  LOS  ANGELES 
0819  INTO 
Oeil  FRESNO 
0822,  INTO 
082AI  INTO 
09501  SANTA  CLARA 
0867'  LASSEN 
0870i  LASSEN 


blue  canyon  wb  airport  ■  0897  placer 
Blue  lake  redwood  creek  0903  humbolot 
i  8lythe  i  092h  riverside 

I  BLYTHE  7  H  0925  RIVERSIDE 

8LYTHE  FAA  AIRPORT  ;  0927'  RIVERSIDE 

80CA  I  0931,  NEVADA 

'  BONITA  I  096B  SAN  DIEGO 
BOONVILLE  HWT  MNTNC  STA  0973  MENDOCINO 
BORON 

BORREGO  DESERT  : 

BORREGO  S^iRlNGS  3  NNE  09B6  SAN  DIEGO 
BOULDER  CREEK 

LOCATELL I  RANCH 
BOULEVARD 
BOUQUET 


BRADFORD  RANCH 
BRADLEY 

BRANSCOMB  2  NW 
BRAWLEY  2  SW 

BRAY  10  WSW 
BREA  CITY 
BREA  DAM 
BRENTWOOD  6  Sw 
BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 
BRIDGEVlLLE   <■  NNW 
BROCHWAY  SUMMIT 
BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

BRUSHY  SPRG5  GUARD  STA 
BRYSON 

buckhorn 
Bucks  creek  ph 
bucks  lake 
buena  vista 

bullaros  bar  pwr  house 
bur8ank  fire  oep  fc2266 
burbank  wb  airport 
burl ingame 


8UTT0NWILL0W 
CA6AZ0N 

ca6rill0  nat  monument 
CAChUMA  OAM 
CAJON   WEST    SUMMl T 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STA 

CALAVERAS  RESERVOIR 
CALExlCO  2  NE 
CALIFORNIA  HOT  SPR6S  R 
CAL ISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STATION 
CAMP  ANGELUS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 
CAMP  PltJNEER  SKI  SHLTER 
CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

CAMPTONVILLE  RANGER  STA 

CAMP  HISHON 

CAN6Y   1  I  SW 

CANBY  ranger  STATION 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 


CARBON  CANYON  OILMAN 
CARBON  CANTON  WORKMAN 
CARIBOU  POWER  HOUSE 


00?;  SAN  otego 
013,  LOS  ANGELES 
018!  NEVADA 
03ll  RIVERSIDE 
03't  MONTEREY 
046  MENDOCINO 
Oa8  IMPERIAL 

OSO  SISKIYOU 

0  56  ORANGE 

057  ORANGE 

060  CONTRA  COSTA 

0721  MONO 

076'  MONO 

Oeoj  HUMBOLOT 

096!  PLACER 

112  YOLO 

130  BUTTE 

133  PLACER 


PLUMAS 
PLUMAS 
SAN  BENITO 
YUBA 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 


206 

21A  SHASTA', 
THINITYi 

contra  costa 
2'>a!  kern 
250]  riverside 

SAN  OlEGO 
SNTA  BARBARA 
SAN  BERDINO 
CALAVERAS 
CALAVERAS 


281 


ALAMEDA 
IMPERIAL 
TULARE 

SISK ITOU 
SAN  BERDINO 
SAN  DIEGO 
CALAVERAS 
SIERRA 

SN  LUIS  OBPO 


TULARE 
MODOC 
MOOOC 

LOS  ANGELES 

KERN 

PLUMAS 

ORANGE 

SAN  BERDINO 

PLUMAS 


ABBOTT  MINE  0006  LAKE 

ACTON  ESCONOIDO  FC2618E|  0014  LOS  ANGELES 
0021.   SAN  BERDINO 
0029i  MOOOC  I 
.1  CONTRA  COSTA 
HUMBOLDT 


03271  LOS  ANGELES 

03'.3|  TULARE 

03  55  ORANGE 

0372  NAPA 

037i.l  TULARE 

0379j  FRESNO 

0383  PLACER 

0395  LOS  ANGELES 

0398  KINGS 

0<.10  LOS  ANGELES 

01.18  KERN 
QttZZ]  TULARE 
0A25'  MARIPOSA 
0a36|  SAN  BERDINO 
0A37   SAN  BERDINO 
0Ai,2|  KERN 
0<.A9  FRESNO 
01.68'  TEHAMA 
U509  ORANGE 
OSU   SAN  DIEGO 

0519  SAN  BERDINO 

05*^3  SNTA  BARBARA 

0596  TULARE 

0606.  RIVERSIDE 

0607  RIVERSIDE 

0609;  RIVERSIDE 

0617'  TUOLUMNE 

0619!  LOS  ANGELES 

067A'  SANTA  CRUZ 

0&93I  ALAMEDA 


33  33 
3a  S2 
3a  31 
35  07 


36  29 
33  55 
36  25 


1,  38  51. 

33!  33  21 

lOi  35  Sa 

261  3A  08 


37  AO 

6   35  23 

10  35  25 

11  36  55 
23  39  56 
26  33  56 
33  32  H 

151  J*  54 

30  34  55 

9  36  41 

28!  33  56 


23  38  33 
12  41  52 
21  41  07 
35  40  45 
28  34  15 


28 


14 


27  37  12 
26  34  10 
19  37  08 
6  34  23 


32  40 
39  01 
35  00 

33  16 


32  40 

34  35 
39  27 

33  29 

35  52 
39  41 
32  57 


12  41  34 
33  55 
33  53 

37  53 

38  15 
38]  39  16 


40  32 
39  16 


37  52 
35  24 

33  55 
32  40 

34  35 
34  23 

38  17 
38  12 

37  29 


32  37 

38  15 

39  38 

35  20 

39  27 

36  11 
41  22 
41  27 


40  10 
33  55 
33  57 
40  05 


20  57 

22  02 

23  36 


15  45 
19  29 
22  26 
21  46 
21  44 

16  40 

19  20 
IT  13 

20  34 

21  29 


OBSERVATION 
TIME  AND  I 
TABLES 


17  01 
19  54 
la  52 


18  11 
18  30 
18  35 
18  34  1 
18  22 
18  43 
22  10 
21  12 
21  13 


20  04 
22  09 

21  20 


21  05 

21  51 

21  20 

21  12 


21  40 
23  2B 

22  05 
19  28 


15  28 

18  41 

22  35 

22  48 


18  40 
21  03 
20  52 
18  34 


CLARENCE  O  REED 
J  C  FASSOLD 
FRANK  EBERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
GIOVANNI   6  MUZZ  INI 
MRS  CORA  C  OLSEN 
T   J  WALL 

ALPINE  FIRE  DEPT 
RUBIO  CANON  L+w  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 

STATE    DIV  OF  HWTS 
ANGIOLA  ELEV  ♦  WHSE 
PACIFIC  UNION  COL 
FIBRE60  PRODUCTS  CORP 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO   ROAD  CAMP 
APPLE    VALLEY  RANChOS 
COUNTY  ROAD  DEPT 
MRS   IRMA  V  GOULD 

U  S  FOREST  SERVICE 
US  NAT  PARK  SERVICE 
HERSCHEL  P  CLAUSEN 
GLADYS  A  OUIRA 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PETE  E  DUBOSE 
DAN  BARBER 
HARBOR  MASTER 
TIDEWATER  OIL  CO 
CORNELIUS  SMITH 

GEORGE  L  TURCOTT 
MRS  LUCILLE  E  WEODlE 
US  NAT  PARK  SERVICE 
L   E  METHENY 
L   A  WTR    *   PWR  DEPT 

u  s  WEATHER  Bureau 

P   C    ♦    E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BOY   SCOUTS  OP  AMERICA 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

SO  CALIF  WATER  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT    IRRIG  OlST 
BEAUMONT    IRRIG  D 1  ST 
U  S  WB  OBSERVER 
METCH  HETCHY  WTR  SUP 
T   J  LE  BLANC 
MRS  NELSON  T  SHAW 
UNIVERSITY  OF  CALIF 

HARvEy  0  FRyER 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MARK    P  HICKS 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 

KENNETH  V  SIMPSON 

SO  CALIF  EOISON  CO 

D  E  WILSON 

DEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  PARK  SERVICE 
WILLIAM  L  CROKE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNION  CARBIDE  CO 


U  S  WEATHER  BUREAU 
W  FRANK  SwOPE 
STATE    DIV  OF  FSTRY 
STATE  DlV  OF  FSTRY 
FED  AVIATION  AGENCY 
HAROLD  M  PABST 
»   H  ALLEN 
STATE  DIV  OF  HWYS 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 

DI   GIORGIO  FRUIT 


L  A  WTR  +  PwR  DEPT 
NEVADA  IRRIG  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MARVIN  0  SIMS 
WILLIAM  C  JOHNSTON 
AGS  RESEARCH  SERVICE 

U  S  WEATHER  BUREAU 
BREA  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKEBREAD 
BRUCE  L  BOELK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT   R  HUNT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS   JOYCE    A  FARNHAM 
U  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ERNEST  A  WEFERLING 
MRS  ANNA  M  DAVIDSON 
P  G  ♦  E  COMPANY 
MRS  FAYE  D  MC  HUGH 
MRS    LOLA    F  GALLl 
P  G   •   E  COMPANY 
CHIEF  w  J  TAYLOR 
u  s  WEATHER  Bureau 
CITY  OF  BURL INGAME 

MRS  RUTH  C  ESTES 

MRS  MAR  STIRTON 
BUENA  VISTA  w  S  DIST 
JAMES   A  WAKELAND 
US  NAT   PARK  SERVICE 
U   S   Bur  RECLAMATION 
SAN  BERDINO  CO  FCD 
CAL  DIV  BEACH  +  PKS 
U  S  FOREST  SERVICE 

S  F  WATER  DEPT 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  J  SChOLL  JR 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
ARCHIE  C  LEACH 
E  BAY  MUN  UTl  OlST 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
LEO  KERR 

MRS  VIRGINIA  L  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
PIERCE  JR  COLLEGE 
POSTMASTER 
P  G  *  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P   G   •   E  COMPANY 


STATION 

d 
z 

U 

s 

U 

<: 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1 

□ 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

1  DRAIN, 

TEMP. 

PRECIP. 

< 

SPECIAL 

CARMEL  VALLEY 

1534 

MONTEREY 

425 

A  A  COLL  INS  JR 

CATHAY  BULL  RUN  RANCH 

1588 

MARIPOSA 

27 

37  24 

120  03 

Ia 

WM  H  ALISON 

CAZAOERO 

1602 

SONOMA 

38  32 

123  08 

1040 

5P 

MISS  HAZEL  L  BOROTRA 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 

SISKIYOU 

12 

41  06 

123  03 

3000 

6P 

6P 

MOUNTAIN  VIEW  RANCH 

CEDAR  GROVE 

1609 

11 

36  47 

118  40 

4650 

eA 

8A 

US  NAT  PARK  SERVICE 

CEDAR  POINT  RANCH 

1611 

MARIPOSA 

27 

37  28 

119  44 

3230 

5P 

CEDAR  POINT  RANCH 

CEDARVILLE 

1614 

MODOC 

18 

41  32 

120  10 

4670 

8A 

8A 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE 

1624 

BUTTE 

23 

39  47 

121  40 

522 

8A 

8A 

P  G  ♦  E  COMPANY 

1653 

YUBA 

8 

39  29 

121  14 

2575 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHATSWORTH  FC  24  0 

LOS  ANGELES 

13 

34  15 

118  36 

957 

VAR 

LONNIE  8ATWAY 

chatsworth  reservoir 

1682 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

118  37 

912 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY   VALLEY  OAM 

1697 

TUOLUMNE 

37 

37  68 

119  55 

4765 

Ba 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

CHESTER 

1700 

PLUMAS 

8 

40  18 

121  13 

4530 

MRS  C  B  KROEKER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

1715 

BUTTE 

23 

39  42 

121  47 

205 

4P 

4P 

US  PLANT    INTRO  GRDN 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

SAN  BENITO 

36  54 

121  36 

125 

eA 

VICTOR  L  HASKIN 

CHOLAME    HATCH  RANCH 

1743 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  41 

120  12 

EVERETT  C  MATCH 

CHUCHUPATE  RANGER  STA 

1754 

VENTURA 

10 

34  4B 

119  01 

5260 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULA  VISTA 

1758 

SAN  DIEGO 

33 

32  36 

117  06 

6A 

6A 

eA 

WESTERN    SALT  COMPANY 

8 

39  18 

120  31 

5739 

6A 

U  5  FOREST  SERVICE 

CITRUS  HEIGHTS 

1773 

SACRAMENTO 

23 

36  42 

121  18 

138 

9P 

JAMES  0  GOODRIDGE 

CLAREMONT  POMONA  COL 

1779 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

117  43 

1201 

6P 

F  P  BRACKETT  OBSY 

CLARKSBURG 

1784 

YOLO 

23 

38  25 

121  32 

14 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

CLEAR  CREEK 

17  99 

SISK 1  YOU 

12 

41  43 

123  27 

975 

JOHN  fl  JARDINE 

ClEARLAKE  HIGHLANDS 

1606 

LAKE 

38  58 

122  39 

1320 

SA 

eA 

C    IVAN  GlENDINNING 

CLOVERDALE   3  SSE 

1B3B 

22 

122  59 

320 

8A 

JOHN  P  BYRO 

CLOVERDALE   11  W 

1840 

SONOMA 

22 

38  46 

123  13 

1620 

FRANK  S  ORNBAUN 

Clover  meadows  gs 

1844 

27 

37  32 

119  17 

7002 

VAR 

S 

U  S  FOREST  SERVICE 

COALINGA 

1864 

FRESNO 

27 

36  09 

120  21 

671 

6P 

6P 

COALINGA  FIRE  DEPT 

27 

36  08 

120  20 

UNION  OIL  COMPANY 

COALINGA  14  NW 

1869 

FRESNO 

27 

36  14 

120  34 

1640 

5P 

MRS  CHARLES  HOWELL 

C0L8YS  FC  S3  D 

1896 

LOS  ANGELES 

13 

34  18 

118  07 

3675 

ROBERT  L  Chandler 

COLD  SPRINGS  CAMP 

1905 

MONTEREY 

36  13 

121  41 

3280 

VAR 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

1907 

23 

40  24 

122  09 

420 

7A 

U  S  F  ♦  w  L  SERVICE 

COLFAX 

1912 

PLACER 

8 

39  06 

120  56 

2418 

SOUTHERN  PAC  If IC  CO 

COLGATE   POWER  HOUSE 

1916 

39  20 

121  11 

585 

P  G  +  E  COMPANY 

COLUSA  1  SSW 

1948 

COLUSA 

23 

39  12 

122  01 

60 

6P 

IVAN  J  STEPHENS 

COLYEAR  SPRINGS 

1953 

TEHAMA 

23 

40  03 

122  41 

3295 

eA 

FRANK  WATSON 

CONCORD  3  E 

I96i 

CONTRA  COSTA 

37  SB 

121  59 

195 

SA 

HOWARD  R  LEE 

SI SK I tOU 

12 

41  59 

122  20 

4P 

CORCORAN    IRRIG  DISTRICT 

2012 

KINGS 

9 

36  06 

119  34 

200 

8A 

SA 

S  S  WHITEHEAD 

CORDES 

2015 

LAKE 

23 

38  51 

122  47 

2610 

9A 

EDWARD  J  CORDES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

23 

39  54 

122  22 

467 

8A 

FRANKLIN  K  REED 

CORONA 

2031 

RIVERSIDE 

28 

33  52 

117  34 

710 

CORONA  FIRE  DEPT 

CORRAL  I TOS 

2048 

SANTA  CRUZ 

20 

36  59 

264 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

INYO 

19 

36  29 

118  11 

10600 

VAR 

5 

DEPT  WATER  RESOURCES 

COVELO 

MENDOCINO 

39  47 

123  15 

1385 

SA 

GRANT   w  HANCOCK 

COVELO  eel  RIVER  RS 

2084 

MENDOCINO 

7 

39  50 

123  05 

1514 

U  S  FOREST  SERVICE 

COVlNA  TEMPLE  FC  193 

209C 

LOS  ANGELES 

26 

34  05 

117  52 

575 

5P 

WILLIAM  B  TEMPLE 

COW  CREEK 

36  30 

116  52 

4P 

4P 

COYOTE  CANYON 

2103 

RIVERSIDE 

33  26 

116  30 

2300 

3P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COYOTE  WELLS 

2111 

IMPERIAL 

6 

32  44 

115  se 

250 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRABTHEE  MEADOW 

2114 

TULARE 

10 

36  34 

U8  20 

10720 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRAWFORD  RANCH 

2139 

SAN  DIEGO 

32  53 

116  17 

1500 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT   CITY    1  N 

2147 

DEL  NORTE 

124  12 

40 

THE  CAL -ORE   PwR  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2148 

DEL  NORTE 

n 

41  48 

124  05 

120 

CAL  DlV  BEACH  .  PKS 

CRESCENT  CITY  MNTNC  STA 

2150 

DEL  NORTE 

50 

STATE  OIV  OF  HWYS 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

2163 

SAN  BERDINO 

15 

34  14 

117  16 

4525 

CLUB  SAN  MORITZ 

CROCKETT 

217-; 

CONTRA  COSTA 

38  02 

122  13 

9 

8A 

C+H  SUGAR  REFINING  CO 

26 

34  19 

117  51 

5370 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

•CULVER  CITY 

2214 

LOS  ANGELES 

33 

34  01 

118  23 

75 

4P 

4P 

CULVER  C 1 TY  Bus  L INE 

CUMMINGS 

2218 

MENDOCINO 

39  50 

123  38 

1265 

5P 

DONALD  E  INGRAM 

CUNNINGHAM 

2224 

LAKE 

38  57 

122  52 

1421 

SA 

MRS  M  V  Cunningham 

2236 

SNTA  BARBARA 

30 

34  56 

119  37 

2240 

8A 

8A 

JOHN    S  POWELL 

CUYAMACA 

2239 

SAN  DIEGO 

25 

32  59 

116  35 

4650 

8A 

8A 

A   M  LEWIS 

CUYAMA  RANCH 

2248 

SN  LUIS  OBPO 

30 

34  59 

119  40 

2170 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CUYAMA  RANGER  STATION 

2249 

SNTA  BARBARA 

30 

34  51 

119  29 

2749 

U  S  FOREST  SERVICE 

DAGGETT    1  ENE 

22  55 

SAN  BERDINO 

34  52 

116  52 

1975 

COOL   HATER  RANCH 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

225" 

SAN  BERDINO 

34  52 

116  47 

1922 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

21 

41  06 

121  31 

8a 

DAVENPORT 

2290 

SANTA  CRUZ 

37  01 

122  12 

273 

9A 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 

DAVIS  1  WSW 

2294 

YOLO 

38  32 

121  45 

51 

SA 

BA 

:g 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

DAVIS  CREEK 

2296 

MODOC 

41  44 

120  22 

4750 

6A 

RICHARD  F  HUGHES 

DAY 

2306 

MOOOC 

21 

41  13 

121  23 

3650 

HERMAN  L  LORENZEN 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

2331 

INYO 

37  22 

117  59 

5225 

5P 

5P 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

2334 

NEVADA 

39  18 

120  51 

3700 

5P 

5P 

P  G  •  E  COMPANY 

DELANO 

2346 

KERN 

35  47 

119  15 

323 

SA 

DELANO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

2362 

MONTEREY 

36  36 

121  52 

46 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

236^ 

STANISLAUS 

27 

37  25 

121  23 

1125 

STANISLAUS  COUNTY 

37 

37  32 

120  48 

5P 

5P 

D£  SA6LA 

BUTTE 

23 

39  52 

121  37 

2713 

4P 

4P 

H 

P  G  +  E  COMPANY 

OESCANSO  RANGER  STATION 

SAN  DIEGO 

33 

32  51 

116  37 

3500 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR   HORSE  CAMP 

LOS  ANGELES 

26 

33  59 

117  50 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAT 

2458 

ruBA 

8 

39  21 

121  12 

1550 

P  G  *  E  COMPANY 

OONNER   MEMORIAL    ST  PK 

2467 

NEVADA 

36 

39  19 

120  14 

5937 

8A 

8A 

CALIF  DIV  BEACH  ♦  PKS 

DOS  RIOS 

2490 

MENDOC I  NO 

39  43 

123  21 

927 

STUART  T  PRICHETT 

douBlebunk  meadow 

2492 

TULARE 

10 

35  57 

118  36 

6200 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

2494 

LOS  ANGELES 

33 

33  56 

118  06 

116 

5P 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

Z50( 

SIERRA 

39  34 

2895 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

18 

40  02 

120  06 

lOP 

DOYLE  5  SSE 

2506 

LASSEN 

18 

39  57 

120  05 

4385 

7A 

7A 

FRANK  M  ROWLAND 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

LOS  ANGELES 

29 

34  29 

118  32 

1515 

TA 

JAMES  B  RAT 

DUDLEYS 

MARIPOSA 

37  45 

120  06 

3000 

6P 

W  D  MC  LEAN 

2568 

YOLO 

23 

38  53 

121  58 

63 

9A 

MRS  ALETHA  G  HUNT 

DUNN  SIDING 

2570 

SAN  BERDINO 

IS 

35  03 

U6  26 

1610 

EARL  K  WOBSER 

DUNSMUIR  RANGER  STATION 

2572 

SISKIYOU 

23 

41  13 

122  16 

2420 

U  S  FOREST  SERVICE 

DUTTONS  LANDING 

2580 

17 

38  12 

122  18 

20 

8A 

8A 

SA 

DAN  STEELE 

EAGLE  LAKE   STONE  RANCH 

2595 

LASSEN 

18 

40  39 

1^  39 

5130 

ALBERT  STONE 

EAGLE  MOUNTAIN 

259( 

RIVERSIDE 

33  48 

115  27 

973 

7A 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

23 

39  22 

122  31 

8A 

SA 

EAST  VIOETTE  MEADOW 

2653 

TULARE 

11 

36  44 

118  23 

10400 

VAR 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

El   cap  I  IAN  OAM 

2709 

SAN  DIEGO 

25 

32  53 

116  49 

6  00 

8A 

8A 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

El  centro  2  SSW 

2713 

IMPERIAL 

32  46 

115  34 

5P 

5P 

EL  CENTRO  WATER  DEPT 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

2728 

16 

38  20 

120  40 

715 

5P 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

ELIZABETH  LAKE  CANTON 

FC   128  S 

2735 

LOS  ANGELES 

29 

34  36 

lis  34 

2075 

5P 

E  E  STUOLEy 

Elk  VALLEY 

27  49 

DEL  NORTE 

17 

42  00 

123  43 

1711 

5P 

5P 

ROBERT  E  60TTEL 

ellery  lake 

2756 

MONO 

38 

37  56 

119  14 

9600 

MID 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

ELLIOTT 

2T6C 

SAN  JOaOUIN 

38  14 

121  11 

90 

7A 

C  NORMAN  ADAMS 

EL  MODENA 

2775 

ORANGE 

28 

33  48 

117  47 

464 

HOMER   F  WANNAMAKER 

ELSINORE 

2805 

RIVERSIDE 

28 

33  40 

117  21 

1300 

6P 

6P 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

ELSINORE  4  SSE 

2812 

21 

33  37 

117  19 

1305 

JOHN  L  EWING 

ESCONDIDO 

2862 

SAN  DIEGO 

33 

33  07 

117  05 

660 

6P 

DARWIN  M  T ING 

ESCONOIDO  PARK  HRL 

SAN  DIEGO 

33 

33  07 

117  04 

850 

CITY  OF  ESCONDIDO 

ET  IWANDA 

2695 

SAN  BERDINO 

28 

34  08 

117  31 

1390 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA 

2699 

SI SK 1  YOU 

41  28 

122  54 

LAWRENCE  E  BuCKNER 

■EUREKA  WB  CITY 

2910 

HUMBOLDT 

17 

40  48 

124  10 

HID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ekcheouer  reservoir 

2920 

MARIPOSA 

14 

37  35 

120  16 

484 

5P 

MERCED  IRRIG  OlSI 

Exeter  fauver  ranch 

2922 

TULARE 

9 

36  21 

119  04 

439 

CHARLES  0  COULTER 

2933 

SOLANO 

23 

38  15 

122  03 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

SOLANO 

23 

38  15 

122  03 

POLICE  DEPARTMENT 

FAIRMONT 

2941 

LOS  ANGELES 

15 

34  42 

118  26 

6J 

L  A  WTR  ♦  PwR  OEPT 

FALLBROOK 

2958 

SAN  DIEGO 

33 

33  21 

117  15 

542 

US  SOIL  CON  SERVICE 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

2964 

3340 

8A 

PUB  DISCONT INUED 

FEATHER  FALLS 

2994 

BUTTE 

8 

121  15 

2965 

JOE  WHEELER  JR 

FERGUSON  RANCH 

3020 

TEHAMA 

23 

40  21 

122  27 

800 

7A 

MRS  LISA  FERGUSON 

FERNDALE  a  SSW 

3025 

IT 

40  30 

124  20 

1445 

SA 

MRS  H   S  HIERONYMUS 

FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

AMADOR 

16 

38  31 

120  42 

2100 

WENTWORTH  LYNCH 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

3048 

SNTA  BARBARA 

32 

34  44 

120  00 

3150 

U  S  FOREST  SERVICE 

FILLMORE  1  WNW 

3050 

VENTURA 

29 

34  24 

116  56 

435 

BA 

1  VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

FINLEY   1  NNE 

3055 

LAKE 

23 

39  01 

122  52 

1340 

JAMES  T  MELVIN 

FINLEY    I  W 

3056 

LAKE 

23 

39  00 

122  55 

1350 

LESTER  W  BOAROMAN 

23 

38  58 

122  57 

6P 

MRS   HILDA  K  GRAHAM 

FIVE  POINTS  5  SSW 

308: 

FRESNO 

11 

36  21 

120  09 

285 

6P 

6P 

RAYMOND   THOMAS  RANCH 

FLEMING  F ISH  +  GAME 

3087 

LASSEN 

18 

40  22 

120  19 

4000 

5P 

5P 

5P 

CAL  DEPT  FISH  ♦  GAME 

FLORENCE  LAKE 

FRESNO 

27 

37  16 

118  58 

7344 

SO  CALJF  EDISON  CO 

FOLSOM  DAM 

3113 

SACRAMENTO 

38  42 

121  09 

350 

8A 

8« 

6A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FONTANA   5  N 

3118 

SAN  BERDINO 

2( 

34  11 

117  27 

197Z 

ROLAND  W  GETCHELL 

FONTANA  KAISFR 

3120 

SAN  BERDINO 

28 

34  05 

117  30 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3130 

TRINITY 

35 

40  23 

123  20 

2340 

8^ 

BJ 

MRS  6  E  ESLICK 

-  416  - 


STATION  INDEX 


FOBEs'HttL  RANGER  SIA 

FOmS  Of  SALMON 

(^Onr  BIDWELL 

fOHT  eOAGG 

FOOT  eOAGG  AVI*T  ION 

FORT  DICK   1  NNE 

FORT  JONES  6  £ SE 

FORT  JONES  RANGER  STA 

FOOT  BOSS 

FREEDOM   S  NNW 

FRENCH  GUlCM 
FRESNO  w6  AIRPORT 

friant  government  camp 
fullerton  arroues  ranch 
fuli.ert0n  0a^' 
fulcerion  hillchest  res 
garberwille 
gahdek  valley  2  s 

jASOUET  nANGER  STATION 
GEM  LAKE 

CEOBGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  SIA 
GERBER  RANCH 
GE9LE  CREEK  CAMP 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  0AM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
ilLROr 
OfLRO'  8  NE 
GILROv   L4  ENE 

GlENOAlE  STAPEN  FC  295G 
GLENDORA  west  FC  IBS 
GlENNVlLLE 

OlENNVILLE  FULTON  RS 
. SOLO  RUN 

GONIALES  4  ENE 

GOOSE  LAKE  MEST 

GBACE  MEADOW 
I  GRANITE  BASIN 
' GRANT  GROVE 


313*  PLACER 
3151  SISKIVOU 
3157  I 
3161  MENDOCINO 
316*  MENDOCINO 
31731  OEL  NORTE 
SlTfti  SISK lYOU 
JlBZ  SISKIYOU 
3191  SONOMA 
3Z32;  SANTA  CRUZ 

3242'  SHASTA 
3257  FRESNO 
3261  FRESNO 
3279,  ORANGE 
3285  ORANGE 
32BS  ORANGE 
3320  HUMBOLDT 
3336'  EL  DORADO 
3357  DEL  NORTE 
3369j  MONO 

339ll  EL  DORADO 

33e<.'  El  dorado 

33871  SANTA  CLARA 
338el  EL  OORAOO 
3397;  TULARE 
3*021  SNIA  BARBARA 
3*10!  SAN  DIEGO 
3*17  SANTA  CLARA 
3*19  SANTA  CLARA 
3*22|  SANTA  CLARA 

3*5o!  LOS  ANGELES 
3*52i  LOS  ANGELES 
3*63|  KERN 
3*65! 

3*91'  PLACER 
35021  SAN  8ENIT0 
35ir>[  MODOC 
3529|  TUOLUMNE 
35*aj  FRESNO 
355l!  TULARE 


GRASS  LAKE   HWY  MNTC   STA   3564  SISKIYOU 


GRASS  VALLEY 

GRASS  VALLEY  NID 
IGRATON  1  M 

GREENLAND  RANCH 

6REENV1EM 
! GREENVILLE  RANGER  STA 
,  GRIZZLY  FLATS 

GRIZZLY  PEAK 

GROVE  LA  NO  2 

GROVELAND  RANGER  STA 

GUERNEVILLE 

MAINES  CANYON 

LOWER  FC  36* 
HAINES  CANYON 

UPPER  FC  367 
HAtMEE 

HALF  MOON  SAT  2  NNW 
HAMILTON  BRANCH  Ph 
HAMILTON  AIR  FORCE  8A3 

I  tUNFORD 
lUNSEN  DAM 

H*PPT  CAMP  RANGER  STA 
HARRIS  GAGING  STATION 
HARRISON  GULCH  fiS 
HARRY  L    ENGLESRlfiMT  OAM 
HAI  COEf*  RS 
'  HAI  CPEEt;  Ph  no  1 
HAYFIELO  PUMPING  PLANT 
HAYFORK  RANGER  STATION 

HAYBARD  6  ESE 
HEALDSBU'G 
NEALDS8URG  2  E 
HEHET 

HEMEI  RESERVOIR 
HENSHAH  OAM 
HERNANDEZ  2  NW 
HERNANDEZ  7  SE 
HESPERIA 
HETCM  HEICHY 

HICHIAND  SPRINGS  RANCH 

HILTS 

HOBERGS 

HbCKETT  MEADOWS 
HDOGES  DAM 
NOEGEES  FC  60  A 
HOLLISTER 
HOiLISTER  2 
HONEY DEm  2  WSW 


HOOPA  2  SE 

KWLANO  e  NE 

MOPLAND  LARGO  STATION 

HQS SACK 

MUASKA 

HUCKLEBERRY  LAKE 
HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
MUNTERS  OAM 
HUNTINGTON  LAKE 


3571  NEVADA 
357*1  NEVADA 
3578  SONOMA 
3603!  INYO 
361*;  SI5K  [YOU 
36211  PLUMAS 
36*9!  EL  DORADO 
36521  CONTRA  COSTA 
3669;  TUOLUMNE 


3703|  LOS  ANGELES 

370*  LOS  ANGELES 
!  37  to!  INYO 
371*;  SAN  MATEO 
3725!  PLUMAS 
■  373*!  MARIN 


'  MNTNC  ; 


lOLEwiLD  I 
lORIA 

idyllkild  ranger  sta 
imperial 
inoepenoence 
ihdepenoence  onion  vly 
ihdio  u  s  date  garden 
invokern 

invokern  armitage 

lONE 

lOMA  HILL 

IflON  MOUNTAIN 

IRON  MOUNTAIN  LOOKOUT 

JESS  VALLEY 

MNSONOALE 

JOSHUA  TREE 

JULIAN 

JULIAN  HYNOLA 

JUKAl  dam 
«1ser  meadows 

UE  RANCH 
ttlLOGG 
WLSEYVlLLE 
ttLSEYVILLE  *  Sw 
ttHFFIELD 
lERLlNGER 
JtEHH  RIVER  INTAKE  NO  3 
IKERH  RIVER  Ph  NO  1 
KERN  RIVER  ph  no  3 
RETTLEMAN  CITY  1  SSW 

KTTLEMAN  STATION 
RliARC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 
KUMATH 

KNEELAND  10  SSE 
UIIGHTS  FEHRT  2  SE 
UMBEL 

KVBURZ  STRAWBERRY 
LA  MESCENTA  FC  251 


KINGS 

LOS  ANGELES 

SISKIYOU 

SNTA  BARBARA 

SHASTA 

NEVADA 

SHASTA 

SHASTA 

RIVERSIDE 
TRINITY 

ALAMEOA 
SONOMA 
SONOMA 

RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SAN  BENITO 
SAN  BENITO 
SAN  BERDINO 
TUOLUMNE 

LAKE 

SISKIYOU 
LAKE 
TULARE 
SAN  01  EGO 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
SAN  BENITO 
HUMBOLDT 
HUMBOLDT 


SN  I 


TUOLUMNE 
TEHAMA 
CALAVERAS 
*176>  FRESNO 
*19l'  TRINITY 

*202  OEL  NORTE 
*20*|  SAN  BENITO 
*2ir  RIVERSIDE 
*223;  IMPERIAL 
*232|  INYO 
*235  INYO 
*259!  RIVERSIDE 
*2'8  KERN 
*2BQ  KERN 
*2  83  AMADOR 


LAFAYETTE  2  i 


PLACER 
SAN  BERDINO 
EL  DORADO 
MODOC 
TULARE 
SAN  BERDINO 
San  OIEGO 
SAN  DIEGO 
**22i  SNTA  BARBARA 
***2!  FRESNO 

**67  SAN  BERDINO 
**B0;  SONOMA 
**9e!  LAKE 
**93  LAKE 

*50b|  SAN  JOAQUIN 
*518j  TULARE 
*520|  KERN 
*523|  KERN 
*5  3'.;  KINGS 

*5  36  KINGS 
*5**j  SHASTA 
*555i  MONTEREY 
*577:  DEL  NORTE 
*5B7  HUMBOLOT 
*590|  STANISLAUS 
*602  HUMBOLDT 
*616  EL  DORADO 
*62S  LOS  ANGELES 
4633  CONTRA  COSTA 


*1  35 
*1  36 
3B  31 

37  03 

*0  *2 
36  *6 

36  59 
33  5* 
33  5* 
33  53 
*0  06 

38  50 
41  52 

37  45 

38  5* 
38  55 

37  22 

38  59 

36  34 
3*  31 
32  49 

37  00 
37  02 
37  06 


41  38 
39  12 

39  13 

35  26 

36  27 
41  33 

40  08 


3*  16 

36  08 

37  29 
40  16 


40  48 

*0  56 

33  42 

35!  '•0  33 


33  *0 

33  1* 
36  25 

36  18 

34  25 

37  57 


34  13 
36  51 
36  51 


41  02 
39  01 

39  01 

36  11 
35  05 
38  06 

40  11 
38  12 

37  14 
40  37 


33  45 
32  51 
36  48 


35  39 
35  41 

38  20 

39  05 
3*  08 
38  42 
*1  16 
35  56 
3*  06 
33  05 


36  0* 
40  *1 
36  12 


20  50 
23  19 

20  08 
23  48 

23  49 

24  09 
22  43 

22  51 

23  15 

21  49 

22  38 
19  42 

19  »3 
17  55 
17  53 
17  55 

23  *S 

20  51 


20  51 

20  *8 

21  29 
20  23 


21  3* 
21  26 
21  20 


la  *2 

18  *0 

20  52 

21  16 
20  30 

19  36 
16  36 
IB  56 


21  0* 

22  53 
16  52 
22  5* 
20  56 
20  32 
22  13 
20  14 


21  30 
21  33 
15  38 
23  10 


20  55 
0  42 
7  18 


8  39 
7  08 
6  02 
1  24 

21  24 
2*  09 
23  *0 

23  39 
23  00 
23  07 

20  22 

19  45 

22  33 

20  22 
19  13 

23  27 


16  43 

15  34 

18  12 

18  20 


20  51 
15  08 
20  21 


16  32 

22  40 

22  50 

22  53 

22  33 
21  26 
IB  29 
IB  47 
IB  26 

19  58 

20  OS 

21  52 

21  OB 
24  02 

23  5* 
20  39 
23  57 
20  09 
16  15 

22  06 


530 
B22 
31*0 
3500 
32*0 
2350 
*886 
B900 
10000 
6580 

5075 
2693 
2422 


STATION 


CALIF  *  WESTERN  R  R 
U  S  wa  OBSERVER 
WILLIAM  R  PATON 
CARL  C  CRAMFR 
U  S  FOREST  SERVICE 
C  A  CALL 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

MRS  CLARA  JONES 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLERTON  MUN  W  DEPT 
MRS  N  E  PANCOAST 
»  C  KYLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 


MRS  HILDA  DRAGHl 
U  S  WEATHER  BUREAU 
US   NAT    PARK  SERVICE 
SANTA  BARBARA  WTR  OEP 
SAN  OIEGO  COUNTY 
GILROY  FIRE  DISTRICT 
WILLIAM  J  KICKHAM 
SETH  E  AUSER 


RALPH  STAPEnhOHST 
MRS  L  M  WEST 
KERN  CO  FSTRV  ♦  F 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN   F  WALL 
MRS  ALTA  M  BOGUE 
I   C  EVEHLY 
HETCH  hETChY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
US  NAT  PARK  SERVICE 


SUP 


MRS  ALBERTA  GOOOE 
CARL  E  BEYER 
NEVADA  IRRIG  DIST 
HOMER  L  PARNELL 
US  NAT  PARK  SERVICE 
MRS  EMMA  R  PEREIRA 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  LAURA  a  CEDERLOF 

CLOSED  6/1/60 
DUANE  J  COX 


JAMES  I 

JAMES  P  KINDRED 
L  A  WTR  *  PWR  DEPT 
SAN  MAIEO  DEPT  AGR 
ALBION  A  SARGENT 
U  S  AIR  FORCE 

STATE  DIV  OF  FSTRy 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
OLIN  LEWIS 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  ♦   E  COMPANY 
METRO  WAIER  DISTRICT 
U  5  FOREST  SERVICE 

MRS  ABBIE   S  ORENNAN 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

W  F  IVERSEN 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

LAKE  HEMET  HUN  WATER 

VISTA   IHRIG  DIST 

MAX  D  LET 

MRS  CLORENE  AKERS 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

DANNY  BLACKBURN 
FRUIT  GROWERS  SUP  CO 
GEORGE  G  H08ERG 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
LOUIS  LUEBkERT 
CITY  OF  HOLLISTER 
CITY  OF  HOLLISTER 
MRS  ANNE   M  ADAMS 
BUR    INDIAN  AFFAIRS 

MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 
MRS  CHRISTINE  M  HUFF 
CLIFFORD  W  CRAWFORD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  ANN  ROTTA 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
MRS    IRENE  GRAVES 
P  G  ♦    E  COMPANY 
SO  CALIF  EDISON  CO 
MRS  FRANCES  V  MOSS 

STATE  01 V  OF  HWYS 
NEW  lORIA  0-S  MIN  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
L  A  WIR  •  PwR  DEPT 
L  A  WTR  *  PwR  DEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
U  S  N  0  T  S 
STATE  DIV  OF  HWYS 

I  E  ROSE 

METRO  WATER  DEPT 

U  5  WEATHER  BUREAU 

WALTER  CANTRALL 

U  S  FOREST  SERVICE 

DESERT  JOURNAL  PUB  CO 

ZENOS  Y  COLEMAN 

CHARLES  VILINEK 

JOHN  K  CHASE 

SO  CALIF  EDISON  CO 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  RUIM  F  RuBINOW 
JOSEPH  J  GLEBE 
MRS  KAREN  V  BACC I 
MISS   BETSY   A  KLEIN 
PAC  COAST  AGGREGATES 
ALOOT  T  LOF6ER0 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
STANDARD  OIL  CO  CAL 

P  G       E  COMPANY 
P  G  ♦  E  COMPANY 
STATE   DIV  OF  FSTRY 
HAROLD  DEL  PONTE 
D  LEE  EMERSON 


DENNIS  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VLY  CO 
ROSS  R  SANBORN 


•LAGUNA  BEACH 
LAGUNA  BEACH  ? 
LA  HONOA 
LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  CITY 
LAKE  ELEANOR 
LAKE  MOUNTAIN 
LAKEPORT 
LAKEPOPT  SCS 

LAKE  SABRINA 

LAKESHORE 

LAKESIDE   2  ENE 

LAKE  SPAULDING 

LAKE  SPAULDING  DAM 

LAKE  WOMLFORD 

LA  MESA 

LANCASTER 

LA    PANZA  RANCH 

LA  PORTE 

LAS  PLUMAS 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

LAYTONVILLE 

LEBEC 

lechuza  patrol 
stat  ion  fc  352  6 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 

LEWIS  CR  KINGS  CANYON 


NDSAY 

ttle  tujunga  gold  CR 

TTLE  VALLEY 

VE  OAK  CANYON  FC  230C 

VERMORE  2  SSW 
LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 
LOCKWOOD  2  N 
LOCKWOOD  MESA 
LODI 

LOGAN  MEADOW 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

LONE  PINE  COTTONWOOD  Pi 

LONE  TREE  CANYON 

LONG   BARN  EKP  STATION 

'LONG  BEACH 

LONG  BEACH  W8  AP 

LONG  VALLEY   INSP  STA 

LORAINE 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

LOS  ANGELES  WB  CITY 
LOS  BANDS 

LOS  BANDS  ARBURUA  RANCH 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  *  SW 

LOS  PBIETOS  RANGER  STA 

LOST  HILLS 

LOWER  K  IBBEy  ridge 

LOWER  OIAY  RESERVOIR 

LOYAL  TON 

LUCERNE   VALLEY   1  WSW 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS 
LYTLE    CR   FOOTHILL  BLVD 
LYTlE  creek  POWER  HOUSE 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 
MAOEL  INE  MNTNC  STA 

MAD  RIVER  RANGER  STA 
MAGIC  MOUNTAIN 
MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 
MANOEVILLE  ISLAND 
MANZAN I lA  LAKE 

MARICOPA 

MARKLEEVILLE 
MARTINEZ    3  S 
MART  INEZ    3  SSE 
MARTINEZ  FIRE  STATION 

MARYSVlLlE 
MATHER 

MC   CAHIHY   POINT  RS 
MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA  3  SE 
MEDICINE  LAKE 
MENDOTA  DAM 
MERCED  F IRE  STAT  ION  2 
RCEO  2 

rcey  hot  springs 
meyers  inspection  sta 
chigan  bluff 

DDlETOWN 

ddlewater 

lforo  laufman  ps 

ll  creek  no  2 

INTAKE 


NE 


LO 
NEPAL 

NERAL  KING 

RANDA  SPENGLER  RANCH 

ichell  caverns 
tchell  meadow 

MODESTO 
MODESTO  2 
MOJAVE 

MONACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 
MONTAGUE   3  NE 


DAM 

MOORPARK  1  SSE 
MORENA  OAM 
MORGAN  MILL  2  E 
MORGAN  HILL  6  WNW 
MORGAN  MILL  SCS 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

]  MORRO  BAY  3  N 
AIN  PASS 
BALDY  FC  B5G 
OANAHER 

DIABLO  NORTH  GATE 
HAMILTON 
HEBRON  11  ESE 
HEBRON  RANGER  ST 
MADONNA 

SHASTA    SKI  BOWL 

SHASTA  SLOPE 
SHASTA  WB  CITY 
TAMALPAIS  2  SW 
WILSON  FC  338  8 
MUIR  WOODS 
MUMBO  BASIN 
NACIMIENTO  DAM 


ORANGE 

SAN  MATEO 

ALPINE 

SAN  BERDINO 

MODOC 

TUOLUMNE 

TRINITY 

LAKE 

LAKE 

INTO 

SHASTA 

SAN  DIEGO 

NEVADA 

NEVADA 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 

SN  LUIS  OBPO 

PLUMAS 

BUTTE 
SISKIYOU 
MENOOC INO 
KERN 

LOS  ANGELES 

COLUSA 

MERCED 

TULARE 

FRESNO 

TULARE 

LOS  ANGELES 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

ALAMEDA 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

SAN  DIEGO 

SAN  JOAOUIN 

MADERA 

SNTA  BARBARA 
INYO 

SAN  JOAOUIN 
TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SIERRA 
KERN 

SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 


LOS 
MERCED 
MERCED 
SANTA  CLARA 
SANTA  CURA 
SNTA  BARBARA 

TUOLUMNE 
SAN  DIEGO 
SIERRA 

SAN  BERDINO 
MONTEREY 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
LASSEN 
MADERA 
TRINITY 
LOS  ANGELES 
LAKE 

MONO 

SAN  JOAOUIN 
SHASTA 
RIVERSIDE 
KERN 

MARIPOSA 
ALPINE 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 

YUBA 

TUOLUMNE 

TEHAMA 

S I SK I  YOU 

FRESNO 

RIVERSIDE 


LAKE 

LASSEN 

56291  san  berdino 
56321  san  berdino 
5569;  Tulare 

5679;  TEHAMA 


TULARE 

HUMBOLDT 

SAN  BERDINO 

FRESNO 

STANISLAUS 

STANISLAUS 

KERN 

TULARE 

SISKIYOU 

MONTEREY 
SHASTA 
NAPA 
VENTURA 
SAN  DIEGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SAN  BERDINO 
SN  LUIS  OBPO 


5909  EL  DORADO 


59*0 
59*1 
5973!  SANT. 
59B0  S 


SISK 
SISK 
MARIN 


120  01 

117  12 

120  13 

119  53 

123  2* 

122  55 

122  55 


120  38 

117  00 

117  01 

118  09 
120  10 

120  58 

121  29 
121  31 
123  29 


120  29 
lis  03 

121  23 
120  01 
118  12 
118  09 
120  01 
116  26 
120  17 


119  53 
116  56 

120  15 


117  20 

117  27 

117  29 

120  28 

120  0* 

123  32 

lie  17 


121  34 
117  15 
119  23 
119  58 
119  47 

122  OS 
122  06 
122  OB 

121  36 

119  il 

121  41 


120  52 

120  01 

120  4* 

122  37 

119  49 

120  21 

117  02 
116  56 

118  46 

121  36 

118  35 

123  *6 
115  32 
UB  43 
121  00 
121  00 
118  10 


10 


121  5* 

121  56 

122  07 


120  51 

120  51 

115  32 

117  39 

120  40 

121  56 
121  39 
121  40 


;  00 


121 


122  I* 

122  19 
122  36 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L  8  WATER  DISTRICT 
JAMES  C  ALLEN 
S|  DEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD  F  0 
CLOSED  10/13/60 
HETCM  HETCHY  WTR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 
CHARLES  E  HE  IN 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 

CALIF  ELEC  POWER  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
HELIU    IRRIG  DIST 
P  G  *  E  COMPANY 
P  G  ♦  E  COMPANY 
ESCONDIDO  MTL  WiR  CO 
LA  MESA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 
ABE  E  ZIMMERMAN 
MICHAEL   C  LIBBEy 

P  G  ♦  E  COMPANY 
US  NAT  PARK  SERVICE 
EDWARD  E  DOWNING 
KERN  CO  FIRE  DEPT 

L  A  CO  FIRE  DEPT 
MATTHEW  J  KEEGAN 
MERCFD  CO  F IRE  DEPT 

KAWEAH  LEMON  CO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FRANK  OE  CHAINE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  KATHERINE  E  HINDS 
C  F  ELDER 
MRS  H   I  OUABTERMAN 
MRS  E  A  EBERLE 
ARCHIE  M  WEFERLING 
SAN  OIEGO  WATER  CO 
LODI    SEWAGE   TREAT  PL 
SO  CALIF  EDISON  CO 

LOMPOC  SEW  TREAT  PL 

L  A  WTR  ♦  Pwfl  DEPT 

EDWARD  C  GERLACH 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOHN  W  TEED 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CHARLES  H  GRAY 

CHARLES  W  POOLE 

HENRY  R  GEWE 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  WEATHER  BUREAU 
ROGER  C  RICE 
ARBURUA  Ranch 
city  fire  department 
isaoor  miller 
u  s  forest  service 
kern  co  fstry  »  f  d 
heich  hetchy  wir  sup 
san  diego  wir  dept 
hollo  larsen 

roy  a  fletcher 
state  div  of  hwys 
san  bernardino  fcd 
so  calif  edison  co 
u  s  forest  service 

STATE  DIV  OF  FSIRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  M  E  MAHNKE 

S|  DEPT  WATER  RESOURCES 
JESSE  FIERRO 
rs  NAT  PARK  SERVICE 
I  S  AIR  FORCE 
BANKL INE   OIL  COMPANY 
MRS  GABRIELLE  WILSON 
ELOISE  B  FAIRBANKS 
HARGAREf   S  PLUMMER 

RLES  P  WEAVER 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 

MARYSVILLE  FIRE  DEPT 
CITY   SAN  FRANCISCO 
U  S  WEAIKER  BUREAU 

THOMAS  WILLIAMS 
RADIO  STATION  KBFM 
D  8  W  ALEXANDER 
DEPT  WAIER  RESOURCES 
FRANK  f  M01T02A 
CITY  OF  MERCED 
MERGED  IRRIG  DIST 


STATE  DIV  OF  FSTRT 
UNION  OIL  CO  OF  CAL 
U  S  FOREST  SERVICE 
50  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
MRS  ETHEL  WALKER 
US  NAI   PARK  SERVICE 


CORPS  OF  ENGINEERS 
HAROLD  R  CHACE 
CAL  DIV  BEACH 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO  IRRIG  DIST 
CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MONO  INN 
TOM  W  WILLIAMS 


PKS 


ROBERT  W  JOHNSON 

AARON  SMITH 

US  BUR  RECLAMATION 

US  SOIL  CON  SERVICE 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

MRS  ThELMA  F  DOWNER 

MANUEL  V  ROSE 

US  SOIL   CON  SERVICE 

CORPS  Of  ENGINEERS 

MORRO  BAY  F  P  DIST 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 
MOUNTAIN  PASS  SCHOOL 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  FSTRV 
CAL   DIV   BEACH  •  PARK 

U  S  we  OBSERVER 

JOHN  L  PARSONS 

U  S  FOREST  SERVICE 

JACK  I  SCHELL 

MOUNT  SHASTA  SK I  BOWL 


DEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CALIF  DIV  BEACH 
U  S  WB  OBSERVER 
US  NAT  PARK  SERVICE 
OEPI  WATER  RESOURCES 
HONTEREY  CO  FCWCD 
CARL   S  GIPSON 
JOHN  f  ALLEMANT 
HASONITE  CORPORATION 


PKS 


-  419!  - 


STATION  INDEX 


CONTINUED 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  M 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PREcnu 

g 

j  SPECIAI 

NEEDLES 

6115 

SAN  BERDINO 

5 

34  50 

114  36 

460 

CITY  OF  NEEDLES 

NeeOLES  FAA  AIRPORT 

611( 

SAN  BEROINO 

5 

34  46 

114  37 

913 

MID 

MID 

NEENACH 

LOS  ANGELES 

15 

lie  35 

2890 

5P 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

NEVADA  CUT 

a 

39  16 

2600 

8A 

6A 

Cllr  OF  NEVADA  CITY 

NEWARK 

ALAMEDA 

37  31 

122  02 

14 

8A 

LESLIE   SALT  COMPANY 

NEwBUftY  PARK  1.  SW 

VENTURA 

33 

34  09 

lis  58 

760 

5P 

RANCHO  SIERRA  VISTA 

NEWHALL  SOLEDAD  FC  32  C 

6162 

LOS  ANGELES 

34  23 

118  32 

1243 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

NEWHALL  U  S  RANGER  SIA 

LOS  ANGELES 

29 

34  22 

lis  31 

1342 

U  S  FOREST  SERVICE 

NEWMAN  Z  NW 

6166 

STANISLAUS 

27 

37  21 

121  03 

106 

5P 

SP 

RICHARD  A  SMITH 

NEW  fINE  CREEK  2  E 

61T3 

MODOC 

21 

41  59 

120  16 

5290 

aA 

ARTHUR   A  LENKEII 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

6175 

ORANGE 

33 

33  36 

117  53 

8 

5P 

NEWPORT   HARBOR  DEPT 

N  ICOLAUS 

SUITER 

e 

38  54 

121  35 

47 

9A 

RECLAMATION  OlST  1001 

N I  LAND 

6197 

IMPER lAL 

6 

33  17 

115  31 

-55 

6P 

IMPERIAL    IRRIG  DIST 

NIPOMO  2  NW 

6207 

5N  LUIS  OBPO 

30 

120  30 

360 

6A 

ANDREW  MEhLSCHAU 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

6?52 

27 

119  30 

8A 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

(NORTH  HOLLYWOOD 

LOS  ANGELES 

13 

34  10 

118  23 

619 

5P 

5P 

SN  FERNOO  VLY  TIMES 

6290 

17 

38  08 

122  43 

350 

EDWARD  L  THOMPSON 

OAKOALE  WOODWARD  0AM 

6305 

34 

37  52 

120  52 

215 

6A 

S  SN   JOAOUJN   IR  DIST 

OAK  KNOLL  RANGER  STA 

6328 

12 

122  51 

1963 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

OAKLAND  we  AIRPORT 

6335 

ALAMEOA 

37  44 

122  12 

3 

MIO 

MID 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

OAKVILLE   1  WNW 

6351 

17 

38  27 

122  25 

160 

6P 

ALLARD  A  CALKINS  JR 

OAKVILLE  >•  5W 

635t> 

17 

38  23 

122  28 

1465 

RICHARD  PLEINER 

OCCIDENTAL 

637(1 

SONOMA 

17 

38  25 

122  59 

1000 

7A 

ANDREW  J  BLANEY 

fOCEANSIDE  CAMP 

PENDLETON 

6377 

SAN  DIEGO 

33 

33  13 

117  24 

60 

4P 

U  S  MARINE  CORPS 

OCEANSlOe  PUMPING  PLANT 

6379 

SAN  DIEGO 

33 

33  13 

117  21 

30 

OCEANSIDE  WATER  DEPT 

OCOTILLO  WELLS 

6383 

SAN  0IE6O 

33  09 

116  08 

175 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OILFIELDS  JOAOUIN  RIDGE 

6395 

27 

36  18 

120  24 

3620 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

6399 

VENTURA 

33 

750 

5P 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

OUNDA 

6A32 

ORANGE 

26 

33  55 

117  51 

490 

8A 

HEftSCMEL  P  CLAUSEN 

6455 

23 

40  29 

122  37 

980 

7A 

MRS  BEATRICE  RYAN 

OPIDS  CAMP  FC  57  3£ 

LOS  ANGELES 

26 

lia  06 

LONG  BEACH  SCh  DIST 

ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  COVE 

119  IB 

431 

lOA 

ORANGE  COVE   C I T  ASSN 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

61.98 

HUMBOLDT 

17 

4  1  20 

124  02 

'4P 

CAL  Dlv  BEACH  +  PARK 

HUMBOLOT 

12 

41  11 

123  55 

2475 

BA 

AUST I N  E  L  YONS 

6506 

23 

39  45 

122  12 

254 

ORLANO  UNIT  WU  ASSN 

ORLEANS 

6506 

HUM0OLOT 

12 

41  18 

123  32 

5P 

E  J  ANDERSON 

6521 

39  30 

121  33 

171 

1 1  A 

llA 

CITY  OF  OROV ILLE 

OROVILLE   7  S£ 

6523 

BUTTE 

0 

39  26 

121  29 

530 

6P 

MRS  ALBERTA  FOOTE 

OROVILLE  BRIDGE 

6525 

e 

39  31 

121  34 

220 

7A 

ROBERT  E  SKINNER 

8 

39  32 

121  34 

300 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

OSIRANOER  LAKE 

6552 

119  33 

8600 

5 

OEPT  WATER  RESOURCES 

6569 

34  12 

119  11 

6P 

CITY   OF  OXNARO 

VEN  TUR A 

30 

34  42 

119  19 

3705 

5P 

JEFF  BUTLER 

PACHECO  PASS 

27 

37  04 

121  11 

850 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PAC I F 1 C  HOUSE 

6597 

EL  DORADO 

38  45 

120  30 

3440 

SA 

PACOIMA   DAM   FC    33  A-E 

6602 

1  3 

34  20 

118  24 

1500 

5P 

6610 

SAN  BENITO 

20 

36  44 

121  22 

950 

JOHN  P  OHRWALL 

PALMDALE 

662A 

LOS  ANGELES 

6 

34  35 

118  07 

2655 

5P 

PALMDALE    IRRIG  DIST 

PALMDALE  2  NE 

6625 

LOS  ANGELES 

6 

34  36 

118  06 

2563 

PALMDALE    IRRIG  DIST 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

6627 

LOS  ANGELES 

34  36 

118  05 

2517 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

6635 

R 1 VERS  IDE 

6 

33  49 

116  32 

5P 

5P 

PALM  SPGS  F IRE  DEPT 

PALO  ALTO  CITT  HALL 

SANTA  CLARA 

37  27 

122  08 

8A 

SA 

ENGINEERING  OEPT 

MONTEREY 

24 

36  21 

1835 

5P 

JAMES  A  BELL 

PALOMAR  MTN  OBSERVATORY 

6657 

SAN  01 EGO 

33 

33  21 

116  51 

5560 

IP 

PALOMAR  OBSERVATORY 

PALOS  VERDES  EST  FC  'iSO 

66  6  3 

LOS  ANGELES 

7A 

GEORGE  TALLY 

66  75 

SAN  BENITO 

27 

36  36 

120  50 

1265 

SS 

66  78 

27 

36  32 

120  27 

OEPT   WATER  RESOURCES 

PARADISE 

66B5 

BUTTE 

23 

39  46 

121  37 

1750 

dA 

PARADISE  CEM£TERY 

PARaOISE  MEADOW 

6698 

TUOLUMNE 

37 

38  03 

119  40 

7700 

VAR 

S 

HETCH   HETCHY  WTR  SUP 

PARKER  RESERVOIR 

66  99 

SAN  BERDINO 

5 

34  17 

114  10 

738 

METRO  WATER  DISTRICT 

PARKF IELD 

6703 

35  53 

120  26 

1482 

HERBERT   H  DURHAM 

MONTEREY 

24 

36  00 

120  26 

3590 

RAULSTON  P  MORRISON 

6719 

LOS  ANGELES 

34  09 

118  09 

864 

4P 

PASADENA  MATER  OEPT 

PASKENTA  RANGER  STATION 

6726 

TEHAMA 

23 

39  53 

122  32 

755 

U  S  FOREST  SERVICE 

6730 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  36 

120  41 

700 

5P 

5P 

CITY  OF  PASO  ROBLES 

SN  LUIS  08 PO 

24 

35  41 

120  45 

FRANCIS  F  NELSON 

PASO  ROBLES  FAA  AIRPORT 

6742 

24 

35  40 

120  36 

803 

FED  AVIATION  AGENCY 

PATT IWAY 

KERN 

10 

34  56 

119  23 

3668 

HUDSON  RANCH 

PAYNES  CREEK 

6761 

2^ 

40  20 

121  54 

1850 

7A 

MRS  ANITA  V  KUNKLER 

PEAR  LAKE 

6767 

9 

36  36 

lie  40 

9700 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

6826 

SONOMA 

17 

122  38 

5P 

PETALUMA  FIRE  DEPT 

17 

38  15 

122  36 

VICTOR  E  CMAIX 

119  23 

580 

7A 

MRS   IDA  H  AKEHS 

VENTURA 

29 

34  31 

119  11 

3065 

VENTURA  COUNTY  FCO 

LOS  ANGELES 

29 

34  40 

118  26 

5P 

LOS  ANGELES  FIRE  DEPT 

6926 

SAN  BENITO 

20 

36  29 

121  11 

1307 

US  NAT  PARK  SERVICE 

PlfiU  2  ESE 

6940 

VENTURA 

29 

34  24 

118  45 

730 

7A 

CAMULOS  RANCH 

PISMO  8EACM 

6943 

SN  LUl S  OBPO 

4 

35  08 

120  38 

80 

5P 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

6946 

21 

40  59 

121  59 

1458 

3P 

23 

38  56 

122  52 

6a 

AUBREY  M  PITTS 

1 

38  44 

120  46 

1890 

8' 

P  &    *    E  COMPANY 

6962 

EL  DORADO 

38  44 

120  44 

2755 

eA 

SA 

INST  FSI  GENETICS 

EL  DORADO 

1785 

CITY  OF  PLACERVILLE 

AMADOR 

16 

38  29 

120  51 

1096 

6A 

LORRIN  L  CRAIN 

POINT  ARENA 

7009 

MENDOC INO 

17 

38  55 

123  42 

197 

8A 

SA 

JAMES  0  MOUNGOVAN 

POINT  ARGUELLO  WB 

7ni5 

SNTA  BARBARA 

33 

34  40 

120  35 

36  7 

MID 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

POINT  ARGUELLO 

LIGHT  STATION 

7016 

5NTA  BARBARA 

33 

34  34 

120  3g 

92 

IIP 

U  S  COAST  GUARD 

SN  LUIS  06PO 

35  40 

121  17 

IIP 

1  IP 

U  S  COAST  GUARD 

7(150 

LOS  ANGELES 

26 

34  04 

117  46 

855 

5P 

5P 

J  E  ADAM SON 

T070 

CONTRA  COSTA 

38  01 

122  01 

50 

8A 

BA 

U  S  NAVAL  MAGAZINE 

70  77 

36  04 

119  01 

393 

70  85 

e 

120  28 

4838 

4P 

REUBEN  G  DALTON 

7093 

116  34 

7  000 

VAR 

7096 

10 

35  48 

118  38 

4920 

6P 

7A 

CLOSED  9/1/GO 

7107 

MENDOC I  NO 

39  22 

123  08 

1055 

OTTO  R  HUGHES 

POTTER  VALLEY  3  S£ 

7108 

MENDOCINO 

22 

39  18 

123  04 

1  100 

RUSSELL  E  NEAR 

7109 

mENDOC 1  NO 

22 

39  22 

123  08 

1014 

3P 

3P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

7111 

SAN  DIEGO 

33 

32  57 

117  04 

SA 

POWAY  MUN  WATER  DIST 

7123 

R 1  VERS  1 0£ 

2B 

33  53 

117  38 

560 

CORPS  OF  ENGINEERS 

7150 

MONTERE  Y 

24 

36  11 

120  42 

2  300 

SS 

SS 

NELSON  H  PALMER 

7179 

36  07 

lie  32 

7200 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OU 1 NC Y  RANGER  5T  AT  1  ON 

7195 

PLUMAS 

39  56 

120  57 

3409 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

7231 

SAN  DIEGO 

33 

33  04 

116  51 

1470 

6P 

LOUIS  B  SPAULDINO 

7244 

SAN  DIEGO 

33 

33  14 

116  32 

4110 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

7253 

35  22 

117  39 

3570 

6P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 

7272 

marI'posa 

27 

37  22 

119  54 

1380 

8A 

RED  BLUFF  W8  AIRPORT 

7292 

TEHAMA 

23 

40  09 

122  15 

341 

MID 

MID 

:  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

7295 

23 

40  34 

122  23 

470 

CITY  OF  REDDING 

7296 

23 

40  35 

122  24 

577 

5P 

5P 

REDOING  FIRE  CHIEF 

7306 

26 

34  03 

117  11 

1316 

MIC 

REDLANOS  DAILY  FACTS 

7339 

SAN  MATEO 

37  29 

122  14 

31 

5P 

CITY  FIRE  DEPT  STA  2 

7351 

MENOOC INO 

22 

39  16 

123  12 

718 

THOMAS  M  JAMESON 

7370 

SACRAMENTO 

1 

38  42 

121  10 

305 

MID 

FOLSOM  STATE  PRISON 

7414 

CONTRA  COSTA 

37  56 

122  21 

55 

6A 

8A 

CITY  OF  RICHMOND 

7446 

23 

38  09 

121  41 

22 

8A 

U  S  ARMY  DEPOT 

RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  3 

7470 

RIVERSIDE 

28 

33  57 

117  24 

820 

5P 

5P 

R I VERSI DE  F IRE  DEPT 

E  XPER  IMENT   STAT  ION 

7473 

RIVERSIDE 

28 

33  58 

117  20 

1015 

8A 

6A 

aA 

:g 

CITRUS  EXP  STATION 

74  92 

2 

39  10 

120  30 

6250 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

7510 

19 

37  27 

116  44 

9670 

VAR 

OEPT   WATER  RESOURCES 

7516 

1 

38  48 

239 

6A 

RAYMOND   H  JOHNSON 

7560 

27 

37  19 

lie  52 

LOOOO 

VAR 

S 

SO  CAL  IF   EDISON  CO 

10 

35  58 

116  21 

9000 

VAR 

S 

CALIF    STATE  ENG 

7580 

23 

121  56 

2117 

7A 

MRS  MARIAN  L  BERTAGNA 

76  00 

SAN  BERDINO 

15 

34  12 

117  05 

5965 

STATE   DIV  OF  HWYS 

SAChES  SPRINGS 

7623 

TUOLUMNE 

37 

38  06 

119  51 

7900 

VAR 

s 

HETCH  hETCMY  WTR  SUP 

SACRAMENTO  we  AIRPORT 

76  30 

SACRAMENTO 

23 

38  31 

121  30 

17 

MIC 

U  S  WEATHER  BUREAU 

•  SACRAMENTO  WB  CI  TY 

7633 

SACRAMENTO 

23 

38  35 

121  29 

23 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAODLE  CAMP  RANGER  STA 

76  37 

TEHAMA 

23 

40  10 

122  48 

3650 

VAF 

s 

SAGEHEN  CREEK 

7641 

36 

39  26 

120  14 

6337 

UNI VERSI TY  OF    CAL IF 

SAINT  HELENA 

7643 

17 

38  30 

122  26 

255 

EDWIN  L  PAULSON 

SAINT  HELENA  t>  WSW 

17 

38  30 

122  32 

1792 

EDWIN  H  LEARNED 

SAINT  HELENA  7  NE 

764< 

23 

36  34 

122  22 

1050 

MRS  CLARA  B  ABREU 

SAINT  JOHN 

GLENN 

23 

39  43 

122  00 

7A 

JAMES  A  STURGEON 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

CONTRA  COSTA 

37  50 

122  06 

5P 

BROTHER  U  BENEDICT 

SAL  IN AS 

766"; 

MONTEREY 

24 

36  40 

121  39 

G 

AGH  EXTENSION  SER 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY  5 
t 

LATITODE 

M 

2 

z 

Q 
P 
< 

OBSERVATIOI 
TIME  AND 
TABLES 

-  OBSERVER 

a 

TEMP. 

PHECIP. 

EVAP 
SPEClAl 

B 

\ 
1 

SALINAS  2  E 

7668 

MONTEREY  2 

*  36  40 

121  37 

80 

5P 

5P 

SALINAS  RURAL  F  D 

SAL INAS  FAA  AP 

7669 

MONTEBY  2 

4  36  40 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SALINAS  DAM 

SN  LUIS  OBPO  2 

4  35  20 

120  30 

BA 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

76B1 

SNTA  BARBARA  3 

2   34  35 

120  24 

250 

5P 

JOE  CABRAL  JR 

SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 

7689 

6   38  30 

3P 

S  P  G  ♦  E  COMPANY 

SALYER  RANGER  STATION 

7698 

TRINITY 

5  40  53 

8A 

8a 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  ANDREAS  2  S 

7702 

CALAVERAS 

2  38  10 

7a 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

7711 

LOS  ANGELE  S  2 

8  34  10 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SAN  ANTONIO  MISSION 

7714 

MONTEREY  2 

4  36  01 

7P 

SAN   ANTONIO  MISSION 

SAN  ARDO 

7716 

MONTEREY  2 

4  36  01 

120  54 

^435 

8A 

SAN  BERNARDO  RANCHO 

7719 

SAN  BENITO  2 

0  36  31 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

SAN  BERDINO  2 

8  34  08 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

7731 

MON  TERE  Y 

4   36  26 

7A 

CAL IF   WTR  +  TEL  CO 

SAND8ERG  PATROL 

STATION  FC   130  6 

LOS  ANGELES  Z 

L  A  CO  F IRE  WARDEN 

SAN08ERG  wB 

MID 

J     US  WEATHER  BUREAU 

rSAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

3  32  44 

MID 

MID 

J     US  WEATHER  BUREAU 

SAN  DIMA5   FIRE    WRD  fC9'i 

LOS  ANGELES 

6   34  06 

SA 

SAN   DIMAS  FIRE  STA 

LOS  ANGELES  ', 

6  34  12 

:g 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  EMIGDIO  RANCH 

7753 

KERN  1 

0  35  00 

119  11 

1450 

6A 

RERN   COUNTY    LAND  CO 

SAN   FELIPE   HIGHWAY  STA 

7755 

0  37  01 

STATE   DIV  OF  HWYS 

SAN  FERNANDO 

LOS  ANGELES 

3  34  16 

6P 

5  F  HEIGHTS  LEMON  AN 

SAN  FERNANDO  PH  3 

LOS  ANGELES 

3  34  19 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  FRANC  1  SCO 

RICHMOND  SUNSET 

SAN  FRANCISCO 

CITY   SAN  FRANCISCO 

SAN  FRANCISCO  W6  AP 

J     US  WEATHER  BUREAU 

»SAN  FRAnC 1  SCO 

FEDERAL  Building 

SAN  FRANCISCO 

MIO 

MIO 

J     US  WEATHER  BUREAU 

PASADENA  WATER  DEPT 

SAN  GABRIEL  DAM  FC425BE 

7779 

LOS  ANGELES 

117  52 

1481 

5P 

E  K  DE  VORE 

7765 

LOS  ANGELES 

3  34  06 

4P 

4P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  GREGORIO  3  SE 

POMPONIO  RANCH 

R 1  VERS  1 OE 

BvRON  JOHANSEN 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAL  STATE  POLY  COL 

■SAN  MATEO 

7864 

SAN  MATEO 

4  37  34 

122  19 

30 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

7870 

3   33  14 

CITY  ENG INEER 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

9  9 

SNTA  BARBARA 

2     4  2 

119  57 

4000 

** 

TV  STATION  KEYT 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

SANTA  Clara 

4  37  21 

5P 

5P 

UN  1 V  OF   SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 

ROBERT  E  BURTON 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SN  LUIS  OBPO 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

RICHARD  S  PILECKI 

J     US  WEATHER  BUREAU 

LOS  ANGELES 

SANTA  ROSA 

SONOMA 

122  42 

167 

CLARENCE    S  NEwBERRY 

7976 

2   34  37 

7987 

6  33  47 

BA 

LOS  ANGELES 

SONOMA 

GEO  A  NAHMENS 

SECRET  VALLEY  MNTNC  STA 

RUSSELL  R  ROSE  JR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HA      A  M 

8135 

HA 

3  40  43 

1076 

8A 

8A. 

■1        U   S   Bun    RECLAMAT  ION 

SHELL  A8S0RPTION  PLANT 

815B 

LOS  ANGELES 

6  33  57 

117  54 

680 

9A 

SHELL  OIL  CO 

SHINGLE  SPRINGS 

Theodore  6  heusner 

MRS  JANICE  M  SUTTER 

5 1 ERRA  CITY 

i       HARRy  H  ROESER 

H      US  FOREST  SERVICE 

ORANGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SNTA  BARBARA 

0  34  46 

CORPS  OF  EN    IN  ERS 

5KAGGS  SPRINGS 

827; 

LAS  LOMAS  RANCH 

8272 

SONOMA 

2  36  41 

123  08 

1930 

8A 

H       JOHN  K  LEITHOLO 

S  DEPT   WATER  RESOURCES 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 

NEVADA  1 

NEVADA 

SOLEDAD 

MONTEREY 

121  19 

204 

JAN  M  JACOBSEN 

S0MES8AR   1  W 

8346 

HUMBOLOT 

2  41  23 

123  30 

450 

8A 

MRS  GEORGIA  ANN  LONG 

834B 

VENTURA 

3  34  17 

BA 

VENTURA 

6ERYLW00D  INVEST  CO 

TUOLUMNE 

6A 

H       P  G  +  E  COMPANY 

SONORA  JUNCTION 

8  3B  21 

STATE  OIV  OF  HWYS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

MAR  1 POSA 

H       US  NAT  PARK  SERVICE 

SOUTH  FORK  CABIN 

SAN  BERDINO 

CALIF  ELtC  POWER  CO 

SOUTH  LAKE 

INYO 

* 

S  CALIF  ELEC  POWER  CO 

COLONY  FC  356  C 

8436 

LOS  ANGELES 

6  34  03 

SPRECKELS  HWY  BR  1C)GE 

MONTEREY 

MRS  BERTHA  HENNES 

SPRINGVILLE   7  ENE 

ELMER   A  SUTTON 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

9  36  OB 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE  TULE 

6463 

9  36  12 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

1       SOUAW  VLY  DEVEL  CO 

SOU  I  PRE  L    INN  1 

SAN  BERDINO 

5   34  14 

SQUIRREL   INN  HOLD  CO 

SQUIRREL    INN  2 

8479 

SAN  BERDINO 

5   34  14 

117  14 

5680 

5P 

H        LEROY  KEMP 

8490 

MENDOC 1  NO 

7   39  53 

6A 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 

TUOLUMNE 

34  38  08 

5P 

8510 

1    36  56 

8517 

MERCEO 

7  36  55 

MR S  H  C    CUSH INGHAM 

ST  1 RL ING  CITY  RS 

STOCKTON  DISPOSAL  PLAN' 

SAN  JOAQUIN 

CITY  OF  STOCKTON 

SAN  JOAOUIN 

7  37  54 

MID 

STOCKTON  FIRE   STATION  4 

856C 

SAN  JOAQUIN 

7  37  56 

8A 

Bi 

SAN  JOAQUIN 

7  37  51 

5P 

5P 

5P 

STONVFORO  COOLEY  RANCH 

6578 

23  39  15 

122  40 

3015 

BA 

FRED  H  COOLEY 

656C 

COLUSA 

23  39  23 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8567 

3  39  35 

5P 

5P 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

STOUTS  MEAOOW 

9591 

SHASTA 

Zl  41  10 

VAR 

S  DEPT  WATER  RESOURCES 

8606 

e  39  34 

5P 

5P 

I       SOPER-WHEELER  CO 

8627 

SN  LUIS  OBPO 

30   35  00 

5P 

SUNLAND 

B66C 

LOS  ANGELES 

3  34  16 

7P 

SUNSET  SEACM  STATE  PARK 

B66C 

SANTA  CRU? 

20  36  54 

CAL  DIV  BEACH  +  PARK 

SURF  2  ENE 

8697 

SNTA  BARBARA 

32  34  41 

U  S  AIR  FORCE 

870C 

VENTURA 

33  34  16 

118  40 

1085 

BA 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

SUSANVILLE 

B70 

LASSEN 

6  40  25 

120  39 

4170 

BA 

CITY  OF  SUSANVILLE 

SUSANVILLE  AIRPORT 

8702 

LASSEN  j 

6  40  23 

120  33 

4146 

MIC 

MIC 

H       DAVID  8ARR 

SUSANVILLE   1  WNW 

LASSEN 

6  40  26 

120  40 

4555 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

871: 

AMADOR 

6  38  23 

120  46 

1566 

8A 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

TABLE  MOUNTAIN 

LOS  ANGELES 

6  34  23 

117  41 

7500 

5P 

5P 

H       SMITHSONIAN  06SY 

875; 

r.ERN 

119  26 

1025 

KERN  CO  FSTRY  *  FD 

TAHOE  CITY 

PLACER 

36  39  10 

120  09 

6226 

8A 

8A 

H       ARTHUR  E  FRODENBERG 

TALBOT  CAMP 

877: 

PLACER 

1    39  12 

120  22 

6000 

VAR 

S  DEPT   WATER  RESOURCES 

TEHACHAPI 

8826 

KERN 

0  35  08 

118  27 

3975 

6P 

6P 

H        MRS  ANITA  COWAN 

TEHACHAPI   RANGER  STA 

KERN 

0  35  06 

lie  27 

3975 

KERN  CO  FIRE  DEPI 

TEJON  RANCHO 

883' 

KERN 

0  35  02 

118  45 

1425 

6P 

TEJON   RANCH  COMPANY 
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OBSERVEB 


TERMO 

10  BRIN  HARft  RANCH 
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THE  GErSEPS 

imal  faa  airport 
Thousand  oaks 
Three  oivers  6  se 
Three  rivers  eoison  ph; 
Three  rivers  EOisor:  pm: 
TIGER  CREEK  POWER  MOUSE  I 

topanga  patrol  STA  FC  I 

TORRANCE 

TRA8UC0  CANTON 

Y  2  SSE 

Y  CA080NA 
TRACT  PUMPING  PLANT 


TRINIT 
THINIT 


TUJUNGA  M 
TULEFIELD 
TU1.ELAKE 

TUNNEL  RANGER  ST. 
TUOLU.HNE  MEADOWS 
lUHLOCK 

lUBNTABLE  CREEK 
TUSTIN  IRVINE  RAI 
NINE  PALMS 


CR  FC  -.TO 


Twin 


iKES 


9083 
9067 
9099 


73  LASSEN 
LASSEN 
PLACER 
SONOMA 


■  LOS  ANGELES 
ANGELES 
ORANGE 


LOS  ANGELES 
KERN 

SISKIYOU 

TULARE 

TUOLUMNE 

STANISLAUS 

SHASTA 

ORANGE 

SAN  6ERD1N0 

ALPJNE 


ONION  OIL  STEARNS 

soRPT  iON  Plan 

(UNIVERSITY  OF  CAL 

LOS  ANGELES 
UPLAND  3  N 
UPPER  LAKE  7  H 
UPPER  LAKE  RANGER 


UPPER 


VACAVILLE 

VALLE  TON 

VALLEY  CENTEi 
ILYERMO  HANI 
ih  NUYS  CIT 
'      WAREHOUSE  I 

VENAOO 

'  VENTUBA 


VOLTA  POWER  MOUSE 

WALLACE 
tiALMAR  SCHOOL 

<T  CREEK  2  ESE 
(T  CREEK  ;  ENE 
WALNUT  CREEK  *  E 


T  PATROL 
TION  FC  lo;  S 


I  ORANGE 

.  ANGELES 
SAN  BEROINO 
LAKE 
I  LAKE 

lUMBOLDT 


ILAMEOA 
SAN  BENITO 
SOLANO 
MONTEREY 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 


2B5  VENlyRA 
301  FRESNO 
3?5,  SAN  BEROINO 
3*S,  LOS  ANGELES 


SAN  DIEGO 
DORADO 

Smasta 

SHASTA 


'.26  CONTRA  COSTA 
j  9*!7l  CONTRA  COSTA 
I  91,26  SACRAMENTO 


ksioja  phoenix  ranch 
iisonville  waterworks 
iwONA  Ranger  si  at  ion 

:avE0V1LL£   ranger  STA 
WEED  1  S 
tELOON  1  wSw 


wENOEL 
WES 


■  SE 
PINE  LOOKOUT 


A  BARBAR. 
SNO 

AVERAS 


WESTVILLE 

WET  MEADOW 
, WHEATLANU  2  NE 
; WHEELER  SPRINGS  2  : 
I  WHEELER  SPRINGS  7  ( 
fHlSKEYIOWN  RES 


LIAMS 
WILLITS  I  NE 
WILLITS  HOWARD  FOI 

RANGER  STATION 
KILLOWS 
WINCHESTER 
HINTERS 

iWOFfORO  HEIGHTS 
KOOeCMUCK  MEADOW 

NOODFORDS 
VOODLAND  1  WNw 
WRIGHTS 
WRIGHTS  LAKE 
TOABA  LINDA 

romtviLLE 

'©SEMITE  NATIONAL 
TREK  A 


'597  PLACER 
•602|  TULAPE 
'606  TUBA 

'  VENTURA 


9613 
9621 
96  32 
9633 


SHASTA 

MONO 

MONO 

SACRAMENTO 


9660  LOS  ANGELES 


■  MENDOCINO 


le^T  ORANGE 
'851  MENDOCINO 
■9551  MARIPOSA 
'8661  SISKIYOU 
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120  16 
120  21 


S900 
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36  3S 

38  22 

35  53 
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122  05 
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33  42 
3S  32 
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.KSO 
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ORANGE  CO  PARK  DEPT 

E  R  TUGEL 
BANTA  CARBONA  IR  CO 
t  S  BUB  RECLAMATION 
'  S  FOREST  SERVICE 
I  S  BuR  RECLAMATION 
.MERICAN  P  ♦  C  CORP 
I  S  FOREST  SERVICE 

LOS  ANGELES  CO  FCO 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
TULE-AKE  IRHIG  DIST 
WEATHER  BUREAU 
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US  NAT  PARR  SERVICE 
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UNION  OIL  CO 


I8ERTT  GROVES  CORP 
EIEfl  V  PEDRONCINI 
S  FOREST  SERVICE 
WESLEY  C  ROSCOE 


JOHN  B  HARPER 

fl  FREE  PRESS 


[SON  ( 


ictor  co  water  dist 
a  co  f ire  dept 

rank  dotta 

ulabe  co  c  of  c 
Chamber  of  commerce 
elmer  c  ogle 

*  e  company 

FOOTE 


L  A  CO  FIRE  DEPT 
WARNERS  BESORI  CO 
KERN  CO  FSTfiY  ♦  F  D 

PMOENIK  RANCH 
IS  BECHIS 
^AT  PARK  SERVICE 
FOBEST  SERVICE 
>T£R    I  KIMREY 
VERNON  J  BLOUNT 

0  FILIPELLI 

1  S  WEATHER  BUREAU 
BOSTON  RANCH  CO 

I  MANKER 

.  CORPS  OF  ENGINEERS 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 
CLEMENS  HORST  CO 
NTURA  CO  FC  DIST 
ROSCOE  G  WIL6ER 

S  SUR  RECLAMATION 


NiVEfiSI I 
NlvEflSl  1 
fiS  JESSII 

HITTIER  I 


TES  DEPT 
LIAMS 


S  FOREST  SERVICE 


1  AMERICAN 
COAST,  IS 
MRGAR  I  TA , 
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COHASSET 
COOL 

POSEY  A  ENE 


I  BUTTE 
<  EL  DORADO 
TULARE 


2»20 
1S29 
S490 


EUGENE  E  SMITi 
W  B  THHELKEL 
SUGARLOAF  SKI 


2  CALAVERAS, 
I.E.  INTERIOR, 
32  SANTA  YNEZ, 


3  CARSON,  4  CENTRAL  COAST,  5  COLORADO, 
19  OWENS,  20  PAJARO,  21  PIT,  22  RUSSIA! 
33  SOUTH  COAST,      3A  STANISLAUS,      35  TRIN 


.  DESERT,     7  EEL, 
23  SACRAMENTO, 
36  TRUCKEE. 


:  FEATHER,  9  KAWEAH,  10 
SALIftAS,  25  SAM  DIEGO, 
TUOLUMNE,      38  WALKER. 
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GIBRALTAR  DAH  HO  2 


FEBRUARY  1960  SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA  Max  t«np«ri 


MARCH  1960 
APRIL  1960 

HAT  1960 
JUIfE  1960 
JULT  1960 
AUGUST  1960 


WALNUT  GROVE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

PINE  CANYOl 
STATION  F( 

LOS  BANOS 

LOS  GATOS  4  S* 

BIG  BEAR  LAKE 

PLACERVILLE  IPG 

REDWOOD  CITY 


Kin  tanper«tue 
Water  temperat) 


I  Bu  3S.3,  Mean  25.3. 
o  39.6,  MAu  50.7.  A&( 


a1  cl*2r««  dAja 


I  max  should  ba  83.7. 


PracipttatioD  accuau 
Has  tenporBtur* 
Prcclpltfttlon  o) 


ount  oa  28th  should  b«  2.80  and  sonthlr  total  2.98. 
a  lltb  abould  b*  91,  Man  m%x  82.9,  Haa  65.8,  and  dapartur*  -1.0. 
Sth,  6th,  and  7tb  abould  vach  b«  .01  and  aonthlr  total  .03. 


Daleta  Bin 
Wind  data  i 


'■peratur*  racord  for  antira  aoi 


•  poat  at  SW  oornar 
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SUSANVILLE  AP 


TRINITY  DAN  VISTA  POINT  Incraai 


OCTOBER  I960  SALT  SPRINGS  PB 


TRINITY  DAH  VISTA  PODfl  In< 
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<  tbe  aaz  tanparatura  for  aotira  nonth  bf  6*. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 

Table  1 


January 

February 

Maich 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

1 
1 

i 

H 

Departuie 

Temperature 

Departiue 

Temperatuie 

Departure 

Temperature 

Q 

1 

1 
S 
H 

Def>arture 

Temperature 

Departure 

9 

% 

I 
s 

01 

H 

Q 

Temperature 

Departure 

Temperature 

Def>arture 

Temperature 

DeF>artujre 

Temperature 

Departure 

Temperature 

Departure 

Temperature 

ADIN  RS 
ALDERPOINT 
ALPINE 
ALTURAS  RS 

ANGWIN  PAC   UNION  COL 

26.5 

50.0 
26.6 
42.6 

-  0,9 

32. 3M 

48.6 

51.7 

33.1 

46.3 

1 ,0 

itO.flM 
53.9 
59.2 
42  .1 
50.8 

4.0 

43. 5M 
54,2 
62.0 
44.  3 
52.6 

-  1,1 

47,7 
57.6 
65.6 
49.  1 

56. 2^ 

-  3.2 

61. 7M 

69.2 

73.0 

64.1 

70.2 

5,6 

69. 7M 
73. 5M 
79,8 
69.6 
73.7 

3.8 

67.  OM 
70.5 
75.6 
62.7 
70.  7M 

-  1.2 

63. OM 
68.3 
77,8 
60.  1 
68.3 

2.6 

51. IM 

59.9 

65.7 

49.4 

59.5 

1.5 

37. IM 

50.9 

57.3 

37.1 

48.0 

-  0.8 

35. 6M 
46  .0 
53,4 
35,6 
47. OM 

3,9 

46.0 
58.0 
64,3 
47.8 
57.2 

ANTIOCH  F1BRE80APD 

ANT lOCH  PUMP  PLT  3 

ASH  MTN 

AU6ERRY 

AUBURN 

46.0 
45.2 
44.0 
44.5 

-  0.7 
1.0 

-  0.2 

f 

50.9 
47,6 
45.3 
48. 8M 

-  1  ,7 

-  0,4 
0,9 

56  .A^ 
56.1 
56.1 
52  .2 

54. Sf* 

2.5 

3.3 
2,9 
3.2 

61,1 
56,9 
57,5 
57,9 
56,1 

2,0 

-  1.5 
2.1 

-  0,9 

65.7 
63,9 
64.0 
62,4 
61.6 

0.6 

-  2.2 

-  0.5 

-  1.7 

74.7 
74.6 
82.4 
77.4 
76.6 

4,3 

8,4 
6.0 
6.4 

75. OM 
75,4 
87.  IM 
81.6 
81.2 

0.9 

3.9 
3.0 
3.5 

72.9 
72.5 
81.9 

M 

76.7 

0.6 
0.0 
0.5 

71. 3M 

69.9 

78.3 

74.7 

73,7 

0.7 

1.7 
2.7 
1.2 

64. OM 
62.0 
65.2 
60,2 
63. 2M 

0.8 

-  1.2 

-  1.7 

-  0,1 

55. OM 

53.5 

52.2 

47.5 

51.4 

1.6 

-  3.0 

-  3.8 

-  2.3 

47. OM 

44.6 

46.1 

42.7 

45.7 

-  0.1 

-  2,1 

-  1,1 

-  0.9 

60.7 
63.6 

61.2 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AVENAL  9  SSE 
BACKUS  RANCH 
BAKER  9  NNW 
BAKERSFIELO  W8  AP 

52.3 
45. 3^ 
42.0 
44.9 
48.9 

-   1 .6 
2,0 

54.1 
49. OM 
46.6 
51.9 
51,9 

-  0,8 

-  0,6 

56.4 
55. 5^ 
57.1 
64.6 
59.5 

0,4 
2.4 

59.3 
61, 9^ 
60.5 
70,2 
62,4 

1.2 
-  0.6 

61,6 
68, 2^ 
68.5 
77.2 
68.7 

0.9 
-  1.5 

63.1 

83.01 

63.4 

91.5 

83.7 

0.5 
6,8 

66.6 

95.2 
66.1 

0.6 
1.9 

67.4 
62.4M 

91.8 
81.5 

0.7 
-  0.3 

67.6 
78. 2M 
78.3 
87.0 
77.9 

1.5 
2.3 

63,7 

63.9 
70.8 
65.7 

0.2 
-  0.8 

57.4 

M 

50.7 
56.6 
53.6 

-  1,8 

-  2.4 

54.4 

44.9 
47,1 
45.4 

-  1.3 

-  3.3 

60,3 

70,7 
65,4 

BARRETT  DAM 
BARSTOW 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEAUMONT   1  E 
BEN  LOMOND 

44.4 
42.3 
43.1 
43.7 
45.1 

-  4,3 

-  2.8 

47,1 
4S,1 
45,5 
46,3 
48,0 

-  3,5 

-  1,8 

54.9 
59.1 
54.3 
54.8 

52c8 

1.1 
3.9 

57,6 
64,2 
57.6 
57.5 
55.5 

-  0.7 
1.9 

61,5 
70.5 
61.1 
61.6 
57.2 

-  2.0 
0.3 

70.6 
83.8 
72.5 
71.8 
64.6 

2.5 
3,4 

77,8 
66.7 
79.4 
78,4 
67.2 

1.3 
2.3 

74,8 
63.2 
75.6 
75.6 
64.5 

-  1.6 
0.0 

74.5 
80.3 
75,4 
74.7 
66,0 

1,5 
3.6 

62.4 
65. 2M 
62.9 
62.7 
57,5 

-  2.2 

-  0.2 

53.4 
53.1 
52.6 
52.4 
50.3 

-  3.3 

-  3.0 

47.5 
45, 5M 
48.7 
46, 6M 
46,9 

-  3.8 

-  0.7 

60.6 
65.2 
60,7 
60.7 
56.3 

BERKELEY 
BERRYESSA  LAKE 
BIG  BAR  RS 
BIG  BEAR  LAKE 
BIG  BEAR  LAKE  DAM 

49.5 
46.2 
39.5 

25.0 

0,3 

52,9 
50,0 
44.3 

29.7 

1,1 

55.7 
55.7 
51  .0 

39,7 

1.8 

57.2 
58.1 
52.9 

44.3 

1  ,6 

59.2 
63.2 
57.2 

49.7 

1.1 

62.5 
75.4 
73.3 

62. 2f 

2,0 

61.6 
79.8 
76.8 

M 

0.3 

60.3 
76.9 
73.3 

M 

-  1.1 

61.1 
73,9 
69.7 

M 

-  2.1 

60.1 
64.9 
59.3 

-  1.1 

53.3 
52.9 
46. 2M 
37.1 

-  2.9 

49.5 
49.6 
42.2 
30.8 

-  1.5 

56.9 
62,2 
57.3 

BIG  CREEK   PH  I 
BISHOP  W6  AP 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLUE  CANYON  W6  AP 
BLYTHE 

36.5 
33.2 
25.4 
33.1 
49.7 

-  3.0 

-  4.7 

-  3.1 

-  2.5 

36.6 
40.4 
29.5 
36.3 
54.3 

-  2.5 

-  0.9 

0.2 

-  2.7 

47.0 
51.6 
39,5 
42  .4 
66.0 

3.2 
4.2 

3.7 
2.8 

48.7 
56.8 
41.3 
43.7 
71.5 

-  0.9 
2.1 

-  1.4 
0.7 

55.2 
63.0 
47.  1 
49.3 
77.2 

-  0.5 
0,4 

-  2.9 

-  0.3 

70.4 
75.9 
61.0 
67.2 
86.5 

6,1 
6,5 

6,2 
4,2 

74,2 
78.4 
63.4 
72.1 
92.4 

2.5 
2.9 

4,3 
0,5 

71.9 
76.  1 
63.4 
68.4 
91,2 

0.7 
2.6 

1.1 
0.2 

70.0 
70,5 
56.6 
66.5 
66,1 

3.0 
3,2 

3.0 
0.8 

56.2 
56.9 
45.7 
54.2 
71.2 

-  1.3 

-  0.2 

1.1 

-  2.2 

45  .0 
43.9 
35.1 
40.8 
58.7 

-  3,6 

-  2.3 

-  3.1 

-  1.4 

43.0 
39.7 
31,7 
41.1 
50.4 

1.2 
0.6 

2.6 

-  3,2 

54.7 
57.2 
45.1 
51,2 
71.4 

- 

BLYTHE  FAA  AP 

BOCA 

BONITA 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 
BOWMAN  0AM 

50.6 
21.5 
52.6 
49.7 
31.1 

0,0 

56.4 
23,4 
54,4 
55.5 
34.3 

0.3 
-  1.5 

6S.5 
35.7 
59.0 
65.1 
41.1 

3.1 
2.1 

74.3 
41.0 
62.4 
69,5 
44,0 

3.0 
-  1.1 

80.1 
44.9 
65.0 
73.3 
49.0 

2.7 
-  3.0 

93.7 
56.8 
67.8 
85.3 
65. 2^ 

3,1 
6.3 

96.9 
62.2 
71.9 
88.1 

69.7 

2,9 
2.5 

94.4 
57,4 
71,9 
86,8 
66.0 

2,0 
-  0.7 

69,4 
53.9 
72.9 
63*6 

M 

4.3 

74.7 
44.6 
65.4- 
72.0 

M 

1.4 

61.6 
33.5 
59.1 
60.2 

M 

0.2 

53.1 
27.4 
53.9 
52.4 
39. 6M 

-  1.0 
1.6 

74.5 
41.9 
63.0 
70.2 

8RAWLEY  1  SW 

BRIDGEPORT 

BROOKS  FARNHAM  RCH 

BURBANK  WB  AP 

BURLINGAME 

50.1 
22.3 
44.  3h 
51.3 
48,3 

-  3.6 

-  0,5 

-  1,3 

55.4 
26.1 
46. 7^ 
54.7 
50.7 

-  2.6 

0.2 
0,7 

65.6 

39. e^ 

54.9 
60.9 
54.5 

1  .4 

2.0 
4.0 

70,6 
41,4 
56.5 
64.4 
54.9 

-1.2 

-  1.7 
3.9 

75,5 
46.3 
61. 9^ 
66.9 
56.4 

-  3.5 

-  3.7 
2.9 

87.9 
58.6 

M 

70,6 
64.3 

2.2 
3.1 

91.8 
62.5 

M 

76.fi 
62.0 

-  1.2 
3.6 

90.5 
59.8 
78. 5M 
73.2 
60.9 

-  2.1 

2  .7 

-  0.4 

87,4 
54.8 
73. 2M 
75.6 
60.9 

-  0.2 

1.0 
4.4 

74.3 
41. 9M 

66,5 
58.4 

-  1.7 
1  .4 

61.4 
31,3 

M 

56,4 
52.3 

-  1  ,4 

-  1.5 

52.9 
26.9 

56.7 
48.0 

-  2.7 
2.0 

72,0 
42.9 

64,7 
56.0 

BURNEV 

BUTTONWILLOW 
CABRILLO  m 
CACHUMA  0AM 
CALAVERAS  BIG  TREES 

28.8 
45.5 
56.1 
47.9 
34.4 

-  2,6 

35.6 
50.6 
57.4 
51.6 
37.6 

-  0,4 

43.9 
58.5 
56.1 
56.6 
43.7 

2.2 

44.6 
61.7 
60.9 
59.6 
46.0 

-  l.C 

50.8 
68,1 
64.6 
60.6 
50.2 

-  3,6 

64,2 
62.3 
64,7 
69,3 
66,7 

6.0 

68,7 
64.6 
69.6 
73.2 
69,8 

0.8 

63,5 
79,7 
70.0 
69.6 
65.9 

-   I  .7 

59.7 
76.2 
70.2 
70,4 
64.3 

1  .4 

49.9 
63.7 

63.2 
52.5 

-  1.0 

38.1 
51.3 
58.7 
54.9 
41,9 

-  2.5 

34.4 
43.7 
53.9 
52.0 
41,1 

2.3 

48.5 
63.9 

60.6 
51.2 

CALLAHAN  RS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CANOGA  PARK   PIERCE  COl 

CANT  I  L 

34.3 
43.5 
46.4 
49.7 
42.3 

1,0 

38.2 
45.7 
49.5 
54.0 
46.6 

0,5 

46,1 
53, 4^ 
54.6 
60.9 
60.7^ 

1.8 

46.7 
56.0 
57.6 
63.8 
63. 8M 

-  0.9 

52.6 
59,7 
63.0 
67,6 
69, 7M 

-2.1 

65,0 
69,8 
77.8 
73.3 
86.0 

6.4 

73,1 
75,0 
81.8 
79.9 
86.0 

3.0 

69.8 
73.3 
77,9 
76.5 
84.1 

0.8 

63,4 
72.3 
74.6 
76.7 
79.2 

0.7 

51.8M 

59.9 

63.5 

66.3 

64.4 

-  1.7 

39.9 
51.4 
52.7 
56. 7M 
50.5 

-  2.2 

33,2 
46,5 
44.3 
54.9 
43. 7M 

-  3.2 

51,1 
58.9 
62.0 
65.0 
65.1 

CANYON  DAM 
CARMEL  VALLEY 
CATHAY  BULL   RUN  RCH 
CECILVILLE  SAWYER 
CEDAR  GROVE 

29. 2M 
49.2 
44.7 
37.0 

0,7 

32. 4^ 
52.4 
47.2 
40.7 

0.7 

41.3 
55.6 
53.5 
46.3 

- 

4.2 

44.6 
56.0 
54.7 
46.9 

-  0.2 

48.  3M 

57.8 

60.7 

52.2 

53,1 

-  3.t 

64,1 
65.8 
76.9 
67.5 
67.1 

5.6 

69. 5M 

65.0M 

82.6 

74.1 

70.2 

3,2 

63. 6M 

61.1 

77.3 

69.8 

67.5 

-  1.2 

59. 2M 

62.8 

74.9 

67.7 

64.4 

-  0,2 

47.8 
59.7 
61,8 
55,5 

M 

-  1.6 

35, 7M 
53.6 
50.0 
42.9 

-  2,3 

30.5 
51.9 
42.6 

-  1,1 

47.2 
57,6 
60.6 

CEDARVILLE 
CENTERVILLE  PH 
CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 

CHICO  EXP  STATION 

27.1 
44.1 
33.1 
28. 5M 
45.0 

-  1,9 

-  1,6 

0,6 

33,2 
48.1 
36.2 
32, 5M 
49,6 

-  0.6 

-  0.8 

1  .2 

43.3 
55.2 
44.7 
40. 8M 
55.8 

3.6 
2.2 

2,9 

45.8 
57.5 
47.4 
42, 7M 
59.1 

-  3.0 

-  1.2 

0,2 

51,2 
62.5 
51. 6M 
47. 6N 
64.5 

-  4.3 

-  2.7 

-  1.4 

67.5 
77.4 
68. 4M 

M 

78.3 

5.2 
5.7 

6.0 

75.2 
81.1 

66, 8M 
91.2 

2.1 
2.0 

2.6 

69.1 
76.5 
6  9.  OM 
62. 9M 
77.0 

-  1  .5 

-  0.5 

0.7 

64.6 
72.1 
66. IM 
59. 4M 
73.5 

2.4 
-  0.9 

1.0 

52-3 
61,7 
54. IM 
49. 6M 
63.1 

1  .6 

-  1  .9 

0.1 

36.0 
50.9 
41. 5M 
35.8 
52.7 

-  0.9 

-  2.5 

0.1 

34,0 
43.9 
40.  8M 
31. 8M 
44.9 

2,2 

-  3.0 

-  0.8 

50.1 
60.9 

62.1 

CHULA  VISTA 
CLAREMONT    POMONA  COL 
CLARKSBURG 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVEROALE   3  SSE 

51.3M 
49.5 
45.1 
40. OM 
46.2 

-  0.5 

::: 

52. 6M 
52.4 
50.0 
45, 6M 
50.7 

-  0.7 

.... 

0.2 

55-8M 
58.3 
55.6 
53. 2M 
54.4 

0.8 
3,3 

... 

58. 4M 

61.7 

58,2 

M 

57,0 

0.5 
2.8 

-  1.2 

61. IM 

64.8 

62.4 

M 

61.5 

0.4 
1.7 

-  2.2 

64. 2M 

69.9 

72.7 

72.2 

1.5 
2.8 

3,1 

M 

76.0 
73.6 

73.0 

3.8 
-  0.1 

66. 7M 

74.3 

72.1 

71.0 

1  .0 
0.2 

-  0.7 

68  .6M 

76.2 

69.3 

67.9 

68,9 

2.2 
4,0 

-  1.4 

62  .9M 
66. IM 
61.0 
58.3 
62.8 

0.7 
0.6 

-  0.3 

56. 9M 
56. 5M 
50.6 

M 

52.6 

-  0,6 

-  2,3 

-  2.0 

52. 3M 
5  3.0M 
44.5 
44.8 
48.4 

-  1.7 
0.1 

0.0 

63,4 
59.6 

59.9 

- 

COALINGA 
COLFAX 

COLUSA   1  SSW 
CORCORAN    1RRI6  DIST 
CORONA 

46.0 
41.3 
44.3 
45.6 
49.3 

0.4 

-  2.2 

-  0,9 

49,7 
45.6 
49,9 
49,3 
53,6 

-  0.2 
0.0 
0,5 

0,8 

57, 3M 

51.9 

55.4 

58.1 

59.2 

3,0 
2.6 
1.3 

3.5 

59.6 
55.3 
58.6 
61.1 
62.7 

-  1.3 
0.5 

-  1.3 

2.7 

66.2 
60.  3 
64.9 

66.  7 
66.3 

-  1.6 

-  1.5 

-  1.7 

2.2 

80.9 
77.5 
79.2 
81.6 
70.7 

6.6 
9.3 
6.3 

2.6 

63,6 
81, 9M 
79,9 
84.0 
76.6 

1.9 
4,9 
1,6 

2.5 

79.7 
77. 4M 
76.1 
79.3 
74.0 

0.0 
1  .8 
0,1 

-  0.2 

75.4 
74,6 
71.8 
76.0 
74.9 

O.B 
3.5 
-  0.3 

3.0 

62.3 
61.9 
61.9 
63.2 
65.1 

-  2.8 
0.7 

-  1.2 

-  0.1 

51.4 
49.6 
50.7 
51.3 
56.2 

-  2.8 

-  Z,u, 

-  2.1 

-  2.3 

45,1 
47.2 
44.4 
43.4 
54.5 

-  2.3 
1.4 

-  1.7 

1,2 

63.1 
60.4 
61.4 
63,3 
63,6 

COVELO 
COW  CREEK 
CRESCENT  CITY   1  N 
CROCKETT 
CULVER  CITY 

38.6 
50.7 
46. 2M 
46.7 
53.8 

43.9 
56.9 
48, 4M 
51,4 
55, 5M 

51.1 
72.6 
49.7 
55.7 
59, OM 

51.6 
60.2 
50.6 
58.9 
61.3 

56,0 
66.6 
5  3.0M 
61.2 
63. 9M 

70.7 
101 .7M 
56, 7M 
68.9 
65. IM 

74.6 
105.3 
56. 8M 
68,6 
69,0 

70.6 
102.2 
57. 6M 
67.0 
67.9 

66  .9 
94.7 
55. 7M 
66.8 
69.8 

56.  9 
76. 8M 
55,0 
61.8 
64,7 

45.8 
62  .4M 
50. 2M 
54. 7M 
58.9 

42.3 
54.1 
49. 7M 
47.1 
56.9 

55.8 
79.1 
52.5 
59.1 
62,2 

CUVAMA 

CUYAMACA 

DAGGETT   FAA  AP 

DAVIS   1  WSW 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

40.6 
33.5 
44.3 
46.0 
26.4 

-  5.3 
1,0 

44,2 
39.1 
50,3 
51,0 
36.3 

-   1  .5 
2.0 

53. IM 
46.8 
61 .9 
56.3 
46.6 

4.8 
3.1 

54.0 
50.8 
66.3 
59.1 
53.6 

0.9 
0.5 

59.5 
53.6 
73.2 
64.2 
60.9 

-  2.2 

-  0.5 

73.3 
68.6 
86.7 
76.7 
74.7 

6.4 
6.4 

77.5 
71.8 
89,6 
75.1 
75.1 

1  .  2 

0.0 

73.3 
71.7 
86.6 
71.5 
73. 7M 

2.0 
-  1.7 

70.1 
66,8 
SI  .9 
69.2 
68. 3M 

1.9 

-  1.9 

57,2 
53.8 
67.5 
61.7 
52,9 

-  1.3 

-  1.3 

47.3 
44.  1 
54.4 
51. 3 
40.6 

-  2.6 

-  1.1 

M 

39.1 
47,1 
44.9 
35.6 

-  2.4 

-  1.3 

53,5 
67.5 
60.6 
54.0 

DEER  CREEK  PH 
DENAIR 
DE  SABLA 
DOBBINS  COLGATE 
DONNER  MEMOR lAL    ST  PK 

32.4 
45.9 
39. 2M 
45. 3M 
24.7 

-  2.9 
0.9 
-1.3 

36.8 
49.8 
42. 4M 
46. 3M 
26.3 

-  0.9 
0.5 

-  0.2 

44.7 
56.2 
49.9 
54. 6M 
36.5 

2.7 
2.6 
3.8 

46.8 
59.5 
51. 6M 
56.4 
40,5 

-  0.7 

-  0.2 
-0.3 

51,0 
64.6 
55. 2W 
61. 3M 
45.2 

-  3.0 

-  1.3 

-  3.1 

64.1 
76.8 
73. OM 
77.2 
58.6 

4.3 
5.3 
8.3 

68.4 
78.9 
75. 4M 
82. 8M 
64,3 

1.7 
1  .9 
2.8 

64.9 
74.6 
69. 9M 
7  6.  3M 
59,7 

-  0.4 

0.0 

-  1,2 

62.0 
71.4 
68. 4M 

56.9 

0.6 
0.5 
1  .0 

51.2 
61,2 
56.5 

M 

45.5 

-  I  .5 

-  1.5 

-  1.5 

39.6 
50.6 
44. 5M 
50. 9M 
34.6 

-  2.5 

-  1.5 

-  3.5 

33.3 
43.0 
43. 5M 
46. 5M 
28.2 

-  3.4 

-  3.3 
1  .  J 

49.6 
fal.l 
55.9 

43.4 

- 

DOWNIEVILLE  RS 
DOYLE   5  SSE 
DUDLEYS 

DUTTONS  LANDING 
EAGLE  MTN 

33.6 
28.6 
36.9 

M 

49.4 

-  1.9 

38.9 
35.4 
39.9 
50. 6M 
56.3 

-  1.0 

45.8 
44.4 
47.4 
54  ,0M 
66.9 

3,3 

46,1 
47,0 
46. 7M 
56. 2M 
73.5 

-  0.7 

52.2 
51.7 
54.1V 

79,4 

-  1.4 

66.4 
67.4 
67.1 
67. 5N 
92.9 

6.1 

70. 9M 

72.5 

72,7 

95,7 

3.9 

66.0 
68.5 
66. 4M 
64. 6M 
92.9 

-    1  .0 

64.3 
6*.  .9 

88.0 

1.4 

54. 2M 
51  .9M 
53.2 

75.3 

-  1.5 

42.0 
40,7 
44.  1 

M 

62.7 

-  2.3 

36,1 
33.0 
40.  5M 

54.8 

-  0.6 

51.7 
50.4 
53.0 

74.0 

EAST   PARK  RESERVOIR 
EL   CAPITAN  OAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  PH 
ELK  VALLEY 

41.4 
53.0 
46.7 
45.6 
36.9 

-  1.7 

-  4.8 
0.1 

46,1 

54,7 
48.6 
42,0 

-  0.2 

-  3.0 

-  0.6 

53.2 
59.9 
65.6 
55.2 
46.9 

2,8 

2,2 
2,5 

53.6 
64.1 
70.9 
56.9 
48.4 

-  2.4 

0.0 

-  1,4 

59.7 
66.7 
76.  1 
62.5 
52.0 

-  3,7 

-  2,2 

-  2,4 

76.3 
72.5 
87.5 
75.7 

6.1 

2.5 
4.7 

60.3 
78.0 
90.9 
80,1 
69,2 

3.0 

-  1.4 
2.4 

75.4 
75,6 
89.6 
76.4 
65.0 

0,4 

-  1,9 
0,5 

71.9 
76.5 
36.9 
72,3 
61  .6 

1  .6 

0.6 
0.1 

60.9 
68.3 
72.6 
61.5 
52.5 

0.1 

-2.6 
-  2.0 

49.2 
60.  3 
59.3 
51.9 
44.3 

-  1  ,e 

-  3.2 

-  1.5 

45,5 
57,0 
50,9 

38,5 

1.1 

-  4.5 

-  2.7 

59.5 
65.7 
71.2 
61.0 
52.0 

ELSINORE 

E5C0NDID0 

EUREKA  WB  CITY 

FAIRF  lELO  POLICE  STA 

FAIRMONT 

47.5 
49.1 
46.5 
47.1 
40.5 

-  2.3 
-1.8 

1.3 

-  2.6 

50.7 
51.9 
48.4 
52.0 
44.8 

-  1  .t, 

-  0.9 

0.0 

-  0.9 

57.8 
58.1 
50.5 
56.4 
54.4 

2.5 
2.5 
1.4 

4.6 

60.  7M 
61.0 
50,9 
58.6 
56,4 

0.4 
1.5 
0.3 

0.1 

65.8 
64.3 
53.3 
64.1 
62.2 

0.7 
1.2 
0.4 

-  0.1 

74.9 
69.7 
54.5 
72.9 
77.5 

2,9 
-  1.1 

8.0 

60, IN 

75.1 

54.3 

73.7 

81.4 

1.7 
2.2 
-  2,1 

2. 1 

77. 6M 
73.4 
55.4 
72.5 
78.7 

-  n.7 

0.1 

-  1  .6 

0.5 

76.4 
73  .9 
53,6 
70.4 
76.5 

1.7 
2.8 
-  2.6 

3.0 

65.2 
63.5 
5*.. 6 
63.5 
63.0 

-  1.1 

-  0.7 
0.4 

0,1 

55,2 
55.9 
51.1 
53.4 
50,2 

-  2.'. 

-  1 

-  0.£ 

-  1.5 

51.1 
5  1,1 
46,8 
46,9 
45,2 

-  1.0 

-  1.6 
0,2 

-  0,2 

63.6 
62.3 
52.0 
61.0 
60.9 

FIVE  POINTS  b  SSW 
FLEMING  FISH   +  CAME 
FOLSOM  DAM 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 

47, Oh' 

46.4 
51, 6^ 
35,2 

-  0.3 

50.0 

50.5 
54,8 
40.0 

0.5 

57.7 

56  .  3 
61  .OM 

47.2  3.4 

60.2 

59.1 
64,51' 
48.  3 

-    1  .4 

67.8 

64.  2 
68, 9^ 
52.9 

-  2.9 

80.7 

76. 6^ 
74,0 
67,8 

6.9 

83.  6^ 

80.2 
62, 5N 
72.3 

79,  5M 
76.0 
66.9 

0.6 

74, 9M 

73.6 
79, 5M 

64.7  2.5 

63. 3M 

64.  1 

67. 7M 
53.3 

1  .0 

51. 8M 

40. 3M 
53.3 
59.2 
42.9 

O.t 

43, 7M 
31.9 
46.9 
56, 8M 
37.4 

0.4 
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Table  1-Continued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 


February 


April 


May 


August 


Septembei 


FOPT  6IDWELL 

FOPT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVN 

FORT  JONES  RS 

FORT  ROSS 

FRESNO  WB  AP 
FRIAM  GOVT  CAMP 
GIANT  FOREST 
GILLESPIE  FIELD 
jILROY 

iLENNVlLLE 
iRANT  GROVE 
jRASS  VALLEY 
jRATON   1  W 
'.REENLANO  RANCH 

(AlwEE 

lALF   MOON  BAY  2  NNW 
lAMlLTON  AF8 
(ANFORO 

lAPPv  CAMP  RS 
lAT  CDEE<  PH  1 

■ayf  I  fld  pump  plant 

EALDSBUPG 
ENSHAW  OAM 
ETCH  HETCHY 

ILTS 
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r-YLL-ilLD  RS 
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Iamatm 


2  SE 
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Ike  ARROWHEAD 
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i  ANGELES  WB  C[TY 
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||deville  island 
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'  LAKE 
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MTAIN  PASS 
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|mIENTO  OAM 
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■LES   FAA  AP 
|da  CITY 

Irk 

Pan  2  Nw 

W  ORT   BEACH  HARBOR 
H  FORK  RS 
H  HOLLYWOOD 
ALE  WOODWARD  DAM 
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1 

53 
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53 
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50 
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48 

2 
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5 
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51 

9 

53 

6 

57.1 
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55 

8 
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52 
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49.5 
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56.8 
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60 
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4 
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1 
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80. 0 

4.3 
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75 

2 

1 
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51 
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- 
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- 
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62.9 
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58 
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1 
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60.2 

40,2 

46.2 

56,8 

62 

0 

67 

5 

50.8 

93.9 

81.5 

77 

63.5 

50 

7 

44.0 

62.9 

45.6 

0.4 

49.7 

-  0.1 

56.9 

2.6 

61 

1 

0 

66 

5 

-  1.1 

81.6 

8.4 

84,8 

5.0 

80. 1 

2  .6 

75 

7 

2 

7 

63,9 

-  0,1 

52 

3 

~ 

0,6 

44.  5 

2,1 

63.6 

45.7 

50.2 

55.8 

57 

9 

62 

7 

73,0 

73,0 

70.4 

M 

62.4 

54 

IM 

M 

~ 

26.6 

28,3 

36.5 

38 

2 

45 

2 

62-OM 

66,3 

61  .9 

59 

1 

47.7 

34 

6 

33.8 

45.0 

1.3 

5  3.  OM 

0  7 

-  1 

2  2 

88,0 

1.7 

83.7 

-  0.2 

79 

3 

0,9 

66.  3 

-  1,8 

52 

9 

3.7 

45. 9M 

3.2 

66.3 

45.2 

50.8 

56.0 

57 

8 

61 

6 

70.7 

71.7 

69.5 

67 

2 

61.3 

52 

3 

45  .4 

59.1 

'•5,4 

-  0.4 

50,6 

0.7 

56.2 

1.5 

59 

6 

-  0 

9 

64 

7 

-  2.3 

78.5 

5.2 

30.9 

1.8 

77. 8M 

0.9 

74 

7 

1 

2 

65.4 

1,0 

5  3 

IM 

1 .0 

46.4 

0.5 

62  .6 

31,8 

-  2.3 

35,5 

-  1.1 

42,6 

1  .6 

44 

4 

-  3 

1 

49 

0 

-  4.8 

64.9 

5.6 

69.6 

3.4 

64.0 

-  0.5 

61 

2 

1 

1 

51.1 

-  0.6 

39 

1 

3.6 

37.2 

0.9 

49.2 

49,3 

56,1 

66,9 

72 

1 

77 

3 

88. 0^ 

91.1 

88.3 

66 

74*  5 

62 

1  .9 

50, 4M 

57.2 

4.0 

-  0 

3 

-  1.3 

80. 9M 

2.3 

77.  3M 

1  .0 

73 

6M 

1 

6 

62  .  7M 

-  0.3 

51 

IM 

1.1 

43.9 

2,1 

62.2 

46,6 

0.6 

50,3 

0.1 

58.7 

3*6 

62 

4 

0 

1 

69 

8 

0,2 

64.9 

8.9 

88.6 

3.6 

84.4 

2.0 

79 

5 

2 

8 

65.5 

-  0.8 

52 

1 

2,8 

43.9 

3,9 

65.6 

46.3 

49,0 

58.1 

62 

5 

65 

7 

76.0 

82,4 

78.9 

78 

9 

66.4 

56 

7 

53.1 

64.5 

28.6 

-  1.8 

31,8 

-  0.5 

39.7 

3.7 

40 

8 

-  1 

3 

45 

2 

-  3,7 

61.  IM 

5,7 

65, 7M 

2.7 

61.2 

0.0 

58 

9 

1 

7 

47, 8M 

-  0,5 

36 

0 

3.1 

34.4 

1.3 

45.9 

40. 7 

43,4 

57.6 

61 

6 

68 

5 

82.2 

85.3 

83.0 

76 

1 

64.0 

52 

7 

47.2 

63.7 

46.6 

2,0 

50,2 

1  2 

56.6 

3.0 

0 

4 

5 

-  0.9 

6  0 

79.  1 

3,1 

75.4 

1 .6 

71 

8 

1 

2 

63.  1 

0.7 

51 

8 

_ 

0*4 

44.5 

1.4 

61,7 

28,0 

32,9 

43*5 

47 

4 

52 

6 

65.  3M 

69,0 

67.7 

62 

5 

49*4 

36 

7 

31.6 

49.0 

50.8 

53*0 

55.2 

56 

0 

56 

7 

60.9 

60,1 

59.6 

60 

7 

60-0 

54 

3 

53.1 

56  ■  7 

45,4 

49,9 

55.1 

57 

7 

62 

5 

75.8 

80.4 

76.7 

73 

*• 

63.9 

53 

1 

47.8 

61.8 

49.9 

52,5 

54.1 

54 

9 

55 

59*1 

58.5 

57.2 

58 

8 

57.5 

54 

53.1 

55.5 

33.1 

38.5 

51,4 

57 

0 

62 

7 

M 

46 

3 

M 

44.1 

47.4 

52.3 

54 

2 

56 

72.9 

78.1 

74,2 

72 

2 

60.5 

50 

2 

3,3 

46.0 

59,2 

37, IM 

-  3,1 

40. IM 

-  0,4 

48,  IM 

5*4 

1.7 

-  0 

52 

OM 

-  2,3 

70. 7M 

10.2 

76, 2M 

5,1 

71. 2M 

1  .1 

56. 3M 

-  0.4 

45 

3M 

25. 8M 

33. 4M 

40, OM 

41 

46 

5M 

58. 4M 

67.5 

59.6 

56 

6 

46.1 

35 

9M 

29. IM 

45.0 

33.1 

0.3 

36.7 

-  0.2 

43*7 

2.0 

9 

-  1 

8 

49 

8 

-  3,7 

66*2 

6,4 

72,2 

5*0 

67,0 

1  .2 

64 

6 

52.4 

1  .4 

39 

3 

2.2 

37.5 

2.8 

50*6 

37.8 

41,1 

51*6 

52 

57 

3 

71.7 

74.3 

72.3 

70 

7 

57.5 

47 

3 

45.2 

56.6 

46,3 

49,8 

56*2M 

58 

6M 

63 

3 

73.3 

76*3 

73.3 

71 

2 

61.1 

51 

6M 

47.4 

60*7 

47,6 

0, 1 

51.8 

1  .4 

55.7 

2.5 

56 

7 

0 

60 

9 

0*4 

68.6 

4.2 

68*2 

0.9 

66.5 

0.0 

66 

0 

-  0 

4 

61.3 

-  0.3 

52 

9 

1.7 

46.1 

0.8 

58.7 

47,7 

52.0 

65.5 

72 

2 

79 

7 

93.9 

96.9 

94,8 

88 

2 

73.5 

60 

3 

52.3 

73,1 

36,8 

-  2,6 

39.5 

-  2.0 

47.0 

2.2 

48 

9 

-  1 

3 

53 

6 

-  2*8 

68.5 

6.0 

72.7 

2.9 

68.2 

O.t 

64 

2 

0 

3 

53.3 

-  1.6 

43 

4 

3.4 

39.8 

1.5 

53,0 

47. 3M 

50. 5M 

54,9 

56 

9 

58 

67.8 

66.2 

65.7 

64 

5 

60.2 

52 

8 

48.1 

57.6 

45.1 

-  0.8 

49.8 

-  1.0 

56.8 

1 . 1 

59 

0 

-  2 

8 

64 

-  2.7 

77.4 

4.1 

79.3 

0.3 

75*2 

-  1.2 

70 

8 

-  2,6 

62.0 

-  3.2 

51 

1 

3.6 

43.3 

3.8 

61.2 

52.7 

-  1.1 

54,3 

-  0.8 

57.1 

0.5 

59 

7 

0 

.7 

3 

0.5 

63.2 

-  1.1 

67.0 

-  0.5 

66.7 

-  1.5 

68 

0 

1 

5 

62.6 

-  0.3 

57 

7 

1.1 

53.6 

1.7 

60-4 

40, OM 

42,  1 

50.3 

52 

2M 

57 

7M 

77. 4M 

74. 4M 

71 

6M 

58.4 

45 

43. 3M 

52.4 

55,2 

61.2 

64 

5 

66 

8M 

75, IM 

74 

9M 

59 

OM 

56. 3M 

60.4 

43.9 

-  0.6 

48,9 

0.3 

54.4 

2.2 

57 

-  0 

.3 

62 

3 

-  2.4 

76.5 

5. 1 

79.5 

1  .9 

74.8 

-  0.8 

71 

6 

-  0,5 

61.7 

-    1  .6 

50 

7 

2.3 

43.3 

2.8 

•vlDB  station  todei 
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Table  1- Continued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 

February 

March 

April 

May 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

Temperature 

1 

Temperature 

Q 

Temperature 

a 

1 
1 

a 

.2 

1 

1 
B 

t2 

& 

« 

i 

a 

o 
H 

i 

Temperature 

a 

1 

I 

i 
H 

a 

i 

a 

Departure 

«  . 
1 

a 

i2 

Q 

1 

i 

B 
H 

a 

Temperature 

! 

o 

a 

Temperature 

i 

i 

OAKLAND  we  AP 
OCEANSIDE  PENDLETON 
OJAl 

ORANGE  COVE 

48.7 
51.8 

46. e 

44, 7M 

1.5 

-  1.5 
1.3 

51.9 
53.8 
52.3 
49.8 
45. 5M 

1  .2 

0.4 
0.0 

55.7 
55.9 
58. 6M 
56.9 
48.7M 

2,3 

4,2 
2,9 

57.0 
56.3 
63.0 
60.2 
49.9S1 

1.4 

4.5 
-  0.2 

59.1 
61.2 
66.1 
66.2 
52.1 

0.7 

3,7 
-  1.3 

65.2 
62.6 
70.4 
79.9 
56.4 

3.6 

4,3 
6,6 

66.6 
76.9 
83.3 
58. OM 

1.3 

4.0 
2,9 

53.2 
6  7,2 
72.3 
78.4 
58. 6M 

0.3 

-  0.4 
0.2 

63.4 

73.6 
75.6 
56.5 

0.1 

3.3 
1.9 

60.6 
61.7 
64,3 
63,6 
54.3 

0.6 

n.o 

-  0.6 

53.4 
57.3 
55.5 
52,0 
48,9 

-  0.4 

-  2.1 

-  1.8 

46.4 
53.4 
53.2 
43.9 
46. OM 

-  0,2 

1.0 

-  3.1 

57.5 
59,8 
62.9 
63,1 
51.8 

orinoa  sowman 
orland 

ORLEANS 
OROVI LLE 
OROVILLE    7  SE 

44.7 
43.7 
41.9 
43.6 
42.6 

-  1.2 

48.  3 
49.2 
46,1 
50.2 
46.2 

0,3 

53.1 
55.2 
52.9 
55.6 
53.7 

1,5 

54.6 
58.6 
54. 4M 
58.9 
56.9 

-  1.4 

56.5 
64,4 
57,9 
63.9 

-  3.4 

66.7 
80. 1 
70.9 
78,3 

5,7 

81.2 
76.6 
81.7 

0,8 

72.4 
79,3 

-  0,5 

69.5 
74.9 

-  0,2 

64  .  2 
58.4 
64.7 
65,0 

-  0.1 

48.4 
54. 4M 

-  0.9 

45.7 
43.3 
46.7 

-  0.4 

62,2 
57,7 
62,9 

OXNARD 

PALMOALE 

PAlMDALE   FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  MALL 

51,9 
42.9 
41,7 
49,5 
47,7 

-  1.2 

-  1.3 

-  4,2 

54.6 
47.7 
45.8 
56.5 
50.6 

0.9 
0.4 

-  0.7 

57.9 
57. 4M 
56.5 
67.1 
55.5 

3,1 
5,3 

4,7 

59.5 
60.7 
59.9 
72.2 
56.4 

2,6 
2,3 

2.7 

61.5 
67,1 
66.0 
76.7 
59.1 

2.4 
2,0 

0,9 

64.8 
8  1  .0^ 
60.9 
88.6 
67,3 

3,7 
8,9 

6,4 

67.2 
85,3 
84,5 
92,8 
66,3 

2.6 
4,1 

2,4 

65,3 

81.2 
90.1 
64.7 

0.5 
2,1 

1  .2 

66.0 

77.2 
66,5 
64,3 

1 ,9 
4.8 

2.5 

61,2 

62.2 
73.9 
59.3 

-  0.6 
1.1 

-  0.2 

57.1 

49.4 
62.0 
52.4 

-1.4 
0.1 

-  0.6 

55.5 
45,7 
43.2 
55.5 
47.7 

0.9 
-  0.1 

0.1 

60,2 
63,8 
62,4 
72,6 
57,6 

PALOMAR  MTN  OBSY 
PANOCHE  JUNCTION 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 
PASADENA 

38.0 

41.2 
49.6 
51.9 

-  1.0 

40.8 

45. 3M 

54.6 

55.3 

c. 

53.0 

51.5 
67.7 
61 .0 

4,3 

54.2 

53.4 
74.0 
64.1 

4.1 

58.2 

57,5 
60.7 
67.2 

3.9 

70,3 

73,3 
93.9 
71.1 

4,4 

84I4M 
76.5 
96.6 
77.4 

4.2 

79'eM 
74.5 
94.6 
74.4 

0.9 

70.2 

71  .4 
89,6 
76.9 

5.0 

"•'m 

59,9 
76.0 
67.2 

1  .2 

46.6 
53, 6M 
49,4 
62,8 
58,3 

-  1.7 

44  .9 
44.2 
45.9 
53.3 
57.0 

2.1 

56.6 

56,5 
74,5 
65,2 

PASO  R08LES 

PASO  R06LES  FAA  AP 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

PINNACLES  NM 

P I SMO  BEACH 

45,2 
47.5 
44.0 
50,6 

0,6 

50.3 
49.0 
51.3 
46.7 
53.5 

1-3 

55.2 

54.5 
55.5 
56.'. 

1.6 

56.3 

55,5 
57.0 
56.4 

0.0 

63.7 

58.6 
61.3 
60.0 

-  0.7 

68.9 
72  •  3 
68.6 
73.2 
59.3 

5,0 

76.5 
66.9 
77.7 
60.2 

0.5 

70.1 

66.2 
73.6 
58.9 

0.1 

68,9 

65.9 
71  .6 
60.0 

-  0.1 

59.8 
60.7 
62.1 
61.4 
59.4 

0.7 

51,5 

52.6 
51.3 
55.2 

46  .6 
45.1 
47,5 
48.0 
53.4 

-  0,6 

59,4 
59.9 
58,1 
60,3 
57,1 

PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IPG 
POINT  ARENA 
POINT  ARGUELLO  WB 
POINT    ARGUELLO  LIGHT 

41.1 
47.7 
49.0 
52. 2^ 

-  0.2 

42,6 
44.2 
48,9 
50.9 
53.2 

-  0.8 

50.7 
50.6 
51.1 
53.0 

3.4 

52.8 
51,9 
51,9 
54,2 

-  0,3 

57.5 

54,1 
54.4 

-  1.8 

73.0 
75,0 
57,0 
59,1 

7,1 

80.8 
56.5 
58.3 

3.9 

72.4 

56.4 
57.5 

0.8 

69.0 

56.0 
56.6 

56.4 

55.7 
57.0 

-  0.7 

46.3 

51.0 
53.0 

-  0.6 

46.9 
49.1 
50.3 

-  0,6 

56 ,6 
59.1 
53.0 
54.6 

PT  PIEORAS  BLANCAS 
POMONA 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEf 

PORTERVILLE 

PORTOLA 

51.0 
49.1 
43.6 
47.3 
27,9 

0*0 

1.0 
-  0,8 

52.1 
52.2 
48.2 
51.0 
32.8 

0*4 

0.5 
1.1 

53.1 
58.2 
52.6 
59.2 
40.9 

3,3 

4,3 
3,8 

51,1 
61,5 
54.2 
61.5 
43.7 

2,4 

0.( 
-  0,3 

51.7 
65.1 
58.7 
67.1 
48.0 

2,0 

-  1,0 

-  2.3 

55,4 
70,7 
69,0 
81,7 
59,4 

3,5 

7,9 
2.9 

76,6 
70,1 
83.9 
65.3 

3.0 
2.7 

67.9 
79.2 
60.5 

0.2 
0,1 

55.4 

64.7 
76.6 
57.2 

4.3 

2.2 
1.6 

55.7 
65.2 
58.1 
64,3 
46.4 

1.3 

-  0.8 

-  1.1 

55,1 
56, 2 
49.4 
52.6 
35.6 

0.0 

-  1.6 

-  2,6 

53.4 
52.6 
44.0 
44.3 
31,6 

1,9 

-  3,4 
0,0 

63,1 
56.7 
64.1 
45,8 

POSEY  3  £ 
POTTER  VALLEY  PH 
PRIEST  VALLEY 
OUINCY  RS 
RAMONA  SPAULDING 

34.6 
43, 7^ 
39.3 
32.3 
48.7 

-  0,3 

36,  3 
47. 7M 
43.1 
38.6 
50.3 

2.1 

45.0 
54. 9» 
50.7 
45.7 
55.7 

3.7 

45,7 
53.9^ 
53.1 
48.5 
58.5 

0,4 

50.7 

M 

57.7 
52,3 
63.0 

-  2.1 

65,8 

69.7 
65,4 
70.5 

4,9 

70.2 
76. 8M 
75.3 
69.9 
77.1 

4,2 

65.3 

70.6 
65,4 
74,2 

2.0 

70,  IM 
66,9 
61,7 
76,2 

3.0 

- 

60*  2M 
56,6 
51,8 
64.0 

1,2 

46.9 
41. 2M 
55.9 

0.3 

46, 5M 
43.0 
36,8 
51.7 

1,7 

56,1 
50,8 
62.1 

RANDSBURG 

RED  BLUFF  W8  AP 

REDDING  FIRE    STA  2 

REDLANOS 

REDWOOD  CITY 

44.0 
44. 4h 
49.1 
48.3 

-  1.2 

-  l.O 
0,3 

49.8 
50. 0^ 
52.5 
51.8 

-  0.1 
0.9 

o.r 

1 .0 

57.2 
55.6 
56.6 
59.9 
56.9 

1,3 
3,1 
4,9 
3,2 

60.6 
56.1 
59,3 
63,9 
57,9 

-  1,9 

-  0,8 
4,4 
0.9 

67.6 

64. 7M 
67.4 
61  .0 

-  3.2 

-  2.5 
3.5 

-  0.1 

82.9 
82.4 
81.9 
74.9 
69.9 

7,5 
6,1 
5.1 

85.9 
65,6 
86.2 
81,9 
69.1 

3,f 
5.6 
1.4 

63.0 

61. 6M 

76.2 

66.9 

0.6 
1  .2 
2,5 
-  0,1 

76,6 

76,9 
76,7 
66,3 

1.5 
1.3 
6.1 
0.1 

64.0 
65.0 
64,7 
67.2 
59.9 

-  0.1 

-  0,6 
2.4 

-  1.2 

50.7 

52.3 

51.5M 

57.0 

53.0 

-  2.2 

-  3.1 

-  0.6 

-  1.7 

45.1 

46.4 
53.5 
46.3 

-  0,4 
1,4 
1.4 

-  1.5 

63.4 
63.5 
63.9 
65.3 
59.1 

RICHMOND 

RIVERSIDE  FIRE   STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  E  STA 
ROCKL  IN 

SACRAMENTO   WB  AP 

50. 6f 
49.4 
43,8 
46.4 

-  0,* 
2. 1 

53.2 
54.2 
52.6 
47,7 
50.6 

0.! 

1.1 

56  .6 
60.2 
59.2 
53.5 
56.3 

1,9 
2,4 

56,0 
63,6 
63,1 
56.7 
59.9 

3.4 

-  0.7 
1.7 

60.2 
67,6 
66,3 
61.5 
64.9 

3.C 

-  3,2 
0.9 

63.4 
72.7 
72.1 
76.0 
77,1 

3.7 

4.8 
6.6 

61.6 
76.8 
79.5 
79.7 
76.9 

3.1 

1.8 
4.3 

61.4 

76.0 
75.5 
75.5 

1,0 

-  0,5 
2,3 

63,1 

77,2 
71,6 
72,4 

4,6 

-  0,4 
2,1 

61.4 
66  •  IM 
65.6 
61,0 
65.7 

0,5 

-  1.8 
3.0 

54.3 
57.3 
56,8 
49,7 
53,1 

-  0,8 

-  2.2 
0.0 

49.8 
54.0 
53,0 
43,5 
45.8 

1.2 

-  1.9 
0.0 

57.7 
64,9 
64,2 
60.0 
62.2 

- 

SACRAMENTO   WB  CITY 
SAINT  HELENA 
SAINT   MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS  FAA  AP 

46,1 
43.5 
47,9 
49.0 

2.1 
-  1.8 

51,6 
50.6 
47.3 
51,7 
52.2 

1 .( 

0.2 

54.8 
52.1 
55.5 
55.6 

2,1 
2,6 

2,1 

60.1 

53.2 
56.6 
56.9 

0.9 
0.2 

1.1 

64,6 
61,3 
58,0 
58.0 
58.3 

-  0,4 

-  0.6 

-  0.4 

75.5 
71,1 
67.6 
62.0 
62.0 

4.3 
1.5 

77.5 
72.4 
69.9 
61,8 
61.5 

2.2 
1.8 

-  0.1 

74.7 
70.3 

61.2 
60.6 

0.7 
0.6 

-  1,0 

71 ,8 
67,6 
66.0 
62.2 
62  .3 

0,5 
0.3 

-  1.2 

64.0 
61.7 
56.9 
59.5 
59.5 

0.2 
1,1 

-  1.2 

52,6 
51,3 
49,  1 
53,6 
53.0 

-  1.7 

-  1.8 

-  2,1 

46.3 
47,0 
44.4 
50.2 
50.0 

-  0.4 

-  0.2 

-  1,0 

61.9 
59.2 

56.7 
56,8 

- 

SALT  SPRINGS  PH 
SALYER  RS 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSF 

39.6 

43. 4^ 

48.0 
43. 9h 

49. 2^ 

-  1,S 

43.1 

46, I^ 

50,1 
47, 7^ 
52.2 

-  0.9 

51.0 
52.3 
57.9 
53. 8h 
59.5 

3.3 

52,6 

54,  31" 
60.6 
54.5 
63.0 

2.3 

56.9 
57,3 
64,2 
59,9 
67. IM 

2.0 

71.9 
71. 4M 
72.3 
71.6 
75.0 

5.3 

77.7 
76.7 
80.7 
76.4 
81.3 

4.2 

74. OM 

71.6 

76.2 

71.9 

76.0 

1,1 

70.6 

78.1 
68.4 
77.9 

4.1 

60, OM 

58,7 

66,1 

57,9 

66,0 

0,0 

47, 5M 
47. 2M 
57.5 
48.9 
55.2 

-  3.4 

47. IM 
42. 5M 
55.6 
46.0 
52.1 

-  1,0 

57,7 
57,5 
63,9 
58.4 
64,7 

SANDBERG  WB 

SAN  DIEGO  WB  AP 

SAN  FERNANDO 

S  F   RICHMOND  SUNSET 

SAN  FRANCISCO  wB  AP 

36.3 
54,9 
50.5 
48.5 
49.2 

-  3,5 
0,0 

-  2,7 

1,3 

39.9 
56,9 
53.7 
50. 6M 
51,5 

-  0.9 
0.& 

-  0.5 

0.7 

50.3 
60.0 
59.2 
52.  7M 
54.9 

5.6 
1.6 
2.5 

2.1 

51.0 
62.9 
63.6 
53.4 
55.8 

0,5 
2,4 
3,2 

1  ,7 

56.9 
64.6 
67.1 
54, 5M 
58.3 

0.2 
1.6 
3.0 

1.7 

72.8 
66  .4 
70.5 
56. OM 
64.2 

8.0 
0,6 
2,9 

4,5 

76.5 
71.2 
78.1 

M 

62.4 

2.6 
1.9 
4.2 

2,0 

73.9 
71.2 
74.6 
57. 7M 
62.1 

0.4 
0.9 
1  .1 

1  .5 

73.1 
72.3 
75.8 
56.8 
62.5 

3.7 
3.6 
4.2 

0.5 

58.8 
66,0 
66.4 
56, 6M 
60,6 

0.5 
1 .0 
0.9 

1  .2 

45.8 
60.  5 
57.8 
51. IM 
53.8 

-  3,7 

-  0.3 

-  2.9 

-  0,6 

44.1 
56,3 
57,5 
48.3 
48.6 

1,7 

-  0,6 
2.7 

-  0.5 

56.6 
63,6 
64,6 

57.0 

SAN  FRANCISCO  FOB 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  GREGORIO  3  SE 
SAN  JACINTO 
SAN  JOSE 

52.2 
48.1 
46.3 
50.1 

0.9 
-  2.1 

o.e 

55.3 
49,6 
50.0 
53,2 

1.3 

-  1.2 
O.it 

5  5.8 
61  .3 
52.6 
58.2 
58.0 

0.9 

3.7 
2,6 

56.0 
64.3 
52,5 
61,5 
58.5 

0,3 

2  ,4 
0.9 

56,9 
67,  1 
53.6 
66.7 
60.7 

-  0.2 

2.2 

-  0.7 

59.6 
71.0 
58.8 
75.0 
70.1 

0.5 

5.2 
4.6 

58.1 
76.3 
59.5 
80,3 
69.4 

-  0,8 

3,0 
1,7 

57,7 
74.3 
58.1 
77.4 
68.2 

-  1.6 

0.5 
1.0 

59.8 
76  .4 
56.6 
77.1 
67.6 

-  1.6 

3,8 
1,0 

60,9 
67,0 
56.3 
65.1 
62.6 

-  0.1 

0.3 
0.3 

55.5 
59.0 
51.8 
54,0 
55,3 

-  1.7 

-  2.2 

-  0,7 

5  1  .4 
56.6 
50.4 
49.2 
50.4 

-0.5 

-  1.8 

-  0.1 

56.4 
65.1 
54.2 
63.4 
60.4 

SAN  LUIS  OBI SPO  POLY 
SAN  MARCOS  RANCH 
SAN  MATEO 
SAN  PEORO 
SAN  RAFAEL 

45.8 
49.8 
53.4 
49,6 

-  1.1 

-  0.8 

53,7 
49.9 
52,7 
55,4 
53.3 

0.6 
0.0 

56.4 
5  3.6V 
57.0 
56.6 
56.4 

1,7 
1,6 

58.7 

57.8 
61,7 
58,0 

1  ,9 
2,5 

60.1 

59.1 
64.8 
61.2 

0.9 
3.1 

63.7 

66.1 
65.5 
66.7 

2.0 
1,3 

66,3 

65.2 
69.0 
68. IM 

1.6 
1.3 

63.6 

64.7 
68.4 
66.3 

-  1.0 
0.3 

65.4 

64.3 
70.8 
64.7 

0,2 
3,5 

61.8 

60.1 
65.1 
62.7 

-  1.1 
1.1 

55,9 

53.9 
59. 1 
54.2 

-  2.7 

-  1.2 

53.0 

49.2 
57,2 
49,9 

-  0,6 
0.9 

59.1 

58.3 
62.4 
59.4 

santa  ana  fire  sta 
santa  barbara 
santa  barbara  faa  ap 
santa  clara  university 
santa  cruz 

52!l 
49,1 
47. 9M 
47,8 

0.3 

-  0.1 

-  0.3 

-  1.2 

55.7 
54.6 
51.7 
51. IH 
50,8 

1.5 
0.9 

0.1 
0.0 

60.7 
56.7 
54.6 
56.9 
54.7 

4,0 
3.1 

2.8 
1.8 

63.1 
62.3 
56.2 
57.6 
55.7 

2,8 
4,1 

0,2 

0.6 

66,2 
64,0 
60,5 
59,9 
58,6 

2,6 
3,2 

-  1,6 
0,4 

66,6 
65,0 
62.5 
69,9 
62,3 

2,0 
2,1 

5,1 
1,2 

73.1 
66.4 
66.9 
69.1 
63.5 

1.4 
1,6 

1,4 
0,5 

71.8 
66.1 
65.7 
67. 5« 
61.5 

-  0.3 

-  1.1 

0.4 

-  1.5 

73.6 
67.9 
64.7 
67. OM 
62.3 

3.0 
1.5 

0.5 
-  0.9 

66.4 
63.5 
59.9 

58.2 

1.1 
0,8 

-  1,5 

58,5 
58.0 
54.4 
52. 7M 
52.4 

-  0.6 

-  0.1 

-  1.8 

-  2.2 

55.9 
55,5 
50.7 
48. 4M 
49.6 

1.4 
1,4 

-  1,1 

-  0,8 

63,9 
61,3 
58,4 

56.5 

- 

SANTA  MARIA  WS  AP 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SCOT  I  A 

53,9 
52.5 
46.5 
46.7 

-  1.1 

0.0 

-  1.0 

51,3 
55.3 
55.0 
50.3 
48.4 

-  0.5 

0.4 

-  1  .1 

54.8 
56.0 
60.1 
53.1 
50.9 

0.8 

0.2 
0.3 

56.2 
61.5 
62.2 
55.7 
52.7 

0.4 

-  0.2 

-  0.3 

56,5 
63,1 
64.6 
59.8 
54,7 

-  1.2 

0.0 

-  1,2 

61,2 
64.2 
66.7 
67.8 
56.7 

1.1 

3.8 
-  0.3 

62.7 
66.3 
69. IM 
67,0 
56,4 

0,5 

0.3 
-  2.7 

60.7 
65.1 
6  5.9M 
66. 1 
59.4 

-  1.7 

-  0.2 

-  2.2 

61 .9 
66.7 
67.8 
65.0 
57,6 

-  0.2 

-  1.0 

-  3.3 

56.6 
63.2 
62.0 
60.1 
55.9 

-  1,2 

-  0.9 

-  2,0 

53.4 
59.7 
56.9 
51.3 
50.2 

-  3.0 

-  2.n 

-  3.0 

50.  7 
57.0 
55.3 
47.3 
48.3 

-  1.7 

-  0.5 

-  1.0 

56,4 
61.2 
61.5 
57.5 
53,5 

- 

SHASTA  DAM 
SHELTER  COVE 
SIERRA  CITY 
SIERRAVILLE  RS 
SNOW  LAB  CEN  SIERRA 

50,4 
34.5 
26.7 
23.6 

-  1.5 

51.3 
36.7 
33.0 
25.3 

1  .2 

51  II 
46.2 
42  .5M 
32.7 

4.9 

56.9 

47.3 
4  3.9M 
35.2 

-  1.0 

62,  1 
54.8 
51.9 
49. OM 
40.  2 

-  2,1 

60.4 
60  .0 
68.6 
62.8 
56.8 

5.7 

57. 4M 
73.6 
66.9 
62.2 

3.3 

81.5 
58.8 
70.0 
62.7 
56.7 

0.5 

77.  I 
55 .  5M 
69.0 
59.9 
56.3 

2.4 

65.0 

58.2m 

56.6 

48.4 

44.6 

-  0,3 

51.2 
5  3  •  OM 
43. 2M 
37. 2M 
31.0 

-  0.9 

42. 9M 
33. 2M 
27.8 

1.8 

53.6 
47.2 
41.2 

SONOMA 
SONORA 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
SOUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL   INN  2 

46.6 
43,3 
33.7 
26,5 
33,4 

-  5.3 

50.7 
46.0 
35. 8M 
28.8 
36.6 

-  3.5 

54,7 
53.5 
44,2 
36.  7M 
47,9 

3.1 
4.5 

55.9 

55.6 

46.7rt 

39.7 

49.7 

-  1.1 
1.3 

59,8 
60*4 
51,6 
44,6 
53,8 

-  2,7 

-  0,1 

70,5 
76  ,9 
65,9 
57.6 
68.4 

7.6 
8.1 

70.2 
81.4 
66.3 
63,3 
71.4 

3.8 
2.4 

68.3 
77.0 
65.3 

69.9 

0.9 
1.2 

65.7 
74  .  1 
64.0 
55,9 
67,6 

2.7 
2.8 

60.  3 
62.2 
51.9 
4  3.  9M 
55.8 

0,3 
0,5 

51,3 
49,6 
40,0 
34,1 
43,3 

-  2,1 

-  3.8 

46.8 

40.3 
30. IM 
38.4 

-  1.2 

-  3.1 

58.4 
60.4 
50.6 

53.0 

STOCKTON  FAA  AP 
STOCKTON  FIRE  STA  i* 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBEPRY  VALLEY 

46.6 
45.7 
45. 9H 
42.8 
35.1 

1.2 
-  0.6 

50.8 
50.4 
50. 4M 
47,6 
39.3 

1.7 
0.9 

56,4 
56.4 
56. 2M 
54.7 
45.8 

3.4 
3.3 

60.7 
59.1 
59, 8M 
55.4 
47.5 

0.7 
-  1.6 

65,8 
64.4 
66. IM 
62.6 
52.9 

0.3 
-  2.2 

76.3 
75.7 
74.8c 
78.3 
69.2 

6.2 
6.2 

81.1 
77,7 
77, IM 
81,9 
74,0 

3,3 
2,6 

76,7 
74.1 

76,0 
70.4 

1  .6 
0,6 

73,1 
70.2 
69, 8M 
73,5 
66,5 

0.3 
1.2 

63.1 
62.0 
62. OM 
62.1 
56.5 

-  0.2 

-  0.2 

52,2 
51,8 
52. 3M 
50,4 
43, 2M 

-  0.3 
-1,3 

44.1 
43,7 

46.1 
44.0 

-  2.1 
1.2 

62.4 
60.9 

61.1 
53.9 

SUNLAND 
SUSANVlLLE  AP 
TABLE  MOUNTAIN 
TAHOE  CITY 
TEHACHAP I 

50.3 
26.4 
30,2 
27.1 
37.0 

-  4.1 

-  2.9 
0.6 

53.5 
34.0 
33.7 
26,0 
40.3 

-  0.5 
0.5 

-  0,3 

56.3 
43.9 
44.2 
35.4 
49.0 

3.4 
7.5 
3.3 

62. 1 
47,1 
46.1 
39.7 
50.3 

-1,1 
2,1 
0.9 

66.2 
52. 6M 
51.7 
44.4 
54.8 

-  2.6 

-  0.1 

-  1.5 

72.4 
67, OM 
65,6 
58.2 
70.6 

5.1 
6.3 
5.6 

79.4 
71.3 

64.1 
74.2 

1,2 
3,3 

75.1 
66,9 

60,7 
70,1 

-   1  ,5 
0.6 

77,9 
62,0 
63,5 
56.7 
67,2 

0.2 
1.7 
2.5 

66.5 
50.6 
49.2 
46,1 
53.9 

-  0.8 

-  2.2 
1.1 

58,0 
39,4 
40,7 
35, 6M 
45.1 

-  0.5 

-  1.7 
0.4 

56. A 
31  ,  P 
35.6 
30.6 
42.1 

-  1.3 

-  0.7 
0.7 

64.7 
49.4 

43.9 
54.6 

AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS  caupo«n,a 
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EJON  RANCHO 

tn 

*o 

50.3 

-  0.5 

2.6 

60.9 

1 

0 

67,  3 

-  1 

2 

83,3 

8.6 

66,3 

3.8 

62.6 

2.2 

78.  3 

2.8 

64.6 

-  1,6 

51.6 

-  3.6 

44.3 

-  4.4 

64.6 

0.7 

HERMAL   FAA  AP 

^6 

56.5 

7  3.5 

78,9 

89.6 

93,3 

91,4 

87.5 

62.2 

55.3 

73.5 

mrEE  RIV  EDISON  PH 

*  3 

49.2 

0,1 

57 

3.8 

59.6 

0 

1 

65.3 

-  1 

1 

80*0 

7,6 

83,6 

3,7 

80.0 

1  .9 

77,0 

4.0 

0.3 

52.5 

-  0.2 

46.1 

-  0.7 

63.4 

1.7 

1GE»  CREEK  PH 

41 

0 

3 

44.5 

0.1 

51 

7 

3.7 

53.3 

0 

1 

58  .5 

-  1 

73.4 

7.8 

78,3 

4.6 

74,5 

1 .6 

72.0 

3.3 

59*  8 

0.1 

48.3 

-  1.3 

43.8 

1.2 

58.3 

1.7 

ORRANCE 

51 

,7 

-  1 

1 

54.4 

0.0 

57 

2 

1.2 

60.9 

2 

2 

64.9 

3 

5 

66.1 

2.1 

69,8 

1,9 

68,3 

0,2 

69.6 

2.7 

64  *  5M 

0,9 

57. 3M 

-  1,8 

0.9 

RACV  CAR60NA 

*n 

50.7 

5  7 

60.5 

64.  3 

76.1 

78.3 

74.8 

71  .4 

62.7 

52.6 

44.6 

61.6 

RACY  PUMP IN6  PLANT 

51,0 

59.9 

65.2 

77.7 

78.5 

75.7 

73.3 

53.6 

44.4 

62.2 

RINITY  DAM  VISTA  PT 

'  1 

36 .  OM 

44 

9M 

46  .  9M 

50. 6M 

69. 2M 

68. 2M 

65. 9M 

M 

M 

- 

RONA 

42 

.2 

-  2 

6 

49.0 

-1,4 

60 

7 

3.5 

66.4 

0 

73.1 

-  0 

7 

87.1 

6.0 

90,9 

1.6 

87.5 

0.4 

82.6 

2.4 

67  5 

-  0,4 

53.2 

-  0,9 

45.1 

-  1.0 

67. 1 

0.6 

RUCKEE  RS 

2*. 

.0 

-  1 

5 

26.4 

-    1  ,7 

36 

2 

3.5 

39.3 

0 

5 

44.4 

-  2 

57,7 

3.8 

63,1 

1 .2 

59, 9M 

-  0,7 

5  5.6 

45*0 

27.0 

0.2 

UlELAkE 

29 

33.7 

41 

1 

43.5 

49. 7M 

62,3 

69,1 

62.6 

59.9 

46,2 

36. OM 

32.7 

47.3 

uhntable  creek 

6^ 

47.2 

5  3 

5 

55. 4M 

60.4 

78.5 

83.5 

80.4 

76.8 

51. IM 

46. 6M 

62.0 

USTIN  IRVINE  RANCH 

-  1 

52.6 

-  1.4 

1,9 

60.  7 

0 

6 

63,5 

-  0 

2 

67.6 

0.9 

72,4 

1 . 1 

70.6 

-  0.8 

72.3 

2.3 

A 

-  0,8 

56.4 

-  2.2 

53.6 

-  0.5 

61.9 

0.0 

wentvnine  palms 

44 

2 

50.3 

61 

8 

67.4 

73,8 

87.0 

69,6 

87,4 

82.1 

^7  9 

55.4 

48.0 

57.9 

NIN  LAKES 

23 

7 

-  0 

2 

24.6 

-  0.5 

33 

0 

4.8 

35.0 

0.2 

40,6 

-  0 

^ 

56  .  5M 

6.8 

59,  7M 

4.0 

55  .IM 

4.5 

43*  2M 

2  2 

2.7 

<iAH 

-  1 

1 

49.0 

-  0,2 

54 

2.2 

55.3 

1 

3 

59.*. 

-  2 

7 

74.1 

7.0 

77,3 

3,9 

73,8 

1  .3 

70.8 

1.5 

61,2 

-  0.1 

51.0 

-  1.6 

48.5 

1.6 

60.0 

0.9 

C  L  A 

tc 

55.8 

62.7 

64.  5 

65.8 

70.1 

67, 8M 

71  ,6 

61.6 

60.3 

63.5 

'LAND  3  N 

48 

50.6 

57 

6  1.6 

65.3 

71.8 

79.  3 

74,7 

76.5 

64*9 

54.9 

53.0 

63.2 

»PER  LAKE  RS 

43 

.OM 

52 

IH 

72.5 

75.3 

71  ,6M 

68,5 

59  '  IM 

49. OM 

M 

>R  SAN  LEANDRO  F  I  LTEH 

46 

9 

50.2 

53 

9 

55,4 

56.9 

64.5 

64.4 

62,5 

61,7 

59i2 

52.6 

4B.  1 

56  .4 

»CAV  ILLE 

tn 

0 

9 

50.9 

2.0 

\t 

3.5 

59.2 

I 

3 

64,5 

0 

77.0 

6.8 

79.5 

4,1 

76,0 

2.1 

71,5 

0.2 

63,6 

0,6 

52.0 

-  1,0 

45.3 

-  1.2 

61.9 

1.7 

iLVERMO  RS 

44. 1 

55.4 

61.0 

74.  1 

78.0 

75,8 

72.5 

56.6 

47,5 

43, 3M 

58.5 

CTORVILLE    PUMP  PLANT 

41 

45.7 

55 

59.5 

65.1 

78.4 

61.8 

79.3 

76. 2M 

61.9 

50.0 

43,4 

61.6 

SAL  I  A 

47 

8 

1 

2 

50.5 

-  0.9 

58 

7 

2.4 

61.8 

1 

2 

67,2 

-  2 

80.7 

5.3 

83,1 

0.9 

79,1 

-  0.9 

76.3 

1.1 

65,2 

-  0.9 

53.4 

-  1.9 

45.5 

-  2.6 

64.1 

0,0 

STA   1  M 

50 

6 

52.9 

56 

5 

59.6 

62,7 

66.4 

71  .  1 

71.3 

73.0 

64.1 

57.5 

64.3 

ILTA  PH 

2i 

45.3 

53.1 

58.  5 

77, OM 

80.8 

76.3 

73 , 1 

60.8 

48.1 

47.0 

59.4 

,.LNUT  CREEK  2  ESE 

48.9 

55.9 

59,5 

69.9 

72,3 

70.0 

67.  5 

59,6 

51.1 

44.8 

58.2 

■  LNUT  GROVE 

46 

50.7 

55 

56.7 

62  .5 

73,3 

72.4 

72.7 

68.9 

59.9 

49.6 

44.1 

59.4 

;,RNER  SPRINGS 

4t 

3 

44.  5 

-   1  .C 

52 

2M 

3,7 

55 .  6f 

2 

2 

56 .4N 

-  0 

2 

73.8 

0,9 

72.  1 

-  0.6 

69.5 

0.9 

56.0 

-  1  ,8 

49. IM 

-  2.6 

44. 6M 

-  2.1 

SCO 

47 

3 

1 

9 

51.2 

1  ,5 

59 

3 

4,5 

62.6 

0 

8 

66.9 

-  0 

2 

82.7 

7.0 

84.8 

1.3 

79.8 

-1.5 

76.3 

0.6 

63.4 

-  2.0 

52.0 

-  2.0 

44.0 

-  3.6 

64.3 

0,6 

TSONVILLE  WATERWORKS 

47 

2 

50.2 

54 

3 

55.9 

57.3 

60.4 

60,7 

59.6 

60,8 

57.5 

52. 5M 

49.1 

66.5 

AVERVILLE  RS 

35 

7 

1 

39. 2M 

-  1,7 

46 

2 

1.1 

49. 0^ 

2 

2 

54.1 

-  3 

9 

68.8 

4.8 

74,4 

3.3 

69.1 

-  0.3 

65,2 

1.0 

54.8 

0.2 

43.0 

-  1.4 

38.5 

0.1 

53.2 

0,0 

ED  1  S 

31 

6 

35.0 

42 

45.0 

48  .9 

62.6 

68,5 

62.8 

59  .6 

50,9 

38.5 

34.1 

48.4 

ISKEVTOWN 

M 

M 

" 

iskevtown  res 

77, a^ 

M 

78. 9M 

74, 9M 

M 

50. 2M 

M 

ITE   MOUNTAIN  1 

* 

19.9 

3... 

37,9 

49.9 

53.0 

52.4 

47,2 

35.4 

25.3 

19.2 

34.8 

ITE   MOUNTAIN  2 

7.9 

1  fi 

20.9 

27,1 

41.6 

43.0 

44.8 

39.5 

29.2 

19.5 

16.3 

26.1 

LL I AM5 

44 

49.3 

55 

58. <> 

65.1 

78.9 

81.1 

76.8 

72,9 

63.5 

51.6 

45.6 

62.0 

lLITS    1  NE 

44.7 

50 

4 

51.1 

53.4 

67,0 

69.2 

65.0 

61.9 

55.3 

46.3 

44,1 

lLOWS 

3 

0 

49.4 

0,7 

55 

.1 

1.5 

57.9 

1 

7 

63,7 

1 

79,8 

6.6 

80.5 

1.9 

76.4 

-  0.1 

72  ,9 

0.4 

64,0 

-  0.4 

52.2 

-  1.3 

45,6 

-  0.4 

61.8 

0,2 

46 

3 

52.1 

58 

,1 

61.6 

66.2 

79,5 

80  5 

73  ,9 

53.1 

45,9 

63.3 

30F0RDS 

26 

4M 

31.9 

42 

2 

51.7 

65.5 

67.6 

7?*7 

Slil 

40.0 

34,0 

48.6 

}DLAND   1  MNW 

45 

3 

50.1 

55 

8 

0.6 

CO  o 

1 

9 

7 

77,1 

4,6 

77.5 

63.3 

-  1.0 

-  2.1 

-  1.4 

61.2 

-  0,6 

?BA  LINDA 

50 

9 

2 

53,6 

13 

59 

0 

617 

1 

5 

65*8 

"  2 

0 

69,5 

2.4 

74.4 

18 

72  4 

0*3 

73  5 

2*1 

64.9 

-  1.0 

56*6 

-  4.6 

55*6 

0.3 

0,2 

SEMITE  NO 

33 

-  2 

7 

38.8 

-   1  ,2 

49 

2 

4.2 

51. <. 

- 

0 

4 

57.4 

-  0 

3 

71,9 

8.3 

74,9 

3.1 

72.0 

1  ,3 

68,2 

2.9 

54.4 

-  0.8 

41.5 

-  2.9 

37I5 

0.1 

54.2 

0,9 

;ka 

34 

6 

1 

2 

38.5 

0.3 

tt7 

7M 

4.5 

0 

9 

53,8 

-  2 

8 

68.8 

5.7 

75.9 

4.0 

69.5 

-  1,1 

66.0 

1.7 

54.9 

1.4 

42,4 

0.6 

36,7 

0.7 

63.2 

1,3 

)  I V I S I ON  AVERAGES 

t    !TH  COAST  DRAINAGE 

42 

1 

0 

45.5 

0.< 

50 

3 

2.t 

51.7 

0 

5 

54.7 

Q 

65.7 

4.5 

68.5 

2.6 

65.5 

0,4 

63.2 

0.5 

56,7 

0.5 

47.5 

-  1.0 

43.7 

0.2 

54.6 

0.7 

1  i:ramento  drainage 

38 

9 

-  0 

43. 1 

0.5 

49 

9 

3.« 

52.1 

0.6 

56.9 

if 

< 

72.3 

6.S 

75.6 

2,9 

72,1 

1.2 

66.  6 

1.5 

58.0 

0.1 

46.3 

-  1.0 

42.1 

0.7 

56.3 

1.0 

0  j:  INTERIOR  BASINS 

25 

9 

-  1 

1 

29.8 

-  0.5 

40 

5 

5,0 

43.5 

0 

4 

48.4 

4 

62.1 

5.5 

67.1 

2.0 

63.9 

0.0 

59.1 

1.6 

47. B 

0,0 

36.6 

-  o.e 

30.7 

-  0.1 

46.3 

0.8 

jtral  coast  drainage 

47 

? 

-  0 

' 

50.4 

0. ' 

54 

e 

2.5 

56.0 

0.5 

58.6 

-  0 

5 

66.0 

3.8 

67.1 

2.0 

65.1 

0.4 

64.4 

-  0.5 

59.4 

-  1,0 

52.4 

-  1.8 

48.6 

-  0.7 

57.5 

0.4 

i  JOAQUIN  DRAINAGE 

45 

3 

0 

5 

46,7 

0." 

54 

2 

3.  7 

56.8 

0.2 

62.3 

-  I 

0 

76.4 

7.0 

79.6 

2.6 

75.8 

0.6 

72.6 

2.0 

61.1 

-  0.2 

49.8 

-  1.3 

43.4 

-  1.3 

60.2 

1.1 

ITH  COAST  DRAINAGE 

48 

e 

-  1 

4 

51.4 

-  0.- 

57 

1 

3.€ 

60.0 

2 

5 

63. 1 

1 

= 

68.8 

3.8 

73.7 

2.5 

71.7 

0.5 

72.5 

3.  1 

63.5 

0,2 

55.7 

-  1.6 

52.5 

0.1 

61.6 

1.3 

DESERT  BASINS 

42 

4 

-  2 

5 

47.8 

-  0.( 

58 

? 

4.4 

62.6 

0 

7 

68.6 

-  0 

5 

82. 1 

5.9 

85.7 

1.6 

83.3 

0.9 

78.8 

2.0 

65.0 

-  0.7 

52.2 

-  1.7 

45.8 

-  1.1 

64.4 

0.7 

NOTE!     FOR  NARRATIVE  OF  UNUSUAL  OR  OUTSTANDING  WEATHER  DURING  1960  PLEASE  REFER  TO  EACH  MONTHLY 
ISSUE  OF   THIS  PUBLICATION. 


See  ref-rence  note*  follo-in«  Station  Indea. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


February 


May 


July 


September 


ABBOTT  MINE 
ACTON  eSCONDlOO  FC2618E: 
AOELANTO 
ADIN  RS 
ALAMO   1  N 

ALDERPOINT 

ALISO  CN  OAT  MT  FC46 

ALPINE 

ALTADENA 

ALTURAS  PS 

ANGIOLA 

ANGWIN  PAC   UNION  COL 
ANTIOCH  FIBREBQARD 
ANT lOCH  PUMP  PLT  3 
ANZA 

APPLE  VALLEY 
ARROYO  GRANDE 
ARROYO  SECO  RS  FCSOBC 
ASH  MTN 

ASSOC  OIL   ANAHEIM  1 

AUBERRY 
AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIE 
AVENAL  9  SSE 
AZUSA  CITY   PARK   FC  143 

BACKUS  RANCH 
8AKER   9  NNM 
6AKERSFIELD  WB  AP 
BALCH  PH 
BARNE50N  PARK 

BARRETT  DAM 

8ARST0W 

BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLT 
BEAUMONT    1  E 

BEL  AIR  FC  10 
BEN  LOMOND 
BERKELEY 
BERRYESSA  LAKE 
BIG  BAR  RS 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  0AM  // 

BIG  CREEK  PH  1 

8IG  DALTON  DAM  FC223BE 

BIG  P INES  PARK  FC  83  B 

BIG  SUR   STATE  PARK 
BIG  TUJUNGA  DAM  FCtSOE 
BISHOP  CREEK  INTAKE//R 
BISHOP  WB  AP 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 
BLACKS  MTN  BRANCH 
BLUE   CANYON  WB  AP  //R 
SLUE  LAKE  REDWOOD  CR 
BLYTHE 

BLYTHE  FAA  AP 

BOCA 

BONITA 

800NVILLE  HWY  MNTC  STA 
SORREGO  DESERT  PARK 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 
BOULEVARD 
BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 
BRADFORD  RANCH 

BRADLEY 

BRANSC0M6  2  NW 
BRAWLEY   2  SW 
BREA  CITY 
BREA  0AM 

BRIDGEPORT 
BRIDOEVILLE  4  NNW 
BROOKS  FARNHAM  RCH 
BRUSH  CREEK  RS 
BUCKHORN 

BUCKS  CREEK  PH 
BULLARDS  BAR  PH 
BURBANK   FTRE  OEP  FC226 
BURBANK   W8  AP 
BURLINGAME 

BURNEY 

BURNT   RANCH    1  S 
BURTON  RANCH 
BUTTONWILLOW 
CABAZON 

CABRILLO  NM 
CACHUMA  DAM 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CALEXICO  2  NE 

CALISTOGA 
CALLAHAN  RS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 
CAMP  SAN  LUIS  OBISP 

CAMPTONVILLE  RS 
CANBY    11  SW 
CAN6Y  RS 
CANOGA  PARK   PIERCE  COL 
CANT IL 

CANYON  DAM 
CARIBOU  POWER  MOUSE 
CARMEL  VALLEY 
CATHAY  BULL   RUN  RCH 
CAZADEflO 


3,02-  1.29 


E  3.01 
2.51 

3.37; 


2.47-  2.20 


3.69r 
7.25| 
1.98- 
1.26| 


1.31| 
.321 
I.42I 
3.361 


11.77| 
3.96- 
3.99] 


6.13- 
3.621-  1.23 
4  .  36- 


10.661  2.29 


6.84 

2,43| 
14.771 
6.25 


3.241  1.17 


7,08, 
3.35t- 
16.21 


16.69, 
16.10 

2.5  4^  1,10 

2.6  7 
3.61 


9.43k 
3,45 


13.77  2.43 


.62 

7.14 
7.47 
3.38 
3.59 
19,35 


2,64h  2,11 


2,63!-  1,52 


,43U 


2.56-  1.62 


5.50^  1.48 

7.02I  1.52 

3.67-  1.61 

2.40r  3.14 


1 .91 


9.76i 
2.10 
1.22 

.aiL 

1.28! 

I 

6.60 
4.37 
16.87 
17.25 
.31- 


4.75 
1.92- 
11.04 
1.31 


.20h 
2.731 
2.60I 

1.63 
14.44 
3.28^ 


20.13; 

17.56! 
1.88^  1.89 
2.00r  1.17 
3.92 


16.49  7.00 


6.93 
1 .72- 
1 .40 


2.30h-  2.22 
.71 

2.52L 
4.50k 

.56^  1.33 

.281 


1.55 


1  .04| 


2.18 


.16h 
2.76 
.971 

1.10^  1.91 


Ip  2.25 
\-  2.44 
Ir  2.05 


4.05 
1  .06 
l.Oer-  3.16 
.51-  3.36 

3.42-  2.72 


13.20i  3.00E 


5.95^  2.55 


11.76  3.15 


6.64  1,52 


1.05 
1.41: 
1.711 


3.89I- 
3.8O1 
.03L 


.92L 
1.66| 

3.871-  1.45 


3.48-  1.56 


1.35r  1.62 
1.66' 
1 .56 


.09 

.82 
1.07 
3.15 
6.11 

.och 


.131 
7.24i 


.02k 


2.52L 

2.43 

1.64! 


.14 

.00\-  1. 


.ooh 
.00 
.ooh  1.34 


.ool 


.001 
T  - 
T  I- 


.001 


.3(J- 


.od 

.od 


.04h 


.00- 
.ooh 
.001 


.0(^ 
.00 

.00}- 

.OOj 
.OOi 
.00|- 


.00-  .23 
.00 
.OOp 
.00- 
.00- 

.00- 
.00 
.00- 

.oa 


.00-  1.01 
.00 
.00- 


1.0a 

•49( 


.63 

.28- 

.47 

.04 

.0  7- 

.24 

.09 

T  - 

.32 

.51 

1 .05 

.64 

.03 

T  - 

.08 

T  i 

.22 

.14 

.051- 

.14 

.35 

.oJ 

.05 

.031- 

.53 

.oq 

.04 

.921 

.53 

1.66  1.23 


.00- 
.741 

1.24 

.22! 
.00- 


•  Olf-  .43 


.02-  1.28 
.14f-  1.69 

.00- 

.57; 
.571- 

.OCl, 


.00- 
.30 
.3  3- 


.83|-  2.34 
1.99; 
.02!- 

.051-  .45 
,88l 


1.05-  1.89 


.43-  1.90 


2.42  1.66 


2.19 
2.92 


29     3. 04;  2.61 


1.44 
1.17 
1.27 

3.75]  2.22 
0.24| 

3.89|  1.44 
3.60 


3.42 
2.11 
2.06 
3.06 

2.83 
2.11 


5.79 
3.821 
2.5^ 


14.80 
.26 
2,4  7, 
2.04 


3,18  1,22 


3,28  1,96 


3.54  1.30 


11.41  4.56 


3.15 
3.27 
.83 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 

February 

March 

Apnl 

May 

June 

July 

August 

0 

O  I 

c 

- 

1 

Station 

S 

£  ■ 

V 

£ 

0) 

£1 

9 

1 

t 

5.  i 

■e 

■c 

a  1 

1 

■5. 

1 

1 

■c 

a 

1 

  - 

a! 

a 

Q 

i 

a 

Q 

a 

Q 

£. 

£* 

Q 

a 
Q 

Preci 

D. 

Preci] 

a. 
D 

y 

a 

Q 

c  i  ^  ^ 1 lle  sawyer 

3.05 

11.53 

5.02 

1  ,76 

3.55 

.00 



,50 

— oT 

DAP  GROVE 

.33 

.00, 

1.13 

•  00 

DAR   POINT  RANCH 

8,07 

E  9.46 

4.97 

.39 

•  00 

.00 

•  00 

DARV ILLE 

1.60- 

.18 

2.78 

1.35 

2.46 

1,07 

,96^ 

.10 

.84 

.37- 

.62 

.93 

.65 

.05 

.08 

NTERVILLE  PH 

10.16 

2.24 

7,45 

,07 

7.38 

1,25 

3,24- 

.60 

2,Z2 

.57 

.00- 

.61 

.08 

.07 

.00 

.03 

ALL--NGE  Ri 

1 5  •  36 

16,60 

14.67 

4,09 

3,20 

.00 

,00 

>  04 

AT .«ORTH   FC   2^  D 

^.05 

,80 

3.23- 

.35 

.41- 

2.16 

.  86 

.00 

.  1  3 

.00- 

.06 

,00 

•  00 

.00 

.12 

E^Pr    VALLEY  DAM 

6.72 

12  .  79 

7,35 

3*27 

.57 

.00 

.06 

.03 

6.14 

.81 

7,65 

2.74 

5.36 

1.38 

1,16- 

,23 

2.41 

.82 

.01- 

.92 

,15 

-  ^02 

.03 

.07 

IC      EXP   STAT  ION 

6.  35 

1  .68 

3,75- 

.47 

3,11- 

,33 

1  .96- 

.34 

1.34 

.24 

.00- 

.44 

,07 

.06 

.00 

.09 

1  1 1  £  NDEN  PASS 

3,24 

5.63 

1,23 

1  ,58 

.33 

.01 

.00 

00 

3.31 

1  .40 

1 ,35- 

.76 

,42- 

1  .21 

.45^ 

.33 

.11 

.0  7 

.00- 

.03 

,00 

-  .01 

•  00 

.11 

s''"t  rs^^* 

15,52 

13,16 

3.22 

2.93 

.00 

.00 

.00 

TRiiS  HEIGHTS 

- 

- 

- 

- 

.00 

T 

T 

APf MONT    POMONA  COL 

2,13- 

1.43 

3,05- 

.63 

.71- 

2,32 

1,32- 

.06 

.14 

.05 

.oor 

.07 

.00 

-  .01 

.00 

.13 

AR»  iBURG 

3.  38 

3.21 

1  .22' 

1 

1 ,  251 

.2B 

.00! 

T 

00 

EAP  CREEK 

EARLAK.E  HIGHLANDS 

6,25 

4,63 

2.20 

1~66 

.92 

.00 

E  T 

.00 

OVE'JDALE    3  SSE 

7,77 

.02 

9,  14 

2.92 

6.24 

1  .26 

1  .69r 

.02 

1.05 

.11 

.00 

.52 

.00 

-  .03 

.00 

.  10 

AL 1 NGA 

.61- 

.76 

1.46- 

.14 

,42- 

.71 

.39i- 

.14 

.00 

.27 

.00 

.10 

T 

-  .04 

.00 

.01 

AL I NGA   1 U  NW 

3.  38 

3.43 

.75 

31 

.00 

.00 

T 

.00 

~ 

\lB1S  FC53D 

3,67 

2  ,44 

.55 

2.31 

T 

.ool 

.OC 

.00 

jLEMAN  F i SH  HATCHERY 

3.94 

4.77 

3,72 

.50 

.45! 

.06 

.00 

lfa» 

10.72 

1 ,54 

12,20 

4.43 

7  ,56 

■  32 

,76 

1.51 

.44 

.OOp 

•  64 

,00 

-  .03 

.00 

.03 

LGATE  PH 

9.04 

1  .43 

9,90 

3,37 

8.53 

2.65 

2,52r 

•  88 

1  .42 

.40 

.OOr 

.60 

.00 

-  .01 

■  09 

•  07 

LUoA    1  SSW 

3.80 

.98 

2.59- 

.13 

1,69- 

.51 

•  95r 

.29 

.76 

.10 

.00^ 

.17 

.06 

.05 

.00 

•  03 

L  Y  E  AR   SPR I NGS 

- 

- 

- 

- 

- 

NCORO  3  E 
OL 

3.  37 
- 

3.32 
~ 

1 .36 

.90l 
- 

.76 

- 

.00 

T 
■ 

•  00 
- 

'PCO   NO  1  DAM 

1  .49 

4.83 

3  .22 

1.51 

.00 

,07 

.01 

RCORAN    IHRIG  DIST 

1.17 

1.47 

.34 

.00 

.00 

.03 

.00 

12.53 

14.90 

8.19 

3*  8o' 

2.32 

.00 

.OC 

.00 

RNING  HOUGHTON  RCH 

3.84 

4.05 

2.03 

1,911 

.00 

.01 

.00 

RONA 

1,60- 

.72 

2.15- 

.70 

.33- 

1.71 

1,03' 

1 

,16 

.03 

.17 

.00 

.04 

T 

.00 

.00 

.08 

VtLO 

7,21 

1  3.84 

7.78 

1 . 36i 

2  97 

.00 

.00 

00 

VINA  TEMPLE  FC  193 

3.00- 

.28 

2.66- 

.97 

.64^ 

2.18 

1.77 

.50 

Io7 

.10 

.OOk 

.08 

.00 

.00 

.00 

.05 

W  CREE< 

.19 

.22 

.00 

,00 

.00 

.00 

.0( 

.00 

YOTE  CANYON 

1.06 

1.61 

.00 

,23 

.00 

.00 

.00 

.00 

YOIE  WELLS 

.65 

.17 

.00 

.00 

.00 

.00 

T 

T 

ESCENT   CITY    1  N 

7.73 

9.  99 

14  48 

7.97' 

10  79 

•  00 

.0* 

.05 

"ESCENT   CITY  7  ENE 

9.29 

14,00 

18,09 

11.71 

•  00 

T 

.06 

3,48 

,04 

3.76 

.78 

1  ,75- 

.71 

^  *66'- 

.54 

.48 

- 

.03 

•ooh 

.16 

; 

-  .01 

.00 

.02 

YST  aL  LAKE    FC    283  C 

6.16 

3.49 

.8  7: 

3,30' 

.09 

•  00 

T 

.00 

LVe  R  CITY 

3.  ' 

.35 

1,81, 

T 

•  00 

.00 

.00 

MM  1 NGS 

10.29 

.9 

L  0  ,  52 

13.49 

4.64 

2,97'- 

,56 

6.16 

3.27 

•  00- 

1,05 

T 

,05 

.00 

.11 

NN I NGhAM 

6.51 

.  10 

4.05 

1.09 

1.27 

.00 

.00 

.00 

1  ,0 

1.28 

.33 

.51 

.00 

.00 

.00 

.00 

■ YAMACA 

5,0^ 

8.27 

.53 

2.07- 

4.73 

3.90 

.20 

1.52 

.59 

•  00- 

.16 

.18 

-  .46 

.35 

.  19 

GGETT   FAA  AP 

.29 

.60 

.01 

.05 

T 

.01 

.11 

.90 

4.53 

8,00 

3.90 

1 . 1  ll 

2.38 

.06 

.05 

.00 

VE  NPOR  T 

- 

3.25 

.11 

3,43 

.46 

1.14^ 

1.14 

.90- 

,42 

.54 

.00 

.00 

.16 

T 

.00 

,00 

.01 

VIS  CREEK 

2.68 

2.95 

3.56 

1.32 

1.92 

.07 

.33 

,10 

EP   SPRINGS  COLLEGE 

E  .23 

E  .03 

E  .07 

.13 

.00 

•  00 

.05 

T 

ER  CREEK  PH 

16.47 

2  86 

17,83 

6.78 

11.26 

1  •  32 

3.87- 

1  .45 

2.89k 

.09 

.00 

1.10 

.26 

.22 

,  00 

.04 

LANO 

.84 

1.58 

.56 

.00 

.00 

•  01 

.00 

L  Puerto  road  camp 

1,85 

3.67 

.50 

^  '75 

.37 

.00 

.00 

.00 

NA  I  R 

2.33 

.06 

2.80 

.85 

.39- 

1.65 

1.32 

.17 

T 

.51 

.00 

.06 

T 

-  .01 

,00 

.00 

S'iBLA 

15.42 

4.57 

12.17 

1  .91 

12.77 

4.33 

4.78- 

.50 

3.36 

.90 

.00 

1  .09 

•  14 

.12 

,00 

.04 

SCANSO  RS 

3  98 

34 

6  07 

85 

1  28- 

3  34 

2.60- 

.08 

1.09 

.41 

.00^ 

•  IS 

.09 

.00 

,46 

BBINS  COLGATE 

9.53 

1.84 

11,13 

4,59 

9.27 

3.25 

2.47- 

.94 

1.62 

.29 

.00 

.57 

•  OC 

-  .02 

.10 

.08 

•nnells  dam 

7,18 

11,92 

6.53 

3.50 

.33 

•  00 

.36 

.00 

NNER  MEMORIAL    ST  PK 

E  7.38 

10,88 

7.40 

1  .20 

1.141 

T 

,00 

5  R  lOS 

9,07- 

.26 

16,70 

10.20 

9.60 

3.84 

1.69^ 

1.12 

3.28 

1  .82 

.00 

.68 

.OC 

,00 

,09 

WNEt   fire   OEPT  FC107C 

2  69 

3  28 

10 

41- 

1  97 

2.00' 

.97 

.10 

.03 

.00 

,05 

.OC 

-  .01 

.00 

.03 

WN I E  V 1 LLE  RS 

13,49 

14.95 

11,91 

3.69 

.00 

.OC 

,07 

1,08 

3,19 

.85 

^'24 

.33 

.00 

.47 

.00 

YLE    5.  SSE 

1.64 

5.79 

2.13 

E  .27 

.66 

T 

.78 

T 

,00 

r  CANYON  RESERVOIR 

3.14 

.64 

2,03- 

.66 

.48- 

1.60 

1.34 

.45 

1.20 

- 

.96 

.00 

,04 

.OC 

-  ^02 

- 

.  12 

OLE  fS 

8  05 

94 

9  80 

2  68 

4.88- 

1.13 

4.23 

1 ,  00 

.21 

.96 

.00 

.39 

T 

-  ^02 

,  00 

.01 

NN I GAN 

3,01 

1.76 

1.03 

.93. 

.41 

.00 

T 

,00 

NN  SIDING 

.41 

,46 

,06 

.03| 

.04 

.07 

.20, 

T 

NSMUIR  RS 

12.53 

12.61 

11.51 

3.02' 

4.91 

.01 

T 

,00 

TTONS  LANDING 

4.78 

3,70 

2.30; 

.74, 

1.28 

.00 

•oa 

.00 

GLE    LAKE    STONE  RCH 

4  11 

1  15 

,66 

1.02 

.88 

T 

.06 

GlE  MTN 

.44 

.59 

.18 

.00; 

.00 

.00 

.08 

.00 

ST   PARK  RESERVOIR 

4.55 

.83 

4,31 

1  .29 

2,07- 

.29 

1  ,73; 

•  42 

.38 

.28 

.00 

,33 

T 

-  ^02 

,00 

- 

,04 

capitan  dam 

3.32 

3.83 

1.16 

1,23 

.81 

T 

.1-7 

.00 

CENTRO  2  SSW 

.32- 

.09 

.14- 

.28 

.02- 

.20 

T  - 

.11 

T 

.00 

.00 

,01 

.06'-  .06 

•  22 

,18 

ECTRA  PH 

4  35 

1  24 

6  57 

1  25 

3.07- 

1.75 

2,65 

.09 

.34 

.83 

.00 

,38 

.00-  .02 

.00 

.01 

I2ABETH  LAKE  FC1286 

4.44 

3.70 

1  ,07 

T 

.00 

T 

,00 

t  vAlLEy 

8.80 

17.48 

16.42 

4*91 

8.90 

.00 

.00 

,25 

lery  lake  // 

2.92- 

1.37 

5.54 

1.73 

4,36 

1.37 

,66r 

1.30 

.42 

.59 

.00 

,74 

1.54  .85 

.18 

,35 

L  1  0  T  T 

3.82 

.76 

3.70 

.74 

2.21- 

.52 

1.42 

.01 

.20 

r 

.36 

.00 

.14 

.00  .00 

,  00 

,00 

°^ 

2  64 

48 

2  22- 

,58 

.11- 

1  ,87 

1,26 

.5* 

.01 

'if 

.00 

,04 

.od-  .01 

•  00 

- 

,13 

3.86 

1.05 

3.47 

,16 

1.10- 

1.57 

,21 

•"r 

.02 

.08 

.ofl-  .01 

.00 

- 

.18 

B  C  I  TY  R 

3.87- 

2.33 

7.48 

1.63 

8.13 

3.49 

2  "92" 

,04 

6.051 

T 

.66 

.0; 

-  .07 

•  04 

.07 

■1'  iUER  RESERVOIR 

2.92 

4.59 

2.34 

1.86 

.13 

.00 

T 

•  00 

'IRf  lELO  POLICE  STA 

3,11 

4,79 

2.21 

1.05 

.74 

.00 

T 

.00 

>  1  RMONT 

1  50 

2  08 

1.62 

,75 

T 

.18 

.00 

.06 

.0( 

)-  .02 

.00 

.17 

rgijSon  ranch 

5.92 

6.59 

3.41 

1-67 

1.02 

.00 

.0( 

.00 

RNDAlE   8  SSW 

8.52 

10.81 

10.24 

5,61 

8.60 

.00 

T 

.00 

' odletown  lynch  rcm 

7,49 

7.78 

5.26 

3,23 

.72 

.00 

T 

.00 

LLMORE    1  WNW 

3,56 

3.00 

.63 

2,44 

.00 

.00 

.0( 

) 

.00 

NLEY   1  W 

5.39 

6.78 

;  3,71 

1.19 

1.37 

.00 

NLEY  5  SW 

8.24 

9.53 

4,94 

1.45; 

1.74 

.OOl 

T 

.OC 

VE   POINTS   5  SSW 

.97 

1  ,24 

.34 

.63 

.OOi 

•  00 

.00 

.00 

.EMING  FISH  +  GAME 

.90 

2.45 

1  .86 

.09 

.22: 

T 

.47 

T 

4.67 

4.53 

2.89 

.72 

.00 

.00 

.00 

'JNTANA  5  N 

4.04 

3,95 

1  .08 

1.63 

.60 

.04 

.00 

T 

)NTANA  KAISER 

2.24 

,  1.92 

,65 

1.28 

.11; 

.00 

T 

.00 

JREST  GLEN 

10.96- 

.27 

17,73 

9.86 

13.57 

6.11 

2.78- 

1.18 

5.5* 

3.19 

.00 

,97 

T 

-  .2- 

.00- 

.13 

)RESTHILL  RS 

j  10.27 

1  14,06 

8,61 

3-09 

1.76 

.00 

T 

T 

)BICS  OF  SALMON 

1  - 

1  " 

1  - 

.23 

.04! 
.od 

T  L 

.011 

•  oa. 


.00- 
.20- 


.0?- 

.Olh 
-nl  - 


1.45| 
.21- 

•"r 


1.02 
.22 
1.7* 


1.2ri 

•"^ 
1.4ii-  3.22 

.8^ 

.07 

.42-  : 

.411 
.571 

:o5- 
.35 

.59-  : 
.od 
1.761-  1.94 


3.221  1.89 


3.17  1.85 
6.10 

9^72  6^10 


1.22 

.17r 
4.19 


3.22  1.69 


7. 12  2.56 
2.70i  2.19 


5.00 
5.94 
4.93I 
9.21! 

9^5i 
3.3^ 
3.54| 


13.43 


.58 


1.9a 
.7qI  10.45 


1.68 
10.931 
1.3f 


.00- 
•  04- 
I.31U  1,39 
.291 


60     l,4j-  2.62 


.03- 

5,01 
6,47 
17,14 
4,96 
3,57 


13. 0>-  3.60 


6.94^-  3.48 


11.34-  7.02 


.8^ 

.15  3.9 

.761-  1.5 


1.66^ 
4.78! 
•  781 


•  31: 

16.05 
18.86 

4.16  2.34 

9.1^ 

3,11 


1.61-  2.43 


12.33-  2.66 


3,73  2,25 


,83 
,73- 
6,16- 


,13- 
4,59 

,97 
1.39 


1.95  3.62- 


1.7S  1.36- 


6.05 

1.341- 
1.08k 


78,17 
92.4*^ 
16,2?- 


80.34  10.26 
33,11] 
6.05 
26.32i-12.03 


14,09-  2,51 
16.62 
5.  16 


71.66  9.69 


10.44-  4^39 
64.02 
6.7T 
E  14.77 

11.66-  1.25 

2^e7 


20.67 
12.85 
.87- 


64.81 

23.12- 

16.02- 


2.53  1.14 
9.67     5.23     5.08k  1,01 


49     3.47  2.33 


.51- 
5.90 
9.23 


12.54 
3.64 
4.63 


44.78 
16.52 
16.76 


67.75 
33.45 
14.25 


41.79 

5.48 

6.61 
20.82 

15.60 
8.6^ 
76.12  17.70 
51.23 
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Table  2— Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


FORT  6I0WELL 
FORT  6RAGG 
FORT   BRAGG  AVN 
FORT  OICR   1  NNE 
PORT   JONES  RS 

FORT  ROSS 
FRENCH  GULCH 
FRESNO  WB  AP 
FRIANT  GOVT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RCH 

FULLERTON  DAM 
FULLERTON  HILLCREST 
GARBEPVILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GASQUET  RS 

GEM  LAKE 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RS 
GERBER  RANCH 
GIANT  FOREST 

GIBRALTAR   DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GlLROY 

GILROY  l^t  ENE 
GLENOALE  STAPENHORST 

GLENDORA  WEST  F  C  185 

GLENNVILLE 

GOLD  RUN 

GOOSE  LAKE  WEST 

GRANT  GROVE 

GRASS  LAKE   HWY  MNTC 
GRASS  VALLEY 
GflATON  1  W 
GREENLAND  RANCH 
GREENVIEW 

GREENVILLE  RS 
GRIZZLY  PEAK 
GROVE LAND  RS 
GUERNEVILLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC364 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 
HA  I  WEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
HAMILTON  AFB 
HANFORD 

HANSEN  DAM 
HAPPY  CAMP  RS 
HARRIS  GAGING  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  L  ENGLEBRIGHT  DM 

HATCHET  MT   MNTNC  STA 
HAT  CREEK  PH  1 
HAYF lELO  PUMP  PLANT 
HAYFORK  RS 
HEALDS6URG 


2.08 
2.00 
3.03! 


3.02^ 
9.61 

11.06| 


6,06-  1.90 


3.12;- 
2.5?! 
11.661 
1.651 
5,39| 


11.77 
6.12 
.7b! 


7.13 
5.97 
7.2*» 
10,47 


9.271  1.39 


2  E 


HEALDSBURG 
HEMET 

HENSHAW  DAM 
HERNANDEZ   2  NW 
HESPERIA 

HETCH  HETCHY 

HIGHLAND  SPRINGS  RCH 

HILTS 

HOBERGS 

HODGES  DAM 

HOEGEES  FC  60A 
HOLLI STER 
HONEYDEW  2  WSW 
HOOPA 
HOOPA  2  SE 

HOPLAND  LARGO  STA 
HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
HUNTERS  DAM 
HUNTINGTON  LAKE 
IDLEWILD  HWY  MNTNC  STA 

IDRIA 

IDyLLWILD  RS 

IMPERIAL 

INDEPENDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

INYOKERN  ARMITAGE 
I  ONE 

IOWA  HILL 
IRON  MTN 

JESS  VALLEY 
JOHNSONOALE 
JOSHUA  TREE 
JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 

K.EE   RANCH  // 

KELLOGG 

KELSE YVILLE 

KENTF lELD 

KERLINGER 

KERN  RIVER    INTAKE  3 
KERN  RIVER  PH  1 
KERN  RIVER   PH  3 
KETTLEMAN  CI TY   1  SSW 
KETTLEMAN  STA 

KILARC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 

KLAMATH  I 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
<ORBEL 


5.06r 
1.83h 


7,49j 
3.51'-  1.53 
8.95 

i 

2.55r-  .57 


3.94  2.08 


2.72L  1.10 
12.26! 

i4.e3| 

10.501  1.91 

3.6^1 
2.30| 

7.31: 

6.59I 

2.05j-  1.83 

2,94|-  1,57 

6.231 
13.64! 

2.99| 
10.36 


2.62-  3.69 


11.96 
5.19 
.45 
9.08 

10.451 

9.92i 


7.33| 
10.561 

6*89 
13.54 


4.16: 
21.06! 
16.60 
14.92: 


7.12!  I'^'O 


1.35 
1.07 
3,32 
13,101 


1 .22 

7.83 
3.10 

12.23 
3.99 

10.95 


2  .45 
7.71 
7.92, 
17.47 


9.54i 
6.31 
16.5  3. 


9.74j 
4.931-  2.16 


.07]- 
1  .90! 
1.8^ 

.4^ 


.<*0h  1.57 
20.851 
11.87 


«.92 
4.33- 
16.40 


l.78i 


7.34:  1.07 


IS. 46 
1 .06 
8.77 


April 


1.53k 
2.921 
I.50I 
1.761 
1.111 


2.05 
1.98 
1.43 


1.76-  1.20 


.76;-  .28 


l.llr 
1.74K 
.671 


I 


.04f- 
.OOf 


.03K 
.29| 


.00, 

.ool 

3.05 
.13- 
11.93 

T 

6.47 


.00^ 


.OOp 


.0<,- 

:J 

.00 

.00 


1.65  1.31 


.15^ 

.09r 


.oq 

.00 

.ooi- 


.171- 
.03|- 


1  .00 
.4t, 


1  .14 
.53 
.05- 


1.051-  1.11 


.ZOr  .67 


l.li-  2.94 
.9^ 


■A 

.lOr  1.42]  5.5 


.82-   1.39  5.12- 


3.57 
.01 
1.62 


1.06 
2.00 


1.42h 

6.37^ 

5.70. 

7.56 

2.94 

8.06 
8.10 

.07- 
1.47 

.15 


10.38 
3.15 
7.58 


1.46r  1.76 


2.89^  4.29 
2. 94] 


.49-  7.55 
.52-  2.51 

19.281 
7.55! 


2.711 

3.21-  ; 

7.68| 
2.381     I.73L  1.76 


.0"^ 

.ool-  1.35 
.03^ 


2.0J  1.57 


1.12 
4.48, 
.02 

93|     3.69     2.051       .67^  1.38 


.351 
6.96. 
5  ,04- 
lE  4.72-  5.99 


.40 


.48     3.17  2.32 


2.16  1.46 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


CRESCENTA  FC  251 

(FAYETTE   2  NNE 
GUNA  BEACH 
HONDA 
KE  ARROWHEAD 

'  KE  CITY 
' KEPORT 
(CE  SHORE 
RESIDE   2  ENE 
KE  SPAULDlNG 

KE    SPAULDlNG  DAM 

ME  SA 
NCA5TER 
S  PLUMAS 
VA  BEOS  NM 

BEC 

' CHUZA  PT  STA  FC352B 
E5VILLE  KEEGAN  RCH 

GRAND 
,MON  COVE 

'nDSAY 

TTLE  VALLEY 

VE  OAK  CANYON  FC230C 
■VERMORE  2  S5W 
j.ANO  SHAWNEE  HILLS 


ING  BEACH 
ING  BEACH   WB  AP 
iNG  VALLEY    INSP  ST 
■|S  ALAMOS 

■is  ANGELES  WB  AP  f 

IS  ANGELES   WB  CITY  F 

.'IS  BANOS 

IS  BANOS  ARBURUA  RCH 

IS  GATOS 

is  gatos  4  sw 

is  prietos  r5 
'dyalton 

"ICEPNE  VALLEY   1  wSW 

'tle  creek  ph 
■tle  creek  rs 

ilDELlNE  MNTNC  STA 
jtDERA 

HD  R  IVER  RS 
ItNOEVILLE  ISLAND 
VNZANITA  LAKE  // 

.RCH  FIELD 

;«RICOPA 

IkRIPOSA 
VRTINEZ  3  SSE 
IRT1NE2   FIRE  STA 

IRYSVILLE 
VTHER 

:  CLOUD 

:aoow  lake 

;CCA    3  SE 

INDOTA  DAM 

;RCED  F ire    STA  2 

[RCEY  HOT  SPRINGS 

iYERS   INSPECTION  STA 

lOOLETOWN 

-lOOLEwATER 
ILL  CREEK  2 
'INERAL 

IRANOA  SPENGLER  RCH 
ITCHELL  CAVERNS 

30ESTO 
■  :JAVE 
3N0  LAKE 
3NTEREY 
DNTICELLO  DAM 

30BPARK  1  SSE 
■JRGAN  HILL  2  £ 
ORONGO  VALLEY 

DRHO  BAY  FIRE  OEPT 

3RR0  BAY   3  N 

3UNTAIN  PASS 

3UNT   BALOV   FC  85G 

DUNT  DANAHER 

3UNT    DIABLO  N  GATE 

OUNT  HAMILTON 

OUNT   HEBRON   U  ESE 
OUNT   HEBRON  RS 
OUNT    SHASTA   SKI  BO 
OUNT    SHASTAWB  CITY//I 
T  WILSON  FC    3388  // 

UIR  WOODS 
AClMIENTO  0AM 
APA 

APA   STATE  HOSPITAL 
EEDlES  FAA  AP 

EENACH 
EVAOA  CITv 

Ewark 

EwflUPY  PARK   t*  SW 
EWHALL    SOLEDAD  FC32c 

Ehman  2  NW 

EW  P INE  CREEK    2  E 

EwPOPT    BEACH  HARBOR 

ICOL  AliS 

ILANO 


3.'»6- 

1.51 

2.82- 

2.57 

.57- 

3.42 

1.87 

.12 

.02- 

.29 

5.90 

5.06 

1.78 

.99 

1.65| 

.45 

^'^^ 

.06 

5  '^i~ 

1  .45 

1  'a^ 

.96 

.12 

'a  1' 

7,09 

4.82 

1,90 

'71 
4.73 

.18 

2,50 

4.23 

3.09 

1.63 

3.16 

6.07 

.42 

6.72 

2.43 

4.80 

1  .37 

1  .32- 

-71 

1.65 

.83 

14.03 

12.84 

10.87 

4.59, 

5.69 

3.03 

2.21 

.86 

.75; 

.67 

13.72 

1.79 

16.95 

6.77 

13.49 

4.03 

3.49- 

2.19 

3.27- 

.07 

_ 

_ 

_ 

_ 

3.20 

3.07 

1.94 

.67 

.73 

.26 

i"i^ 

.00 

1  .22 

.81 

1  '^5 

2.85 

3  .34- 

.  79 

.55 

.30 

i .  8, 

1.5 

1  *n9 
.0 

2. 64 

1  .96 

.32 

.99' 

,03 

5.16 

4.61 

.62 

2.57 

.00 

3 'if 

^'?^ 

'ft^' 

1  .04 

7' 

'of 

.00- 

.38 

1.52- 

1.27 

3.60 

.94 

1  .54 

1.  lOr 

'17 
.37 

.44 

1.22- 

1.15 

2.56 
- 

.46 

.70- 

1^25 

.96- 
- 

.19 

.24- 
- 

.14 

1.07 

- 

"In" 

1  "35- 

*  ^3 

.2  7 

•  04 

1  .  58 

1  .46 

.48r 

*  t7 

.57 

.01 

1*51 

1.23 

.65 

.0^ 

-20! 

.00' 

2.83 

3.40 

.48 

1.26: 

.  12 

2.84 

1.64 

.90 

•  36| 

.21 

*n2 

1  .32 

.37 

1.01 

.27 

.  2  3i- 

.32 

■ 

1  'Rn*" 
1,80- 

'?f' 

1.04 

1.82 

.  34 

.53 

•  14' 

2.81 

.33 

3.03- 

.14 

.22- 

1.73 

1.27 

,41 

.09- 

.02 

2.14 

2.95 

.22 

1.25, 

.22 

1  •  46 

^  'q7 

1  •  1 3i 

.03 

,12, 

'ni 

•  79|- 

2.65, 

1.50 

.00- 

.23 

2.83 

.82 

2.90 

.05 

•  21r 

1  't 
1  .70 

2.00' 

1.04 

T 

,30 

2.94 

.56 

2.26- 

1.21 

.31- 

2.05 

1.45 

.28 

.05- 

.21 

1.43- 

.11 

2.67 

1.20 

.53- 

.84 

1.00 

,17 

.01- 

.28 

1  .06 

2.40 

•  88' 

.  99 

6.17 

-50 

4,71- 

.39 

1.29- 

2.85 

1.56- 

.26 

.43- 

,25 

10.74 

6.15 

2  .90 

2  .98 

.95 

4.26 

3.14 

.40 

2.74 

.00 

2.43 

5.04 

2.51 

T 

,12| 

•  35 

1.13 

.00 

.00' 

^  'no 

^*  ?i 

^'1  Q 

.01 

7,04 

.09 

3.32- 

4.23 

1  .22- 

5.19 

3.90 

1  '  1  3 
1.12 

.06- 

.42 

1.62 

2.45 

.51 

.98 

.66! 

2.68 

.83 

2. OH 

.10 

.56- 

1  .27 

1 .26 

.22 

.00- 

.33 

9  .04 

1  7.  06 

11.37 

^  '  7Q 

1' 

a'aI 

.29 

0'  17 

9.37 

6.63 

3.50 

2,35 

1.76 

.22 

.94. 

.02 

.74- 

,46 

.  76- 

.13 

.18- 

.73 

.56 

,01 

-OO'- 

.24 

4,73- 

•  90 

7.  44 

4,12- 

,62 

3  .34 

1.12 

1  '^  3~ 

.54 

4.57 

1  .42 

3.97 

4.27 

1*30 
1,29 

'70 
.  79 

,71 

4.09 

.35 

2.87- 

.76 

2.87 

.04 

1.85 

.17 

.62- 

.17 

4.43 

7.21 

5.75 

2,23 

.26 

10.  52 

2.15 

10.63 

3,79 

9,58 

3.68 

2.95- 

.87 

4.92 

2.48 

4.34 

6.  44 

2.69 

3,06 

.31 

,37 

.16 

.02 

.00 

.  00 

1.38- 

.06 

1,64 

.26 

.43- 

.76 

1.16 

.42 

,00- 

.27 

1 .98- 

.29 

2.40 

.18 

1.21- 

.63 

1.40 

.32 

.00- 

,43 

l  .37 

2.06 

.41 

.42 

.11 

'•^^ 

ElO. 15 

E13.85 

8  .08 

3*13 
2.  32 

2.08 

.59- 

.49 

1  .IR 

.27 

.25- 

.50 

.79 

.37 

.00- 

,17 

3.74 

.36 

3,20- 

.69 
4,05 

1.13- 

2.42 

2.  38 

.39 

.55- 

.05 

8.09- 

.16 

1 1  .35 

1.23 

2.71- 

1  .46 

4.88 

2,51 

^  ^'  71 

3.46 

'''ftrt 

1.93 

.73 

.28 

.  00 

1,50- 

.65 

.53 

.51- 

1  -44 

.83- 

.33 

.06- 

.37 

.99 

1.08 

,03 

.09 

.00 

1.  51 

2.92 

1,61 

4.30 

4.53 

'bb 

4.64 

5.19 

7*0 
2.18 

1  .96 

1-51 

2,61 

2.62 

.56 

1.54 

.00 

4.66 

5.21 

,71 

2.04 

.35 

1,84 

1.16 

•  47 

'rt? 

1  'J? 

'to 
1  'ifc 

3,67 

6.05 

• 

1.6 

.0 

.88 

1.27 

.  16 

-47 

T 

4.40- 

1.67 

3.  16- 

3.94 

1.10- 

4.16 

3.46 

.89 

.15- 

.25 

1  c 

t'^n 

'  '98 

5,  46 

5.75 

j  '03 

* 

2.60- 

2.91 

6.43 

I  .50 

1  .09- 

1 

3.07 

1*3 
1 .42- 

.90 

.33 

'  .14 

2.3. 

1  .04 

.34 

1.30 

.42 

3.67 

1  .80 

.53 

1.08 

14.43 

13.73 

15-33 

3.95 

6.74 

6.32 

1,78 

7.60 

2.20 

4.86 

.76 

2.23- 

.83 

3.16 

1.51 

4  .62 

3.26 

1  -11 

2.01 

-02 

6  86 

5  62 

3.46 

1  25 

1  00 

2,80 

3.86 

.69 

1.30 

.08 

4.31 

4.91 

3.21 

1.22 

1.48 

4.52- 

.23 

4.61 

.78 

3.37- 

.13 

1 .22- 

.40 

1.70 

.95 

.54 

T 

T 

-03 

1,67 

2.08 

.00 

.62 

.00 

11.45 

1  .66 

12,58 

3.48 

8.25 

.15 

3.29- 

1.14 

2.00- 

.26 

5.  33 

3.41 

.98 

.93 

-45 

4,01 

3.12 

.32 

1-50 

.00 

3.55- 

.27 

1 .38- 

2.12'  .17- 

2.72 

1  .75 

.68 

.00- 

.24 

2.01 

.19 

2.91 

1.24 

.30- 

1.31 

.89- 

.07 

.00- 

.33 

1.97- 

.26 

2.34- 

.23 

.27- 

I  .59 

l  .73 

.  74 

.08- 

.12 

3.27 

.13 

2,47- 

.53 E  2.06- 

r.3q 

1  .48- 

.01 

,74 

.06 

.66 

,20 

.00 

.00 

.00 

July 


.OoL  .091 


.11 
.oq 


August 


.00- 
.00- 
.04- 
.00 


Septembei 


.OOj- 
.001 

.od- 


1.0^ 
•  11! 


.19- 


.051 


2.5S-  1.06 


J.Ofc-  1.90 


63     2.2a-  .33 


13.5* 
2.1^ 
9,77i 


1.79 
1.01 
9. ".5 


3.i.2  2.13 


3.60  2.61 


3.4*4 

1.331 
3.O. 


3.6J 
5.7q 


2.30 


2.351 
2. 27! 
1.97' 


2.0 
3.0^ 

10. 

10.77] 
1  .2^ 


1.03 
3.<>C> 
4.711 


3.74 

.4e|-  2 

.69-  2.04 


1.29- 
2.70 
10.47 
2.16 


1.03  63.3d 


9.80-  2.34 


7.06 

.02!-  1.01 
.16-  3.69 

5.74-  4.34 

9.591 
.75! 

.51'-  2.20 
.00{ 
1.38 


6.10  3.23 


5.65  E  17.0tf- 

E  12.16 
14.11 

ae.i2 

1.40  41.93 


3.47 
2.14 
2.40 
3. Os- 


lo.16  ' 
3.62 
4.36 
4.23 

5ll     2.14  1.2« 


3.71  1.9C 


3.83 
1  .87 
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Table  2-Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


CAL  iPORNIA 
1960 


April 


Septembei 


NIPOMO  2  NW 
NORTH  FORK  RS 
NORTH  HOLLYWOOD 
OAKDALE   WOODWARD  DAM 
OAK   KNOLL  RS 

OAKLAND  WB  AP  I 
OAKVILLE    1  WNW 
OCCIDENTAL 
OCEANSIDE  PENDLETON 
OCOTILLO  WELLS 

OJAI 

OLINDA 

ONO 

OPIDS  CAMP    FC  57  BE 
ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

ORICK    10  5E 

ORINDA  BOWMAN 

ORLAND 

ORLEANS 

OROVILLE 
OROVILLE  7  SE 
OROVILLE  BRIDGE 
OXNARD 
OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC   33  A 
PAICINES  OHRWALL  RCH 
PALMOALE 
PALMDALE  FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PALOMAR  MTN  OBSY 
PALOS  VERDES  EST  FC43D 

PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 
PARKF  lELD 

PASADENA 

PASKENTA  RS 

PASO  ROBLES 

PASO  ROeLES   FAA  AP 

PATT I  WAY 

PAYNES  CREEK 
PETALUMA  FIRE   STA  2 
PFEIFFER  RANCH 
PIEDRA 

PIEDRA  BLANCA  GUARD 

PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NM 
PlRU  2  ESE 
PISMO  BEACH 
PIT   RIVER  PH  5 

PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 
PLYMOUTH 
POINT  ARENA 

POINT   ARGUELLO  WB 
POINT    ARGUELLO  LGT  STA 
PT  PIEORAS  BLANCAS 
POMONA 
PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

PORTERVILLE 
PORTOLA 
POSEY  4  ENE 
POSEY  3  E 
POTTER  VALLEY  PH 

POWAY  VALLEY 
PRIEST  VALLEY 
OUINCY  RS 
RAMONA  SPAULDING 
RANCHITA 

RANDSBURG 
RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 
RED  BLUFF  WB  AP 
REDDING  FIRE  STA  2 
REOLANDS 

REDWOOD  CITY 
REPRESA 
RICHMOND 
RIO  VISTA 

RIVERSIDE   FIRE  STA 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  R 
ROCKL IN 

ROUND  MOUNTAIN    1  NNE 
SACRAMENTO  W6  AP 
SACRAMENTO  W6  CITY 

SAGEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
SAINT  JOHN 
SAINT   MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 

SAL INAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SALT    SPRINGS  PH 
SALYER  RS 

SAN  ANDREAS   2  S 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  AROO 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 


6.0?! 

10.45; 

2.61' 


4,80l 
3.181 

I.22I 

11.251 
.76| 
2.64 


3.16 

1.14 
3.90 
4.63 
6.42 
2.42 

4.51 


1.90 
5.02 
12.03 
3.43 


4.60 
7.14 
5.25 


7.73  1.46 


6.78 


2.99- 
9.92 
12.68 
2.13; 
.22 

4.02- 


6.32  1.13 


1.45!- 
1.44' 


9.69| 
3.491 


3,28h-  .97 
4.16 


1.96^  1.47 


7.76. 
B.42{ 
4.90' 


3,14-  2.29 
.22 

.95-  1.32 
5.34 

1.24^  1.07 


.Up  2.32 


.77i 
.34- 

IO.3I1 
.03I 
1.15 


1.03 
.88 
2.15 


2.25h  2.23 


.66'-  2.52 
2.61 
.701 


2.24-  1,32 
1  .37 
1.17L-  1.75 


.65! 
1.13! 
15.1* 


5,25-  1.09 


4.35  1.15 


1  .06 
1.02-  2 
8.18  2.70 


2.45r 
5.67; 
,67r-  1,65 


2.55 
1  .80 
.29-  1,62 


E  6.  10 
11,51  6,10 
3,19- 
6.05 


3.46-  2.04 


8.45' 
1.43- 
1  .62- 

5,00 
5  .66 
1  .79- 
3.37 


1.36 
.71 
5.44 

7,05 

2.42 
,5  7- 
.56 


1.27 
.66 


2.25H 
1.68| 
.61h 


2.891 
.001 
1.32| 

1.761 
1.47; 
1.40; 
1.12' 


.06 

T 

.00;- 
.11' 
3.20 
T  ! 
.04- 

10,18; 

12.46' 
2,37 


,oq\- 

.OOr 


2.36 

1.431-  1. 
1.01^-  . 


1  ,50- 
1.29 
.84 
1.05 


i.ai- 

1.51- 
1.28 
.95- 


.04^ 
1  .03 


.02- 
1,761 


1  .40' 
1.06- 
1.25< 


1.19r  1.93 


1.62; 
1  .121-  2,19 
1.13 
1.06 


.OOr 
.001 

.ook 


.00- 

.oqI- 


.00^ 


.00- 

.00; 
.00; 


-.it 


.00- 


6.39I  3.09 


6.77 
1.2S| 
1.0^ 


-  I 


.37     1.17-  1.55 


.90-   1.58  7,3 


21.5? 

27.67'-  6.82 
9.97 

9.66-  4.04 
27.19 

14.011-  3.73 
33.4^ 
53.51 

8. SO 

2.4^ 

18.13i-  2,12 


7.02 
,50 
,49L 


5,84] 
1.21E  6.77! 

.4^ 
.3d 


27,32 

3.58E  2.16U  3.8eE  28. 95^ 
2,75j     2,5l!-  3,3o|  28.39 
13.91- 


48.61j 
13.63 
15.28 


.38     2.94  1,93 


,84! 
l,Sli 
,ld 


2. id 
9,63 


3.93' 

•aol 

1.48 


4. of 
3.82 

.42j     3.2g  2,40 


4.0CJ 
2.57 


13.52 
5.89 


.09     2.63  1,15 


51,54 
3,6^ 
14, 2d 


23,02 
13,66 
11,35 
7,6<J- 


13,70 

12,571 
19.63! 
E  87,3^ 

36. 7J 
36.27- 


^0  fi  ( 
0!  J 


me 


itiiii 


.27-  1.07  3.2s 


7.91  2.71 


1.22j 
.55 
,19;-  3,52 


,44'-  1,70 
1,55-  2.31 
1.69 

8,59-  1,08 


,1V 

,76^ 


,25 
.51 
2.53 


,91,     2-56     1,07^  3.63 


10.6£| 

4,2ai 
23.56 
25,63{ 
43,63 

8.701-  5, 

15,4^-  3,1 
18.46- 
18,97{ 
13,97 


7,0' 


.41 


19.52h  4i 
66. 7^ 
15.20 
14.53!-  1 

31.  79 
36.13' 
19,63- 
25.22 
10.62- 

10.43 
20. B*!) 
19.89 

38. oaf 

46,431 

23.93 
16.88-10 
18.12 
10.98 
12. 67' 


ble  2~Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


N  CLEMENTE  DAM 
NDBERG  PTL   STA  FC130B 
NDBERO  MB  //R 
N  DIEGO  WB  AP 
,N  DIMAS  FIRE  WDN 

.N  EMIGOIO  RANCH 

lN  FERNANDO 

F  RICHMOND  SUNSET 

iN  FRANCISCO  WB  AP 

M  FRANCISCO  FOB 

IN  GABRIEL  CANYON 
>N  GABRIEL    DAM  FC  ^.25 
IN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
iN  6REG0RJ0  3  SE 
\H  JACINTO 

IN  JOSE 

iN  LUIS  061  SPO  POLY 

IN  MARCOS  RANCH 

IN  MATEO 

IN  PEDRO 

\H  RAFAEL 
kNTA  ANA  FIRE  STA 
INTA  ANA  RIVER  PH 
kNTA  ANITA  FERN  FCi.32 
INTA  BARBARA 

hNTA  BARBARA  FAA  AP 
INTA  BARBARA  TV  PEAK 
INTA  CLARA  UNIV 
kNTA  CRUZ 
INTA  FE  DAM 

kNTA  MARGAR  ITA   2  S 

\NTA  MARGARITA  BOOST 

^NTA  MARIA  WB  AP  I 

\NTA  MONICA 

kNTA  MONICA  PIER 

kNTA  PAULA 
\H1A  ROSA 
^NTIAGO  DAM 
\UGU5  POWER  PLANT 
4WYERS  BAR  RS 

:OTIA 

lARSVlLLE  LAKE 
ECRET  VALLEY  MNIC  STA 
EPULVEDA  DAM 
HAST  A  DAM 

HELL   ABS  PLANT 
HELTER  COVE 
HINGLE  SPRINGS 
ilNGLETOWN  2  E 
lERRA  CITY 

lERRAVILLE  RS 
[6NAL  HILL   FC  415 

KAGGS  SPGS  LAS  L0MA5 

LOUGHHOUSE   6  SE 

'now  CREEK  UPPER 

! NOW  LAB  CEN  S1ERRA//R 
IjOLEOAD 

OMESBAR   1  w 

DM  IS  3  NE 
^  OM 1 S  3  NW 

ONOMA 
ONORA 

0  ENTRANCE  YOSEMITE 
.OUTH  FORK  CABIN 
OADRA  PAC   FC   356  C 

PRECKELS  HWY  BRIDGE 
PRINGVILLE   7  ENE 
QUAw  VALLEY  LODGE 
OUIRREL    INN  1 
. QUIRREL    INN  2  ' 

I'.TANOISH  +  HICKEY  ST  PK 
.TANISLAUS  PH 
-TIRLING  CITY  RS 
;T0CKT0N  FAA  AP 
■TOCKTON  FIRE  STA   <*  j 

■JOCItTON  MOWRY  BRIDGE  1 

.TONYFORO  COOLEY   RCH  I 

:TONVFORO   RS  | 

'.TONY   GORC:    RESERVOIR  1 

'.TRAwBERRy    VALLEY  j 

■.UEY  RANCH 
;.UNLAND 

-USANA  KNOLLS 

■USANVILLE 
.lUSANVlLLE  AP 

.UTTER  HILL  RS 
("ABLE  MOUNTAIN 
'"AHOE  CITY 

'EHACHAPi  j 

'EJON  PANCHO 

fERMO  BRIN  MARR  RCH  I 
fHERMAL  FAA  AP  i 
THOUSAND  OAKS  | 
"HREE  RlV  EDISON  PH  ' 
|ri6ER  CREEK  PH  j 

rOPANGA  PATROL    STA  FC6' 
rORRANCE 
fRACY  CAR80NA 
.TRACY  PUMP  I  NG  PLANT 
TRINITY  DAM  VISTA  PT  i 

TRONA 

TRUCKEE  RS 
TULEFIELD 

TULELAKE  //n 
TURLOCK 


12,67 
2,29 
7.29 


2.66- 

3,59 

3,87 


16,54 
3,05 
2.95 


3.38-  1.41 


7.03  1.44 


7,47  3,59 


14.90 
2.94 

13.87 
2.77 
3,00 

6.46 

6.70 
10.46 

2.79 

3,62 
8,69 
11.61 


3.7S  1.45 


2,29-  1.69 


.5  9-  2,2  7 
2.09 

1.17-  1 .27 

2.06-  ,72 

1.2  3-  2,34 


1,52- 

.66 
2,02 


3.11-  2,12 


3,56-  1.63 


.26 
1.87 
1  .40- 


6,15  2.18 


.45-  1.46 


April 


1,91  ,52 

.78 
1.14- 
1.24 

,73- 
1.16-  .33 


2.08 


.33 


1.06 

1.67- 

1,59| 


.55^-  1. 10 
1.31 
3.09! 
1.36! 


3.82  1.09 


.40, 
3.05 
1.70. 
1.30- 


.46-      .27  1,05 


l.Ul  3.84- 
.89 

i.ie!  1.61 


May 


,84h 
.15j 

u7o; 


2.81 
.19j 

7.34 
.00 
.00{ 

1.43 


2.10  1,00 


,00 
T  - 
,00- 


.00 
.00 

,oa 


i  .611 


August 


.001 

,ool- 


,00, 


.ool 


Septembei 


.00-  .21 


.ooL 


.00^ 

.2eU 


2.07  1.45 


.66p  1.18 

.ool 

1  .85! 


.05L 

1.221 
1.431 
1  .62^ 


.I5L 
.33- 


.55r  .32 


4.72  3.58 


2.141 
.Uk  3. 


.09 

.l6^ 

2.59| 
1.16h 


2.34 

.131- 

.211 

■  14 

.49 

,02r 

1.70 

1.29- 

1,91 

1  .67- 

1  ,03 

1.03 

.06- 

4.70 

.65 

.10- 

2*0'^ 

.32- 

6.27 

.41  - 

.37 

2.75 

17 

1*2" 

1  '76  " 

3.48 

3.71 

89 

*1  c  ~ 

"in" 
• 

.58 

.50 

4.50- 

.22 

5.21 

2.78 

7,55- 

1.00 

l.39r 

1  3~04 

.21 

9.24I 

5*67 

.01 

1.59- 

.09 

1  ,16 

35 

.23- 

3.92 

.73 

7.46 

3.61 

1,66 

1.90[- 

'**3S 

*  J 

1.05 

.52^ 

1  ,731 

2.56j 

^  ^*9oL 

4  01 

11.92 

2.51 

1  53 
* 

*98  - 
* 

,77i 

2,22 

3.73!- 

1.69 

*  1 

1.23! 

.20, 

.141 

.16| 

1.21 

1.00^ 

1.2o! 

3.01 

.41- 

1.33 

2.18- 

.13j 

2.13 

.48- 

T 

.12; 

1.43 

1.341- 

2.12 

1.89|- 

2,43 

.I7L 

1,02 

.03k 

.49' 

.40, 

6.33i 

.02 

I  - 

1,06 

2.14- 

.08 

.52 

1.86 

1.28 

.53- 

8.12- 
7.05- 
12.11- 


10.15-  7.57 
17.80 

16,90^  .64 
17.82-  2.81 

15.54-  b.»3 
19.30 
12.32 
21.62 


33.19 

10.92-  4.19 
18.24-  6.48 
24.78 

16.861-  .90 

16.07 
28.99 
5E  11.72-  2.49 


29.63 
30.60 
15.83 
12.92h 
12.69 

15.24 
31.40 
11.26 
14.29 
50.91 


65.11 

11.99 
62.15 
30.37 
47.04 
69.55 

23.21- 
8.22 

74.96 
E  16.07 
7,26- 

62.32 
9.85 
66.54 
11.73 
14.35 


11.39- 
26.20 
41.21 


84.79 
31.43 
E  76.99 


69.78 
22.34 
20.33 
89.16 

19.47 
11.35 
10.64 
E  14.58 
12.55- 

25.21 

15,58 

30.58- 

11,11 

11.73- 


1.47 
10.34 

16,54-  5.45 


1.98-  2.18 

24.71-  6.86 

6.02 

11.19  1.20 

8.61-  3.39 
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Table  2-Coiitinued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 
TWIN  LAK.ES 
UK  I  AH 

UK] AH  4  M 

UNION  OIL    STEARNS  AB5 
UCLA 
UPLAND  3  N 
UPPER  LAKE    7  W 

UPPER  LAKE  RS 
UPPER  MATTOLE 
UPR  SAN  LEANORO  FILTER 
VACAVILLE 

VALLEY  CENTER   3  N£ 

VALYERMO  RS 
VAN  NUYS  CITY  WHSEFC15 
VENTURA 

VICTORVILLE    PUMP  PlT 
VINCENT   FIRE   STA  FC120 

VINTON 
Vl SAL  lA 
VISTA    1  M 
VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 

VOLT A  PH 
WALLACE 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  4  E 

WALNUT  GROVE 
WALNUT  PATROL  STAFC102 
WARNER  SPRINGS 
WASCO 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

WEAVERVILLE  RS 
WEED  1  S 
WESTHAVEN 
WEST    POINT    3  SW 
WH  r  SKEYTOWN 

WHI SKEYTOWN  RES 
WHITE   MOUNTAIN  I 
WHITE   MOUNTAIN  2 
WHITE  ROCK 
WHITT lER  FC   1U6  0 

WILL  I AMS 
WlLLITS   1  NE 
WILLOWS 
WINTERS 

WOFFORD  HE IGHTS 

WOODFORDS 
WOODLAND  1  WNW 
WR IGHTS 
YORBA  LINOA 
YOSEMITE  NP 

YREKA 

DIVISION  AVERAGES 

NORTH  COAST  DRAINAGE 
SACRAMENTO  DRAINAGE 
N  E  INTERIOR  BASINS 
CENTRAL  COAST  DRAINAGE 
SAN  JOAOUIN  DRAINAGE 
SOUTH  COAST  DRAINAGE 
S  E  DESERT  BASINS 


6,17^-  2.48 
6.08-  1.09 


1.8^ 
1.32- 
3.70 
10.23 
14.42 

4.86- 


6.69- 
2.69 
1.33 


•  20 
10. 7l' 
11.53' 


4.24 
1  .41 


1 .93- 
3.23 
.38 


7.07  2.71 


10,55  1.37 


4,03-  2,36 


1,92-  1,17 


5.95- 
7.25 
3.45 
4. 19 


7,87  1.36 


9.46  3.94 
8.00  2.10 
5.78  3.08 


6.031-  1.31 
6.50;  2.04 


14.481  3.85 


6,09  2,79 
1  ,30 
1.50-  1.38 
1  .50 


.51-  1,99 
.40-  .75 
i  ,08 


1,33 
11.18 
1  .64- 


2,99-  3.79 


6,24  1.06 


7.30  2.34 

5.79  .27 

3.03 

1.42-  1.8? 

1,91-  1.31 

.62-  2.40 

.17-  1.10 


April 


1 .22 

2.501 
1.62| 
2.071 


.25 
.73 
1.53 


2.02- 
2.21- 

.69- 
1.21- 
1.68- 
1.67 

.41- 


May 


1.62  1.06 


.OOi- 
.02 

,oo|- 


2.90  1.42 


3.52 
1.96 
.94 


.OOl- 

.00 

.00)- 


.OOh  1.21 
.001 

.onL  .15 


•ool- 
.oo!- 


.03- 
.02- 
.06- 
T  - 
.00- 
T  - 
.01- 


.o5r 

.  10 
.'*8. 
T  Ir 
.05j 
.06|- 


August 

September 

October 

November 

fl 

o 

0 

1 

• 

0 
1 

9 

1 

1 

p 
1 

1 

'5. 

s. 

1 

S. 

'a 

s. 

a 
% 

s. 

'S 

& 

£ 

Q 

£ 

Q 

& 

Q 

,00 

.04 

.82 

8.49 

.00 

.05 

.00 

- 

.20 

.10 

.36 

1.96 

.74 

■  00 

.86 

.00 

.83 

.00 

.35 

.70 

.18 

2.45 

.20 

6.46 

2.07 

.00 

.05 

.00 

- 

.17 

.63 

1.34 

6.58 

2.53 

00 

1.16 

8.70 

.00 

E  .00 

.40 

2.55 

.00 

.00 

7 

3.30 

.00 

.00 

1.10 

3.20 

.00 

T 

1.04 

7.70 

.00 

85 

6  05 

.00 

.21 

.00 

- 

.53 

3.67 

2.37 

17.34 

7.11 

.00 

.00 

.32 

6.07 

.00 

.01 

.00 

- 

.09 

.03 

1.10 

4.86 

2.41 

.00 

.38 

.08 

2.34 

.00 

30 

16 

18 

56 

2  39 

.00 

.05 

.OC 

- 

!23 

.OC 

I 

.41 

3!o2 

1.79 

.00 

.02 

.00 

- 

.06 

.00 

- 

.33 

4.19 

3.17 

.ooj 

.20 

.08 

.66 

.00k 

.2S 

.16 

- 

.03 

.08 

- 

.28 

1.56 

.84 

T 

T 

.  32 

2  .06 

.00 

.00 

T 

- 

.02 

.13 

- 

.35 

3.02 

2.20 

.00 

,21* 

.08 

1.68 

.02 

.07 

.74 

8.27 

T 

T 

2.30 

11.54 

.00 

.12 

.13 

.  36 

.88 

1.41 

3.96 

5.06 

.00 

.00 

.03 

.08 

.11 

.71 

4.14 

2.17 

.00 

.00 

.39 

3.50 

.00 

.02 

T 

.05 

.24 

.60 

4.57 

2.44 

.00 

T 

.15 

4.27 

.00 

.00 

.00 

4.64 

.00! 

.001 

.32 

2.73 

.00*- 

1.03 

.ooh 

.35 

.00 

.76 

.93 

-  .32 

.00 

.00 

.00 

.06 

.22 

.07 

2.75 

2.28 

.00; 

T 

.10 

4.08: 

.00 

.16 

.oof- 

.47 

.65h 

1 .  84 

6.56 

1.98 

.00 

.09, 

1.73 

5.60 

.00 

.00 

.02 

.04 

.05 

.28 

2.44 

1.92 

.00< 

.26; 

.25 

6.05 

.00 

.00 

.571 

7.58 

.57 

.30 

.72 

4.29 

.75 

.09 

1.12 

3.17 

.00 

.00 

.17 

.05 

T 

1.26 

5.201  2.73 

.00 

.07 

.OC 

- 

.25 

.12 

.36 

2.59:  1.42 

.00 

T 

.33 

3.39 

.00 

.031 

1.22 

8.891 

.00 

.06 

.06 

.04 

.34 

.54 

3.57'  1.78 

.00: 

.02 

.09 

3.55, 

.00 

.07' 

.05 

1.73i 

.00 

.25 

.26 

2.56 

.00 

.02 

.01^ 

.07 

.14 

.69 

3.66 

2.12 

.00 

.07 

.02 

.09 

.31 

1.86 

9.55 

5.04 

.00 

.08 

.oor 

.29 

.00 

.6G 

2.15 

.87 

.00^ 

.06 

.24- 

.10 

.51 

1.29 

5.96 

2.15 

.00 

.40 

.OOp 

.45 

.35 

1.13 

4.68 

2.64 

.02 

.21 

.05 

t 

.38 

1.22f 

1.71 

7.46 

2.24 

.Olt 

.  10 

.  12 

.16 

.66^ 

1.69 

6.92 

2.41 

.02 

.26 

.15f 

.21 

.42^ 

.  75 

3.23 

1,24 

T 

.03 

.o2^ 

.03 

.24 

.58 

3.85 

1.66 

T 

.02 

.08f 

.05 

.29^ 

.68 

3.64 

1.65 

.02 

.  13 

.22 

.01 

•29f 

.33 

2.69 

1.13 

.09 

.30 

.50 

.21 

.27 

r 

.15 

1.63 

.94 

13.23k  3.82  93 


1.95-  4.24 


50-  2.75  14 


14-   1.90       4.31-  5.05 


1.61^  3.17 


1.3ol-  2.74 


5.90t-  2.73 

3.73f  4. 12 

1.60-  2.04 

1.30-  3.64 

1.04f  3.21 

.221-  3.38 

.15j-  1.54 


15.12 

14.22-  z.ummi 

38.99-  7.4~ 

9.68 
30.68-  6.7 

20.54  2.9||l»l> 


42.98 

36.79 
19.85 
17.46' 
16.32' 
12.34' 


5.62' 


Sea  reference  notea  folloeins  atetlon  Indei. 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


CALIFORNIA 
1960 


Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  wniwiTTinTn  of 

16'  or 

below 

20'  or 
below 

24°  or 
below 

28*  or 
below 

Date 

1  Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

d 

a 
e2 

Date 

1  Temp. 

105 

7-18 

-17 

1-13 

4-16 

13 

5-22 

16 

5-22 

18 

6-21 

27 

J?q 

1  ^~  Q 

1-  5 

22 

1-  6 

28 

NONE 

NONE 

i~  O 

15 

15 

5-22 

23 

5-22 

23 

103 

720 

~26 

1  3 

* 

NONE 

4-22 

26 

108 

6-  3 

- 

- 

NONE 

NONE 

- 

- 

NONE 

NONE 

1-  5 

23 

1-  5 

23 

113 

7~20 

24 

1~  2*^ 

1-  2 

24 

1-  8 

28 

109 

7-20 

20 

1-  7+ 

NONE 

1-  7 

20 

1-  7 

2-22 

28 

108 

7-20 

24 

1-  1 

NONE 

NONE 

1-  1 

24 

1-16 

27 

88 

7-21 

35 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

117 

7-21 

13 

1-  2 

1-  2 

13 

1-  5 

19 

1-  6 

2-24 

26 

~ 

15 

1-  2 

1-  2 

15 

1-  5 

20 

2-24 

21 

2-24 

21 

121 

7-19 

23 

1-  2 

NONE 

NONE 

1-3 

1-18 

28 

110 

7-19 

25 

1-  4+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

28 

111 

7-18 

20 

1-  3 

NONE 

1-  3 

20 

1-  6 

23 

2-26 

26 

7-18 

16 

1-  3+ 

NONE 

1-  3 

18 

1-17 

22 

2-24 

26 

109 

7-18 

1-  1 

NONE 

NONE 

2-24 

23 

2-25 

27 

7-17 

19 

1-  3 

NONE 

1-  3 

19 

1-17 

4-25 

28 

7-20 

22 

1-  2 

NONE 

NONE 

1-  2 

22 

2-24 

28 

102 

6-  2 

33 

1-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

110 

7-21+ 

26 

1-  3+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

26 

111 

8-13+ 

16 

1-  5+ 

NONE 

1-  6 

19 

3-  1 

24 

3-  1 

24 

~ 

4-25 

~ 

5-23 

24 

5-24 

26 

95 

7-19+ 

14 

1-  1 

1-13 

15 

2-19 

17 

4-22 

24 

4-24 

25 

a~i 

1  ~  ? 

K~9^ 

18 

4-23  25 

11  \ 

1  c 

A~9^ 

24 

5-24 

24 

^"lO 

1  ~i  q 

Q 

lie 
1-16 

19 

5-23 

27 

117 

NE 

NONE 

T~  o 
1-  3 

24 

2-25 

25 

119 

8-13+ 

26 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

28 

15 

15 

15 

6-30 

28 

10ft 

~9fi 

NONE 

1-  2 

28 

1  IT 

Oi 

19  O 

i~99 

23 

1-181 27 

95 

7  8 

10 

1  12 

2  19 

14 

9  9Q 

19 

" 

23 

5-23 

26 

116 

8-19+ 

25 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

1-17 

28 

1 

10 

?~^o 

5-23 

20 

6-21 

25 

119 

7~in 

~i  o 

NONE 

1-  2 

1  o 
18 

1-  5 

21 

2-29 

27 

103 

7-20+ 

29 

1-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

99 

6-  2 

27 

1-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

27 

101 

7-19 

0 

1-14+ 

2-29 

13 

4-24 

20 

5-22 

23 

5-22 

23 

112 

7-20 

18 

1-  5+ 

NONE 

1-  6 

19 

1-  7 

24 

1-17 

27 

86 

9-14+ 

35 

12-25+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

112 

7-21 

23 

1-  5+ 

NONE 

NONE 

1-  5 

1-17 

26 

98 

7-21 

11 

1-  3+ 

1-17 

16 

3-  2 

20 

5-22 

24 

5-22 

24 

105 

7-21+ 

4 

1-  4 

2-29 

15 

3-10 

18 

4-24 

23 

5-22 

26 

108 

7-16 

16 

1-  3 

1-  3 

16 

2-25 

20 

2-25 

20 

4-26 

28 

114 

7-20 

25 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

25 

115 

7-16 

22 

1-  2 

NONE 

NONE 

1-  3 

1-17 

28 

117 

7-18 

16 

12-30+ 

1-  2 

16 

1-17 

20 

2-24 

23 

2-24 

23 

102 

7-18 

-  3 

1-16 

2-29 

5 

5-22 

20 

5-22 

20 

5-23 

28 

i?o 

NONE 

1  ~  ^ 

24 

1-  4 

27 

on 

1  ~  d 

,  V? 

\~in 

22 

1-13 

25 

Q    1  o 

1  o 

1  1 

16 

9n 

Tin 

20 

4-24 

25 

101 

7~20 

5-23 

26 

104 

7-19 

1 

1-13+ 

3-  1 

16 

3-14 

19 

4-24 

22 

5-22 

25 

24 

2-23 

28 

i~i  Q 

^"99 

24 

S-22; 25 

ini 

via 

1   1  n 

12 

1Q 

18 

5-27 

28 

113 

7  17 

~20 

11 

NONE 

11 

20 

14 

24 

2-24 

28 

88 

4-  3 

30 

12-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

28 

106 

6-  4 

24 

NONE 

NONE 

*~  ~ 

24 

1-  6 

26 

~ 

~ 

15 

1-  2 

1-  2 

15 

1-  5 

20 

1-16 

24 

2-29 

26 

109 

6-  3 

26 

1-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

27 

112 

7-20 

18 

1-  1 

NONE 

1-  5 

20 

1-  6 

21 

1-17; 26 

106 

7-20 

22 

3-  2+ 

NONE 

NONE 

3-10 

24 

3-10 

24 

111 

7-19+ 

20 

1-  2 

NONE 

1-  2 

20 

1-  5 

22 

2-24 

28 

115 

7-21 

14 

1-  2 

1-  2 

14 

1-  5 

20 

1-  6 

24 

1-  7 

25 

108 

7-20 

25 

1-  3+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-17 

26 

105 

8-19+ 

13 

1-  2 

1-  5 

16 

1-13 

20 

2-27 

23 

3-10 

27 

126 

7-20+ 

32 

1-17+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

83 

10-16+ 

28 

1-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

28 

102 

6-  3 

27 

1-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

28 

98 

9-10 

33 

1-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

110 

7-21+ 

10 

1-  2 

1-  5 

12 

2-23 

20 

2-25 

22 

4-25 

26 

100 

7-17 

-  1 

12-  9+ 

1-20 

16 

2-19 

20 

4-25 

23 

5-20 

28 

115 

7-18 

18 

1-  3 

NONE 

1-  3 

18 

1-14 

24 

1-20 

26 

108 

6-  4 

24 

1-  2 

NONE 

NONE 

1-2 

1-  5 

25 

103 

7-18 

2 

1-  2 

2-24 

15 

3-15 

19 

j-15 

19 

4-30 

28 

97 

7-19 

10 

1-  2 

1-16 

12 

2-23 

20 

3-  2 

24 

5-22 

28 

110 

6-  2 

20 

1-  2 

NONE 

1-  2 

20 

1-  5 

24 

1-16 

28 

102 

7-17 

17 

1-16 

NONE 

1-16 

17 

2-23 

24 

2-24 

27 

111 

7-19 

24 

1-  3+ 

NONE 

NONE 

1-  3 

24 

1-  5 

27 

96 

7-19 

-12 

1-13 

3-19 

12 

4-26 

20 

5-22 

22 

6-21 

28 

102 

7-20 

11 

1-  2 

1-17 

14 

1-17 

14 

3-  1 

23 

5-22 

27 

104 

7-19 

-  1 

1-  2 

2-24 

15 

3-10 

20 

5-22 

24 

5-22 

24 

106 

7-19 

8 

1-16 

1-16 

8 

2-24 

20 

5-21 

23 

5-21 

23 

106 

6-  3 

25 

1-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

28 

117 

7-17 

30 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

108 

7-22+ 

17 

1-  2 

NONE 

1-  3 

20 

1-16 

23 

3-10 

28 

112 

7-21 

28 

12-  9 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

117 

8-13 

20 

1-  3 

NONE 

1-  3 

20 

1-18 

24 

1-20 

25 

114 

7-19 

20 

1-  2 

NONE 

1-  2 

20 

1-13 

24 

2-23 

27 

100 

8-7 

16 

1-  5+ 

1-  5 

16 

2-29 

20 

3-15 

23 

4-24 

28 

32'  or 
below 


First  fall  minimum  of 


32°  or 
below 


28'  or 
below 


24'  or 
below 


20'  or 
below 


16'  or 
below 


Number  of  days 
between  dates 


5 

S 

t 

0 

0 

0 

0 

Ji 

M 

0 

0 

0 

0 

0 

c5 

en 

177 

144 

93 

63 

336 

228 

325 

171 

144 

93 

67 

169 

- 

359 

- 
338 

- 
265 

343 

290 

357 

335 

260 

322 

358 

287 

271 

286 

270 

206 

288 

359 

325 

337 

285 

265 

289 

270 

341 

327 

226 

204 

287 

9S7 

260 

280 

171 

291 

219 

217 

164 

263 

255 

200 

140 

139 

217 

176 

136 

341 

266 

277 

287 

123 

93 

11 

10 

340 

287 

- 

341 
- 

323 
- 

285 
- 

327 

286 

107 

92 

63 

14 

360 

305 

228 

338 

173 

123 

123 

63 

357 

325 

274 

„ 

97n 

1  '7n 
1 

1 -^Q 

239 

172 

122 

65 

266 

275 

202 

140 

977 

70 

9fi1 

177 

145 

142 

90 

336 

326 

177 

262 

172 

138 

141 

138 

256 

195 

140 

138 

355 

278 

254 

258 

204 

171 

139 

170 

145 

86 

62 

310 

263 

325 

336 

277 

349 

272 

173 

336 

324 

271 

271 

162 

268 

259 

^97 

9BR 

283 

244 

140 

288 

285 

206 

141 

292 

200 

145 

140 

327 

9fia 

IQd 

1 7ft 

287 

271 

145 

140 

338 

325 

262 

279 

357 

286 

171 

63 

33 

272 

184 

141 

145 

122 

266 

182 

142 

139 

347 

339 

262 

161 

340 

326 

321; 278 

287 

254 

267 

173 

146 

IN  RS 

DERPOINT 

PINE 

TURAS  RS 

GWIN  PAC  UNION  COLLEGE 

TIOCH  FIBREBOARD  MILLS 

TIOCH  PUMP  PLANT  3 

H  MTN 

BERRY 

BURN 

ALON  PLEASURE  PIER 
ENAL  9  SSE 
CKUS  RANCH 
KER  9  NNW 
KERSFIELD  WB  AP 

RRETT  DAM 
RSTOW 

AUMONT  PUMPING  PLANT 
AUMONT  1  E 
N  LOMOND 

RKELEY 

RHYESSA  LAKE 
G  BAR  RS 
G  BEAR  LAKE 
G  BEAR  LAKE  DAK 

G  CREEK  PH  1 

SHOP  WB  AP 

SHOP  UNION  CARBIDE 

UE  CANYON  WB  AP 

YTHE 

YTHE  FAA  AP 
CA 

NITA 

RREGO  SPRGS  3  NNE 
WHAN  DAM 

AWLEY  2  SW 
IDGEPORT 
'OOKS  FARNHAM  RCH 
RBANK  WB  AP 
RLINGAUE 

RNEY 

TTONWILLOW 
BRILLO  NU 
CHUMA  DAU 
LAVERAS  B.  ;-REES 

LLAHAN  RS 
HPO 

IIP  PARDEE 

NOGA  PARK  PIERCE  COLLEGE 
NTIL 

NYON  DAM 

RIIEL  VALLEY 

THAY  BULL  RUN  RCH 

CILVILLE  SAWYER  MT  VIEW 

DER  GROVE 

DARVILLE 
NTERVILLE  PH 
ERRY  VALLEY  DAM 
ESTER 

ICO  EXP  STA 
ULA  VISTA 

AREUONT  POMONA  COLLEGE 
ARKSBURG 

EARLAKE  HIGHLANDS 
OVERDALE  3  SSE 

ALINGA 
LFAX 

LUSA  1  SSW 
RCORAN  IRRIG  DIST 
RONA 

VELO 

W  CREEK 

ESCENT  CITY  1  N 

XKETT 

LVER  CITY 

7AMA 
YAM  AC  A 

GGETT  FAA  AP 
VIS  1  WSW 

EP  SPRINGS  COLLEGE 

ER  CREEK  PH 
NAIR 
SABLA 

BBINS  COLGATE  FOREBAY 
NNER  MEMORIAL  ST  PK 

WNIEVILLE  RS 
YLE  5  SSE 
DLEYS 

TTONS  LANDING 
IGLS  MTN 

ST  PARK  RESERVOIR 

CAPITAN  DAM 

CENTRO  2  SSW 
ECTRA  PH 
K  VALLEY 


6-21 
4-22 


5-26 
5-22 


1-  18 

NONE 

3-  2 

4-  24 

2-  25 
1-17 


8-23 
12-  6 
12-  7 

8-23 

11-  27 

12-  8 
12-  8 
12-  6 

11-  15 

12-  5 

NONE 
11-28 

11-  16 

12-  9 
12-  7 


9-22 
12-  7 
12-  9 

8-23 

NONE 

12-  8 
12-  8 
12-26 

11-  28 
NONE 

NONE 

12-  7 

11-  20 
NONE 

12-  29 


2-26  26  11-17  31  12- 

2-  24  26  11-20  32  12- 
5-23  32  I  11-26  30  ;12- 
4-25! 28  11-15  32  il2- 

3-  10  32  11-22  32  12- 


NONE 
4-24 

4-  22 

5-  25 


NONE 
NONE 
10-10 


4-  29  32  10-10 

5-  24  32  10-11 
5-25. 31 1  10-  9 
5-24  31  10-  9 
2-25  25  11-28 


2-25  32  12-  6  31 
6-30  28  7-10  32 
2-24  30  I  12- 
2-25  32! 12-  6 | 28 

5-  25  32 

2-25  32  12-  9  28 

6-  27  32  7-11  31 
4-24  30  12-  8  32 
1-  3! 31 1  NONE 

1-  41 32! 12-  7  32 


6-21 
2-25 
NONE 
2-26 
5-23 


31 


8-23 

11-  25 

NONE 

12-  7 
10-  9 


30 


2-25 
2-24 


20 1  29  8-24 
30  I  10-12 
30  12-  6 
30  11-28 
23  11-11 


5-25  31 
2-25  32 
5-22  31 
5-24  32 
5-25  32 


8-23 


11-15 
10-  9 
10-10 


-23  29  10-  8  32 
3-  9  31  11-18  32 

5-  24  31  10-10  30 

6-  22  32  8-23  28 
3-10, 32  11-28 : 31 


NONE 

1-  19 

2-  24 


2-  27 1  32 

3-  2' 31 
5-21  32 
2-24! 28 
2-25i 32 
2-251 31 


12-  7 
12-  9 

11-  27 
10-14 

12-  8 


11-28  I  32 
11-19 ; 32 


11-  28  32 

12-  9  27 


5-22  i  31  10-  9 
32 1  NONE 
31 i 12-  5 
32 i 12-  7 
NONE 


3 

1-17 
NONE 


5-231 29! 10-11 
5-24I 32  10-11 
2-24I 29' 11-28 
2-27  30' 11-22 
5-27  30, 10-10 


5-23 
3-  2 
5-22 


6-29 


10-  10 

11-  19 


NONE 
NONE 
12-  6 


11-27 
11-  9 


NONE 
7-11 


12-  9 

8-  23 
12-30 

NONE 
NONE 

9-  22 
12-  7 

NONE 
12-30 
11-  6 

9-21 
11-14 
NONE 
NONE 

11-  20 

10-12 
NONE 

12-  6 
10-13 
10-11 

10-  9 

11-  27 

11-  9 
8-23 

12-  30 

NONE 
NONE 
12-  7 
11-27 
NONE 


12-  8 
12-  7 
12-  9 


1-  9 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


29 
32 
29 
32 

32111-10 


11-  17 
10-12 

12-  6 


5-24  30  10-12 i  30 
5-23130  9-22,30 
5-23  30  10-  9  29 
1-18  30  12-30  30 
1-  4  32  12-  8  32 


5-22 


2-  25 

3-  10 


32  11-19 
32  12-  9 
301  11-29 
32  11-19 
31  10-  9 


32 


10-  14 
12-  6 

11-  15 

12-  27 
8-23 

11-22 
10-14 

10-  10 

NONE 

11-  27 

12-  9 
12-  6 
12-  6 
10-14 


10-13 
NONE 
NONE 

10-13 
NONE 

NONE 
12-29 

NONE 
12-  7 

NONE 

NONE 
12-29 
12-  6 
NONE 
NONE 

12-  8 
NONE 
12-  7 


NONE 
NONE 
12-  6 


11-27 
11-20 

10-  9 

11-  27 

12-  9 

NONE 
8-23 
NONE 
12-  9 


NONE 
6-23 
12-30 
NONE 
NONE 

9-22 
12-29 

NONE 
NONE 
11-27 

10-  13 

11-  26 
NONE 
NONE 

11-  20 

10-  14 
NONE 

12-  8 

11-  27 


11-  5 

12-  31 

11-  14 

10-  14 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

12-  30 
NONE 

12-  7 
NONE 
NONE 

12-29 
NONE 

12-  6 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

12-  6 

11-  11 

12-  6 
NONE 

11-16 

11-  28 

12-  8 
11-28 

NONE 

10-  12 

11-  28 

10-  14 

11-  19 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

12-  9 
NONE 

12-  7 


11-  15 

NONE 
NONE 

10-  13 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

12-  29 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
12-  9 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

11-  8 


12-  6 
11-28 
10-  9 
NONE 
NONE 

NONE 
9-22 
NONE 
NONE 


NONE 
9-  7 
NONE 
NONE 
NONE 

10-  14 

NONE 
NONE 
NONE 

11-  27 

11-  4 

12-  7 
NONE 
NONE 

12-10 

11-15 
NONE 
NONE 
NONE 


11-27 
NONE 
11-15 

11-  8 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

12-  7 
12-  7 

NONE 
NONE 

11-  28 

12-  6 
NONE 
NONE 
NONE 

10-14 

NONE 
10-14 
12-  6 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


11-15 
NONE 
NONE 

10-  13 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

11-  10 


NONE 
12-29 
11-20 
NONE 
NONE 

NONE 
10-23 
NONE 
NONE 


NONE 
10-12 

NONE 
NONE 
NONE 


12-  5 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

12-  6 
NONE 
NONE 
NONE 

12-30 

12-  5 
NONE 
NONE 
NONE 


11-28  10 

NONE 
11-27  13 
11-23  1 16 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
12-  9 
NONE 
NONE 
11-28 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

11-  15 

NONE 

12-  6 
12-  7 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


See  reference  notes  following  Station  Index. 


-  435  - 


CALIFOHKI*) 
I960'' 


Last  spring  minimum  of 


16°  or 
below 


20°  or 
below 


24"  or 
below 


28°  or 
below 


32'  or 
below 


First  fall  minimum  of 


32°  or 
below 


28°  or 
below 


24°  or 
below 


20°  or 
below 


16°  or 
below 


Number  of  days 
between  dates 


ELSINORE  115  7-17 

ESCONDIDO  I  105  7-20 

EUREKA  KB  CITY  I    77  10-16 

FAIRFIELD  POLICE  STA  106;  7-20+ 

FAIRMONT  109 j  7-19 

FIVE  POINTS  5  SSW  113  7-20 
FLEMING  FISH  t  GAME 

FOLSOM  DAM  109 

FONTANA  KAISER  111 

FOREST  GLEN  104 

FORT  BIDWELL 
FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVN  86 

FORT  JONES  RS  103 
FORT  ROSS  87 

FRESNO  WB  AP  110 

FRIANT  GOVT  CAMP  | 114 
GIANT  FOREST  86 

GILLESPIE  FIELD  105 

GILROY  108 

GLENNVILLE  I  104 

GRANT  GROVE  i  87 

GRASS  VALLEY  105 

GRATON  1  W  I  105 

GREENLAND  RANCH  |  129 

HAIWEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

HAMILTON  AFB  105 

HANFORD  108 

HAPPY  CAMP  RS  109 

HAT  CREEK  PH  1  107 

HAYFIELD  PUMP  PLANT  118 

HEALDSBURG  111 

HENSHAW  DAM  110 

HETCH  HETCHY  100 

HILTS  100 

HOLLISTER  100 

HOOPA  105 
HUNTINGTON  LAKE  86 

IDRIA  109 


IDYLLWILD  RS 

IMPERIAL 

INDEPENDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

INYOKERN 


7-21+ 

7-20 

7-21+ 


7-20 
7-21+ 
7-19 
9-12 

6-  3 

7-  18 
7-20+ 
7-20 

6-  2 

7-  18 

7-19 
6-21 

6-  2 

7-  20+ 

8-  8 

7-19 
7-17 

6-  2 

7-  18 

7-  21+ 

8- 

9-  25+ 

8-  19+ 
7-18 
7-19 


101 
115 
108 


7-  17 

8-  13+ 
7-19 

1181  8-19+ 
115  7-18 


IRON  MTN  120 

JESS  VALLEY  100 

JULIAN  WYNOLA  105 

KENTFIELD  106 

KERN  RIVER  PH  1  112 

KERN   RIVER   PH   3  108 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW  .  115 

KETTLEMAN   STATION  115 

KING  CITY  i  105 

KLAMATH  98 

KNIGHTS  FERRY  2  SE  109 

LAGUNA  BEACH  I  104 

LAKE  ARROWHEAD  I  96 

LAKE  CITY  I  102 

LAKEPORT  I  106 

LAKE3H0RE  I  109 

LAKE  SPAULDING  i  90 

LAKE  SPAULDING  DAM  I  93 

LA  MESA  I  101 

LANCASTER  |  114 

LAS  PLUMAS  !  Ill 

LAVA  BEDS  NM  101 

LE  GRAND  109 

LEMON  COVE  112 

LINDSAY  112 

LIVERMORE  2  SSW  109 
LLANO  SHAWNEE  HILLS  RANCH  107 

LODI  108 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT  '  94 

LONG  BEACH  99 

LONG  BEACH  WB  AP  100 

LOS  ANGELES  WB  AP  92 

LOS  ANGELES  WB  CITY  100 

LOS  BANGS  112 

LOS  GATOS  109 

LUCERNE  VALLEY   1  WSW  113 

MADERA  113 

MANDEVILLE   ISLAND  105 

MANZANITA  LAKE  I  95 

MARICOPA  112 

MARTINEZ  FIRE  STATION  109 

MARYSVILLE  |  111 

MC  CLOUD  102 

MECCA  3  SE  I  116 

MERCED  FIRE  STA  2  111 

MIDDLEWATER                  ,  113 

MILL  CREEK  2  108 

MINERAL  96 

MITCHELL  CAVERNS  106 

MODESTO  109 


7-17 


7-20 
9-25+ 


7-17 
7-19 
7-19 


-21+ 
-20+ 


7-17 
7-19 


7-21+ 
7-: 


7-20 
7-20 

9-12+ 
9-13+ 
7-20 


7-19 
7-19 


-22+ 
-19 
-  2 


7-20+ 
7-17 


24 
20 


1-  2 
1-  2 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

NONE 
NONE 

1-  6 

2-  29 
NONE 
NONE 

2-  29 
NONE 

NONE 
NONE 

3-  2 
NONE 
NONE 


3-  2 

NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
1-  4 


1-  2 
12-  9+ 
1-  3+ 


1-14+1  2-29 
NONE 
NONE 
NONE 
1-17 


3-  1 
NONE 
NONE 

4-  22 
NONE 

2-24 

NONE 
1-17 
NONE 
1-  2 

NONE 


1-16 
1-  3 


1-17+ 
1-  2 


1-  3 
1-13 


1-17 
21  12-30+ 
1-17+ 


1-13 
1-  2 


12-  9 
1-  3+ 


12-29 
-  2 


1-  2 
1-13 
1-  2 
1-13 
1-  4+ 

1-  2 
1-  2 
1-15 
1-  2 
1-  3 


12-  9+i 
1-13 
1-16  1 


NONE 
NONE 

1-17 

NONE 
NONE 


1-  2 

NONE 


NONE 
1-  3 

NONE 
3-10 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
1-  2 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
4-24 
NONE 

NONE 
NONE 
2-29 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
2-29 
NONE 
NONE 


1-  3 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 


4-24 
NONE 
NONE 
2-29 
NONE 

NONE 


NONE 
1-  2 


NONE 
NONE 


NONE 
NONE 


NONE 
NONE 

1-  4 

2-  20 

3-  1 

NONE 
NONE 
5-22 
NONE 

2-24 
NONE 
1-19 
NONE 
1-  3 


20 


NONE 
5-22  16 
1-17  19 
NONE 
NONE 


1-18 

NONE 
NONE 


NONE 
1-  5 


NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
5-21 
NONE 

NONE 
NONE 
4-22 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
4-22 
NONE 
NONE 


19 


1-  5 

NONE 
NONE 


1-  2 
NONE 


4-25 
NONE 
NONE 
4-24 
NONE 


5-23 
1-  5 

1-  5 

2-  20 
5-24 


2-  24 
NONE 
NONE 
1-13 

3-  1 

4-  18 

1-  3 

NONE 

2-  25 


5-23 

1-  3 

2-  27 
NONE 
2-25 
NONE 
1-18 

NONE 
5-22 


19 
23 

none' 

1-  5 
NONE 

-13  22 

NONE 

2-  24  24 

5' 


1-16 


NONE 
2-23 


1-  2 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 


2-24 
1-13 
1-  5 


NONE 
5-22 
1-18 


2-25 
1-17 

NONE 


5-22 
NONE 


2-  25 
NONE 
1-  5 

1-  13 

3-  1 

5-22 

2-  25 

1-  5 

2-  25 


NONE 

1-19 
1-18 

1-  17 

2-  24 


2-  24 

NONE 

4-  25 

5-  22 

3-  10 

3-  1 
5-23 

NONE 
2-23 


2-25 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 


2-24 
1-17 
1-17 


5-22  21 
2-24  25 
1-16  27 


4-28 
2-25 
1-15 


3-10 
5-24 


4-  22 

5-  26 
2-25 
2-25 

5-25 
5-25 
4-28 
4-24 
1-17 


1-17 

3-  2 

4-  24 


2-25 
2-27 
5-24 


NONE 
12-  7 
11-27 


8-23 
NONE 
11-27 


11-  28 
10-10 

12-  7 


11-15 
11-23 
NONE 

11-  28 
NONE 

12-  8 
11-28 
10-13 


NONE 
12-29 
12-  6 


NONE 
10-10 


NONE 
NONE 


12-  7 

10-12 

10-  10 

11-  28 

12-  7 
NONE 

12-16 
NONE 
NONE 
12-  7 
12-  5 


8-23  32 
12-  8  31  NONE 
11-27  30  NONE 
10-27 i31  11-16 
10-15  32  11-15 


9-21  31 
11-23  l32 


10-  9  29 

11-  27 '30 


5-25  29 
2-25  I  31 
4-28  I  32 
2-25  I  29 
2-25  29  11-15  32 


12-  9 l28 
11-  7 |32 


2-25 


5-22 
2-28 


1-19 
1-17 
4-13 
3-10 


4-  16 
1-  3 

5-  24 
5-24 

4-  28 

5-  22 

5-  26 

6-  29 
NONE 
3-17 


32 


3-  10  31 

4-  24  29 
2-24 i  29 
2-25  28 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 


4-25 
3-  2 


1-18 
1-17 
6-20 


5-27 

2-  27 

3-  2 


NONE 
8-23 
11-13 


12-  7 

10-  13 
12-  5 

11-  19 

12-  9 

10-  14 

8-  26 

11-  13 

11-  9 
10-  9 

10-  12 

12-  9 

11-  16 

12-  6 

9-  21 

11-  28 

12-  7 
11-25 


11-22  32 

11-26  32 

11-  19  32 

12-  7  28 
NONE 


12-  7 

NONE 
NONE 
31  11-23 
30  12-  5 


11-  9 

12-  6 

8-23 
12-  7 

12-  7 
12-  8 
8-22 
12-  9 

11-  28 

12-  6 
12-  6 

8-22 
11-15 


10-13 


10-10 
12-  6 

10-  8 
12-  9 

11-  14 
NONE 

11-28 

NONE 
8-23 
11-29 
NONE 
NONE 

11-  30 

12-  7 
NONE 

12-  6 
NONE 

12-  6 
NONE 
11-15 


12-  4 
10-12 


NONE 
11-17 


12-29 
12-29 


12-  6 
12-  7 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 


11-  16 

12-  8 


to-  9 

NONE 


NONE 
NONE 


12-  7 
NONE 
NONE 
NONE 

12-  6 

12-29 

12-  6 
NONE 
11-  5 

10-13 
NONE 
NONE 

10-  13 
NONE 

NONE 
NONE 

11-  7 
NONE 
NONE 

11-  28 
10-11 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

12-  29 
12-  7 

10-  13 
NONE 
NONE 

11-  23 
11-27 

11-  4 

NONE 
NONE 

10-  10 
NONE 

11-  27 
NONE 

11-  30 
NONE 

12-  4 

NONE 


NONE 
NONE 

12-  7 
12-29 

NONE 
12-  7 

NONE 

12-29 
NONE 


NONE 
12-  7 


NONE 
NONE 
12-29 


NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
12-  7 
NONE 

11-28 
NONE 
NONE 

10-  9 
NONE 

NONE 
NONE 

11-  19 
NONE 

12-  31 

NONE 
NONE 

11-  8 

12-  6 
12-30 


12-  7 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

NONE 
NONE 
12-  7 

10-  27 
NONE 
NONE 

11-  4 
NONE 

NONE 
NONE 

11-  15 

NONE 
NONE 

12-  8 
11-15 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

11-  29 
NONE 
NONE 

12-  7 
NONE 

12-  7 
NONE 
NONE 

11-  7 
NONE 

11-  27 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
10-13 

12-  9 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
12-  6 


NONE 
12-30 

NONE 

11-  27 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

12-  9 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

12-  9 
NONE 
NONE 

11-15 
NONE 

NONE 
NONE 
11-28 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
11-27 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
11-28 

NONE 
NONE 
NONE 

11-  5 
NONE 
NONE 

12-  29 
NONE 

NONE 
NONE 
11-27 
NONE 
NONE 

NONE 

11-  27 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

12-  7 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

11-  27 
NONE 

12-  9 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
11-27 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 


NONE 
NONE 

NONE 

11-  27 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

12-  9 
NONE 
NONE 

11-15 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
11-27 
NONE 
NONE 


262  , 
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See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA  calipoknia 

Table  3 -Continued  1960 


St  ti 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16'  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28*  or 
below 

32°  or 
below 

32"  or 
below 

28'  or 
below 

24"  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

S 
to 

S 

0 

t 

0 
N 

g 

o 

CO 
OJ 

g 

« 

CO 

s 
& 

0. 

a 

S 
& 

d 

s 
3 

d 

a 
eS 

S 
& 

d 

a 

0 
H 

s 
a 

d 

a 

e 

H 

S 

a 

d 

a 

e 
H 

s 

Q 

d 

a 

Eh 

S 

a 

d 

a 

S 
Q 

d 

a 

E- 

© 
Q 

d 

a 

o 
E- 

aONO  LAKE 

93 

8-12+ 

4 

1-16 

3-  2 

16 

3-10 

19 

4-28 

24 

5-22 

28 

5-24 

29 

10-  9 

29 

10-16 

28 

11-14 

24 

11-27 

16 

11-27 

16 

270 

262 

200 

147 

138 

laONTEREY 

1- 

4+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

UONTICELLO  DAM 

7-22+ 

1- 

2 

NONE 

NONE 

1-  2 

24 

1-  3 

25 

2-27 

32 

12-  9 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

286 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

act 

5+ 

1- 

1 

1 

MOUNTAIN  PASS 

7 

1- 

1 

2-24 

15 

2-24 

15 

2-25 

24 

4-25 

28 

4-29 

32 

11-10 

32 

11-15 

28 

11-26 

23 

12-  4 

17 

NONE 

284 

275 

204 

195 

«T  DIABLO  NORTH  GATE 

107 

7-21 

24 

1- 

4 

NONE 

NONE 

1-  4 

24 

1-  4 

24 

4-22 

29 

11-14 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

206 

MOUNT  HAMILTON 

1- 

1 

NONE 

1-  1 

19 

1-16 

22 

5-21 

28 

5-22 

29 

11-  4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

166 

MOUNT  HEBRON  RS 

96 

7~22+ 

10 

1- 

4 

4-22 

11 

4-28 

19 

6-20 

22 

6-20 

22 

6-21 

29 

8-16 

29 

8-23 

27 

9-17 

24 

10-13 

17 

10-14 

16 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

99 

8-  7 

9 

1-13 

2-29 

15 

3-10 

19 

4-22 

24 

5-22 

26 

5-24 

32 

10-13 

9R1 

971 

91  ^ 

1  71 

1  49 

(JT  WILSON  FC  338B 

1- 

1 

1-  1 

15 

1-15 

20 

4-24 

24 

4-29 

28 

5-24 

32 

10-10 

30 

11-27 

23 

11-27 

23 

12-  6 

19 

NONE 

19fi 

917 

919 

1 

NACIMIENTO  DAM 

114 

7-20 

19 

1- 

2 

NONE 

1-  5 

20 

1-  6 

22 

2-25 

28 

2-26 

31 

12-  6 

30 

12-  7 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

286 

284 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

108 

1- 

2 

NONE 

NONE 

1-  2 

24 

1-  5 

28 

4-22 

30 

12-  8 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

230 

NEEDLES  FAA  AP 

120 

7~16 

25 

1- 

3 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

25 

2-25 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NEVADA  CITY 

104 

7-20 

14 

1- 

2+ 

1-17 

15 

1-17 

15 

2-24 

22 

4-16 

28 

5-22 

29 

10-12 

30 

27 

12-  5 

23 

19 

324 

235 

181 

143 

NEWARK 

24 

1- 

2 

NONE 

NONE 

1-  2 

24 

1-  5 

28 

1-17 

29 

12-  9 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

327 

NEWMAN  2  NW 

108 

6-  3 

19 

1- 

2 

NONE 

1-  5 

20 

1-17 

24 

1-17 

24 

3-  2 

30 

11-27 

32 

12-  7 

26 

12-28 

24 

NONE 

NONE 

346 

325 

270 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

32 

1- 

2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NORTH  FORK  RS 

in« 

7~91 
7  90^ 

\t 

1- 

1 

1-  2 

16 

1-13 

18 

1-16 

22 

3-  2 

27 

5-23 

32 

10-11 

31 

11-15 

28 

12-  6 

22 

12-27 

19 

NONE 

349 

325 

258 

141 

NORTH  HOLLYWOOD 

1-18 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-18 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

109 

7  20  + 

19 

1- 

1 

NONE 

1-  1 

19 

1-  5 

24 

2-23 

28 

2-24 

30 ! 11-23 

31 

11-28 

28 

12-31 

21 

NONE 

NONE 

361 

279 

273 

OAKLAND  WB  AP 

107 

6-  2 

29 

1- 

2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

29 

12-  7 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

340 

OCEANS IDE  CAMP  PENDLETON 

^~iT 

12- 

9+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

OJAI 

1  1  o 

9T 

1- 

2 

NONE 

NONE 

1-  2 

23 

1-17 

26 

2-25 

29 

11-27 

32 

12-  7 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

325 

276 

ORANGE  COVE 

1  rtO 

7-20+ 

25 

12-29+ 

32 

12-  3 

336 

320 

QRICK  PRAIRIE  CR  PARK 

QQ 

6-  4 

24 

1- 

1 

NONE 

NONE 

1-  1 

24 

2-29 

28 

4-24 

30 

9-21 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

150 

ORINDA  BOWMAN 

- 

- 

19 

1- 

2+ 

NONE 

1-  2 

19 

1-13 

23 

2-24 

26 

4-24 

31 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ORLAND 

1- 

2 

NONE 

NONE 

1-  5 

24 

1-17 

28 

2-27 

32 

11-28 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

275 

ORLEANS 

inQ 

on 

1 

5+ 

NONE 

1-  5 

20 

1-  5 

20 

2-29 

26 

3-  1 

31 

11-  5 

31 

12-  6 

25 

12-  7 

24 

NONE 

NONE 

249 

OROVILLE 

112 

7  ia 
7-18 

90 

1- 

2 

32 

OROVILLE  7  SE 

1Q 

1- 

3+ 

NONE 

1-  3 

19 

1-12 

23 

1-18 

28 

2-25 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

OXNARD 

94 

7-21 

32 

1-18 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-18 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PALMDALE 

v~ia* 

1- 

2 

1-  2 

16 

1-  3 

18 

1-17 

24 

2-24 

26 

3-  2 

32 

11-16 

31 

11-28 

27 

12-  7 

22 

NONE 

NONE 

325 

278 

259 

PALMDALE  FAA  AP 

111 

1  fi 

1- 

2 

1-  2 

16 

1-  5 

20 

2-20 

24 

2-24 

26 

3-10 

32 

11-15 

32 

11-16 

28 

12-  4 

24 

12-  7 

19 

NONE 

337 

288 

266 

250 

PALM  SPRINGS 

1  on 

9T 

1- 

3 

NONE 

1-  3 

23 

1-  3 

23 

1-20 

32 

NONE 

PALO  ALTO  C ITY  HALL 

106 

6  2 

22 

1- 

2 

NONE 

NONE 

1-  2 

22 

1-  5 

27 

2-24 

31 

12-  8 

28 

12-  8 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

338 

288 

PALOMAR  MTN  OBSY 

95 

7-18+ 

15 

1- 

2 

1-  2 

15 

2-24 

18 

2-24 

18 

4-24 

27 

5-24 

30 

10-10 

32 

11-27 

27 

12-  6 

20 

12-  6 

20 

NONE 

286 

286 

217 

139 

PANOCHE  JUNCTION 

~ 

- 

- 

- 

- 

11-28 

32 

12-  6 

27 

12-29 

22 

NONE 

NONE 

PARADISE 

1- 

1 

NONE 

NONE 

1-  3 

23 

1-17 

27 

4-22 

32 

11-28 

32 

12-  6 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

324 

220 

PARKER  RESERVOIR 

191 

7  17 

T1 

1- 

3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PASADENA 

106 

7  20 

30 

1- 

2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PASO  ROBLES 

113 

7-20 

11 

1- 

2 

1-  5 

14 

1-  6 

18 

1-17 

23 

2-25 

26 

4-22 

30 

10-10 

31 

12-  7 

22 

12-  7 

22 

12-  8 

20 

NONE 

337 

325 

286 

171 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

1- 

2 

NONE 

1-  5 

19 

1-  6 

22 

2-25 

28 

2-25 

28 

11-19 

31 

12-  7 

24 

12-  7 

24 

NONE 

NONE 

336 

286 

268 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

lift 

22 

1- 

2 

NONE 

NONE 

1-  2 

22 

1-  5 

26 

4-24 

32 

11-23 

32 

12-  8 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

338 

213 

PINNACLES  NM 

7  on 

1- 

2 

1-  2 

10 

1-  5 

19 

1-17 

24 

2-25 

27 

3-10 

31 

11-19 

32 

11-27 

28 

12-  7 

22 

NONE 

NONE 

325 

276 

254 

PISMO  BEACH 

QQ 

9« 

1- 

2 

none! 

NONE 

NONE 

1-  2 

26 

1-  5 

32 

12-  9 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

339 

PLACERVILLE 

110 

7-20 

17 

1- 

2 

NONE 

1-  3 

20 

1-17 

23 

3-10 

28 

6-22 

32 

11-15 

30 

11-28 

28 

12-  6 

23 

NONE 

NONE 

324 

263 

177 

PLACERVILLE  IFG 

107 

7-20 

21 

1- 

2 

NONE 

NONE 

1-  4 

24 

1-17 

27 

4-24 

29 

12-  6 

31 

12-28 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

346 

226 

POINT  ARENA 

86 

6-  3 

28 

1- 

1 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  1 

28 

3-10 

31 

12-  7 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

272 

POINT  ARGUELLO  WB 

89 

10-  5 

24 

1- 

2 

NONE' 

24 

1-  2 

24 

31 

12-  7 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

336 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

- 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

- 

36 

1- 

1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

POMONA 

106 

7-19 

23 

1- 

2 

NONE 

NONE 

1-  3 

24 

1-18 

27 

2-25 

32 

11-28 

32 

12-  9 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

326 

277 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

106 

6-  3 

17 

1- 

2 

NONE 

1-  3 

18 

1-  6 

21 

3-10 

28 

4-25 

32 

11-19,32 

11-23 

28 

12-  7 

24 

12-29 

20 

NONE 

361 

336 

258 

208 

PORTERVILLE 

110 

7-22+ 

23 

1- 

2 

NONE 

32 

11-28 

32 

12-  8 

28 

NONE 

NONE 

337 

315 

PORTOLA 

102 

7-18 

-12 

1- 

1 

3-  1 

14 

5-22 

19 

5-22 

19 

5-26 

28 

6-30 

31 

7-15 

32 

8-23 

24 

8-23 

24 

10-14 

15 

10-14 

15 

227 

145 

93 

89 

15 

POSEY  3  E 

96 

7-20+ 

6 

1- 

1 

2-20 

14 

2-25 

20 

5-23 

24 

5-24 

27 

5-25 

31 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

POTTER  VALLEY  PH 

108 

7-21+ 

17 

1- 

1 

NONE 

1-16 

20 

1-17 

24 

3-10 

28 

5-22 

32 

11-  9 

31 

11-19 

28 

12-  6 

18 

12-  6 

18 

NONE 

325 

324 

254 

171 

PRIEST  VALLEY 

110 

7-20+ 

5 

1- 

1 

1-  6 

16 

2-25 

20 

5-22 

24 

5-24 

27 

5-24 

27 

9-21 

30 

10-10 

26 

10-11 

24 

12-  7 

19 

NONE 

286 

142 

139 

120 

QUINCY  RS 

106 

7-19 

-  3 

1-16 

2-24 

16 

28 

32 

8-23 

30 

9-22 

27 

10-14 

21 

12-  5 

19 

12-  8 

16 

288 

280 

145 

122 

63 

RAMONA  SPAULDING 

112 

7-20 

21 

12- 

9 

NONE 

NONE 

1-  3 

23 

2-25 

26 

4-25 

31 

11-22 

32 

12-  7 

28 

12-  9 

21 

NONE 

NONE 

341 

266 

211 

RANDSBURG 

111 

7-17 

20 

1- 

2 

NONE 

1-  2 

20 

2-24 

24 

2-24 

24 

3-  2 

31 

12-  4 

30 

12-  7 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

287 

277 

RED  BLUFF  WB  AP 

114 

7-17 

22 

1- 

2 

NONE 

NONE 

1-  2 

22 

1-13 

28 

1-17 

30 

11-27 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

315 

REDDING  FIRE  STA  2 

109 

7-18+ 

26 

1- 

2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

28 

3-  1 

32 

11-27 

32 

12-31 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

353 

271 

REDLANDS 

114 

7-20 

26 

1- 

2 

NONE 

1-17 

28 

1-18 

32 

12-  8 

27 

12-  8 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

326 

325 

REDWOOD  CITY 

108 

6-  2 

24 

1- 

2 

NONE 

NONE 

1-  2 

24 

1-  2 

24 

1-17 

32 

12-  7 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

325 

RICHMOND 

104 

6-  3 

28 

1- 

2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

28 

1-  4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

341 

324 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

110 

7-20 

25 

1- 

2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

27 

1-18 

30 

12-  7 

30 

12-  9 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

113 

7-21 

25 

1- 

2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

27 

1-18 

30  12-  6 

32 

12-  9 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

349 

341 

323 

ROC KLIN 

113 

7-20 

16 

1- 

1 

1-  1 

16 

24 

2-25 

27 

3-17 

32 

11-27 

31 

12-  8 

27 

12-31 

24 

NONE 

NONE 

287 

255 

SACRAMENTO  WB  AP 

111 

7-21+ 

26 

1- 

2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

26 

1-17 

32 

12-  7 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

325 

SACRAMENTO  WB  CITY 

107 

7-19+ 

27 

1- 

2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

27 

1-16 

32 

12-  7 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

286 

326 

SAINT  HELENA 

107 

7-19+ 

21 

1- 

2 

NONE 

NONE 

1-  2 

21 

2-27 

28 

4-24j  32 

11-23 

32 

12-  9 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

329 

213 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

106 

7-20 

18 

1- 

2 

NONE 

1-  2 

18 

1-13 

23 

3-10;  28 

4-24  30:  11-19 

31 

12-  7 

24 

12-  7 

24 

NONE 

NONE 

272 

209 

SALINAS  2  E 

97 

9-25 

23 

1- 

4+ 

NONE 

1-13 

27 

3-  2 

32 

12-  6 

29 

12-27 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

349 

279 

SALINAS  FAA  AP 

96 

9-24 

26 

1- 

4+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

26 

1-13 

31 

12-  6 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

328 

SALT  SPRINGS  PH 

101 

7-20+ 

18 

1- 

2+ 

NONE 

1-  4 

20 

2-19 

22 

4-24 

28 

5-22!  32 

11-13 

32 

11-27 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

336 

217 

175 

SALYER  RS 

106 

8-19+ 

22 

1- 

6+ 

NONE 

NONE 

1-  6 

22 

3-  1 

28 

3-  1 

28| 11-  4 

27 

11-  4 

27 

12-  7 

24 

NONE 

NONE 

248 

248 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

109 

7-17 

30 

12- 

9+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-17 

31 

12-  9 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

326 

141 

327 

SAN  ANTONIO  MISSION 

115 

7-20 

15 

1- 

2 

1-  2 

15 

20 

5-22 

28 

5-23 

30 

9-21 

29 

10-10 

26 

12-  7 

22 

NONE 

NONE 

121 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSPITAL 

113 

7-17+ 

24 

12- 

9+ 

NONE 

NONE 

1-  3 

24 

1-17 

27 

2-25 

32 

11-28 

301 12-  9 

24 

12-  9 

24 

NONE 

NONE 

341 

327 

277 

SANDBERG  WB 

100 

7-18 

17 

1- 

4 

NONE 

1-  4 

17 

2-24 

24 

4-23 

27 

5-23 

32 

11-26 

28 

11-26 

28 

12-  6 

21 

NONE 

NONE 

286 

217 

187 

SAN  DIEGO  WB  AP 

92 

4-  2 

35 

12- 

9 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  FERNANDO 

113 

7-21+ 

30 

1-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-25 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

81 

6-21 

29 

2-26 

NONE 

NONE 

NONE 

2-26 

29 

12-22 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

102 

6-  2 

29 

1- 

2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  FRANCISCO  FOB 

95 

6-  2 

39 

1- 

3+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

107 

7-20 

27 

1- 

2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

27 

1-17 

32 

12-  9 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  GREGORIO  3  SE 

93 

6-  2 

26 

1- 

2+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

27 

4-17 

32 

12-  8 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

20 

NONE 

338 

336 

277 

235 

SAN  JACINTO 

116 

7-16 

19 

12- 

7 

NONE 

1-  3 

20 

1-  5 

22 

2-25 

26 

2-25 

26 

11-15 

32 

11-28 

28 

12-  6 

20 

12-  6 

NONE 

264 

SAN  JOSE 

106 

6-  2 

29 

1- 

1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

98 

6-22 

30 

12- 

8+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  5 

32 

12-  7 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

337 

SAN  MARCOS  RANCH 

14 

1- 

2 

1-  2 

14 

1-  5 

19 

1-  6 

22 

3-10 

27 

3-11 

31 

SAN  MATEO 

105 

6-  2 

29 

1- 

2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

29 

12-  9 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

342 

SAN  PEDRO 

93 

7-20 

38 

1- 

2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  RAFAEL 

108 

6-  2 

29 

1- 

2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


-  437  - 


Table  3-Continued 


CALIFORNIA 
1960 


Station 

Highest  | 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  oi 

First  fall  minia 

lum 

of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20*  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32"  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24'  or 
below 

20'  or 
below 

16°  or 
below 

16'  or  below 

20'  or  below 

24*  or  below 

28"  or  below 

0 

CO 

Date 

Temp,  j 

Date 

Temp 

Date 

1  Temp. 

Date 

1  Temp. 

Date 

Temp 

Date 

Temp. 

Date 

1  Temp 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

107 

7-20 

31 

1- 

2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

32 

12-  9 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

 1 

341 

SANTA  BARBARA 

96 

5-27 

31 

1- 

1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

95 

6-29  + 

28 

1- 

2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

28 

1-17 

32 

12-  7 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

325  1 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

108 

6-  2 

26 

1- 

2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

26 

1-16 

30 

12-  7 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

326  ' 

SANTA  CRUZ 

98 

9-24 

23 

1- 

2 

NONE 

NONE 

1-  2 

23 

1-  5 

28 

2-24 

30 

12-  7 

28 

12-  7 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

337 

287  1 

SANTA  MARIA  WB  AP 

89 

10-  5+ 

21 

1- 

2 

NONE 

NONE 

1-  2 

21 

1-  5 

28 

2-25 

32 

12-  6 

31 

12-  7 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

337 

28S 

SANTA  MONICA  PIER 

85 

10-15 

39 

12-16+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  PAULA 

100 

7-21 

28 

1- 

2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

28 

1-  3 

30 

12-  6 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  ROSA 

109 

6-  3 

22 

1- 

3+ 

NONE 

NONE 

1-  3 

22 

1-17 

28 

4-24 

31 

11-27 

31 

12-  7 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

325 

217 

SCOTIA 

89 

8-18 

28 

1- 

2+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

28 

3-10 

31 

12-  6 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

271 

SHASTA  DAM 

110 

7-19 

29 

1- 

2+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-15 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SHELTER  COVE 

96 

6-  3 

37 

1- 

1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SIERRA  CITY 

103 

7-19+ 

12 

1-16+ 

1-16 

12 

1-16 

12 

2-24 

24 

5-22 

26 

5-24 

32 

10-12 

32 

11-15 

27 

12-  4 

23 

NONE 

NONE 

264 

177 

SIERRAVILLE  RS 

100 

7-19+ 

-14 

1-16 

2-24 

10 

4-26 

19 

5-22 

21 

5-22 

21 

6-21 

31 

8-23 

26 

6-23 

26 

10-11 

23 

10-14 

20 

11-14 

16 

264 

171 

142 

93 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 

89 

7-19 

-  4 

1- 

2 

4-26 

15 

5-22 

19 

5-24 

24 

5-27 

28 

5-28 

32 

8-23 

29 

10-  9 

24 

10-  9 

24 

11-15 

16 

11-15 

16 

203 

177 

136 

135 

o7 1 

SONOMA 

108 

6-  2 

20 

1- 

2 

NONE 

1-  2 

20 

1-  5 

24 

2-27 

28 

4-24 

31 

11-20 

31 

12-  8 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

285 

210 

SONORA 

112 

7-20 

20 

1- 

2+ 

NONE 

1-  2 

20 

1-14 

24 

1-17 

26 

3-  3 

32 

11-19 

32 

12-  6 

26 

12-29 

23 

NONE 

NONE 

350 

324 

261 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

96 

7-19+ 

7 

1- 

1 

2-19 

13 

3-  2 

19 

3-10 

23 

5-25 

25 

5-25 

25 

8-25 

32 

10-10 

28 

11-  3 

23 

11-27 

16 

11-27 

16 

282 

270 

238 

138 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

91 

7-18+ 

-  8 

1-16 

3-31 

15 

4-26 

20 

5-22 

23 

5-24 

28 

6-21 

32 

8-23 

28 

8-23 

28 

10-11 

24 

10-14 

20 

11-15 

9 

229 

171 

142 

91 

SQUIRREL  INN  2 

95 

7-18 

11 

12- 

6 

1-17 

16 

2-24 

20 

2-24 

20 

4-29 

28 

5-25 

31 

10-10 

32 

11-15 

27 

11-27 

22 

12-  6 

11 

12-  6 

11 

324 

286 

277 

200 

13B 

STOCKTON  FAA  AP 

111 

7-21  + 

22 

1- 

2 

NONE 

NONE 

1-  2 

22 

1-  6 

27 

3-  2 

32 

12-  6 

29 

12-  8 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

337 

279 

STOCKTON  FIRE  STA  4 

107 

7-21 

21 

1- 

3 

NONE 

NONE 

1-  3 

21 

1-13 

28 

2-24 

30 

12-  6 

26 

12-  6 

26 

12-31 

24 

NONE 

NONE 

363 

328 

286 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

108 

7-20+ 

21 

1- 

2 

NONE 

NONE 

1-  5 

23 

1-  6 

26 

3-  2 

32 

11-23 

32 

12-  7 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

336 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

111 

7-17 

19 

1- 

2 

NONE 

1-  2 

19 

1-16 

24 

2-24 

28 

4-24 

31 

11-27 

29 

12-  7 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

287 

•17 

STRAWBERRY  VALLEY 

101 

7-18 

15 

1-14+ 

1-15 

16 

1-16 

17 

2-19 

23 

5-22 

28 

5-24 

31 

10-10 

32 

11-15 

26 

11-28 

23 

NONE 

NONE 

283 

177 

139 

SUNLAND 

111 

7-16 

26 

1- 

1 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  1 

26 

2-25 

31 

12-  7 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

286 

SUSANVILLE  AP 

101 

7-18 

-  6 

1-16 

3-10 

16 

4-16 

18 

5-22 

24 

5-22 

24 

5-23 

32 

8-23 

31 

9-22 

26 

10-14 

20 

10-14 

20 

11-28 

15 

263 

181 

145 

123 

92 

TABLE  MTN 

- 

- 

6 

1- 

4+ 

2-24 

13 

4-29 

20 

4-29 

20 

5-24 

27 

5-24 

27 

10-  9 

29 

10-10 

22 

10-10 

22 

11-27 

16 

11-27 

16 

277 

212 

164 

139 

138 

TAHOE  CITY 

90 

7-20 

3 

1- 

1 

3-10 

15 

5-23 

19 

5-23 

19 

5-24 

27 

5-27 

30 

8-23 

32 

10-  9 

27 

11-15 

16 

11-15 

16 

11-15 

16 

250 

176 

176 

138 

88 

TEHACHAPI 

99 

7-20 

7 

1-17 

1-17 

7 

2-20 

19 

2-24 

24 

4-25 

28 

5-22 

31 

10-10 

28 

10-10 

28 

12-  7 

18 

12-  7 

18 

NONE 

291 

287 

168 

141 

TEJON  RANCHO 

111 

7-21 

26 

1- 

4+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

26 

1-  5 

30 

12-  7 

28 

12-  7 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

338 

337  i 

THERMAL  FAA  AP 

116 

7-18 

26 

1- 

3+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-18 

28 

2-25 

31 

12-  9 

27 

12-  9 

27 

NONE 

NONE 

326 

288 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

110 

7-20+ 

22 

1- 

2 

NONE 

NONE 

1-  2 

22 

1-18 

28 

2-24 

32 

11-28 

32 

12-  8 

27 

12-30 

24 

NONE 

NONE 

363 

325 

TIGER  CREEK  PH 

108 

7-20+ 

20 

1- 

2+ 

NONE 

1-  2 

20 

1-17 

23 

3-  2 

28 

5-22 

32 

11-15 

32 

12-  6 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

279 

177 

TORRANCE 

95 

7-21 

29 

1- 

2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

TRACY  CARBONA 

107 

6-  4+ 

22 

1- 

2 

NONE 

NONE 

1-  5 

23 

1-17 

26 

2-21 

32 

11-28 

30 

12-  8 

26 

12-31 

24 

NONE 

NONE 

361 

326 

281 

TRACY  PUMPING  PLANT 

110 

7-19+ 

22 

12-29 

NONE 

NONE 

1-  5 

23 

1-17 

27 

2-24 

32 

12-  6 

32 

12-  8 

26 

12-29 

22 

NONE 

NONE 

359 

326 

286 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

101 

8-13 

~ 

1-14 

16 

1-14 

16 

3-10 

24 

4-22 

25 

5-25 

32 

10-13 

29 

10-14 

28 

12-  5 

24 

NONE 

NONE 

270 

175 

141 

TRONA 

117 

7-19 

19 

1- 

2 

NONE 

1-  2 

19 

1-18 

23 

1-20 

28 

2-25 

30 

11-20 

32 

11-28 

28 

24 

NONE 

NONE 

347 

313 

269 

TRUCKEE  RS 

95 

7-19+ 

-10 

1- 

2 

3-15 

15 

5-22 

19 

5-22 

19 

6-28 

27 

6-30 

31 

8-  1 

32 

8-23 

26 

9-19 

24 

9-20 

20 

11-15 

10 

245 

121 

120 

56 

33 

TULELAKE 

99 

7-18 

-  4 

1- 

4+ 

3-15 

9 

4-24 

18 

5-22 

22 

5-22 

22 

6-20 

31 

8-22 

32 

8-23 

26 

10-13 

19 

10-13 

19 

11-  4 

16 

234 

172 

144 

93 

6a 

TURNTABLE  CREEK 

106 

7-20+ 

29 

1- 

3+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

28 

3-  1 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

105 

7-20 

27 

12- 

9+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

27 

2-21 

32 

12-  7 

30 

12-  9 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

341 

390 

TWENTYNINE  PALMS 

116 

7-17 

19 

1- 

2 

NONE 

1-  3 

20 

1-17 

23 

2-25 

26 

2-26 

31 

11-28 

29 

12-  9 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

288 

276 

TWIN  LAKES 

84 

7-18 

-10 

1- 

1 

5-22 

12 

5-22 

12 

5-24 

22 

8-23 

32 

10-  4 

27 

10-  9 

22 

11-  6 

20 

11-15 

8 

177 

168 

138 

" 

UKIAH 

111 

7-20  + 

21 

1- 

2 

NONE 

NONE 

1-15 

22 

1-17 

25 

3-14 

31 

11-19 

32 

12-  7 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

325 

250 

UCLA 

92 

9-13+ 

39 

1- 

5 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

UPLAND  3  N 

111 

7-17+ 

25 

1- 

2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

27 

2-24 

31 

12-  6 

32 

12-  9 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

341 

UPPER  LAKE  RS 

105 

8-19  + 

16 

1- 

1 

1-  1 

16 

1-  2 

18 

1-16 

23 

4-24 

28 

5-22 

29 

10-14 

32 

11-19 

28 

NONE 

NONE 

209 

IAS 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

104 

6-  3 

28 

1- 

2+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

28 

1-17 

31 

12-  7 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

Ml 

VACAVILLE 

110 

7-21+ 

22 

1- 

2 

NONE 

NONE 

1-  2 

22 

1-17 

28 

2-27 

30 

11-28 

32 

12-  8 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

326 

37! 

VALYERMO  RS 

106 

7-18 

11 

1- 

2 

1-16 

16 

1-17 

18 

2-24 

24 

4-26 

28 

5-23 

31 

10-10 

32 

10-11 

28 

11-28 

23 

12-  7 

20 

12-  9 

IS 

328 

325 

278 

168 

14( 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

112 

7-19 

15 

1- 

2 

1-  2 

15 

1-17 

20 

2-24 

22 

2-24 

22 

3-15: 32 

11-15 

30 

11-16 

27 

12-  4 

23 

12-  9 

16 

12-  9 

16 

342 

327 

284 

266 

37! 

VISALIA 

110 

6-  4 

24 

1- 

4 

NONE 

NONE 

1-  4 

24 

1-17 

28 

3-  2 

32 

12-  6 

31 

12-29 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

347 

VISTA  1  W 

96 

10-  5+ 

28 

12- 

7 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-25 

31 

12-  7 

28 

12-  7 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

9flf 

VOLTA  PH 

107 

7-20+ 

21 

1- 

2 

NONE 

NONE 

1-15 

23 

1-16 

28 

5-21 

30 

11-15 

32 

12-  5 

26 

12-  6 

24 

NONE 

NONE 

326 

324 

171 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

107 

7-21  + 

20 

1- 

2 

NONE 

1-  2 

20 

1-  6 

24 

1-17 

28 

4-22 

31 

11-19 

32 

12-  7 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

325 

21; 

WALNUT  GROVE 

105 

8-18+ 

21 

1- 

5 

NONE 

NONE 

1-  5 

21 

2-  2 

27 

1-18 

31 

11-12 

32 

12-  9 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

311 

291 

WARNER  SPRINGS 

109 

7-18+ 

15 

1- 

3 

1-  3 

15 

2-24 

18 

3-  4 

24 

5-25 

28 

5-25 

28 

10-12 

30 

11-11 

27 

11-28 

24 

12-  8 

19 

12-  9 

16 

341 

288 

269 

170 

141 

WASCO 

110 

7-20+ 

22 

1- 

4 

NONE 

NONE 

1-  5 

24 

1-17 

28 

1-18 

29 

11-28 

31 

12-  7 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

325 

311 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

95 

9-25 

23 

1- 

1 

NONE 

NONE 

1-  2 

24 

1-  6 

28 

1-17 

30 

12-  7 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

33! 

WEAVERVILLE  RS 

105 

8-  8  + 

9 

1- 

1 

2-29 

16 

2-29 

16 

4-16 

24 

4-28 

28 

5-24 

29 

9-21 

32 

10-  9 

26 

12-  6 

21 

12-  7 

19 

NONE 

282 

234 

164 

121 

WEED  1  S 

97 

8-  8  + 

2 

1- 

4 

3-10 

15 

4-16 

18 

5-13 

23 

5-22 

26 

5-28 

32 

8-23 

30 

9-22 

28 

10-13 

23 

12-  5 

18 

12-  6 

14 

271 

233 

153 

123 

WHISKEYTOWN 

16 

1- 

1 

1-  1 

16 

2-27 

24 

3-12 

28 

"j 

WHISKEYTOWN  RES 

112 

7-19 

4-23 

32 

11-21 

31 

12-  9 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

21. 

WHITE  MOUNTAIN  1 

75 

7-20+ 

-21 

1- 

1 

5-24 

16 

5-25 

18 

5-28 

23 

6-11 

27 

6-30 

32 

7-  1 

32 

8-23 

25 

9-20 

23 

10-  9 

17 

10-10 

15 

139 

137 

115 

73 

WHITE  MOUNTAIN  2 

61 

8-  9 

-25 

1- 

4 

5-25 

14 

5-29 

18 

6-  9 

22 

6-19 

28 

6-19 

28 

7-  3 

32 

8-23 

24 

8-23 

24 

9-22 

20 

10-  9 

7 

137 

116 

75 

65 

1 

WILLIAMS 

111 

7-18 

22 

1- 

1 

NONE 

NONE 

1-  5 

23 

1-  5 

23 

3-  2 

32 

11-27 

32 

12-31 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

361 

27' 

WILLITS  1  NE 

102 

6-  2 

4-22 

28 

5-22 

30 

9-22 

30 

10-27 

28 

12-  5 

24 

12-  6 

20 

NONE 

188 

12: 

WILLOWS 

114 

7-18 

20 

1= 

2 

NONE 

1-  2 

20 

1-  2 

20 

1-17 

28 

2-27 

32 

11-26 

30 

12-  9 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

327 

27 

W INTERS 

111 

6-  4 

24 

1- 

2 

NONE 

NONE 

1-  2 

24 

1-  5 

25 

1-18 

31 

11-28 

32 

12-  8 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

338 

31 

WOODFORDS 

97 

7-18 

0 

1- 

4 

3-10 

15 

5-22 

20 

5-24 

24 

5-24 

24 

5-24 

24 

8-23 

29 

9-22 

28 

10-  9 

23 

11-15 

20 

12-  5 

10 

270 

177 

138 

121 

9 

WOODLAND  1  WNW 

109 

7-18 

22 

1- 

2 

NONE 

NONE 

1-  5 

24 

1-  6 

28 

2-27 

29 

11-22 

32 

12-  8 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

337 

26 

YORBA  LINDA 

106 

7-20 

23 

1- 

2 

NONE 

NONE 

1-  2 

23 

1-16 

28 

2-25 

30 

11-25 

31 

12-  9 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

328 

27 

YOSEMITE  NP 

103 

7-19+ 

10 

1- 

2 

2-19 

16 

2-19 

16 

2-24 

24 

4-24 

28 

5-23 

30 

10-10 

32 

11-15 

27 

11-27 

23 

12-  6 

20 

NONE 

291 

277 

205 

14 

YREKA 

104 

8-  9 

6 

1- 

4 

1-13 

16 

2-29 

19 

4-22 

24 

4-24 

26 

5-22 

32 

10-  9 

31 

11-  9 

23 

11-  9 

23 

12-  7 

19 

NONE 

282 

201 

199 

14 

r 

i 


I 

i 


See  reierence  notes  following  Station  Index, 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


CALIFORNIA 
  1960 


Stahoa 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

ANTIOCH  PUIiPING  PLANT  3 

EVAP 

1 , 07 

2,34 

3.94 

6,17 

8.  58 

11 . 46 

11 , 52 

9,96 

7.60 

5 . 31 

B 

1.66 

1,05 

70.66 

DEP 

WIND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

_ 

AVENAL  9  SSE 

EVAP 

B 

2.63 

6.03 

10,26 

15,22 

21,54 

21,37 

18,90 

15.00 

9,33 

2.91 

2,03 

DEP 

- 

- 

WIND 

BACKUS  RANCH 

EVAP 

2.44 

3,63 

7.54 

10,16 

13.93 

18,54 

- 

- 

12.65 

8,49 

3,65 

3,04 

_ 

DEP 

-  .60 

-  .08 

1 .40 

,74 

.42 

2,05 

-  .10 

,87 

- 

,73 

,12 

- 

WIND 

1535 

2496 

3085 

3870 

4838 

3087 

1581 

2317 

1612 

1499 

MAX 

50.2 

56,9 

71,7 

74,  9 

77.8 

87,4 

85.0 

71 , 7 

5S,4 

48,4 

UIN 

33.7 

35.5 

42,1 

42,5 

47,8 

57.1 

- 

- 

55.4 

46,0 

36,5 

30,3 

_ 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

" 

- 

B  4.40 

B  5,80 

6,05 

8.52 

10,44 

B  9,63 

B  8.27 

B  5,53 

B 

3,19 

B 

3,49 

DEP 

WIND 

957 

1087 

1159 

1013 

966 

782 

1050 

1116 

904 

890 

550 

716 

11190 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

1.46 

2.12 

3.91 

6,62 

9.11 

12.94 

14,61 

13,00 

9.41 

6,27 

2.10 

2.05 

83.60 

DEP 

- 

- 

WIND 

1771 

2068 

2175 

1764 

1925 

2116 

1985 

1919 

1610 

1929 

22705 

MAX 

53.0 

59.7 

70.3 

75.3 

78.2 

90.0 

84.7 

73.8 

60.8 

54.3 

HIN 

41.2 

43.9 

48.3 

49.5 

53.4 

62.0 

_ 

57.3 

51.3 

43.7 

_ 

BOCA 

EVAP 
DEP 

" 

" 

_ 

7.70 

10.86 

10.15 

10,49 

8.01 

4.28 

- 

- 

WIND 

1153 

1746 

1687 

2295 

1712 

1335 

926 

1148 

1044 

1167 

1362 

909 

16484 

BURLINGAME 

EVAP 
DEP 

B 

1.29 

B 

2.50 

3.47 

5.82 

7.21 

8.94 

8.42 

7.73 

5.90 

4.05 

1 . 62 

1^27 

58.22 

WIND 

1792 

2133 

2812 

3666 

4495 

2911 

3885 

3576 

2643 

2264 

1456 

1052 

32687 

MAX 

56.1 

62.7 

68.4 

73.3 

74.8 

83,0 

81,7 

78.6 

71.0 

63,0 

57.2 

- 

MIN 

41.9 

44,9 

49.0 

49,  8 

50.7 

54,  5 

53,0 

33.5 

51.2 

47 , 2 

42,2 

CACHUHA  DAH 

EVAP 

2.67 

3.00 

4.32 

7,04 

8.24 

8.85 

9,90 

8,79 

7.50 

5.51 

2,86 

2,56 

71.24 

DEP 
WIND 

1969 

1780 

1620 

1766 

1660 

936 

870 

893 

831 

1174 

1306 

1378 

16183 

MAX 

56,8 

62.7 

71,3 

77,0 

82.1 

90.8 

91,3 

89.4 

86.3 

75.6 

64.3 

59,6 

75,6 

HIN 

40.1 

43.3 

48,6 

50.4 

53.1 

61.5 

62,5 

59,1 

58.4 

52.3 

45,3 

3 . 95 

31,2 

CAMP  PARDEE  (a) 

EVAP 

1.01 

1.30 

B  2,35 

4.34 

6.93 

10.58 

11,28 

9.98 

6.95 

4.14 

1.09 

,63 

60.38 

DEP 

.27 

.20 

,11 

.81 

.04 

1.32 

-  ,24 

-  .03 

-  .58 

.44 

- 

.20 

- 

ill 

2.03 

WIND 

724 

794 

643 

690 

823 

738 

873 

767 

583 

625 

610 

549 

8419 

CHICO  EXP  STA 

EVAP 

B 

.93 

B 

2.04 

3.14 

5.72 

7.18 

BIO. 78 

11,85 

9.88 

7.42 

4.62 

- 

B 

.81 

DEP 
WIND 

1139 

1461 

1591 

1139 

1219 

1043 

1210 

1036 

790 

1017 

1299 

925 

13869 

CRULA  VISTA 

EVAP 

2.98 

3.49 

4.59 

6.65 

7.36 

6.53 

7.92 

8.10 

6.78 

5.47 

3 . 27 

2.80 

65.94 

DEP 

.16 

.23 

-  .31 

.86 

.58 

-  ,45 

.38 

.94 

.81 

.73 

- 

.39 

.01 

3.57 

WIND 

2094 

2455 

2342 

2895 

3388 

3237 

3015 

3183 

2568 

2449 

1955 

1572 

31253 

MAX 

61.6 

66.4 

71.8 

76.4 

79.4 

80.0 

~ 

88.5 

84.7 

75.2 

66.2 

60.0 

MIN 

40.3 

43.2 

49.6 

51.1 

54.3 

59,  9 

63.0 

62.4 

53.5 

47.4 

39.6 

COW  CREEK 

EVAP 

2.72 

5.38 

9.90 

14,17 

16.65 

21,36 

B22,71 

21.51 

14.69 

10.09 

3.72 

4.31 

1 47 , 21 

DEP 
WIND 

411 

1053 

1103 

1706 

1151 

1289 

1303 

1344 

809 

1361 

854 

1587 

14371 

MAX 

59.5 

68.7 

83.1 

89,3 

95.1 

103  ,6 

105.4 

103,0 

99.2 

86.6 

71.1 

61.9 

83.5 

HIN 

41.4 

46.2 

55.5 

60,4 

63.7 

72,3 

75.6 

73.1 

71.6 

61.5 

52.0 

44.2 

39.8 

DAVIS  1  WSW 

EVAP 

B 

1.17 

2.72 

3.72 

6,07 

8.45 

12,35 

10,90 

9.98 

7.32 

3.91 

1.77 

1,31 

71.67 

DEP 

-  .12 

.  90 

.  08 

,  56 

,  25 

2 . 66 

,15 

.  29 

.  91 

- 

.66 

,11 

4,45 

1917 

2250 

1936 

1545 

1744 

2235 

2348 

2190 

1329 

2177 

1577 

1753 

23001 

BUTTONS  LANDING 

EVAP 

1.53 

2.70 

4,08 

6.98 

9.42 

10.31 

10.38 

8.82 

6.89 

3.20 

1.69 

1,59 

69,39 

DEP 

2240 

2933 

3228 

3694 

4294 

3514 

4388 

4064 

3352 

2992 

2150 

2605 

39454 

UAX 

- 

60.6 

67 , 6 

74 . 0 

84.6 

81.8 

MIN 

- 

42.0 

44,2 

45.9 

- 

56.1 

- 

53.2 

- 

- 

- 

- 

- 

POLSOM  DAM 

EVAP 

1.22 

B 

1.96 

3 , 59 

5.55 

7 . 47 

11.42 

11,34 

10.33 

7.61 

3.29 

1.66 

,92 

68,36 

DEP 

1662 

1988 

1762 

1795 

1674 

1852 

1762 

1553 

1317 

1536 

1343 

1177 

19621 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 

2.39 

2.22 

4.16 

7.71 

12.21 

17.40 

17,97 

16.30 

11.77 

7.26 

2.37 

1.20 

102.96 

DEP 

27 

.48 

2.04 

1.93 

3.63 

2.13 

2,54 

1.93 

1.54 

.  23 

.  03 

17.35 

1804 

1726 

1424 

1784 

2183 

1697 

1748 

1655 

1141 

1375 

1187 

1166 

18890 

MAX 

55.4 

59.9 

71.7 

76.5 

82.9 

92.6 

92.6 

90,5 

88.1 

76.3 

62.2 

53.1 

75.2 

HIN 

37.5 

40.8 

45.4 

47.4 

51.6 

61.6 

64.5 

59,6 

39.1 

51.6 

45.6 

38.6 

30.3 

HETCH  HETCHY 

EVAP 

- 

B  5.20 

6,75 

9.26 

9.71 

9,36 

6.33 

3.28 

- 

- 

_ 

DEP 

- 

- 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

EVAP 

2.53 

4,33 

7.73 

10.70 

B13,04 

14,71 

15.10 

13.55 

10.03 

8.00 

B 

4.01 

3 . 28 

107.04 

DEP 

WIND 

783 

1145 

1412 

1217 

1314 

1134 

1002 

984 

784 

1238 

754 

B 

762 

12529 

MAX 

83  7 

88  4 

94.0 

100,  9 

103 . 9 

104.0 

99.4 

85.2 

73.2 

63.2 

HIN 

_ 

44.3 

S3!6 

56!  9 

60,4 

87,5 

71.8 

70.4 

69.5 

58.6 

49.3 

40. 8 

- 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW  (b) 

EVAP 

B 

2.49 

2.71 

5.69 

8.74 

13.72 

19,28 

18.50 

B16.62 

12.44 

9.24 

2.91 

1.42 

113.76 

DEP 

WIND 

2178 

1950 

2247 

2758 

2755 

2457 

2129 

2096 

1853 

2049 

1972 

1847 

26291 

KNIGHTS  FERRY 

EVAP 

B 

1.33 

1.54 

2,88 

5.47 

8.61 

11.47 

13.40 

11.33 

B  8.49 

3,27 

B 

1.55 

,77 

72.11 

DEP 

_ 

_ 

_ 

_ 

WIND 

872 

691 

627 

965 

1198 

966 

1078 

960 

798 

755 

753 

639 

10302 

LAKESHORE 

EVAP 

B  3,22 

B  3,97 

B  5.63 

8.84 

10.42 

9.69 

7.32 

3,33 

B 

1.53 

B 

1.29 

- 

DEP 

- 

- 

WIND 

340 

665 

786 

566 

639 

548 

592 

708 

628 

614 

634 

573 

7293 

LAKE  SPAULDING  DAM 

EVAP 

_ 

_ 

7.31 

14.50 

13.52 

13  .54 

11.28 

7.54 

- 

- 

_ 

DEP 
WIND 

_ 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

LODI 

EVAP 

1.59 

2,63 

3.60 

6,00 

8.63 

BIO. 66 

10,37 

8.87 

6.63 

4,52 

1,81 

.83 

66,25 

DEP 

,57 

.79 

*  10 

-  ,03 

-1,53 

-1.45 

-1.11 

.08 

- 

,19 

.15 

-  2.94 

WIND 

1867 

2237 

1792 

2310 

1858 

1520 

1343 

1073 

1398 

1203 

20094 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

1.52 

3.04 

4.87 

6,98 

9.30 

12,06 

10,83 

9.26 

6.77 

5.31 

1,82 

1.11 

72.87 

- 

WIND 

3030 

3860 

3510 

3700 

4020 

4170 

3090 

1890 

1270 

2130 

1960 

1900 

34550 

MAX 

53.5 

60,8 

69.1 

76,6 

82.0 

91,3 

94,3 

92.1 

90.3 

73.3 

61,2 

51.6 

74.7 

UIN 

39.3 

44.1 

50,1 

50,7 

54.2 

61,3 

62.8 

60.7 

59. 3 

52.0 

46.6 

39.7 

51.7 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

1.05 

2,03 

3,23 

5.06 

7.17 

10,62 

11,83 

10.52 

7.98 

5.11 

1.54 

1.38 

67,52 

DEP 
WIND 

870 

919 

868 

764 

876 

881 

785 

825 

686 

898 

668 

828 

9868 

MAX 

51.2 

60.0 

68,5 

76.7 

83.3 

95,8 

97.0 

92.3 

87.3 

74.2 

59.2 

53.8 

7,49 

HIN 

39.1 

41.3 

48,0 

47.7 

51.2 

60,8 

62,9 

59.3 

57.0 

52.0 

45.5 

40.2 

50.4 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  4  -  Continued 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


CALIFORNIA 
1960 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

1.48 

B 

1.96 

3.83 

5.80 

B 

8.61 

BIO. 81 

BIO. 48 

BIO . 67 

B 

8.  51 

5 . 43 

B 

1.54 

B 

1.28 

NEWARK 

EVAP 

DEP 

WIND 

B 

1.31 
.05 
1168 

2.12 
.22 
1325 

3.79 
.37 

1354 

5.79 
.74 
1977 

B 

7.21 
.02 

2330 

8.83 
.56 
1764 

8.21 
-  .54 
1972 

7.86 
.13 

1745 

6.19 
-  .41 
1304 

4.37 
.05 

1325 

1,68 
,67 

1101 

1.48 
.22 
1057 

58.84 
,64 
18422 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

B 

1.71 
.50 

3566 

B 

2.15 
.39 

2719 

3.55 
.25 
1744 

6.63 
1.37 

2499 

10.35' 
.92 
2654 

13 . 79 
1.33 

2524 

15.40 
.76 

2818 

13 . 82 
1.05 
2558 

9.55 
.60 

2079 

6.44 
1.26 
1967 

B 

1,63 
.88 
2730 

1.12 
.04 
3291 

86 , 14 
7^51 
31149 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

B 

1.60 

2.98 

3.73 

~ 

5.48 

10 .37 

10  43 

9.02 

6.94 

575 

4,12 

805 

B 

1,68 

817 

1.76 
1066 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 

DEP 

WIND 

B 

2.49 

- 

3.26 
- 

4.60 

B 

7.24 

8.14 
- 

9.44 

11 . 61 

9.81 

8.98 
~ 

5,80 

3,04 

3.44 

77,85 

SALT  SPRINGS  PH  (c) 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

B 

2.26 

4.07 

B 

5.06 

7.05 

11 . 74 

11.35 

11.82 

9,23 

5,72 

B 

2,30 

3.37 

- 

SHASTA  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

B 

.99 

B 

2.21 

B 

3.18 

4.23 

Q 

5 . 91 

11.65 

12.23 

10.87 

8,37 

4.96 

B 

2,44 

B 

2.76 

69,80 

1439 

1435 

1432 

1159 

1315 

1872 

1694 

1833 

1629 

1740 

1938 

2280 

19766 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

.66 

1.65 

4.18 

6.92 

Q 

8 . 99 

B11.13 

BIO. 85 

BIO. 01 

B 

6.76 

B  4.47 

B 

1.56 

.65 

67.83 

965 
52.0 
39.4 

1295 
61.5 
42 . 4 

1130 
72.5 
48 . 0 

1505 
79.3 
49.4 

2025 
86.3 
53,4 

1530 
95.4 
62,0 

1505 
94.5 
62 . 9 

1285 
93.6 
58 . 3 

790 
88.4 
57 . 2 

703 
75.9 
51.1 

447 
60.4 
45.3 

360 
54.2 
40.  5 

13540 
76.2 
50.8 

TAHOE  CITY 

EVAP 

DEP 

WIND 

731 

1151 

1390 

1299 

944 

6,91 
2.60 
B  570 

6.60 
1.11 

135 

6.33 
.61 

318 

3.58 
-  .60 

359 

1.40 
-1.10 
828 

1319 

2515 

11559 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

DEP 

WIND 

1.57 

3.14 

5.53 

9.00 

12.69 

18.37 

B18,02 

15.71 

11.98 

7.28 

2.43 

.97 

106.69 

1948 

2842 

3465 

4708 

6233 

5909 

6626 

5500 

4376 

3449 

2120 

1518 

48694 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

EVAP 

DEP 

WIND 

B 

3.24 

4.99 

9.83 

10 . 80 

9. 30 

B 

6.47 

2 . 60 

B 

_ 

593 

640 

_ 

756 

994 

lie4 

1158 

1170 

1093 

1026 

_ 

1047 

645 

11484 

TULELAKE 

EVAP 

DEP 

WIND 

4.62 

6.32 

9.78 

10,13 

8 . 88 

7.55 

4 . 11 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

DEP 

WIND 

B 

1.49 

B 

2.49 

B 

3.77 

4.24 

B 

6.02 

10 . 55 

10.54 

10.97 

9.00 

5.  91 

B 

2.94 

B 

3,95 

71 . 87 

1680 

1505 

1228 

881 

1524 

1646 

1152 

1721 

1677 

1961 

1866 

2033 

18874 

WALNUT  GROVE 

EVAP 
DEP 

3.19 

5.25 

1754 

B  9,78 
1915 

- 

- 

- 

- 

WHISKEYTOWN 

EVAP 

DEP 

WIND 

515 

B 

2.13 
452 

B 

3.89 
707 

WHISKEYTOWN  RES 

EVAP 

DEP 

WIND 

B 

5.87 
1303 

9.83 
791 

10.41 
708 

9,88 

916 

7.45 

602 

3.99 

701 

B 

1.93 
664 

B 

1.31 

667 

MAX  AND  MIN  IN  TABLE  4  REFER  TO  MEAN  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  OF  WATER  IN  PAN. 

(a)  EVAPORATION  PAN  IS  OF  SHEET  COPPER,  PAINTED. 

(b)  EVAPORATION  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL,  UNPAINTED. 

(c)  EVAPORATION  PAN  MADE  OF  STEEL  PLATE,  PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUT,   MOUNTED  ON  PLATFORM  ABOUT  10  INCHES  ABOVE  GROUND. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SOIL  TEMPERATURES 


January 


April 


AugtiBt 


September 


BRAWLEY  2  Sff  (a) 

4  INCHES 

8  INCHES 
12  INCHES 
20  INCHES 
39  INCHES 
79  INCHES 


9:00  A.M. 
9:00  A.M. 
9:00  A.M. 
9:00  A.M. 


53.1 
54.0 
56.2 
59.4 
64. 1 
72.0 


74/- 

63/48 

60/54 

62/58 

67/63 

74/70 


60.6 
60. 1 
60.4 
62.6 
64.7 


78/45 
65/55 
62/59 
63/62 
65/64 
70/69 


75.  7 
68.6 
68.5 
69.1 
67.8 


99/52 
78/57 
73/60 
73/63 
71/65 
71/69 


84.4  110/62 


76.7 
76.  5 
76.6 
73.8 
72,7 


85/70 
82/73 
80/74 
76/71 
74/71 


90.  1 
82.9 
80.7 
81.  1 

77.  5 
75.4 


119/64 
94/71 
85/75 
85/76 
80/75 
77/74 


96.2 
92.3 
90.  5 
89.4 

83.8 
79.0 


12^80 
10085 
96/85 
92/85 
87/80 
81/77 


101.2 
96.8 
97.2 
94.  5 
89.1 
83.1 


116/85 
106/90 
99/95 
97/93 
92/87 
85/81 


99.4  116/83 


97.4 
97.  7 
96.1 
91.8 
86.4 


102/91 
10(V9  5 
97/94 
92/91 
87/85 


95.4 
93.8 
94.0 
93.5 
91.1 
87.7 


uiyvs 

101/86 
98/90 
96/91 
92/90 
88/87 


85.0 
82.5 
84.  2 
85.6 


10^66 
94/75 
91/79 
91/81 
90/83 
88/85 


72.4 
75.3 
79. 1 
82.9 


89/52 
79/61 
79/66 
81/70 
83/75 
85/81 


58.3 
59.9 
62.  5 
65.9 
70.9 
77.  5 


71/43 
65/53 
67,/60 
70.64 
75/68 
80/75 


80.  7 
77.9 
78.4 
79.1 
78.4 
78.6 


122/- 
106/48 
100/54 
97/58 
92/63 
88/69 


DAVIS  1  WS»  (b) 
4  INCHES 


51/38 
49/43 


49.2 
48.4 


55/44 
50/47 


59.8 
52.9 


69/50 
59/48 


74/57 
60/56 


72.6 
59.2 


80/62 
62/55 


79.6 
63.  4 


86/73 
67/61 


85.0 
66.9 


90/79 
70/64 


88/77 
71/63 


6/74 
72/63 


77/60 
67/57 


54.6 
53.3 


64/46 
58/47 


50/40 
51/44 


65.7 
57.6 


90/38 
72/43 


SALINAS  (e) 
6  INCHES 

SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT  <f) 
21  INCHES  47.3 


102  INCHES 

138  INCHES  59.0 

(a)  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  SUN,   FLAT  SURFACE  WITH  NO  SLOPE. 
THESE  DEPTHS  ArtE  AVERAGES  OF  DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  VALUES.     DATA  FOR  12- 
FROM  THESE  DEPTHS  ARE  AVERAGES  OF  SINGLE  READINGS  AT  TIMES  SHOWN. 

(b)  SAJJDY  LOAM  -  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  ADOLPH  FRESE  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH.     EQUIPMENT  AT  THE  12-INCH  DEPTH  MOVED  0.5  MILE  SW  TO  A  NON- IRRIGATED  AREA  ON  MAY  1,  1960. 

(d)  RA.MONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 
Ce)   SALINAS  SILTY  CLAY  LOAM,   BARE  GROUND  EXPOSED  TO  SUN.     DATA  FROM  TAYLOR  RECORDING  THERMOGRAPH. 

(f)   SANDY  LOAM  -  UNDER  GRASS.      ASPECT,   EAST;   SLOPE,    17",,      DATA  FROM  THERMISTORS  WITH  COLMAN  SOIL  MOISTURE  INSTRUMENT. 

MONTHLY  AVERAGES  AT  DAVIS,  RIVERSIDE,  AND  SALINAS  ARE  AVERAGES  OF  DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  VALUES.  AVERAGES  AT  SAN  DIMAS  ARE  AVERAGES  OF  SINGLE  READINGS  MADE  AT  INTERVALS 
AND  AT  VARYING  TIMES.      SEE  MONTHLY  BULLETINS  FOR  DETAILS. 

EXTREMES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  OBSERVED  AT  THE  TIMES  INDICATED  OR  THE  HIGHEST  MAXIMUM  AND  THE  LOWEST  MINIMUM  AVAILABLE. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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ANNUAL  -  1960 


ANNUAL  -  1960 
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ANNUAL  -  1960 
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STATION  INDEX 


Station 


County 


ABBOTT  MINE 

ACTON  ESCONDIDO  CANYON 

FC  261  B  E 
ADELANTO 

ADIN  RANGER  STATION 

ALAMO  1  N 
ALDEBPOINT 

ALISO  CANYON  OAT  MT  FC  446 

ALPINE 

ALTADENA 

ALTURAS  RANGER  STATION 

AMBOY 

ANGIOLA 

ANCWIN  PACIFIC  UNION  COLLEGE 
ANTIOCH  FIBREBOARD  MILLS 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 


0029  MODOC 


APACHE  C.IMP 
APPLE  VALLEY 
ARROYO  GRANDE 

ARROYO  5 ECO 

ARROYO  SECO  RS  FC  508  C 
ASH  MOUNTAIN 
ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 
ATLAS  ROAD 

ATWELL  CCC  CAMP 

AUBERRY 

AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AVENAL  9  SSE 

AZUSA  CITY  PARK  FC  143 

BACKUS  RANCH 

BADGER 

BADGER  PASS 

BAKER 

BAKER  9  NNW 
BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 
BALCH  POWER  HOUSE 
BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 
BARNESON  PARK 

BARRETT  DAM 
BAR STOW 
BATES  RIDGE 
BEARTRAP  MEADOW 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEAUMONT  1  E 
BEEHIVE  MEADOW 
BEL  AIR  FC  10 
BEN  LOUOND 

BENSONS  PERRY 
BERKELEY 
BERRYESSA  LAKE 
BESWICK  7  S 
BIEBER 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

BIG  CREEK  POWER  HOUSE  1 

BIG  DALTON  DAM  FC  223  B  E 

BIG  PINE  CREEK 

BIG  PINES  PARK  FC  83  B 

BIG  SUR  STATE  PARK 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC  46  D  E 

BIRMINGHAM  GENERAL  HOSPITAL 

BISHOP  CREEK  INTAKE  2 
BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 
BISHOP  WB  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

BLACKS  MOUNTAIN 
BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 
BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 
BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 
BLYTHE 

BLYTHE  7  W 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

BOCA 

BONITA 

BOONVILLE  HWY  MNTNC  STA 
BORON 

BORRECO  DESERT  PARK 
BORREOO  SPRINGS  3  NNE 
BOULDER  CREEK  LOCATELLI  RCH 
BOULEVARD 

BOUQUET  CANYON 
BOWUAN  DAM 
BRADFORD  RANCH 
BRADLEY 

BRANSCOHB  2  HW 

BRAWLEY  2  SW 
BRAY  10  WSW 
BREA  CITY 
BREA  DAM 
BRENTWOOD  6  SW 

BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  RANGER  STATION 
BRIDGEVILLE  4  NNW 
BROCKWAY  SUMMIT 
BROOKS  FARNHAM  RANCH 

BRUSH  CREEK  RANGER  STATION 
BRUSHY  SPRINGS  GUARD  STATION 
BRYSON 
BUCKHORN 

BUCKS  CREEK  POWER  HOUSE 

BUCKS  LAKE 
8UENA  VISTA 

BULLARDS  BAR  POWER  HOUSE 
BURBANK  FIRE  DEPT  FC  226  B 
BURBANK  WB  AIRPORT 

BURLINGAHE 
BURNEY 

BURNT  RANCH  1  S 
BURTON  RANCH 
BUTTONWILLOW 

CABAZCN 

CABRILLO  NATIONAL  MONIfflENT 
CACHUMA  DAM 
CAJON  WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  BIG  TREES 

CALAVERAS  RANGER  STATION 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CALEXICO  2  NE 
CALIFORNIA  HOT  SPRINGS  RS 


0115 
0136 
0144 

0161 
0176 
0204 
0212 
0227 

0232 
0235 
0239 
0244 
0320 

0322 
0327 
0343 
0355 
0372 

0374 
0379 
0363 
0395 
0398 

0410 
0418 
0422 
0425 
0436 

0437 
0442 
0449 
0468 
0509 

0514 
0519 
0543 
0596 
0606 

0607 
0609 
0617 
0619 
0674 

0682 
0693 
0705 
0715 
0742 

0738 
0741 
0742 
0755 
0758 

0767 
0779 
0790 
0798 
0818 

0819 
0821 
0822 
0824 
0850 

0867 


CONTRA  COSTA 
HUMBOLDT 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 

ANGELES 


SAN  BER'DII 
TULARE 
NAPA 
CONTRA  COSTA 

CONTRA  COSTA 
RIVERSIDE 
VENTURA 
SAN  BER'DIN 
SAN  LUIS  CETPO 

MONTEREY 
LOS  ANGELES 
TULARE 
ORANGE 
NAPA 

TULARE 
FRESNO 
PLACER 
LOS  ANGELES 
KINGS 

LOS  ANGELES 

TULARE 
MARIPOSA 
SAN  BER'DINO 

SAN  BER'DINO 
KERN 
FRESNO 
TEHAMA 
ORANGE 

DIEGO 
BER'DINO 
SANTA  BARBARA  : 
TULARE 
RIVERSIDE 

RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 
SANTA  CRUZ 

SAN  JOAQUIN 

ALAMEDA 

NAPA 

SISKIYOU 
LASSEN 

TRINITY 

SAN  BER'DINO 

SAN  BER'DINO 

FRESNO 

LOS  ANGELES 


LOS  ANGELES 
MONTEREY 

ANGELES 
LOS  ANGELES 

INYO 
FRESNO 
INYO 
INYO 

SANTA  CLARA 

LASSEN 
LASSEN 
PLACER 
HUMBOLDT 
IVERSIDE 

RIVERSIDE 
IVERSIDE 
NEVADA 

DIEGO 
MENDOCINO 

'  KERN 
;  SAN  DIEGO 
DIEGO 
I  SANTA  CRUZ 
'  SAN  DIEOO 


1013  LOS  ANGELES 
I  'NEVADA 
,  [RIVERSIDE 
1034  iMONTEREY 
1046  MENDOCINO 


0925 
0927 
0931 
0968 
0973 


1046 
1050 
1056 
1057 


1072 
1076 
1080 
1096 


1161 
1170 
1180 


1206 
1214 
1215 
1216 


1250 
1252 
1253 
1272 
1277 


37  52 

40  11 
34  19 
32  50 
34 

41  29 

34  34 

35  59 

38  34 
38  01 


lie  17 

117  25 
120  57 

122  02 

123  36 

118  33 
116  46 

118  08 

120  32 
115  45 

119  29 
122  26 

121  46 


37  59 

;  33  33 

I  34  52 

■  34  31 

,  35  07 


121 


17 


9  36  28 
27  37  05 
38  54 
33  33  2] 
10  35  54 


26 


34  08 

34  57 

36  38 

37  40 

35  16 

35  23 
I  35  25 

36  55 
39  56 

33  56 

32  41 

34  54 
34  55 
36  41 

33  56 

33  59 

33  56 

38  00 
1  34  05 
.  37  05 

38  15 

I  37  52 

38  33  : 

41  52 

41  07 


37  15 

37  06 

37  22 

37  22 


IMPERIAL 
SISKIYOU 
ORANGE 
ORANGE 

CONTRA  COSTA 

MONO 
MONO 
HUMBOLDT 
PLACER 
YOLO 

BUTTE 
PLACER 
MONTEREY 
SHASTA 
PLUMAS 

PLUMAS 
SA1\  BENITO 
YUBA 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 

SAN  MATEO 
SHASTA 
TRINITY 
CONTRA  COSTA 
KERN 

RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SANTA  BARBARA 
SAN  BER'DINO 
CALAVERAS 


39  17 

40  55 
33  37 

33  37 

33  37 

39  23 

32  40 
39  01 

35  00 

33  16 

33  13 

37  09 

32  40 

34  35 
39  27 

33  29 

35  52 

39  41 

32  57 

41  34 

33  55 
33  531 

'  37  53 

38  15 

38  16 

40  32 

39  16 
38  46 


8  39  54 

20  36  46 
8  39  23 

13  34  11 
13  34  12 

4  37  35 

21  40  53 
35  40  48 

4  37  52 
10  35  24 

6  33  55 

33  1 32  40 

32  134  35 

6  ,34  23 

2  38  17 


120  34 


3915 
4965 
2935 


36  14  121  29 
34  13  1 118  10 
36  29  118  50 
33  55  117  53 
38  25  122  15 


:18  40 

119  29 

121  04 
118  20 

120  03 

117  54 

118  11 

119  01 
119  40 
116  04 

116  07 
119  03 
119  05 

122  47 

117  51 

116  40 

117  01 
119  54 

118  52 
116  59 


575 

1623 
2142 
5300 
6800 
2613 

3045 

6500 
540 
504 


250 
480 
6140 
4130 


6745 
6815 
4926 
1575 


118  28  : 

117  41 

121  47 

118  11 
118  30 

118  35 

118  34  : 

118  22 

lie  43 

122  10 

121  12 

121  15 

120  42 

123  49 


120  06 
117  02 
123  22 

117  39 
116  25 
116  20 

122  12 
116  17 

116  22 
120  40 

116  46 

120  46 

123  40 

115  33 

122  08 

117  54 
117  56 

121  47 

119  14 

119  17 

123  49 

120  04 

122  09 


23 

e  39 

39  00  120  35 

24  35  48  ,121  05 

21  40  52  121  SI 

8  39  54  121  20 ; 


121  12 

121  11 

121  09 
116  18 
116  22 

122  21 

121  40 

123  28 

122  05 
119  28 

116  47 

117  14| 

119  59  I 
117  34 

120  19  I 


5759 
345 
275 
325 

6470 
6550 
2050 
7200 
350 

3560 
4600 
925 
3771 
1760 

5200 
1640 
1800 


1280  calavera: 
1261 1  ALAMEDA 
1288  I  IMPERIAL 
1300 ' TULARE 


9  1 35  53  1 118  41 1  2950 


Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Temp,  j 

1  Precip.  1 

1  Evap.  j 

1  Month 
1  opened  ' 

Month 
closed 

0 

AUG 

64 

3 

2 

17 

16 

21 

8 

8 

43 

46 

9 

60 
21 

82 

5 

5 

4 

16 
J 

44 

19 

41 

45 

66 

90 

50 

50 

55 

23 

24 

7 

7 

54 

72 

35 

19 

45 

46 

1 

38 

48 

67 

2 

SO 

1 

21 

21 

33 

24 

24 

46 

74 

74 

2 

3 

2 

7 

17 

0 

0 

22 

31 

45 

46 

31 

33 

46 

21 

25 

1 
46 

2 

3 

17 

AUG 

17 

21 

2 

19 

20 

24 

71 

20 

44 

45 

1 

IS 

16 

16 

34 

20 

30 

77 

2 

13 

0 

SEP 

51 

52 

19 

16 

DEC 

3 

11 

6 

OCT 

34 

39 

25 

0 

JUL 

1 

20 

31 

29 

29 

15 

15 

5 

26 

26 

1 

4 

21 

45 

41 

7 

e 

7 

9 

5 

20 

20 

1 

40 

Refer 

to 
tables 


12  3 
12  3 
12  3  4 


12  3 

12  3 

12  3 

12  3 


12  3 
2 

12  3 


12  3 
12  3  4 
12  3 


Static: 


CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STATION 

CAMP  AHGELUS 

CAUPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP  PIONEER  SKI  SHELTER 
CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CAMPTONVILLE  RANGER  STATION 
CAMP  WISHON 
ICANBY  11  SW 

3Y  RANGER  STATION 
CANOGA  PARK  PIERCE  COLLEGE 
CANT It 
CANYON  DAM 

CARBON  CANYON  OILMAN 

CARBON  CANYON  WORKMAN 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
CARMEL  VALLEY 
CATHAY  BULL  RUN  RANCH 
CAZADERO 

CECILVILLE  SAWYER  MT  VIEW 
CEDAR  GROVE 
CEDAR  POINT  RANCH 
CEDARVILLE 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE 

CHALLENGE  RANGER  STATION 
CHATSWORTH  FC  24  D 
CHATSWORTH  RESERVOIR 
CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STATION 
CHITTENDEN  PASS 
CHOLAME  HATCH  RANCH 
CHUCHUPATE  RANGER  STATION 
CHULA  VISTA 

CISCO  RANGER  STATION 
CITRUS  HEIGHTS 
CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 
CLARKSBURG 
CLEAR  CREEK 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVERDALE  3  SSE 
CLOVERDALE  11  W 
CLOVER  MEADOWS  GUARD  STATION 
COALINGA 

COALINCA  1  SE 
COALINGA  14  NW 
COHASSET 
COLBVS  FC  53  D 
COLD  SPRINGS  CAMP 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  1  SSW 
COLYEAR  SPRINGS 

CONCORD  3  E 
COOL 

COPCO  NO  1  DAU 
CORCORAN  IRRIG  DIST 
CORDES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 
CORRAL I TOS 
COTTONWOOD  CREEK 
COVELO 

COVELO  EEL  RIVER  RANGER  STA 
COVINA  TEMPLE  FC  193 
COW  CREEK 
COYOTE  CANYON 
COYCTTE  WELLS 


CRABTREE  I 
CRAWFORD  RANCH 
CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CRESCENT  CITY  MNTC  STATION 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC  263  C 
CULVER  CITY 
CUMMINGS 

CUNNINGHAM 

CUYAMA 

CUYAMACA 

CUYAMA  RANCH 

CUYAMA   RANGER  STATION 

DAGGETT  1  ENE 
DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DANA  2  SE 
DAVENPORT 
DAVIS  1  WSW 


DAVIS  CREEK 
DAY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DEER  CREEK  POWER  HOUSE 
DELANO 

DEL  MONTE 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

DENAIR 

DE  SABLA 

DESCANSO  RANGER  STATION 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 
DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 
DO NN ELLS  DAM 

DONNER  MEMORIAL  STATE  PARK 
DOS  RIOS 

DOUBLEBUNK  MEADOW 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC  107  C 

DOWNIEVILLE  RANGER  STATION 

DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUNNIGAN 

DUNN  SIDING 

DUNSMUIR  RANGER  STATION 

DUTTONS  LANDING 
EAGLE  LAKE  STONE  RANCH 
EAGLE  MOUNTAIN 
EAST  PARK  RESERVOIR 
EAST  VIDETTTE  MEADOW 

EL  CAPITAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELIZABEHTH  LAKE  CANYON 
FC  126  B 


1520 
1522 
1534 
1588 
1602 

1606 
1609 
1611 
1614 
1624 

1653 
1680 
1682 
1697 

1700 

1715 
1739 
1743 
1754 
1758 

1768 
1773 
1779 
1764 
1799 

1806 
1636 
1840 
1644 
1864 

1867 
1669 
1690 
1696 
1905 

1907 
1912 
1916 
1948 
1953 

1962 
1985 
1990 
2012 
2015 

2027 
2031 
2048 
2069 
2081 

2084 
2090 
2092 
2103 
2111 

2114 
2139 
2147 
2146 

2150 

2163 
2177 
2198 
2214 
2218 

2224 
2236 
2239 
2248 
22  49 

2255 
2257 
2269 
2290 
2294 

2296 
2306 
2331 
2334 
2346 

2362 
2369 
2389 
2402 
2406 

2432 
2458 
2465 
2467 
2490 

'2492 
2494 

,2500 
2504 
12506 

2516 
2539 
2568 
2570 
{2572 

{2580 
12595 
12598 
1 26  40 
2653 


County 


NAPA 
SISKIYOU 
SAN  BER'DINO 
SAN  DIEGO 
CALAVERAS 

SIERRA 

SAN  LUIS  OBTO 
YUBA 
TULARE 
MODOC 

MODOC 

LOS  ANGELES 
KERN 
PLUMAS 
ORANGE 

SAN  BER'DINO 

PLUMAS 

MONTEREY 

MARIPOSA 

SONOMA 

SISKIYOU 

FRESNO 

MARIPOSA 

MODOC 

BUTTE 

YUBA 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
TUOLUMNE 
PLUMAS 

BUTTE 

SAN  BENITO 

SAN  LUIS  OB' PO 

VENTURA 

SAN  DIEGO 

PLACER 
SACRAMENTO 
LOS  ANGELES 
YOLO 
SISKIYOU 


SONOMA 
SONOMA 
MADERA 
FRESNO 

FRESNO 
FRESNO 
BUTTE 

LOS  ANGELES 
MONTEREY 

SHASTA 

PLACER 

YUBA 

COLUSA 

TEHAMA 

CONTRA  COSTA 

EL  DORADO 

SISKIYOU 

KINGS 

LAKE 

TEHAMA 
RIVERSIDE 
SANTA  CRUZ 
INYO 

MENDOCINO 

MENDOCINO 
LOS  ANGELES 
INYO 

RIVERSIDE 
IMPERIAL 

TULARE 
SAN  DIEGO 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 

SAN  BER'DINO 

CONTRA  COSTA 
LOS  ANGELES 


36  35 
41  16 

34  09 
32  37 
16 '38  15 


122  35 
122  48 
116  59 
116  26 
120  51 


8  1 39  38  120  34 
35  20  120  41 

8  39  27  1 121  02 

9  36  11  116  40 
21  41  22  121  03 


I  NO  7 

LAKE  23 
SANTA  BARBARA  30 
SAN  DIEGO  25 
SAN  LUIS  OB'PO  30 
SANTA  BARBARA  30 

SAN  BER' DINO 
SAN  BER'DINO 
SHASTA 
SANTA  CRUZ 
YOLO 


MODOC 

MODOC 

INYO 

NEVADA 

KERN 

MONTEREY 
STANISLAUS 
STANISLAUS 
BUTTE 
SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 

YUBA 

TUOLUMNE 

NEVADA 

MENDOCINO 

TULARE 

LOS  ANGELES 

SIERRA 

LASSEN 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

MARIPOSA 

YOLO 

SAN  BER'DINO 
SISKIYOU 

NAPA 

LASSEN 

RIVERSIDE 

COLUSA 

TULARE 


41  27  120  52 

34  11  lie  34 

35  18  117  56 
40  10  121  05 
33  55  117  47 

33  57  117  48 

40  05  121  09 

36  29  121  44 

37  24  120  03 

38  32 i 123  08 

41  06  I  123  03 

36  47  116  40 

37  28  119  44 
41  32 1  120  10 

39  47  121  40 


39  29 
34  15 

34  14 

37  58 

40  16 

39  42 

36  54 

35  41 
34  46 

32  36 

39  16 

38  42 
34  06 
38  25 

41  43 

38  58 
38  46 

38  46 

37  32 

36  09 

36  08 
36  14 

39  55 
34  18 

36  13 

40  24 
39  06 
39  20 

39  12 

40  03 

37  58 

38  53 

41  59 
36  06 

38  51 

39  54 

33  52 
3G  59 
36  29 
39  47 

39  50 

34  05 
36  30 
33  26 
32  44 

36  34 
32  53 
41  46 
41  46 
41  46 


121  14 

118  36 

116  37 
lis  55 
121  13 

121  47 
121  36 

120  12 

119  01 

117  06 

120  31 

121  18 
117  43 

121  32 
123  27 


122  39  1320 

122  59  320 

123  13,  1820 

119  17 I  7002 

120  21  671 


663 
1640 
2520 
3675 
3280 


3000 
4650 
3230 
4670 
522 

2575 
957 
912 
4765 
4530 

205 


5739 
138 
1201 


Years  of 
record 


Opened 
or  closed 
dunng  yr 


122  09 

120  56 

121  11 

122  01 
122  41 

121  59 

121  01 

122  20 
119  34 
122  47 

122  22 

117  34 
121  46 

118  11 

123  15 

123  05 

117  52 
116  52 
116  30 
lis  58 

118  20 
116  17 

124  12 
124  05 
124  12 


420 
2418 
585 


1525 
2703 
200 
2610 


34  14.  117  16 

38  02j 122  13 
34  19  117  51 
34  01  118  23 

39  50, 123  38 

38  57' 122  52 

34  56  119  371 

32  59I 116  35i 

34  59, 119  40 

34  51  119  29' 

34  52' 116  52 

34  52  116  47 

41  06' 121  31 

37  Oil  132  12 

38  32| 121  45 

21  41  44  120  22 

21  41  13' 121  23 

6  37  22  117  59 

8  39  18  120  51 

9  35  47  119  15 

36  36' 121  52 

37  25  121  23 
37  32, 120  48 

39  52 1  121  37 

32  51 1  116  37 

33  59  117  50 
39  21' 121  12 
36  20, 119  58 
39  19  120  14 
39  43' 133  21 


1514 

5751 
-  125  25 


10720 
1500^ 
40!  60 
120' 


2240 
4650 
2170 
2749 

1975 
1922 
3320 
273 


;2709'SAN  DIEGO 
2713; IMPERIAL 
2728  . 


10  35  57 
33  33  56 
6  I  39  34 
16 '40  03 
18  39  57 


29  34  29 
J'^  37  45 
23  38  53 

15  35  03 
23  41  13 

17  38  12 

16  40  39 
6  33  46 

23  39  22 
11  36  44 

25  32  53 
6  33  46 
16  36  20 


118  36 
118  06 
120  50 
120  06 
120  05 


122  18 
120  39 
lis  27 
122  31 
118  23 

116  49 
115  34 
120  40 


5130 
973 
1205 
10400 


715 1   58  I  57 


14  26i  26' 
975I 


Refer 

to 
tables 


12  3 

c 

12  3 

1  2  3  4  C 


12  3 
2 

12  3 


12  3 
12  3 


12  3 
2 

12  3 


1  2  3  4  GC 


12  3 

13  3 
13  3 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

a 
1 
Q 

d) 

Longitude 

Elevation 

'  Temp.  j 

Piecip.  1 

a 
w 

during  yr 

Refer 

to 
tables 

Month 
1  opened 

Month 

1  closed 

BLX  VALLEY 

2749 

DEL  NORTE 

17 

43  00 

123  43 

1711 

23 

23 

12  3 

SIXERY  LAKE 

37M 

MONO 

38 

37  se 

119  14 

9600 

35 

3 

ELLIOTT 

2760 

SAN  JOAQUIN 

16 

38  14 

121  11 

90 

34 

3 

EL  UODENA 

2775 

ORANGE 

28 

33  48 

117  47 

464 

C 

ELSINORE 

RIVERSIDE 

38 

33  40 

1300 

62 

63 

12  3 

SLSINORE  4  SSE 

2812 

RIVERSIDE 

28 

33  37 

117  19 

1305 

C 

ESCONDIDO 

2862 

SAN  DIEGO 

33 

33  07 

117  05 

660 

62 

63 

12  3 

ESCONDIDO  PARK  HILL 

2S69 

SAN  DIEGO 

33 

33  07 

117  04 

850 

C 

ET I WANDA 

2B95 

SAN  BER'DINO 

28 

34  08 

117  31 

1390 

C 

ETNA 

2899 

SISKIYOU 

12 

41  28 

122  54 

2912 

C 

(KEUREKA  WB  CITY 

2910 

HUMBOLDT 

17 

40  48 

124  10 

43 

74 

74 

1  2  3  C 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

MARIPOSA 

14 

37  35 

120  16 

484 

10 

3 

EXETER  FAUVER  RANCH 

2922 

TULARE 

9 

36  21 

119  04 

439 

C 

FAIRFIELD 

2933 

SOLANO 

23 

38  15 

122  03 

15 

C 

FAIRFIELD  POLICE  STATION 

2934 

SOLANO 

23 

38  15 

122  03 

19 

10 

13  3 

FAIRMONT 

2941 

LOS  ANGELES 

15 

34  42 

118  26 

3060 

39 

51 

12  3 

FALLS ROOK 

2958 

SAN  DIEGO 

33 

33  21 

117  15 

543 

C 

FEATHER  FALLS 

2994 

BUTTE 

8 

39  36 

121  15 

2965 

C 

FERGUSON  RANCH 

3020 

TEHAMA 

23 

40  21 

122  27 

800 

9 

3 

FERNDALE  6  SSW 

3025 

HUMBOLDT 

17 

40  30 

124  20 

1445 

2 

FIDDLETOVTN  LYNCH  RANCH 

3038  AMADOR 

16 

38  31 

120  42 

2100 

15 

2  C 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

304B 

SANTA  BARBARA 

32 

34  44 

120  00 

3150 

C 

FILLMORE  1  WNW 

3050 

VENTURA 

29 |34  24 

118  56 

435 

1 

2 

FINLEY  1  NNE 

3055 

LAKE 

23 

39  01 

122  52 

1340 

C 

FINLEY  I  W 

3056 

LAKE 

23 

39  00 

122  55 

2 

FINLEY  5  SW 

3057 

LAKE 

23 

38  58 

122  57 

1750 

3 

3  C 

FIVE  POINTS  6  SSW 

3083 

FRESNO 

11 

36  21 

120  09 

285 

13 

IS 

12  3 

FLEMING  FISH  tt  GAME 

3087 

LASSEN 

18 

40  22 

120  19 

4000 

0 

1 

0 

12  3  4 

FLORENCE  LAKE 

3093 

FRESNO 

27 

37  16 

118  58 

7344 

C 

FOLSOM  DAM 

3113  jSACRAMENTO 

1 

38  42 

121  09 

5 

12  3  4 

FONTANA  5  N 

3118 

SAN  BER'DINO 

28 

34  11 

117  27 

1972 

6 

2 

FONTANA  KAISER 

3120 

SAN  BER'DINO 

28 

34  05  117  30 

1090 

38 

41 

13  3 

FOREST  GLEN 

3130 

TRINITY 

35 

40  23 

123  20 

2340 

23 

25 

12  3 

FORESTHILL  RANGER  STATION 

3134 

PLACER 

3200 

21 

3 

FORKS  OF  SALMON 

S ISKIYOU 

12 

1270 

° 

SEP 

3 

FORT  B I DWELL 

3157 

MODOC 

18 

4498 

72 

73 

12  3 

FORT  BRAGG 

3161 

MENDOCINO 

17 

39  27 

123  48 

80 

26 

68 

1  2  3  C 

FORT  BRAGG  AVIATION 

3164 

MENDOCINO 

39  24 

123  49 

61 

20 

31 

12  3 

FORT  DICK  1  NNE 

3173 

DEL  NORTE 

46 

2 

2 

FORT  JONES  6  ESE 

S ISKIYOU 

3324 

C 

FORT  JONES  RANGER  STATION 

3182 

SISKIYOU 

12 

2720 

24 

24 

1  2  3 

FORT  ROSS 

3191 

SONOMA 

17 

3S  31 

123  15 

116 

11 

86 

12  3 

FREEDOM  8  Stiv 

3332 

SANTA  CRUZ 

37  03 

121  49 

1495 

C 

FRENCH  GULCH 

3242 

SHASTA 

1100 

9 

2 

FRESNO  m  AIRPORT 

73 

83 

1  2  3  C 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

FRESNO 

27 

410 

22 

32 

22 

12  3  4 

FULLERTON  ARROUES  RANCH 

3279 

ORANGE 

26 

33  54 

117  55 

330 

19 

2 

FULLERTON  DAM 

3285 

ORANGE 

33  54 

117  53 

340 

18 

3  C 

FULLERTON  HILLCREST  RES 

3288 

ORANGE 

330 

26 

2 

GARBERVILLE 

HUMBOLDT 

340 

13 

2 

GARDEN  VALLEY  2  S 

3338 

EL  DORADO 

I 

1940 

14 

3 

GASqUET  RANGER  STATION 

3357 

DEL  NORTE 

17 

41  52 

123  58 

384 

21 

3 

GEH  LAKE 

3369 

MONO 

37  45 

119  08 

8970 

34 

3 

GEORGETOWN 

3381 

EL  DORADO 

2701 

69 

3  C 

GEORGETOWN  RANGER  STATION 

3384 

EL  DORADO 

38  55 

3001 

^* 

3 

GERBER  RANCH 

3387 

SANTA  CLARA 

4 

37  23 

2140 

0 

JUL 

3 

GERLE  CREEK  CAMP 

3388 

EL  DORADO 

1 

38  59 

120  23 

5500 

S 

GIANT  FOREST 

3397 

TULARE 

36  34 

118  46 

637S 

40 

40 

1  3  3  C 

GIBRALTAR  DAM  NO  3 

3402 

SANTA  BARBARA 

32 

34  31 

1550 

3 

3 

GILLESPIE  FIELD 

SAN  DIEGO 

32  49 

367 

TO 

13  3 

GILROY 

3417 

SANTA  CLARA 

20 

37  00 

194 

3 

3 

13  3 

GILROY  8  NE 

3419 

SANTA  CLARA 

20 

37  02 

121  26 

1050 

C 

GILROY  14  ENE 

3422 

SANTA  CLARA 

37  06 

121  20 

1350 

4 

2 

CLENDALE  STAPENHOHST  FC  295  G 

3450 

LOS  ANGELES 

13 

34  09 

530 

51 

2 

GLENDORA  WEST  FC  185 

3452 

LOS  ANGELES 

26 

34  08 

117  52 

822 

7B 

2 

GLENNVILLE 

3463 

KERN 

10 

35  43 

118  42 

3140 

9 

10 

13  3 

CLENNVILLE  FULTON  RANGER  STA 

3465 

KERN 

10 

35  44 

118  40 

3500 

C 

GOLD  RUN 

3491 

PLACER 

8 

39  10 

120  52 

3240 

43 

2 

GONZALES  9  ENE 

3502 

SAN  BENITO 

24 

36  33 

121  18 

2350 

c 

GOOSE  LAKE  WEST 

3510 

MODOC 

21 

41  52 

120  30 

4886 

2 

GRACE  MEADOW 

3529 

TUOLUMNE 

37 

38  09 

119  36 

8900 

S 

GRANITE  BASIN 

3548 

FRESNO 

11 

36  52 

118  36 

10000 

S 

GRANT  GROVE 

3551 

TULARE 

11 

36  44 

118  58 

6580 

19 

35 

1  2  3  C 

GRASS  LAKE  HWY  MNTC  STATION 

3564 

SISKIYOU 

12 

41  38 

122  12 

5075 

0 

SEP 

2 

GRASS  VALLEY 

3571 

NEVADA 

8 

39  12 

121  02 

2693 

52 

88 

12  3 

GRASS  VALLEY  2  NNE 

3572 

NEVADA 

39  14 

121  02 

2710 

OCT 

C 

CRASS  VALLEY  NID 

3574 

NEVADA 

8 

39  13 

121  04 

2422 

OCT 

C 

GRATON  1  W 

3578 

SONOMA 

22 

38  26 

122  53 

210 

64 

65 

12  3 

GREENLAND  RANCH 

3603 

INYO 

6 

36  27 

116  52 

-  168 

45 

49 

12  3 

GREENVIEW 

3614 

SISKIYOU 

12 

41  33 

122  54 

17 

3 

GREENVILLE  RANGER  STATION 

3621 

PLUMAS 

8 

40  08 

120  56 

3560 

38 

3 

GRIZZLY  FLATS 

3649 

EL  DORADO 

16 

38  38 

120  32 

3930 

C 

GRIZZLY  PEAK 

3652 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  13 

1754 

19 

JUN 

2 

GROV ELAND  2 

3669 

rUOLUMNE 

37 

37  50 

120  14 

2825 

C 

GROVELAND  RANGER  STATION 

3672 

rUOLUMNE 

37 

37  49 

120  06 

33 

2 

GUEHNEVILLE 

3683 

22 

38  30 

123  00 

115 

21 

3 

HAINES  CANYON  LOWER  FC  364 

3703 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  16 

2450 

43 

2 

HAINES  CANYON  UPPER  FC  367 

3704 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  15 

3450 

45 

2 

HAIWEE 

3710 

INYO 

19 

36  08 

117  57 

3810 

37 

36 

12  3 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

3714 

SAN  MATEO 

4 

37  29 

122  27 

60 

20 

31 

12  3 

HAMILTON  BRANCH  POWER  HOUSE 

3725 

PLUMAS 

8 

40  16 

121  05 

4560 

C 

HAMILTON  AFB 

3734 

MARIN 

17 

38  04 

122  31 

2 

27 

27 

13  3 

HANFORD 

3747 

KINGS 

11 

36  20 

119  40 

242 

59 

62 

12  3 

HANSEN  DAM 

3751 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

lie  25 

ItIO 

30 

2  C 

HAPPY  CAMP  RANGER  STATION 

3761 

SISKIYOU 

13 

41  48 

123  23 

1090 

42 

45 

12  3  C 

HARRIS  GAGING  STATION 

3787 

SANTA  BARBARA 

33 

34  46 

120  25 

320 

3S 

18 

2 

HARRISON  GULCH  RANGER  STA 

3791 

SHASTA 

?l 

40  22 

122  58 

2710 

17 

2  C 

HARRY  L  ENGLEBRIGHT  DAM 

3800 

NEVADA 

39  14 

121  16 

580 

10 

3 

HATCHET  MT  MNTC  STA 

3817 

SHASTA 

31 

40  51 

121  46 

4368 

- 

JUL 

3 

HAT  CREEK  RANGER  STATION 

3821 

SHASTA 

21 

40  48 

121  30 

3348 

C 

HAT  CREEK  POWER  HOUSE  NO  1 

3824 

SHASTA 

21 

40  56 

121  33 

3015 

35 

40 

12  3 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

3855 

RIVERSIDE 

6  ;33  42 

115  38 

1370 

27 

27 

1  2  3  C 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3859 

TRINITY 

35  '40  33 

123  10 

2340 

37 

2 

HAYWARD  6  ESE 

3863 

ALAMEDA 

4 

37  39 

121  58 

925 

C 

HEALDSBURG 

3875 

SONOMA 

22 

38  37 

122  52 

102 

67 

84 

12  3 

HEALDSBURG  2  E 

3878 

SONOMA 

22 

38  37 

122  52 

102 

15 

2 

HEMET 

3896 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

116  57 

1630 

30 

8 

HEMET  RESERVOIR 

3899 

RIVERSIDE 

33 

33  40 

116  40 

43  55 

C 

HENSHAW  DAM 

3914 

SAN  DIEGO 

33 

33  14 

116  46 

2700 

18 

18 

12  3  C 

HERNANDEZ  2  NW 

3935 

SAN  BENITO 

30 

36  25 

120  55 

2160 

30 

a 

HERNANDEZ  7  SE 

3928 

SAN  BENITO 

30 

36  18 

120  42 

2765 

c 

HESPERIA 

3935 

SAN  BER'DINO 

16 

34  25  ,117  18 

3195 

1 

9 

HETCH  HETCHY 

3939 

TUOLUMNE 

37 

37  57 |119  47 

3870 

50 

49 

5 

1  a  3  4C 

HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 

3955 

LAKE 

23 

38  56 

122  54 

1480 

3 

3987 

SISKIYOU 

12 

42  00 

122  38 

2900 

1 

18 

18  3 

HOBERGS 

4010 

LAKE 

33 

38  51 

122  43 

2960 

21 

3 

HOCKETT  MEADOWS 

4012 

TULARE 

9 

36  22 

118  39 

8500 

a 

HODGES  DAM 

4014 

SAN  DIEGO 

33 

33  03 

117  08 

320 

20 

3 

HOEGEES  FC  60  A 

4017 

LOS  ANGELES 

;i3  ,34  13 

118  02 

2650 

35 

3 

HOLLISTER 

4022 

SAN  BENITO 

•  20 

36  51  121  24 

285 

87 

87 

18  3 

HOLLISTER  2 

4025 

SAN  BENITO 

'20  36  51 

121  24 

284 

C 

HONEYDEW  2  WSW 

4074 

HUMBOLDT 

117 

40  14 

124  09 

375 

1 

2 

HOOPA 

4082 

HUMBOLDT 

35 

41  03 

123  40 

345 

3 

2 

12  3  C 

HOOPA  2  SE 

4084 

HUMBOLDT 

i35  41  03 

123  39 

315 

3 

2 

Years  c 
record 


Station 

Index  No. 

County 

'  Drainage!  1 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

a 
w 

Month  1  [ 
opened  1  I 

Month 
closed  ^ 

HOPLAND  8  HE 

4097 

LAKE 

23 

39  01 

123  00 

2510 

c 

HOPLAlfD  LARGO  STATION 

4100 

MENDOCINO 

22 

39  01 

123  07 

550 

31 

2 

ROSSACK 

4120 

TULARE 

37; 36  11 

118  37 

7100 

s 

KUASNA 

4144 

SAN  LUIS  ce'po 

35  05 

120  22 

710 

c 

HUCKLEBERRY  LAKE 

4148 

TUOLUMNE 

38  OC 

119  45 

7800 

s 

HUNTER  DIST  GRAVES  RANCH 

4166 

TEHAMA 

23 

40  11 

122  33 

770 

0 

SEP 

2 

HUNTERS  DAM 

4170 

CALAVERAS 

34 

38  12 

120  22 

3220 

1 

2 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

FRESNO 

27 

37  14 

119  13 

7020 

45 

45 

12  3 

HYAMPOM 

4191 

TRINITY 

35 

40  37 

123  27 

1260 

C 

IDLEWILD  HWY  MNTC  STATION 

4202 

DEL  NORTE 

17 

41  54  123  46 

1250 

1 

2 

IDRIA 

4204 

SAN  BENITO 

27 

36  25 

120  40 

2650 

39 

43 

IDYLLWILD  RANGER  STATION 

4211 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

116  43 

5397 

20 

29 

13  3 

c 

IHPER I AL 

4223 

I M  PER  I A  L 

6 

32  51 

115  341  -  64 

40 

42 

13  3 

INDEPENDENCE 

4232 

INYO 

19 

36  48  118  12 

3950 

54 

75 

13  3 

C 

INDEPENDENCE  ONION  VALLEY 

4235 

INYO 

19 

36  46 

118  20 

9175 

C 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

4259 

RIVERSIDE 

6 

33  44 

116  15 

11 

82 

83 

1 

12  3 

INYOKERN 

4278 

KERN 

6 

35  39|  117  49 

2440 

11 

12 

12  3 

I NYOKERN  ARM ITAGE 

4280 

6 

35  41 

117  41 

2220 

20 

2 

lONE 

4283 

AMADOR 

16 

38  20i 120  56 

280 

1 

2 

IOWA  HILL 

4288 

PLACER 

1 

39  05 

120  51 

2970 

53 

3 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

SAN  BER'DINO 

6 

34  08 

115  08 

922 

26 

26 

12  3 

c 

IRON  MOUNTAIN  LOOKOUT 

4298 

EL  DORADO 

1 

36  42 

120  21 

6180 

s 

JESS  VALLEY 

4374 

MODOC 

21 

41  16 

120  18 

5290 

19 

20 

12  3 

JOHNSONDALE 

4389 

TULARE 

10 

35  58. lie  321  4680 

6 

JOSHUA  TREE 

4405 

SAN  BER'DINO 

6 

34  08 

116  19 

2730 

I 

JULIAN 

4412 

SAN  DIEGO 

33  33  05 

116  36 

4215 

c 

JULIAN  WYNOLA 

4416 

SAN  DIEGO 

33  06 

116  39 

3650 

11 

11 

13  3 

JUNCAL  DAM 

4422 

SANTA  BARBARA 

32 

34  29 

119  31 

2060 

20 

2 

KAISER  MEADOWS 

4442 

FRESNO 

27 

37  18 

119  06 

9110 

5 

KEE  RANCH 

4467 

SAN  BER'DINO 

34  10 

116  32 

4325 

14 

KELLOGG 

4480 

SONOMA 

23  40 

122  40 

1800 

21 

2 

KEL3EYVILLE 

4488 

LAKE 

38  59 

122  50 

1385 

29 

3 

KELSEYVILLE  4  SW 

4493 

23 

38  56 

122  53 

1480 

C 

KENTFIELD 

4500 

MARIN 

17 

37  57 

122  33 

45 

48 

73 

13  3 

KERLINGER 

4508 

SAN  JOAQUIN 

37  41 

121  26j  172 

13 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 

4518 

TULARE 

35  57 

118  29 

3650 

7 

3 

KERN  RIVER   POWER  HOUSE  NO  1 

4520 

KERN 

35  28 

118  47 

970 

52 

57 

13  3 

KERN  RIVER  POWER  HOUSE  NO  3 

4523 

10 

35  47 

118  26 

2703 

14 

14 

13  3 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

4534 

KINGS 

11 

36  00 

119  58,  310 

5 

5 

5 

12  3 

4 

KETTLEMAN  STATION 

4536 

KINGS 

36  04 

120  05 

508 

18 

20 

12  3 

KILARC  POWER  HOUSE 

4544 

SHASTA 

40  41 

121  52 

2648 

1 

2 

KING  CITY 

4555 

MONTEREY 

36  12 

121  08 

32 

74 

12  3 

c 

KLAMATH 

4577 

DEL  NORTE 

12 

41  31 

124  02 

11 

18 

12  3 

C 

KNEELAND  10  SSE 

4587 

Him  BO  LOT 

7 

40  38 

123  54 

C 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

4590 

STANISLAUS 

37  48 

120  39 

1 

12  3 

KORBEL 

4602 

HUMBOLDT 

40  52 

123  57 

145 

1 

2 

KYBUR2  STRAWBERRY 

4616 

EL  DORADO 

38  48 

120  09 

5750 

c 

LA  CRESCENTA  FC  251 

4628 

13 

34  14 

118  15 

1565 

31 

2 

LAFAYETTE  2  NNE 

4633 

CONTRA  COSTA 

4 

37  55 

122  06 

535 

5 

2 

LAGUNA  BEACH 

4647 

ORANGE 

33  32 

117  47 

56 

29 

33 

1  2  3 

LAGUNA  BEACH  2 

4650 

ORANGE 

33  33 

117  48 

210 

c 

LA  HONDA 

4660 

SAN  MATEO 

37  19 

122  16 

670 

11 

2 

LAKE  ALPINE 

4664 

34 

38  28 

120  01 

7500 

s 

LAKE  ARROWHEAD 

4671 

SAN  BER'DINO 

15 

34  15 

117  12 

5250 

20 

20 

12  3 

LAKE  CITY 

4675 

MODOC 

41  38 

120  13 

4613 

22 

28 

OCT 

12  3 

LAKE  ELEANOR 

4679 

TUOLUMNE 

37 

37  58 

119  53 

4662 

s 

LAKE  MOUNTAIN 

4690 

TRINITY 

40  01 

123  34 

3164 

c 

LAKE PORT 

4701 

23 

38  02 

133  55 

1342 

19 

S9 

12  3 

LAKEPORT  SC5 

4703 

LAKE 

23 

39  02 

122  55 

1356 

c 

LAKE  SABRINA 

4705 

INYO 

37  13 

118  37 

9065 

s 

LAKESHORE 

4709 

SHASTA 

23 

40  53  122  23 

1075 

14 

14 

12  3 

4 

LAKESIDE  2  ENE 

4711 

SAN  DIEGO 

25 

32  52  116  54 

445 

7 

2 

LAKE  S  PA  U  LD I NG 

4713 

8 

39  19 

120  36 

5156 

53 

66 

12  3 

LAKE  SPAULDING  DAM 

4714 

NEVADA 

8 

39  20 

120  38 

4960 

0 

0 

5 

12  3 

4 

LAKE  WOHLFORD 

4726 

SAN  DIEGO 

33 

33  10 

117  00 

1500 

C 

LA  MESA 

4735 

SAN  DIEGO 

33 

32  46 

117  01 

530 

26 

27 

12  3 

LANCASTER 

4747 

LOS  ANGELES 

15 

34  42 

118  09 

2350 

IS 

18 

12  3 

LA  PANZA  RANCH 

4767 

SAN  Ids  OB'PO 

24 

35  23 

120  10 

1550 

C 

LA  PORTE 

4773 

PLUMAS 

8 

39  41 

120  58 

4975 

c 

LAS  PLUMAS 

4812 

BUTTE 

8 

39  41 

121  28 

47 

47 

12  3 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

4838 

SISKIYOU 

12 

41  44 

121  31 

4770 

2 

2 

12  3 

LAYTONVILLE 

4851 

MENDOCINO 

39  42 

133  29 

1640 

c 

4863 

10 

34  50 

118  52 

3585 

20 

2 

LECHUZA  PATROL  STA  FC  352  B 

4867 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

118  S3 

1600 

28 

3 

c 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

4880 

COLUSA 

23 

39  09 

122  26 

1330 

3 

LE  GRAND 

4884 

MERCED 

27 

37  14 

120  15 

255 

59 

61 

12  3 

LEMON  COVE 

4890 

TULARE 

9 

36  23 

119  02 

513 

66 

62 

12  3 

4930 

FRESNO 

36  46 

118  41 

4650 

s 

LINDSAY 

4957 

TULARE 

9 

36  11 

119  05 

395 

47 

47 

12  3 

LITTLE  TUJUNOA  GOLD  CREEK 

4986 

LOS  ANGELES 

13 

34  19.118  18 

2750 

LITTLE  VALLEY 

4988 

LASSEN 

21 

40  54 

121  11 

4180 

0 

NOV 

2 

LIVE  OAK  CANYON  FC  230  C 

4993 

LOS  ANGELES 

34  07 

117  44 

1255 

45 

3 

LI VERMORE  2  SSW 

4997 

ALAMEDA 

4 

37  39 

121  47 

545 

89 

90 

13  3 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RANCH 

5002 

LOS  ANGELES 

IS 

34  38 

117  45 

3820 

42 

45 

13  3 

LOCKWOOD  3  N 

5017 

MONTEREY 

24 

35  58 

121  05 

1104 

17 

3 

LOCKWOOD  MESA 

5023 

SAN  DIEGO 

33 

32  59 

117  15 

200 

20 

3 

LODI 

5032 

SAN  JOAQUIN 

16 

38  07 

121  17 

40 

59 

79 

30 

12  3 

4 

5040 

MADERA 

27 

37  20 

119  19 

3400 

s 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

5064 

SANTA  BARBARA 

32 

34  40 

120  29 

68 

14 

14 

12  3 

LONE  PINE  COTTONWOOD  PH 

5067 

INYO 

19 

36  27  lie  03 

3790 

LONE  TREE  CANYON 

5074 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  37 

121  23 

420 

27 

2 

LONG  BARN  EXP  STATION 

5078 

TUOLUMNE 

37 

38  11 

120  01 

5200 

c 

IX)NG  BEACH 

5082 

13 

33  46  ,118  12 

34 

40 

40 

12  3 

LONG  BEACH  WB  AP 

5085 

LOS  ANGELES 

13 

33  49 

118  09 

34 

2 

2 

12  3 

LONG  VALLEY   INSPECTION  STA 

5088 

SIERRA 

18 

39  41 

120  01 

5060 

2 

LORAINE 

5098 

KERN 

10 

35  le 

118  26 

2720 

c 

LOS  ALAMOS 

5107 

SANTA  BARBARA 

33 

34  45 

120  17 

565 

52 

3 

5114 

LOS  ANGELES 

13 

33  56 ,118  2S 

99 

35 

25 

12  3 

c 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

5115 

LOS  ANGELES 

13 

34  03 

118  14 

312 

83 

83 

18  3 

c 

LOS  BANOS 

5118 

MERCED 

27 

37  03 

120  51 

125 

57 

88 

13  3 

LOS  BANOS  ARBURUA  RANCH 

MERCED 

27 

36  53 

120  56 

860 

11 

3 

LOS  GATOS 

SANTA  CLARA 

4 

37  13 

121  59 

428 

13  3 

LOS  GATOS  4  SW 

SANTA  CLARA 

4 

37  11 

122  02 

2215 

3 

LOS  PRIETOS  RANGER  STATION 

5147 

SANTA  BARBARA 

32 

34  33 

119  47 

1029 

18 

3 

LOST  HILLS 

5151 

KERN 

10 

35  37 

119  41 

285 

c 

LOWER  KIBBEY  RIDGE 

5160 

TUOLUMNE 

37 

38  01 

119  53 

6500 

s 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

5162 

SAN  DIEGO 

33 

32  37 

116  56 

500 

c 

LOY ALTON 

6171 

S I ERRA 

8 

39  41 

120  15 

4936 

1 

3 

LUCERNE  VALLEY  1  WSW 

5183 

SAN  BER'DINO 

6 

34  26 

116  58 

3015 

9 

13  3 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

5184 

MONTEREY 

4 

35  53 

121  27 

355 

c 

LYTLE  CREEK  FOOTHILL  BLVD 

5313 

SAN  BER'DINO 

28 

34  06 

117  20 

1160 

95 

c 

LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE 

5215 

SAN  BER'DINO 

28 

34  12 

117  27 

2250 

3 

LYTLE  CREEK  RANGER  STATION 

5218 

S  AN  B  B  R ' D I NO 

38 

34  14 

117  39 

2760 

39 

3 

c 

MADELINE  MNTNC  STA 

5231 

LASSEN 

31 

41  04 

120  28 

5300 

1 

3 

MADERA 

5233 

MADERA 

37 

36  58 

120  04 

268 

61 

61 

13  3 

HAD  RIVER  RANGER  STATION 

5244 

TRINITY 

17 

40  27 

123  32 

2775 

17 

3 

5256 

LOS  ANGELES 

29 

34  24 

lie  17 

4450 

c 

HAHNKE 

6358 

LAKE 

23 

38  51 

122  47 

2380 

c 

UAMUOTH  PASS 

5284 

MONO 

16 

37  37 

119  02 

9500 

HANDEVILLE  ISLAND 

5296 

SAN  JOAQUIN 

27 

38  02 

121  34 

10 

4 

5 

9 

1  2  3 

4 

HANZANITA  LAKE 

5311 

SHASTA 

23 

40  32 

121  34 

5850 

11 

12 

12  3 

MARCH  FIELD 

5326  RIVERSIDE 

38 

33  94 

117  15 

1533 

17 

1 

1  ^ 

MARICOPA 

5338 

KERN 

10 

35  05 

119  23 

680 

49 

49 

112  3 

MARIPOSA 

5346 

MARIPOSA 

37 

37  29 

119  56 

2011 

52 

'  3 

STATION  INDEX 


Station 


MARKLEEVILLE 
MARTINEZ  3  S 
MARTINEZ  3  SSE 
MARTINEZ  FIRE  STATION 
MARYSVILLE 

MATHER 

MC  CARTHY  POI>fT  RANGER  STA 
MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA  3  SE 

MEDICINE  LAKE 
MENDOTA  DAM 
MERCED  FIRE  STATION  2 
MERCED  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

MEYERS    INSPECTION  STATION 
MICHIGAN  BLUFF 
MIDDLETOWN 
HIDDLEWATER 

MILFORD  LAUFHAN  RANGER  STA 

LL  CREEK  NO  2 
LL  CREEK  INTAKE 
LO  5  NE 
NERAL 

NERAL  KING 

RANDA  SPENGLER  RANCH 
MITCHELL  CAVERNS 
MITCHELL  MEADOW 
MODESTO 
MODESTO  2 

MOJAVE 

MONACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 
MONTAGUE  3  NE 
MONTEREY 

MONTGOMERY  CREEK  2  SSW 
MONTICELLO  DAM 
MOORPABK  1  SSE 
MORENA  DAM 
MORGAN  HILL  2  E 

MORGAN  HILL  6  WNW 
MORGAN  HILL  BOSSANA  RANCH 
MORGAN  HILL  SCS 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MORRO  BAY  3  N 

MOUNTAIN  PASS 

MOUNT  BALDY  FC  85  G 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  11  ESE 

MOUNT  HEBRON  RANGER  STATION 

MOUNT  MADONNA 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 
MOUNT  SHASTA  WB  CITY 
MOUNT  TAMALPAIS  2  SW 
MOUNT  WILSON  FC  338  B 
MUIR  WOODS 

MUMBO  BASIN 
NACIMIENTO  DAM 
NAPA 

^tti^P^  STATE  HOSPITAL 
NAVARRO  1  NW 

NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY  PARK  4  SW 
NEWHALL  SOLEDAD  FC  32  C 
NEWHALL  U  S  RANGER  STATION 
NEWMAN  2  NW 
NEW  PINE  CREEK  2  E 


HOLLYWOOD 
NOVATO  8  WNW 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
OAK  KNOLL  RANGER  STATION 
OAKLAND  WB  AIRPORT 

OAKVILI-E  1  WNW 
OAKVILLE   4  SW 
OCCIDENTAL 
#OCEANSIDE  CAMP  PENDLETON 
OCEANSIDE  PUMPING  PLANT 

OCOTILLO  WELLS 

OILFIELDS  JOAQUIN  RIDGE 

OJAI 

OLINDA 

ONO 

OPIDS  CAMP  FC  57  B-E 
ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 
ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PARK 
ORICK  10  SE 

ORINDA  BOWMAN 
ORLAND 
ORLEANS 
OROVILLE 
OROVILLE  7  SE 

OROVILLE  BRIDGE 

OROVILLE  RANGER  STATION 

OSTRANDER  LAKE 

OXNARD 

OZENA 

PACHECO  PASS 
PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC  33  AE 
PAICINES  OHRWALL  RANCH 
PALMDALE 

PALMDALE  2  NE 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PALOMAR  MOUNTAIN  OBSERVATORY 
PALOS  VERDES  ESTATES  FC  43  D 
PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 
d  REACTIVATED 
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Uounty 

Drainage  +  1 

Latitude 
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Elevation 

Years  of 
record 
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Index  No. 

1  Drainage*  | 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  oi 
record 

Opened 
or  closed 
during  yi. 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

> 
W 

Temp. 

Precip.  1 

1  Evap  1 

1  Month 
opened 

Month 
closed 

Month 
opene' : 

Month 
closed 

PARADISE 

BUTTE 

23 

CONTRA  COSTA 

PARADISE  MEADOW 

6688 

TUOLUMNE 

37 

CONTRA  COSTA 

PARKER  RESERVO I R 

SAN  BER'DINO 

5 

5377 

CONTRA  COSTA 

4 

38  01 

122  08 

26 

15 

15 

12  3 

PAR KF I ELD 

6703 

MONTEREY 

24 

35  53 

120  26 

1482 

53 

2 

5385 

8 

39  09 

121  36 

64 

69 

69 

12  3 

PARKFIELD  7  NNW 

6706 

MONTEREY 

24 

36  00 

120  28 

3590 

C 

PASADENA 

LOS  ANGELES 

13 

TEHAMA 

PASKENTA  RANGER  STATION 

23 

SISKIYOU 

PASO  ROBLES 

SAN  LUIS  OB' PC  1  24 

5496 

FRESNO 

27 

37  05 

119  26 

4485 

13 

2 

PASO  ROBLES  5  NW 

6736 

SAN  LUISOB'PO;24 

35  41 

120  45 

995 

C 

5502 

R IVERS IDE 

6 

33  33 

116  02 

-  175 

45 

50 

12  3 

PASO  ROBLES  FAA  AIRPORT 

6742 

SAN  LUISOB'PO 

24 

35  40 

120  38 

803 

17 

17 

12  3 

PATTIWAY 

KERN 

10 

FRESNO 

PAYNES  CREEK 

TEHAMA 

23 

2 

MERCED 

PEAR  LAKE 

TULARE 

9 

5535 

MERCED 

14 

37  19 

120  29 

166 

C 

PETALUMA  FIRE  STATION  2 

6826 

SONOMA 

38  14 

122  36 

16 

47 

70 

12  3 

5550 

FRESNO 

27 

36  42 

120  52 

1165 

23 

2 

PET ALUM A  1  N 

6829 

SONOMA 

17 

38  15 

122  38 

30 

c 

EL  DORADO 

PFEIFFER  RANCH 

MERCED 

27 

JUN 

2 

PLACER 

PIEDRA 

FRESNO 

11 

2 

LAKE 

PIEDRA  BLANCA  GUARD  STATION 

VENTURA 

29 

2 

5602 

10 

35  30 

119  49 

803 

46 

49 

12  3 

PINE  CANYON  PATROL 

5623 

18 

40  08 

120  21 

4860 

C 

STATION  FC  321  E 

6691 

LOS  ANGELES 

29 

34  40 

116  26 

3286 

29 

2 

SAN  BEfi'DINO 

PINNACLES  NATIONAL  MONUMENT 

SAN  BENITO 

20 

23 

24 

12  3 

SAN  BER'DINO 

PIRU  2  ESE 

6940 

VENTURA 

34  24 

118  45 

730 

1 

2 

TULARE 

PISMO  BEACH 

6943 

35  08 

120  36 

80 

11 

11 

12  3 

5679 

TEHAMA 

23 

40  21 

121  36 

4911 

34 

36 

12  3 

C 

PIT  POWER  HOUSE  5 

6946 

SHASTA 

40  59 

121  59 

1458 

16 

2 

5680 

9 

36  26 

118  35 

7975 

S 

PITTS  RANCH 

6950 

LAKE 

23 

36  56 

122  52 

1550 

4 

2 

HUMBOLDT 

PLACERVILLE 

6960 

EL  DORADO 

1 

38  44 

120  48 

1890 

70 

84 

12  3 

SAN  BER'DINO 

PLACERVILLE  IFC 

6962 

38  44 

120  44 

2755 

5 

5 

4 

12  3  4 

FRESNO 

IPLACERVILLE  1  W 

6963 

EL  DORADO 

38  44 

120  49 

1785 

1 

c 

5738 

STANISLAUS 

37 

37  39 

121  00 

91 

34 

79 

12  3 

i  PLYMOUTH 

7000 

AMADOR 

38  29 

120  51 

1096 

17 

2 

5741 

STAN ISLAUS 

37 

37  38 

121  00 

92 

C 

jPOINT  ARENA 

7009 

MENDOCINO 

17 

38  55 

123  42 

197 

3 

3 

12  3 

c 

IPO I NT  ARGUELLO  WB 

7015 

SANTA  BARBARA 

33 

34  40 

120  35 

367 

1 

1 

12  3 

c 

TULARE 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STATION 

7016 

SANTA  BARBARA 

34  34 

120  39 

92 

15 

19 

12  3 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

7024 

SAN  LUIS  OB'  PO 

35  40 

121  17 

59 

20 

22 

12  3 

5785 

SISKIYOU 

12 

41  45 

122  26 

2640 

C 

POMONA 

7050 

LOS  ANGELES 

34  04 

117  46 

855 

48 

48 

12  3 

5795 

MONTEREY 

35  36 

121  54 

335 

13 

13 

12  3 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

7070 

CONTRA  COSTA 

"* 

38  01 

122  01 

50 

15 

15 

12  3 

SHASTA 

PORTERVILLE 

TULARE 

9 

12  3 

NAPA 

3 

PORTOLA 

PLUMAS 

6 

39  46 

43 

12  3 

VENTURA 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

TULARE 

10 

7000 

5840 

SAN  DIEGO 

33 

32  41 

116  31 

3075 

C 

POSEY  4  ENE 

7095 

TULARE 

10 

35  50 

118  37 

5490 

0 

OCT 

2 

5844 

SANTA  CLARA 

4 

37  08 

121  37 

225 

26 

2 

POSEY  3  E 

7096 

TULARE 

10 

35  48 

118  38 

4920 

S 

SEP 

12  3 

SANTA  CLARA 

MAR 

POTTER  VALLEY  3  NNW 

7107 

MENDOCINO 

22 

39  22 

123  08 

1055 

c 

SANTA  CLARA 

MAR 

POTTER  VALLEY  3  SE 

7108 

MENDOCINO 

22 

39  18 

123  04 

1100 

c 

SANTA  CLARA 

POTTER  VALLEY  POWER  HOUSE 

7109 

MENDOCINO 

22 

39  22 

123  08 

1014 

19 

49 

12  3 

5863 

SAN  BER'DINO 

6 

34  03 

116  34 

2580 

17 

2 

POWAY  VALi^EY 

7111 

SAN  DIEGO 

33 

32  57 

117  04 

440 

4 

2 

5366 

SAN  LUISCe'PO 

4 

35  22 

120  51 

115 

1 

1 

12  3 

PRADO  DAM 

7123 

RIVERSIDE 

28 

33  53 

117  38 

560 

c 

SAN  LUISOB'PO 

PRIEST  VALLEY 

MONTEREY 

24 

12  3 

SAN  BER'DINO 

QUAKING  ASPEN 

TULARE 

10 

SAN  BER'DINO 

QU I NCY  RANGER  STAT  I ON 

PLUMAS 

8 

12  3 

5909 

EL  DORADO 

1 

38  45 

120  40 

3408 

17 

2 

C 

RAMONA  SPAULDING 

7231 

SAN  DIEGO 

33 

33  04 

116  51 

1470 

12 

12 

12  3 

5915 

CONTRA  COSTA 

37  52 

121  56 

2100 

8 

9 

12  3 

RANCH ITA 

7244 

SAN  DIEGO 

33 

33  14 

116  32 

4110 

17 

2 

SANTA  CLARA 

RANDSBUHG 

KERN 

15 

12  3 

SISKIYOU 

RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 

MARIPOSA 

27 

2 

SISKIYOU 

RAYWOOD  FLATS 

SAN  BER'DINO 

6 

JUN 

2 

5973 

SANTA  CRUZ 

20 

37  01 

121  43 

1800 

C 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

7292 

TEHAMA 

23 

40  09 

122  15 

341 

82 

89 

12  3 

c 

5980 

SISKIYOU 

23 

41  22 

122  12 

7841 

2 

2 

REDDING  1  SE 

7295 

SHASTA 

23 

40  34 

122  23 

470 

c 

SISKIYOU 

S 

REDDING  FIRE  STATION  NO  2 

SHASTA 

23 

12  3 

SISKIYOU 

c 

REDLANDS 

SAN  BER'DINO 

28 

12  3 

MARIN 

c 

REDWOOD  CITY 

SAN  MATEO 

4 

12  3 

6006 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

118  04 

5709 

20 

21 

12  3 

c 

REDWOOD  VALLEY 

7351 

MENDOCINO 

22 

39  16 

123  12 

716 

c 

6027 

17 

37  54 

122  34 

171 

20 

2 

REPRESA 

7370 

SACRAMENTO 

1 

38  42 

121  10 

305 

SB 

2 

TRINITY 

S 

RICHMOND 

CONTRA  COSTA 

4 

12  3 

SAN  LUISOB'PO 

3 

RIC  VISTA 

SOLANO 

23 

2 

NAPA 

RIVERSIDE  FIRE  STATION  NO  3 

RIVERSIDE 

28 

12  3 

6074 

17 

38  17 

122  16 

60 

65 

63 

12  3 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

7473 

RIVERSIDE 

28 

33  58 

117  20 

1015 

5 

4 

5 

1  2  3  4GC 

6105 

MENDOC INO 

17 

39  10 

123  34 

220 

cl 

ROBERTSON  FLAT 

7492 

PLACER 

2 

39  10 

120  30 

6250 

s 

SAN  BER'DINO 

c 

ROCK  CREEK 

INYO 

19 

s 

SAN  BER'DINO 

ROC KLIN 

PLACER 

1 

12  3 

LOS  ANGELES 

ROSE  MARIE  MEADOW 

FRESNO 

27 

s 

6136 

NEVADA 

8 

39  16 

121  01 

2600 

67 

97 

12  3 

ROUND  MEADOW 

7579 

TULARE 

10 

35  48 

116  21 

9000 

s 

6144 

ALAMEDA 

4 

37  31 

122  02 

14 

14 

19 

19 

12  3 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 

7580 

SHASTA 

23 

40  49 

121  56 

2117 

6 

2 

VENTURA 

RUNNING  SPRINGS   1  E 

SAN  BER'DINO 

15 

c 

LOS  ANGELES 

SACHES  SPRINGS 

TUOLUMNE 

37 

s 

LOS  ANGELES 

c 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SACRAMENTO 

23 

12  3 

c 

6168 

STANISLAUS 

27 

37  21 

121  03 

108 

68 

72 

12  3 

SACRAMENTO  WB  CITY 

7633 

SACRAMENTO 

23 

38  35 

121  29 

23 

83 

112 

12  3 

c 

6173 

21 

41  59 

120  16 

5290 

0 

OCT 

2 

SADDLE  CAMP  RANGER  STATION 

7637 

TEHAMA 

23 

40  10 

122  46 

3850 

s 

ORANGE 

SAGEHEN  CREEK 

NEVADA 

36 

2 

SUTTER 

SAINT  HELENA 

17 

12  3 

IMPERIAL 

SAINT  HELENA   4  WSW 

NAPA 

17 

c 

6207 

SAN  LUISOB'PO 

30 

35  04 

120  30 

360 

1 

2 

SAINT  HELENA  7  NE 

7649 

23 

38  34 

122  22 

1050 

c 

6252 

MADERA 

27 

37  14 

119  30 

2630 

45 

57 

12  3 

SAINT  JOHN 

7656 

GLENN 

23 

39  43 

122  00 

145 

41 

2 

LOS  ANGELES 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

CONTRA  COSTA 

4 

;1  2  3 

MARIN 

350 

c 

SALINAS 

MONTEREY 

24 

G 

STANISLAUS 

215 

63 

43 

4 

SALINAS  2  E 

MONTEREY 

24 

{12  3 

6328 

SISKIYOU 

12 

41  50 

122  51 

1963 

18 

2 

SALINAS  FAA  AIRPORT 

7669 

MONTEREY 

24 

36  40 

121  36 

75 

87 

(iJAN 

2 

6335 

ALAMEDA 

37  44 

122  12 

3 

32 

32 

12  3 

C 

SALINAS  DAM 

7672 

SAN  LUISOB'PO 

24 

35  20 

120  30 

1375 

18 

2 

NAPA 

160 

SALSIPUEDES  GAGING  STATION 

SANTA  BARBARA 

32 

1  2 

NAPA 

146S 

C 

SALT  SPRINGS   POWER  HOUSE 

AMADOR 

16 

16 

12  3  4 

s 

SONOMA 

1000 

SALYER  RANGER  STATION 

TRINITY 

35 

12  3 

6377 

SAN  DIEGO 

33 

33  13 

117  24 

60 

8 

8 

12  3 

SAN  ANDREAS  2  S 

7702 

CALAVERAS 

2 

38  10 

120  40 

854 

27 

2 

6379 

SAN  DIEGO 

33 

33  13 

117  21 

30 

c 

SAN  ANTONIO  CANYON  MOUTH 

7711 

LOS  ANGELES 

28 

34  10 

117  40 

2394 

28 

43 

12  3 

SAN  DIEGO 

175 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MONTEREY 

24 

12  3 

FRESNO 

3620 

s 

SAN  ARDO 

MONTEREY 

24 

435 

2 

VENTURA 

750 

55 

SAN  BENITO 

SAN  BENITO 

20 

c 

6432 

ORANGE 

26 

33  55 

117  51 

490 

19 

2 

SAN  BERNARDINO  COUNTY  HOSP 

7723 

SAN  BER'DINO 

28 

34  08 

117  16 

1125 

69 

90 

12  3 

6455 

SHASTA 

23 

40  29 

122  37 

980 

9 

2 

SAN  CLEMENTE  DAM 

7731 

MONTEREY 

■* 

36  26 

121  42 

600 

22 

2 

LOS  ANGELES 

4250 

iJAN 

c 

SANDBERG  PATROL  STA  FC  130  B 

LOS  ANGELES 

29 

33 

2 

ORANGE 

662 

c 

SANDBERG  WB 

LOS  ANGELES 

29 

28 

12  3 

c 

FRESNO 

431 !  29 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

SAN  DIEGO 

33 

1 

12  3 

c 

6498 

HUMBOLDT 

17 

41  20 

124  02 

161 

24 

24 

12  3 

SAN  DIMAS  FIRE  WARDEN  FC  95 

7749 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

117  48 

95S 

^33 

2 

6499 

}JllMBOLDT 

12 

41  11 

123  55 

2475 

1 

2 

SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 

7750 

LOS  ANGELES 

26 

34  12 

117  46 

2720 

GC 

CONTRA  COSTA 

550 

15 

JUN 

SAN  EMIGDIO  RANCH 

KERN 

10 

2 

GLENN 

254 

77 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STATION 

SANTA  CLARA 

20 

c 

HUMBOLDT 

403 

22 

SAN  FERNANDO 

LOS  ANGELES 

13 

12  3 

6521 

BUTTE 

8 

39  30 

121  33 

171 

7 

7 

12  3 

SAN  FERNANDO  POWER  HOUSE  3 

7762 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

118  30 

1248 

c 

6523 

BUTTE 

8 

39  26 

121  29 

530 

41 

12  3 

SAN  FRANCISCO  RICH  SUNSET 

7767 

SAN  FRANCISCO 

4 

37  46 

122  30 

32 

1 

2 

12  3 

C 

BUTTE 

121  34 

220 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

7769 

SAN  MATEO 

4 

12  3 

C 

BUTTE 

121  34 

300 

c 

SAN  FRANCISCO  FEDERAL 

6552 

MARIPOSA 

14 

37  38 

119  33 

8600 

S 

OFFICE  BLDG 

7772 

SAN  FRANCISCO 

4 

37  47 

122  25 

52 

69 

111 

12  3 

C 

6569 

VENFURA 

33 

34  12 

119  11 

49 

37 

38 

1  2  3 

SAN  GABRIEL  CANYON  PWR  HOUSE 

LOS  ANGELES 

26 

34  09 

117  54 

744 

43 

2 

6576 

VENTURA 

30 

34  42 

119  19 

3705 

55 

2 

SAN  GABRIEL  DAM  FC  425  BE 

7779 

LOS  ANGELES 

26 

34  12 

117  52 

1481 

19 

2 

6583 

MERCED 

27 

37  04 

121  11 

850 

c 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

7785 

LOS  ANGELES 

13 

34  06 

116  06 

450 

22 

22 

12  3 

6597 

EL  DORADO 

38  45 

120  30 

3440 

19 

2 

SAN  GREGORIO  3  SE 

7807 

37  18 

122  20 

355 

6 

6 

12  3 

6602 

LOS  ANGELES 

13 

34  20 

118  24 

1500 

45 

2 

SAN  JACINTO 

7810 

RIVERSIDE 

33 

33  48 

116  59 

1550 

66 

70 

12  3 

6610 

20 

36  44 

121  22 

950 

18 

2 

SAN  JACINTO  RANGER  STATION 

7813 

RIVERSIDE 

33 

33  47 

116  58 

1560 

c 

6624 

6 

34  35 

118  07 

2655 

29 

29 

12  3 

SAN  JOAQUIN  EXPERIMENT  RANGE 

7817 

UADERA 

27 

37  06 

119  44 

1100 

c 

6625 

LOS  ANGELES 

34  36 

116  06 

2583 

c 

SAN  JOSE 

7621 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  54 

70 

54 

87 

12  3 

c 

6627 

LOS  ANGELES 

6 

34  38 

118  05 

2517 

17 

12  3 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3  SSE 

7634 

SAN  BENITO 

20 

36  49 

121  31 

620 

c 

6635 

RIVERSIDE 

33  49 

116  32 

411 

62 

66 

12  3 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

7637 

ORANGE 

33 

33  36 

117  31 

730 

c 

6646 

SANTA  CLARA 

37  27 

122  08 

23 

7 

7 

12  3 

c 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

SAN  LUISOB'PO 

4 

35  18 

120  40 

300 

66 

91 

12  3 

c 

6650 

MONTEREY 

24 

36  21 

121  30 

1835 

21 

2 

SAN  MARCOS  RANCH 

7861 

SANTA  BARBARA 

32 

34  33 

119  52 

800 

8 

8 

JUN 

12  3 

c 

6657 

SAN  DIEGO 

33 

33  21 

116  51 

5560 

19 

19 

12  3 

c 

SAN  UATEO 

7864  :SAN  MATEO 

37  34 

122  19 

30 

67 

68 

12  3 

6663 

LOS  ANGELES 

33 

33  48 

118  23:  216 

34 

2 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7870 

VENTURA 

33 

33  14 

119  28 

502 

c 

6675 

SAN  BENITO 

27 

36  36 

120  50 

1265 

11 

2 

SAN  PEDRO 

7676 

LOS  ANGELES 

33 

33  43 

116  16 

10 

41 

50 

12  3 

6678 

FRESNO 

27 

36  32 

120  27 

420 

16 

22 

12  3 

SAN  RAFAEL 

7680 

UARIN 

17 

37  58 

122  32 

31 

13 

85 

12  3 
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SANTA  ANA  FIRE  STATION 

7888 

ORANGE 

28 

33  4S 

117  52 

115 

44 

53 

THOUSAND  OAKS 

VENTURA 

SANTA  ANA  RIVER  PWR  HOUSE  3 

7891 

SAN  BER'DINO 

28 

34  07 

117  07 

1980 

THREE  RIVERS  6  SE 

TULARE 

SANTA  ANA  RIVER  PWR  HOUSE  1 

7894 

SAN  BER'DINO 

28 

34  09 

117  03 

2765 

THREE  RIVERS  EDISON  PH  2 

36  28 

118  53 

12  3 

SANTA  ANITA  FERN  LODGE  FC  432 

7897 

LOS  ANGELES 

13 

34  12 

116  01 

2035 

22 

2 

THREE  RIVERS  EDISON  PH  1 

8917 

TULARE 

9 

36  28 

118  52 

1140 

C 

SANTA  BARBARA 

7902 

SANTA  BARBARA 

33 

34  26 

119  42 

100 

76 

93 

12  3 

C 

TIGER  CREEK  POWER  HOUSE 

8928 

AMADOR 

16 

38  28 

120  27 

2355 

29 

54 

12  3 

C 

SANTA  BARBARA  FAA  AIRPORT 

7905 

SANTA  BARBARA 

TOPANGA  PATROL  STATION  FC  6 

LOS  ANGELES 

34  05 

118  36 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

7909 

SANTA  BARBARA 

32 

34  32 

TORRANCE 

LOS  ANGELES 

33  48 

118  20 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

SANTA  CLARA 

33  39 

117  36 

c 

SANTA  CRUZ 

7916 

SANTA  CRUZ 

4 

36  59 

122  01 

125 

88 

83 

12  3 

TRACY  2  SSE 

8997 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  43 

121  25 

105 

c 

SANTA  FE  DAM 

7926 

LOS  ANGELES 

13 

34  07 

117  58 

427 

18 

2 

C 

TRACY  CARBONA 

8999 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  42 

121  25 

140 

11 

46 

12  3 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

7930 

SAN  LUISOB'PO 

24 

35  22 

2 

TRACY  PUMPING  PLANT 

ALAMEDA 

37  48 

121  35 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

7933 

SAN  LUISCB'PO 

24 

2 

TRINITY  CENTER  RANGER  STA 

TRINITY 

41  00 

122  41 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

7946 

30 

12  3 

C 

TRINITY  DAM  VISTA  MINT 

40  46 

122  46 

SANTA  MONICA 

7950 

LOS  ANGELES 

33 

34  01 

118  29 

64 

72 

2 

TRONA 

9035 

SAN  BER'DINO 

6 

35  47 

117  23 

1695 

40 

41 

12  3 

#SANTA  MONICA  PIER 

7953 

LOS  ANGELES 

33 

34  00 

118  30 

15 

22 

23 

12  3 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

9043 

NEVADA 

36 

39  20 

120  11 

5960 

76 

78 

12  3 

c 

SANTA  PAULA 

7957 

VENTURA 

29 

34  21 

12  3 

TUJUNGA  MILL  CREEK  FC  470 

LOS  ANGELES 

34  23 

116  05 

SANTA  ROSA 

7965 

SONOMA 

22 

38  27 

12  3 

TULEFIELD 

KERN 

35  09 

119  01 

2 

SANTA  YNE2 

7976 

SANTA  BARBARA 

32 

34  37 

C 

S I  SKI YOU 

41  56 

121  28 

12  3 

SANTIAGO  D.AM 

7987 

ORANGE 

28 

33  47 

117  43 

855 

13 

2 

c 

TUNNEL  RANGER  STATION 

9061 

TULARE 

10 

36  22 , 118  17 

8950 

s 

SAUGUS  POWER  PLANT  1 

8014 

LOS  ANGELES 

29 

34  35 

118  27 

2105 

28 

2 

TUOLUMNE  MEADOWS 

9063 

TUOLUMNE 

37 

37  53  119  20 

8600 

s 

SAWYERS  BAR  RANGER  STATION 

8025 

SISKIYOU 

12 

41  18 

123  08 

2169 

22 

2 

TURLOCK 

STANISLAUS 

37  29 

120  51 

2 

#SCOTIA 

8045 

HUMBOLDT 

7 

40  29 

124  06 

139 

35 

35 

12  3 

TURNTABLE  CREEK 

40  46 

122  18 

12  3 

SEARSVILLE  LAKE 

8068 

SAN  UATEO 

37  24 

122  14 

350 

35 

2 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

ORANGE 

33  44 

117  47 

12  3 

SEBASTOPOL  4  SSE 

8072 

SONOMA 

17 

38  21 

122  49 

145 

c 

TWENTYNINE  PALMS 

9099 

SAN  BER'DINO 

6 

34  08 

116  02 

1975 

26 

26 

12  3 

SECRET  VALLEY  MNTNC  STATION 

8075 

LASSEN 

18 

40  40 

120  15 

4662 

0 

2 

TWIN  LAKES 

9105 

ALPINE 

1 

38  42 

120  03 

7629 

28 

41 

12  3 

SEPULVEDA  DAU 

8092 

LOS  ANGELES 

13 

34  10 

2 

c 

UK  I  AH 

MENDOCINO 

39  09. 123  12 

12  3 

SHASTA  DAM 

8135 

SHASTA 

23 

40  43 

122  25 

1076 

18 

IS 

16 

1  2  3  4  C 

UKIAH  4  W 

9126 

MENDOCINO 

39  09 

123  16 

2 

SHELL  ABS  PLANT 

8158 

LOS  ANGELES 

26 

33  57 

117  54 

680 

12 

2 

UNION  OIL  STEARNS  ABS  PLANT 

9138 

33  56 

117  52 

2 

SHELTER  COVE 

8162 

HUMBOLDT 

17 

40  02 

124  04 

55 

0 

1 

12  3 

UNIV  OF  CALIF  AT  LOS  ANGELES 

9152 

LOS  ANGELES 

33 

34  04 

118  27 

430 

28 

26 

12  3 

SHINGLE  SPRINGS 

8173 

EL  DORADO 

38  40 

120  55 

1375 

58 

2 

UPLAND  3  N 

9158 

SAN  BER'DINO 

28 

34  08 

117  39 

1605 

1 

12  3 

SMINGLETOVTN  2  E 

8175 

SHASTA 

23 

2 

UPPER  LAKE  7  W 

LAKE 

39  11 

123  02 

2 

SIFRRA  CITY 

8207 

SIERRA 

e 

12  3 

UPPER  LAKE  RANGER  STATION 

LAKE 

39  10 

122  55 

12  3 

SI ERRAV I LLE  RANGER  STAT ION 

8216 

12  3 

UPPER  MATTOLE 

40  15 

124  11 

1  2 

SIGNAL  HILL  FC  415 

8230 

LOS  ANGELES 

13 

33  48 

118  10 

100 

24 

2 

UPPER  SAN  LEANDRO  FILTERS 

9185 

ALAMEDA 

4 

37  46 

122  10 

387 

2 

2 

,12  3 

c 

SILVERADO  RANGER  STATION 

8243 

ORANGE 

26 

33  45 

117  40 

1100 

UPPER  TRES  PINOS 

9189 

SAN  BENITO 

20 

36  38 

121  02 

2050 

c 

SISQUOC  SOUTH  FORK  CAMP 

SANTA  BARBARA 

c 

VACAV ILLE 

SOLANO 

38  22 

ll  2  3 

SKAGGS  SPCS  LAS  LOMAS  RANCH 

SONOMA 

2 

V ALL ETON 

MONTEREY 

35  53 

120  42 

SLACK  CANYON 

MONTEREY 

c 

VALLEY  CENTER  3  NE 

33  16 

117  01 

2 

SLOAT 

8292 

PLUMAS 

8 

39  52 

120  44 

4115 

c 

VALYERMO  RANGER  STATION 

9251 

LOS  ANGELES 

15 

34  27 

117  51 

3705 

21 

42 

12  3 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

8293 

SACRAMENTO 

16 

38  28 

121  05 

160 

7 

2 

VAN  NUYS  CITY  WHSE  FC  15 

9260 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118  27 

695 

35 

2 

SNOW  CREEK  UPPER 

RIVERSIDE 

2 

VENADO 

SONOMA 

38  37 

123  01 

SNOW  FLAT 

MARIPOSA 

s 

VENTURA 

VENTURA 

34  17 

119  18 

2 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 

12  3 

c 

VERMILION  VALLEY 

SODA  SPRINGS 

8331 

NEVADA 

8 

39  19 

120  23 

6750 

28 

29 

12  3 

c 

VICTORVILLE  PUMPING  PLANT 

9325 

SAN  BER'DINO 

15 

34  32 

117  18 

2858 

24 

24 

12  3 

c 

SOLEDAD 

8338 

MONTEREY 

24 

36  26 

121  19 

204 

5 

2 

VINCENT  FIRE  STATION  FC  120 

9345 

LOS  ANGELES 

29 

34  29 

118  08 

3135 

33 

2 

SDMESBAR  1  W 

8346 

SISKIYOU 

12 

2 

9351 

PLUMAS 

39  49 

120  11 

2 

SOHIS  3  NE 

8348 

VENTURA 

2 

9367 

TULARE 

9 

36  20 

119  18 

82 

8249 

33 

2 

9379 

33 

33  12 

117  15 

3 

3 

12  3 

SONOMA 

8351 

SONOMA 

17 

38  17 

122  27 

20 

9 

28 

12  3 

VOLCANOVILLE 

9382 

EL  DORADO 

1 

38  59 

120  47 

3036 

7 

2 

SONORA 

8353 

TUOLUMNE 

37 

37  59 

120  23 

1830 

52 

73 

12  3 

VOLLHERS 

9386 

SHASTA 

23 

40  57 

122  26 

1359 

23 

2 

c 

SONORA  JUNCTION 

8355 

MONO 

38 

38  21 

c 

VOLTA  POWER  HOUSE 

9390 

SHASTA 

23 

40  28 

121  52 

2200 

17 

38 

12  3 

c 

S  £  FARALLON 

8376 

SAN  FRANCISCO 

37  42 

123  00 

27 

c 

9418 

CALAVERAS 

2 

38  12 

120  59 

197 

34 

2 

SOUTH  ENTRANCE  YOSEHITE  NP 

8380 

MARIPOSA 

14 

37  30 

5120 

12  3 

WALMAR  SCHOOL 

9420 

CONTRA  COSTA 

4 

37  57 

122  05 

115 

3 

2 

SOUTH  FORK  CABIN 

8390 

SAN  BER'DINO 

6 

34  04 

116  49 

7120 

0 

JUN 

2 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

9423 

CONTRA  COSTA 

37  53 

122  02 

245 

25 

61 

12  3 

SOUTH  LAKE 

8406 

INYO 

19 

37  11 

118  34 

9580 

s 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9426 

CONTRA  COSTA 

4 

37  54 

122  01 

220 

c 

SPADRA  PACIFIC  COLONY 

WALNUT  CREEK  4  E 

9427 

CONTRA  COSTA 

4 

37  54 

121  59 

320 

4 

2 

FC  356  C 

8436 

LOS  ANGELES 

26 

34  03 

2 

c 

WALNUT  GROVE 

9428 

SACRAMENTO 

23 

38  14 

121  31 

23 

7 

7 

2 

12  3 

SPRECKCLS  HIGHWAY  BRIDGE 

MONTEREY 

2 

WALNUT  PATROL  STATION  FC102B 

9431 

LOS  ANGELES 

26 

34  00 

117  52 

488 

19 

2 

SPRINGVILLE  7  ENE 

8455 

TULARE 

9 

36  10 

118  42 

2470 

7 

2 

WARNER  SPRINGS 

9447 

SAN  DIEGO 

33 

33  17 

116  38 

3180 

53 

54 

12  3 

c 

SPRINOVILLE  RANGER  STATION 

8460 

TULARE 

9 

36  08 

118  48 

1050 

c 

WASCO 

9452 

KERN 

10 

35  36 

119  20 

333 

58 

61 

12  3 

SPRINGVILLE  TULE  HEADWORKS 

TULARE 

c 

WASIOJA  PATTERSON  RANCH 

30 

34  59 

119  54 

2175 

JUL 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

PLACER 

12  3 

WASIOJA  PHOENIX  RANCH 

SANTA  BARBARA 

34  59 

119  54 

]  JUL 

SQUIRREL  INN  1 

2 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

SANTA  CRUZ 

36  56 

121  46 

95 

54 

68 

12  3 

SQUIRREL  INN  2 

8479 

SAN  BER'DINO 

15 

34  14 

117  14 

5680 

50 

58 

12  3 

WAWONA  RANGER  STATION 

9482 

MARIPOSA 

14 

37  32 

119  40 

3965 

c 

STANDISH  &  HICKEY  ST  PK 

8490 

MENDOCINO 

7 

39  53 

123  44 

850 

1 

2 

WEAVERVILLE  RANGER  STATION 

9490 

TRINITY 

35 

40  44 

122  56 

2050 

47 

71 

12  3 

c 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

TUOLUMNE 

2 

WEED  1  S 

SISKIYOU 

41  25 

122  23 

12  3 

STATE  LAKES 

FRESNO 

S 

WELDON  1  WSW 

KERN 

35  40 

118  18 

2680 

c 

WENDEL  10  SE 

18 

40  16 

120  04 

1 

2 

STIRLING  CITY  RANGER  STATION 

8544 

BUTTE 

8 

39  54 

121  32 

3518 

25 

2 

c 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

SANTA  BARBARA 

32 

34  42 

119  40 

6280 

s 

STOCKTON  DISPOSAL  PLANT 

8554 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  56 

121  20 

11 

c 

WESTHAVEN 

9560 

FRESNO 

11 

36  13 

119  59 

265 

35 

2 

#STOCKTON  FAA  AIRPORT 

SAN  JOAQUIN 

12  3 

WEST  POINT  3  SW 

CALAVERAS 

38  22 

120  33 

11 

2 

STOCKTON  FIRE  STATION  4 

SAN  JOAQUIN 

12  3 

WESTVILLE 

9597 

PLACER 

39  11 

120  39 

5200 

8562 

12  3 

WET  MEADOW 

9602 

10 

36  22 

118  32 

s 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

8578 

COLUSA 

23 

39  15 

122  40 

3015 

1 

2 

WHEATLAND  2  NE 

9605 

YUBA 

8 

39  02 

121  24 

113 

c 

STONYFORD  RANGER  STATION 

8580 

COLUSA 

23 

39  23 

122  33 

1168 

31 

2 

WHEELER  SPRINGS  2  SSW 

9615 

VENTURA 

33 

34  29 

119  18 

875 

c 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8587 

GLENN 

23 

39  35 

122  32 

800 

34 

34 

12  3 

c 

WHEELER  SPRINGS  7  N 

9618 

VENTURA 

29 

34  36 

119  20 

4150 

c 

STOUTS  MEADOW 

8591 

SHASTA 

21 

41  10 

121  56 

S300 

s 

WHISKEY TOWN 

9620 

SHASTA 

23 

40  38 

122  33 

1090 

0 

0 

0 

APR 

12  3 

STRAWBERRY  VALLEY 

8606 

8 

39  34 

121  06 

3784 

16 

19 

12  3 

WHISKEYTOWN  RESERVOIR 

9621 

23 

40  37 

122  32 

1310 

0 

0 

0 

APR 

12  3 

SUEY  RANCH 

8627 

SAN  LUISOB'PO 

30 

35  00 

120  23 

390 

1 

2 

WHITE  MOUNTAIN  NO  1 

9632 

MONO 

6 

37  30 

118  11 

10150 

5 

5 

12  3 

SUNLAND 

8660 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  18 

1460 

11 

11 

12  3 

WHITE  MOUNTAIN  NO  2 

9633 

MONO 

37  35 

118  14 

12470 

■* 

* 

12  3 

SUNSET  BEACH  STATE  PARK 

8680 

SANTA  CRUZ 

c 

WHITE  ROCK 

SACRAMENTO 

38  34 

121  05 

2 

SURF  2  ENE 

8697 

SANTA  BARBARA 

32 

34  41 

120  34 

105 

c 

WHITTIER  CITY  HALL  FC  106  D 

9660 

LOS  ANGELES 

26 

33  58, 

118  02 

310 

33 

2 

SUSANA  KNOLLS 

8700 

VENTURA 

33 

34  16 

118  40 

1085 

5 

2 

WILLIAMS 

9677 

23 

39  09 

122  09 

86 

7 

8 

12  3 

c 

SUSANVILLE 

8701 

LASSEN 

18 

40  25 

120  39 

4170 

9 

2 

WILLITS  1  NE 

9664 

MENDOCINO 

17 

39  25 

123  21 

1348 

0 

FEB 

12  3 

SUSANVILLE  AIRPORT 

8702 

LASSEN 

18 

40  23 

120  33 

4148 

60 

65 

12  3 

WILLITS  HOWARD  FOREST  RS 

9685 

MENDOCINO 

22 

39  21 

123  19 

1925 

c 

SUSANVILLE  1  WNW 

8703 

LASSEN 

18 

40  26 

120  40 

4555 

c 

WILLOWS 

9699 

GLENN 

23 

39  32 

122  12 

140 

81 

82 

12  3 

SUTTER  HILL  RANGER  STATION 

8713 

AMADOR 

16 

38  23 

120  48 

1586 

17 

2 

WINCHESTER 

9722 

RIVERSIDE 

33 

33  42 

117  05 

1470 

c 

TABLE  MOUNTAIN 

8748 

LOS  ANGELES 

6 

34  23 

117  41 

7500 

32 

37 

12  3 

WINTERS 

9742 

23 

38  32  . 121  56 

135 

18 

18 

12  3 

TAFT 

8752 

KERN 

10 

35  09 

119  28 

1025 

c 

WOFFORD  HEIGHTS 

9754 

KERN 

10 

35  43  1 

118  27 

2700 

67 

2 

TAHOE  CITY 

8758  PLACER 

36 

39  10 

120  09 

6228 

51 

51 

41 

12  3 

4 

WOODCHUCK  MEADOW 

9773 

FRESNO 

11 

37  02 

118  54 

9200 

s 

TALBOT  CAMP 

8771 ipLACER 

1 

39  12 

120  22 

6000 

s 

WOODFORDS 

9775 

ALPINE 

3 

38  47] 

119  49 

5671 

23 

29 

12  3 

TEHACHAPI 

8826 

KERN 

10 

35  OS 

118  27 

3975 

61 

65 

12  3 

WOODLAND  1  WNW 

9781 

23 

38  41  ' 

121  48 

69 

35 

78 

12  3 

TEHACHAPI  RANGER  STATION 

8832  ,KERN 

10 

35  08 

118  27 

3975 

c 

WRIGHTS 

9814 

SANTA  CLARA 

37  08 

121  57 

1600 

42 

2 

TEJON  RANCHO 

8839 

KERN 

10 

35  02 

118  45 

1425 

56 

60 

12  3 

WRIGHTS  LAKE 

9816 

EL  DORADO 

1 

38  51  . 

120  14 

6800 

s 

TERUO 

8873  IlASSEN 

18 

40  52 

120  27 

5300 

c 

YORBA  LINDA 

9847 

ORANGE 

26 

33  54 

117  49 

405 

45 

46 

I  2  3 

TERUO  BRIN  UARR  RANCH 

8875 

LASSEN 

18 

40  55 

120  16 

5360 

0 

MAR 

2 

YORKVILLE 

9651 

MENDOCINO 

17 

38  55 

123  16 

1100 

c 

THE  CEDARS 

8881 

PLACER 

1 

39  15 

120  21 

5900 

s 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

9855 

MARIPOSA 

14 

37  45 

119  35  1 

3985 

55 

56 

12  3 

c 

THE  GEYSERS 

8885 

SONOMA 

22 

38  48 

122  49 

1600 

c 

YREKA 

9866 

SISKIYOU 

12 

41  43' 

122  36  1 

2625 

57 

82 

12  3 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

8892 

RIVERSIDE 

6 

33  38 

1U6  10 

-  120 

11 

11 

12  3 

c 

i 

t     1  AMERICAN.     2  CALAVERAS,     3  CARSON.     4  CENTRAL  COAST.     5  COLORADO      6  DESERT,     7  EEL.     8  FEATHER,     9  KAWEAH,     10  KERN,     11  KINGS.      12  KLAMATH,     13  LOS  ANGELES,     14  MERCED,     15  MOJAVE,     16  MOKELUMNE. 
17  NORTH  COAST,      18  N  E  INTERIOR,     19  OWENS,     20  PAJARO,     21  PIT,     22  RUSSIAN,     23  SACRAMENTO,     24  SALINAS,     25  SAN  DIEGO,     26  SAN  GABRIEL.     27  SAN  JOAQUIN.     28  SANTA  ANA,     29  SANTA  CLARA,     30  SANTA 
MARIA,     31  SANTA  MARGARITA,     32  SANTA  YNEZ.     33  SOUTH  COAST.     34  STANISLAUS.     35  TRINITY.     36  TRUCKEE,     37  TUOLUMNE,     38  WALKER. 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1960 

Additional  information  regarding  the  climate  of     California  may  be  obtained  by  writing  to  the     State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Office,     557  Federal  Office 
Building,   50  Fulton  St.,   San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in^F.,   precipitation  and  evaporation  in  inches,   and  wind  movement  in  miles. 
Evaporation  is  measured  in  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foQt  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

Long-term  means  for  full-time  stations     (those  with  Weather  Bureau,     Weather  Bureau  Airport,     or  Weather  Bureau  City  In  the  station  name,     and  also  Beaumont  1  E 
and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921-1950,     adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.       Long-term  means  for  all  stations  except  full- 
time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Climatological  divisions,  outlined  on  the  maps  in  this  bulletin  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW.   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 
No  record. 

+      Also  earlier  date  (dates)  or  months. 

*       Amount   included  in  following  measurement. 

V      Includes  total  for  previous  months.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

n      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are 
exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B       Adjusted  to  full  month. 

C      Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  the  Refer  to  Tables  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and  published  in  "Hourly 
Precipitation  Data".     Length  of  record  for  recorder-only  stations  may -be  found  in  the  annual  Issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 

E      Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

G      In  the  "Refer  to  Tables"  column  of  the  Station  Index  the  letter  "G"  indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

M      One  or  more  days'   record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  that   10  days'   record  Is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily 
record. 

R      Amounts  from  recording  gage.     These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in     "Hourly  Precipita- 
tion Data". 

S      Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,   will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage- 
Gage  Stations"  Bulletin. 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,     of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  'Substation 
History'   for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.C.   for  $1.25.  Slm- 
lar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  Indicated  above,  price 
25  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 
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RElpCATIONS  AND  EQUIPMENT  CHANGES 


CALIFORNIA 
1960 


ALAMO  1  N  Rain  gage  moved  1-1/2  miles  SSE  .    .   January       19,  1960 

ANTIOCH  1  E  All  equipment  moved  3/4  mile  NE   ,    .   February     12,  1960 

ARROYO  SECO  Recording  rain  gage  moved 

400  feet  W  March  7,  1960 

ASH  MOUNTAIN  All  equipment  moved  220  feet  N.   .   .  July  1,  1960 

AUBERRY  All  equipment  moved  0.2  mile  SE  .   .  August        12,  1960 

BERKELEY  Temperature  equipment  moved 

635  feet  NNW  June  13,  1960 

BIG  BEAR  LAKE  DAM     Temperature  equipment  removed   .    .    ,   June  30,  1960 

BLYTHE  Rain  gage  moved  171  feet  NW   .    .    .    .   February     28,  1960 

BOCA  All  equipment  moved  20  feet  SE.    .    .   October       22,  1960 

BRADLEY  Rain  gage  moved  150  yards  SSW  .    .    .   December      1,  1960 

BRIDGEVILLE  4  NNW     Rain  gage  moved  160  feet  SE   .    .    .    .   April  15,  1960 

BULLARDS  BAR  PH  Rain  gage  moved  0.1  mile  SSE.  .  .  .  December  18,  1959 
BURBANK  WB  AP  Temperature  equipment  moved  from 

roof  to  ground,   direction  and  dis- 
tance  not  available  October       25,  1948 

CAMP  ANGELUS  Recording  rain  gage  moved 

10  feet  NNE  June  23,  1960 

CEDARVILLE  Rain  gage  moved  5  feet  NW  March  20,  1960 

CLEARLAKE 

HIGHLANDS  All  equipment  moved  0.7  mile  NW  .    .  August        15,  1960 

COVELO  All  equipment  moved  36  feet  WNW  .    .  April  12,  1960 

COVELO  EEL 

RIVER  RS  Recording  rain  gage  moved  96  feet  E  April  11,  1960 

COVINA  TEMPLE 

FC  193  Rain  gage  moved  100  feet  WSW.    .   ;    .  November      1,  1959 

CRESTLINE  Recording  rain  gage  moved 

LAKE  GREGORY  0.6  mile  ESE  November      8,  1960 

DAVIS  AGR  COLLEGE    All  equipment  moved  0.3  mile  W.    .    .  July  5,  1960 

DUNSMUIR  RS  Rain  gage  moved  65  feet  SSE  ....  July  17,  1960 

FAIRFIELD 

POLICE  STA  All  equipment  moved  200  feet  ESE.    .   February       3,  1960 

FLEMING  FISH  Temperature,   evaporation  and  wind 

&  GAME  record  published  as  of  November      1,  1960 

FORT  ROSS  Temperature  equipment  moved  50  feet 

NE  and  non-recording  rain  gage 

230  feet  ENE  April  6,  1959 

FULLERTON  DAM  Non-recording  rain  gage  record 

discontinued  May  1,  1960 

HANSEN  DAM  All  equipment  moved  0.5  mile  NNW.    .   June  3,  1960 

HANSEN  DAM  Non-recording  rain  gage  record 

discontinued  July  1,  1960 

HAYFORK  RS  Rain  gage  moved  0.3  mile  NNW.    .    .    .  July  1,  1960 

INYOKEHN  ARMITAGE    Rain  gage  moved  1500  feet  SE  to 

roof  exposure  November     12,  1959 

KORBEL  Rain  gage  moved  100  feet  NNW.    .    .    .  April  15,  1960 

LAKEPORT  All  equipment  moved  1.1  miles  SSW   .   August         16,  1960 

LAGUNA  BEACH  2  Recording  rain  gage  moved 

250  feet  NNE  September  13,  1960 

LONG  BEACH  WB  AP      Temperature  equipment  moved 

1/2  mile  WSW  March  1,  1960 

LOMPOC  SEWAGE  PLT    All  equipment  moved  0.4  mile  W.    .    .  June  10,  1960 

LOS  ALAMOS  Rain  gage  moved  8  feet  NNE  March  30,  1960 

LOS  ANGELES  WB  AP    Temperature  equipment  moved  from 

roof  to  ground,   direction  and  dis- 
tance not  available  February     18,  1949 

LOS  GATOS  4  SW  Rain  gage  moved  50  feet  NW  January      20,  1960 


LOS  GATOS  4  SW  Rain  gage  moved  0.3  mile  ENE.  .  .  .  November  18,  1960 
LYTLE  CREEK  RS          Non-recording  rain  gage  moved 

575  feet  N  October  1,  1959 

MARYSVILLE                All  equipment  moved  0.8  mile  SE  .   .  August  6,  1960 

MEADOW  LAKE               Rain  gage  moved  150  feet  SE  .    .    .    .  August  13,  1960 

MORGAN  HILL  SCS        Recording  rain  gage  moved  7  feet  NW  January  14,  1960 

MOUNTAIN  PASS  All  equipment  moved  0.7  mile  ENE.  .  October  11,  1960 
OAKLAND  WB  AP           Temperature  equipment  moved  from 

roof  to  ground,   direction  and  dis- 
tance not  available  February  1,  1949 

OROVILLE  1  WSW           All  equipment  moved  1  mile  E.    .    .    .   July  26,  1960 

PANOCHE  JUNCTION      All  equipment  moved  1  mile  SE  .    .    .  February  15,  1960 


PLACERVILLE  IFG        Since  August  27,   1959  the  anemometer 
has  been  mounted  on  5-foot  fence 
post  at  the  SW  corner  of  fence  en- 
closure.    Relocated  to  standard 


August 

30, 

1960 

POINT  ARGUELLX) 

LIGHT  STA 

Temperature  record  discontinued  .  . 

March 

1 , 

1960 

POINT  PIEDRAS 

BLANCAS 

All  equipment  moved  300  feet  E.    .  . 

October 

21 , 

1960 

REDLANDS 

Rain  gage  moved  40  feet  SSW  .... 

February 

24 , 

1960 

RIVERSIDE  CITRUS 

All  equipment  moved  0.5  mile  SW,  ex 

EXPERIMENT  STA 

cept  the  soil  temperature  equipment 

at  the  18-inch  depth   

May 

1, 

1960 

SACRAMENTO  WB  AP 

Temperature  equipment  moved 

1900  feet  ESE  

May 

1 , 

1960 

SAN  FELIPE  HWY  STA 

RGCordlng  rsln  g3.g6  moved 

130  feet  SW  

June 

17  ■ 

1960 

SAN  FRANCISCO 

Temperature  equipment  moved  f rom 

WB  AP 

roof  to  ground,   direction  and  dis- 

tance not  aval 1 able  

March 

14 , 

1950 

SAN  JUAN 

Recording  rain  gage  moved 

BAUTISTA  3  SSE 

0.3  mile  SE  

January 

12 , 

1960 

SAN  JUAN 

Recording  rain  gage  moved 

BAUTISTA  3  SSE 

132  feet  SSW   

November 

23, 

1960 

SAN  NICHOLAS 

Recording  rain  gage  moved 

ISLAND 

220  feet  SSE   

August 

17, 

1960 

SANTA  FE  DAM 

Non-recording  rain  gage  record 

July 

1960 

SANTA  MONICA 

September 

1958 

SANTA  MONICA  PIER 

Temperature  equipment  moved  70 

feet  S  and  rain  gage  40  feet  NE.  . 

August 

1960 

SANTA  PAULA 

All  equipment  moved  1.0  mile  WSW.  . 

July 

1960 

SEPULVEDA  DAM 

Non-recording  rain  gage  record 

July 

1960 

SONORA  JUNCTION 

Windshield  equipment  installed.    .  . 

November 

1959 

SUTTER  HILL  RS 

October 

1960 

VICTORVILLE 

PUMPING  PLANT 

Al 1  equipment  moved  10  feet  NNE   .  . 

March 

1960 

WALMAR  SCHOOL 

Rain  gage  moved  0.2  mile  E  

June 

15. 

1960 

WALNUT  GROVE 

Evaporation  equipment  removed  .    .  . 

July 

1960 

WALNUT  PATROL  STA 

FC  102  B 

Rain  gage  moved  12  feet  NW  

November 

16, 

1960 

WAWONA  RS 

Recording  rain  gage  moved 

200  feet  S   

July 

21, 

1960 

WHITTIER  CITY 

HALL  FC  106  C 

Rain  gage  moved  120  feet  E  

November 

1960 

CHANGES   IN  STATION  NAMES 


ANTIOCH  1  E 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

OROVILLE  1  WSW 

SHINGLE 

TAHOE 

WHITTIER  CITY  HALL  FC  106C 


Changed  to 
Changed  to 
Changed  to 
Changed  to 
Corrected  to 
Changed  to 
Changed  to 


ANTIOCH  FIBREBOARD  MILLS 

DAVIS  1  WSW 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

OROVILLE 

SHINGLE  SPRINGS 

TAHOE  CITY 

WHITTIER  CITY  HALL  FC  106D 


February 
July 
October 
July  26 
September  1 
July 


12,  1960 
5,  1960 
1,  1960 
1960 


1960 
1960 


November      1,  1960 
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